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WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  were  above-normal  on  the  majority  of  the  days  from  the  1st  to  the  15th  of  January,  but  beginning 
with  the  21st  colder  weather  overspread  the  entire  State  and  below-normal  readings  were  recorded  most  of  the 
remainder  of  the  month.  Highest  temperatures  during  the  month  occurred  at  Sparta  and  Mount  Carmel  on  the  18th, 
when  readings  of  70°  were  reached  at  those  points.  During  the  cold  period  at  the  end  of  the  month,  sub-zero 
temperatures  were  general,  with  the  lowest  being  29°  below  zero  at  Freeport  on  the  morning  of  the  30th.  Tem- 
peratures for  the  entire  State  averaged  28.4°  during  January,  which  was  0.7°  above  the  normal.  Highest  monthly 
average,  was  reported  from  Cairo,  with  37.9°,  and  15.7°  at  Stockton  was  the  lowest  monthly  average.  The  tem- 
perature regime  was  one  of  contrasts,  with  the  mild  weather  of  the  first  20  days  followed  by  extensive  sub-zero 
temperatures  near  the  end  of  the  month. 

Precipitation  during  the  month  was  near  the  normal,  with  a  State-wide  average  of  2.34  inches.  This  average 
total  is  just  0.01  inch  in  excess  of  the  normal.  The  greatest  monthly  total  precipitation  of  all  reporting  sta- 
tions was  8.30  inches  at  Brookport  Dam  52,  while  the  least  monthly  total  was  0.66  inch  at  Carlinville  4  E.  In 
the  northern  third  of  the  State  rather  frequent  precipitation  periods  occurred  between  the  20th  and  the  31st, 
with  shorter  periods  between  the  2d  and  the  6th  and  between  the  12th  and  15th.  In  the  northern  section  of  the 
State  heaviest  amounts  fell  on  the  2d,  when  a  number  of  stations  reported  24-hour  falls  in  excess  of  one  inch. 
The  short  precipitation  period  in  the  middle  of  the  month  in  the  north  consisted  of  very  light  amounts.  In  the 
central  third  of  the  State  precipitation  was  distributed  rather  evenly  over  the  month.  There  were  no  two  con- 
secutive days  on  which  at  least  one  station  did  not  report  precipitation,  and  as  in  the  northern  third,  heaviest 
amounts  fell  on  the  2d,  with  a  number  of  stations  reporting  24-hour  amounts  in  excess  of  one  inch.  In  the 
southern  third  the  greater  portion  of  the  month's  precipitation  fell  between  the  1st  and  16th,  with  amounts 
after  that  period  being  mostly  traces  except  on  the  28th,  when  moderate  amounts  fell  over  the  entire  area. 
Heaviest  amounts  in  this  section  fell  on  the  14th,  when  24-hour  amounts  in  excess  of  2  inches  were  recorded  at 
some  stations.     Elizabethtown  measured  3.69  inches  on  the  14th. 

Snowfall  during  the  month  fell  mostly  in  the  cold  period  after  the  21st.  The  maximum  monthly  snowfall  was  19.7 
inches  at  Sycamore,  and  the  least  amount  was  1.0  inch  at  both  Roberts  and  Alton  Dam.  A  little  unusual  was  the 
heavy  snow  which  fell  over  southern  sections  on  the  31st.  On  that  day  5.5  inches  was  recorded  at  DuQuoin,  5.0 
inches  at  Belleville,  and  4.0  inches  at  a  number  of  other  points  in  the  south. 

Farm  activities  during  the  month  were  at  the  usual  seasonal  low  point.  Winter  grains  were  not  adversely  af- 
fected by  the  weather  and  continued  in  good  to  excellent  condition.  Overhauling  of  farm  machinery  was  about 
the  only  activity  reported  except  some  scattered  marketing  of  livestock.  Some  concern  about  extensive  winter- 
kill of  peach  buds  was  reported  from  southern  section,  but  no  definite  estimate  as  to  the  extent  of  the  kill 
has  been  received. 

No  major  storms  were  reported  during  the  month.  Glaze  at  Moline,  Rock  Island,  and  adjacent  sections  of  the  State 
resulted  in  an  estimated  $5,000  damage  to  property  and  a  number  of  automobile  accidents  on  the  2d  and  3d.  The 
heavy  snow  in  southern  sections  on  the  31st  also  caused  some  traffic  accidents,  but  no  monetary  estimate  from 
that  source  is  available. — PFS 
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In  addition  to  the  climatological  data  fron  soae  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hy- 
drocllmatlc Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologlc 
Bulletin  Series.  The  Hydrocllmatlc  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages 
— mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipita- 
tion. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers, 
Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order 
to  provide  records  of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning 
of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network, 
now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has 
been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  an- 
nually to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  av- 
eraged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000 
since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agrlcvlture  trans- 
ferred about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since 
1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet 


the  increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologlc  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  In  the  Station  Index. 
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Pont  iac 

25.6 

-  .7 

57 

18 

-12 

30 

1216 

0 

29 

1.23 

-  .85 

1.03 

2 

2.0 

3 

1 

5 

1 

1 

Rockf ord 

20.2 

-1.3 

18 

-22 

30 

1383 

0 

30 

1.22 

-  .46 

'^a 

20 

10.0 

6 

1 

0 

Rockford  CAA  AP 

18.0 

-  .8 

41 

18 

-19 

30 

1449 

0 

31 

1.00 

-  .65 

2 

7.4 

7 

26+ 

8 

0 

0 

Stockton 

15.7 

41 

16 

-26 

30 

1523 

0 

31 

1.06 

-  .29 

32 

3 

11.0 

11 

31 

8 

0 

0 

Sycamore 

19. 7M 

-1.8 

45 

18 

-22 

30 

1392 

0 

31 

2.13 

.63 

!67 

23 

19.7 

16 

31 

9 

1 

0 

Walnut 

23.0 

-  .5 

57 

19 

-18 

30 

1298 

0 

31 

1.02 

-  .68 

.24 

20 

5.9 

6 

0 

0 

Waukegan 

20.6 

-2.3 

18 

-23 

30 

1370 

0 

31 

1.51 

-  .15 

2 

9.0 

9 

1+ 

10 

0 

0 

Wheaton  College 

22.7 

aQ 

18 

-21 

30 

1306 

0 

29 

1  .50 

-  .25 

68 

2 

7.6 

13 

1 

9 

1 

0 

DIVISION 

22.4 

-  .8 

1.49 

-  .26 

7.6 

CENTRAL  DIVISION 

Bloomington  Normal 

27.9 

1 . 7 

57 

18+ 

-10 

30 

1143 

0 

26 

1  .51 

-  .59 

1 . 06 

2 

2.6 

2 

1 

7 

1 

1 

Carlinville  4  E 

30.6 

.9 

19 

-  5 

29+ 

1056 

0 

24 

.66 

-1  .66 

.  30 

14 

1.7 

2 

31 

7 

0 

0 

Charleston 

31.2 

1.8 

64 

18 

-  5 

30 

1038 

0 

24 

1 .69 

-  .82 

2 

4.7 

2 

14+ 

6 

2 

0 

Danville 

29.0 

1.3 

59 

18+ 

-  7 

30 

1110 

0 

26 

1 .86 

-  .65 

.70 

3 

4.5 

3 

14  + 

7 

1 

0 

Decatur 

29.3 

1  .2 

64 

19 

-  7 

30 

1104 

0 

26 

1.90 

-  .42 

1.01 

2 

3.2 

2 

31 

8 

1 

1 

Effingham  CAA  AP 

// 

30  .3 

1.5 

64 

19 

-  5 

30 

1068 

0 

26 

1 .64 

-1.08 

.  55 

14 

5.5 

3 

31 

10 

1 

0 

Gr  iggsvl 1 le 

29.  8M 

1 .3 

66 

19 

-10 

29 

1086 

0 

27 

Havana 

28.1 

1.4 

61 

19 

-  7 

29+ 

1140 

0 

28 

1.38 

-  .59 

1 .04 

2 

5.5 

6 

1 

1 

Hillsboro 

31.2 

1 .  0 

67 

18 

-  6 

30 

1044 

0 

25 

1  .54 

-  .89 

.44 

14 

3.9 

3 

31 

9 

0 

Hoopeston 

27.7 

.9 

57 

18+ 

-13 

30 

1152 

0* 

27 

2.45 

.03 

1 .05 

2 

3.0 

2 

31 

5 

2 

1 

Jacksonville 

30.5 

2.6 

65 

19 

-  7 

29 

1061 

23 

1 .81 

-  .11 

1 . 08 

2 

3.0 

2 

31 

. 

1 

1 

Jerseyv 1 1 le 

32.3 

2.6 

67 

18 

-  6 

29 

1007 

0 

24 

La  Harpe  1  SW 

26.5 

1.2 

63 

19 

-10 

29 

1187 

0 

29 

1 .02 

-  .93 

.  51 

2 

4.5 

2 

23+ 

6 

1 

0 

Lincoln 

28. 6M 

1.3 

62 

19 

-  8 

30 

1109 

0 

29 

1.95 

-  .11 

l!l4 

2 

3.0 

3 

31 

7 

1 

1 

Mattoon 

29.3 

.3 

63 

18 

-  5 

30 

1100 

0 

26 

1 .81 

-  .64 

.58 

2 

6.0 

3 

31 

8 

2 

0 

Morrisonville 

30. 8M 

2.0 

65 

19 

-  6 

30 

1048 

0 

24 

.97 

-1.23 

.  31 

14 

2.0 

2 

31 

8 

0 

0 

Newton 

33  . 0 

2 . 7 

18+ 

_  2 

30 

987 

0 

22 

2 . 64 

-   .  24 

83 

3 

3.9 

3 

31 

10 

2 

0 

Palestine 

32.8 

1.3 

66 

18+ 

-  2 

30 

992 

0 

23 

3!  29 

!o7 

14 

11.1 

6 

31 

9 

3 

1 

30.5 

1 . 2 

66 

19 

_  5 

30 

1064 

0 

24 

1 . 42 

-   .  94 

.43 

14 

5.5 

3 

31 

8 

0 

0 

Paris  Water  Works 

32. 3M 

3.8 

63 

18 

-  6 

30 

933 

0 

27 

Peoria  W3  Airport 

24.3 

.2 

_ 

18+ 

-11 

30 

1254 

0 

27 

1.58 

-  .20 

2 

4.8 

2 

31 

8 

1 

1 

Qu  incy 

28.9 

.3 

19 

-  9 

29 

1114 

0 

26 

1.25 

-  .60 

1  * 

2 

4.1 

2 

31 

6 

1 

1 

Quincy  CAA  AP 

26.3 

67 

19 

-  9 

29 

1196 

0 

27 

1 .48 

-  .37 

1  32 

2 

3.0 

1 

31 

5 

1 

1 

Rantoul  Chaunte  AF  Base 

// 

26.6 

58 

18 

-  7 

30 

1182 

0 

28 

2.16 

-  .06 

1 .11 

2 

4.0 

3 

31 

6 

2 

1 

Roberts  3  N 

26.4 

.6 

55 

18 

-10 

30 

1191 

0 

29 

1.12 

-  .93 

.56 

2 

1.0 

6 

1 

0 

flushville 

29. 9M 

2.9 

65 

19 

-  9 

29 

1064 

0 

25 

1.29 

-  .51 

.88 

2 

6 

1 

0 

Springfield  WB  Airport 

// 

27.9 

3.2 

64 

19 

-  6 

29+ 

1142 

0 

26 

1.77 

-  .33 

1.09 

2 

2.9 

2 

31 

10 

1 

1 

Springfield  WB  City 

29.3 

2.8 

64 

19 

-  6 

30 

1100 

0 

25 

2.06 

-  .04 

1.23 

2 

9 

1 

1 

Table  Grove 

18+ 

0 

1.59 

-  .27 

2 

3.6 

2 

31 

7 

1 

1 

Tuscola 

29.0 

«9 

13 

-  8 

30 

1110 

0 

26 

1 .68 

-   .  68 

3 

3.0 

2 

1+ 

8 

1 

0 

Urbana 

28. 9M 

2.1 

59 

18 

-10 

30 

1114 

0 

27 

2.07 

-  .10 

.88 

2 

3.9 

3 

1 

10 

2 

0 

Vi rden 

30.0 

64 

19 

-  6 

30 

1079 

0 

25 

1  .26 

-  .96 

!83 

2 

2.0 

2 

31 

5 

J 

0 

Watseka 

26.9 

52 

18+ 

-  8 

30 

1175 

0 

27 

1.45 

-  .49 

.47 

2 

3  .3 

3 

1 

8 

0 

0 

White  Hall  1  E 

31 .  2M 

2.6 

64 

18 

-  5 

29 

1034 

0 

26 

1 .76 

-  .32 

1 . 20 

2 

2.3 

2 

31 

5 

1 

1 

Windsor 

29.5 

■  6 

62 

18+ 

-  5 

30 

1093 

0 

27 

2.63 

.21 

.  65 

3 

6.0 

3 

31 

7 

3 

0 

DIVISION 

29.3 

1.4 

1  .71 

-  .50 

3.9 

SOUTHERN  DIVISION 

Alton  Dam  26 

30.9 

65 

18+ 

-  3 

29+ 

1051 

0 

27 

1.28 

-1.16 

.  33 

14 

1.0 

1 

7+ 

8 

0 

0 

Anna  1  NW 

35.3 

.  3 

20 

0 

30 

914 

0 

21 

5 . 20 

1  . 28 

14 

8.3 

5 

7 

12 

3 

1 

Belleville  Scott  AF 

// 

32.6 

1.1 

69 

18 

-  1 

30 

995 

0 

24 

3^38 

.80 

1 . 26 

2 

5.7 

4 

31 

9 

4 

1 

Cairo  WB  City 

37.9 

3.0 

68 

20 

7 

30 

837 

0 

16 

6.81 

3.05 

2.05 

14 

11.3 

4 

7 

13 

6 

2 

Carbondale  Sewage  Plant 

35.5 

.6 

67 

20 

2 

30 

909 

0 

22 

4.90 

1 .38 

1 .38 

2 

8.1 

9 

3 

2 

Du  Quoin 

34. 1M 

.4 

66 

20 

0 

30 

960 

0 

24 

2.97 

-  .19 

2  00 

3 

5.6 

6 

2 

1 

Ellzabethtown 

36. 7M 

69 

19 

5 

30 

870 

0 

7.79 

3.00 

3^69 

14 

5 

7 

14 

3 

2 

Fairfield 

0 

30 

0 

20 

Flora 

34.1 

2.6 

67 

18 

-  2 

30 

952 

0 

23 

4.02 

.93 

1 .35 

2 

4 

31 

10 

3 

1 

Golconda  Dam  51 

35.1 

.9 

68 

19 

3 

30 

924 

0 

24 

6.72 

1.90 

2.81 

14 

5.2 

5 

7 

13 

4 

2 

Greenville 

32.5 

1.9 

67 

18 

-  4 

30 

987 

0 

22 

Harrisburg 

36.3 

.8 

69 

19+ 

-  1 

8 

883 

0 

19 

5.53 

1 .42 

2.27 

14 

9.0 

5 

6+ 

12 

3 

1 

McLeansboro 

35.2 

1.7 

68 

19 

-  1 

30 

915 

0 

20 

5.17 

1.41 

1  .88 

14 

11 

3 

1 

Mount  Carmel 

35.0 

1.9 

70 

19 

-  1 

30 

921 

0 

22 

5.41 

1.40 

1 .43 

3 

7.0 

6 

7 

10 

4 

3 

Mount  Vernon  4  N 

33.8 

1.4 

66 

18+ 

-  2 

30 

961 

0 

23 

3.31 

0.00 

1.10 

14 

4.3 

3 

31 

10 

2 

1 

New  Burnside 

34.9 

.3 

68 

20 

2 

30 

927 

0 

21 

5.89 

1 .61 

2.31 

14 

8.1 

5 

7 

1? 

3 

1 

Olney  Radio  Station 

33. 8M 

1.8 

66 

19 

-  1 

30 

951 

0 

22 

3.07 

-  .34 

1.10 

3 

1.8 

1 

7+ 

9 

2 

2 

Sparta 

34.8 

1.3 

70 

18 

0 

30 

930 

0 

21 

3.60 

.63 

1.15 

14 

2.2 

2 

31 

9 

3 

1 

DIVISION 

34.6 

1.2 

4  .69 

1 .34 

6.0 

STATE 

28.4 

.7 

2.34 

.01 

5.5 

1 

See  reference  notes  fo) lowing  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION  / 

Table  3    JANUARY  1951 


Day  of  Month 

■a 

Station 

| 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

\\ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

JO 

31 

ALBION 

.61 

1.02 

.05 

.21 

.  11 

.12 

.09 

1.76 

.24 

T 

.53 

.23 

4.97 

ALE  DO 

.29 

.  17 

T 

.  10 

T 

.15 

.  13 

x 

X 

T 

T 

.84 

ALEXIS  WATER  WORKS 

R 

.40 

.12 

.05 

.08 

.  02 

.  13 

03 

* 

.  17 

1.00 

ALTON  DAM  26 

.23 

T 

.03 

.26 

T 

.33 

.22 

.03 

T 

.  02 

.16 

X 

X 

1.28 

ANNA  1NW 

T 

.62 

.39 

.52 

.  15 

.  17 

.09 

.31 

2.07 

.  11 

X 

.01 

.25 

.31 

5.20 

ANTIOCH 

.23 

.12 

T 

T 

.30 

T 

.27 

.10 

.24 

.20 

.10 

1.56 

ARLINGTON  HEIGHTS  4SSE 

.48 

.25 

T 

T 

T 

T 

.  15 

.05 

.  40 

X 

.04 

.02 

.18 

1.60 

AUGUSTA 

R 

.12 

.99 

.06 

.09 

1.26 

AURORA  COLLEGE 

.78 

.10 

.02 

T 

.  18 

.38 

X 

.07 

.14 

.  01 

_ 

.06 

1.74 

AVON 

.90 

.02 

T 

T 

.20 

.16 

1.28 

BEARDSTOWN 

.27 

.39 

.02 

.03 

.  12 

.02 

.04 

X 

.  15 

X 

X 

1.04 

BEARDSTOWN  LGRNG  4 

R 

.05 

.69 

.13 

.  11 

.15 

1.13 

BELLEVILLE  SCOTT  A 

.02 

1.26 

T 

.03 

T 

.68 

T 

.63 

.05 

T 

T 

.02 

X 

.19 

J 

.50 

3.38 

BELLEVILLE  SCOTT  A 

1.20 

.03 

.02 

.68 

• 

• 

.70 

BELVIDERE  SEWAGE  P 

R 

.27 

.23 

.  10 

.22 

.01 

.  05 

.04 

BENT  LEY 

.45 

.30 

T 

T 

T 

.  10 

X 

- 

.24 

1.09 

BENTON 

1.25 

1.40 

.09 

.09 

.  14 

.12 

1.55 

.  12 

.30 

.27 

5.33 

BLOOMINGTON 

.67 

.67 

.02 

T 

.09 

.03 

.04 

.  03 

.  04 

x 

T 

T 

1.  59 

BLOOUINGTON  NORMA  1, 

1.06 

.14 

T 

T 

.10 

.04 

T 

.01 

.  07 

X 

_ 

.09 

1.51 

BLUFFS 

1.20 

.09 

.21 

.01 

.17 

X 

X 

.21 

1.89 

LRADFORD  CAA 

6 

T 

.49 

.  12 

T 

X 

T 

T 

T 

T 

.  10 

T 

.07 

X 

.01 

X 

.03 

X 

03 

.10 

.95 

BROOKPORT  DAM  52 

l.Otf 

.09 

.34 

.  30 

.  70 

.50 

3.32 

1.20 

T 

.40 

.  10 

.20 

8.30 

CAIRO  WB  CITY 

R 

.01 

.99 

.27 

.72 

T 

.79 

1. 12 

2.05 

.02 

T 

.20 

.07 

.  02 

.  05 

.50 

6.81 

CANTON 

T 

1.38 

T 

T 

X 

T 

.  30 

X 

.20 

1.B8 

CARBONDALE  SEWAGE 

1.38 

.25 

.30 

.22 

1.08 

.88 

.27 

T 

.  07 

.45 

4.  90 

CARLINVI LLE  4E 

.06 

.10 

.02 

.04 

T 

.30 

T 

T 

T 

T 

.05 

.09 

.66 

CARMI 

1.30 

.46 

.41 

.  12 

.  17 

.25 

2.30 

.  18 

.03 

.33 

x 

X 

.42 

5.97 

CARPENTER  1  SW 

.57 

.31 

.08 

.52 

.05 

1.53 

CASEY 

.26 

.87 

.37 

.63 

X 

.26 

2.39 

CENTRALI A  4  W 

T 

.94 

.03 

.60 

T 

.80 

.23 

.10 

.40 

3.10 

CHANDLERY I LLE 

.95 

.14 

.04 

.16 

.05 

.05 

.14 

X 

X 

.  14 

1.67 

CHANNAHON  DRESDEN 

.55 

.84 

.03 

T 

T 

T 

.  19 

.  14 

X 

.10 

X 

X 

.  07 

.20 

2. 12 

CHARLESTON 

T 

.77 

T 

.60 

.06 

.02 

T 

.01 

.23 

1.69 

CHENOA 

.96 

.09 

T 

T 

.01 

T 

.05 

.01 

X 

X 

X 

X 

.  14 

1.26 

CHESTER 

T 

1.7S 

T 

.45 

.03 

.50 

.43 

X 

.01 

.10 

3.27 

CHICAGO  CAL  T  WKS 

R 

1.63 

.18 

CHICAGO  HEIGHTS 

2.03 

.02 

.09 

.01 

.03 

.05 

2.23 

CHICAGO  LAKEVIEW  P 

R 

.86 

.39 

.13 

.  14 

.04 

.07 

.06 

.  14 

1.83 

CHICAGO  LOYOLA  UNI 

R 

.96 

.28 

CHICAGO  MAYFAIR  P 

R 

1.14 

.36 

.01 

.21 

.11 

.  11 

.07 

.02 

.29 

2.32 

CHICAGO  N  BRA  P  S 

R 

.94 

.23 

.  01 

CHICAGO  ROWLAND  P 

R 

1.42 

.28 

.  15 

.03 

.04 

.01 

.  19 

2.12 

CHICAGO  SAN  D  D 

R 

1.11 

.16 

CHICAGO  SAN  DIST  0 

R 

- 

.22 

CHICAGO  S  FILTER  P 

R 

1.53 

.20 

.05 

.14 

.05 

.07 

.03 

.16 

2.23 

CHICAGO  SPRINGFLD 

R 

1.16 

.48 

.19 

.  18 

.06 

.06 

.02 

.28 

2.45 

CHICAGO  UNIVERSITY 

T 

1.23 

.  19 

T 

.01 

T 

T 

.11 

T 

.01 

.03 

X 

T 

.05 

X 

.01 

T 

.21 

1.85 

CHICAGO  UNIVERSITY 

R 

1.23 

.19 

.01 

.11 

.01 

.03 

.05 

.01 

.21 

1.85 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

R 

T 

1.22 

.  14 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.07 

T 

.  08 

.04 

X 

T 

.07 

.01 

.01 

X 

.  01 

.16 

1.81 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

T 

1.03 

.22 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.  14 

T 

.  06 

.05 

T 

.06 

.01 

.01 

X 

.  01 

.26 

1.86 

CHI  LL I  COT  HE 

1.01 

.11 

.01 

.02 

.05 

.05 

.  02 

.25 

X 

T 

.02 

X 

.15 

1.69 

CICERO 

1.05 

.12 

.01 

.01 

T 

T 

X 

.18 

.04 

.  14 

X 

.07 

.01 

X 

.  04 

.24 

1.91 

CISNE  BROWN  CAMP 

R 

.08 

1.10 

.48 

.05 

.24 

.14 

1. 13 

.02 

.02 

.07 

.14 

3.47 

CLINTON  1  S 

.90 

.  17 

T 

T 

.  52 

T 

T 

T 

.04 

X 

.15 

1.78 

COLLINSVILLE 

R 

.68 

.06 

.03 

.45 

.13 

.74 

.34 

- 

COULTERVI LLE 

R 

.  11 

1.23 

.  88 

.20 

.92 

.08 

.09 

.11 

.26 

3.88 

CRETE 

R 

.04 

.05 

.03 

.  15 

- 

- 

DANVILLE 

T 

.30 

.70 

.20 

T 

.  13 

T 

.33 

T 

T 

.05 

.15 

1.86 

DANVILLE  HOSPITAL 

R 

.02 

.02 

.10 

.18 

- 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

.12 

.62 

.  10 

T 

.17 

.22 

.  38 

T 

T 

T 

T 

X 

.15 

1.76 

DECATUR 

1.01 

.21 

T 

T 

T 

.33 

.02 

.01 

.05 

T 

X 

.02 

.25 

1.90 

DIXON 

.03 

.25 

T 

T 

T 

.35 

.04 

.  17 

X 

.09 

.02 

X 

.28 

1.23 

DOWNS  2  NE 

R 

.04 

1.07 

.07 

.04 

.20 

.06 

.07 

1.57 

DU  QUOIN 

2.00 

T 

.  10 

.  10 

.10 

.  14 

T 

X 

.53 

2.97 

DWIGHT  STATE  REF 

R 

.01 

1.39 

.09 

.02 

.04 

.05 

.11 

1.71 

EDELSTEIN 

1.08 

.08 

EDWARDSVILLE 

.02 

.08 

T 

.03 

.31 

.76 

.  11 

T 

T 

T 

T 

X 

X 

.14 

1.65 

EFFING HAH  CAA 

.01 

.21 

.05 

.07 

T 

.29 

.03 

.55 

.02 

T 

T 

X 

X 

X 

.02 

X 

X 

.39 

1.64 

EFFINGHAM  CAA 

R  // 

.03 

.85 

.06 

.08 

.  30 

.04 

.61 

.  06 

.43 

2.46 

ELGIN 

.50 

.  05 

T 

.  15 

.11 

.  34 

X 

.06 

X 

.28 

1.49 

ELI ZABETHTOWN 

.27 

1.02 

.30 

.  40 

.  57 

.05 

.39 

3.69 

.  18 

.  03 

.38 

.  01 

.02 

.48 

7.79 

ELS  AH 

.36 

.46 

.50 

.02 

T 

.05 

.15 

X 

.22 

1.76 

EVANSTON  PUMP  STA 

R 

.79 

.23 

.  01 

FAIRBURY  WATER  WK 

R  // 

.04 

.76 

.02 

.10 

.10 

.  05 

.34 

1.41 

FAIRFIELD 

1.34 

.  05 

.  10 

1.26 

FARMER  CITY 

R 

.  15 

1.35 

.03 

.60 

.  04 

.04 

• 

• 

FLORA 

1.35 

.81 

.02 

.20 

.  09 

.89 

.  10 

.  02 

.14 

.40 

4.02 

FREEPORT 

.25 

.61 

.  03 

T 

.39 

.09 

.01 

.06 

1.04 

2.48 

FREE PORT  SEWAGE  PL 

T 

.39 

.  18 

X 

T 

T 

T 

.40 

.05 

X 

.08 

X 

.02 

X 

1.12 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

R 

.01 

.27 

.41 

.  05 

.44 

.03 

.02 

.09 

.02 

.02 

.15 

1.51 

FULTON  DAM  13 

.04 

.32 

.  30 

X 

T 

X 

T 

T 

T 

.31 

.05 

X 

.06 

X 

X 

.02 

1.10 

FULTON  DAM  13 

R 

.22 

* 

.  44 

.22 

.07 

.05 

.02 

.11 

1.13 

GALATIA  1W 

R 

1.25 

.29 

.  10 

.05 

.27 

- 

GALENA 

- 

- 

T 

T 

T 

.40 

T 

T 

.09 

X 

X 

.05 

- 

GALESBURG 

.51 

.13 

.03 

.01 

.  16 

T 

.  10 

.30 

1.24 

GALVA 

.38 

.08 

.01 

.02 

.15 

.04 

.  10 

.30 

1.09 

GENESEO 

.24 

.26 

T 

T 

T 

.21 

T 

.06 

.02 

X 

.22 

1.01 

GLADSTONE  DAM  IS 

.  18 

.29 

.  09 

T 

T 

T 

.01 

T 

.10 

.  15 

X 

X 

.01 

.09 

.92 

G LEND ALE  EXP  FARM 

.95 

.27 

.57 

.  73 

1.00 

1.73 

.25 

.01 

.21 

.08 

.34 

6. 14 

G LEND ALE  EXP  FARM 

R 

.95 

.27 

.57 

.  73 

1.08 

1.84 

.  06 

.01 

.21 

.06 

.34 

6. 14 

GOLCONDA  DAU  51 

T 

1  22 

.  05 

.  44 

.  12 

.61 

.30 

2.81 

.  72 

.  02 

X 

.29 

.04 

.  03 

.07 

6.72 

GOLCONDA  DAM  51 

R 

.84 

.38 

.41 

.  71 

1.41 

2.40 

.  10 

.14 

.17 

.03 

.45 

7.04 

GOLDEN 

1.12 

.22 

T 

T 

T 

T 

.  08 

X 

X 

.08 

1.50 

GRAFTON 

T 

.19 

10 

16 

T 

.  16 

.20 

.  07 

.03 

X 

.06 

X 

.97 

GRAND  TOWER  2  N 

.30 

1.73 

.13 

27 

* 

16 

.04 

1.32 

.20 

.  43 

T 

X 

.27 

4.8!. 

GREENFIELD 

R 

• 

.95 

.04 

.10 

.01 

.10 

.14 

1.34 

GREENUP 

.'27 

1.26 

.05 

.05 

.20 

X 

.02 

.20 

1.83 

GREENVILLE 

.44 

.03 

58 

.61 

.  05 

- 

- 

- 

GRIDLEY 

1.23 

.08 

T 

* 

.02 

.  05 

x 

X 

X 

.16 

1.55 

GRIGGSVILLE 

1. 12 

_ 

T 

_ 

T 

.  20 

- 

- 

.30 

HARDIN 

.91 

.  18 

T 

_n 

.20 

T 

.  10 

.21 

.71 

2.51 

BARRISBURG 

T 

.60 

.36 

.52 

'  TO 

09 

.34 

2.27 

.25 

T 

..  05 

X 

X 

.25 

x 

X 

.30 

5.53 

HARR I SBUP.G  DISPOSAL 

PL 

.90 

•  *" 

• 

04 

* 

"  __ 

.32 

1.52 

.  91 

.04 

.28 

.06 

4.90 

HAVANA 

1.04 

.03 

.03 

T 

z 

T 

.04 

.  12 

X 

X 

X 

X 

.12 

1.38 

HAVANA  NO  2 

.44 

.57 

_ 

_ 

.02 

.01 

- 

.02 

.  16 

X 

X 

1.22 

HILLSBORO 

.11 

.34 

.03 

.  03 

T 

.44 

X 

.10 

.22 

1.54 

HOOPESTON 

).05 

.26 

T 

.85 

_ 

X 

X 

X 

.20 

2.45 

HOOPESTON 

R 

.07 

1.05 

.14 

.70 

.20 

2.24 

BUD  UC  BLOOMINGTON 

R 

.02 

.76 

.20 

.06 

.  03 

.12 

1.19 

HUTSONVII.LE 

R  // 

.70 

.  11 

.12 

.92 

.07 

.05 

.60 

2.98 

HUT SONY I LLE  p  PL 

.71 

04 

T 

- 

ao 

* 

X 

X 

.12 

.02 

- 

ILLINOIS  CITY  D  16 

.09 

.25 

•  _ 
* 

.04 

.03 

.38 

.02 

.01 

.  01 

.05 

1.18 

ILLINOIS  CITY  D  16 

R 

.  11 

.23 

.  10 

.07 

.38 

.08 

.12 

1.09 

JACKSONVILLE 

1.08 

.08 

T 

.35 

T 

.  10 

X 

X 

.20 

1.81 

JACKSONVILLE  S  PL 

.05 

1.25 

.05 

.35 

.  02 

.  07 

.06 

1.85 

JERSEYVILLE 

.35 

.  13 

.31 

- 

T 

X 

.  08 

JOLIET  BRANDON  RD 

.52 

.97 

.  10 

.08 

.01 

.16 

.03 

1.91 

JOLIET  WB  AIRPORT 

.02 

1.40 

.04 

T 

T 

T 

T 

.21 

.  12 

.17 

X 

.05 

X 

.02 

.  01 

.  18 

2.22 

KANKAKEE 

.38 

T 

.04 

.03 

.03 

X 

T 

.06 

.26 

.80 

KANKAKEE  4  W 

.92 

.07 

T 

T 

T 

.04 

.01 

.  06 

.05 

X 

T 

.07 

X 

_ 

.17 

1.39 

KANKAKEE  SEWAGE  PL 

.88 

KEITHSBURG 

.15 

.  18 

- 

.08 

T 

_ 

.28 

.18 

X 

x 

.04 

1.03 

KEWANEE 

.40 

.12 

T 

T 

T 

.35 

.15 

X 

.28 

1.30 

KEWANEE  BAKER  PARK 

• 

• 

.50 

.03 

LACON 

1.18 

T 

T 

T 

.12 

.11 

.25 

X 

X 

1.66 

LA  HARPE  1SW 

.51 

.09 

T 

T 

T 

.04 

.14 

■T 

.19 

1.02 

LANARK 

.02 

.29 

.42 

.32 

.03 

.08 

1.16 

LA  SALLE 

.84 

.15 

.01 

.04 

.01 

T 

T 

.02 

.  16 

.03 

.28 

T 

X 

.04 

.01 

.01 

.14 

1.74 

LA  SALLE  IS 

.16 

.59 

.04 

.10 

T 

T 

T 

.  12 

.11 

.01 

.01 

1.14 

LAWRENCEV I  LIE 

1.65 

.20 

T 

.15 

.39 

2.05 

T 

.15 

.35 

4.90 

LE  ROY 

1.19 

T 

.48 

.06 

.07 

.04 

T 

.24 

2.08 

LINCOLN 

1. 14 

.12 

T 

T 

T 

.  42 

.02 

.03 

T 

.02 

T 

.20 

1.95 

LINCOLN  NO  2 

.80 

.50 

.04 

T 

.30 

.05 

.02 

.02 

.04 

.  12 

.02 

1.91 

LOCKPORT  L  AND  D 

.01 

1.33 

.10 

.04 

.06 

.06 

.09 

1.69 

LOCKPORT  POWER  H 

.02 

1.25 

.06 

LOUISVILLE 

.74 

.07 

.30 

MACKINAW 

2.  06 

.09 

..10 

.10 

2.35 

MACOMB 

1.06 

.05 

T 

.01 

T 

.03 

.04 

.13 

T 

T 

.02 

.17 

1.51 

MARENGO 

.42 

.02 

T 

T 

.32 

.05 

.28 

T 

T 

.05 

T 

.07 

.39 

1.60 

Sm  rabnucw  -iota,  fallowing  Station  Ifldo. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-ConKnusd  January  1951 


Station 

Day  of  Month 

Total 

1 

_ 
i 

_ 

4 

- 

n 

3 

Q 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARIETTA 

R 

.10 

MARION 

'  14 

'  92 
* 

.  18 

.  05 

.04 

.48 

1.70 

.23 

T 

.26 

.12 

MAROA 

R 

24 

1 "  38 

.02 

.44 

.02 

.08 

a"  i  a 

MARSEILLES  LOCK 

.  48 

.  84 

.  30 

T 

.19 

.17 

.03 

.03 

2.04 

MARSHALL 

.  35 

.  82 

T 

.  07 

a 

* 

* 

• 

1.15 

_ 

_ 

MASCOUTAH 

.  08 

1.  21 

.68 

.04 

T 

.22 

T 

T 

.30 

MASON  CITY 

R 

06 

1  06 

.25 

.02 

.10 

.13 

1  R9 

MATTOON 

.  r>e 

.  06 

.03 

T 

.24 

.56 

.08 

T 

T 

.10 

T 

.16 

1  Ol 

MC  HENRY 

R 

.27 

.  24 

.02 

.23 

.06 

.21 

.14 

.04 

.21 

*" 

MC  HENRY  2  S 

.27 

.  28 

.04 

T 

.08 

.06 

.20 

.05 

.05 

.03 

.02 

.10 

HC  LEANSBORO 

.  65 

.  93 

.  18 

.  15 

.  10 

.09 

.23 

1.88 

.20 

.35 

.41 

MEDORA 

.02 

.  05 

.08 

.42 

T 

.05 

.12 

.27 

MINONK 

1.25 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

.03 

.09 

T 

T 

.07 

MOLINE  WB  AIRPORT 

R 

T 

.  35 

.  18 

T 

T 

T 

T 

.04 

T 

.20 

.05 

.05 

T 

.02 

T 

T 

.04 

.12 

MONMOUTH  AIRPORT 

.  23 

.03 

.15 

T 

.17 

.02 

.22 

'  TT. 

MONT I CELLO 

.  78 

.  17 

T 

.30 

.37 

.12 

.04 

.02 

.02 

.03 

T 

T 

.21 

MORRIS 

.  53 

.  76 

T 

.15 

.10 

.04 

.05 

MORR I S  3  K£ 

1. 24 

.  18 

T 

T 

T 

.05 

T 

.15 

.03 

T 

.15 

1  flft 

1  ■  ?!, 

MORRISON 

' 30 

T 

T 

T 

T 

T 

.28 

.08 

T 

.08 

T 

.03 

.28 

MORRISONVILLE 

R 

^32 

.09 

.41 

.10 

.23 

MORR I SONV I LLE  1  E 

.  15 

.  17 

,03 

.05 

.31 

T 

T 

.02 

T 

.04 

.20 

Q7 

MT  CARMEL 

1.  43 

.  10 

.35 

.27 

.05 

1.30 

1.26 

.08 

T 

.51 

.06 

MT  CARMEL  WATER  W 

R 

1.  58 

.  12 

.35 

.08 

.24 

2.21 

.13 

.44 

.05 

5.20 

MOUNT  CARROLL 

.  01 

T 

.02 

T 

.40 

T 

.03 

T 

.12 

T 

.04 

.16 

\  *1 

MOUNT  OLIVE 

.  06 

.  25 

,  03 

.  18 

.46 

.02 

T 

.09 

.  13 

MOUNT  PULASKI 

1,  28 

.  17 

T 

T 

T 

.44 

.10 

T 

.05 

T 

T 

.20 

at 

MOUNT  STERLING 

.  50 

.  14 

T 

T 

.07 

T 

.11 

T 

T 

.  10 

■>'  ? 

MOUNT  VERNON  4N 

.02 

.  33 

.91 

.03 

.24 

.06 

1.10 

.13 

.16 

.33 

HITRPHYSBORO  WTR  WK 

.  05 

1.  89 

.  15 

.20 

.20 

.51 

1.15 

.02 

.14 

.06 

.08 

.  49 

A  OA 

NASHVILLE  3NW 

,  12 

.26 

.  96 

.  06 

.  56 

T 

.88 

.16 

.05 

.25 

■»  •* n 

NEWARK  7  E 

1, 10 

.20 

T 

T 

T 

T 

.  18 

.35 

T 

.09 

T 

.  14 

nc 

NEW  BOSTON  DAM  17 

.06 

.25 

.  17 

T 

.02 

T 

.02 

.28 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

NEW  BURNS IDE 

.01 

.76 

.53 

.  44 

.  17 

.40 

.03 

.34 

2.31 

.12 

T 

.02 

T 

T 

.36 

T 

T 

.40 

NEWTON 

T 

.23 

.83 

.02 

.06 

.18 

.76 

.09 

.02 

T 

T 

.14 

.33 

NEWTON 

1.  00 

.02 

.23 

.70 

.03 

.10 

.04 

.38 

9*  *A 

OLNEY  RADIO  STA 

T 

.  01 

1.  10 

.01 

.20 

.40 

1.12 

.02 

.01 

.20 

3.07 

OREGON 

.23 

.  33 

.05 

.13 

* 

• 

.12 

.07 

OREGON  WATER  WKS 

.03 

.29 

.20 

.24 

.07 

T 

.  .01 

OTTAWA 

1.  23 

.07 

.01 

T 

T 

T 

.13 

.03 

.  22 

T 

T 

.06 

T 

.18 

\  00 

PALEST INE 

.60 

.23 

.  12 

.03 

.  12 

T 

1.38 

.09 

T 

.20 

.52 

.  IB 

.24 

.04 

.14 

.43 

.02 

T 

T 

.15 

.22 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

* 

.90 

.  13 

.  10 

.04 

.63 

.02 

.01 

.07 

.15 

• 

PARIS  WATER  WORKS 

T 

E.03 

E.05 

.10 

.50 

EE.  06 

E.01 

PAW  PAW 

.52 

.18 

T 

T 

T 

.27 

T 

.24 

.10 

T 

.15 

1  at. 

PEORIA  LOCK  AND  DA 

.  10 

1.32 

.02 

.01 

.02 

.05 

.21 

.22 

PEORIA  WB  AIRPORT 

" 

.05 

1. 17 

T 

T 

.01 

.02 

T 

.03 

.04 

.  15 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.11 

1  "  SB 

PEOTONE 

1.65 

.41 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

■ 01* 

T 

.09 

T 

.19 

9  49 

PETERSBURG 

1.  07 

.  15 

T 

.26 

.05 

.05 

T 

.15 

PIPER  CITY 

R 

.39 

.33 

.12 

.06 

PITTSFIELD  WATER  W 

R 

.04 

.  86 

.  05 

.19 

.16 

.10 

PLEASANT  HILL  2  E 

1.  20 

.  12 

.24 

T 

.  12 

T 

T 

.20 

PONT I AC 

1.03 

.03 

T 

T 

T 

T 

.03 

.03 

T 

T 

T 

T 

.11 

1  M 

PRA I R I E  DU  ROC HER 

j? 

.  34 

1.53 

.04 

.06 

.76 

.46 

1.56 

.  12 

.05 

.29 

.54 

PR  I NCETON  1  8 

B 

.  56 

.07 

.  04 

.02 

.03 

.17 

.08 

.04 

.02 

.23 

1  9fi 

PR  I NCEV I LLE  2  NW 

.  90 

.20 

.05 

.01 

.05 

.04 

.15 

1  in 

PROPHETSTOWN 

.  21 

.11 

.08 

.20 

.05 

.08 

.03 

.01 

.16 

QU I NCY 

1.05 

.03 

.03 

.03 

.01 

.10 

QUI NCY  CAA 

6 

.04 

1.32 

.02 

T 

T 

T 

T 

.07 

T 

T 

T 

.03 

1  AO 

QU I NCY  DAM  2 1 

.  58 

.61 

T 

.05 

T 

T 

,10 

.03 

.02 

**  Zl 

QUINCY  DAM  21 

.05 

1. 10 

.  13 

.10 

.  15 

QU  I NCY  MEMORIAL  BR 

.41 

.52 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.25 

T 

.02 

1  *>n 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

T 

1.  11 

.  1 1 

T 

T 

T 

.08 

T 

.66 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  19 

2.  16 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

* 

.07 

.  99 

.07 

.08 

.59 

.03 

.03 

RED  BUD 

.26 

.  84 

.07 

.  50 

.59 

.57 

.09 

T 

.  30 

R ICHV IEW 

,  05 

1. 12 

.02 

.  51 

.10 

.73 

.02 

.07 

.03 

.  35 

*»'  aa 

ROBERTS  3  N 

.56 

.22 

T 

T 

.25 
• 

T 

T 

.03 

.02 

T 

.04 

ROC HE LLE 

.  10 

T 

T 

.60 

T 

T 

T 

T 

.10 

T 

T 

.16 

*  ?, 

ROCKFORD 

.22 

T 

T 

T 

.60 

.10 

T 

.10 

.03 

T 

.  17 

,?? 

ROCKFORD  CAA 

T 

.  44 

.23 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.  10 

T 

.05 

T 

T 

.  11 

T 

.01 

T 

.  05 

ROCK   ISLAND  DAM  15 

.  06 

.27 

.  14 

T 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

.27 

.14 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.05 

1  nt 

RUSHV I  LLE 

.  88 

.06 

.08 

T 

T 

.04 

.11 

.  12 

.  88 

.  15 

.52 

.41 

.53 

.10 

.25 

.10 

^R«WVV1TTrtVN    up,  TH 

.  19 

.96 

.27 

.11 

.80 

.08 

.32 

~ 

.98 

.02 

.99 

T 

.48 

.18 

1.77 

.95 

.04 

.08 

.26 

.12 

T 

.06 

5.  93 

.03 

.52 

.03 

T 

.35 

.34 
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T 

T 

T 

T 
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.97 

T 
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1.15 

.08 

T 

T 

.18 

.22 

SPRINGFIELD  WB  AP 
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1.09 

.03 

T 

T 

T 

.01 

.34 

T 

.01 

.04 

T 

T 

T  ■ 

.01 

.01 

.16 

SPRINGFIELD  WB  CTY 

Jj 

.17 

1.23 

T 

T 

T 

T 

.04 

.32 

T 

.01 

.07 

T 

T 

T 

.04 

.01 

.17 

2.06 

1. 13 

.  15 

STOCKTON 

.  18 

.  32 

.05 

T 

.  IB 

.12 

T 

.07 

T 

.07 

.07 

1. 06 

STREATOR 

.  11 

.06 

qvriwnnc  WAT^R 

R 

.58 

.17 

.43 

.  08 

.04 

.24 

.39 

.30 

.  02 

.38 

.01 

.67 

.10 

.04 

T 

.22 

1.20 

.06 

T 

.01 

.04 

T 

.04 

.07 

.17 

Tivmnviiir 

.  11 

T 

T 

T 

.  08 

.21 

.07 

.02 

T 

.02 

.06 

.24 

T I SK I LWA 

.68 

T 

.  03 

T 

T 

.04 

.08 

T 

.06 

" 

T 

.57 

.  21 

.01 

.03 

T 

.02 

.10 

,02 

.  16 

T 

T 

.02 

.30 

.14 

TUSCOLA 

.  15 

.  52 

.  18 

.03 

.43 

.06 

T 

.07 

.24 

1 . 68 

URBANA 

.  88 

.  25 

T 

T 

.  10 

T 

.50 

.06 

T 

.01 

.01 

T 

.01 

.  05 

.20 

.01 

.  90 

.  07 

.  13 

.02 

.  49 

.  01 

.01 

.04 

.08 

1  76 

UTICA  STARVED  R  DA 

.  55 

.02 

T 

T 

T 

T 

.15 

.14 

.04 

.02 

!92 

VANDAL I  A 

R 

1. 12 

.  42 

.09 

.56 

.02 

.20 

2.41 

VIRDEN 

83 

.04 

T 

T 

T 

.20 

T 

T 

.02 

f 

T 

T 

.17 

1.26 

WALNUT 

.  02 

T 

.  24 

.20 

T 

.  22 

1.02 

WARSAW 

!55 

.10 

.04 

WASHINGTON 

R 

.03 

1.37 

.07 

.04 

.07 

<ie 

.12 

1.86 

WATERLOO 

.04 

.15 

.69 

T 

.64 

T 

.76 

.04 

T 

.07 

T 

.02 

2.41 

WATERMAN 

R 

.50 

.  18 

.28 

.08 

WAT8EKA 

.47 

.35 

.07 

T 

.23 

T 

.05 

.05 

T 

.03 

.20 

1.45 

WAUEEGAN 

.39 

.28 

.01 

T 

T 

.18 

.02 

.22 

.14 

.10 

.03 

.14 

1.51 

WAYNE  CITY 

1.83 

.06 

.27 

.32 

.78 

.86 

.08 

.09 

.22 

.04 

4.55 

WE NONA 

R 

1.20 

.10 

.08 

.02 

.16 

1.56 

WEST  FRANKFORT  S  E 

R 

.65 

.75 

.10 

.04 

.  17 

.15 

1.75 

.02 

.02 

.30 

.01 

.26 

4.22 

W  BEATON  COLLEGE 

.68 

.21 

T 

T 

T 

T 

T 

.08 

.03 

.22 

T 

T 

.08 

T 

.01 

.03 

.16 

1.50 

WHITE  HALL  1  B 

1.20 

.13 

T 

T 

.23 

T 

T 

.06 

T 

.12 

1.76 

WILCOX 

.05 

1.06 

.  10 

.28 

.25 

.65 

.10 

.10 

.05 

2.64 

WINDSOR 

.62 

.65 

.  10 

T 

.30 

T 

.56 

T 

T 

T 

.10 

T 

.30 

2.63 

YATES  CITY 

R 

1.04 

.04 

.07 

.15 

.23 

1.53 

B»«  rafsranca  notas  follovloc  Station  ItuUt. 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  1951 


A-  M.  Hour  ending 


7        8  9 


P-  M.  Hour  ending 


10      11       12       1        2  3 


10      11  12 


AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

CAIRO  WB  CITY 

CAMP  ELLIS 

CISNE  BROWN  CAMP 

COULTERVILLE 

CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 
DIONA 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM  CAA 

FA  I RBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREE PORT  SEWAGE  PLANT 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  U£  BLOOMINGTON 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 
MA  BOA 

MASON  CITY 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
OUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
DRBANA  EXP  FARM 
WASHINGTON 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UN IV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM  CAA 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA  I RBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONVILLE 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MA  BOA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETS  TOWN 

OUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 
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.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.40 

.07 

.06 

.12 

.08 

.03 

.10 

.19 

.02 

.02 

.02 

.16 

.09 

.03 

.99 

.02 

.03 

.06 

.12 

.07 

.10 

.02 

.06 

.02 

.03 

.02 

.09 

.01 

.02 

.01 

.01 

.69 

.05 

.06 

.17 

.46 

.31 

.08 

.05 

.02 

1  .20 

.01 

.  06 

.04 

.03 

.01 

.05 

.02 

.02 

.01 

.02 

.27 

• 

* 

* 

• 

* 

.13 

* 

.34 

* 

.02 

.  02 

.  01 

.02 

.03 

.  05 

.  05 

.  04 

.  07 

02 

99 

!o2 

!02 

.01 

!03 

.02 

!06 

ll7 

.07 

.  03 

.03 

.11 

!57 

.02 

.07 

.03 

.09 

.16 

.08 

.08 

.11 

.09 

.10 

.12 

.25 

.25 

.09 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

1.63 

.42 

.10 

.09 

.06 

.01 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.02 

.86 

.02 

.07 

.08 

.10 

.06 

.06 

.07 

.14 

.13 

.08 

.01 

.02 

.05 

.04 

.02 

.01 

.96 

.08 

.10 

.11 

.08 

.07 

.09 

.17 

.15 

.02 

.01 

.01 

.02 

.05 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.  04 

1.14 

.02 

.07 

.09 

.09 

.07 

.05 

.07 

.14 

.12 

.08 

.03 

.04 

.04 

.01 

.02 

.94 

.04 

.08 

.03 

.04 

.14 

.08 

.09 

.13 

.06 

.12 

.09 

.17 

.20 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

1.42 

.01 

.02 

.01 

.01 

.11 

.11 

.08 

.08 

.05 

.11 

.13 

.14 

.08 

.01 

.04 

.07 

.04 

.01 

1.11 

.03 

.05 

.02 

.01 

.05 

.07 

.03 

.04 

.17 

.08 

.09 

.11 

.06 

.12 

.12 

.21 

.21 

.02 

.01 

.05 

.03 

.03 

.03 

1  .53 

.05 

.10 

.12 

.06 

.05 

.09 

.16 

.15 

.08 

.02 

.01 

.02 

.06 

.05 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

1  .16 

.02 

.04 

.05 

.01 

.14 

.08 

.06 

.12 

.06 

.12 

.07 

.18 

.13 

.01 

.05 

.05 

.02 

.02 

1.23 

.03 

.03 

.02 

.14 

.11 

.06 

.09 

.05 

.13 

.11 

.16 

.10 

.01 

.05 

.07 

.03 

.01 

.01 

.01 

1  .22 

.02 

.01 

.02 

.08 

.12 

.08 

.07 

.06 

.09 

.13 

.13 

.07 

.01 

.03 

.07 

.03 

.01 

1 .03 

.08 

.06 

.15 

.05 

.  11 

.15 

.30 

.10 

.04 

.06 

1.10 

.03 

.01 

.01 

.05 

.02 

.01 

.09 

.18 

.20 

.05 

.03 

.68 

.14 

.11 

.08 

.12 

.28 

.  12 

.20 

.18 

1.23 

.02 

.03 

.06 

.07 

.10 

.05 

.07 

.11 

.11 

.06 

.12 

.28 

.24 

.09 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

1.52 

.  04 

.02 

.03 

.05 

.10 

.14 

.06 

.06 

.10 

.09 

.11 

.03 

,05 

.02 

.04 

.06 

.04 

.03 

1.07 

.05 

.06 

.05 

.10 

.07 

.08 

.06 

.08 

.11 

.13 

.23 

.21 

.05 

.01 

.04 

.03 

.03 

1.39 

.02 

.02 

.01 

.05 

.08 

.12 

.05 

.10 

.07 

.02 

.21 

.19 

.01 

.04 

.06 

.03 

1.08 

.05 

.07 

.37 

.13 

.08 

.12 

.03 

.85 

.01 

.01 

.01 

.07 

.06 

.06 

.05 

.04 

.06 

.11 

.10 

.09 

.01 

.01 

.  04 

.03 

.01 

.02 

.79 

.04 

.02 

.  <"'4 

.06 

.06 

.07 

.07 

.05 

.04 

.04 

.06 

.06 

.04 

.01 

.03 

.07 

.76 

.08 

.06 

.03 

.07 

.16 

.15 

.09 

.11 

.04 

.03 

.13 

.02 

.16 

.08 

.05 

.05 

.03 

.01 

1.35 

.02 

.01 

.02 

.11 

.05 

.02 

.04 

.27 

.03 

.15 

.04 

.22 

.02 

.03 

.02 

.09 

.41 

.14 

.26 

.08 

.02 

.03 

.04 

.11 

1 .25 

.01 

.14 

.14 

.04 

.11 

.10 

.07 

.11 

.02 

.01 

.14 

.06 

.95 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.03 

.05 

.05 

.01 

.09 

.04 

.08 

.05 

.03 

.  01 

.16 

.15 

.84 

.75 

.02 

.01 

.04 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.95 

.02 

.06 

.  12 

.24 

.22 

.04 

.02 

.01 

.02 

.05 

.10 

.04 

.01 

.01 

.04 

.03, 

.01 

.01 

1.05 

.02 

.12 

.08 

.12 

.10 

.08 

.10 

.07 

.05 

.02 

.  76 

.05 

.09 

.06 

.05 

.03 

.15 

.  14 

.07 

.01 

.03 

.02 

.70 

.10 

.01 

.11 

.04 

.12 

.10 

.24 

.10 

.05 

.11 

.04 

.03 

.03 

.04 

.01 

.18 

.01 

.04 

.04 

.04 

.03 

1.25 

.02 

.46 

.76 

.11 

.03 

.02 

.06 

.05 

.01 

.04 

.10 

.08 

.03 

.07 

.05 

.13 

.10 

.06 

.01 

.01 

.02 

.01 

.88 

.02 

.01 

.05 

.03 

.15 

.01 

.02 

.29 

.03 

.10 

.02 

.05 

.14 

.08 

.08 

.07 

.07 

.10 

.20 

.12 

.09 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.02 

.03 

1  .33 

.01 

.09 

.03 

.04 

.15 

.08 

.08 

.07 

.06 

.09 

.15 

.13 

.09 

.02 

.06 

.05 

.03 

.02 

1  .25 

.01 

.01 

.01 

.03 

.16 

.08 

.06 

.16 

.20 

.11 

.  11 

.08 

.01 

.01 

.05 

.02 

.02 

.20 

.01 

.05 

.05 

1.38 

.05 

.01 

.03 

.07 

.13 

.06 

.04 

.17 

.08 

.09 

.03 

.10 

.07 

.02 

.03 

.02 

.04 

.02 

1.06 

.05 

.01 

.03 

.05 

.01 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.27 

.01 

.04 

-.01 

.01 

.02 

.02 

.05 

.10 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.35 

.02 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.06 

.03 

.04 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

.32 

.03 

.01 

.16 

.40 

.25 

.08 

.22 

.09 

.10 

.06 

.18 

1  .58 

.02 

.01 

.25 

.10 

.15 

.35 

.35 

.24 

.10 

.02 

.30 

1  .89 

.05 

.04 

.01 

.03 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.23 

.03 

.01 

.01 

.02 

.08 

.10 

.35 

.23 

.07 

.90 

.14 

.11 

.07 

.03 

.06 

.03 

.07 

.10 

.13 

.25 

.14 

.01 

.01 

.04 

.05 

.04 

.01 

.01 

.02 

1.32 

.02 

.09 

.09 

.07 

.11 

.06 

.03 

.03 

.10 

.19 

14 

.01 

.09 

.08 

.03 

.01 

.  01 

.01 

1.17 

.01 

.01 

.03 

.01 

.04 

.01 

.03 

.02 

.10 

.04 

.04 

.01 

.02 

.02 

.39 

.01 

.01 

.06 

.16 

.08 

.13 

.06 

.02 

.10 

.02 

.01 

.08 

.07 

.  02 

.02 

.01 

.86 

.01 

.01 

.05 

.05 

.05 

.09 

.15 

.02 

.24 

.39 

.12 

.19 

.16 

1.53 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.03 

.05 

.06 

.01 

.11 

.10 

.02 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.56 

.01 

.01 

.04 

.02 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.21 

.04 

.39 

.51 

.38 

.06 

.01 

.09 

.09 

.09 

.02 

.24 

.09 

.06 

.03 

.01 

.12 

.14 

.02 

.03 

1.10 

.02 

.03 

.05 

.11 

.11 

.19 

.16 

.02 

.03 

.09 

.04 

.01 

.02 

.02 

.04 

.04 

.01 

.99 

.02 

.12 

.05 

.05 

.11 

.22 

.20 

.15 

.17 

.03 

1.12 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


ROCKFORD  CAA  6 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAM? 
COLLINSVILLE 
CRETE 
DOWNS  2  NE 

EFFINGHAM  CAA  // 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LANARK 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

MARIETTA 

MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PIPER  CITY 

P ITTSF IELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  6 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
URBANA  EXP  FARM 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
EDELSTE IN 
EVANSTON  PUMP  STA 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
PROPHETSTOWN 
ROCKFORD  CAA 


MC  HENRY 
OREGON 

PRINCETON  IS  // 
ROCKFORD  CAA  6 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
EFFINGHAM  CAA 


.03 
.08 


.01 
.11 


.02 
1.00 


.01 
.03 


.27     .06  .02 


.01 
.02 


.01 
.01 


-3d- 


.08  .06  .08 
.03 


.20 

.05     .01  .02 


.02 
.02 


.05 

.07  .03 


.04 
.01 


.07 
.03 
.01 

.03 

.07 


.05 
.07 
.02 
.05 
.06 
.03 
.04 
.03 
.04 


.01 
.02 


.02  .02 
.01  .01 


.01  .01 
.01  .01 


.01 

.04  .02 


-4th- 


-5th- 


-6th- 


.02 

.01  .05 


.13     .14     .10     .04  .01 


.05 
.03 


See  reierence  notes  following  Station  Index- 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  1951 


A-  M.  Hour  ending 


5      6       7       8  9 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


EVANSTON  POMP  STA 
GALATIA  1W 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
HUTSONVILLE 
ILLINOIS  CITT  DAM  16 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MURPRYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PRAIRIE  DU  ROCKER  W  WKS 
PRINCETON  1  S 
ROCKFORD  CAA 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
WEST  FRANKFORT  8  E 


MT  CARMEL  WATER  WORKS 
WEST  FRANKFORT  S  E 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM  CAA 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PRAIRIE  DU  ROCHE R  W  WKS 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
RICHVIEW 

SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA  EXP  FARM 
VANDAL  tA 

WEST  FRANKFORT  8  E 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
COULTERVILLE 
DANVILLE  HOSPITAL 
DOWNS  2  NE 
EFFINGHAM  CAA 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GREENFIELD 
HUTSONVILLE 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LOUISVILLE 
■A  BOA 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA 

WEST  FRANKFORT  8  E 


AUGUSTA 

BEAADSTOWN  LAGRANGE  DAM 


02     .  03     .  05     .  05     .  02     .  02  .  01  .05  .  02  .  02 

.03     .14     .10     .09  .07  .03  .04  .02  .05 

.07     .  07     .  06  .  04  .  05  .  02  .  04i  .03  .03 

.01  .03  .02  .02  .03 


// 


// 
'/ 


// 
// 


.10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.03 

.08 

.  02 

-7th- 


-8th- 


-10th- 

.17  .02 


16     .06  .01 


.02 
.08 


.04 
06 


.01 
.02 


.02 
.07 


.02 
01 


.  07 
.09 


.01 
.03  .03 


.37 
.01 
.07 


,09 

01 


-13th- 


-14th- 


.04  .02 
.04     .01  .01 


03 
.13 


.04 
.03 
.02 
.05 
.10 


.02 
.04 

.05 
.07 


06 
.05 


.07 
.10 


.01 

.01  .05 
.05 


.09  .02 


.01 
.01 


CAIRO  WB  CITY 

.30 

.28 

.28 

.13 

.12 

.06 

.06 

.15 

.14 

.06 

.18 

.09 

.  03 

.01 

.05 

.05 

.04 

CARPENTER  1  SW 

.11 

.10 

.05 

.02 

.01 

.03 

.04 

.01 

.04 

.05 

.03 

.03 

CISNE  BROWN  CAMP 

.17 

.12 

.16 

.05 

.03 

.09 

.02 

.13 

.19 

.04 

.02 

.04 

.02 

.01 

.01 

.01 

COLLINSVILLE 

.17 

.14 

.02 

.02 

.09 

.07 

.04 

.03 

.04 

.03 

.  05 

.04 

COULTERVILLE 

.20 

.18 

.06 

.01 

.05 

.06 

.06 

.08 

.04 

.04 

.02 

.12 

DANVILLE  HOSPITAL 

.02 

.03 

.05 

.05 

.03 

.05 

.05 

.05 

,02 

.02 

.01 

.03 

.02 

DOWNS  2  NE 

.05 

.07 

.06 

.01 

.01 

EFFINGHAM  CAA 

// 

.04 

.12 

.10 

.01 

.05 

.01 

.05 

.05 

.03 

.01 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

FA  I RBURY  WATER  WORKS 

// 

.02 

.05 

.01 

.02 

FARMER  CITY 

.02 

.18 

.25 

.05 

.05 

.01 

.02 

.01 

.  01 

GALATIA  1W 

.15 

.20 

.17 

.16 

.06 

.06 

.06 

.04 

.02 

.01 

GLENDALE  EXP  FARM 

.31 

.22 

.17 

.18 

.04 

.02 

.03 

.07 

.13 

.16 

.09 

.21 

.07 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.04 

GOLCONDA  DAM  51 

.45 

.42 

.25 

.20 

.20 

.06 

.12 

.05 

.09 

.10 

.11 

.18 

.02 

.01 

.04 

.OS 

.04 

GREENFIELD 

.03 

.03 

.02 

.01 

.01 

HOOPESTON 

.15 

.24 

.11 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 

HUTSONVILLE 

// 

.15 

.11 

.03 

.03 

.03 

.03 

.17 

.13 

.03 

.05 

.03 

.01 

.05 

.03 

.02 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

.13 

.12 

.04 

.06 

LOUISVILLE 

.04 

.09 

.16 

.02 

.04 

.01 

.08 

.10 

.02 

.02 

.04 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

MAROA 

.10 

.18 

.10 

.03 

.01 

.02 

MASON  CITY 

.05 

.13 

.04 

.03 

MORRISONVILLE 

.08 

.07 

.05 

.01 

.02 

.03 

.05 

.02 

.04 

.04 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

// 

.23 

.10 

.12 

.05 

.05 

.15 

.17 

.  05 

.01 

.03 

.04 

.06 

.02 

.04 

.03 

NEWTON 

.05 

.05 

.10 

.05 

.01 

.04 

.10 

.09 

.01 

.05 

.15 

23 

¥1 


.10 

,03 


.09 

.05 

.17 

.22 

.07 

.19 

1 

.12 

.04 

.04 

.08 

.02 

.12 

.14 

.03 

.OS 

.05 

.13 

.08 

.12 

2  0 

.02 

.04 

.04 

.04 

.31 

.11 

.14 

1 

.08 

.33 

.29 

.33 

1 

.41 

.04 

.04 

.03 

.09 

12 

.07 

.07 

.05 

.05 

.02 

.02 

.04 

04 

.15 

.15 

.51 

.02 

.01 

.15 

.19 

17 

.03 

.26 

.46 

02 

.05 

.03 

.10 

.01 

.01 

.04 

.04 

.02 

.02 

01 

.01 

.05 

.09 

.15 

1.84 
2.40 
.10 
.70 
.06 
.92 
.35 
.74 
.44 
.25 
.41 
1.15 


See  reference  note*  following  Station  Index. 

-  9  - 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  1951 


A.  M.  Horn  ending 


10       11  12 


P.  M.  Hour  ending 


PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA   LOCK  AND  HAM  // 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCBER  W  WKS 
QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
RICBVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

WEST  FRANKFORT  8  E 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

CAIRO  WB  CITY 

COULTERV I LLE 

DANVILLE  HOSPITAL 

EFFINGHAM  CAA  // 

FARMER  CITY 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HUTSONVILLE  // 
MASON  CITY 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA   LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PRINCETON  IS  // 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

WASHINGTON 

WEST  FRANKFORT  3  E 

YATES  CITY 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
URBANA  EXP  FARM 


PITTSFIELD  WATER  WORKS 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  A IRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
COLLINSVILLE 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 

DWIGHT  STATE  REFORM 

FA  I RBURY  WATER  WORKS  // 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
ROCfCFORD  CAA  6 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
WASHINGTON 
WENONA 
YATES  CITY 


BRADFORD  CAA 
JOLIET  WB  A  IRPORT 
OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA   LOCK  AND  DAM 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  A IRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
DWIGHT  STATE  REFORM 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
LANARK 

LOCKPORT   LOCK  AND  DAM 


,  2T) 
.10 


.03 
.10  .09 


.02  .03 
.01  .01 
.09     .06  .04 


.07 

.09 


.01 
-24 


.05     .02  .01 


.08     .08  .05 


.05 
.01 


.07     .06  .07 


.03 
.22 


.01 
.01 


.03 
.08 


-15th- 


.02  .08 
.02 


.06 
.02 


.02     .03  .03 
.01  .02 


.05     .05  .04 


.01  .01 
.04  .01 


.02  .02 

.01 

.02 


.01     .04  .03 


-16th- 


-19th- 


-20th- 


.03 
.01  .03 


-2 


.01 
.04 
.03 
.02 
.03 


.01 
.01 


.01  .01 
.02  .01 


.02 
.06 


.02 
.06 


.03 

.05 
.03 


.03 

.08 
.03 
05 
.01 


.05 
.01 
.03 


.  02 
.02 


.01 
.03 


.03 
.01 


.02 
.01 


.U3 
.01 

.01 

m 

.01 


st- 


-22d- 


.01 

.01     .01  .01 


.03  .02 
.01  .02 


.01 

.05 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.05 

.03 

.14 

.04 

.05 

.11 

.03 

.04 

.03 

.18 

.01 

.01 

.03 

.05 

.08 

.02 

.04 

.06 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.04 

See  reference  notes  following  Statu 

-  10  - 


ion  Index. 


Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


P.  M.  Hour  ending 


MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
PROPHETSTOWN 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
WATERMAN  // 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  ROSE LA NP  PUMP 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

CRETE 

DOWNS  2  NE 

DW'GHT  STATE  REFORM 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLEN  DALE   EXP  FARM 

GREENFIELD 

HUDSON  LK  BLOOM INGTON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT  6 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

ROCKFORD  CAA  6 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
URBANA  EXP  FARM 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WE  NONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  ROSE LAND  PUMP 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

DWIGHT  STATE  REFORM 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

ROCKFORD  CAA  6 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
WE  NONA 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  ROS ELAND  PUMP 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  C ITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COULTERVILLE 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

HUTSONVILLE 

MC  HENRY 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

OREGON 

PIPER  CITY 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
RICHVIEW 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 


-23d- 


.01 

.02     .02  .01 


.01     .02  .01 


.01  .01  .01 
.02 
.02 
.04 


.01 

.02  .03 


.12  • 
.02  .01 


.04      .02  .02 


•  .10 

.01 

.02  .05 


.07  .04 
.03  .02 


.03  .02 
.03  .03 


.01 
.01 


.01 
.01 


.01 

.01  .01 


.01  .03  .02 
.14     *  * 


.01 
03 


.03 
03 


.01 
.01 


.03 
.01 


.05 
.01 
.01 
.04 


01 

.05 


.02  .01  .01 
.01 


.01 
.03 


-26th- 


.01 
.02 


.02  .01 
.01  .01 


.02     .02  .01 


.01  .01 
.01 


-27th- 


.03 
.02 


.01 
.02 


.01 
.01 
.02 


.05 

.02     .02  .01 


03 

.06 

.04 

.02 

.01 

.04 

.20 

.06 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.02 

.06 

.03 

.09 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

01 

.04 

.01 

.10 

.05 

.21 

.05 

.02 

.02 

.05 

.14 

01 

.02 

.02 

.01 

.07 

.04 

.  10 

.10 

.02 

.11 

.13 

.07 

.02 

.02 

.14 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  4- Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  1951 


SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 


BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
COULTERVILLE 
DANVILLE  HOSPITAL 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
HUTSONVILLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
LOUISVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
RICHVIEW 
ROCKFORD  CAA 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA 

WEST  FRANKFORT  8  E 


CAIRO  WB  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

GALATIA  1W 

GOLCONDA   DAM  51 

HUTSONVILLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

RICHVIEW 

WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CAMP  ELLIS 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
COULTERVILLE 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 
DIONA 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM  CAA 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA  I RBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONVILLE 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  A  I RPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEF  BAKER  PARK 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWfvR  HOUSE 
LOUISVILLE 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRV 


6 

// 


// 
// 


// 
// 


A.  M.  Horn  ending 


4        S  6 


.01  .01 


7        8  9 


10      11  12 


1        2  3 


-28th- 


.04 
.01 


.  03 
.01 


.01 
.02 


.09 
02 


.09 
02 


.  01 

.02 
.05 


-29th- 

I 

-30  th- 


-31st- 


.05  .02  .02 
.05  .02 


.01 
.01 


.01      .02  .02 


.06 
.  02 


.05 
.04 


.02  .01 
.02 

.01 


.03 

.09 


?.  M.  Hour  ending 


4       5  6 


10      11  12 


.01 
.01  .03 


.06 
.02 


.01 
.02  .02 


.01 
.01 

.03 
.01 

.04 


.01 

.01 
.02 


.01 

.01 
.02 
.01 


.  01 
.01 


.03     .02  .02 
.01 

.02     .01  .01 


.16 
.02 


.03     .03  .02 


.01      .02     .  02  , 


.03 


02 


.01 
.01 


.03  .02 
.01  .01 


.01  .01 

.07  .07 


.02 
.04 


.01 


.02 

.05 
.02 

.01     .01  .01 


.03  .02 
.03  .03 


.  01 


.  02 


12 


.03 
.01 


.01 
.01 


.01 
.01 


.27 
.34 


.20 
.12 


.09 

.30 

.08 
.13 
.21 


So©  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  1951 


Station 


MOLINE  »B  AIRPORT 

MORRISON VI LLE 

UT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PI  A  NT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETS TOWN 

QUINCY  CAA 

QDINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

CRBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WE  NONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


A.  M.  Hour  ending 


.03 
.02 


.03     .02  .03 


.04     .02  .02 


.09 
03 
n., 


.02 
.01 


.05 
03 
.01 
.03 


.04 
.02 


.03 
.03 
.01 


.01 
.06 


.05 
.03 


.01 
.01 


.02 
.03 
.02 


01 
.01 
0-1 

.  01 


P.  M.  Hour  ending 


.02 
.02 
.02 


,  01 
.01 
03 
.  01 


.02 
.02 


.01 
.02 

.01 
.01 
.02 
.01 


.01 
.02 
.  01 

.01 
.01 


.02  .01 
.01 

.01 


.  02 
.01 

.01 


.02 
.02 


.02 
.02 
.01 


.02 
.01 


.01 
.  01 


.03 
.02 


.49 

.38 

.15 
.22 
.11 
.06 
.10 
.54 
.23 


.15 
.16 


.24 
.08 
.20 
.12 
.08 
.16 
.26 
.23 


3m*  refer«nce  not«a  iollo»ln«  Station  Ia4la*. 
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DAILY  TEMPERATURES  iu-ihoh 

Table  S  JANUARY  1951 


Station 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALE  DO 

MAX 

46 

42 

33 

32 

34 

30 

18 

25 

43 

36 

42 

44 

40 

39 

34 

48 

45 

58 

60 

48 

25 

33 

38 

20 

28 

27 

25 

18 

1 

3 

6 

32.9 

MIN 

32 

32 

22 

20 

18 

15 

-  3 

4 

16 

24 

11 

22 

33 

31 

26 

17 

32 

31 

33 

24 

-  3 

4 

19 

9 

1 

8 

17 

0 

-13 

-13 

-  2 

15.1 

ALTON  DAM  26 

MAX 

44 

46 

46 

46 

54 

35 

26 

36 

57 

40 

46 

47 

44 

39 

38 

49 

58 

65 

65 

50 

30 

36 

46 

32 

34 

46 

41 

24 

11 

11 

11 

40.4 

MIN 

27 

38 

29 

26 

27 

20 

10 

14 

22 

26 

20 

30 

35 

28 

27 

22 

34 

32 

35 

20 

12 

16 

28 

20 

13 

23 

23 

6 

-  3 

-  3 

5 

21.4 

ANNA  1NW 

MAX 

46 

52 

59 

53 

57 

51 

27 

34 

44 

41 

44 

50 

47 

44 

40 

47 

56 

65 

65 

67 

37 

39 

44 

43 

34 

46 

46 

34 

21 

14 

16 

44.0 

MIN 

32 

42 

42 

30 

28 

26 

17 

8 

19 

35 

23 

30 

40 

34 

27 

25 

39 

46 

41 

36 

19 

19 

36 

24 

16 

22 

32 

20 

6 

0 

11 

26.6 

ANTIOCH 

MAX 

39 

37 

36 

32 

31 

30 

11 

13 

35 

35 

27 

37 

34 

32 

30 

35 

39 

43 

41 

37 

24 

27 

35 

16 

17 

17 

25 

15 

5 

-  5 

4 

26.9 

MIN 

26 

31 

26 

17 

21 

10 

-  7 

"  5 

7 

23 

10 

7 

22 

29 

23 

18 

28 

25 

27 

23 

5 

-  6 

15 

7 

5 

3 

11 

5 

-16 

-23 

-  8 

11.  6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

39 

38 

37 

31 

33 

25 

20 

16 

39 

38 

39 

39 

35 

33 

33 

38 

40 

50 

45 

45 

25 

31 

36 

17 

16 

20 

27 

17 

6 

0 

5 

29.5 

MIN 

26 

32 

28 

20 

25 

19 

2 

-  2 

10 

25 

10 

12 

27 

29 

16 

12 

29 

27 

27 

22 

6 

1 

15 

2 

1 

-  4 

13 

3 

-13 

-22 

-  4 

12.  7 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

45 

50 

49 

46 

55 

35 

24 

32 

51 

40 

41 

49 

42 

38 

39 

48 

57 

69 

65 

60 

27 

37 

42 

35 

31 

46 

42 

27 

10 

12 

13 

40.6 

MIN 

30 

44 

34 

30 

29 

24 

13 

11 

25 

30 

25 

30 

38 

33 

29 

27 

40 

38 

42 

23 

15 

19 

31 

20 

16 

25 

27 

10 

0 

-  1 

6 

24 . 6 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

42 

45 

47 

33 

38 

38 

22 

23 

44 

43 

40 

43 

42 

35 

34 

41 

48 

57 

57 

57 

30 

31 

39 

37 

21 

29 

35 

25 

13 

8 

10 

35.7 

MIN 

29 

39 

29 

24 

28 

22 

8 

7 

20 

34 

17 

28 

32 

31 

26 

17 

39 

36 

33 

30 

9 

10 

30 

14 

6 

8 

19 

12 

-  8 

-10 

2 

20.0 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

50 

59 

oO 

51 

58 

49 

28 

30 

46 

47 

41 

47 

48 

46 

45 

48 

58 

66 

67 

68 

34 

44 

48 

44 

36 

46 

52 

36 

20 

17 

20 

45.5 

MIN 

37 

47 

39 

35 

34 

28 

18 

12 

27 

35 

28 

3  6 

43 

34 

33 

29 

44 

49 

51 

29 

24 

24 

34 

29 

22 

28 

36 

20 

12 

7 

12 

30. 2 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

46 

54 

61 

52 

58 

52 

29 

35 

46 

44 

44 

52 

46 

44 

40 

47 

56 

65 

65 

67 

38 

40 

45 

42 

35 

49 

46 

39 

22 

15 

17 

44.9 

MIN 

29 

28 

42 

30 

2  5 

29 

18 

3 

20 

38 

25 

29 

40 

36 

32 

25 

40 

46 

38 

37 

20 

19 

33 

20 

19 

21 

23 

21 

7 

2 

12 

26.0 

CARLINVILLE  4E 

MAX 

44 

48 

45 

42 

50 

40 

27 

30 

50 

44 

42 

48 

43 

40 

38 

45 

57 

64 

66 

59 

30 

37 

46 

39 

30 

42 

40 

25 

14 

9 

10 

40.1 

MIN 

31 

37 

30 

25 

26 

24 

8 

7 

17 

31 

15 

17 

35 

33 

28 

24 

37 

33 

40 

30 

10 

11 

3  3 

18 

9 

15 

20 

14 

-  5 

-  5 

6 

21.1 

CHARLESTON 

MAX 

40 

48 

55 

44 

50 

45 

28 

27 

44 

39 

40 

47 

38 

38 

36 

41 

53 

64 

62 

60 

34 

33 

41 

36 

28 

33 

39 

32 

21 

12 

14 

39.4 

MIN 

30 

37 

32 

29 

29 

26 

15 

10 

18 

35 

20 

27 

33 

32 

25 

18 

38 

37 

44 

33 

14 

13 

32 

18 

10 

12 

24 

19 

-  1 

-  5 

10 

23.  0 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

41 

41 

43 

45 

3-1 

29 

20 

42 

47 

39 

38 

40 

37 

33 

39 

45 

54 

52 

47 

26 

32 

39 

19 

19 

20 

21 

11 

8 

9 

33.4 

MIN 

28 

31 

28 

26 

26 

19 

8 

33 

20 

19 

21 

30 

23 

19 

33 

31 

33 

25 

18 

17 

26 

10 

5 

-  6 

10 

-11 

-19 

1 

18,0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

39 

44 

43 

34 

35 

32 

i  8 

19 

40 

40 

33 

3  6 

37 

35 

33 

38 

42 

53 

51 

49 

21 

32 

37 

17 

20 

26 

28 

24 

5 

7 

11 

31.6 

MIN 

29 

37 

30 

25 

3  0 

18 

8 

5 

19 

23 

20 

2  3 

30 

31 

26 

21 

34 

36 

36 

20 

14 

14 

16 

11 

11 

9 

23 

5 

-  8 

-11 

6 

19.2 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

39 

41 

39 

33 

35 

32 

16 

18 

41 

40 

32 

38 

36 

34 

32 

39 

44 

53 

49 

45 

20 

32 

36 

16 

19 

26 

28 

20 

3 

3 

9 

30.6 

MIN 

29 

35 

29 

23 

28 

14 

5 

2 

17 

22 

18 

21 

30 

30 

25 

19 

32 

32 

31 

20 

7 

6 

14 

8 

7 

6 

17 

3 

-10 

-15 

2 

16. 4 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

40 

45 

43 

35 

36 

33 

18 

20 

40 

42 

34 

i  5 

36 

35 

34 

39 

44 

53 

51 

49 

22 

34 

37 

18 

20 

26 

29 

24 

5 

9 

13 

32.2 

IN 

33 

38 

31 

25 

30 

18 

8 

6 

20 

25 

22 

30 

31 

31 

27 

21 

37 

38 

37 

22 

14 

15 

17 

12 

11 

11 

23 

5 

-  7 

-12 

6 

20.2 

CICERO 

MAX 

41 

40 

41 

37 

3  5 

35 

22 

21 

42 

41 

36 

39 

37 

34 

34 

39 

44 

53 

51 

49 

26 

31 

37 

27 

21 

22 

29 

20 

10 

5 

10 

32.6 

MIN 

29 

35 

31 

22 

27 

19 

4 

2 

14 

32 

17 

21 

30 

32 

25 

19 

34 

32 

32 

26 

10 

8 

26 

9 

7 

5 

20 

10 

-10 

-16 

1 

17.  8 

DANVILLE 

MAX 

41 

47 

53 

34 

44 

41 

27 

24 

42 

44 

35 

42 

36 

36 

34 

38 

48 

59 

57 

59 

30 

34 

40 

31 

2  5 

29 

36 

27 

15 

13 

15 

36.6 

30 

35 

30 

27 

28 

26 

13 

9 

19 

33 

21 

24 

28 

31 

20 

20 

36 

35 

38 

29 

15 

11 

30 

17 

9 

9 

26 

15 

-  2 

-  7 

7 

DECATUR 

MAX 

44 

45 

45 

36 

4  5 

36 

22 

'-'5 

46 

39 

40 

4  3 

38 

35 

34 

41 

51 

61 

64 

56 

31 

33 

41 

31 

25 

35 

38 

25 

15 

10 

11 

37.0 

30 

37 

29 

26 

28 

22 

11 

9 

20 

30 

17 

28 

34 

32 

28 

28 

35 

37 

35 

30 

10 

13 

31 

17 

8 

12 

20 

15 

-  5 

"  * 

5 

21.5 

DIXON 

MAX 

41 

38 

34 

29 

3  2 

31 

15 

19 

38 

37 

34 

38 

34 

37 

31 

42 

41 

51 

48 

40 

25 

29 

37 

17 

17 

17 

24 

17 

4 

-  2 

S 

29.  0 

MIN 

28 

30 

23 

20 

18 

13 

-  5 

-  1 

13 

20 

10 

14 

30 

26 

19 

12 

25 

28 

27 

24 

-  2 

-  2 

16 

6 

1 

0 

11 

4 

-13 

-20 

-  5 

11.9 

DU  QUOIN 

MAX 

40 

41 

42 

49 

51 

47 

29 

32 

46 

43 

40 

50 

46 

42 

46 

56 

57 

62 

65 

66 

34 

4  0 

45 

39 

30 

46 

44 

37 

20 

21 

16 

42.6 

MIN 

28 

29 

30 

29 

2  9 

28 

15 

12 

22 

33 

24 

3  0 

40 

28 

26 

43 

40 

46 

34 

19 

20 

35 

22 

18 

21 

31 

20 

4 

0 

12 

25.6 

EFFINGHAM  CAA 

MAX 

41 

49 

54 

44 

50 

35 

24 

25 

45 

39 

39 

16 

38 

36 

36 

43 

52 

63 

64 

60 

27 

37 

41 

32 

28 

36 

41 

28 

13 

13 

15 

38.5 

MIN 

30 

40 

30 

28 

29 

23 

8 

8 

20 

28 

19 

28 

35 

30 

28 

24 

39 

37 

41 

23 

14 

15 

27 

19 

12 

13 

26 

12 

-  2 

-  5 

5 

22.1 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

51 

53 

58 

53 

60 

54 

31 

33 

48 

44 

46 

52 

48 

47 

40 

49 

58 

68 

6  9 

44 

4  1 

43 

35 

46 

49 

37 

25 

15 

18 

45.4 

MIN 

31 

46 

50 

32 

28 

31 

i  a 

1 

18 

37 

23 

29 

34 

36 

31 

24 

41 

45 

4  3 

L8 

36 

23 

19 

18 

36 

25 

12 

5 

14 

27.9 

FAIRFIELD 

MAX 

44 

50 

47 

49 

52 

56 

32 

30 

MIN 

29 

40 

38 

39 

2  5 

32 

16 

5 

12 

36 

23 

2  8 

36 

32 

24 

39 

40 

41 

20 

11 

35 

23 

18 

17 

15 

33 

25 

5 

0 

14 

25.0 

FLORA 

MAX 

44 

50 

58 

46 

54 

53 

41 

39 

45 

40 

41 

46 

44 

43 

38 

45 

55 

67 

65 

64 

34 

37 

44 

38 

33 

38 

43 

34 

20 

16 

16 

42.9 

MIN 

29 

41 

35 

30 

28 

30 

17 

11 

18 

30 

21 

2  8 

35 

32 

31 

25 

40 

38 

44 

33 

17 

17 

34 

22 

15 

18 

29 

19 

3 

-  2 

12 

2S.2 

FREE PORT 

MAX 

39 

36 

28 

27 

2  8 

25 

9 

14 

34 

33 

28 

16 

34 

36 

30 

39 

42 

44 

44 

37 

23 

30 

35 

14 

9 

15 

19 

13 

0 

-  5 

4 

25.8 

29 

24 

21 

11 

15 

6 

16 

-  7 

8 

10 

0 

0 

28 

24 

15 

10 

18 

24 

20 

23 

-  5 

-10 

13 

6 

0 

-  5 

10 

° 

-18 

-29 

-  8 

FULTON  DAM  13 

MAX 

42 

40 

32 

30 

31 

26 

14 

18 

37 

32 

35 

37 

34 

38 

33 

45 

43 

52 

48 

36 

25 

30 

35 

29 

14 

17 

20 

16 

3 

-  3 

5 

28.6 

MIN 

30 

26 

21 

19 

16 

13 

-  4 

1 

11 

18 

9 

13 

31 

31 

22 

11 

25 

26 

26 

24 

0 

-  2 

19 

7 

0 

0 

13 

3 

-15 

-19 

-  8 

11.8 

GALESBURG 

MAX 

44 

45 

31 

31 

34 

26 

19 

25 

45 

40 

41 

40 

36 

39 

39 

48 

46 

57 

59 

37 

26 

35 

39 

28 

20 

28 

23 

16 

-  2 

1 

7 

32.4 

32 

31 

24 

24 

25 

12 

5 

4 

21 

24 

14 

29 

33 

27 

22 

18 

35 

34 

36 

12 

3 

9 

28 

10 

4 

11 

16 

-  2 

-10 

-10 

-  2 

GALVA 

MAX 

46 

44 

39 

36 

37 

36 

23 

26 

45 

40 

43 

45 

39 

38 

34 

45 

46 

59 

58 

49 

28 

31 

40 

25 

19 

23 

25 

20 

4 

6 

2 

33.9 

MIN 

28 

31 

23 

21 

20 

17 

0 

3 

16 

26 

11 

24 

31 

28 

24 

14 

30 

29 

32 

23 

-  1 

2 

20 

9 

0 

5 

15 

4 

-13 

-14 

-  8 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

48 

56 

57 

50 

56 

46 

30 

32 

46 

42 

44 

50 

44 

44 

42 

46 

58 

66 

63 

56 

42 

4  2 

44 

46 

34 

46 

48 

36 

20 

16 

18 

44.3 

32 

44 

39 

30 

30 

28 

12 

7 

20 

32 

22 

30 

40 

33 

30 

24 

40 

44 

40 

26 

20 

20 

29 

24 

20 

20 

32 

18 

10 

3 

5 

GREENVILLE 

MAX 

41 

49 

49 

46 

54 

44 

26 

33 

50 

40 

43 

46 

42 

39 

36 

47 

54 

67 

66 

58 

30 

36 

45 

37 

33 

44 

40 

31 

16 

11 

14 

40.9 

28 

40 

34 

27 

28 

26 

11 

13 

19 

36 

21 

30 

35 

33 

30 

23 

39 

37 

40 

30 

13 

11 

34 

20 

11 

21 

24 

14 

-  2 

-  4 

GRIGGSVILLE 

MAX 

49 

49 

47 

37 

44 

40 

23 

3  9 

55 

44 

44 

47 

43 

39 

50 

50 

57 

64 

66 

62 

35 

44 

38 

29 

41 

44 

24 

9 

8 

8 

40.6 

MIN 

29 

38 

25 

24 

20 

16 

3 

8 

19 

28 

16 

3  3 

31 

28 

21 

21 

36 

36 

35 

25 

10 

29 

14 

7 

17 

18 

6 

-10 

-  7 

1 

18.9 

HARRI SBURG 

MAX 

49 

56 

62 

55 

60 

52 

29 

32 

47 

42 

41 

52 

46 

42 

40 

49 

57 

68 

69 

69 

36 

46 

45 

45 

32 

48 

49 

36 

23 

16 

16 

45.5 

MIN 

28 

42 

43 

34 

26 

29 

12 

-  1 

14 

37 

24 

29 

40 

35 

32 

21 

43 

47 

48 

36 

22 

17 

36 

23 

20 

17 

36 

23 

9 

2 

12 

27.0 

HAVANA 

MAX 

47 

47 

46 

33 

39 

34 

25 

26 

51 

43 

40 

46 

39 

38 

36 

46 

45 

60 

61 

48 

30 

34 

41 

32 

25 

36 

34 

28 

10 

6 

8 

36.6 

MIN 

2* 

38 

27 

24 

25 

21 

6 

7 

20 

31 

14 

27 

33 

32 

26 

20 

35 

31 

29 

30 

6 

9 

30 

15 

7 

13 

20 

10 

-  7 

-  7 

2 

19.5 

HILLSBORO 

MAX 

43 

50 

50 

44 

52 

48 

26 

29 

48 

40 

42 

45 

42 

41 

36 

47 

55 

67 

65 

59 

30 

35 

44 

41 

31 

42 

40 

28 

16 

10 

13 

40.6 

MIN 

29 

38 

31 

25 

26 

24 

9 

7 

18 

35 

18 

28 

35 

32 

28 

22 

37 

35 

39 

27 

10 

13 

32 

17 

9 

17 

20 

13 

-  4 

-  6 

8 

21.7 

HOOPESTON 

MAX 

38 

44 

51 

32 

41 

36 

26 

23 

43 

40 

35 

43 

34 

34 

33 

36 

45 

57 

52 

57 

30 

32 

38 

34 

23 

26 

34 

26 

16 

13 

15 

35.1 

MIN 

28 

35 

31 

26 

28 

25 

12 

7 

16 

32 

20 

23 

28 

31 

21 

20 

34 

33 

34 

30 

13 

9 

31 

16 

8 

8 

19 

16 

-13 

8 

20.2 

JACKSONVILLE 

MAX 

48 

47 

47 

47 

46 

37 

24 

29 

55 

43 

44 

50 

42 

38 

36 

48 

55 

64 

65 

57 

29 

36 

43 

36 

28 

40 

39 

26 

11 

7 

9 

39.  6 

MIN 

33 

40 

29 

28 

25 

22 

7 

9 

22 

33 

15 

29 

35 

33 

27 

22 

37 

33 

35 

29 

7 

14 

32 

17 

8 

19 

22 

11 

"  7 

-  5 

3 

21.4 

JERSEYV ILLE 

MAX 

48 

49 

48 

42 

50 

49 

25 

31 

53 

45 

53 

48 

44 

42 

37 

49 

58 

67 

S6 

66 

29 

36 

46 

41 

31 

46 

46 

30 

14 

10 

S0 

42.2 

MIN 

31 

40 

25 

24 

27 

22 

8 

12 

21 

35 

19 

30 

35 

35 

29 

22 

38 

35 

37 

28 

10 

15 

32 

19 

12 

21 

22 

12 

-  6 

-  4 

22.3 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MAX 

38 

40 

38 

33 

34 

33 

15 

20 

40 

40 

36 

40 

34 

34 

33 

39 

45 

54 

48 

39 

22 

32 

38 

17 

18 

26 

27 

*i 

3 

3 

7 

30.5 

MIN 

28 

34 

27 

23 

29 

13 

2 

2 

17 

21 

18 

17 

29 

25 

21 

16 

30 

29 

27 

19 

1 

3 

15 

8 

« 

5 

10 

-10 

-16 

0 

14.5 

KANKAKEE 

MAX 

38 

41 

45 

32 

36 

34 

22 

21 

43 

39 

37 

42 

34 

34 

34 

37 

45 

55 

SO 

46 

28 

32 

40 

28 

28 

23 

30 

28 

13 

6 

10 

33.3 

MIN 

26 

34 

30 

25 

29 

21 

6 

4 

16 

30 

19 

20 

27 

31 

22 

18 

34 

29 

2  9 

27 

11 

8 

27 

14 

8 

9 

20 

12 

-  7 

-13 

* 

18.4 

Sot  raiaienca  notei  following  Station  lodex. 
-  14  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Table  5-Conhnued  JANUARY  1951 


Station 

Day  of  month 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANKAKEE  4  W 

MAX 

37 

39 

42 

33 

35 

34 

24 

21 

42 

38 

36 

42 

35 

33 

33 

37 

44 

54 

50 

47 

29 

30 

39 

33 

20 

22 

29 

24 

14 

6 

9 

32 

6 

MIN 

27 

34 

32 

26 

29 

6 

15 

31 

19 

27 

31 

21 

17 

34 

3 

30 

29 

6 

29 

14 

6 

8 

1  9 

14 

-  7 

-12 

3 

18 

6 

KEWANEE 

MAX 

46 

34 

32 

31 

32 

24 

19 

24 

44 

35 

34 

40 

39 

38 

34 

45 

47 

57 

51 

49 

30 

31 

40 

33 

17 

21 

25 

20 

4 

-  4 

3 

31 

5 

MIN 

28 

31 

22 

21 

19 

30 

23 

1 

° 

29 

7 

4 

15 

4 

-13 

- 16 

-  5 

14 

6 

LACON 

MAX 

40 

45 

44 

34 

35 

37 

20 

45 

42 

41 

40 

32 

30 

35 

39 

43 

51 

50 

25 

34 

35 

25 

13 

4 

33 

7 

MIN 

31 

32 

29 

25 

31 

20 

23 

5 

2 

° 

- 10 

-15 

"  4 

14 

2 

LA  HARPS  IS* 

MAX 

47 

47 

34 

30 

35 

33 

20 

27 

49 

44 

44 

47 

42 

40 

33 

51 

53 

61 

63 

57 

27 

34 

41 

28 

24 

35 

33 

20 

5 

2 

4 

MIN 

29 

32 

24 

21 

26 

34 

29 

32 

26 

27 

1 

14 

18 

1 

-10 

-  8 

o 

17 

1 

LA  SALLE 

MAX 

43 

44 

45 

32 

35 

34 

16 

22 

45 

40 

40 

43 

36 

35 

31 

44 

46 

58 

56 

46 

26 

32 

39 

21 

16 

22 

25 

17 

8 

0 

7 

32 

MIN 

29 

36 

28 

26 

16 

17 

30 

17 

31 

31 

16 

3 

27 

29 

26 

5 

21 

11 

3 

6 

13 

8 

-  9 

- 15 

-  1 

16 

5 

LINCOLN 

MAX 

43 

46 

45 

34 

43 

37 

24 

24 

48 

42 

44 

45 

38 

37 

38 

45 

50 

60 

62 

51 

28 

33 

41 

31 

24 

34 

37 

20 

11 

8 

37 

MIN 

29 

37 

29 

24 

25 

21 

9 

7 

19 

30 

14 

29 

32 

31 

28 

20 

37 

3 

32 

26 

7 

13 

30 

7 

10 

1  9 

11 

-  7 

-  8 

3 

19 

7 

MARENGO 

MAX 

40 

37 

33 

31 

31 

25 

13 

29 

32 

39 

31 

36 

35 

33 

32 

39 

41 

44 

45 

36 

23 

28 

38 

17 

20 

17 

27 

15 

2 

-  2 

2 

28 

0 

MIN 

34 

.  30 

23 

16 

20 

* 

8 

6 

17 

19 

10 

7 

18 

26 

22 

12 

22 

22 

22 

23 

2 

-  9 

13 

5 

3 

-  3 

1  0 

2 

- 15 

-25 

-  £ 

3 

9 

MATTOON 

MAX 

39 

48 

53 

40 

48 

35 

22 

24 

44 

38 

38 

42 

37 

34 

34 

40 

51 

63 

60 

59 

24 

35 

39 

28 

25 

34 

39 

26 

11 

13 

14 

36 

7 

MIN 

29 

38 

30 

28 

29 

22 

13 

11 

18 

27 

21 

28 

34 

29 

26 

39 

47 

42 

22 

12 

15 

22 

17 

9 

15 

26 

1 1 

-  3 

-  5 

5 

21. 

8 

MC  LEANSBORO 

MAX 

47 

51 

61 

it 

59 

50 

30 

30 

45 

42 

44 

50 

44 

47 

39 

47 

55 

67 

68 

67 

35 

40 

44 

39 

32 

45 

44 

39 

22 

15 

15 

43 . 

9 

MIN 

30 

42 

39 

29 

28 

30 

18 

9 

15 

36 

23 

29 

38 

35 

31 

25 

40 

42 

44 

35 

20 

1 8 

35 

22 

19 

15 

35 

22 

7 

-  1 

12 

26 

5 

MI NONE 

MAX 

40 

42 

42 

33 

37 

32 

20 

23 

44 

42 

40 

43 

36 

35 

32 

41 

47 

57 

55 

44 

28 

30 

38 

34 

19 

25 

26 

21 

12 

2 

7 

33 . 

MIN 

34 

29 

23 

27 

20 

4 

4 

15 

30 

15 

25 

30 

30 

23 

13 

35 

30 

34 

26 

5 

6 

29 

12 

4 

3 

18 

12 

-  9 

-13 

-  1 

17 

2 

MOLINE  WE  AIRPORT 

MAX 

44 

33 

26 

30 

34 

23 

14 

24 

41 

33 

37 

40 

36 

38 

29 

•16 

42 

55 

57 

35 

12 

35 

36 

16 

15 

21 

21 

14 

-  6 

-  2 

5 

28 

5 

MIN 

32 

26 

22 

19 

18 

4 

3 

22 

16 

11 

25 

32 

27 

19 

16 

28 

29 

31 

10 

-  4 

2 

14 

7 

1 

7 

14 

-  7 

- 13 

-14 

-  3 

12 

6 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

46 

44 

33 

30 

33 

33 

19 

24 

43 

37 

40 

44 

40 

36 

31 

48 

44 

56 

60 

47 

37 

20 

17 

27 

27 

16 

1 

-  1 

2 

MIN 

26 

31 

22 

18 

20 

15 

"  3 

3 

19 

24 

11 

24 

32 

30 

25 

15 

30 

30 

31 

24 

9 

"  2 

1 

9 

2 

7 

16 

° 

-13 

- 13 

4 

14 

3 

MORRIS  3  NE 

MAX 

39 

38 

40 

33 

34 

33 

22 

20 

42 

40 

37 

38 

34 

34 

4  0 

45 

55 

49 

49 

29 

30 

38 

30 

17 

22 

28 

24 

13 

2 

8 

32 

2 

MIN 

27 

34 

29 

25 

27 

19 

30 

17 

20 

25 

30 

20 

15 

28 

27 

28 

8 

3 

28 

10 

4 

3 

19 

10 

9 

-16 

1 

16 

6 

MORRISON 

MAX 

43 

38 

33 

30 

32 

27 

14 

20 

39 

35 

37 

39 

35 

38 

31 

44 

43 

52 

50 

42 

25 

30 

37 

17 

17 

17 

20 

16 

3 

-  4 

4 

29 

MIN 

29 

28 

22 

19 

6 

1 

12 

20 

17 

15 

30 

30 

22 

11 

26 

29 

28 

2 

16 

6 

13 

3 

-15 

-19 

5 

12 

2 

MORRISONVILLE  1  E 

MAX 

42 

47 

47 

40 

49 

42 

26 

29 

48 

40 

41 

47 

42 

40 

36 

45 

52 

64 

65 

56 

31 

35 

44 

40 

28 

38 

40 

28 

12 

10 

14 

39 

MIN 

30 

38 

31 

28 

27 

12 

10 

19 

33 

17 

27 

33 

36 

28 

22 

34 

38 

30 

10 

12 

31 

17 

9 

15 

21 

4 

6 

7 

22 

2 

MT  CARMEL 

MAX 

48 

50 

58 

48 

57 

53 

30 

29 

41 

41 

39 

49 

41 

41 

40 

48 

57 

66 

67 

39 

40 

49 

40 

30 

37 

42 

37 

33 

22 

27 

44 

2 

MIN 

28 

42 

36 

26 

29 

30 

16 

8 

13 

32 

24 

26 

34 

3 

5 

40 

43 

49 

37 

20 

17 

33 

22 

17 

14 

32 

20 

12 

1 

12 

25 

a 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

41 

37 

30 

27 

27 

25 

13 

15 

35 

35 

30 

36 

34 

37 

31 

42 

44 

49 

44 

37 

25 

30 

35 

27 

is 

15 

19 

15 

3 

-  1 

4 

MIN 

29 

26 

21 

17 

15 

11 

1 

1 

15 

6 

8 

28 

30 

20 

10 

21 

26 

24 

24 

1 

3 

16 

6 

2 

12 

3 

-17 

-26 

10. 

0 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

44 

51 

56 

47 

57 

50 

30 

31 

46 

40 

43 

49 

44 

41 

36 

46 

55 

66 

66 

63 

32 

39 

46 

35 

30 

45 

44 

35 

20 

-Xt 

16 

MIN 

28 

41 

36 

27 

27 

28 

16 

9 

1 9 

36 

22 

29 

39 

32 

29 

23 

39 

42 

44 

31 

17 

16 

33 

22 

15 

18 

30 

19 

2 

25. 

1 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

47 

55 

60 

51 

58 

51 

32 

30 

46 

41 

43 

50 

47 

43 

40 

47 

55 

65 

66 

68 

33 

40 

43 

42 

33 

45 

43 

35 

22 

15 

16 

MIN 

31 

43 

40 

29 

24 

28 

11 

6 

18 

35 

23 

27 

40 

33 

30 

22 

40 

4  5 

47 

31 

20 

15 

33 

20 

1  8 

16 

33 

20 

8 

2 

1 

25! 

8 

NEWTON 

MAX 

42 

49 

56 

47 

53 

48 

32 

27 

45 

40 

40 

47 

40 

40 

37 

45 

55 

65 

65 

63 

36 

35 

43 

37 

30 

36 

41 

34 

24 

IS 

16 

MIN 

29 

40 

35 

29 

30 

30 

11 

11 

17 

35 

22 

26 

34 

32 

29 

23 

37 

37 

45 

34 

12 

15 

33 

19 

14 

15 

30 

22 

3 

2 

24! 

5 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

44 

50 

58 

45 

54 

50 

31 

26 

43 

39 

41 

47 

40 

39 

36 

45 

55 

64 

66 

64 

34 

37 

43 

38 

37 

38 

40 

36 

24 

13 

17 

MIN 

30 

37 

36 

31 

25 

31 

11 

24 

35 

24 

27 

35 

34 

33 

24 

32 

j  8 

45 

33 

1 9 

16 

24 

22 

17 

20 

32 

24 

5 

1 

13 

25! 

9 

OTTAWA 

MAX 

43 

43 

43 

34 

35 

34 

18 

24 

44 

41 

42 

43 

35 

35 

33 

44 

47 

5  8 

54 

43 

26 

32 

38 

20 

19 

22 

29 

19 

8 

2 

9 

32 

MIN 

29 

36 

29 

26 

27 

16 

2 

'  5 

18 

30 

17 

22 

30 

31 

23 

16 

33 

28 

29 

26 

5 

6 

20 

11 

8 

5 

15 

8 

8 

-15 

1 

16. 

8 

PALESTINE 

MAX 

45 

53 

57 

46 

55 

43 

28 

28 

45 

38 

38 

45 

45 

38 

38 

45 

56 

66 

66 

65 

30 

36 

43 

34 

2  0 

36 

42 

31 

20 

15 

16 

41 

MIN 

32 

41 

34 

29 

27 

27 

12 

8 

15 

33 

27 

25 

33 

33 

29 

22 

39 

35 

47 

30 

18 

16 

30 

20 

15 

13 

30 

20 

5 

24! 

4 

PANA 

MAX 

42 

49 

50 

43 

42 

30 

25 

29 

47 

40 

41 

47 

41 

36 

37 

15 

53 

64 

66 

59 

30 

35 

45 

37 

27 

37 

40 

28 

15 

11 

14 

3  8. 

9 

MIN 

30 

38 

31 

27 

28 

23 

13 

1 

17 

35 

18 

6 

35 

32 

26 

1 

38 

34 

38 

28 

33 

_  5 

22. 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

42 

45 

55 

43 

46 

43 

29 

25 

42 

39 

37 

42 

37 

37 

33 

3  8 

52 

63 

62 

60 

38 

37 

43 . 

0 

MIN 

29 

37 

32 

28 

8 

24 

14 

8 

17 

32 

19 

24 

29 

31 

22 

15 

36 

38 

16 

12 

32 

16 

25 

17 

_  5 

-  6 

9 

21.' 

5 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

42 

45 

33 

34 

35 

28 

20 

25 

46 

40 

41 

44 

38 

35 

32 

43 

47 

59 

59 

43 

18 

35 

3  7 

18 

20 

34 

32 

16 

3 

6 

32 . 

5 

MIN 

30 

33 

23 

23 

26 

15 

6 

6 

21 

19 

14 

29 

33 

26 

20 

7 

33 

30 

15 

9 

-  9 

-11 

0 

16! 

1 

PONT  I  AC 

MAX 

40 

40 

43 

33 

36 

34 

21 

23 

43 

42 

40 

43 

36 

34 

33 

40 

48 

57 

53 

47 

28 

32 

40 

27 

1  9 

24 

30 

21 

12 

4 

9 

33 . 

3 

MIN 

28 

34 

27 

24 

27 

20 

1 

5 

12 

32 

18 

24 

29 

30 

23 

17 

3 

30 

30 

8 

7 

26 

- 12 

o 

17! 

8 

QOINCY 

MAX 

51 

48 

32 

32 

43 

33 

23 

29 

54 

43 

43 

46 

42 

39 

36 

54 

55 

65 

67 

53 

21 

40 

42 

27 

2  9 

42 

37 

20 

3 

6 

4 

37. 

4 

MIN 

34 

32 

24 

26 

26 

15 

3 

10 

27 

28 

1  7 

32 

36 

32 

29 

2 

41 

37 

21 

20 

20 

3 

_  g 

_  4 

2 

20! 

3 

QUINCY  CAA 

MAX 

51 

49 

27 

31 

43 

24 

22 

29 

54 

41 

44 

46 

42 

37 

35 

53 

52 

64 

67 

35 

22 

37 

42 

25 

28 

41 

41 

14 

3 

5 

5 

35 . 

H 

MIN 

33 

26 

24 

24 

23 

8 

3 

8 

24 

20 

13 

28 

34 

27 

20 

2  0 

34 

34 

32 

13 

11 

19 

14 

* 

16! 

7 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

MAX 

38 

42 

44 

32 

41 

34 

21 

24 

44 

39 

39 

41 

35 

34 

34 

37 

47 

5  8 

54 

55 

24 

34 

39 

24 

23 

28 

34 

23 

8 

13 

34 . 

0 

MIN 

26 

35 

27 

26 

28 

20 

12 

8 

17 

26 

20 

24 

29 

31 

23 

18 

35 

33 

32 

24 

13 

12 

20 

12 

9 

* 

19! 

1 

ROBERTS  3  N 

MAX 

38 

40 

43 

31 

37 

35 

25 

23 

43 

38 

38 

41 

34 

33 

33 

37 

47 

5S 

52 

50 

32 

30 

40 

35 

20 

25 

31 

26 

18 

10 

11 

33 . 

9 

MIN 

26 

38 

30 

25 

27 

23 

8 

6 

16 

31 

17 

23 

26 

30 

23 

1  7 

34 

32 

30 

31 

10 

8 

29 

15 

7 

- 1 0 

3 

is! 

8 

ROCEFORD 

MAX 

41 

36 

32 

29 

39 

27 

13 

19 

38 

36 

32 

36 

35 

35 

33 

38 

44 

46 

44 

40 

25 

30 

37 

18 

20 

15 

22 

16 

16 

-  6 

5 

28. 

7 

MIN 

27 

29 

22 

16 

IS 

11 

-  7 

-  3 

17 

19 

10 

9 

26 

31 

21 

12 

24 

36 

25 

25 

0 

16 

-  22 

ll! 

6 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

38 

35 

30 

29 

31 

22 

9 

17 

35 

34 

31 

32 

34 

35 

31 

37 

40 

4  1 

40 

35 

17 

30 

35 

16 

18 

20 

22 

12 

-  2 

-  3 

8 

26. 

1 

MIN 

26 

25 

21 

18 

19 

5 

-  5 

-  2 

10 

17 

6 

10 

28 

20 

20 

13 

22 

26 

25 

17 

-  2 

-19 

_  5 

9! 

9 

RUSHVILLE 

MAX 

47 

46 

45 

33 

42 

38 

25 

31 

55 

42 

47 

46 

43 

37 

35 

49 

51 

64 

65 

52 

28 

34 

44 

31 

29 

39 

23 

25 

7 

9 

8 

38. 

2 

MIN 

31 

39 

28 

25 

26 

20 

5 

10 

22 

32 

14 

30 

37 

34 

30 

20 

38 

35 

35 

6 

16 

9 

1 9 

10 

_  9 

g 

21. 

6 

SPARTA 

MAX 

42 

52 

55 

51 

58 

50 

28 

35 

50 

42 

44 

52 

46 

43 

40 

48 

57 

70 

67 

65 

35 

41 

43 

39 

33 

49 

39 

34 

18 

14 

15 

43. 

7 

MIN 

32 

41 

38 

28 

25 

28 

14 

15 

22 

37 

24 

30 

40 

34 

31 

24 

40 

41 

41 

35 

17 

17 

34 

21 

17 

27 

21 

18 

1 

0 

10 

25. 

9 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

44 

48 

37 

35 

47 

33 

22 

27 

49 

42 

42 

45 

38 

35 

35 

43 

53 

61 

64 

50 

20 

36 

41 

25 

26 

37 

38 

19 

6 

8 
6 

10 

36. 

0 

MIN 

32 

37 

28 

26 

26 

20 

9 

8 

25 

22 

15 

29 

34 

29 

25 

22 

38 

37 

38 

17 

8 

15 

21 

17 

7. 

16 

19 

2 

-  6 

3 

19. 

8 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 

44 

49 

43 

36 

48 

34 

22 

27 

49 

43 

40 

45 

40 

37 

37 

44 

55 

62 

64 

51 

20 

37 

43 

26 

26 

37 

40 

25° 

7 

10 

12 

37. 

0 

MIN 

32 

41 

29 

28 

28 

20 

11 

10 

24 

23 

19 

30 

35 

33 

28 

25 

40 

39 

39 

18 

9 

15 

24 

19 

10 

17 

20 

_  f. 

-  6 

S 

21. 

5 

STOCKTON 

MAX 

38 

35 

25 

26 

25 

22 

12 

14 

31 

31 

28 

31 

32 

34 

28 

41 

40 

40 

40 

35 

" 

27 

33 

14 

12 

12 

15 

13 

0 

-  5 

2 

24. 

3 

MIN 

28 

19 

12 

12 

7 

-11 

-  6 

7 

13 

8 

8 

23 

25 

13 

7 

20 

20 

21 

23 

-  2 

14 

4 

-  3 

-  2 

8 

0 

-20 

-26 

-  8 

7. 

0 

SYCAMORE 

MAX 

39 

37 

35 

31 

33 

32 

11 

17 

39 

36 

32 

34 

34 

33 

31 

37 

40 

45 

43 

42 

23 

28 

38 

15 

15 

17 

25 

16 

2 

-  2 

28. 

6 

MIN 

25 

30 

24 

17 

23 

9 

-  7 

-  5 

8 

24 

9 

12 

26 

27 

18 

11 

25 

2  7 

25 

23 

3 

-  2 

8 

5 

1 

-  1 

11 

0 

1 

-13 

-22 

-  5 

10. 

8 
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DAILY  TEMPERATURES  Illinois 

Table  S-Continued   JANUARY  1951 


Station 

Day  of  month 

■ 

g 

g 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J  Ave 

TABLE  GROVE 

MAX 
WIN 

32 

36 

26 

23 

25 

18 

2 

27 
6 

53 
21 

39 
26 

43 
14 

45 

29 

39 
33 

35 
31 

33 
28 

48 

20 

52 
36 

63 
35 

63 

35 

TUSCOLA 

HAX 
MIN 

24 

34 

31 

27 

2  6 

25 

13 

25 
9 

44 

16 

40 

32 

39 
18 

44 

26 

3  7 
31 

35 
31 

34 
21 

38 
14 

50 
35 

62 
33 

60 
34 

58 
33 

33 
12 

32 
12 

40 
3  0 

37 
15 

26 
7 

33 
8 

38 
21 

29 
16 

18 
-  4 

11 

-  8 

14 

7 

37.6 
20.3 

URBANA 

MAX 
KIN 

25 

35 

30 

26 

27 

25 

13 

2-} 

8 

43 

17 

39 
31 

37 
18 

41 

26 

35 
30 

34 

32 

33 
27 

38 
19 

48 

35 

59 
36 

57 
34 

57 
29 

29 
13 

36 
14 

39 
31 

35 
17 

25 
10 

29 
8 

34 

21 

27 
15 

15 
-  6 

12 
-10 

36.5 
21.2 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

29 

37 

29 

26 

24 

24 

10 

10 

49 

21 

41 
34 

42 
17 

41 

28 

4  0 
34 

38 
32 

35 
27 

44 

21 

54 

37 

63 
33 

64 
36 

55 
28 

28 
9 

35 
14 

43 
31 

36 
17 

28 
9 

38 
17 

40 
20 

28 
11 

11 

-  5 

10 

-  6 

12 
5 

38.6 
21.3 

WALNUT 

MAX 
MIN 

40 

29 

41 

32 

25 

22 

20 

16 

-  3 

2 

15 

28 

14 

25 

30 

36 
30 

36 
22 

42 
13 

44 

30 

52 
30 

57 
31 

47 
24 

25 
0 

30 
2 

39 
20 

20 
8 

14 

0 

21 
4 

23 
14 

1  8 
8 

-11 

0 

-18 

4 

-  4 

31.1 
14.  8 

•ATSEKA 

MAX 
MIN 

28 

42 
35 

49 

32 

32 
24 

38 
29 

34 

25 

25 
10 

20 
6 

42 
17 

39 

33 

35 
20 

40 

22 

33 
2  7 

33 
31 

33 
24 

35 
21 

43 

35 

52 
34 

51 
31 

52 
31 

31 
13 

31 
9 

38 
31 

35 
16 

21 
8 

24 
8 

30 
18 

25 
16 

16 
-  5 

10 
-  8 

12 

6 

33.5 
20.2 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

40 

29 

39 
32 

37 
28 

32 
18 

33 
22 

32 
11 

11 

-  5 

16 

-  3 

37 
8 

37 
24 

30 
13 

38 
10 

33 
30 

33 
30 

31 

23 

38 
19 

40 

29 

45 

26 

42 
28 

37 
23 

25 
4 

30 
-  2 

37 
15 

16 
6 

19 

6 

19 
0 

27 
12 

15 
S 

5 

-15 

-  3 
-23 

5 

-  6 

28.3 
12.  8 

W HE A  TON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

38 
27 

38 
34 

40 

29 

35 
21 

33 
27 

33 
19 

19 

-  1 

16 
-  2 

38 
10 

38 
30 

32 
14 

39 
13 

35 
28 

33 
30 

33 
24 

37 
17 

41 

33 

49 
28 

47 

27 

46 

26 

31 

7 

28 
1 

36 
26 

26 
6 

18 
4 

18 
1 

22 
17 

20 
11 

11 

-12 

1 

-21 

6 

-  3 

30.2 
15.2 

WHITE  BALL  1  E 

MAX 
MIN 

49 
31 

47 
40 

47 
29 

38 

27 

48 

23 

47 

22 

24 
8 

30 
12 

51 
23 

50 
35 

42 
16 

48 

30 

45 
35 

39 
33 

35 
29 

47 
21 

57 
37 

64 
31 

63 
31 

63 
29 

8 

34 
14 

41 
31 

40 
19 

29 
11 

42 
19 

42 

22 

27 
12 

12 
-  5 

8 

-  3 

9 
6 

40.6 
21.  8 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

38 

27 

47 

35 

51 
32 

39 
28 

17 
-8 

42 

25 

25 
14 

24 
11 

43 
15 

37 
32 

37 
18 

43 

27 

39 

32 

35 
32 

35 
25 

40 

20 

51 
35 

62 
35 

62 
38 

58 
31 

31 
11 

33 
11 

40 
31 

36 
16 

25 
9 

33 
11 

39 
22 

29 
12 

17 

-  2 

11 

-  5 

14 
8 

37.5 
21.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Anna  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2  .  1 

5 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

2.2 
2 

Antioch 

SNOWFAL'. 
SN  ON  GND 

10 

8 

8 

8 

T 
8 

T 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

6 

6 

5 

3 

2 

3.0 
5 

T 

5 

5 

2.7 
6 

6 

6 

1.0 

7 

2.5 
10 

2.0 
12 

12 

11 

1.0 
12 

Aurora  College 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

0.1 
7 

7 

6 

0.2 
6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1.3 
2 

2 

2 

4.4 

5 

0.1 

5 

1.0 
6 

6 

1  .  4 
7 

0.1 
6 

0.1 
6 

0.6 
7 

Belleville  Scott  AF  Base 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 
T 

0.5 
T 

T 
T 

5.0 
4 

Bloomlogton  Normal 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

0.4 
1 

0.3 
T 

0.9 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

Cairo  WB  City 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.3 
2 

T 
4 

3 

1 

T 

T 

0.1 

T 

0.2 
T 

0.4 
T 

4.3 

3 

Carllnville  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.7 

2 

Chicago  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

0.1 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

0.6 
T 

T 
1 

0.8 
1 

0.5 
1 

T 
1 

T 
1 

0.9 
2 

0.2 
2 

0.1 
2 

T 

2 

0.2 
1 

2.8 
4 

Danville 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.5 
3 

3 

1 

T 
T 

0.5 
1 

1 

1 

1.5 
2 

Decatur 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

T 

0.2 
T 

T 

2.5 

2 

Dixon 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3 

3 

T 
3 

3 

3 

T 
3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

T 

3.5 
4 

0.5 

4 

4 

0.5 
4 

T 
4 

4 

1.0 
S 

5 

0.5 
6 

T 
6 

6 

2.0 
6 

Effingham  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

r 

4.0 

3 

Galva 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.4 
1 

0.3 
2 

2 

T 

T 

T 

3.0 
3 

Golconda  Dam  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 
5 

2 

T 

T 

0.5 

l 

0.2 
1 

Greenville 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

T 

T 

1.0 

T 

Harrlsburg 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

2.0 
5 

4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 

2 

Jollet  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.9 
1 

2 

1.2 
1 

1.7 

2 

1 

T 
1 

0.5 
2 

T 
2 

0.2 
2 

T 

2 

0.1 
2 

1.8 

3 

Kankakee 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 

T 

T 

0.5 
1 

0.5 
1 

0.3 
T 

T 
T 

T 
T 

0.7 
1 

T 

2.5 
3 

La  Harpe  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 

T 

2.0 

2 

T 
T 

2.0 

2 

Lincoln 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.5 
1 

T 
T 

T 
T 

2.5 

3 

Marengo 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

8 

0.2 
8 

8 

T 
8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

4 

3 

T 

2.5 

3 

0.5 

3 

3 

2.5 
5 

T 
4 

T 
4 

1.5 
5 

T 
5 

2.0 
6 

6 

6 

4.0 
8 

Mollne  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.3 
T 

T 
T 

.  T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.9 
3 

3 

0.5 
2 

0.5 
2 

T 
2 

2 

0.3 
2 

T 

2 

T 
2 

2 

0.7 

2 

1.9 
4 

Monmouth  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.5 
2 

2 

2 

1.2 
1 

1 

1 

1 

1 

o.; 
l 

1 

1 

2.2 
3 

Morrison 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

3 

0.5 

2 

2 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

1.0 
4 

T 
4 

4 

0.5 
5 

T 

S 

0.5 
5 

5 

5 

2.5 
8 

Morrisonville  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 
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Table  7  -Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  1951 


Day  of  moDth 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lit.  Carmel 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

4 

2 

T 
T 

1.0 
1 

Mount  Vernon  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 
1 

T 

T 

o.; 

2.8 
3 

Olney  Radio  Sta. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1 

0.4 

T 

0.1 
T 

T 

T 

0.8 
1 

Ottawa 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

T 
T 

T 

o. : 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

2 

o .  : 

2 

1 

2.5 
1 

T 
1 

T 
1 

o.c 
2 

2 

T 

2 

2 

2 

1.9 
4 

Peoria  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.1 
T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

».: 

T 

T 

T 

2.2 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

1.9 
2 

Pont  lac 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

0.5 
1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.3 
1 

Quincy  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

1.4 

T 

T 

o.: 

T 

T 

T 

1.0 
1 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

0.1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.9 
3 

Roberts  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

0.3 

T 

0.4 

Rockford  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

2 

0.1 

3 

T 

3 

T 
3 

T 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

4.0 
6 

5 

T 
5 

0.7 

6 

T 
S 

T 
5 

1.7 
7 

T 
6 

0.1 
6 

6 

T 

6 

0.8 
7 

Sparta 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

Springfield  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

0.1 
T 

T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 

2.3 
2 

Stockton 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

3.0 
9 

9 

1.0 
10 

10 

10 

10 

2.0 
9 

9 

9 

1.0 
9 

T 
9 

9 

2.0 
10 

T 
10 

l.C 
10 

10 

10 

1.0 
11 

Sycamore 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
9 

1.0 
7 

7 

7 

0.2 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

3.5 
6 

T 
6 

6 

6.5 
11 

11 

11 

l.C 
12 

12 

O.i 
12 

13 

13 

3.0 
16 

Table  Grove 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

0.3 
T 

T 

T 
T 

0.6 
1 

1 

2.4 
2 

Tuscola 

SNOWFALL 
SE  ON  GND 

2 

1 

1.0 
1 

0.7 
2 

1 

T 
T 

1.3 
1 

White  Hall  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.8 
1 

T 
T 

T 

1.5 
2 

3ce  ref«r«nc*  notes  following  StltlOO  Iod*z. 
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STATION  INDEX 


Statio 


Aledo 

Alexis  Wnter  Works 
Alton  Dam  26 
Anna  1  NW 


Barry 
Beardeti 

Bellevl 


Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dam  52 
Cairo  WB  City 

Canton 

Carbondale  Sewage  i 
Carlinville  4  E 
Car ly le 
Carml 

Carpenter  1  SW 


0072 
0082 
0137 
0187 

0195 
0203 
0330 
0338 
0356 

0445 


0598 
0608 
0761 
0766 
0781 


1166 
1230 
1250 


Massac 
le lander 


)  Macoupin 
i  Clinton 
1296  Unite 


Charleston 

Chenoa 
Chester 

Chicago  Cal  Treat  Wks. 
Chicago  Heights 
Chicago  Lakevlew  Pun  pin] 

Chicago  Loyola  Univ. 
Chicago  Unyfalr  Pmpg  Sti 
Chgo  N  Branch  Pump  Sta. 
Chgo  Boseland  Pumping 
Chgo  San  r>t»r  Dispatch 


1475  McLean 

491  Randolph 

522  Cook 

527  Cook 

532  Cook 


F'li. 


Chgo  San  Dlst 
Chicago  S  Pll 
Chgo  Sprlngfl 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 


Coulterville 

Crete 

Danville 

Danville  Hospital 

Danville  Sewage  Pla 
Decatur 
*  Des  Plalnes  1  NW 
Dlona 
Dixon 

Downs  2  NE 
Du  Quoin 
Dwlght 

Dwlght  St  .  Reformat 

East  Saint  Louis 

Edwardsvllle 
Effingham  CAA  AP 
Elgin 


Fairfield 

Farmer  City 

Flora 

Freeport 

Freeport  Sewage  Plai 
Fulton  Don  13 

Galatla  1  W 

Galena 

Galesburg 

Galva 

Geneseo 

Gibson  City 
Gladstone  Dam  18 
Glcndale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 
Golden 

Grafton 

Grand  Tower  2  N 

Greenfield 

Greenup 

Grldley 

Grlggsvllle 

Hardin 

Harrlsburg 

Harrisburg  Disposal 


Hudson  Lk  Rloomlngton 
Hutaonvllle 
Hutsonvllle  Pwr  Plant 
Illinois  City  Dam  16 
Jacksonville 

Jacksonville  Sewage  p: 

Jerseyvllle 

Jollet  Brandon  Rd  Dam 

Jollet  WB  Airport 

Kankakee 

Kankakee  4  NW 
Kankakee  Sewage  Plant 
Kelthaburg 
Kewanee 

Kewanee  Baker  Park 

La  llarpe  1  SW 

La  Salle 

La  Salle  1  S 

Lawrencevl 1 le 


t  Drainage  Code: 


1577  Cook 


2193 
2286 
2330 


2483 
3497 
2502 

2614 
2642 
2679 
2687 
2736 

750 

2888 
2923 
2931 

2993 
3109 
3257 
3262 
J290 

33  04 
3312 
3320 
3335 
3384 


■A  A'.: 
3482 
3522 
3  530 

(572 
3595 
3666 


3709 
3717 
3  8  5u 


4312 
1317 
1355 
1442 

4447 

4489 
4530 
4535 


-1598 
1603 
1655 
1710 


1823 
1879 
1922 

192  3 


County 


acLean 
Llvingst. 


Stephenson 


Jo  Daviess 

lenry 
Ford 

Henderson 


(ercer 


40  20 
33  00 
40  30 
40  30 


39  17 
38  36 
38  05 


37  54 
41  40 
41  30 
41  58 


41  58 

41  58 

41  42 

41  50 


1!..  08 

39  51 
12  03 
39  22 


38  37 
10  57 
38  49 


2  25 

10  57 

11  10 
11  27 


37  26 

37  22 
10  06 

38  58 

39  20 

39  15 

38  53 

40  45 

39  43 
39  09 
37  44 
37  44 


90  26 

91  03 
90  26 
90  32 
89  51 
88  52 


89  10 

90  20 
90  02 


89  12 

90  09 
88  17 
88  11 

88  44 

89  50 
87  36 
87  38 
87  40 


87  33 
87  44 
87  36 


89  59 
89  36 
87  38 
87  38 


89  38 
89  58 
88  33 
88  17 


88  41 
88  29 
91  01 


88  06 
88  10 

87  52 


90  58 
89  50 
89  06 


Obser- 
vation 
time 


314  HID  UI 


602 


JHID 

y  Mi 
a  id 

623  juiD  KID 
IIS 


612  IID  rilD 


2.  Kaskaskla 


BesBle  Ellen 


Roy  I.  Kufalk 


Wm.  G.  McNeal 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Air  Force 
[or  F.  Bruns 

Roy  H.  Gibbons 
Benton  Warter  Dept . 
C.  C.  Williams 

■ry  G.  Johnson 
Hugh  Moore 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
ps  of  Engineers 
,  Weather  Bureau 
Post  Engr  Wtr  Supt 
Floyd  D.  Hammond. 

id  U.  Bill 
Henry  B.  Hoeltlng 

as  A.  Murphy 
J.  A.  Rickenbach 


Mrs.  Susan  Jeffe 


Chgo  Sanitary  Dli 
Cty  Engr  Wtr  Pur: 
Chgo  Sanitary  Dli 
Cty  Engr  Wtr  Pur; 
Chgo  Sanitary  Dli 


U.S.  Weather  Bureai 
David  H.  Dugan 
Heorge  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  Corrington 

a  E.  Evanko 
larley  L.  Isom 
Village  of  Crete 
f.  C.  Hewes 
Lakevlew  Hospital 

3en  Burt 

CLOSED  -  -  -  -  - 
Uaurlce  L.  Reed 


CLOSED   


Ele-  of  II 
W.  Jagger: 


S.  Forest  Ranger 
e  Prlncipia  Coll . 
go  Sanitary  Dlst. 


:ty  i 


iter  works 


toy  Neal 

Clay  County  Hosplta 

John  Schroder 

age  Treatment  PI 
ps  of  Engineers 

Josephine  Harris 
Jrrln  A.  Merrifield 
James  Barrett 

thur  E .  Johnson 
Urs.  M     J.  Bessant 

Edward  P.  Bergstron 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soli  Cone. Serv 
Corps  of  Engineers 
~.  Nethery 


DeSherlta 


A.  B.  Campbell 


riH 


Kible 


L.  L.  Euteneuer 
Ewald  R.  Trlmpe 

CLOSED   

A.  Cress  Jr. 
Charles  S.  Flexm. 

Ill  State  Wtr  S«- 


M  


Sana 


Corps  of  Englnee 
U.S.  Weather  Bur. 
Kankakee  Wo' 


r  Co. 

.  A.  Durand 
un  Sewage  TTt  PI 
lfred  M.  Norris 
assius  C.  Conger 
Bennett  E.  Rose 

Kent  Campbell 


Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 


Refer 

to 
tables 


11-17-5 
2  3  5 
2  3  4  5 


 1 

Obser- 

Station 

O 

1 

<D 

-S 

a 

vation 
time 

Observer 

Refer 

County 

3 

ci. 

a 

d 

to 

3 

1 

5 

f 

g 

tables 

-o 
A 

Q 

% 

§ 

E3 

503(5 

40  21 

88  46 

3 

Lincoln 

5079 

l 

40  09 

89  22 

591 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

7 

Logan 

40  09 

89  21 

George  L-  Smith 

3 

Lockport  Lock  &  Du 

5131 

Will 

l 

41  34 

88  05 

585 

MID 

Corps  of  Engineers 

3  4 

Lockport  Power  House 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

Clay 

Carl  E.  Farrell 

Mackinaw 

Tazewell 

T.  L-  Haensel 

5280 

HcDonough 

-J 

40  2B 

90  40 

702 

W.  8.  Newell 

3 

Marengo 

5.12*3 

McHenry 

6 

42  15 

88  36 

819 

6P 

6P 

Frank  J.  Mack 

2  3  5 

7 

Marietta 

533  4 

Fulton 

40  30 

546 

MID 

Joseph  Ace  McCance 

3  4 

Marlon 

5342 

37  44 

448 

C.  N.  Danlolson 

3 

'16.1 

Macon 

\ 

40  02 

88  57 

725 

Nelson  R.  Smith 

3  4  , 

Marseilles  Lock 

5372 

41  20 

88  45 

486 

Corps  of  Engineers 

3 

Marshall 

5380 

Clark 

7 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Anna  F.  Kannmacber 

3 

Mascoutah 

5405 

St.  Clair 

38  29 

89  48 

425 

SS 

Dr.  Robt.  F.  Llsche 

3 

Mason  City 

5413 

Mason 

1 

40  12 

89  42 

581 

Charles  Flinspach 

3  4 

5430 

Coles 

7 

39  28 

88  21 

718 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

McHenry 

5-193 

88  16 

750 

3  4 

McHenry  2  S 

5498 

McHenry 

1 

42  19 

88  15 

742 

6P 

John  J.  Barnlngs 

3 

HcLeansboro 

5515 

Hamilton 

5 

36  05 

88  32 

500 

6P 

6P 

F.  G.  Frazler 

2  3  5 

5539 

Macoupin 

1 

39  10 

90  08 

622 

M -   F .  Dodge 

3 

Woodford 

89  02 

City  of  Mlnonk 

2  3  5 

Mollne  WB  Airport 

5751 

| 

41  27 

90  31 

589 

7 

Monmouth  Airport 

5768 

Warren8 

4 

40  55 

90  38 

770 

*p 

6P 

Martin  Airways  Inc. 

2  3  5 

7 

Montlcello 

5791 

Piatt 

1 

40  02 

88  34 

4P 

C.  H.  Wlttlg 

3 

Grundy 

Roy  Webb 

Morris  3  NE 

5825 

Grundy 

1 

41  24 

88  22 

549 

Donald  M.  Pyatt 

2  3  5 

Morrison 

5833 

41  49 

89  58 

670 

Ralph  H .  Green 

2  3  5 

7 

Morrlsonvllle 

5841 

Christian 

1 

39  25 

89  27 

MID 

3  4 

Uorrlsonvllle  1  E 

5846 

Christian 

1 

49  25 

89  26 

638 

TP 

7P 

2  3  5 

7 

Mount  Carmel 

5888 

7 

38  25 

87  46 

Frank  D.  Talley 

2  3  5 

7 

Mount  Carmel  Water  Wks . 

5  8  9'J 

7 

38  25 

87  45 

424 

Mt  Carmel  Wtr  Wks 

Mount  Carroll 

5901 

Carroll 

42  05 

89  58 

617 

James  F.  KcCray 

2  3  5 

Mount  Olive 

5917 

4 

39  04 

89  43 

681 

bP 

Henry  W.Johnson 

3 

Mount  Pulaski 

5P 

Mount  Sterling 

90  46 

711 

F.  E.  Sahland 

3 

•lit  I 

Jefferson 

Radio  Station  WMIX 

2  3  5 

7 

Murphysboro  Wtr  Works 

Jackson 

4 

37  46 

89  19 

420 

Murphysboro  Wtr  Co 

3  4 

Nashville  3  NW 

6011 

Washington 

2 

38  23 

89  25 

505 

61= 

R.  E.  Scblelfor 

3 

Newark  7  E 

Kendall 

1 

41  32 

88  27 

707 

6P 

Barren  S.  Gray 

3 

New  Boston  Dam  17 

6  08  n 

41  11 

91  03 

548 

Corps  of  Engineers 

3 

New  Boston 

;  08  5 

Mercer 

41  10 

91  00 

571 

3 

New  Burnslde 

6  093 

5 

37  35 

88  46 

560 

Miss  Mae  HcCabe 

2  3  5 

Newton 

6139 

Jasper 

7 

39  00 

88  10 

513 

6P 

6P 

James  W.  Wells  Jr. 

2  3  4  5 

Olney  Radio  Station 

Richland 

7 

38  42 

88  04 

472 

5P 

5P 

Radio  Station  WVLM 

2  3  5 

7 

6490 

Ogle 

42  01 

89  20 

700 

3  4 

Orogon  Water  Works 

6  -1  s  a 

Ogle 

6 

42  01 

89  20 

702 

Alan  Grant 

3 

_ 

Palestine 

6  5  5H 

Crawford 

7 

39  00 

87  37 

514 

7P 

TP 

B.  H.  Gaddls 

2  3  5 

Christian 

2 

39  23 

89  05 

696 

TP 

7P 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 

Paris  Sewage  Plant 

Edgar 

39  37 

87  41 

735 

City  of  Paris 

3  4 

Paw^aw3^  *°rltS 

<:,6  10 

Edgar 

7 

39  38 

87  42 

739 

City  of  Paris 

2  3  5 

6661 

1 

41  41 

88  59 

928 

3 

Paysoc 

6*>70 

Adams 

4 

39  49 

91  14 

640 

8P 

Edith  A.  Robbins 

3 

40  37 

445 

KID 

Corps  of  Engineers 

3  4 

Peoria  WB  Airport 

89  41 

654 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  5 

Peotone 

Miss  Ulna  Cutl 

Petersburg 

6760 

Menard 

\ 

40  01 

69  51 

524 

Frank  B.  Ralney 

3 

Piper  City 

6814 

Ford 

1 

40  45 

88  11 

670 

UI!) 

Isaac  B.  Griffith 

3  4 

Plttsfield  Water  Wks. 

MID 

Raymond  T.  Loyd 

Pleasant  Bill  2  E 

Livingston 

Roger  Williams 

7 

Prairie  du  Rocher 

6  973 

Randolph 

4 

38  05 

90  06 

390 

3  4 

Princeton  1  S 

6996 

Bureau 

i 

41  21 

89  28 

700 

HID 

Miles  W.  Bryant 

3  4 

6P 

PTophetstown 

Whiteside 

111  Northern  Ut  Co 

Qulncy  CAA  AP 

7072 

Mams 

3  9  56 

91  11 

670 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  4  5 

7 

Qulncy  Dam  21 

7  07  7 

Adorns 

■1 

39  54 

91  26 

PA 

Corps  of  Engineers 

3  4 

Qulncy  Memorial  Bridge 

7A 

Helvln  Brlnkoetter 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

7150 

Champaign 

7 

40  18 

88  09 

744 

U.  S.  Air  Force 

2  3  4  5 

7 

Red  Bud 

1 1  57 

Randolph 

2 

38  13 

90  00 

Dr.  H.  Le  Saulnler 

3 

Rlchvlew 

724  4 

2 

38  22 

89  11 

544 

Mrs.  Mabel  F.  Uartl 

3  4 

Roberts  3  N 

7  3  3!. 

Ford  K 

7 

40  40 

88  11 

7  86 

7P 

7P 

R.  E.  Bradbury 

2  3  5 

7 

Ogle 

6 

41  55 

69  04 

798 

3P 

California  Pkg  Corp 

3 

Winnebago 

69  05 

F,  W.    Know  1  ton 

2  3  5 

Rockford  4  NE 

Winnebago 

| 

88  59 

Mrs.   D.  S.  Cunuolngs 

3  6 

Rockford  CAA  AP 

7380 

Winnebago 

42  21 

8  9  03 

743 

CLOSED'  -  —  —  -  — 

Rock   Island  Dam  15 

7388 

Rock  Island 

4 

41  31 

568 

84 

Corps  of 'Engineers 

3 

Rockport 

7  400 

Pike 

4 

39  32 

470 

6P 

Harry  Williams 

3 

Rushvl 1 le 

7551 

Schuyler 

40  07 

90  34 

683 

Gain  Bros .  Greenhse 

2  3  S 

Jasper 

448 

Judson  E .  Cameron 

3 

Salem 

7t",  3  6 

Marlon 

2 

38  37 

88  57 

544 

3 

Shawnee town  New  Town 

7854 

Gallatin 

5 

88  10 

350 

6  A 

JakeV^Stewar't 

3 

Vermilion 

67  49 

7* 

3 

Skokle  N  S  Treat  Works 

87  43 

600 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3  4 

B147 

Randolph 

38  08 

89  42 

538 

Howe  V.  Morgan 

2  3  5 

7 

Springfield  WB  Airport 

8179 

Sangamon 

\ 

39  50 

89  40 

587 

2  3  4  5  6 

7 

Springfield  WB  City 

H1H-1 

Sangamon 

1 

39  48 

89  39 

598 

MID 

UID 

U.S.  Weatber  Bureau 

2  3  4  5 

Stickney  W  S  Treat  Wks 

MID 

Chgo  Sanitary  Diet. 

42  21 

1000 

E.  A.  Curtlss 

7 

La  Salle 

86  50 

625 

J.  F.  Prafcke 

Sullivan  Water  Works 

8389 

Moultrie 

2 

39  34 

88  37 

686 

A.  B.  Fultz 

3  4 

Sycamore 

8452 

De  Kalb 

6 

41  59 

88  41 

840 

8P 

HP 

Frank  C.  Dean 

2  3  5 

7 

Fulton 

1 

40  22 

90  26 

734 

7P 

7ft 

C.  A.  Hammond 

2  3  5 

7 

Tay lorvllle 

Christian 

39  33 

89  18 

634 

3 

Bureau 

1 

41  18 

89  30 

512 

Orvllle  L.  Weaver 

3 

Tou Ion 

8  6  30 

41  06 

89  52 

752 

Ernest  R.  Robson 

8484 

Dc.iglas 

7 

39  48 

88  17 

653 

6P 

6P 

Perry  Stackhouse 

2  3  5 

7 

8740 

Champaign 

7 

40  08 

B8  13 

743 

7P 

7P 

State  Water  Survey 

2  3  5 

Urbana  Exp.  Farm 

8745 

Champaign 

7 

40  06 

88  15 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3  4 

Urbana  Engr.  Campus 

Champaign 

7 

40  06 

88  14 

730 

State  Water  Survey 

3  6 

Utica  Starved  Rock  Dam 

8756 

41  19 

7A 

Corps  of  Engineers 

Vandal t a 

87HI 

Fayette 

2 

3  8  58 

89  07 

503 

9A 

Ernest  E.  Brlcker 

3  4 

Uacoupln 

1 

39  30 

89  46 

674 

6P 

6P 

E.  M.  Watklns 

2  3  5 

6 

41  33 

89  35 

714 

6P 

6P 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

Warsaw 

Bureau^ 

Charles  Ewlng 

Washingtou 

-990 

Tazewel 1 

40  42 

89  24 

740 

MID 

Willis  A.  Sullivan 

3  4 

■joov 

Monroe 

38  20 

90  09 

717 

4P 

E.   H.  Wolf 

3 

Waterman 

M0  10 

De  Kalb 

1 

41  46 

88  46 

779 

■  I D 

Wm.  Ray  Clarke 

3  4 

•■(',-■■- 

1 

40  46 

87  44 

7P 

7P 

Benjamin  Jordan 

Waukegan 

Lake"0 

3 

42  21 

87  51 

668 

7P 

2  3  5 

Wayne  City 

9 '14  0 

7 

38  21 

98  35 

385 

7A 

Paul  F.  Nichols 

3 

'J  .J  1)0 

Marshall 

1 

41  03 

89  03 

700 

UII' 

Leonard  H.  Foley 

3  4 

West  Frankfort  8  E 

Frankl In 

37  54 

88  48 

UID 

111  State  Wtr  Surv 

Wheaton  College 

9221 

Du  Page 

41  52 

86  06 

753 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Hall  1  E 

9241 

1 

39  26 

90  23 

5P 

5P 

Oscar  Watt 

Wilcox 

9274 

Clay 

7 

38  38 

88  18 

7A 

E.    Lowell  Routt 

3 

Windsor 

9354 

2 

39  26 

88  36 

68  5 

6P 

6P 

Nina  M.  Ryherd 

2  3  5 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  pest  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail   were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tablec  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,  4,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation   is  missing 
or  accumulated  for  several  days,   only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
+        And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*         Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6        Station  not  equipped  with  a  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B        Adjusted  to  a  full  month. 

E        Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M        One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R        Dally  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  ncn-recording  gages. 
T        Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V        Includes  total  for  previous  month. 

SS      Tbis  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy;   monthly  and  annual,  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks,   postal  notes  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  FEBRUARY,  1951 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

Precipitation  during  February  was  unusually  heavy.  The  total  monthly  average  of  4.03  inches 
for  the  State  was  the  highest  State  average  of  record  since  1909,  and  was  the  fourth  highest 
in  a  continuous  record  extending  back  to  1890.  Snowfall  during  the  month  averaged  5.0 
inches,  which  is  close  to  the  normal.  Precipitation  was  distributed  rather  well  throughout 
the  period.  Very  light  daily  amounts  fell  from  the  1st  to  the  5th,  but  on  the  6th  general 
rain  fell  throughout  the  State,  and  a  large  number  of  stations  in  the  southern  two-thirds 
reported  24-hour  amounts  in  excess  of  one  inch.  On  this  day  amounts  over  the  northern  third 
averaged  slightly  under  half  an  inch.  Rather  frequent  rain  or  snow  occurred  in  all  sections 
from  the  6th  to  the  21st,  with  heaviest  amounts  during  this  period  occurring  on  the  16th  and 
20th,  with  some  stations  in  the  south  reporting  24-hour  amounts  in  excess  of  2  inches  on  the 
latter  date.  Comparatively  dry  weather  prevailed  from  the  22d  to  the  24th,  but  another  per-  L 
iod  of  frequent  precipitation  prevailed  from  the  25th  to  the  28th.  Greatest  monthly  total 
precipitation  was  8.13  inches  at  Hardin,  and  the  least  was  1.15  inches  at  Marseilles  Lock. 
The  greatest  monthly  snowfall  was  9.8  inches  at  Bloomington  Normal,  and  the  least  was  a  Trace  ! 
at  Carbondale  Sewage  Plant. 

Temperatures  during  the  month  averaged  31.2°,  1.3°  above  the  normal.  The  first  half  of  the 
month  brought  temperatures  mostly  below  normal,  while  the  reverse  was  true  of  the  latter 
half.  Lowest  temperature  reported  during  the  month  was  25°  below  zero  at  both  Aurora  Col- 
lege and  Olney  Radio  Station  on  the  2d,  while  the  highest  during  the  month  was  73°  on  the 
25th  at  Harrisburg.  The  southern  location  of  the  25°  below  zero  at  Olney  is  worthy  of  note. 
Cairo  averaged  40.5°  for  the  highest  monthly  mean,  while  Stockton  with  22.2°,  had  the  lowest 
monthly  mean. 

Numerous  localities  reported  glazed  highways  around  the  middle  of  the  month,  with  resulting 
hazardous  driving  conditions,  but  apparently  any  damages  due  to  this  cause  were  on  a  minor 
scale.  However,  on  the  evening  of  February  20,  strong  winds  damaged  utility  wires  over  a 
wide  area  in  Saint  Clair,  Madison,  and  Jersey  Counties.  Particularly  hard  hit  were  the  urban 
areas  of  East  Saint  Louis  and  Alton.  Power  service  was  disrupted  for  long  periods  in  these 
areas.  A  wall  of  a  new  high  school  under  construction  at  Bethalto  was  blown  down,  with  an 
estimated  $25,000  damage. 

The  heavy  precipitation  during  the  month  caused  a  number  of  streams  and  rivers  to  reach  bank- 
full  or  slightly  higher  stages,  but  no  major  overflows  developed.  The  Illinois  River  reached 
bankfull  or  higher  on  the  17th  from  LaSalle  southward,  but  no  damage  was  reported,  and  these 
high  stages  continued  through  the  end  of  the  month. — PFS 
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In  addition  to  the  cl imatologlcal  data  from  sole  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hy- 
drocllmatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydrocllmatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages 
— mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipita- 
tion, it  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers, 
Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order 
to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning 
of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network, 
now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has 
been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  an- 
nually to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  av- 
eraged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000 
since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  trans- 
ferred about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  In  its  work,  and  since 
1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet 
the  Increasing  needs  of  their  program  fn  the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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76 

-26 

0 

61 

4.1 

4 

1917 

25 

1 

78 

-20 

0 

50 

2 

1 

4 

1939 

30 

4 

71 

-  3 

3 

33 

6 

S 

9 

1896 

31 

0 

76 

-18 

1 

89 

7.8 

6 

1918 

31 

0 

80 

-24 

1 

57 

2 

0 

7 

1940 

30 

9 

58 

-13 

1 

67 

S 

8 

9 

1897 

12 

0 

73 

-12 

2 

00 

6.1 

8 

1919 

33 

0 

63 

1 

1 

94 

5 

1 

8 

1941 

28 

1 

66 

-10 

0 

76 

3 

4 

6 

189831 

11 

4 

71 

-16 

2 

05 

6.6 

9 

1920 

30 

.1 

69 

-14 

0 

64 

1 

2 

5 

1942 

28 

9 

65 

-  4 

3 

36 

6 

8 

10 

1899 

19 

9 

69 

-29 

2 

16 

5.3 

6 

1921 

36 

7 

77 

8 

0 

81 

1 

6 

5 

1943 

33 

9 

75 

-  9 

1 

04 

1 

9 

5 

1900 

24 

1 

70 

-19 

4 

09 

14.7 

11 

1922 

33 

.1 

15 

-  4 

1 

40 

0 

6 

6 

1944 

33 

7 

75 

-21 

2 

43 

8 

5 

8 

1901 

22 

8 

70 

-20 

1 

63 

9.8 

6 

1923 

26 

.2 

65 

-15 

1 

40 

2 

7 

8 

1945 

32 

7  ' 

81 

-14 

2 

SO 

4 

3 

8 

1902 

20 

7 

62 

-16 

1 

27 

3.0 

6 

1924 

30 

.7 

70 

-  6 

1 

58 

6 

5 

8 

1946 

34 

7 

70 

-  7 

2 

08 

3 

9 

6 

1903 

28 

1 

68 

-19 

2 

89 

8.9 

8 

1925 

36 

3 

75 

-  8 

1 

88 

2 

4 

7 

1947 

24 

7 

67 

-15 

0 

19 

2 

1 

3 

1904 

23 

4 

74 

-19 

1 

55 

6.0 

6 

1926 

35 

.2 

71 

2 

2 

49 

3 

3 

8 

1948 

30 

3 

72 

-14 

2 

14 

6 

S 

9 

1905 

19 

68 

-32 

1 

62 

12.4 

7 

1927 

38 

7 

76 

4 

1 

46 

2 

4 

6 

1949 

31 

9 

70 

-15 

2 

63 

2 

6 

8 

1906 

28 

8 

76 

-15 

2 

17 

5.7 

6 

1928 

33 

7 

67 

-  4 

2 

19 

3 

2 

9 

1950 

31 

3 

66 

-16 

3 

87 

5 

7 

10 

1907 

30 

3 

72 

-20 

0 

51 

3.8 

4 

1929 

23 

7 

61 

-30 

1 

20 

6 

3 

7 

1951 

31 

2 

73 

-26 

4 

03 

5 

0 

12 

1908 

29 

4 

65 

-13 

4 

48 

12.6 

9 

1930 

40 

4 

82 

-  7 

2 

00 

1 

4 

7 

1909 

34 

7 

71 

-  7 

4 

16 

5.9 

10 

1931 

38 

0 

72 

1 

1 

31 

0_ 

_2_ 

7 

1910 

26 

2 

68 

-24 

1 

93 

8.4 

6 

1932 

39 

0 

83 

2 

1 

37 

2 

3 

6 

Period 

30 

0 

1 

99 

5 

3 

1911 

34 

9 

78 

-  9 

2 

28 

7.2 

8 

1933 

29 

s 

74 

-26 

1 

45 

5 

7 

6 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

il 

S.a 

e  o 

Q4! 

s 

0> 

s 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90* 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn 

a 

<3 

s 

0 

a 

5 
3 

s 

o 

a 

0 

S 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 

27.5 

1.0 

58 

26 

-18 

2 

104  2 

0 

24 

2.66 

1.31 

.70 

19 

5.2 

10 

i 

0 

Antloch 

24.6 

1.5 

51 

26 

-19 

2 

1126 

0 

24 

1.92 

.46 

.62 

19 

3.5 

14 

6+ 

8 

0 

Aurora  College 

25.2 

.1 

55 

26 

-25 

2 

1108 

0 

25 

2.60 

1.04 

.78 

6 

4.6 

8 

6+ 

13 

i 

0 

Chicago  Heights 

27.8 

55 

26 

-17 

2 

1038 

0 

22 

2.62 

.97 

.79 

28 

5.5 

3 

1+ 

9 

3 

0 

Chicago  University 

27.8 

1.5 

56 

26 

-12 

2 

1035 

0 

21 

2.17 

.03 

.73 

18 

11 

1 

0 

Chicago  WB  AP 

27.3 

2.4 

56 

26 

-15 

2 

1052 

0 

22 

2.62 

.52 

.84 

18 

6.8 

5 

1+ 

12 

1 

0 

Chicago  WB  City 

28.8 

1.3 

56 

25+ 

-10 

2 

1007 

0 

21 

2.94 

.84 

1.00 

18 

2 

1 

Cicero 

28.8 

2.1 

55 

24 

-16 

2 

1007 

0 

20 

2.81 

1.15 

.58 

19 

4.6 

6 

1 

15 

1 

0 

Dixon 

25.6 

1.0 

54 

26 

-21 

2 

1098 

0 

25 

2.48 

1.14 

.55 

25 

8 

1+ 

11 

1 

0 

Freeport 

23.  4 

.6 

56 

26 

-23 

2+ 

1158 

0 

26 

1.85 

.62 

.25 

13+ 

3.7 

6 

1+ 

12 

0 

0 

Fulton  Dan  13 

24.7 

1.1 

54 

26 

-20 

9 

1128 

0 

26 

2.66 

1.29 

.76 

19 

6.3 

7 

9+ 

10 

2 

0 

Galesburg 

28.7l| 

57 

26 

-15 

2 

997 

0 

20 

3.38 

1.78 

.91 

28 

7.0 

10 

2 

0 

Galva 

27.1 

1.2 

57 

26 

-18 

2 

1057 

0 

25 

3.05 

1.55 

.62 

28 

4.8 

4 

8+ 

11 

3 

0 

Joliet  WB  AP 

26.1 

1.3 

55 

26 

-20 

2 

1085 

0 

24 

2.52 

.91 

.95 

18 

4.0 

4 

1+ 

12 

1 

0 

Kankakee 

28.1 

.8 

58 

23 

-16 

2 

1026 

0 

24 

2.46 

.75 

.49 

20 

3.2 

4 

1+ 

14 

0 

0 

Kankakee  4  W 

27.7 

56 

26 

1038 

0 

24 

3.10 

1.41 

.75 

19 

6.7 

4 

1+ 

14 

1 

0 

Kewanee 

25.7 

-  .3 

56 

26 

:i! 

I 

1097 

0 

25 

2.72 

1.19 

.60 

16 

5.0 

10 

2 

0 

bacon 

27.4 

56 

25 

1036 

0 

25 

5.46 

1.12 

8 

8.0 

4 

e+ 

12 

5 

2 

La  Salle 

28.0 

.8 

56 

26 

-14 

2+ 

1031 

0 

23 

2.09 

.53 

.44 

19 

6.1 

16 

0 

0 

Harengo 

24.2 

1.2 

51 

25 

-22 

2 

1139 

0 

26 

2.37 

1.00 

.45 

28 

3.1 

9 

6 

11 

0 

0 

See  r#Ier*nce  not 

s  folloi 

lug  St» 

lOO    In. 1-i 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  hl«o» 

Table  2-Continued  FEBRUARY  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Hjgheat 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  ol  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  days 

Max.  90° 
or  above 

S  ° 

1  s 

A  O 

Total 

Max,  deptb 
on  ground 

a 
-Q 

Date 

1 

0 

• 

s 
I 

0 

o 
to 

1.00  or 
more 

Hinonk 

24 

® 

1+ 

11 

2 

0 

Mollne  WB  AP 

// 

~Z '  ^ 

]?o 

9fi 

~iq 

i  n^H 

J: 

25 

QH 

81 

in 
18 

8+ 

10 

1 

0 

Monmouth  Airport 

o 

OC 

1  c 

24 

1+ 

Morris  3  NE 

2  6 

1*2 

56 

26 

17 

1041 

25 

87 

31 

93 

19 

2 

1+ 

10 

1 

0 

Morrison 

25.0 

-  .1 

56 

26 

-22 

2 

1115 

0 

26 

2 

87 

1 

41 

6M 

25 

6 

3 

11 

8+ 

12 

2 

0 

Mount  Carroll 

1  "  Q 

9  + 

inid 

26 

96 

J 

10 

0 

Ottawa 

OQ  '  O 

9fi 

i  * 

22 

ftft 

na 

1  c 

1+ 

0 

Pontiac 

9B  1 

id 

1  09ft 

24 

"19 

9n 

*+ 

9 

Rock ford 

25 '  1 

13 

51 

26 

~17 

1109 

24 

2 

60 

08 

76 

19 

0 

Rockford  CAA  AP 

23.2 

1.2 

51 

26 

-20 

2 

1169 

0 

25 

1 

90 

37 

40 

25 

5 

1 

8 

1+ 

10 

0 

0 

Stockton 

OA  \ 

<!? 

26 

J 

it 

!lQ 

- 

i  ? 

jj 

0 

Sycamore 

9fi 

"l  Q 

1  1 

26 

K9 

15 

c+ 
6+ 

9 

Walnut 

9e 

ind7 

26 

9ft 

79 

ia 

j: 

J: 

0 

Waukegan 

25  6 

1  2 

54 

26 

19 

1095 

24 

2 

01 

59 

56 

19 

12 

6+ 

10 

Wheaton  College 

26.9 

54 

26 

-19 

2 

1063 

0 

23 

2 

23 

58 

58 

6 

5 

7 

9 

6+ 

15 

1 

0 

DIVISION 

26 . 4 

1 . 1 

61 

12 

CENTRAL  DIVISION 

Bloomington  Kormal  School 

30.6 

1.9 

60 

25 

-16 

2 

957 

0 

21 

3 

98 

2 

23 

64 

6+ 

9 

8 

4 

9 

14 

3 

0 

Carlinville  4  E 

33.4 

1.0 

67 

25 

-12 

2 

878 

0 

19 

5 

62 

3 

66 

1 

55 

20 

3 

2 

2 

1+ 

13 

4 

i 

Charleston 

^?  "in 

-16 

J? 

18 

^ 

22 

24 

10 

Chenoa 

J? 

9«i 

oil 

22 

Danvi lie 

30.  8 

9*! 
25 

-15 

19 

- 

1  ft 

66 

20 

+ 

.  _ 

Decatur 

31.9 

1.4 

67 

25 

-13 

2 

921 

0 

19 

5 

07 

3 

10 

1 

22 

6 

5 

3 

3 

1 

15 

3 

l 

Effingham  CAA  AP 

// 

32.4 

1.5 

67 

25 

-17 

2 

907 

0 

16 

3 

77 

1 

63 

1 

20 

20 

1 

8 

3 

1+ 

12 

3 

2 

Griggsville 

"? 

J? 

20 

Havana 

"1- ' 

62 

9* 

"l  7 

Q79 

20 

- 

- 

97 

78 

^ 

14 

3 

^ 

Hillsboro 

' 

"  g 

69 

9< 

879 

0 

21 

4 

33 

67 

91 

_ 

Hoopeston 

29.8 

.9 

62 

25 

-15 

2 

977 

0 

20 

4 

07 

2 

00 

1 

03 

21 

4 

0 

3 

1+ 

11 

3 

1 

Jacksonville 

32.2 

1.5 

65 

25 

-17 

2 

912 

0 

20 

4 

88 

3 

30 

95 

16 

8 

5 

4 

14 

13 

3 

0 

Jerseyville 

oq  '  ? 

2  0 

67 

j? 

19 

<td 

11 

5 

J* 

La  Harpe  1  SW 

60 

9fi 

~1  9 

Q«r 

21 

_ 

_ 

12 

4 

Lincoln 

■ 

' 

62 

„ 

~ 

q 

22 

. 

„ 

7R 

„ 

id 

14 

4 

- 

Mattoon 

31.6 

1.1 

65 

25 

-  9 

1+ 

929 

0 

20 

4 

10 

2 

07 

1 

35 

20 

4 

6 

11 

2 

1 

MorriBonville 

32.6 

1.3 

67 

25 

-16 

2 

901 

0 

18 

4 

83 

3 

08 

1 

08 

6 

5 

0 

3 

1+ 

14 

5 

1 

Newton 

35.3 

2.7 

69 

25 

-15 

2 

826 

0 

15 

4 

58 

2 

43 

1 

57 

20 

4 

7 

4 

1+ 

14 

2 

2 

Palestine 

34.8 

1.2 

70 

25 

-15 

2 

842 

0 

15 

4 

89 

2 

80 

1 

59 

20 

5 

2 

7 

1+ 

16 

3 

1 

Pana 

33.3 

1.6 

70 

25 

-16 

2 

881 

0 

19 

4 

80 

2 

80 

1 

35 

6 

8 

0 

4 

1+ 

14 

3 

1 

Paris  Water  Works 

-19 

21 

Peoria  WB  Airport 

'  Q 

9fi 

_ 

1  on 

o 

21 

„ 

aa 

- 

43 

81 

16 

5 

3 

8+ 

13 

3 

Q 

Quincy 

'  n 

~i  n 

Q1  9 

20 

- 

92 

92 

16 

3 

5 

2 

8 

3 

o 

Quincy  CAA  AP 

30 '  5 

66 

~17 

933 

22 

01 

9+ 

10 

2 

Raotoul  Chanute  AF  B. 

ise  // 

28.8 

57 

25+ 

-11 

2 

1007 

0 

23 

Roberts  3  N 

?^ 

J? 

23 

6 

8 

16 

3 

Rushville 

n 

it 

Q^7 

J: 

17 

ill 

1(5 

9 

3 

Springfield  WB  AP 

// 

t  "n 

9^ 

17 

dT 

90 

7 

0 

„ 

9 

12 

5 

Q 

Springfield  WB  City 

32  0 

2 "  5 

66 

25 

10 

2 

916 

17 

44 

2 

97 

20 

U 

5 

0 

Table  Grove 

29^7 

1.2 

60 

11 

-13 

2 

983 

0 

20 

3 

42 

1 

87 

90 

16 

4 

7 

2 

1+ 

10 

3 

0 

Tuscola 

'  ® 

9^ 

J? 

22 

^ 

" 

6 

1 

*  . 

14 

4 

Urbana 

CO 

®jf 

~1  Q 

? 

20 

5 

5 

. 

16 

3 

Watseka 

afl  l 

9fi 

Id 

99R 

J: 

21 

71 

21 

6 

0 

3 

14 

2 

0 

White  Hall  1  E 

33 "  2 

1 

67 

25 

~15 

881 

20 

36 

57 

92 

7 

7 

11 

3 

Windsor 

31.  4M 

.3 

68 

27 

-16 

i 

934 

0 

4 

74 

2 

61 

1 

28 

6 

5 

5 

4 

1+ 

13 

2 

2 

DIVISION 

31 .5 

1 . 3 

31 

44 

5 

7 

SOUTHERN  DIVISION 

Alton  Dam  26 

32.9 

62 

25+ 

-  8 

2 

894 

0 

20 

5 

68 

3 

65 

1 

45 

21 

5 

7 

4 

1 

16 

4 

2 

Anna  1  NW 

37.  8M 

.4 

68 

25 

-11 

2 

767 

0 

16 

5 

18 

2 

25 

1 

96 

20 

2 

1 

4 

1+ 

13 

3 

2 

Belleville  Scott  AF  B 

tse  // 

35.0 

1.6 

68 

25 

-11 

2 

834 

0 

16 

6 

19 

4 

13 

1 

65 

6 

5 

5 

4 

1 

12 

4 

2 

Cairo  WB  City 

40.5 

2.0 

70 

25 

-  5 

2 

685 

0 

11 

6 

24 

3 

11 

3 

51 

20 

2 

4 

1+ 

10 

3 

2 

Carbondale  Sewage 

37.4 

.1 

69 

25 

-22 

2 

765 

0 

17 

5 

35 

2 

82 

1 

55 

21 

T 

6 

1 

11 

Du  Quoin 

38.2 

2.1 

69 

25 

-11 

2 

741 

0 

14 

5 

43 

3 

12 

1 

2 

13 

Elizabethtown 

39.0 

71 

25 

-14 

2 

723 

0 

14 

6 

87 

3 

67 

3 

31 

20 

3 

8 

6 

1+ 

13 

4 

Fairfield 

69 

25 

-22 

5 

0 

14 

5 

6 

Flora 

35.1 

1.1 

64 

26 

-  8 

2 

830 

0 

17 

Golconda  Dam  5 

36.9 

.9 

68 

25 

-10 

2 

786 

0 

17 

e 

25 

2 

95 

3 

22 

21 

5 

8 

6 

1+ 

10 

4 

Greenville 

36.  4M 

3.3 

69 

25 

-15 

2 

788 

0 

16 

Harrisburg 

38.6 

1.0 

73 

25 

-23 

2 

734 

0 

14 

4 

86 

2 

15 

2 

05 

20 

3 

0 

5 

1+ 

13 

4 

He  Leansboro 

37.3 

1.5 

69 

25 

-13 

2 

772 

0 

15 

s 

10 

2 

55 

1 

90 

20 

4 

0 

6 

4 

10 

3 

Ut.  Carmel 

36.5 

1.5 

70 

25+ 

-12 

2 

789 

0 

15 

5 

77 

3 

07 

2 

55 

21 

9 

0 

7 

1+ 

11 

5 

Mount  Vernon  4 

35.8 

1.1 

69 

25 

-14 

2 

810 

0 

16 

4 

70 

2 

28 

1 

60 

20 

3 

2 

3 

1+ 

14 

2 

New  Burnslde 

37.3 

.4 

70 

25 

-15 

2 

768 

0 

17 

4 

77 

1 

93 

2 

.13 

20 

2 

0 

5 

11 

4 

Olney  Radio  St 

34.6 

.5 

67 

25 

-25 

2 

846 

0 

16 

3 

11 

89 

1 

00 

20 

4 

9 

4 

i: 

11 

2 

Sparta 

37.3 

1.3 

70 

25 

-10 

2 

770 

0 

15 

5 

14 

3 

07 

1 

46 

6 

4 

1 

3 

i+ 

10 

3 

3 

DIVISION 

36.9 

1.4 

5 

38 

2 

78 

3 

8 

STATE 

31.2 

1.3 

4 

03 

2 

11 

5 

0 

S«e  rerer.jr.ctj  note*  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


I  I.I.  IN  CI  IS 
FEBRUARY  1951 


D«y  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

b 

_ 
7 

8 

_ 
9 

.  _ 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

ALBION 

.86 

.06 

1.03 

.04 

.19 

.13 

.09 

.42 

ALSDO 

.29 

.24 

T 

.  16 

T 

T 

.27 

T 

.18 

.42 

ALEXIS  WATER  WORKS 

1 

.33 

.25 

.16 

.13 

.20 

.46 

ALTON  DAM  26 

.17 

T 

.04 

.93 

.39 

.02 

.06 

T 

.03 

.20 

.07 

1.24 

ANNA  1NW 

.17 

I 

1.22 

.03 

T 

.01 

T 

.01 

.18 

.02 

.85 

ANTIOCB 

T 

T 

.35 

T 

.20 

.10 

T 

.33 

ARLINGTON   HE  I GHT S  4SSE 

.07 

.04 

.29 

T 

T 

.02 

.36 

.05 

.02 

.36 

AUGUSTA 

.02 

.05 

.42 

.02 

.04 

.08 

.10 

.52 

AURORA  COLLEGE 

.01 

.78 

.02 

T 

T 

.04 

.32 

.09 

.01 

.37 

.47 

.17 

T 

.  11 

a 

.25 

T 

.  14 

.60 

BEARDSTOWN 

.18 

.66 

.79 

.  17 

.27 

.44 

.86 

BEARDSTOWN  LGRNG  4 

.12 

.68 

.15 

.63 

.  14 

.65 

.04 

.14 

T 

1.65 

T 

.13 

T 

T 

.39 

.35 

.58 

.32 

BELLEVILLE  SCOTT  A 

BELVIDERE  SEWAGE  P 

_ 

_ 

„ 

_ 

.26 

.15 

.05 

.05 

.35 

BE  NT  LEY 

.50 

• 

.20 

.26 

.26 

.10 

.66 

.05 

.18 

.04 

1. 10 

.09 

.02 

.30 

.52 

BLOOM  I NGTON 

.23 

T 

.24 

.32 

.17 

T 

.25 

.27 

.31 

BLOOMINGTON  NORMAL 

.12 

.64 

.17 

.04 

.01 

.33 

.21 

T 

.45 

.89 

.15 

.82 

.19 

.06 

.80 

BRADFORD  CAA 

.01 

.27 

.15 

.02 

.09 

.05 

.12 

.42 

1.00 

T 

T 

.68 

T 

1.00 

CAIRO  WB  CITY 

_ 

.02 

T 

T 

1.07 

T 

T 

.12 

.03 

.60 

.29 

T 

_ 

.80 

T 

.15 

T 

.20 

CARBONDALE  SEWAGE 

T 

* 

1.10 

T 

T 

.42 

T 

.88 

T 

.04 

T 

.96 

.08 

T 

.30 

.18 

.08 

.64 

CARMl''TILLB  *K 

.24 

.08 

.90 

.14 

T 

T 

.02 

.15 

.40 

CARPENTER  1  SW 

.01 

1.44 

.06 

.  15 

.12 

.73 

.15 

.96 

.20 

.03 

.13 

.48 

CENTRALIA  4  W 

.19 

1.70 

.22 

T 

.50 

.90 

C  HAND  LERV I  CLE 

.10 

.80 

.17 

.06 

.40 

.  10 

.04 

.90 

CHANNAHON  DRESDEN 

.20 

T 

T 

.31 

.29 

.08 

T 

.21 

.14 

T 

.19 

CHARLESTON 

.09 

T 

.92 

.12 

.26 

.  10 

T 

.53 

.10 

.03 

T 

.04 

.24 

.04 

.02 

.32 

CHESTER 

.40 

_ 

.03 

.97 

T 

.05 

.05 

1.14 

CHICAGO  CAL  T  WKS 

_ 

CHICAGO  HEIGHTS 

.04 

.71 

T 

T 

.09 

.11 

T 

.74 

CHICAGO  LAKEVIBW  P 

.06 

.40 

.06 

.04 

.20 

CHICAGO  LOYOLA  UNI 

CHI^'fiO  MAYFAIR  P 

R 

.16 

.43 

.15 

.16 

.31 

!: 

.42 

CBICAGO  ROSELAND  P 

.05 

.36 

.08 

.17 

.30 

CHICAGO  SAN  D  D 

.21 

CHICAGO  SAN  DIST  0 

CHICAGO  S  FILTER  P 

B 

.10 

.50 

.30 

.19 

.26 

CHICAGO  SPRINGFLD 

.26 

.38 

.03 

.06 

.36 

CHICAGO  UNIVERSITY 

.03 

.01 

.37 

T 

T 

T 

.20 

.11 

T 

.01 

.35 

CHICAGO  UNIVERSITY 

.03 

.01 

.37 

.20 

.11 

.01 

.35 

CHICAGO  WB  AIRPOHT 

.05 

T 

.01 

T 

.44 

.01 

T 

T 

.16 

.16 

T 

.01 

.36 

CHICAGO  WB  CITY 

.03 

T 

.01 

.54 

T 

T 

T 

T 

.14 

.13 

T 

.01 

.38 

CHI LLICOTHE 

.05 

.40 

.15 

.02 

.04 

.04 

.30 

.10 

.25 

.71 

CICERO 

.  14 

T 

.01 

.47 

.01 

T 

.07 

.17 

.08 

.01 

.38 

CISNE  BROWN  CAMP 

.06 

.02 

1.15 

.10 

.33 

.17 

CLINTON  1  S 

.25 

.90 

.15 

.06 

T 

.20 

T 

.50 

.02 

.02 

1.35 

.05 

.15 

.29 

.73 

.42 

COULTERV 1 1  IE 

.09 

1.60 

.07 

.35 

.61 

.19 

_ 

.54 

• 

• 

• 

« 

« 

.48 

.04 

.31 

DANV I  I.I  V 

.28 

.80 

.05 

.09 

T 

T 

T 

.72 

.04 

.05 

.40 

niwvri'i^  <tKW*r  r*ot 

.57 

.07 

.04 

.57 

.14 

.40 

.32 

.03 

T 

T 

T 

.63 

.09 

T 

T 

.87 

.38 

nKPATTTB 

.18 

T 

1.22 

T 

.15 

.03 

T 

T 

.23 

.13 

.17 

.30 

nirnw 

.05 

.48 

.  10 

.02 

.22 

T 

.12 

nniraR  •>  wr 

.57 

.10 

_ 

_ 

_ 

.02 

.35 

nn  nnciici 

.05 

.20 

1.17 

.05 

T 

.20 

.15 

.77 

DWIGffT  STATE  REF 

.56 

.06 

.25 

.15 

.02 

.03 

.47 

EDELSTEIN 

_ 

_ 

.42 

.  10 

.02 

.15 

.05 

.14 

.88 

EDWARDSVILLB 

.06 

1.51 

T 

.09 

.03 

T 

.07 

.09 

1.42 

EFFINGHAM  CAA 

.01 

T 

1. 15 

T 

.06 

T 

7 

T 

.05 

.08 

.08 

.40 

EFF INGRAM  CAA 

_ 

.08 

1.15 

.06 

.04 

.03 

.18 

.42 

.03 

.02 

.41 

T 

T 

T 

.57 

T 

T 

.48 

ELIZABETHTOWN 

.37 

T 

.66 

.07 

T 

T 

T 

T 

.04 

.01 

.72 

.07 

.02 

1.37 

.03 

.16 

.10 

.17 

.72 

EVANSTON  PUMP  STA 

_ 

.15 

FAIRBURY  WATER  WK 

.10 

.48 

.  10 

.20 

.32 

.35 

FA IRFIE  LD 

.45 

.02 

1.05 

.11 

T 

.51 

FARMER  CITY 

.25 

.86 

.17 

.41 

.05 

.05 

.38 

.08 

1.40 

.10 

T 

.40 

.55 

FREEPORT 

.  18 

.06 

.13 

.25 

.02 

.23 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

.10 

.  18 

.07 

.01 

.01 

.19 

.15 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

.27 

.02 

.01 

.29 

.02 

.40 

FULTON  DAM 

.14 

.35 

T 

.11 

.02 

.24 

.32 

FULTON  DAM 

R 

.16 

.05 

.02 

.08 

.04 

.40 

GALATIA  1W 

.07 

.79 

.03 

.47 

.23 

I 

.20 

.20 

T 

T 

.30 

T 

.18 

GALESBURG 

.41 

.12 

.41 

.23 

.59 

.51 

.15 

.08 

.27 

.15 

.61 

GEjnSSEO 

.01 

.26 

.07 

.10 

.30 

.10 

.  47 

GIBSON  CITY 

.30 

.04 

.01 

.03 

.20 

.40 

.28 

.38 

GLADSTONE  DAM  IB 

.19 

.31 

T 

T 

.21 

.02 

.22 

.07 

.19 

.7S 

OLENDALE  EXP  FARM 

.  13 

.01 

T 

.86 

T 

T 

.36 

.28 

GLENDALE  EXP  FARM 

.13 

.01 

.86 

.36 

.28 

GOLCONDA  DAM  SI 

.64 

T 

T 

T 

.26 

.78 

T 

T 

.02 

T 

.58 

GOLCONDA  DAM  51 

.10 

.04 

.81 

.28 

.30 

.60 

.  08 

.02 

.15 

.03 

.01 

.86 

GRAFTON 

.10 

T 

T 

.87 

.36 

T 

.06 

T 

T 

.34 

.  11 

1.06 

GRAND  TOWER  2  N 

.39 

1.  83 

T 

.43 

1.28 

GREENF I  ELD 

.02 

1.12 

.03 

.42 

.09 

.26 

.81 

greenvTlle 

.30 

.20 

.49 

1.61 

.06 

T 

.14 

.09 

.09 

.66 

GRIDLEY 

.10 

.41 

.  10 

T 

.02 

.04 

.23 

.15 

.05 

.25 

GRIGGSVI lle 

.40 

.  10 

HARDIN 

1.42 

.12 

.48 

.36 

1.16 

1.04 

HARR I SBURG 

.37 

.02 

.61 

.  02 

T 

T 

T 

T 

.08 

.06 

.60 

PL 

.37 

.02 

.  02 

T 

.  70 

.04 

.02 

.02 

.02 

.  16 

.04 

.56 

HAVANABUBG  DISP0SAL 

.01 

.64 

.  16 

.02 

T 

T 

.40 

.09 

.03 

.78 

HAVANA  NO  2 

.12 

T 

.43 

.13 

.  14 

T 

.22 

.20 

.05 

.80 

H I  LLSBi^R  1 

.15 

T 

1.49 

.  10 

.05 

.47 

.12 

.15 

.59 

.09 

.57 

.07 

.30 

.20 

T 

.42 

HOOPESTON 

.  55 

.04 

.37 

.08 

.38 

HUD  LK  BLOOMINGTON 

.06 

.57 

.07 

.  17 

.25 

.22 

.02 

.31 

.02 

HUTSONVI  I.I  .r 

.10 

.80 

.20 

.07 

.06 

.15 

.34 

HUT50NVILLE  P  PL 

.52 

T 

T 

.79 

.  17 

.02 

.01 

.08 

.03 

.43 

ILLINOIS  CITY  D  16 

.07 

.32 

.03 

.  19 

.06 

.  17 

.07 

.  11 

.34 

JACKSONVILLE1'  °  ^ 

.30 

.06 

.08 

.04 

.  14 

.43 

.05 

.73 

.20 

.10 

.43 

.30 

.13 

.  95 

JACKSONVILLE  S  PL 

R 

.03 

.64 

.06 

.56 

.05 

.20 

.74 

J ANESVI LLE 

JERSEYVILLE 

.24 

T 

1. 19 

.06 

.37 

T 

.18 

1.10 

JOLIET  BRANDON  RD 

.18 

.03 

.  06 

.42 

.04 

.02 

.15 

.  15 

.15 

JOLIET  WB  AIRPORT 

6 

.  03 

T 

.  34 

.02 

X 

.09 

.23 

.01 

.33 

KANKAKEE 

.15 

.  32 

.05 

.  18 

.04 

.03 

.  12 

.30 

KANKAKEE  <  W 

.16 

.40 

.07 

.09 

.22 

.  15 

.07 

.27 

KANKAKEE  SEWAGE  PL 

R 

KEITHSBURG 

.  18 

.26 

T 

T 

.22 

.04 

.28 

.  06 

.  12 

.64 

CEWANEE 

.  18 

.24 

.40 

.  10 

.  15 

.60 

KEWANEE  BAKER  PARK 

R 

- 

- 

- 

.25 

.10 

.04 

.20 

.56 

LACON 

T 

T 

T 

1.05 

T 

1.12 

.07 

.  10 

.  33 

.  2 1 

.22 

LA  HARPE  1SW 

T 

.35 

.18 

T 

.05 

.12 

.01 

.14 

!79 

LANARK 

■ 

.14 

.22 

.04 

.  17 

.03 

.43 

LA  SALLE 

.10 

T 

.33 

.  14 

.02 

.03 

.04 

.16 

.06 

.08 

.32 

LA  SALLE  IS 

.14 

.02 

.16 

.11 

.09 

.04 

T 

.06 

.07 

.08 

.25 

LAWRENCEV I  LLE 

.30 

1.35 

.10 

.08 

.65 

T 

T 

.15 

T 

T 

LE  ROY 

.01 

.74 

.13 

.01 

.52 

.05 

.39 

LINCOLN 

.06 

.78 

.16 

T 

.01 

.48 

.OS 

.05 

.40 

LINCOLN  NO  2 

.07 

.02 

.54 

.30 

T 

.12 

.08 

.31 

.04 

.08 

LOCKPORT  L  AND  D 

1 

.04 

.50 

.02 

.10 

.08 

.35 

LOCKPORT  POWER  H 

R 

LOUISVILLE 

R 

.03 

1.39 

.09 

.22 

.31 

.30 

MACKINAW 

.20 

1.02 

.50 

.03 

.57 

.  16 

.03 

MACOMB 

T 

.49 

.19 

.02 

T 

.02 

.25 

.17 

.04 

.68 

17 


18     19     20    21  22 


23    24    25    26    27    28  29 


30  31 


2 .  04 
.38 

3.  4" 
.54 
.26 

1.93 
1.40 
1  .  2  'I 
1.37 
.  61 
.82 
2. 15 
2.  OS 
.72 
.20 


.04 
.04 
.'12 
.05 
.01 
.03 
.03 
.05 


.01 
.02 
.05 

.03 
.02 
.05 
.02 

.05 
.02 
.02 


.05 
.03 


.25 
.45 
.50 
.61 
.48 


.05 
.03 

.07 


.06 
.67 
.02 


.05 
.02 
.05 


.37 
.30 
.33 
.54 
.64 
.60 
.33 
.43 
.58 
.39 
.27 
.37 
.62 
.17 
.23 
.38 
.05 
.32 
.54 
.35 
.  15 
.55 
.65 


.91 
.62 
.24 
.20 
.07 
.49 
.49 
.  18 


.67 
.22 
.44 
.09 
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ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


MARENGO 
MARIETTA 
MARION 
MAROA 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MA6COUTAH 

MASON  CITY 

VATTOON 

MC  HENRY 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEDORA 

MINONK 

MOLINE  WB  AIRPORT  I 

MONMOUTH  AIRPORT 

MONTICELLO 

MORRIS 

MORRIS  3  NE 

MORRISON 

MORR I SONV I LLE 

MORR I SONVI LLE  1  E 

MT  CARBEL 

MT  CAR  MEL  WATER  If 

MOUNT  CARROLL 

MOUNT  OLIVE 

MOUNT  PULASKI 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON  4N 

MURPHY SBORO  WTR  WK  1 

NASHVILLE  3NW 

NEWARK  7  E 

NEW  BOSTON  DAM  17 

NEW  BOSTON 

NEW  BURNS IDE 

NEWTON 

NEWTON 

OLNEY  RADIO  STA 
OREGON 

OREGON  WATER  WKS 
OTTAWA 
PALESTINE 
PAHA 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PARIS  WATER  WORKS 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  1 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PEOTONE 
PETERSBURG 
PIPER  CITY 
PITTSFIELD  WATER  W 
PLEASANT  HILL  2  E 
PONT I  AC 

PRAIRIE  DU  ROC HER 

PRINCETON  1  S 

PRINCEVILLE  2  NW 

PROPHETSTOWN 

QUINCY 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

QUINCY  DAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BR 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

RED  BUD 

RICHVIEW 

ROBERTS  3  N 

ROC HE LLE 

ROCKFORD 

ROCKFORD  CAA  AP 

ROCK  ISLAND  DAM  15 

flOCKPORT 

RUSHVILLE 

STE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TW 
SI DELL 

SKOKIE  N  S  TR  WKS 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 
SPRINGFIELD  WB  CTY 
STICKNEY  W  SIDE  TR 
STOCKTON 
STREATOR 

SULLIVAN  WATER  WKS 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TAYLORVILLE 

TISKILWA 

TOULON 

TUSCOLA 

URBANA 

URBANA  EXP  FARM 

UTICA  STARVED  R  DA 

VANDALIA 

WALNUT 

WARSAW 

WASHINGTON 

WATERLOO 

WATERMAN 

WATSEKA 

WAUKEGAN 

WAYNE  CITY 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 

WHEAT ON  COLLEGE 

WHITE  HALL  1  E 

WILCOX 

WINDSOR 

YATES  CITY 


I 

_ 
2 

4 

C 

D 

Q 

7 

9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

.06 

.32 

.04 

.06 

.15 

T 

T 

.20 

.04 

.46 

.16 

.27 

.16 

.04 

.10 

.  15 

T 

1.20 

T 

T 

T 

.22 

T 

.04 

.79 

.15 

.25 

.15 

.  18 

,02 

.22 

.02 

.10 

T 

T 

.28 

T 

1. 12 

- 

- 

- 

- 

.27  1 

.14 

.04 

1.54 

.06 

.04 

.10 

.21 

.62 

.12 

.06 

.34 

.30 

T 

.95 

.  11 

.  48 

T 

.04 

.37 

.05 

.13 

.05 

.  08 

.04 

T 

T 

.30 

T 

T 

.03 

.  17 

.28 

.20 

.  2  0 

.05 

1.02 

.17 

T 

T 

.10 

1.10 

.11 

T 

.  40 

.10 

.  06  1 

.  16 

.42 

.17 

T 

.06 

.35 

.09 

.  50 

T 

.19 

.16 

T 

.02 

.26 

.07 

.16 

.21 

.40 

T 

T 

.31 

T 

T 

1.18 

T 

.38 

.13 

T 

.19 

.15 

T 

.20 

T 

.04 

.28 

.06 

.16 

T 

.04 

.24 

.03 

T 

T 

.09 

.06 

T 

.24 

.11 

.01 

.02 

.31 

.02 

.06 

1.  16 

.  13 

.50 

.04 

.  16 

.10 

1.08 

.20 

.05 

T 

T 

.36 

T 

.10 

.  57 

,06 

T 

.87 

T 

.16 

.21 

T 

.  20 

.83 

.07 

.05 

.05 

.17 

T 

.21 

.10 

T 

T 

.08 

.16 

T 

.03 

1.55 

.09 

.01 

.27 

.11 

.19 

.05 

.97 

.18 

.57 

.20 

.79 

.13 

T 

.51 

.17 

T 

.09 

.12 

1.30 

.05 

.01 

.01 

.28 

T 

.03 

1.12 

.  18 

.14 

1.07 

.06 

.18 

- 

T 

.74 

.07 

.10 

.46 

.04 

.14 

T 

T 

.19 

.27 

T 

.16 

.03 

.26 

.08 

.05 

.  12 

.47 

.13 

.24 

.  15 

T 

.24 

.17 

.66 

.01 

T 

T 

T 

.  01 

.10 

.05 

.21 

T 

T 

1.21 

.05 

.03 

.  12 

T 

,  08 

.08 

1.27 

.10 

.03 

.07 

.  10 

.20 

.02 

.50 

.07 

.02 

.03 

T 

.10 

.  04 

.11 

.  25 

.05 

.01 

.37 

.04 

T 

.36 

.11 

.01 

.01 

.  05 

.20 

.01 

.98 

.20 

.04 

T 

T 

.05 

.23 

.05 

.06 

.02 

1.35 

.17 

.01 

T 

.94 

.02 

.09 

.03 

.  80 

.11 

.09 

.  11 

_ 

1.10 

.35 

T 

.25 

.50 

T 

.53 

T 

.10 

.20 

.15 

T 

T 

T 

.74 

.10 

T 

.45 

.10 

.02 

.03 

.55 

.20 

.06 

.05 

.27 

.  02 

.08 

T 

T 

.54 

T 

.  18 

T 

.03 

.10 

.15 

.02 

.  08 

.08 

T 

T 

.10 

T 

.46 

.20 

T 

.  05 

.78 

T 

.20 

T 

.46 

.09 

T 

.47 

.09 

.24 

.  14 

.02 

.05 

.70 

.05 

.38 

.07 

.38 

.05 

.82 

.06 

T 

.58 

.34 

.03 

.04 

.35 

.06 

.01 

T 

.04 

.  10 

.03 

.  11 

.06 

1.42 

.02 

,20 

.  17 

.05 

.12 

.11 

.03 

.08 

.05 

.38 

.17 

.01 

.08 

.02 

.13 

.20 

.12 

.05 

.32 

.02 

.03 

.09 

.44 

.14 

T 

.15 

.  12 

.10 

.51 

.15 

T 

T 

.23 

.02 

.37 

.17 

.53 

.02 

.04 

.05 

.07 

.23 

.08 

.08 

.42 

.04 

.23 

.05 

.40 

.09 

.48 

.02 

.03 

.06 

.08 

.  12 

.  09 

T 

.69 

.34 

T 

T 

T 

T 

.33 

.01 

.05 

.01 

1.69 

.01 

T 

T 

.70 

.22 

1. 15 

.05 

.  10 

.01 

1.57 

.10 

.05 

.35 

.15 

.09 

.02 

.02 

.03 

.04 

.29 

.19 

T 

'.IS 

T 

T 

.09 

.45 

T 

T 

T 

.36 

T 

T 

T 

.33 

T 

.06 

.  12 

.03 

T 

.  17 

.02 

T 

T 

.16 

.30 

T 

.  16 

.03 

E.25 

.80 

.90 

E.20 

E.  35 

.73 

.15 

T 

T 

T 

.52 

T 

T 

.52 

.05 

T 

.02 

1.13 

.20 

T 

.21 

.03 

.13 

.06 

1.74 

.06 

.03 

.01 

.41 

.01 

.49 

.02 

T 

T 

.83 

T 

T 

T 

.03 

.01 

.24 

.22 

.72 

.13 

T 

T 

- 

.02 

.01 

.02 

.35 

.20 

.  15 

.11 

.06 

1.46 

.06 

T 

T 

T 

.48 

T 

.01 

T 

.02 

.81 

T 

.17 

T 

T 

T 

.53 

.07 

.14 

.01 

.02 

.86 

T 

.15 

T 

T 

T 

.50 

.05 

.  13 

.24 

.02 

T 

.10 

.15 

T 

T 

.34 

.22 

T 

T 

.28 

.17 

.39 

.01 

.05 

T 

.49 

.04 

T 

.46 

.64 

.15 

T 

T 

T 

.11 

.01 

.03 

.02 

1.39 

.19 

.39 

T 

.31 

.  12 

.50 

.07 

1.25 

.20 

T 

.45 

.14 

.02 

.03 

.10 

.38 

.05 

.  10 

.11 

.84 

.13 

.02 

.60 

.07 

.03 

.17 

.01 

.BO 

.28 

.02 

.01 

T 

.02 

.30 

.02 

T 

.01 

.77 

.09 

.01 

.02 

.38 

.  02 

.15 

T 

.33 

.10 

.20 

.01 

T 

.  15 

.08 

.07 

1.50 

.08 

.12 

.'01 

.34 

T 

.39 

.12 

T 

T 

.04 

.38 

.21 

.12 

.12 

.42 

.03 

.72 

.13 

.04 

-  .07 

.09 

.21 

.02 

.24 

.02 

1.55 

.01 

T 

T 

.50 

.20 

.20 

.15 

.10 

.  02 

.11 

T 

.41 

.07 

.01 

.01 

.47 

.28 

T 

.05 

T 

.48 

T 

.02 

.20 

T 

.82 

.27 

.52 

.48 

.22 

.02 

.18 

.05 

.36 

.10 

.92 

.03 

.13 

.08 

T 

.58 

.02 

.02 

.03 

.19 

.05 

.01 

T 

.92 

.08 

T 

T 

.47 

.08 

.16 

.30 

.08 

1.17 

T 

.15 

.10 

T 

.15 

1.28 

.30 

T 

.11 

.48 

T 

.06 

.48 

.17 

.19 

.23 

.05 

.17 

Day  of  Month 


1.42 
T 

.14 
1. 14 

.99 
1.64 

.01 

.81 

.83 
.53 
.59 


.26 
.65 
1.22 


18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5 
t- 

45 

2  37 

.48 

.  06 

2.  64 

.04 

• 22 

"  . . 

.  57 

.01 

2. 03 

T 

l"  15 

~__ 

.  25 

*  fV> 

.  55 

.  04 

.  60 

.  12 

1.35 

.03 

"  0"7 

a  in 

.  50 

.  05 

•  **j 

*  0 

'  i «! 

■  .„ 

.30 

1.  90 

*  08 

■  ™k 

•  z. 

.  42 

1. 93 

.27 

.66 

.  34 

*  fV7 

.  81 

T 

T 

in 
.  30 

T 

*  * 

*  ,fi 
* 

.  15 

.41 

■  o9 

*  fi 

5~14 

T 

.  89 

T 

T 

T 

.04 

.  93 

T 

'  j: 

.  26 

.  55 

'  oi 

9  07 

.50 

1.24 

"  nf 

■  ?7 

A  fX 

.  50 

.  08 

.65 

.63 

T 

■  j:* 

.  61 

.  10 

2.  55 

■p 

.02 

5*03 

.20 

.  61 

.63 

.03 

1. 12 

.68 

T 

•  **? 

.28 

.  30 

,58 

•  ^jj 

4*  01 

4  *  02 

.  18 

.05 

1.60 

.14 

■  * 

19 

6*09 

.28 

" 

T 

T 

.27 

.  02 

.24 

■  V* 

.  30 

2.  13 

*  u„ 

■ 05 

.  17 

1.57 

*  ni 

•  zz 

4*  56 

.  19 

no 

*2? 

*  91 

420 

1*  nn 

32 

3. 11 

.  65 

2. 21 

' 

27 

2. 52 

■ 10 

.  17 

1.  59 

* 

* 

*  , 

4.  89 

a* 

4.  80 

.  07 

.35 

1. 62 

.  03 

4. 16 

.  2  0 

■ 5^ 

2 . 00 

.50 

T 

*  in 

.  16 

.60 

.  39 

■ 

•  _ 

2  96 

.  58 

.  78 

T 

.  03 

4.  13 

.  48 

.  52 

3.37 

.69 

.01 

* 4? 

.01 

* 

3!  44 

T 

1 .25 

■  ~° 

T 

T 

T 

T 

2. 33 

27 

4.  15 

3. 15 

.26 

1. 08 

.  03 

.21 

.  13 

1.30 

.11 

4*  52 

.27 

■ 28 

.  45 

• 08 

T 

*22 

2*  36 
* 

.60 

.48 

.  02 

.78 

.34 

.08 

.32 

T 

■  P^* 

.24 

.21 

2*79 

.  62 

.35 

.52 

T 

.49 

J, 

.47 

,  56 

T 

.61 

T 

.32 

•  _0 

.33 

3*24 

.28 

.33 

T 

- 17 

.24 

.01 

1*16 

11 

.01 

5.  48 

.  18 

1.  53 

» 

!io 

.63 

5*.  49 

.13 

.40 

.67 

.90 

T 

.06 

3.91 

.69 

T 

T 

.35 

T 

.76 

.35 

.05 

.35 

2.60 

.29 

T 

T 

.40 

.03 

.39 

1.90 

.62 

.28 

T 

T 

T 

2.28 

.33 

T 

.90 

.33 

.47 

4.78E 

.28 

.04 

.38 

.03 

.45 

3.39 

.13 

.10 

1.65 

.04 

.02 

.07 

4.58 

.07 

1.28 

.21 

.58 

5.04 

.06 

.23 

2.33 

T 

.07 

.20 

4.89 

.28 

2.66 

.05 

T 

.75 

.09 

.04 

.42 

2.33 

.36 

T 

1.02 

.04 

.34 

5.14 

.76 

.01 

.93 

T 

.34 

4.43 

.30 

T 

.11 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


AUGUSTA 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CAMP  ELLIS 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LA REVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UN IV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
CRETE 
DIONA 
EDELSTEIN 
EFFINGHAM  CAA 
EVANSTON  PUMP  STA 
FAIRBURY  WATER  WORKS 
FARMER  CITY 
GALATIA  1W 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONVILLE 
JANESVILLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MAROA 

MORRISONVILLE 

MT  CAR MEL  WATER  WORKS 

MURPHY SBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AID  DAM 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  G  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  C ITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

WASHINGTON 

WATERMAN 


PRAIRIE  DU  ROCHF.R  W  WKS 


EDELSTEIN 

SULLIVAN  WATER  WORKS 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
COULTEHVILLE 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
LOUISVILLE 
RICHVIEW 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 


AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

COLLINSVILLE 

GREENFIELD 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
MARIETTA 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
(JUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 


// 
// 


// 
// 
// 


A.  M.  Hour  ending 


.01 

.01  .01 


.01  .02 
.01  .01 


02 
.  02 
.03 


01 

.01 


.  01 
.01  .01 


.01     .02  .01 


.01 
.01 
.01 


.01  .02 
.01 


.01     .01  .01 


.02 
.03 


P.  M.  Hour  ending 


-1st- 


.02  .02 
•  .20 


.02  .01 
.01 

.01 


.01     .04     . 01     . 01  .02 


-2d- 
-3d- 


-4th- 


.03 
0? 


.01 
.06 


.13 
.04 


02 
.16 


.  08 
.04 

.  03 
.13 
.02 
.  06 


.04 
.18 
.07 
.04 


03 
.20 
.03 
26 
05 
.07 


.04 
.05 


.02 

-5th- 


-6th- 


.03 
02 


.04 
.08 
.03 
.03 


.07 
16 
0  5 

.01 


.27 
.03 


.05 
.  07 


.03 
.04 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hoar  ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

■ 

3 

_ 

.  03 

.07 

.  04 

.02 

.09 

.10 

.  02 

.02 

.05 

.04 

.02 

.03 

.08 

.04 

.03 

.09 

.05 

.03 

.03 

.01 

.04 

.03 

.02 

.02 

.08 

.05 

.02 

.03 

.03 

.02 

.  02 

.  03 

.05 

.04 

.02 

.04 

.10 

.06 

.05 

.02 

.02 

.01 

.  02 

.10 

.  06 

06 

.09 

.07 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.04 

.06 

.12 

.19 

.22 

.20 

.10 

.04 

.  05 

.  06 

.05 

.09 

.07 

.  13 

.08 

.13 

.10 

.25 

.15 

.13 

.09 

.04 

.04 

.04 

.01 

.02 

.  10 

.08 

.15 

.15 

.14 

.20 

.20 

.18 

.  18 

.08 

.  04 

.06 

.  02 

.02 

.04 

.05 

.02 

.02 

.03 

.07 

.07 

.05 

.05 

.07 

.02 

.03 

.05 

.06 

.  08 

.04 

.05 

.03 

.05 

.09 

.08 

.  04 

.03 

02 

.03 

.02 

.04 

.08 

.10 

.03 

.08 

.03 

.  04 

.  02 

.  03 

.02 

.  03 

.01 

.02 

.03 

.01 

.04 

.08 

.08 

.09 

.05 

.03 

.03 

.  04 

.02 

.02 

.05 

.  04 

.06 

.03 

.02 

.05 

.04 

.01 

.03 

.  04 

.03 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

1.15 

.  02 

.01 

.05 

.  10 

.05 

.05 

.04 

.05 

.02 

.  01 

.05 

.03 

.  03 

.02 

.10 

.18 

.08 

.06 

.06 

.10 

.05 

.  05 

.05 

.05 

.03 

.  06 

.  04 

.04 

.05 

.  01 

* 

• 

« 

.07 

02 

.04 

.05 

.03 

.01 

.01 

.02 

.  05 

.12 

.20 

.15 

.14 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.  03 

.03 

.03 

.01 

.03 

.06 

.  12 

.  20 

.  17 

.08 

.04 

.01 

.04 

.02 

.01 

.03 

.03 

.  10 

.  19 

.20 

.  12 

.03 

.05 

.02 

.01 

.  05 

.22 

.20 

.17 

.  08 

.02 

.07 

.05 

.05 

.10 

.04 

.03 

.01 

.02 

.05 

.  10 

.04 

.05 

.  02 

.  05 

.04 

.  05 

.  08 

.05 

.02 

03 

.06 

.  01 

.04 

.10 

.07 

.05 

.08 

.07 

.02 

.02 

.01 

.01 

.05 

.03 

.08 

.  11 

.16 

.15 

.04 

.03 

.05 

.05 

.  05 

.  04 

06 

.05 

.05 

.  04 

.06 

.02 

02 

.  11 

.25 

.  10 

.03 

.  01 

.02 

.06 

.02 

.  10 

• 

* 

.20 

* 

* 

.  04 

.08 

.  10 

.05 

.04 

.03 

.05 

.  03 

.02 

.  02 

.  03 

.01 

.  01 

02 

.  01 

.02 

.03 

.02 

.05 

.  02 

.06 

.04 

.02 

.  04 

.06 

.08 

.08 

.02 

.  03 

.03 

.02 

.  04 

.05 

.08 

.  12 

.20 

.22 

.27 

.19 

.06 

.05 

.04 

.  04 

.  03 

.05 

.03 

.  03 

.09 

.  08 

.03 

.04 

.  01 

.04 

.02 

.01 

.02 

.  01 

.  02 

.03 

.04 

.16 

.10 

.03 

.07 

.07 

.06 

.07 

.  04 

.06 

.  02 

.02 

.03 

.08 

.01 

.  03 

.14 

.  08 

.04 

.01 

.04 

.06 

.04 

.01 

.  03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.04 

.04 

.08 

.  05 

.05 

.02 

.01 

.  02 

.  02 

.03 

.03 

.03 

.03 

.05 

.01 

.  03 

.20 

.22 

.  17 

.06 

.08 

.09 

.  05 

.09 

.05 

.06 

.05 

.  03 

.07 

.  18 

.  17 

.10 

.13 

.07 

.04 

.02 

.02 

.05 

.04 

.06 

.04 

.01 

.05 

.15 

.15 

.12 

17 

.  11 

.05 

.04 

.04 

.02 

.02 

.05 

.18 

.20 

.18 

.24 

.13 

.07 

.06 

.  04 

.08 

.02 

.03 

.02 

.  05 

.07 

.13 

.11 

.06 

.03 

.05 

.10 

.07 

.03 

.05 

.06 

.07 

.04 

.  06 

.12 

.05 

.02 

.03 

.02 

.04 

.03 

.01 

.  03 

.07 

.08 

.  10 

.  03 

.02 

.03 

.06 

.03 

.03 

.02 

.02 

.02 

.05 

.06 

.05 

.05 

.05 

.05 

.  04 

.  05 

.04 

.01 

.02 

.05 

.20 

.18 

08 

.02 

.02 

.03 

.07 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.  02 

.  01 

.  01 

.01 

.  03 

.04 

.08 

.10 

.45 

* 

• 

.06 

.05 

.15 

.  02 

.  08 

.  04 

.03 

.  04 

.  01 

.01 

.01 

.02 

.08 

.11 

!l3 

.13 

.13 

!20 

.24 

.  16 

.  11 

.  06 

.08 

.05 

.05 

06 

.06 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.  01 

.04 

.07 

.09 

.03 

.01 

.01 

.04 

.01 

.14 

.23 

.06 

.03 

.  01 

.02 

.06 

.06 

.07 

.04 

.03 

.01 

.  02 

.  01 

.  15 

.  20 

.05 

.  04 

.03 

.01 

'03 

.02 

!  16 

.19 

.  08 

]07 

!o7 

.06 

.04 

.01 

.02 

.01 

.  03 

.07 

.  15 

.22 

.  18 

.23 

.17 

.  10 

.10 

.07 

.07 

.  07 

.04 

.04 

.  08 

.02 

.06 

.14 

.  08 

.03 

.07 

.09 

.06 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.08 

.  04 

.04 

.03 

.01 

.05 

.17 

.18 

.20 

.  16 

06 

.04 

.04 

.02 

.  04 

.05 

.  06 

.08 

.09 

.03 

.03 

.01 

.02 

.  03 

.02 

.02 

-7th- 

02 

.  03 

-8th- 

* 

* 

* 

« 

.25 

.  02 

.03 

.02 

.01 

.  01 

.  01 

.02 

.02 

.01 

.01 

* 

* 

.03 

.12 

.03 

.  03 

.01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

* 

.01 

.02 

* 

* 

* 

* 

« 

* 

* 

• 

* 

* 

.02 

.01 

.  02 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.  01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.05 

.01 

.02 

.01 

.  01 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

.01 

.02 

.  03 

.  01 

.01 

.02 

.  06 

02 

.03 

.01 

01 

.  02 

.01 

.  02 

.03 

.  02 

.  02 

.  01 

.02 

.01 

.01 

04 

.03 

.02 

.04 

.02 

.02 

.  01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

02 

01 

* 

* 

« 

* 

.02 

.  02 

.02 

.02 

.02 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

• 

* 

* 

.  16 

.  02 

.04 

.03 

.01 

.01 

.02 

.  02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

03 

.01 

31 

.01 

.04 

.02 

.  03 

03 

.  01 

.  01 

.  01 

.03 

.02 

.02 

.03 

.  02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.  02 

.  03 

.  01 

.  01 

.  02 

.02 

.  01 

.01 

.  02 

.01 

.01 

.  05 

.  05 

.  02 

.03 

.  02 

.02 

.  01 

.01 

.  02 

.  02 

.02 

.  02 

.02 

.02 

.02 

.  01 

.01 

.04 

.  02 

.02 

.  01 

.02 

.  02 

.01 

.04 

.  07 

.03 

.01 

.01 

.01 

.02 

02 

.03 

.  04 

.01 

• 

• 

.09 

.03 

04 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

.  02 

.03 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.02 

.  02 

.01 

.  01 

.01 

.  02 

.01 

.  01 

.01 

P.  M.  Hour  ending 


CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
COULTERVILLE 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM  CAA  // 

FA IRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOM I NGTON 
HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORR ISONVILLE 

MT  CAR MEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPBETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

URBANA  EXP  FARM 

VANDAL IA 

WASHINGTON 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


HUDSON  LK  BLOOM  I NGTON 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BRADFORD  CAA  6 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM  CAA  // 

FA IRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONVILLE  // 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  A IRPORT  6 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORR ISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 


.01      .01  .01 


.01     .01     .01  .01 
.01  .01 


Sm  rolerence  note*  following  Station  Index 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


Station 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


1 

2 

3 

4  j 

S 

6 

7 

8 

9 

10  ^ 

11 

12 

i 

.  02 

.  02 

01 

.  03 

.01 

.09 

.01 

.  01 

.  02 

.  08 

.01 

.02 

.03 

ioi 

.01 

.  13 

.02 

.04 

02 

.  02 

.  10 

.04 

.03 

.  02 

.  01 

.  01 

.17 

h~ 

.06 
- 

Ith- 

.  01 

.02 

.06 

- 

02 

.03 

.  05 

.05 

.  01 

.01 

.01 

.04 

th~ 

* 

* 

* 

.  04 

04 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.  06 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

.01 

.01 

.  07 
* 

th- 

.  03 

.  01 

.  01 

.  02 

.05 

.  03 

.01 

.  16 

.02 

.  02 

.  04 

.  04 

.  01 

.  02 

.  02 

.  03 

.  03 

.  15 

* 

* 

* 

* 

* 

.04 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

* 

.  06 

.  06 

.  01 

.  02 

.  02 

.  02 

.  05 

.01 

.  02 

.  :5 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  03 

.  01 

.  08 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

.30 

2? 

• 

• 

.03 

.03 

.  01 

.  02 

.01 

.  02 

.  01 

.  10 

.02 

.  01 

.20 

.  01 

.  01 

.  03 

.  01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.  16 

.01 

.  01 

.03 

.01 

.02 

01 

.02 

.02 

.14 

.  04 

.  01 

.  03 

.02 

.05 

.05 

05 

.25 

.  02 

.02 

05 

.02 

.02 

.06 

.05 

.20 

.  04 

.02 

.  02 

.  04 

.  04 

.06 

.  05 

.02 

.29 

.  01 

.04 

.01 

.02 

.08 

.  02 

.  02 

.01 

.02 

.18 

.25 

.  02 

.  02 

.02 

.  02 

.  08 

• 

* 

• 

* 

.  02 

* 

* 

• 

• 

* 

- 

.03 

.  02 

.  04 

.  02 

.  04 

.  04 

.  04 

.  02 

.25 

.03 

.02 

.03 

.04 

.03 

.02 

.  17 

02 

.  03 

.  02 

.  01 

.  02 

.  10 

.  08 

.  04 

.10 

.02 

.03 

.27 

.  05 

.03 

.08 

.02 

.  01 

.  01 

.05 

.  01 

.  03 

.  13 

.  02 

.  02 

.  04 

.04 

.  04 

.  04 

.02 

'.  02 

.  02 

.  26 

.  02 

.  02 

.01 

.03 

.02 

.  10 

.  02 

.02 

.  01 

.05 

.01 

.02 

.01 

.  01 

.  02 

.03 

.10 

.01 

.01 

.02 

.  04 

10 

.24 

.01 

.02 

.02 

.01 

.  01 

.  08 

.  02 

.  12 

.  04 

.  04 

.01 

.08 

.  03 

.  04 

.06 

.02 

.  32 

* 

• 

* 

* 

* 

.  03 

* 

* 

* 

• 

* 

.02 

.02 

.  01 

.  02 

.  05 

.  07 

.01 

.  20 

.02 

.02 

.  03 

.  01 

.  01 

.  09 

.  02 

.  03 

.  01 

.  02 

.  01 

05 

.  01 

.05 

.20 

.03 

.  01 

.02 

.  02 

.01 

.04 

03 

.  03 

.19 

th- 

.02 

.03 

.  02 

.  02 

.  13 

.02 

.01 

.  02 

.  08 

01 

.04 

.  07 

.  10 

.  12 

.08 

.  03 

.02 

.63 

.05 

• 

* 

• 

• 

04 

- 

04 

.  05 

.12 

01 

.  01 

.  01 

01 

04 

.  01 

02 

.  01 

.15 

.04 

.  04 

.04 

.03 

.04 

04 

.01 

.16 

.01 

.03 

02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.17 

02 

.  01 

.  05 

.05 

.05 

.01 

.19 

* 

• 

.06 

.06 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.11 

.01 

01 

.01 

.01 

01 

.02 

.05 

.02 

.01 

.16 

.01 

.01 

.01 

02 

.03 

.03 

.01 

.13 

01 

.01 

.  02 

.01 

.03 

.  02 

.15 

.02 

.05 

.07 

.33 

.02 

.  03 

.03 

.02 

.05 

.48 

.  08 

.08 

.05 

12 

.06 

.04 

.01 

.  01 

.  02 

.02 

.01 

.57 

.02 

.  02 

.  01 

02 

.01 

.13 

.03 

02 

.  03 

.  02 

.02 

.01 

.13 

.  02 

.01 

.04 

.02 

.03 

.  05 

.  04 

06 

.  07 

.04 

.  01 

.32 

.  04 

.  01 

.  01 

.  09 

.  07 

.  05 

.  03 

.  01 

.41 

.02 

.04 

.  02 

.02 

.02 

.04 

06 

.01 

02 

02 

.01 

42 

.  01 

.05 

.  03 

02 

.04 

.01 

.  02 

.03 

.02 

.37 

.  01 

.  02 

.03 

02 

05 

.03 

.03 

.03 

22 

.  05 

01 

.01 

.07 

.02 

01 

.  01 

04 

.  05 

02 

.03 

.02 

.  08 

.08 

02 

.02 

02 

.56 

09 

• 

.01 

.03 

'.  OS 

.01 

.10 

.03 

01 

.01 

.02 

.  01 

01 

.01 

08 

URBAN*  EXP  FARM 
VANDAL IA 
WASHINGTON 
WENONA 
YATES  CITY 


DOWNS  2  NE 

EFFINGHAM  CA*  // 
QUINCY  CAA  6 


BRADFORD  CAA  6 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

EEWANEE  BAKER  PARK 

MOLINE  WB  AIRPORT 

OREGON 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PRINCETON  IS  // 

PROPHETSTOWN 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBAN*  EXP  FARM 

WASHINGTON 


DANVILLE  HOSPITAL 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WENONA 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BELV  ID ERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  MA YEA IR  PUMP  ST 
CHICAGO  ROSE LAND  PUMP 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
DWIGBT  STATE  REFORM 
EDELSTE IN 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
MARIETTA 
MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

ROCKFORD  CAA  AP  6 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
URBAN*   EXP  FARM 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORXS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 
BELV IDERE   SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
COLLINSVILLE 
COULTERV ILLE 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 
DWIGHT  STATE  REFORM 
EDELSTE IN 

EFFINGHAM  CAA  // 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GREENF IELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 

HUT SO NV ILLE  // 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 


.02  .03 
.03  .03 


01     . 02     . 01 


.01  .02 
.01  .01 


02     .  02     .  01 


02 
02 
.  05 


01 

.01 


.02 
.02 


.  07 
.01 


07 
.01 


OS 
.04 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


4        5  6 


P.  M.  Hour  ending 


10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0 
H 

.  03 

.  05 

.  05 

.  01 

.  16 

.  02 

.  03 

■  03 

.  02 

.  01 

.  01 

.  02 

.  03 

.25 

.  02 

.  02 

.  02 

.  04 

.  06 

.  04 

.  01 

.  01 

.34 

.05 

.  02 

.  02 

.  01 

.  01 

.07 

.  02 

.  10 

.  02 

.01 

.  02 

.02 

.02 

.01 

.  50 

.05 

.05 

.  10 

.  03 

.  05 

.  18 

.  03 

.  03 

.  01 

.  04 

.02 

.09 

.  02 

.  03 

.  06 

.  08 

.  01 

.  01 

.27 

.  02 

.  03 

.  03 

.  02 

.  01 

.  01 

.15 

.  01 

.  01 

.  02 

.  01 

.14 

.  02 

.  01 

.  01 

.  04 

.  11 

.  04 

.01 

.  01 

.  02 

.38 

.  02 

.  03 

.  02 

.  03 

.  01 

.11 

.  02 

* 

* 

.04 

* 

* 

* 

.17 

.06 

.04 

.02 

.  02 

.  01 

.23 

.05 

.05 

.  01 

.  02 

04 

.  01 

.  15 

.  01 

.  02 

.02 

.  02 

a* 

■  o° 

•  9^ 

■  ojj 

■  04 

■  03 

■  03 

.  01 

.  53 

•  01 

.07 

i 

'  no 

■  02 

.  05 

•  06 

■  04 

.  01 

.  50 

" 

.01 

4 

.0 

' 

0 

.  02 

.  04 

.  02 

.  01 

.  38 

.08 

.02 

.02 

.  12 

.02 

.03 

.  05 

.  03 

.  01 

.01 

.21 

.04 

■  01 

.03 

.02 

.  15 

.  01 

.  02 

.  03 

.  02 

■  02 

•  oi 

.  05 

■  O5 

.  01 

■  01 

■  23 

-14th- 

.04 

.01 

■  05 

.  03 

.  03 

.  02 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  12 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.03 

.01 

.29 

.35 

.  01 

.  05 

.02 

.02 

.  03 

.  14 

.  02 

.  05 

.  03 

.  01 

.  02 

01 

.  05 

.  03 

.  01 

.03 

.  02 

.  02 

.  01 

.  09 

.  01 

.05 

.  08 

.  02 

.  02 

.  01 

.  01 

.  01 

.  06 

.  03 

.01 

.  01 

.  05 

.02 

.  02 

■  04 

.  01 

■  0* 

.01 

.22 

.  02 

.  02 

.  04 

•  01 

.  06 

.01 

.  08 

.  02 

.  02 

,  04 

.  05 

07 

.  02 

.  02 

.02 

.02 

.  02 

.01 

.02 

.07 

.  02 

.12 

.03 

- 

.  02 

.  03 

.  01 

.  01 

.  01 

.  03 

* 

* 

* 

* 

■  03 

*  no 
■  02 

.  02 

.  35 

.01 

.03 

.  02 

.01 

.07 

.02 

.  02 

.  01 

.05 

.  01 

.06 

.04 

.10 

.  01 

.01 

.03 

.05 

-15th- 

.  01 

.01 

.  05 

.  02 

.  02 

.  20 

.  04 

.  01 

.  02 

.  03 

.  10 

.  03 

.  01 

.  02 

.  01 

.  02 

.  07 

.  14 

* 

* 

.03 

" 

.  07 

.  02 

.  22 

.  10 

.  09 

.10 

.  60 

02 

.  02 

.02 

.  02 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  10 

.  11 

.  10 

.  10 

.20 

.  73 

.  01 

■  oi 

.  01 

•  oi 

.  01 

.  01 

•  02 

.03 

.  05 

.02 

.  02 

.  06 

■  07 

'  ^ 

•  33 

.05 

.03 

.  02 

.  02 

.  13 

.  08 

.  12 

.  23 

•  J~ 

.03 

.01 

.  06 

.  10 

•  *4 

.  18 

.  09 

• 

.  01 

.  01 

■ 

.  01 

■  02 

'  no 

•  02 

.  02 

.  01 

■  03 

.  01 

.  01 

.  02 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  14 

.01 

.03 

.  01 

.  02 

.  01 

.  01 

.06 

.  03 

■  *® 

.  02 

.  03 

.  05 

.  02 

.  04 

.05 

.  04 

.  02 

.  07 

.  03 

.  08 

.  10 

.  02 

• 4  J 

.  04 

.  08 

.  02 

.  08 

.03 

.  11 

.  36 

.  05 

.  06 

.  03 

.  03 

.  03 

.  08 

.  28 

.  01 

.  02 

.02 

.01 

.  07 

.  04 

.  08 

.  26 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.31 

.  31 

.  02 

.  01 

.01 

.  01 

.  03 

.  07 

.  15 

.01 

.  03 

.  14 

.05 

.  02 

03 

.  08 

.02 

.20 

* 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.20 

.  01 

.  02 

.03 

.06 

.  01 

.  05 

.06 

.07 

.31 

.05 

.05 

.  10 

.  02 

.  05 

.04 

.  11 

.  02 

.  01 

.01 

.04 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.16 

.04 

.02 

.02 

.06 

.02 

.  16 

.  03 

.08 

.06 

.17 

.04 

.  01 

07 

.03 

.  15 

.  15 

.  12 

.28 

.10 

.04 

1.07 

.01 

.  01 

.03 

.05 

.10 

MAR IETTA 
HAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

UT  CARMEL  WATER  WORKS 

IIUHPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 
iOCKFORD  CAA  AP 

1KOKIE  N  S  TREAT  WKS 

iPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

URBANA  EXP  FARM 

VANDAL IA 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
COLLINSVILLE 
COULTER  V ILLE 
DANVILLE  HOSPITAL 
DOWNS  2  NE 
DWIGHT  STATE  REFORM 
EDEL STEIN 

EFFINGHAM  CAA  // 

FARMER  CITY 

GALATIA  1W 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 

HUTSONVILLE  // 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MC  HENRY 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
VANDAL IA 

WATERMAN  // 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV ILLE 

CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM  CAA  // 

EVANSTON  PUMP  STA 

FARMER  CITY 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LOUISVILLE 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 


.  01 
.  01 


.02       01  .01 


.04  .01 
.09  .02 


.  02   .  02     .  02 


.02     .  02     .  03 
.11  .05 


.  01 
.02 


.01  .01 
.02     .02  .03 
.06  .07 


.03 

.04  03 

.02      08  .05 


.03 
.  02 


.  01 

.04 

.05  .01 


.04     .07  .05 


.01     .01  .02 


04  01 

.02  04 


.02     .02  02 


.02     .02  .01 
.03  .05 


>  note!  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


Station 

A.  M.  Hour  ending 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

OREGON 

.03 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

.  01 

.01 

.02 

.04 

02 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 

// 

.02 

.01 

PEORIA  WB  AIRPORT 

.01 

01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

PIPER  CITY 

.02 

PITTSF IELD  WATER  WORKS 

.03 

.02 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 

Cn INL t lUn    1  o 

/  / 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

PROPHETSTOWN 

.  01 

.02 

.  03 

.01 

QUINCY  CAA 

6 

.  03 

• 

• 

* 

• 

• 

.12 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

• 

* 

. 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

.01 

.  01 

.02 

.01 

URBANA  EXP  FARM 

.01 

.01 

VANDAL IA 

.  03 

.05 

.  04 

.  01 

WASHINGTON 

WATERMAN 

// 

.02 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 

.03 

.  02 

YATES  CITY 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

-16th- 

ALEXIS  WATER  WORKS 

.01 

.02 

.07 

.11 

.16 

.03 

.  03 

.02 

AUGUSTA 

.08 

.11 

.21 

.12 

BEARD STOWN  LAGRANGE  DAM 

// 

.11 

.22 

23 

.07 

.02 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

.  03 

.07 

.  12 

.07 

.  02 

.  01 

.  03 

BRADFORD  CAA 

6 

* 

* 

• 

* 

• 

.29 

* 

* 

• 

.  12 

• 

CAIRO  WB  CITY 

.15 

13 

.  01 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

.03 

.  06 

.  05 

.  07 

.  05 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

.04 

.  08 

.  05 

.  03 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

.02 

.03 

.09 

.  09 

.08 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

.01 

.  14 

.  13 

.08 

.  04 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

.  02 

.09 

.06 

.07 

.05 

.  01 

CHICAGO  SAN  DIST  D I  SPAT 

.01 

.03 

.06 

.04 

.  05 

.  01 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

.02 

.08 

.  15 

10 

.  02 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

.03 

.07 

.08 

.06 

.  02 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

.03 

.09 

.  11 

.06 

.05 

.02 

CHICAGO  UNIVERSITY 

.  01 

.05 

.11 

.04 

.07 

.04 

.01 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

.01 

.03 

.06 

.10 

.07 

.04 

.02 

.01 

CHICAGO  WB  CITY 

.  02 

.03 

.09 

.  11 

.09 

.02 

.  01 

CISNE  BROWN  CAMP 

.  02 

.09 

.  01 

.  02 

.03 

COLLINSVILLE 

.32 

.10 

COULTERV ILLE 

.18 

01 

CRETE 

.01 

.02 

.  05 

.  11 

.  02 

.05 

.02 

DANVILLE  HOSPITAL 

.02 

.  03 

.08 

.21 

.02 

.01 

.01 

.02 

DOWNS  2  NE 

.  03 

.03 

.02 

.08 

14 

.  02 

DWIGHT  STATE  REFORM 

.  01 

.02 

.02 

.  05 

.  10 

.15 

.05 

.  01 

.01 

.01 

EDELSTEIN 

.  05 

.16 

.32 

.10 

.  13 

.02 

.02 

.01 

EFFINGHAM  CAA 

// 

.  09 

.  03 

.  25 

.04 

.01 

EVANSTON  PUMP  STA 

.01 

.03 

.04 

.03 

.  02 

.01 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

// 

.  04 

.06 

.  06 

.  14 

FARMER  CITY 

.01 

02 

.05 

.06 

.  18 

.02 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

.09 

.  11 

.10 

.04 

.  01 

.  02 

.01 

FULTON  DAM  13 

05 

.05 

.  02 

.18 

.  04 

.02 

.  01 

.01 

GALATIA  1W 

.05 

.03 

.  15 

GLENDALE  EXP  FARM 

.04 

.  04 

.  16 

.  04 

GOLCONDA  DAM  51 

.04 

.03 

.  15 

.08 

GREENFIELD 

.21 

.27 

.  11 

.  04 

.  01 

.01 

.01 

.06 

.  02 

.01 

HOOPESTON 

.  01 

.02 

.02 

.03 

.  17 

.10 

.02 

.01 

1UDS0N  LK  BLOOMINGTON 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

• 

• 

* 

* 

» 

* 

IUTSONVILLE 

// 

.  10 

.  13 

.  06 

.  02 

.01 

.  02 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

.10 

.  05 

.05 

.02 

02 

.03 

.02 

.  01 

02 

.11 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

.  10 

.30 

.25 

.04 

.  01 

.02 

.02 

JOLIET  WB  AIRPORT 

6 

• 

* 

* 

* 

• 

.  07 

• 

• 

* 

22 

• 

KEWANEE  BAKER  PA  RK 

.02 

12 

.16 

.06 

.02 

.04 

.  12 

.01 

.  01 

LANARK 

.03 

.01 

.04 

.  14 

10 

.05 

.  03 

.02 

.01 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

.  02 

.03 

.  05 

.  18 

.07 

LOUISVILLE 

.07 

.  02 

.18 

.03 

MARIETTA 

.08 

.19 

.22 

.06 

.  02 

MAROA 

.  01 

.02 

.  10 

.18 

MASON  CITY 

.04 

.06 

.  11 

.31 

.05 

.  04 

.01 

MC  HENRY 

.05 

.  10 

.12 

.04 

.02 

.01 

.01 

MO LINE  WB  AIRPORT 

.  02 

.05 

.05 

.05 

.05 

.13 

.  04 

.03 

.  01 

MORBISONVI1AE 

.07 

.23 

.18 

MT  CAR MEL  WATERWORKS 

.07 

.13 

.10 

.04 

.03 

.03 

.01 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

// 

.  04 

NEWTON 

.  02 

.03 

.05 

.07 

.03 

.  02 

.  03 

OREGON 

.01 

.05 

.  15 

.08 

.01 

.  01 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

.01 

.04 

.02 

.04 

.20 

.09 

.03 

.01 

.01 

.  02 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 

// 

.02 

.05 

.07 

.15 

.25 

.02 

04 

PEORIA  WB  AIRPORT 

.  01 

.02 

.01 

.16 

.48 

.05 

.01 

.01 

.02 

PIPER  CITY 

.  02 

.10 

.  10 

03 

01 

.01 

.  01 

PITTSF IELD  WATER  WORKS 

.17 

20 

05 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

.26 

.03 

.05 

01 

.01 

.  01 

.  01 

PRINCETON   1  S 

// 

.  01 

01 

.01 

04 

.09 

.19 

07 

.03 

.  03 

PROPHETSTOWN 

.03 

.  04 

08 

.  15 

.05 

.  03 

.01 

.  01 

QUINCY  CAA 

6 

.  25 

* 

* 

• 

11 

* 

• 

• 

.  03 

• 

QUINCY  DAM  21 

19 

25 

.  15 

01 

RICHVIEW 

.  82 

ROCK FORD  CAA  AP 

• 

• 

• 

.  04 

.31 

• 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

.02 

.  03 

.  05 

.  10 

.  05 

.05 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

// 

.  04 

.  07 

.31 

11 

01 

.  01 

.01 

.01 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

04 

13 

36 

02 

.03 

01 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

03 

.02 

.  06 

.10 

.08 

.  06 

.02 

URBANA  EXP  FARM 

.01 

.  03 

.02 

11 

.03 

.01 

VANDALIA 

.04 

16 

.04 

WASHINGTON 

.  03 

.  07 

.  10 

.  21 

.  11 

.  02 

01 

.  02 

02 

WATERMAN 

// 

03 

.10 

.13 

.11 

.  04 

.01 

.01 

WENONA 

.01 

.  02 

05 

20 

.  07 

.03 

WEST  FRANKFORT  8  E 

12 

08 

06 

.26 

.02 

.03 

YATES  CITY 

.  01 

03 

06 

11 

.  19 

03 

02 

.02 

.01 

-17th- 

CHICAGO  LOYOLA  UN  IV 

DOWNS  2  NE 

.01 

02 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

// 

01 

.02 

FARMER  CITY 

.  01 

GREENFIELD 

.  02 

.01 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

.  02 

.  01 

.02 

JOLIET  WB  AIRPORT 

■ 

.  02 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

ROCKFORD  CAA  AP 

.02 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

// 

• 

• 

1  .20 

ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


P.  M.  Hour  ending 


.  01 

.01     .01  .02 


114 

.26 


.  01 
01 


.07 
.  06 


.03 
.02 


.  01 
.01 


.01 
.01  .01 
.03 


.01 
.01  .01 


.01 
02 


.01  .02 
.01 
.  01 

02 


.03 
.03 
.01 


See  reference  ootee  following  Station  Index. 
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Table  4- Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


11 

12 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

-18 

th- 

.  07 

.  23 

.  12 

.  22 

.  01 

.  12 

.  18 

.  05 

.  07 

.  14 

.  02 

.  05 

.  07 

.  08 

.  06 

.  04 

.  02 

.  03 

.10 

.  02 

.  02 

.  15 

.  15 

.  10 

.25 

.05 

* 

* 

* 

* 

* 

.30 

* 

* 

* 

* 

* 

.06 

.10 

.  01 

25 

.  13 

.  09 

.  03 

.02 

.  06 

.  01 

.  04 

.04 

.06 

.21 

.  28 

.  03 

.07 

.01 

.05 

.07 

.09 

.23 

.  16 

.12 

.01 

.  07 

.  10 

.  08 

.  22 

.  16 

.18 

.  01 

.01 

.03 

.  10 

.11 

.  32 

.26 

.  14 

.  07 

.  09 

.  07 

.26 

.  17 

.  18 

.  01 

.01 

•  * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.  86 

.  05 

.  08 

.  15 

.  29 

.21 

.  08 

.02 

.  07 

.  11 

.  37 

.22 

.06 

.02 

* 

* 

* 

* 

.83 

.02 

.  06 

.  07 

.  18 

.  20 

.21 

.  08 

.  05 

.  05 

.  11 

.  25 

.  22 

.01 

.  04 

.  05 

.  06 

.  14 

.26 

.20 

.  09 

.  03 

.  01 

.  04 

.  10 

.  08 

.  42 

.21 

.  11 

.03 

.  01 

.05 

.  04 

.  01 

.  16 

.  08 

.  03 

.  18 

.  06 

.  02 

.  03 

.  04 

.  06 

.  10 

.  27 

.  03 

.  08 

.  05 

.  03 

.  01 

.  11 

.  10 

.  09 

.  01 

.  02 

.  08 

.  10 

.  08 

.  1 1 

.  01 

.  02 

.  03 

.  06 

.  14 

.  10 

.  06 

.  09 

.09 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.  01 

.  02 

.  06 

.  03 

.  08 

.  06 

.21 

.  19 

.  16 

.  02 

.  01 

.  08 

.02 

.  02 

.07 

.10 

.  11 

.  09 

.  03 

.  10 

.  05 

.  03 

.  02 

.  15 

.  07 

.  03 

.  02 

.  15 

.  13 

.  22 

.  16 

.  05 

.18 

.  32 

.  14 

.  04 

.  02 

.20 

.  01 

.01 

.  03 

.  05 

.01 

.  02 

.  02 

.  04 

.  01 

.  01 

.  03 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.  42 

.  03 

.05 

.22 

.  03 

.  05 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

.  69 

.  01 

.  01 

.  02 

.01 

.  07 

.03 

.  02 

.02 

.  05 

.15 

.  20 

.  10 

.  05 

.  02 

.  03 

.  04 

06 

.  10 

.  10 

.  02 

.  06 

.05 

.  22 

.02 

* 

• 

* 

* 

.  12 

* 

* 

* 

* 

* 

.  01 

.  04 

.  07 

.  15 

.  13 

.  10 

.17 

.  18 

.20 

.09 

.  01 

.02 

.04 

.05 

.27 

.12 

.20 

.07 

.05 

.  03 

.  04 

.05 

.22 

.  14 

.  17 

.  10 

.05 

.03 

.  05 

.04 

.  03 

.  12 

.17 

.  06 

.  04 

.01 

.  06 

.  02 

.  10 

.  09 

.  01 

.  08 

.  14 

.  08 

,  04 

.  03 

.  05 

.  05 

.10 

.  12 

.  08 

.  10 

.  05 

.09 

.  16 

.  05 

.  15 

.  05 

.  04 

.  06 

.  17 

.25 

.  23 

.  04 

.  02 

.  18 

.  07 

.  04 

.  01 

.  10 

.  10 

.  20 

.  01 

.  05 

05 

.  02 

.  03 

.  05 

.  07 

.  02 

.  02 

.  02 

.  13 

.  08 

.  15 

.  22 

.  01 

.  01 

.  01 

.  03 

.  05 

.  10 

.  19 

.  01 

.  10 

.  01 

.  03 

.  13 

.  22 

.  03 

.23 

.  04 

.  09 

.  04 

.01 

.  06 

.  05 

.  10 

.  05 

.  04 

.  05 

.  05 

.  04 

.  01 

.  05 

.  01 

.  03 

.20 

.05 

.  05 

.  04 

.  10 

.  14 

.  02 

.  13 

.03 

.  09 

.  18 

.  25 

.  20 

.  03 

* 

* 

* 

* 

* 

.48 

* 

* 

* 

* 

* 

.  12 

.  13 

.  07 

.  10 

.  10 

.09 

.  07 

.  06 

.06 

.08 

.12 

.  19 

.24 

.  04 

.02 

.  02 

10 

.02 

.05 

.06 

.09 

.05 

.  18 

.01 

.  18 

.  07 

.06 

.  04 

.  08 

.04 

.05 

.07 

.32 

.01 

.  10 

.07 

.08 

.13 

.25 

.20 

.15 

.02 

.03 

.03 

.05 

.02 

.03 

.04 

.04 

.  08 

.05 

.  04 

.02 

.02 

.04 

.  18 

.09 

.09 

.03 

.01 

.  01 

.02 

.  05 

.08 

.10 

.07 

.21 

.  01 

.01 

.  01 

.  04 

.03 

.05 

.  18 

.  05 

.15 

.  12 

.08 

02 

.08 

.  11 

.  10 

.09 

.  01 

-19 

til 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

« 

• 

* 

* 

.  13 

.  06 

.02 

.30 

.03 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LA REVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUHP  STA 
CHICAGO  ROSE LAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
COULTERVILLE 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM  CAA 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA IRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOM INGTON 
HUTSONVILLE 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORR I SONY  I LLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSF IELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


BRADFORD  CAA 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
DOWNS  2  NE 

FA IRBURY  WATER  WORKS 
FARMER  CITY 
FULTON  DAM  13 
HUDSON  LK  BLOOM INGTON 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

WASHINGTON 

WATERMAN 


// 
// 


// 
6 


.01     .01  .04 


// 
// 


.02  .02 
.01 


// 
// 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4-Coutinued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


-20th- 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV ILLE 

DANVILLE  HOSPITAL 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM  CAA 

FA IRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONVILLE 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MORR I SONV ILLE 

MT  CAR MEL  WATER  WORKS 

MURPHY SBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 
QUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

URBAN A  EXP  FARM 

VANDAL IA 

WASHINGTON 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


DANVILLE  HOSPITAL 
DOWNS  2  NE 
ED EL STEIN 
EFFINGHAM  CAA 
HOOPESTON 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA  EXP  FARM 
WEST  FRANKFORT  8  E 


// 
// 


09 
.10 


// 
// 


.60 
.05 

.15 
22 
30 


.20  .15 
.11  .18 
.12  .17 


JANESVILLE 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LA REVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
EVANSTON  PUMP  STA 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
PULTON  DAM  13 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCK PORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  BOUSE 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PRINCETON  1  S 
PROPHETSTOWN 
RICHVIEW 
ROCKFORD  CAA  AP 
SXOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
WATERMAN 
YATES  CITY 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 


6 

// 


.15 

.10       12  .13 


01 
.01 


03 
03 
.  01 


.38  1.05 
.03  .02 


.18  .09 
.18  .05 


.25 
.30 


.05 
.32 


.01 
.09 


.13 
.04 

.03 

.08 

.30 
.33 


.09 
.14 
* 

.05 
.12 

.03 


05 
06 


10 
07 


04 

02 


.05 
.15 
.10 
.  09 

.08 
.05 


08 
15 
04 


.06  05 
03 


12 

.10 

.01 


.09 


06 
09 
01 


.06 
.01 


01 

03 


.  10 


.  02 
06 


.01 

.60 


.03 
.  08 


27 
.15 
.04 
.09 
.  15 
.12 

05 
.  17 


15 
.09 
06 
07 
16 


.13 
.  07 
.06 
.08 


.02 
.24 

.  03 
.36 
.05 
.  04 
.  13 
.05 


-21st- 


-23d- 


.  04 
.  05 


.10 
.  02 
.03 
.10 
.05 
.09 


01 

.  01 

.01 

01 

01 

.01 

.01 

02 

02 

.02 

.01 

.  01 

.  02 

02 

.03 

,  01 

01 

.03 

01 

02 

.  01 

01 

.03 

.01 

01 

.03 

.01 

01 

02 

.04 

.01 

.01 

02 

.03 

.  01 

.  01 

05 

03 
11 

.10     .03  .02 


.01 
06 


Oil 
.07 
.06  .05 


See  reference  [ 


.26 
.07 

.03 


.  01 
.02 


.  01 
01 

03 


.03 
.  10 

.  09 


08 
.59 

39 
.62 

07 
.13 


22 
.  07 
OH 
05 
14 


02 
.17 

04 
.04 


06 
13 
.04 
.08 
12 
08 
04 
15 


-25th- 


04 
02 


06 
.16 

IB 


08 
12 


16 

03 
02 
02 


.35 
.14 
.07 
.17 


.  03 
02 
23 


35 
.20 
03 


02 
04 


.03 
.05 
.  06 

.01 
.10 
.  13 
.33 
02 
.02 
.  15 
.  16 
.  13 


.  04 

.20 


.03 
.09 


02 
12 


.  03 
.15 
18 


.  10 
07 

30 
02 

.  06 
2  8 


.  11 

.  07 


03 
.  05 


.20 
.  14 
e 

.04 

.  12 
.20 

.25 
.  08 
.02 
.  02 


17 
12 

08 


02 
0  8 


.  01 

02 
28 


.04 
.02 


.02 
16 


01 

02 


.23 
08 
.12 

.  01 
18 
04 


.01 
.16 
.20 
.22 
.05 


.05  .02 
.03 


.13 
.12 
.  01 

.05 
.14 
.35 


.24 
.02 
20 

.02 

10 


07 
07 
.15 
02 


.  01 
.  23 


.  10 
.01 
.01 
02 


.04 

.03 
.20 


-26th- 


■  following  SUtio 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUKP 
CHICAGO  LOYOLA . UNIV 
CHICAGO  MA YEA IR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLL INST ILLE 
COULTERV ILLE 
CRETE 
EDELSTKIN 

EFFINGHAM  CAA  // 

EVANSTON  PUMP  STA 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

HUTSONVILLE  // 

JANESYILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MC  HENRY 

MORR I SONV I LLE 

MT  CAR MEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 
RICHVIEW 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
URBAN A  EXP  FARM 
VANDAL I A 

WATERMAN  // 
WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARD STOWN  LAGRANGE  DAM  // 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CAMP  ELLIS 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
COULTERVILLE 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 
DIONA 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM  CAA  // 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA IRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOM I NGTON 
HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORR I SONV ILLE 

MT  CAR MEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 


.03  .02 
.03 


.  02 

.03 

.03 

.02 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.  03 

.  02 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  03 

.  03 

.  02 

.  01 

.04 

.  02 

.02 

.  04 

.  01 

* 

.01 

.  01 

.01 

.  03 

.  02 

• 

* 

* 

* 

.  03 

.  01 

.01 

.  02 

.02 

.  01 

.  01 

.  01 

.  02 

.  01 

.  01 

* 

* 

* 

.  03 

.  01 

.01 

.  02 

.  01 

.01 

.01 

.  04 

.  01 

.  05 

.08 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.04 

.  04 

.  01 

01 

.  02 

*01 

.  04 

.10 

.03 

.03 

.  01 

.04 

.01 

.03 

.01 

.05 

.  05 

.03 

.  02 

.03 

.02 

.03 

.17 

.04 

.25 

.07 

.05 

.  18 

.12 

.04 

.11 

.  01 

.01 

.  10 

.  14 

.09 

.02  .02 
.03  .04 
.13 


.05  .08 
.10  .05 
.19  .16 


.  05 
.  U2 
.  05 


.13 
.05 


03 
01 


.06 
.  10 


12 
.  09 


06 
08 


.03 
.04 


.03 
.  06 


See  reference  notea  following  Station  Index. 
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.  05 

.05     .20  13 


.  04 

.  03 


.  02 
.01 


.03     .  02     .  01 

-28th- 


01 

02 


.20 
.02 


.  02 
.  01 


.04 
.04 


.  01 

.  02 
.  02 


.  02 

.04 

.01 

.  02 

.  04 

.  13 

.  18 

.  11 

.03 

# 

* 

*■ 

.44 

.01 

.01 

01 

.21 

.09 

.07 

.03 

.38 

.  14 

.08 

.30 

.20 

.09 

.  12 

.28 

.22 

.11 

.  13 

.17 

.33 

.10 

.01 

.05 

.09 

.04 

.03 

.  15 

.12 

.05 

.  08 

.06 

.14 

.  01 

.02 

.07 

.08 

.07 

.04 

.46 

.  11 

.06 

.01 

.03 

.11 

.06 

.07 

.03 

.  11 

.12 

.01 

.05 

.04 

.08 

.23 

.02 

.  01 

.04 

.15 

.18 

.18 

.15 

.03 

.  11 

.03 

.  14 

.02 

.10 

.  60 

.09 

.02 

.23 

.11 

.  02 

.03 

.02 

.03 

.10 

.05 

.02 

.  08 

.03 

.07 

.02 

.  02 

05 

.  13 

.02 

.  03 

.  01 

.  01 

.02 

06 

.  12 

.  10 

.  12 

.01 

.  06 

02 

.02 

.  08 

.25 

* 

.31 

.  09 

.13 

.02 

.03 

.  05 

.  15 

.  16 

.  03 

.  01 

.  06 

.  16 

.  14 

.  05 

.  07 

.  01 

.  07 

.  03 

.07 

.01 

.02 

.10 

.11 

.02 

.06 

.01 

.  06 

.02 

* 

* 

.  01 

.17 

.  03 

* 

* 

.06 

.  01 

.  05 

.20 

01 
.03 


Table  4- Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


Station 

A.  M.  Houi  ending 

P.  M.  Hour  ending 

1 
o 

H 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

11  12 

PEORIA  WB  AIRPORT 

.02 

.04 

.04 

.01 

.02 

.01 

.10 

.02 

.08 

.34 

PIPER  CITY 

.02 

.08 

.  10 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

.  09 

.12 

.  08 

.03 

.04 

.  01 

.02 

.01 

.  01 

.02 

.43 

PRAIRIE  DU   ROC HER   W  WKS 

* 

* 

• 

» 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

.60 

.60 

PRINCETON  1  S 

// 

.  05 

.08 

.  04 

.01 

.30 

.  09 

.01 

.  19 

.01 

.78 

PROPHETSTOWN 

.02 

.03 

.  10 

.04 

.  01 

.  01 

.  21 
- 

QUINCY  CAA 

6 

* 

• 

* 

* 

* 

.  27 

* 

* 

• 

• 

• 

.  18 

• 

* 

• 

.  02 

QOINCY  DAM  21 

.13 

.12 

.03 

.05 

.  33 

RANTOUL  CHANUTB  AF  BASE 

// 

RICBVIEW 

.01 

.12 

.12 

.20 

.06 

.02 

.10 

.63 
_ 

ROCKFORD  CAA  AP 

• 

• 

t 

.  39 

SKOKIE  N  S  TREAT  WXS 

.  08 

22 

.  12 

.42 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

// 

.01 

.11 

.05 

.02 

02 

.02 

.  10 

.  01 

.34 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

.03 

.10 

.01 

.  01 

.  04 

.03 

10 

.32 

STICKNIY  W  SIDE  TREAT 

.05 

.03 

.  17 

.  14 

.39 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

// 

.  05 

.06 

.04 

07 

.02 

.01 

.  02 

.  01 

.  17 

.45 

URBANA  EXP  FARM 

01 

.  02 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.08 

VANDAL IA 

.06 

.07 

.03 

.04 

.01 

.55 

.  76 

WASHINGTON 

03 

.  02 

.04 

.06 

.08 

.01 

.  07 

.01 

.  32 

WATERMAN 

// 

WENONA 

.  02 

.  02 

.02 

.  19 

.25 

WEST  FRANKFORT  8  E 

02 

.11 

.25 

.02 

.40 

YATES  CITY 

.02 

.03 

.04 

.  01 

.01 

.  06 

.  05 

.  04 

.  02 

.28 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  o(  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEDO 

MAX 
HIN 

6 

-12 

23 
-18 

34 
8 

33 
16 

31 

6 

36 
11 

13 
-  4 

7 
-  4 

11 

-10 

39 
6 

50 
33 

50 
32 

33 

25 
8 

32 
19 

35 
30 

43 
29 

43 
34 

49 
31 

44 

32 

37 
31 

37 
28 

40 
28 

51 
32 

53 
41 

58 
43 

55 
28 

4  8 

29 

18.6 

ALTON  DAM  26 

MAX 
HIN 

6 

-  6 

23 
-  8 

30 
10 

43 
23 

41 
19 

40 
17 

19 
8 

20 
10 

26 
10 

41 
17 

59 
30 

61 
35 

36 
19 

28 
19 

39 
29 

38 
32 

52 
30 

48 
36 

52 
40 

50 
36 

37 
32 

37 
28 

50 
28 

58 
32 

62 
42 

62 
38 

52 
36 

53 
.39 

24)3 

ANNA  1NW 

MAX 
HIN 

13 
3 

15 
-11 

30 
5 

42 

22 

40 
20 

41 

32 

40 
14 

26 
12 

26 
19 

37 
17 

48 

33 

58 
46 

58 
30 

31 

25 

40 
28 

51 
35 

57 
31 

63 
41 

59 
52 

63 
49 

53 
35 

47 
31 

54 
27 

59 
39 

68 
4  4 

67 
53 

63 
42 

65 

46.9 
28.7 

ANTIOCH 

MAX 
MIN 

4 
-  4 

11 
-19 

24 
4 

33 
17 

32 
5 

35 
21 

21 
-  6 

-14 

13 
-14 

32 
-  1 

44 

30 

38 
30 

31 
12 

25 
8 

35 
10 

36 
26 

37 
30 

43 

29 

11 
34 

37 
33 

34 
31 

36 
2  8 

37 
24 

49 
28 

50 
37 

51 
40 

41 

30 

32 
22 

32.3 
16.8 

AURORA  COLLEGE 

HIN 

5 
■  5 

13 
-25 

25 
2 

32 
20 

32 
-  1 

35 
19 

20 
-  7 

4 

-17 

17 
-14 

32 
2 

42 
27 

41 

30 

32 
15 

25 
9 

32 
16 

39 
28 

38 
29 

40 
31 

43 
33 

38 
32 

36 
31 

40 
27 

44 
22 

53 
25 

50 
37 

55 
43 

47 
31 

37 
25 

33.8 
16.6 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MIN 

7 

-  5 

19 
-11 

28 
10 

15 
24 

40 
18 

41 
21 

21 
11 

21 
12 

24 
15 

39 
19 

53 
35 

60 
47 

43 
22 

29 
21 

38 

29 

41 
35 

55 
32 

55 
38 

54 
45 

53 
39 

39 
34 

37 
30 

49 

29 

59 
35 

68 
45 

63 
44 

64 
39 

57 
12 

42.9 
27.0 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MIN 

8 

-  2 

15 
-M 

29 
8 

37 
22 

32 
26 

37 
30 

35 
-  1 

10 

-  1 

19 

-  9 

37 
5 

44 

32 

51 
41 

18 

21 

25 
12 

31 

20 

40 

30 

4  2 
30 

44 

35 

50 
39 

45 
35 

37 
32 

36 
30 

50 
26 

55 
32 

60 
44 

57 
48 

56 
34 

54 
28 

38.7 
22.5 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

12 
3 

17 
-  5 

30 
10 

40 

26 

40 
24 

44 

33 

33 
18 

30 
18 

30 
24 

41 

23 

50 
36 

61 
16 

58 
32 

33 
30 

51 
33 

55 
35 

59 
35 

66 
48 

63 
54 

65 
45 

49 
37 

48 

36 

53 
35 

60 
43 

70 
46 

64 
52 

67 
43 

68 
46 

48.5 
32.4 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

1 

16 
-22 

5 

24 

15 

33 

14 

14 

19 

17 

27 

30 

31 

11 

30 

36 

31 

36 

61 
52 

45 

54 
36 

45 
34 

53 
24 

31 

39 

55 

66 
33 

a 

48.2 
26.6 

CARLINVILLE  4E 

MAX 
MIN 

8 

-  3 

18 

-12 

30 
8 

47 
24 

40 
10 

40 
30 

30 

17 
5 

20 
1 

40 
6 

54 
27 

59 
43 

54 
18 

29 
16 

33 
25 

40 
31 

50 
32 

50 
35 

55 
40 

50 
40 

40 
33 

38 

30 

51 
28 

58 
28 

67 
43 

62 
52 

64 

39 

55 
39 

42.8 
24.0 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

11 

-  3 

13 
-16 

22 
-  3 

40 
20 

39 
28 

38 

29 

36 
4 

15 
5 

21 
3 

35 
9 

44 

32 

51 

44 

51 
29 

31 
22 

34 

26 

45 
33 

52 
32 

50 
35 

54 
44 

52 
40 

43 
34 

33 
30 

55 
25 

57 
32 

66 
41 

61 
52 

61 
35 

47 

33 

41.5 
24.8 

CHENOA 

MAX 
MIN 

39 
26 

30 
-  4 

8 

-  4 

15 
-14 

34 

2 

46 
31 

49 
34 

35 
17 

25 
11 

31 
19 

39 
29 

39 
29 

42 

32 

48 

37 

44 
33 

37 
31 

36 
30 

47 

26 

53 
30 

59 
41 

57 
35 

52 
33 

50 
26 

39.8 
23.0 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 
MIN 

8 

-  3 

13 
-17 

27 
0 

29 
21 

37 
23 

37 
15 

15 
-  6 

8 
-  1  1 

19 

34 

6 

44 

28 

43 

32 

32 
19 

24 
18 

36 
20 

41 
31 

40 
31 

43 

32 

40 
35 

39 
36 

38 
36 

42 
30 

37 
27 

54 
27 

53 
41 

55 
49 

51 
33 

45 
27 

35.1 
20.4 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
HIN 

8 

-  6 

11 
-12 

26 
7 

34 
22 

33 
24 

36 
7 

7 
-  6 

17 

2 

34 
13 

44 
34 

46 
30 

30 
22 

23 
19 

30 
21 

41 

29 

38 
32 

46 

35 

47 
36 

36 
35 

35 
33 

37 
32 

34 
27 

S3 
27 

53 
42 

56 
41 

47 

30 

45 
26 

34.  1 
21.4 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 
HIN 

6 

-  9 

14 

-15 

26 

5 

33 
20 

36 
15 

35 
7 

: 

-  5 

5 

-11 

17 

-  7 

34 

12 

45 
33 

46 
30 

30 
18 

23 
18 

31 
21 

41 

30 

41 

31 

46 
33 

47 
36 

38 
36 

37 

32 

43 
31 

37 
26 

54 
28 

52 
41 

56 
39 

48 

29 

45 
27 

34.8 
19.7 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

8 

-  4 

13 
-10 

28 
9 

34 
23 

34 

25 

37 
11 

11 

0 

9 

-  5 

18 
3 

36 
15 

46 

35 

48 

29 

29 
22 

25 
19 

31 
23 

42 
30 

40 
32 

48 

33 

49 
38 

38 
35 

36 
34 

35 
31 

34 
28 

53 
27 

56 
43 

56 
41 

47 

30 

44 

27 

35.2 
22.3 

CICERO 

MAX 
MIN 

8 

-  1 

15 
-16 

26 

5 

36 
19 

37 
17 

35 
30 

31 
-  3 

8 
-10 

19 
-  6 

34 
11 

46 

30 

45 
34 

34 

20 

26 
18 

31 
21 

41 
30 

43 
31 

46 
33 

4  5 

37 

40 

35 

37 
33 

45 

30 

38 
28 

55 
28 

52 
4  0 

55 
45 

50 
34 

37 
27 

36.2 
21.4 

DANVILLE 

HAX 
MIN 

9 
"  5 

11 

-15 

24 
2 

36 
22 

38 
14 

37 
29 

30 
2 

13 
0 

20 
-  4 

35 
6 

44 

33 

48 

43 

49 
26 

26 
18 

33 
22 

44 

33 

41 

32 

48 

32 

53 
42 

43 
36 

40 

33 

38 
26 

47 
25 

57 
30 

63 
43 

61 
47 

57 
35 

47 

27 

39.0 
22.6 

DECATUR 

MAX 
MIN 

5 
•S 

14 

-13 

26 
6 

40 
22 

37 
18 

39 
25 

25 
2 

14 
4 

20 
-  5 

38 
10 

44 

32 

5  4 
43 

51 

22 

29 
16 

33 
22 

41 

33 

19 
30 

49 
36 

50 
41 

48 
38 

40 
32 

35 
30 

54 
27 

58 
34 

67 
43 

59 
49 

59 
33 

50 
31 

40.3 
23.4 

DIXON 

MAX 
HIN 

5 
-  6 

15 
-21 

28 
2 

33 
14 

31 
3 

36 
20 

20 
-  8 

4 

-12 

15 
-13 

35 
3 

45 
31 

40 
31 

31 
13 

25 
4 

33 
15 

37 
28 

37 
30 

44 
31 

42 
33 

37 
30 

35 
32 

37 
28 

40 
28 

52 
26 

53 
39 

54 
42 

49 
27 

46 
25 

34.2 

17.0 

DU  QUOIN 

HAX 
MIN 

12 
3 

17 
-11 

30 
5 

42 
20 

42 

11 

38 
34 

39 
13 

24 
12 

22 

38 
18 

48 
35 

61 
48 

59 
31 

31 

25 

36 
25 

49 

35 

53 
32 

59 
42 

61 

50 

61 
49 

61 
35 

41 
33 

53 
29 

60 
37 

69 
44 

67 
55 

65 
38 

62 
42 

47.3 
29.0 

EFFINGHAM  CAA 

MAX 
MIN 

6 
-12 

14 

-17 

25 
4 

38 
22 

34 
11 

38 

17 

18 

7 

15 
6 

21 
« 

36 
11 

48 
34 

53 
45 

50 
25 

29 
23 

36 
27 

46 
33 

51 
33 

52 
33 

56 
45 

51 
38 

40 

32 

38 
28 

53 
27 

55 
33 

67 
41 

61 
45 

62 
35 

51 
37 

40.9 
23.9 

ELIZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

15 
6 

17 
-14 

32 
4 

43 
23 

40 
" 

45 
29 

40 
14 

25 
10 

26 
20 

43 
17 

45 
35 

59 
40 

59 
36 

36 
29 

47 
31 

51 
33 

60 

32 

66 
42 

64 
53 

65 
48 

60 
37 

46 
34 

57 
29 

62 
37 

71 
41 

67 
55 

67 
37 

55 
44 

48.7 
29.2 

FAIRFIELD 

MAX 
MIN 

5 

-  9 

0 

23 

22 

30 

11 

9 

15 

9 

34 

33 

27 

27 

41 

27 

48 

38 

58 
34 

65 
38 

65 
51 

60 
45 

53 
36 

40 

33 

53 
26 

52 
33 

69 
38 

63 
52 

64 
33 

84 
40 

25.6 

FLORA 

MAX 
MIN 

8 

-  2 

15 
-  8 

26 
5 

39 
23 

35 
15 

39 
30 

37 
10 

18 

9 

26 
14 

39 
9 

46 
35 

55 
45 

54 
30 

33 
26 

38 
24 

47 
34 

55 
35 

55 
31 

56 
50 

55 
48 

52 
35 

39 
31 

52 
23 

57 
32 

58 
41 

64 

51 

63 
37 

52 
39 

43.3 
26.9 

FREE PORT 

MAX 

MIN 

-  8 

13 
-23 

26 

-  3 

32 
7 

31 
-  4 

36 
8 

8 

-  8 

-14 

12 
-23 

32 
4 

43 

30 

42 
29 

29 
12 

23 
-  2 

34 
17 

36 
28 

36 
32 

43 
31 

38 
3  2 

36 
31 

35 
31 

33 
28 

36 
28 

45 

30 

49 

39 

52 
37 

46 

31 

36 
24 

31.7 
15.1 

-  35  - 


DAILY  TEMPERATURES 
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ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FULTON  DAM  13 

MAX 

5 

17 

28 

30 

29 

37 

11 

2 

10 

35 

50 

44 

31 

23 

34 

36 

38 

42 

43 

36 

36 

34 

37 

50 

51 

54 

46 

43 

MIN 

-  8 

-18 

-  3 

12 

-  1 

11 

-  6 

-  8 

-20 

0 

30 

30 

13 

3 

14 

29 

30 

30 

31 

30 

32 

28 

29 

28 

38 

39 

29 

25 

GALESBURG 

MAX 

21 

32 

33 

35 

36 

9 

1  0 

19 

39 

55 

36 

33 

48 

51 

55 

57 

55 

46 

MIN 

-  6 

-15 

12 

15 

6 

9 

-  3 

-  1 

-  7 

11 

34 

30 

15 

8 

23 

30 

31 

36 

33 

33 

33 

30 

28 

33 

43 

38 

31 

29 

GALVA 

MAX 

4 

21 

30 

33 

35 

36 

23 

-1 

19 

38 

52 

4  9 

38 

23 

33 

36 

39 

4  3 

39 

37 

36 

4  4 

52 

53 

57 

56 

52 

MIN 

-10 

-18 

3 

16 

5 

13 

-  5 

-11 

2 

30 

30 

18 

5 

18 

29 

28 

31 

33 

31 

30 

27 

22 

29 

39 

43 

29 

26 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

12 

16 

30 

38 

34 

42 

30 

26 

26 

40 

46 

56 

58 

32 

46 

50 

56 

58 

60 

46 

44 

54 

60 

68 

62 

64 

64 

MIN 

-  2 

-10 

6 

22 

25 

30 

12 

11 

20 

20 

32 

42 

30 

28 

30 

34 

30 

34 

46 

42 

36 

32 

30 

36 

42 

46 

36 

44 

GREENVILLE 

MAX 

20 

30 

45 

39 

39 

35 

1  8 

24 

38 

45 

59 

54 

29 

34 

44 

54 

02 

54 

52 

44 

36 

52 

58 

69 

63 

61 

52 

MIN 

-15 

23 

13 

32 

7 

8 

10 

13 

33 

45 

26 

21 

27 

33 

32 

36 

46 

43 

34 

31 

27 

35 

42 

52 

41 

40 

GRIGGSVILLE 

MAX 

5 

25 

37 

39 

41 

40 

2  8 

15 

20 

44 

61 

59 

37 

2  4 

32 

35 

46 

47 

50 

50 

38 

36 

45 

57 

65 

62 

60 

54 

MIN 

-10 

-13 

14 

23 

15 

24 

0 

4 

5 

11 

32 

34 

15 

8 

22 

29 

26 

34 

35 

34 

29 

27 

26 

30 

42 

48 

34 

34 

BARRISBURG 

MAX 

IS 

19 

32 

43 

42 

43 

42 

25 

28 

43 

4  3 

62 

73 

68 

64 

58 

MIN 

4 

-23 

5 

24 

13 

31 

14 

12 

18 

15 

36 

48 

33 

29 

31 

38 

32 

37 

52 

46 

37 

34 

27 

35 

39 

55 

35 

42 

BAVANA 

MAX 

6 

19 

3  1 

36 

38 

40 

24 

12 

17 

38 

57 

33 

32 

36 

44 

39 

35 

62 

60 

56 

49 

MIN 

-  7 

-17 

4 

22 

11 

24 

0 

3 

-  7 

7 

31 

35 

17 

11 

21 

30 

29 

33 

38 

35 

33 

30 

28 

27 

45 

48 

34 

31 

BILLSBORO 

MAX 

1 0 

19 

30 

43 

37 

" 

54 

52 

63 

56 

MIN 

-  5 

-15 

4 

22 

13 

30 

5 

4 

9 

32 

45 

22 

17 

24 

31 

30 

35 

42 

41 

32 

29 

26 

30 

41 

52 

32 

37 

BOOPESTON 

MAX 

9 

13 

2  5 

36 

36 

37 

3  4 

10 

39 

49 

57 

MIN 

-  1 

-15 

2 

19 

15 

30 

-  1 

-  3 

-10 

7 

31 

40 

26 

17 

21 

32 

30 

33 

38 

34 

33 

30 

25 

31 

40 

43 

33 

26 

JACKSONVILLE 

MAX 

5 

24 

32 

39 

42 

40 

2  8 

15 

18 

49 

36 

49 

54 

MIN 

-  6 

-17 

10 

22 

14 

28 

3 

4 

-  3 

12 

32 

40 

19 

12 

22 

32 

30 

37 

39 

39 

33 

30 

29 

28 

45 

47 

30 

35 

JERSEWILLE 

MAX 

9 

25 

33 

44 

41 

42 

39 

1 8 

63 

48 

MIN 

2 

-12 

10 

21 

19 

33 

6 

8 

5 

15 

32 

43 

22 

16 

24 

32 

31 

36 

42 

41 

32 

30 

29 

32 

45 

50 

35 

40 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MAX 

5 

14 

22 

37 

31 

35 

7 

33 

45 

53 

55 

49 

43 

MIN 

-12 

-20 

6 

18 

8 

6 

-  5 

-  9 

-13 

9 

31 

30 

17 

13 

20 

30 

31 

32 

34 

34 

32 

2  7 

24 

25 

39 

36 

2  7 

26 

KANKAKEE 

MAX 

7 

12 

24 

35 

32 

36 

26 

6 

20 

33 

42 

4  7 

34 

25 

33 

37 

43 

40 

37 

40 

58 

52 

55 

57 

50 

40 

MIN 

-  4 

-16 

4 

20 

15 

26 

-  3 

-  6 

-  7 

4 

31 

33 

24 

15 

19 

29 

30 

32 

28 

33 

32 

30 

26 

28 

39 

46 

32 

25 

KANKAKEE  4  W 

MAX 

7 

12 

22 

36 

32 

35 

34 

7 

18 

32 

33 

36 

36 

39 

56 

50 

40 

MIN 

1 

-17 

3 

20 

15 

28 

-  3 

-  6 

-10 

3 

30 

33 

23 

14 

19 

29 

29 

32 

37 

32 

32 

30 

?6 

29 

39 

44 

30 

25 

KEWANEE 

MAX 

—  5 

18 

30 

33 

35 

36 

1  9 

13 

36 

41 

34 

36 

52 

53 

52 

an 
40 

MIN 

-11 

-19 

3 

16 

s 

13 

-  « 

-  7 

-13 

8 

30 

28 

16 

25 

18 

29 

29 

30 

33 

31 

30 

27 

22 

29 

39 

42 

29 

26 

LAC  ON 

MAX 

4 

14 

2  1 

28 

25 

36 

20 

6 

19 

37 

51 

54 

34 

28 

31 

34 

42 

45 

39 

39 

37 

45 

49 

56 

55 

50 

45 

MIN 

-  8 

1 

19 

8 

20 

-  3 

-  4 

-12 

1 

31 

30 

17 

10 

21 

20 

30 

31 

35 

33 

32 

30 

30 

32 

37 

30 

29 

29 

LA  BARPE  1SW 

MAX 

5 

23 

35 

35 

40 

38 

21 

10 

15 

43 

34 

30 

35 

3b 

37 

45 

54 

54 

60 

58 

54 

MIN 

-11 

-17 

10 

12 

5 

21 

-  1 

2 

-  8 

6 

34 

33 

15 

7 

21 

28 

28 

35 

35 

34 

31 

29 

28 

30 

43 

45 

31 

31 

LA  SALLE 

MAX 

5 

17 

30 

33 

32 

37 

1 4 

5 

15 

36 

48 

33 

39 

43 

37 

38 

48 

55 

53 

56 

51 

41 

MIN 

-  4 

-14 

9 

22 

24 

14 

-  4 

-  6 

-14 

5 

31 

32 

16 

10 

19 

30 

31 

33 

36 

33 

32 

30 

29 

29 

41 

48 

31 

28 

LINCOLN 

MAX 

38 

37 

44 

49 

56 

58 

49 

MIN 

-  6 

-13 

7 

23 

15 

21 

1 

\ 

-10 

6 

32 

39 

18 

12 

21 

31 

29 

35 

39 

37 

32 

31 

23 

32 

42 

48 

31 

30 

MARENGO 

MAX 

33 

37 

35 

3 

34 

37 

33 

MIN 

-  7 

-22 

2 

17 

-  2 

19 

-2\ 

-17 

-19 

-34 

27 

28 

12 

6 

7 

26 

29 

29 

32 

30 

29 

25 

22 

26 

35 

36 

32 

22 

MATTOON 

MAX 

38 

16 

36 

MIN 

-  9 

-  9 

3 

21 

25 

16 

3 

_4 

0 

8 

32 

44 

23 

21 

26 

32 

32 

36 

43 

39 

31 

29 

26 

36 

40 

44 

32 

33 

MC  LEANSBORO 

MAX 

17 

30 

43 

40 

42 

39 

30 

58 

32 

58 

58 

MIN 

2 

-13 

1 

23 

12 

31 

12 

10 

15 

14 

35 

45 

32 

27 

2  9 

37 

31 

38 

52 

47 

36 

33 

2  9 

35 

43 

54 

38 

40 

MINONK 

MAX 

28 

35 

32 

35 

30 

35 

47 

34 

37 

38 

36 

36 

55 

52 

48 

MIN 

-  4 

-18 

8 

20 

2  4 

28 

-  3 

-  5 

-11 

5 

30 

34 

15 

10 

18 

29 

29 

32 

35 

32 

32 

30 

2  8 

30 

40 

46 

31 

27 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MAX 

18 

30 

30 

32 

37 

3 

12 

37 

23 

32 

Jo 

39 

42 

34 

51 
51 

51 

47 

MIN 

-15 

-15 

12 

10 

1 

2 

-  5 

-  6 

-19 

12 

37 

26 

11 

4 

19 

30 

31 

32 

32 

31 

30 

29 

29 

27 

39 

37 

30 

29 

MONMOUTR  AIRPORT 

MAX 

1 

19 

32 

31 

32 

33 

14 

6 

14 

39 

58 

57 

33 

23 

32 

30 

40 

43 

4  8 

43 

36 

33 

38 

51 

51 

59 

55 

52 

MIN 

-13 

-16 

11 

17 

1 

14 

-  5 

-  3 

-14 

3 

32 

31 

13 

4 

20 

25 

28 

33 

30 

31 

30 

28 

31 

28 

41 

43 

37 

30 

MORRIS  3  NE 

MAX 

6 

16 

27 

35 

32 

36 

34 

6 

16 

33 

46 

47 

34 

25 

33 

38 

43 

44 

38 

37 

40 

49 

54 

51 

56 

52 

45 

MIN 

-  1 

-17 

5 

19 

20 

21 

-  4 

-  9 

-16 

0 

30 

32 

19 

11 

18 

28 

30 

30 

30 

33 

32 

29 

26 

25 

38 

47 

30 

26 

MORRISON 

MAX 

20 

27 

32 

30 

37 

11 

3 

12 

35 

49 

42 

30 

34 

36 

37 

40 

4  5 

36 

37 

34 

37 

50 

50 

56 

52 

44 

MIN 

-  8 

-22 

2 

11 

-  1 

11 

-  8 

-  9 

-17 

2 

29 

30 

13 

3 

15 

28 

30 

30 

31 

30 

32 

28 

30 

29 

38 

41 

28 

26 

MORR I SONV I LLE  1  E 

MAX 

38 

39 

27 

16 

19 

37 

50 

56 

53 

27 

36 

36 

53 

48 

36 

52 

67 

61 

60 

57 

MIN 

-  5 

-16 

6 

22 

13 

27 

4 

5 

-  1 

S 

33 

45 

22 

17 

24 

33 

30 

38 

40 

41 

33 

30 

28 

30 

41 

53 

30 

36 

MT  CARMEL 

MAX 

35 

1  9 

30 

39 

42 

54 

51 

32 

42 

51 

58 

61 

58 

58 

4  1 

55 

55 

70 

70 

65 

60 

MIN 

0 

-12 

4 

20 

2  0 

29 

10 

10 

12 

12 

29 

39 

32 

25 

27 

35 

35 

40 

50 

45 

35 

35 

28 

35 

45 

48 

38 

45 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

31 

36 

2  8 

3 

13 

34 

43 
4  3 

38 

27 

3  4 

Jo 

3b 

42 

35 

35 

34 

47 

47 

49 

57 

48 

41 

MIN 

-  7 

-19 

5 

9 

32 

15 

-  7 

-10 

-19 

0 

31 

29 

13 

1 

10 

29 

31 

30 

31 

31 

31 

28 

28 

29 

39 

39 

29 

25 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

37 

38 

38 

39 

53 

56 

64 

MIN 

-  1 

-14 

2 

22 

7 

31 

10 

9 

14 

12 

34 

45 

30 

21 

27 

35 

31 

38 

50 

47 

34 

31 

27 

35 

41 

54 

36 

39 

NEW  BURNS IDE 

MAX 

40 

26 

25 

41 

At 

47 

eg 

58 

57 

32 

42 

52 

57 

64 

57 

61 

CO 

52 

45 

53 

62 

70 

67 

65 

65 

MIN 

-  5 

-15 

3 

22 

15 

31 

14 

9 

18 

13 

33 

45 

31 

27 

29 

36 

32 

42 

49 

44 

35 

32 

24 

30 

45 

54 

35 

42 

NEWTON 

MAX 

2  4 

39 

40 

38 

37 

17 

27 

38 

44 

53 

52 

33 

3  7 

47 

54 

52 

56 

55 

50 

40 

55 

57 

69 

64 

64 

59 

MIN 

0 

-15 

3 

20 

10 

29 

8 

7 

10 

11 

34 

13 

31 

25 

27 

35 

33 

35 

49 

45 

35 

32 

28 

33 

40 

52 

35 

37 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

36 

39 

39 

35 

18 

24 

39 

44 

52 

49 

31 

37 

48 

54 

53 

56 

54 

52 

37 

53 

58 

67 

63 

62 

57 

MIN 

0 

-25 

3 

22 

14 

27 

10 

11 

11 

7 

29 

44 

30 

26 

29 

36 

36 

37 

50 

48 

35 

33 

26 

34 

41 

53 

31 

36 

OTTAWA 

MAX 

6 

18 

27 

37 

32 

37 

17 

6 

20 

35 

47 

47 

33 

30 

33 

39 

41 

42 

44 

38 

36 

42 

49 

54 

52 

56 

53 

41 

MIN 

-  5 

-15 

8 

22 

26 

17 

-  4 

-  7 

-12 

0 

31 

33 

18 

10 

19 

30 

31 

32 

36 

33 

33 

30 

27 

28 

41 

47 

31 

28 

PALESTINE 

MAX 

12 

14 

24 

39 

42 

40 

28 

18 

28 

38 

43 

51 

49 

32 

38 

48 

55 

54 

57 

52 

48 

41 

54 

57 

70 

64 

64 

55 

MIN 

-  3 

-15 

0 

18 

2  8 

28 

9 

6 

11 

9 

33 

43 

30 

26 

28 

36 

34 

35 

51 

46 

36 

29 

28 

33 

40 

45 

34 

35 

PANA 

MAX 

8 

18 

30 

42 

38 

40 

30 

19 

20 

40 

45 

57 

53 

30 

34 

43 

52 

49 

58 

50 

43 

38 

S3 

58 

70 

63 

62 

50 

MIN 

-  4 

-16 

5 

22 

15 

30 

5 

6 

0 

8 

32 

44 

24 

19 

25 

33 

31 

34 

42 

38 

32 

30 

27 

30 

42 

48 

33 

36 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

33 

39 

37 

34 

13 

22 

33 

42 

47 

50 

29 

34 

46 

40 

48 

55 

48 

41 

40 

52 

57 

65 

59 

57 

46 

MIN 

-  S 

-19 

0 

19 

15 

27 

3 

3 

-  1 

5 

32 

42 

28 

21 

25 

33 

31 

32 

39 

37 

33 

30 

30 

40 

44 

32 

29 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

4 

17 

27 

32 

35 

36 

9 

17 

36 

50 

46 

32 

26 

32 

39 

42 

46 

44 

40 

35 

34 

49 

53 

56 

57 

55 

47 

MIN 

-13 

H6 

7 

16 

16 

7 

L  2 

.  7 

12 

30 

30 

15 

11 

21 

30 

30 

37 

35 

34 

32 

29 

29 

34 

42 

37 

33 

29 

33.3 
16.0 


37.4 
20.0 


36.7 
17.4 


45.8 
28.0 


44.4 
28.3 


41.1 
21.9 


48.6 
28.5 


39.0 
21.3 


43.4 
23.9 


38.0 
21.6 


See  lelei. 
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Table  5-Conlinued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


Day  of  month 


Station 

8 

2 

3 


4 

5 

7 

g 

g 

10 

12 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

PONT I AC 

MAX 

S 

15 

24 

37 

33 

36 

25 

7 

12 

33 

47 

49 

34 

26 

31 

39 

37 

41 

48 

42 

37 

35 

47 

53 

57 

56 

50 

43 

35.7 

MIN 

-  4 

-14 

20 

2 

24 

3 

-10 

2 

30 

33 

18 

13 

28 

29 

32 

35 

32 

31 

29 

27 

29 

40 

47 

31 

26 

20.4 

Q.DINCY 

MAX 

1 

29 

38 

36 

43 

38 

20 

16 

18 

49 

67 

60 

33 

25 

31 

33 

46 

48 

48 

45 

35 

38 

45 

58 

62 

64 

62 

40.8 

MIN 

-  9 

-10 

19 

27 

18 

20 

2 

4 

15 

40 

33 

14 

8 

22 

29 

29 

40 

38 

25 

31 

29 

27 

35 

48 

45 

31 

38 

23.1 

QUINCY  CAA 

MAX 

1 

26 

37 

35 

42 

39 

13 

15 

20 

47 

66 

53 

31 

24 

33 

34 

45 

46 

4  8. 

45 

35 

37 

45 

57 

61 

62 

6  0 

39.7 

MIN 

-14 

-17 

20 

19 

13 

10 

2 

5 

18 

37 

31 

14 

21 

28 

38 

37 

32 

29 

28 

27 

30 

48 

39 

32 

35 

21.2 

RANTOUL  CHANUTE  AT 

MAX 

6 

13 

22 

36 

36 

37 

12 

9 

18 

34 

45 

48 

34 

25 

33 

40 

42 

46 

47 

39 

36 

37 

48 

54 

57 

57 

55 

36.  2 

MIN 

-10 

-11 

3 

18 

27 

12 

° 

° 

5 

32 

34 

19 

17 

24 

31 

31 

32 

39 

35 

31 

3 1 

2  6 

32 

40 

42 

32 

28 

21.3 

ROBERTS  3  N 

MAX 

7 

14 

21 

37 

35 

36 

35 

13 

20 

35 

40 

46 

40 

24 

31 

39 

38 

40 

47 

43 

46 

38 

48 

53 

58 

56 

50 

36.  9 

MIN 

° 

-16 

3 

17 

25 

27 

3 

-  3 

-12 

° 

29 

38 

22 

13 

19 

30 

36 

32 

30 

26 

23 

28 

37 

43 

33 

25 

20.1 

ROCKFORD 

MAX 

3 

15 

27 

34 

30 

36 

-28 

3 

15 

33 

45 

41 

32 

27 

36 

37 

40 

43 

38 

37 

36 

39 

3  5 

48 

50 

51 

47 

40 

33.  5 

MIN 

-15 

-17 

4 

17 

4 

20 

-14 

-15 

4 

28 

31 

12 

° 

8 

28 

31 

34 

3  4 

31 

31 

28 

27 

29 

39 

40 

32 

25 

16.7 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

6 

12 

24 

30 

29 

36 

5 

3 

16 

33 

42 

38 

22 

23 

31 

36 

38 

39 

35 

34 

35 

34 

46 

47 

51 

45 

40 

30.  9 

MIN 

-14 

-20 

2 

14 

° 

8 

-12 

-14 

9 

28 

22 

12 

13 

29 

31 

31 

33 

31 

30 

29 

2  9 

29 

38 

35 

26 

25 

15.4 

RUSHVILLE 

MAX 

6 

30 

32 

34 

38 

39 

24 

14 

20 

42 

62 

45 

38 

24 

31 

35 

46 

46 

48 

45 

36 

35 

48 

56 

58 

61 

60 

51 

39.4 

MIN 

8 

-14 

20 

24 

5 

13 

33 

38 

9 

21 

3 

3  1 

37 

3  H 

36 

33 

30 

29 

33 

44 

46 

33 

34 

22.4 

SPARTA 

MAX 

11 

19 

29 

46 

43 

42 

39 

25 

28 

39 

48 

58 

58 

29 

35 

46 

6(1 

59 

59 

55 

52 

44 

53 

62 

70 

65 

66 

61 

46.5 

MIN 

° 

-10 

7 

13 

34 

12 

13 

17 

18 

35 

47 

29 

22 

29 

34 

32 

40 

43 

46 

35 

32 

2  8 

34 

40 

54 

36 

42 

28.0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

5 

19 

28 

39 

38 

39 

13 

14 

17 

37 

50 

55 

33 

24 

34 

39 

47 

52 

53 

46 

36 

34 

52 

55 

66 

60 

59 

52 

39. 1 

MIN 

-13 

-15 

10 

21 

15 

13 

3 

6 

14 

33 

33 

1 

14 

23 

31 

31 

39 

39 

35 

33 

30 

30 

34 

45 

38 

33 

33 

22.1 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 

5 

21 

29 

41 

39 

41 

15 

15 

19 

38 

51 

56 

34 

26 

35 

40 

47 

52 

54 

47 

37 

34 

51 

56 

66 

61 

59 

52 

40.0 

MIN 

7 

-10 

10 

25 

20 

14 

4 

2 

13 

33 

34 

17 

14 

23 

31 

31 

39 

43 

35 

32 

30 

35 

45 

46 

40 

34 

23.9 

STOCKTON 

MAX 

2 

13 

26 

28 

28 

34 

11 

0 

11 

31 

45 

43 

27 

18 

32 

34 

35 

41 

35 

33 

33 

34 

3  4 

43 

4B 

49 

45 

35 

30.3 

MIN 

-10 

-18 

3 

16 

11 

-20 

10 

34 

30 

25 

32 

25 

25 

29 

37 

36 

30 

21 

14.0 

SYCAMORE 

MAX 

4 

12 

26 

33 

30 

35 

21 

4 

14 

33 

42 

41 

31 

24 

31 

38 

39 

40 

40 

37 

34 

35 

35 

49 

50 

51 

47 

37 

32.6 

MIN 

5 

-19 

4 

19 

9 

-16 

-16 

27 

30 

4 

12 

29 

29 

30 

32 

31 

30 

27 

24 

26 

3 

42 

31 

23 

15.9 

TABLE  GROVE 

MAX 

8 

21 

33 

32 

40 

37 

17 

11 

20 

40 

60 

49 

33 

25 

31 

35 

46 

46 

54 

45 

35 

35 

48 

53 

56 

59 

57 

47 

38.3 

MIN 

-10 

-13 

10 

22 

10 

17 

1 

2 

7 

11 

33 

8 

30 

29 

33 

36 

35 

32 

30 

28 

31 

44 

47 

33 

31 

21.1 

TUSCOLA 

MAX 

9 

14 

23 

35 

39 

38 

35 

13 

19 

36 

42 

52 

50 

28 

34 

42 

44 

45 

55 

51 

42 

36 

52 

55 

66 

63 

60 

54 

40.4 

MIN 

4 

1 

19 

28 

29 

2 

2 

6 

4 

30 

41 

25 

18 

23 

32 

31 

40 

32 

29 

30 

39 

47 

33 

30 

22.5 

URBANA 

MAX 

4 

13 

22 

38 

34 

36 

32 

10 

18 

34 

39 

48 

4  5 

25 

32 

40 

43 

44 

45 

43 

39 

48 

55 

62 

57 

57 

50 

37.5 

MIN 

-  2 

-  18 

3 

2 

27 

28 

3 

7 

31 

39 

25 

17 

22 

32 

31 

35 

42 

36 

32 

29 

31 

2 

47 

39 

29 

23.3 

WALNUT 

MAX 

5 

15 

28 

38 

34 

39 

39 

s 

11 

34 

53 

44 

32 

30 

33 

39 

37 

43 

44 

38 

37 

38 

43 

52 

52 

54 

52 

46 

36.2 

MIN 

-  6 

-17 

8 

18 

10 

20 

-  6 

-  8 

-14 

2 

32 

31 

14 

6 

16 

29 

30 

32 

32 

31 

32 

29 

2  9 

29 

40 

45 

28 

27 

18.6 

WATSEKA 

MAX 

8 

12 

23 

35 

35 

36 

34 

9 

19 

33 

40 

46 

35 

35 

31 

40 

37 

43 

49 

42 

38 

39 

48 

55 

56 

58 

51 

40 

36.7 

MIN 

1 

- 14 

4 

20 

14 

28 

-  1 

-  8 

31 

31 

26 

21.4 

WAUKEGAN 

MAX 

3 

11 

25 

33 

36 

35 

28 

2 

17 

32 

42 

39 

30 

22 

33 

37 

40 

40 

43 

38 

35 

38 

35 

51 

53 

54 

44 

33 

33.2 

MIN 

-  3 

-19 

3 

18 

9 

28 

-  5 

-13 

-12 

0 

29 

30 

14 

11 

18 

29 

30 

30 

34 

33 

32 

29 

24 

25 

36 

41 

29 

24 

18.0 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

S 

14 

25 

34 

34 

35 

35 

4 

16 

33 

44 

42 

32 

23 

31 

39 

39 

42 

44 

41 

35 

39 

40 

52 

50 

54 

50 

44 

34.9 

MIN 

-  1 

hl9 

3 

18 

9 

26 

-  5 

-13 

-13 

2 

29 

32 

17 

13 

15 

29 

30 

31 

35 

33 

32 

28 

24 

26 

39 

43 

38 

25 

18.8 

WHITE  HALL  1  E 

MAX 

7 

22 

31 

40 

40 

40 

37 

15 

19 

41 

61 

60 

57 

24 

32 

37 

48 

48 

50 

49 

39 

36 

48 

57 

67 

63 

61 

58 

42.4 

MIN 

-  5 

-15 

10 

22 

15 

33 

5 

7 

0 

15 

32 

44 

22 

14 

23 

32 

28 

35 

39 

38 

32 

30 

29 

28 

4  4 

48 

29 

39 

24.0 

WINDSOR 

MAX 

10 

13 

24 

39 

35 

39 

35 

14 

18 

36 

42 

52 

51 

26 

33 

42 

49 

50 

51 

50 

42 

35 

50 

54 

67 

58 

68 

40.1 

MIN 

"  3 

-16 

2 

20 

16 

27 

4 

4 

-  1 

3 

31 

41 

23 

21 

25 

32 

31 

34 

42 

39 

31 

29 

2  5 

31 

39 

49 

32 

22.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Anna  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
4 

4 

3 

0.1 

1 

T 

T 

T 
I 

T 
T 

Antlocb 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
12 

12 

12 

T 

12 

12 

3.5 
14 

14 

14 

14 

T 
14 

8 

T 
8 

T 
9 

T 
9 

9 

7 

T 
7 

6 

2 

2 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

Aurora  College 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
7 

7 

7 

6 

6 

1.7 
8 

8 

0.3 
8 

8 

0.2 
7 

4 

T 
4 

0.8 
4 

1.0 
4 

0.1 
4 

0.2 
3 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

Belleville  Scott  AF  Base 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
4 

1.4 

3 

2 

1 

T 

1.3 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 
2 

T 

Bloomlngton  Normal 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.3 
2 

2 

2 

1 

T 

1.5 

1 

1 

2.5 
3 

1.2 
4 

0.3 
2 

0.2 
T 

2.8 
2 

2 

T 

1 

T 

Cairo  WB  City 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
4 

4 

I 

3 

T 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

Carllnvllle  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2 

2 

2 

1 

T 

2.0 
2 

2 

T 

0.5 
1 

1 

T 

0.2 

Chicago  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
5 

S 

T 
4 

0.4 

3 

T 

2 

3.8 

2 

2 

0.1 

2 

2 

T 

2 

1.5 
1 

T 
2 

T 
1 

0.2 
T 

T 
T 

T 

T 

Danville 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

1 

1 

T 

T 

1.5 
2 

T 
1 

0.8 
1 

T 
1 

1 

Decatur 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

3 

2 

T 

T 

1.5 
2 

0.3 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.7 
T 

Dixon 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

7 

6 

5 

T 
5 

5 

1.0 
6 

5 

T 
4 

3 

2 

T 

2 

2 

2 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

I 

T 

T 

T 

T 

Effingham  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

3 

3 

3 

T 
2 

1 

T 
T 

T 
T 

1.6 
2 

T 
2 

1 

T 
T 

0.1 
T 

T 

T 

T 

Galva 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1.6 
4 

4 

3 

1 

1.7 
2 

2 

1.5 
2 

1 

I 

ting  Station  Iad«z- 


Table  7-Contimied 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1951 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Colconda  Dam  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5  .  8 
6 

6 

6 

T 
4 

T 

3 

3 

T 

T 

T 

T 

Greenville 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

" 

- 

1 . 0 
2 

T 

i 

i 

i 

1 

T 

Harrisburg 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  .  5 
5 

5 

4 

0 . 5 
3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

Joliet  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
4 

4 

4 

T 
3 

3 

(1 .  9 

3 

3 

0 .  2 

3 

3 

T 
3 

2 

T 

2 . 1 
1 

2 

0  .  1 

2 

0  -  4 
T 

T 
T 

T 

T 

Kankakee 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i .  r> 
4 

4 

3 

T 

i 

T 

i 

1 

1 

La  Harpe  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3  .  1 

T 

2 

T 

T 

Lincoln 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 . 5 
3 

2 

1 

T 

T 

T 

3 

2 

1 

4 

5 

3 

i 

T 

T 

T 

Marengo 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 .  7 
8 

8 

8 

7 

7 

29 

8 

8 

8 

7 

5 

3 

3 

3 

- 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

Moline  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

5 

3 

T 

T 

i 

1 

1 

1 

1 

T 

Monmouth  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

3 

3 

2 

T 

Morris 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

3 

4 

4 

3 

1 

l 

1 

1 

T 

T 

Morrisonville  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

T 

T 

2 

2 

1 

T 

l 

1 

T 

Mt  Carmel 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 . 0 
7 

1.0 
7 

6 

5 

4 

1 

T 

T 

2 

2 

T 

Mount  Vernon 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  0 

3 

3 

3 

3° 

3 

1 

1 

i 

T 

T 

T 

Olney  Radio  Station 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 . 0 
4 

4 

4 

0 . 8 
2 

1 

T 

T 

i 

i 

T 

T 

T 

T 

Ottawa 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 
4 

4 

4 

4 

T 
3 

T 
2 

2 

1  .  9 
4 

0 . 2 
4 

0 . 2 
4 

T 

T 

l 

1 

1 

T 

Peoria  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

2 

T 

0 . 5 
T 

T 
T 

2 . 9 
3 

T 
3 

0 . 3 
1 

i 

T 
1 

1 

i 

Pontiac 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  4 

2 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

1.3 
1 

0 . 3 
2 

T 
1 

T 

2.0 

2 

0 . 5 
2 

2 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

Quincy  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

1  .  8 
1 

T 

2 

1 

2 . 4 

2 

T 
2 

2 

T 

2 

T 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 
3 

T 
T 

T 

I 

2.4 
2 

T 
2 

T 
2 

T 

0.5 

T 
1 

1 

0.1 
T 

0.1 

T 

T 

T 

Roberts  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

- 

- 

1.5 
T 

1  .  0 

0 . 1 

0 . 1 

0.2 
T 

1 . 7 

T 

T 
T 

0  .  2 
T 

Rockford  CAAAAP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
8 

8 

7 

7 

6 

1  .  0 

7 

7 

0.3 
7 

7 

T 

6 

2 

1.6 

2 

0.2 
3 

T 

3 

T 
3 

0.3 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

■T 

Sparta 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  0 

3 

3 

2 

1.0 
1 

T 

1  .  L 
1 

T 
T 

1.0 
1 

T 
1 

Springfield  WB  AP 
Stockton 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

2 

2 

T 
1 

T 

T 

T 

2  .  G 

2 

T 
3 

T 
1 

3.0 
1 

0.3 
2 

1 

1 . 0 
T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

11 

11 

11 

2.S 
13 

13 

0  .  'ri 
13 

13 

13 

11 

10 

1 .  S 

ii 

11 

11 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

4 

2 

1 

1 

Sycamore 
Table  Grove 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
11 

11 

11 

T 
11 

11 

4  .  5 

15 

15 

o.s 

15 

15 

15 

11 

T 

9 

9 

9 

9 

T 
8 

7 

6 

4 

4 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2.4 
2 

T 

2 

T 
1 

1.8 
2 

T 
2 

T 

T 

0.5 
1 

T 

T 
T 

Tuscola 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  8 

3 

2.2 
2 

0.3 
3 

2 

1.8 

2 

2 

1 

White  Hall  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
2 

2 

1 

T 

1.0 
1 

0.7 

1 

T 
T 

2.0 

2 

2.0 

2 

1.0 

1 

1.0 
1 

T 
T 

>e  reference  cotes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


FEBRUARY  1951 


Station 

d 
-d 

H 

Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

I  Temp. 

Precip. 

005S 

Edwards 

Mm 

Mercer 

41  12 

90  45 

739 

6P 

■9 

Alexia  Water  Works 

JOHJ 

41  03 

90  34 

694 

MID 

Alton  Daa  36 

0137 

Madlaon 

4 

38  53 

90  11 

432 

MID 

7A 

Add*  1  mi 

1181 

Union 

37  28 

89  15 

629 

7P 

7P 

0195 

U2<J,* 

Lake 

42  29 

88  06 

770 

7P 

TP  : 

0330 

Hancock 

40  14 

90  57 

680 

HID 

Aurora  College 

W  M 

Kane 

l 

41  45 

88  20 

744 

TP 

TP 

Avon 

B856 

Tulton 

1 

40  40 

90  26 

641 

6P 

1448 

Pike 

40  01 

90  26 

444 

7A 

MSI 

39  56 

90  32 

434 

Mill 

Belleville  Scott  AT  Base 

0510 

St.  Clair 

38  32 

89  51 

MID 

Bin  i 

Belvldere  Severe  Plant 

1899 

Boon* 

42  16 

88  52 

77B 

■in  i 

40  20 

38  00 

88  55 

474 

Bp 

40  30 

89  01 

7A 

Blooalngton  Korul 

He Lean 

40  30 

89  00 

830 

8P 

■ip  i 

Bluffs 

1781 

Scott 

1 

39  45 

90  33 

467 

6P 

Bradford  CAA  AP 

»  7 '.( 

Bureau 

Massac 

37  08 

88  39 

335 

6A  . 

1166 

37  00 

89  10 

314 

HID 

MID  1 

Cup  Ell  la 

Fulton 

1 

40  23 

90  20 

640 

MID  1 

Cao too 

12  SO 

Tulton 

1 

40  34 

90  02 

655 

6!>  a 

Carboodale  Sewage  Plant 

12^5 

I960 

Macoupin 

39  17 

89  49 

627 

6P 

6P 

Carl j le 

1284 

Clinton 

38  36 

89  22 

461 

7P 

7P 

Carml 

Last 

White 

7 

38  05 

88  10 

399 

BP 

Carpenter  1  SW 

1304 

Madison 

38  53 

89  54 

520 

■ID 

1329 

Clark 

Centralis  4  W 

1386  Marlon 

38  31 

89  12 

494 

69 

Chandlerville 

}412 

40  03 

90  09 

464 

6P  II 
7A 

Chan n oh on  Dresden  Isld 

L420 

jrundy 

1 

41  24 

88  17 

510 

Charleston 

1436 

39  30 

88  11 

686 

6P 

hp  li 

1475 

1491 

Randolph 

37  54 

89  50 

381 

7A 

Chicago  Cal  Treat  Iks. 

1522 

Took 

41  40 

87  36 

593 

mm 

Chicago  Heights 

1527 

3 

41  30 

87  38 

634 

7P 

Chicago  Lake v lev  Puaplng 

1532 

3 

41  58 

87  40 

651 

■ID 

Chicago  Loyola  Univ. 

153  7 

3 

IID 

Chicago  Heyfalr  Papg  Sta 

15*2 

3 

11  58 

87  45 

647 

flD 

Chgo  N  Branch  Puap  Sta 

1547 

3 

41  58 

87  42 

595 

MIDI 

Chgo  Roaelaod  Puaplng 

1982 

:ook 

3 

41  42 

87  38 

659 

MID 

Chgo  San  Pist  Dispatch 

1557 

3 

41  50 

87  42 

602 

H  I  I.i 

Chgo  Sao  Dlst  Office 

1562 

3 

898 

Chicago  S  Filter  Plant 

1584 

11  45 

87  33 

iin 

1567 

41  55 

87  44 

630 

HID 

Chicago  University 

1572 

3 

41  47 

87  36 

594 

Mil' 

Mil' 

Chicago  WB  Airport 

1577 

3 

41  47 

87  44 

623 

■  ID 

MID 

Chicago  WB  City 

1582 

3 

HID 

Chllllcothe 

1627 

10  55 

89  29 

490 

6P 

1648 

Cook 

41  51 

87  46 

608 

7P 

TP 

Clone  Brown  Camp 

1664 

7 

38  31 

88  24 

Mir 

Clinton  1  3 

1*49 

1 

40  08 

88  58 

746 

6P 

Colllnsvllle 

1825 

Hadlson 

Coulterville 

10-14 

Randolph 

4 

38  11 

89  36 

590 

IID 

Crete 

ion 

3 

41  27 

87  38 

675 

MID 

Danville 

2140 

7 

40  08 

87  38 

7P 

7P 

Danville  Hospital 

2143 

40  08 

87  39 

575 

MID 

Danville  Sewage  Plant 

1 1  4  3 

Veralllon 

7 

7A 

E193  Macon 

1 

39  51 

88  57 

682 

7P 

7P 

•  Des  Plalnes  1  NW 

n  *>> 

^ook 

1 

42  03 

87  55 

704 

4P 

Tolas 

7 

39  22 

88  08 

660 

Mir 

Dixon 

2348  "Lee 

6 

41  50 

89  29 

696 

6P 

6P 

Uouglas 

2397  Knox 

1 

40  47 

90  05 

650 

MID 

Dowes  2  KE 

2417  McLean 

40  25 

88  51 

794 

■ID 

Du  Quoin 

24HJ 

38  01 

89  14 

468 

6P 

69 

Dvight 

2497  Livingston 

1 

41  06 

88  25 

641 

6P 

Detght  St.  Reformatory 

1502 

Livingston 

1 

41  05 

88  28 

641 

MID 

East  Saint  Louis 

1614 

3t.  Clair 

38  37 

90  07 

413 

7P 

1A 

■delsteln 

2642 

Edwardsvl lie 

1679 

Hadlson 

Ef  f  lnghan  CAA  AP 

2687  %ti  lnghaa 

7 

39  09 

612 

Elgin 

27  3b 

Kane 

1 

2750  Hardin 

37  27 

88  18 

357 

5P 

Elsah 

38  57 

90  22 

429 

5P 

Evanaton  Puaplng  Sta. 

2888  Cook 

42  02 

Fair bury  Water  Works 

2923  Livingston 

1 

40  44 

88  31 

691 

1 I  Li 

Fairfield 

2  9.11 

7 

38  23 

451 

1969 

&*  Witt 

AO  14 

732 

MID 

Flora 

3109 

Clay 

86  29 

6P 

1267 

Btephenson 

12  18 

89  37 

762 

7P 

Freeport  Sewage  Plant 

326,; 

Stephenson 

6 

751 

7A 

Fulton  Dob  13 

1290 

4 

5P 

Galatla  1  W 

1904 

Saline 

37  51 

88  37 

410 

IID 

3 J!  2 

Jo  Daviess 

12  25 

90  26 

Calesburg 

0320  Knox 

10  57 

90  22 

Galva 

Henry 

1 

41  10 

90  02 

Ceneseo 

3384  Benry 

6 

11  27 

90  09 

Clbson  City 

3413 

Jord 

40  28 

88  23 

753 

69 

Gladstone  Dasi  18 

3455 

Henderson 

■40  50 

91  04 

Glendale  Exp.  Fara 

3482 

37  26 

88  41 

Golconda  Daa  51 

9832 

Pop* 

5 

37  22 

88  29 

Golden 

3S30  Adaas 

1 

10  06 

91  01 

3572 

38  58 

90  26 

404 

7A 

Grand  Tower  2  N 

3  5  95 

Jackson 

37  40 

89  30 

Greenfield 

366  b 

Green* 

39  20 

90  12 

Greenup 

1663 

Cumberland 

7 

39  15 

88  10 

Greenville 

9693 

2 

18  53 

89  24 

Grldley 

3709  McLean 

40  45 

88  53 

752 

6P 

Grlggsvllle 

3717 

Pike 

39  43 

90  44 

6P 

Hardin 

Calhoun 

39  09 

90  37 

366 

Harrlsburg 

3879 

Saline 

5 

37  44 

88  32 

6P 

Harrlsburg  Disposal  Pi. 

3884  Saline 

5 

37  44 

88  31 

Havana 

3930 

Mason 

40  18  1  90  03 

431 

7P 

7P 

Havana  No  2 

J940 

EL, 

40  18 

90  04 

460 

•  Henry 

-1017 

41  07 

89  22 

491 

Hillaboro 

4  108 

Montgoaery 

2 

39  09 

89  29 

Hoopeston 

6199 

Veralllon 

7 

40  28 

87  40 

Hudson  Lk  Blooalngton 

4269  ilcLean 

40  40 

88  56 

740 

MID 

Rutsonvllle 

4312 

Crawford 

\ 

39  07 

87  40 

Butsonvllle  Pwr  Plant 

4317 

Crawford 

39  06 

87  40 

7A 

Illinois  City  Daa  16 

4355 

Rock  Island 

4 

11  25 

91  01 

554 

MA 

ac  onvllle 

■449 

1 

19  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

Jacksonville  Sewage  PI. 

14447  Morgan 

39  44 

90  14 

575 

HID 

Jersey  wl  He 

39  07 

90  20 

635 

6P 

6P 

Mill"7 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Jollet  WB  Airport 

4535  Mill 

! 

41  30 

68  10 

584 

MID 

HID 

Kankakee 

4593  Kankakee 

41  07 

87  52 

631 

7P 

7P 

Kankakee  4  in 

4598 

Kankakee 

1 

41  08 

87  56 

620 

6P 

6P 

Kankakee  Sewage  Plant 

1609 

Kankakee 

1 

11  08 

67  53 

642 

Mir 

Eel ths burg 

46  5  5 

4 

41  06 

90  57 

540 

8A 

Kewanee 

4710 

41  14 

89  55 

853 

6P 

6P 

Kewanee  Baker  Park 

■715 

11  15 

B9  54 

600 

IIC 

La  Barpe  1  SW 

■699 

Hancock 

l 

10  35 

90  56 

691 

6P 

6P 

Lanark 

4?  7  3 

tarroll 

4 

12  06 

89  50 

883 

MHi 

La  Sail* 

■922 

La  Salle 

11  20 

89  06 

322 

7P 

3P 

La  Salle  1  s 

4923 

La  Sail* 

89  06 

7A 

Lawrencevills 

■999 

Lawrence 

,  7 

38  44 

472 

6P 

nag*  Code       1.  Illlo 


J.  1.  Parkli 


Observer 


s  A.  Murphy 
Rlckeobnch 

Soil  Cons.  Si 


St.  Ref.  fo 


Mrs. Ellen  B.  Harvey 

Caapbell 
Clyde  Plttaan 

iBOD  Klbler 

L.   L.  Euteneuer 


forbury  Sanatorium 

il  Sew  TT 
Edwin  M.  Porter 
Corps  of  Engineers 

Kankakee  Water  Co. 


laa  E.  Aurand 

[  CTI  Corp. 
Arthur  J.  Fischer 
Prank  Bray 


Reiei 

to 


btanon 

County 

Drainage ! 

■8 

2 

■0 

Longitude 

a 
& 

m 

% 
P 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 
a 

Temp. 

Preop 

3 

89  22 

7P 

7? 

2  3  3 

89  21 

7A 

3 

Lockport  Lock  A  Daa 

5  1 3 1 

Will 

41  34 

88  05 

565 

Ml[< 

Corps  of  Engineers 

3  4 

Lock port  Power  House 

5136 

Will 

41  34 

8B  03 

585 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3  4 

■ID 

3  4 

89  21 

T.  L-  Haensel 

3 

90  40 

69 

3 

Marengo 

5  J  26 

HcHenry 

42  15 

SB  36 

819 

6P 

6P 

Frank  J .  Mack 

2  3  3 

7 

Marietta 

53  94 

Pulton 

40  30 

90  24 

546 

MID 

Joseph  Ace  HcCanc* 

3  4 

5P 

88  57 

MID 

3  4 

Marseilles  Lock 

88  45 

7A 

3 

Marshall 

I960 

Clark 

39  23 

B7  42 

606 

69 

Ernest  Th oasis  Pine 

Mascoutah 

5403 

St.  Clair 

38  29 

89  48 

425 

SB 

Dr.  Robt.  F.  Lische 

3 

89  42 

MID 

3  4 

88  21 

U  II' 

Mil' 

2  3  5 

88  16 

3  4 

HcHenry  2  S 

HcHenry 

42  19 

88  15 

742 

6P 

John   J.    Barn!  Tigs 

3 

McLeanBboro 

5515 

Haul  It on 

38  05 

88  32 

500 

6P 

69 

F.  G.  Frailer 

2  3  3 

89  02 

7P 

79 

2  3  5 

90  31 

■ID 

MID 

2  3  4  5 

7 

Monaouth  Airport 

8768 

Warren8  *" 

40  55 

90  38 

770 

61' 

8P 

Martin  Alrwuya  Inc. 

2  3  5 

7 

Montlcello 

5791 

Piatt 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  Carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall   for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  in 
miles.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Tabic  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,   4,  6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing 
or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6      Station  not  equipped  with  a  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks,  postal  notes  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

W.B.O. ,  Kansas  City,  Mo.   —  4-30-51  —  1160 
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ILLINOIS  -  MARCH,  1951 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  were  above  normal  for  the  first  week  of  March  but  were  below  normal  there- 
after, with  the  exception  of  one  or  two  48-hour  periods  during  the  latter  part  of  the  month. 
The  highest  temperature  of  the  month  was  80°,  reported  from  Sparta  on  the  23d.  Stockton  re- 
ported the  lowest  reading,  4°  on  the  21st.  The  average  temperature  for  the  State  was  37.8°, 
which  is  3.2°  below  normal.  The  average  temperature  at  Cairo  of  47.2°  constituted  the  highest 
average  in  the  State,  and  the  29.5°  average  at  Stockton  the  lowest. 

Precipitation  for  the  State  during  the  month  averaged  3.53  inches,  which  is  0.33  inch  in 
excess  of  the  normal.  New  Boston  reported  the  greatest  monthly  total,  6.40  inches;  and  Rock- 
ford  the  least,  1.56  inches.  Precipitation  was  general  throughout  the  State  during  three 
periods:  the  1st  to  the  3d,  10th  to  21st,  and  27th  to  30th.  The  heaviest  totals  occurred 
on  the  17th,  when  several  stations  reported  falls  in  excess  of  2.00  inches.  In  the  southern 
section,  comparatively  heavy  amounts  were  also  reported  on  the  11th.  There  was  no  calendar 
day  during  the  month  on  which  precipitation  was  not  reported  from  some  point  within  the  State. 

Most  of  the  month's  snowfall  occurred  between  the  10th  and  21st,  with  the  heaviest  amounts 
being  reported  on  the  13th.  On  that  date,  falls  of  2.5  to  3.5  inches  were  common  in  the 
southern  and  central  sections,  while  totals  in  the  northern  section  of  4.0  to  7.0  inches 
were  generally  reported.  The  greatest  monthly  fall,  18.8  inches,  was  reported  from  LaHarpe, 
while  the  least  total  for  the  month,  a  Trace,  occurred  at  Elizabethtown. 

The  month's  excess  of  precipitation,  coupled  with  below-normal  temperature  averages,  was 
unfavorable  for  farm  activities.  However,  frost  left  the  ground  over  most  of  the  State  by 
the  latter  part  of  the  month.  Subsoil  moisture,  of  course,  was  abundant.  The  oat  acreage 
sown  by  the  end  of  the  month  was  about  1  per  cent  of  the  year's  intended,  as  contrasted  to 
approximately  25  per  cent  of  the  crop  which  is  normally  sown  by  the  end  of  the  month. 

There  were  no  major  storms  reported. — JTC 


ACKNOWLEDGMENTS 


In  addition  to  the  cl imatological  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hy- 
droclimatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages 
— mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipita- 
tion. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers, 
Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order 
to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning 
of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network, 
now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has 
been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  an- 
nually to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  av- 
eraged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000 
since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  trans- 
ferred about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since 
1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet 


the  Increasing  needs  of  their  program  in  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydroclimatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  0.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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SUPPLEMENTAL  DATA  ILLIN°'S 
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2.15 

2.9 

10 

Temperature 

Precipitatic 

n 

£•§ 

Year 

• 

• 

e  =i 

-Si 

rj> 
■ 

1 

M 

1 

i 

1 
■ 

jrag 
\via 

~°  0 

< 

i 

I 

<  • 

0  —1 

29 

1915 

35.7 

65 

4 

0.84 

3.0 

6 

1916 

38.9 

81 

-  2 

1.98 

5.2 

8 

1917 

42.2 

84 

0 

2.85 

0.6 

8 

1918 

47.6 

89 

2 

0.95 

0.2 

5 

1919 

43.1 

77 

-  9 

3.41 

3.4 

9 

1920 

42.5 

81 

-  5 

5.01 

1.2 

10 

1921 

50.3 

83 

9 

5.12 

0.1 

12 

1922 

43.3 

78 

7 

6.30 

3.0 

13 

1923 

37.7 

79 

-12 

4.32 

4.5 

10 

1924 

36.6 

75 

6 

2.66 

9.9 

12 

1925 

44.1 

87 

-  5 

2.31 

2.0 

6 

1926 

35.2 

84 

1 

2.52 

9.9 

11 

1927 

44.6 

78 

10 

4.59 

1.6 

11 

1928 

41.6 

86 

5 

1.53 

2.9 

7 

1929 

47.3 

94 

2 

3.41 

0.3 

9 

1930 

40.5 

80 

7 

1.53 

5.2 

6 

1931 

37.3 

69 

12 

2.74 

8.1 

9 

1932 

34.4 

77 

-  3 

2.31 

6.0 

10 

1933 

41.1 

89 

2 

4.13 

3.2 

11 

1934 

37.5 

79 

-14 

2.40 

7.0 

9 

1935 

47.4 

85 

4 

4.59 

1.8 

11 

1936 

44.8 

81 

5 

1.70 

1.3 

7 

1937 

37.9 

75 

9 

1.20 

3.9 

6 

1938 

49.2 

84 

7 

5.61 

0.5 

14 

1939 

43.5 

88 

3 

3.34 

0.7 

7 

Temperature 

Precipitation 

5.8 

Year 

■ 

I 

•  =3 

•3  a 

I 

tn 
1 

via 

"5  s 

e 

r> 
< 

9 

a 

S 

3 

1 
< 

41 

d  — 
SCO 

1940 

38.3 

87 

0 

2.05 

1.5 

8 

1941 

36.8 

72 

-  5 

1.20 

3.7 

6 

1942 

44.1 

81 

15 

2.92 

2.1 

10 

1943 

37.0 

83 

-19 

2.77 

4.6 

7 

1944 

37.7 

82 

-  6 

4.26 

4.2 

12 

1945 

51.6 

88 

14 

6.40 

1.2 

12 

1946 

52.7 

84 

1 

2.80 

1.3 

11 

1947 

3475 

72 

0 

2.44 

8.9 

9 

1948 

40.9 

85 

-14 

5.04 

4.7 

12 

1949 

41.1 

79 

5 

3.21 

2.3 

9 

1950 

37.5 

83 

-  8 

2.38 

2.0 

10 

1951 

37.8 

80 

4 

3.53 

7.1 

13 

Period 

40.9 

3.19 

3.8 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


NORTHERN  DIVISION 

Aledo 
Ant  loch 

Aurora  College 
Chicago  Heights 
Chicago  University 

Chicago  WB  Airport 

Chicago  WB  City 

Cicero 

Dixon 

Freeport 

Fulton  Dam  13 

Galesburg 

Galva 

Joliet  WB  AP 
Kankakee 

Kankakee  4  W 
La  Salle 
Marengo 
Mlnonk 

Mollne  WB  AP 


Temperature 


33.5 
32.7 
34.1 
34.2 
35.2 

35.3 
35.6 
36.7 
33.7 
31.7 

32.4 
33.5 
33.8 
34.8 
36.6 

36.4 
35.7 
32.7 
35.7 
31.8 


3  0 

S.  a 

e  o 
Q  ~ 


.7 
1.1 
3.2 
3.3 


4.2 
1.4 

2.2 


3.5 
2.2 
3.3 
3.0 


70 
63 
67 
69 
67 

69 
67 
70 
67 


58 
69 
70 


68 
70 


70 

68 


971 
993 
950 
943 
919 

915 
910 
872 
964 
1025 

1010 
971 
963 
931 
873 

879 
900 
993 
901 
1020 


No.  of  days 


8  I 

2  S 


Precipitation 


2.25 

2.81 
2.34 
3.33 
3.47 
2.02 

4.23 
4.60 
4. 10 
2.66 
2.27 

2.57 


2.77 

.79 

.33 

.25 
.22  ' 
.63 
1.07 
.07 

1.98 
1.95 
1.49 


.08 
1.11 
1.41 
1.12 
2.75 


1.73 
1.38 
.37 


.47 

.87 
1.18 
1.16 
.48 
.74 

.50 
.66 

.80 
1 .02 


Snow,  Sloet,  Hail 

No.  of  days 

E 

• 

o 

• 

5 
Q 

a 

o 

H 

|  ii 

9  0 
1  g  % 

Date 

o 

a 

0 

3 

a 

5 

o 
tn 

Is 

29 

13 

13 

9 

4 

2 

13 

7.5 

3 

2 

13 

2.4 

1 

13+ 

12 

0 

0 

2.5 

2 

14 

13+ 

12 

0 

0 

12 

4.9 

1 

2+ 

13 

3 

0 

13 

13 

1 

0 

13 

3.6 

2 

13 

14 

1 

0 

30 

8.5 

6 

13 

11 

2 

0 

2 

11.0 

4 

13+ 

15 

0 

0 

29 

12.1 

8 

13 

12 

3 

0 

29 

17.0 

7 

11 

14 

3 

1 

29 

10.3 

11 

14+ 

13 

2 

1 

13 

6.1 

T 

2+ 

14 

0 

0 

29 

5.8 

2 

13 

9 

2 

0 

28 

6.6 

2 

13 

12 

1 

0 

30 

8.3 

12 

2 

0 

5.5 

5 

13 

13 

0 

28 

10.5 

3 

11+ 

10 

3 

0 

28 

17.0 

13 

13 

14 

2 

% 

Dot«a  following  flta 
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Table  2 — Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  norma) 

Highest 

Date 

Lowest 

5 
Q 

Degree  days 

No.  ( 

)f  days 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  days 

Mai.  90' 
or  above 

CM  * 

"  -I 
1 

5  o 

3 
H 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

0 

a 

0 
o 

0 

fl 

0 

o 

tr> 

1.00  or 
more 

Monmouth  Airport 

33.8  M 

-  5.5 

69 

6 

6 

16+ 

955 

0 

25 

3.94 

* 

7 . 4 

13 

1 

Morris  3  NE 

36  .0 

-  2.2 

69 

6 

10 

21 

892 

o 

25 

2.10 

* '  In 

2.0 

10 

1 
0 

Morrison 

33.3 

-  4.2 

68 

6 

7 

974 

o 

27 

3 . 84 

1  46 

•  ^J* 

29 

12.5 

9 

13 

11 

3 

0 

Mount  Carroll 

32.4 

-  3.5 

63 

6 

7 

21 

1003 

0 

27 

3.06 

.99 

.53 

18 

13.6 

8 

13 

14 

3 

o 

Ottawa 

36.3 

-  2.6 

70 

6 

11 

885 

0 

24 

3 . 11 

.58 

.87 

29 

7.8 

1 

11+ 

13 

2 

0 

Pont  lac 

36 . 0 

-  4.3 

69 

6 

11 

889 

o 

24 

2 . 64 

5.0 

2 

11+ 

14 

1 

0 

Rockf ord 

33  .6 

-  2.4 

66 

6 

g 

21 

o 

28 

3.97 

1  AG 

'  no 

on 

10.0 

10 

3 

1 

Rockford  CAA  AP 

31 .8 

-  1.7 

63 

6 

10 

21 

1021 

26 

1.56 

'  94 

'  28 

2 

5 . 0 

13 

12 

0 

0 

Stockton 

29.5 

57 

6 

4 

21 

1091 

0 

27 

4.13 

2.09 

.87 

29 

17.0 

8 

13 

13 

4 

0 

Sycamore 

32.6  M 

-  3.0 

66 

6 

8 

21 

997 

0 

27 

3.17 

.58 

.78 

29 

9.5 

8 

13 

12 

2 

0 

Walnut 

34 . 8  M 

-  3.3 

65 

6 

g 

930 

27 

9 

2 

0 

Waukegao 

32.7  M 

-  2.7 

65 

6 

10 

29+ 

992 

o 

4.12 

1  67 

'  94 

IT 

■* 

14 

2 

0 

Wbeaton  College 

34 .  9 

67 

6 

10 

21 

925 

o 

26 

3.55 

"  95 

'  90 

13 

6 '  5 

1 

14 

2 

0 

DIVISION 

34.1 

-  2.7 

3.28 

.70 

8.6 

CENTRAL  DIVISION 

Bloomington  Normal 

37 . 1 

-  3.2 

70 

6+ 

^ 

21 

858 

_ 

23 

3.61 

46 

61 

9  2 

13 

13 

3 

0 

Carlinvllle  4  E 

39.1 

-  4.5 

74 

6 

15 

21 

795 

0 

23 

2.92 

-  .35 

.67 

11 

4.!;d 

4 

14 

15 

1 

0 

Charleston 

38.3  H 

-  4.4 

10 

21 

823 

0 

2.01 

-  1.64 

.44 

11+ 

5.1 

3 

13 

11 

0 

0 

35.8 

69 

6 

10 

21 

898 

o 

24 

2.58 

11 

1 

0 

Dan  vl lie 

38 . 4  M 

-  1.8 

73 

s 

10 

21 

819 

23 

2.70 

AO 

OQ 

■7*1; 
7.5 

13 

13 

0 

0 

Decatur 

37  8 

-  4.0 

72 

6+ 

13 

21 

837 

j. 

22 

3.31 

93 

17 

7  9' 

14 

16 

2 

0 

Grlggsville 

36.5 

-  6.4 

76 

6 

11 

16+ 

877 

0 

25 

3.63 

.86 

.75 

17 

7.6 

11 

4 

0 

Havana 

35.4 

-  5.1 

72 

6 

11 

21 

876 

0 

24 

4.09 

1.38 

.65 

28 

14.0 

14 

2 

0 

H  i 1 lsboro 

39  2 

-  4.8 

75 

23 

14 

21 

23 

3.62 

1  '  7^ 

15 

2 

1 

Hoopeston 

37.  3 

-  2.8 

72 

6 

12 

21 

85? 

o 

23 

3.67 

44 

* 

* 

18 

1  % 

12+ 

13 

3 

-Jacksonville 

37 . 9 

-  4.3 

75 

6 

15 

21 

830 

o 

23 

4.60 

1 . 77 

1.32 

17 

5  5 

13 

14 

3 

Jerseyvl lie 

40.2 

-  3.7 

75 

6 

16 

21 

759 

0 

22 

3.68 

.44 

1.20 

17 

5*0 

5 

14 

15 

2 

1 

La  Harpe  1  SW 

34.5 

-  5.8 

70 

6 

5 

16+ 

938 

0 

26 

5.69 

3.01 

2.11 

29 

18.8 

13 

3 

1 

36 . 7 

-  4.8 

73 

23 

12 

21 

868 

o 

24 

3.59 

.  46 

i  ? 

7*1? 

14 

1 

Mat  toon 

37.2  M 

-  5.3 

71 

23 

12 

21 

861 

o 

25 

2.43 

.  22 

.  40 

' 

_ 

on 

13 

P 

Morrisonville 

38.5 

-  3.8 

74 

23 

15 

16+ 

816 

0 

21 

3.26 

.24 

.62 

17 

4.5 

3 

13 

15 

^. 

0 

Newton 

41.6 

-  1.3 

74 

6 

14 

21 

725 

0 

20 

3.61 

-  .37 

.96 

11 

8.9 

1 

13+ 

16 

1 

0 

Palestine 

40.3 

-  4.1 

75 

6 

12 

26 

759 

0 

19 

3.32 

-  .69 

.54 

11 

11.6 

2 

25 

16 

2 

0 

Pana 

38.9 

-  3.8 

75 

23 

15 

21 

302 

0 

21 

3.45 

.25 

.56 

11 

8.5 

4 

13 

^ 

0 

Paris  v'atf  r  Works 

37.4  M 

-  4.2 

72 

6 

7 

868 

0 

22 

2.16E 

-  1.50 

.40 

11 

in 
10 

0 

Peoria  WB  Airport 

// 

34.7 

-  3.6 

69 

6 

11 

21 

931 

o 

27 

3.35 

.62 

.52 

3 

10 . 2 

5 

12 

13 

1 

o 

36 . 8 

-  6.5 

75 

6 

13 

21 

868 

o 

25 

5.67 

3 . 20 

2.10 

29 

8.3 

5 

13 

14 

4 

Quincy  CAA  AP 

34 . 2 

73 

6 

7 

21 

948 

o 

28 

6.09 

3 . 58 

1 . 74 

17 

7.3 

5 

14+ 

14 

3 

3 

Rantoul  Chanute 

// 

36  .4 

72 

6 

13 

883 

o 

3.6 

2 

12+ 

Roberts  3  N 

35.9 

-  3.1 

70 

6 

11 

20+ 

895 

0 

22 

3.70 

.90 

.77 

28 

7.8 

14 

3 

0 

Rushvi lie 

36 . 4 

-  5.4 

74 

6 

11 

21 

880 

o 

25 

5.52 

2 . 80 

.72 

11+ 

13.  5 

14 

Q 

o 

Springfield  WB  AP 

// 

36 . 5 

-  1.7 

73 

23 

13 

876 

o 

.69 

1.31 

17 

7.4 

2 

13+ 

1 

\ 

Springfield  WB  City 

37.6 

-  2.6 

73 

6+ 

16 

21 

841 

o 

23 

3.59 

.  42 

.  97 

17 

1*1 

o 

35 . 0 

-  5.6 

72 

5 

g 

21 

925 

o 

27 

4.75 

2 . 16 

.  98 

26 

13 . 0 

g 

13+ 

A 

o 

Tuscola 

37.8  M 

74 

6 

9 

21 

842 

0 

23 

3.38E 

-  !06 

1.05 

29 

5.5 

3 

13 

15 

2 

1 

37 . 9  M 

-  2.3 

71 

g 

13 

21 

834 

o 

22 

3.69 

.40 

1 . 06 

29 

8 . 4 

5 

13+ 

** 

\ 

Watseka 

Q 

13 

o 

.68 

28 

1^ 

*J 

0 

White  Hall  1  E 

38 . 5 

-  4.9 

72 

6 

14 

16 

814 

o 

22 

4.01E 

.  96 

1 . 29 

17 

9.0 

5 

14 

38.1 

-  4.1 

72 

23 

■  12 

21 

828 

o 

23 

2.62 

-  1 . 07 

.  55 

29 

8.0 

1 

10 

16 

Q 

DIVISION 

37.4 

-  3.9 

3.68 

.51 

8.1 

SOUTHERN  DIVISIION 

Alton  Dam  26 

38.8 

72 

6 

16 

21 

806 

0 

24 

2.74 

-  .62 

.79 

17 

4.3 

4 

14 

13 

0 

Anna  1  NW 

44.4  M 

-  3.3 

74 

6 

20 

21 

631 

0 

15 

2.56 

-  1.84 

.72 

11 

3.0 

1 

13+ 

14 

2 

o  1 

Belleville  ScottAF  Bas 

e  // 

40.7 

-  3.7 

76 

23 

15 

21 

745 

0 

20 

2.60 

-  .70 

.63 

11 

5.5 

3 

13 

12 

2 

0 

Cairo  WB  City 

47.2 

-  .5 

75 

6 

27 

21 

549 

0 

8 

2.  90 

-  .85 

1.40 

17 

1.9 

1 

13 

1 

44  . 6 

-  2.8 

75 

6+ 

20 

21 

619 

o 

15 

2.98 

.83 

.  77 

11 

2,0 

1 

13+ 

12 

o 

Du  Quoin 

44.0 

-  2.5 

77 

23 

16 

21 

644 

0 

16 

3.52 

-  .20 

1.10 

17 

4.0 

10 

3 

1 

Elizabethtown 

46.4  M 

77 

6 

23 

16 

565 

0 

4.49 

-  .22 

1.40 

18 

T 

0 

16 

3 

i  ,1 

Fairfield 

43.6 

-  2.4 

74 

6 

19 

658 

0 

-  .36 

1.16 

17 

3.5 

1 

13 

13 

2 

1 

Flora 

42. 9M 

-  1.9 

74 

6 

14 

21 

662 

0 

19 

Golconda  Dam  51 

44.8  M 

-  1.7 

74 

6 

24 

627 

0 

-  1.39 

1.61 

18 

1.0 

1 

13 

1 

Greenville 

39. 1M 

-  5.2 

76 

23 

15 

21 

795 

0 

23 

3.03 

-  .48 

.75 

10 

3.6 

2 

13 

15 

2 

0 

Harrlsburg 

45.0 

-  3.1 

79 

6 

21 

21 

614 

0 

14 

3.67 

-  .49 

1.00 

17 

1.0 

T 

12+ 

15 

3 

1 

Mc  Leansboro 

44.0 

-  2.5 

75 

6 

20 

21 

643 

0 

17 

4.30 

.33 

2.00 

17 

1.5 

1 

13 

12 

3 

1 

Mt  Carmel 

44.  0M 

-  1.9 

75 

7 

24 

16 

655 

0 

18 

5.22 

.89 

2.20 

18 

2.5 

1 

13+ 

15 

3 

1  1 

Mount  Vernon 

42.1 

-  3.2 

75 

6 

12 

21 

701 

0 

18 

3.01 

-  .87 

1.03 

17 

4.2 

3 

13 

12 

2 

1 

New  Burnside 

44.1 

-  3.3 

77 

6 

20 

16 

643 

0 

16 

3. 16 

-  1.19 

.94 

17 

4.7 

3 

13 

13 

3 

0 

Olney  Radio  Sta. 

42. 0M 

-  2.3 

73 

6 

21 

21+ 

715 

0 

18 

6.32 

2.40 

1.97 

11 

6.5 

1 

13 

14 

4 

2 

Sparta 

43.9 

-  2.8 

80 

23 

15 

21 

649 

0 

15 

3.10 

-  .35 

.88 

17 

6.5 

3 

13 

12 

2 

0 

DIVISION 

43.4 

-  2.5 

3.56 

-  .52 

3.3 

STATE 

37.8 

-  3.2 

3.53 

.33 

See  reference  notes  Following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  195.1 


Day  of  month 


oianon 

J 

2 

3 

4 

1  

5 

0 

7 

g 

g 

10 

\l 

12 

13 

14 

15 

lb 

17 

18 

19 

20 

51 

CA 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

31 

ALBION 

.to 

.03 

.09 

.27 

1.20 

.13 

.32 

.04 

1.22 

.86 

.21 

T 

.02 

.03 

.16 

.09 

.05 

4.62 

ALEDt 

.46 

.26 

T 

T 

T 

1.32 

T 

.02 

.52 

T 

T 

7 

.  18 

.09 

1.73 

.54 

5. 12 

ALEXIS  WATER  WORKS 

R 

.43 

.06 

.25 

.65 

.19 

.28 

.05 

.32 

.23 

.03 

1.  55 

.77 

.  10 

.04 

4.95 

ALTON  DAM  26 

.04 

T 

.15 

.04  | 

.02 

.50 

.30 

.19 

.26 

.02 

.79 

.08 

T 

T 

.02 

.33 

2.74 

AJTWA  1NW 

.03 

T 

.07 

.03 

T 

.42 

.  72 

.02 

.18 

.05 

.34 

.51 

.09 

.01 

.06 

.03 

2.56 

AUTIOCH 

.  15 

.30 

.53 

.20 

1.38 

.56 

T 

.42 

.10 

7 

.  17 
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KEITHSBURG 

.08 

.  83 

.  48 

.  52 

.  37 

.22 

.38 

j 

7 

.13 

.  26 

1.28 

.46 

5.01 

KEWANEE  BAKER  PARK 

R 

.  24 

LA  HARPE  1SW 

T 

.21 

.09 

.  42 

.68 

.48 

.21 

.  15 

.06 

.62 

T 

T 

7 

.05 

7 

.23 

2.11 

.38 

5.69 

LANARK 

R 

.33 

.11 

.08 

.07 

.  18 

.39 

.01 

.35 

.27 

.18 

1.13 

:ll 

.0, 

3.50 

LA  SALLE 

.13 

.03 

.15 

T 

.33 

.09 

.32 

.24 

T 

7 

.  55 

T 

.11 

7 

.45 

.49 

3.55 

LA  SALLE  IS  1 

.29 

.25 

.20 

.04 

.19 

.15 

T 

.38 

.01 

.44 

.60 

.62 

.03 

3.  19 

LAWRENCEVILLE 

T 

.  10 

1.40 

.10 

.30 

.08 

.95 

.23 

.70 

T 

3.88 

LE  ROY 

.11 

.24 

.05 

.26 

.06 

.22 

.02 

.24 

.7S 

.04 

.04 

.27 

.29 

.03 

2.62 

LINCOLN 

.  13 

.28 

.11 

.45 

.30 

.28 

.22 

T 

.45 

.52 

.  10 

.08 

.  19 

.43 

.05 

3.59 

LINCOLN  NO  2 

.« 

.04 

T 

.01 

.45 

.40 

.15 

.26 

.05 

.41 

.58 

.  10 

.  04 

.25 

.01 

.46 

.04 

3.68 

LOCK PORT  L  AND  D 

■ 

.11 

.32 

.74 

.08 

.14 

.20 

.03 

.33 

.39 

.04 

.03 

2.4, 

LOCKPORT  POWER  H 

■ 

.13 

.28 

.  16 

.19 

.03 

.36 

.40 

.02 

LOUISVILLE 

R 

.16 

.03 

.72 

.68 

.05 

.16 

.09 

.  53 

.  18 

.12 

.07 

.02 

.33 

.04 

3.18 

MACKINAW 

.66 

.17 

.46 

.44 

.24 

.07 

.30 

.38 

.04 

1.  13 

.57 

.  19 

65 

MACOMB 

.  19 

.19 

.55 

.40 

.27 

.15 

.16 

.21 

.32 

T 

T 

.04 

.04 

.45 

1.06 

.27 

10 

MARENGO 

.83 

.21 

.34 

.18 

.50 

7 

T 

.04 

.23 

.01 

.21 

f 

.41 

j. 66 

MARIETTA 

R 

.20 

.11 

.35 

1. 16 

.74 

.05 

1.62 

4.23 

S*f>  >-•!•»•  ■>«•  ootM  tallowing  Station  ladoz 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


Day  of  month 


Station 

2 

_ 
*-* 

4 

5 

g 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s2 

MAR  I  OK 

.02 

.03 

T 

MAR  OA 

R 

.  10 

.04 

•  ^0 

.41 

- 11 

■  1® 

•04 

■ 80 

.  05 

•  24 

2 . 63 

MARSEILLES  LOCK 

.22 

.  36 

T 

T 

*  If* 

•25 

•  0* 

-  jj8 

• 84 

.  04 

3.  22 

MARSHALL 

.  19 

.03 

.29 

T 

*  ?i 

10 

■  r8 

•  05 

T 

■  09 

T 

T 

T 

*  02 

.09 

T 

•03 

1-  93 

MA SCOUT AH 

.03 

.31 

.02 

T 

T 

T 

.  01 

•  *o 

*ci 

li 

*  i  \ 

•  J** 

*  02 

1.  01 

.  41 

•  01 

*  ni 

' 

•  4i 

3*  _5 

MASON  CITY 

R 

.  15 

.  45 

78 

.09 

in 

MATTOON 

.06 

.  17 

.21 

.40 

•  09 

*  J-8 

*  J4 

T 

.24 

T 

•04 

.17 

T 

•  28 

*  ?i 

■  10 

2*  43 

MC  HENRY 

R 

.41 

.30 

* 

!•  13 

■  If* 

*  ^0 

■  0^ 

•  20 

*  ^1 

■  09 

•  04 

7  'at 

MC  HENRY  2  S 

.  56 

.31 

•  84 

" 

■  8 

T 

* 

.  04 

•  1 ' 

.  41 

.  47 

•  03 

3*  95 

MC  LEANSBORO 

.  10 

.03 

.05 

*  in 

ME DORA 

.25 

.05 

.  55 

.  54 

•  jo 

*  55 

«2 

1*0 

■  03 

.04! 

.  45 

*  15 

•  zl 

5.  33 

HI NONE 

.  10 

.71 

•  34 

*  11 

•24 

■~f* 

T 

*  11 

•  31 

17 

*  13 

3-85 

MOLINE  WB  AIRPORT 

ft// 

.  48 

.  12 

■  ~8 

•  31 

*  ri\ 

■  03 

•  48 

*  2  8 

T 

T 

in 
.  10 

1 "  no 
•  02 

1 "  ni 

•  20 

1 1 

^•08 

MONMOUTH  AIRPORT 

.  19 

.  19 

•  04 

•  48 

ni 

*oi 

.04 

•  0* 

•  zz 

.30 

T 

*  19 

1  71 

T 

3-94 

MONT I CELLO 

.  16 

.  06 

'  11 

.  15 

fie 

*  ID 

71 

MORRIS 

.30 

.31 

.  07 

T 

•37 

.22 

•  11 

• 44 

•  27 

•  ™ 

T 

2 .  47 

MORRIS  3  NT 

.24 

.06 

.25 

T 

■  01 

•25 

•  15 

T 

7, 

•  10 

•p 

•  4o 

■  35 

•  29 

T 

2-  10 

MORR I  SON 

.28 

.27 

■r 

1  ■> 

T 

■r 

MORRISONVILLE 

R 

.08 

.  12 

.  40 

.  46 

.22 

•  30 

•  18 

• 74 

•  4o 

.  07 

3,  04 

MORR I  SONY I LLE  1  E 

.22 

.  15 

.  01 

.  02 

MT  CARMEL 

.14 

.08 

.  10 

,  95 

.  55 

.  42 

.  12 

•  05 

nS 

.  07 

T 

•  10 

T 

•  21 

'  05 

•  09 

5,22 

MT  CARMEL  WATER  W 

R 

.  15 

.55 

•20 

•io 

1.  68 

" 

•05 

.05 

■  15 

.03 

•  20 

■  10 

•23 

4 -18 

MOUNT  CARROLL 

.  51 

*o« 

T 

MOUNT  OLIVE 

.30 

.28 

.  79 

•  52 

.  10 

•22 

.  18 

•  ^8 

*  15 

•  07 

•  °2 

•  30 

•  — 

.  07 

3-  ,8 

MOUNT  PULASKI 

.11 

.  15 

.  14 

.  05 

MOUNT  STERLING 

.  18 

.89 

.  56 

•  46 

.  70 

•31 

•  33 

•  89 

.  25 

T 

.  12 

.  05 

.  41 

.  54 

.  18 

5.  78 

MOUNT  VERNON  4N 

.  10 

.05 

T 

•  *7 

• 75 

*  21 

-  21 

•  13 

.  01 

J*  03 

.12 

•  J7 

.20 

T 

!i 

MURPHY SBORO  WTR  WX 

R// 

.  09 

■  02 

•  }7 

•03 

•  |5 

.24 

3*  27 

NASHVILLE  3NV 

.  18 

.  10 

"  77 

70 

NEWARK  7  E 

T 

T 

T 

•  45 

* !! 

• 47 

" 

NEW  BOSTON  0,AM  17 

.26 

.59 

■  54 

•  ?5 

•  I4 

•  37 

•  06 

T 

.  02 

•  I4 

*  s. 

T 

5*  32 

NEW  BOSTON 

.07 

.35 

.05 

.55 

1.25 

"  77 
•  *• 

"07 

•  45 

T 

T 

•  I** 

.  18 

1  '  AO 

•  82 

1 

8-  40 

NEW  BURNS IDE 

.  02 

.  02 

.  14 

T 

.21 

-  ™ 

.03 

•  *4 

•  07 

T 

•  9* 

"  50 

•  03 

.03 

*  01 

•  21 

T 

NEWTON 

.07 

.  30 

.  11 

■ 18 

•  j"™ 

•  2° 

■  05 

.  06 

•  ^0 

.  08 

■  25 

,  29 

*  I4 

1  c 
3-81 

NEWTON 

R 

.22 

.  08 

•  3* 

*  o 

■  °J 

1  "  t! 

■  10 

* 04 

•  35 

.  16 

.30 

*  « 

"  25 

'  1Q 

.  02 

3-35 

OLKEY  RADIO  ST A 

*  18 

.  08 

.03 

.50 

1.  97 

1 .  50 

.20 

.25 

.  87 

*  I* 

.23 

T 

.  20 

*  no 

•  02 

6,32 

OREGON 

R 

OREGON  WATER  WKS 

no 

OTTAWA 

T 

•  ^5 

.  28 

•J4 

•  J  4 

•  fil 

•  J** 

T 

■  19 

.  01 

T 

'  05 

■  42 

• 87 

•  12 

•  05 

3-  11 

PALESTINE 

.  15 

.  08 

•  *~ 

•  54 

•  if* 

•  ™ 

•05 

*  83 

•  10 

■ 

.  38 

■  05 

"  20 

■  03 

*  23 

7 

PAN  A 

.  20 

.09 

.  10 

.  53 

.  56 

.  18 

.37 

•  21 

T 

•  46, 

* 

T 

T 

.  09 

"  06 

•  38 

1 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

R 

■  j*8 

?? 

•  1 ' 

•  rr 

*  1  a 
"  J.8 

~*  59 

PARIS  WATER  WORKS 

PAV  PAW 

■  06 

.40 

- 15 

T 

*  i 

* 

• 3? 

* 

■  07 

•  ^0 

■  ,2 

3*  35 

PAYSON 

• 10 

.39 

■  01 

T 

•  ~8 

.  73 

• 78 

OQ 

*  ei 
•53 

•  ™ 

■  15 

T 

■ 06 

T 

.06 

*  05 

•  4j? 

•  75 

•  *7 

T 

8*  05 

PEOHIA  LOCK  AND  DAM 

R// 

■  li 

• 79 

* 

•  31 

"09 

•  ^0 

*  if 

■  O7 

"  *5 

•  f?3 

•  12 

4*  1^ 

PEORIA  WB  AIRPORT 

R 

.  1 1 

.  52 

*  in 
.30 

•  2° 

■I* 

■  23 

.44 

*  I* 

T 

T 

T 

1 

*  48 

•  05 

3-  35 

PEOTCNE 

T 

.34 

T 

"2° 

*  10 
•12 

.36 

T 

T 

T 

■ 4' 

*  ni 

•  03 

•  10 

T 

PETERSBURG 

.  15 

■J; 

.06 

'  0? 

•  JrjJ 

*  01 

*  f}l 

.  10 

.  15 

•  04 

*  09 

7  *  Ofl 

PIPER  CITY 

R 

10 

no 

*  OA 

7  rfO 

PITTSFIELD  WATER  W 

R 

.33 

.  34 

■  °^ 

*  II 

-  53 

■  38 

•io 

1*  I* 

.  08 

•  19 

•  ™ 

•  11 

•  09 

PLEAS AWT  HILL  2  E 

"  2 1 

.  11 

T 

.  46 

•  I7 

•23 

"  Of* 

T 

.  05 

•  05 

*  05 

■  "5 

•  O8 

7*10 
3-38 

PONT  I  AC 

70 

"  01 

no 

T 

PRAIRIE  DU  ROC HER 

R 

•  56 

.  56 

•  20 

•  03 

.  83 

*  1' 

•  10 

•  10 

7*  77 

PRINCETON  1  S 

R// 

.  24 

ii 

PRINCEVILLE  2  NW 

.09 

.  13 

•OS 

.06 

■  !0 

.01 

•05 

*  tn 

T 

T 

.  07 

* 

*  ^« 

•  °2 

PROPHETSTOWN 

R 

QUINCY 

.  17 

.  14 

.  75 

.  68 

.09 

.23 

•  13 

•  75 

•  05 

T 

.  03 

•  07 

2.  10 

•  09 

5*  87 

QUINCY  CAA 

6 

.  18 

.  26 

J*  a* 

• 44 

■  07 

.  19 

•  13 

1*  74 

T 

•  03 

T 

.07 

•  22 

1*  35 

■  24 

-  06 

8*  09 

QUINCY  DAM  21 

.  11 

-  48 

.  02 

1. 00 

■  **2 

•  1* 

•33 

•  2  4 

.07 

.  03 

1 .  69 

•  20 

T 

8*  01 

QUINCY  DAM  21 

R 

.  19 

.  30 

.  80 

•  48 

.  04 

*  7? 

,05 

"  ? 

.  07 

.  03 

.21 

1  *  on 

2 

•  40 

5. 80 

QUINCY  MEMORIAL  BR 

*  05 

'  4' 

*04 

1.  06 

.35 

.03 

•  J* 

* 71 
•  73 

,  12 

•  02 

.  03 

* 

•  33 

*  27 

5. 81 

RANTOUL  CHANUTB  AF 

T 

.  12 

•  *4 

•  I9 

.11 

•  11 

•  83 

T 

T 

T 

T 

T 

71 

•  J3 

•  08 

RANTOUL  CBANTJTE  AF 

H  // 

nc 

RED  BUD 

*  15 

.08 

.  16 

T 

.07 

.  77 

.  52 

■  12 

•21 

* 

• 47 

.  12 

T 

•20 

.  01 

•  o8 

* 

•  15 

3*  01 

RICHVIEW 

R 

.  07 

•  3* 

■  67 

•  10 

•  75 

,  15 

.  15 

•  02 

•20 

7 '  7! 

ROBERTS  3  N 

• 

*  97 

■  1  7 

.  19 

*  «o 

' ,? 

•io 

.  03 

•  JO 

T 

•  77 

'  ^7 

3  ■  JO 

ROC  HE  LLE 

-  2„ 

-  01 

T 

.  06 

•  2  5 

•  75 

.25 

T 

•  05 

.25 

.  20 

"  7^ 

•89 

T 

ROCEFORD 

.  05 

'  25 

■  OJ* 

•  ™ 

•  41 

Aft 

'  „ 

•  _5 

7  07 

ffoCKFORD  CAA  AP 

6 

*  OO 

•  ~A 

T 

•  02 

.  14 

T 

*  IO 

•  1* 

.  02 

•  Of* 

■  27 

T 

!■  55 

ROCK   ISLAND  DAM  15 

.21 

■ 

•  47 

*  fii. 

.  30 

.29 

*  17 
•J* 

T 

•  2° 

T 

T 

T 

T 

* 

"  J7 
*  4 

• 06 

^"  n^ 

ROCKPORT 

1 

.  03 

*  in 

RUSBVILLE 

*  °3 

*  I, 

-  12 

•J; 

"  20 

™ 

'  ,  ? 

•  ^0 

.  07 

"  06 

•  48 

"  7~ 

•  ?! 

5-52 

STE  MARIE 

■  •,5 

'  oi 
.  21 

.  13 

•  7,1 

•23 

•  °9 

•  0** 

•  ^5 

.45 

.  04 

,  25 

*  29 

•  06 

T 

3,  94 

SALEM 

~ 

,68 

11 

•  tz 

•25 

•  !*1 

.  01 

•  ?7 

SHAWNEECOWN  NEW  TW 

'  Vr. 

T 

•  03 

.  15 

.  01 

.  03 

•  29 

•  *™ 

*  M 

.  02 

2,  06 

T 

T 

T 

.02 

.35 

*  15 

•  06 

*  05 

4 '82 

SI  DELL 

**n 

'  11 

'  no 

.  07 

ni 

SKOKIE  N  S  TR  WKS 

R 

.  38 

•  2° 

•07 

•  ™ 

• 08 

•  15 

*  49 

•08 

•  04 

2-  84 

SPARTA 

•  03 

* 

■  06 

*  on 

•  13 

1 

'  !! 

•  08 

.  16 

T 

* ,? 

•  09 

3*  10 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R// 

■  19 

*  « 

*  33 

*  ?o 

T 

* 

.  08 

*  J4 

*  21 

•  44 

n 
•  04 

•  88 

SPRINGFIELD  WB  CTY 

R 

*  17 

*  1  £ 

"T 

■r 

.  08 

STICKHEY  W  SIDE  TR 

R 

•  I7 

■ 20 

■ (J] 

.53 

• 52 

•  15 

.  01 

.21 

~ 

.03 

.  23 

•  07 

.  09 

" 

STOCKTON 

•  18 

.  46 

.  06 

.26 

• 59 

•  06 

■  52 

T 

.  13 

.24 

.03 

*  I4 

*  Z 
'  5i 

.59 

13 

STREATOR 

*  4n 

' 

.  08 

.  18 

.25 

.  15 

.  10 

1.  18 

T 

T 

.72 

.  71 

■  12 

OA 
.04 

4-  09 

SULLIVAN  WATER  WKS 

R// 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

1 .  54 

.18 

* 

* 

•  2 

SYCAMORE 

'  M 

T 

1 '  7 

TABLE  GROVE 

"  25 

.31 

.22 

.60 

*  19 

.  19 

•  I4 

.  88 

*  11 

T 

T 

.02 

.  04 

.  98 

•  53 

,  19 

4, 75 

TAYLORVILLE 

.  12 

■  04 

.29 

.  55 

.29 

.25 

.31 

.21 

• 74 

.29 

.16 

.08 

T 

•  49 

•  08 

3.  90 

TISKILWA 

.  24 

*•" 

•  54r 

.  26 

.  40 

T 

T 

.35 

T 

.36 

•  34 

.50 

2. 99 

TOULON 

T 

TUSCOLA 

.21 

-  °2 

■  12 

T 

.65 

■  11 

•  15 

•  15 

■  06 

■  22 

•  13 

T 

.  101 

.06 

T 

.  27 

1  ■  05 

•  07 

3.38E 

URBANA 

T 

.08 

.  10 

**" 

.40 

.  15 

.  22 

.  13 

.03 

.  10 

.  75 

T 

T 

T 

.05 

.  01 

•  55 

1.  06 

,  06 

3. 69 

URBANA  EXP  FARM 

R 

• 06 

.  13 

•  09 

.  29 

.05 

.  13 

.08 

•  7i 

.  03 

.44 

1.  01 

3. 02 

URBANA  ENG  CAMPUS 

1.  03 

.04 

•  56 

•  06 

1.  05 

UTICA  STARVED  R  DAM 

,30 

•  27 

•  20 

•  10 

•37 

• 42 

.03 

*  ^5 

.33 

•  58 

.  48 

•  05 

VANDALIA 

R 

'  n 

.03 

7*  71 

WALNUT 

.28 

.  38 

T 

T 

.18 

T 

WARSAW 

.  38 

.71 

.68 

!l7 

!38 

T 

.78 

.21 

.22 

2^07 

.07 

5^67 

WASHINGTON 

R 

.  12 

.  98 

.14 

.06 

.  17 

.27 

.17 

.43 

.05 

.07 

.56 

.57 

.05 

3.64 

WATERLOO 

.30 

.09 

T 

.22 

.65 

.06 

.14 

.14 

.64 

.07 

.09 

T 

.01 

.02 

.01 

.32 

2.76 

WATERMAN 

R// 

.06 

.03 

.49 

.68 

.  10 

.10 

WATSEKA 

.07 

.03 

.11 

.35 

.03 

.13 

.41 

.14 

.09 

T 

.43 

T 

T 

T 

.68 

.56 

.  14 

.01 

3.18 

WAUKEGAN 

.31 

.43 

.46 

.12 

.94 

.18 

.42 

.01 

.17 

.04 

.01 

.12 

.59 

.32 

4.12 

WAYNE  CITY 

.27 

.02 

.92 

.42 

.10 

.02 

.01 

.38 

.93 

.15 

.03 

.  17 

3.42 

WE  NONA 

R 

.10 

.50 

.21 

.14 

.16 

.33 

.11 

.40 

1.04 

.65 

.04 

.10 

3.78 

WEST  FRANKFORT  8  E 

R 

.08 

.34 

.44 

.05 

.08 

.05 

1.34 

.15 

.  12 

.20 

2.85 

WHEATON  COLLEGE 

.35 

.12 

.24 

.08 

.90 

.30 

.01 

.35 

.  04 

.06 

T 

.28 

.  68 

.  10 

.04 

3.55 

WHITE  HALL  1  E 

.11 

.20 

.05 

.46 

.74 

.14 

.19 

.11 

.  10E 

1.29 

.10 

T 

T 

T 

.06 

.07 

T 

.  16 

.21 

4.  01E 

WILCOX 

.50 

T 

.05 

.05 

1.00 

.50 

.12 

.05 

.70 

.12 

T 

.20 

.10 

3.39 

WINDSOR 

.22 

.09 

.12 

.20 

.13 

.08 

.18 

.13 

.26 

.05 

.10 

.20 

.03 

.  19 

.55 

.09 

2.62 

YATES  CITY 

R 

.25 

.09 

.20 

.40 

.16 

.29 

.14 

.45 

.11 

.07 

1.07 

.64 

.  18 

.02 

4.07 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


A.  M.  Hour  ending 


1       2       3       4       S      6       7       8       9       10      11  12 


P.  M.  Houi  ending 


1       2       3       4       56       789       10      11  12 


CAMP  ELLIS 
CARPENTER  1  SW 
EDELSTEIN 

HUDSON  LI  BLOOMINGTON 
JOLIST  KB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
OREGON 

RANTOUL  CBANUTE  AP  BASE  // 
WATERMAN  // 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS TOWN  LAGR1NGE  DAM  // 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM 

BVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREE PORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MORR I  SONY  I LLE 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

VANDAL  H 

WASHINGTON 

WENONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS  TOWN  LAGRANGE  DAM  // 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 


-lst- 


-2d- 


.01     .02  .05 


01 
.  11 


.02 
.06 
.01 


.06 
.07 


.03 

.05  .10 


.02 

.04 

.08 

.04 

.08 

.  02 

.01 

.25 

.05 

.02 

.07 

.01 

.12 

.22 

.01 

.02 

• 

• 

.01 

.04 

.05 

.12 

.04 

.02 

.01 

.08 

.05 

.08 

.01 

.14 

.06 

.06 

.02 

.01 

.  16 

.08 

.  11 

.05 

.01 

.  12 

.08 

.01 

.  04 

.  12 

.  02 

.01 

.07 

.08 

.  02 

.10 

.  06 

.03 

.09 

* 

.08 

.08 

.01 

.02 

.05 

.06 

.02 

.01 

.21 

.03 

.10 

.  IS 

.05 

.33 

.  1' 

.  16 

.01     .01  .01 
.029  .02 

See  reference  notee  following  Station  Index. 


02 
.03 


.08 
.05 


.08 
.01 


.  01 

.03 


.07  .07 
.02 


.02 
.04  .09 


.04  .05 
.03 


.09 
.03 


.02  .10 
.02 


.01 
.07 


.05  .15 
.03 


.08 
.01 


04 
1 1 

.  07 


.05     .10  .03 


.  03 
ui 


.02 

.05  .04 


.04  .02 

.05  .03 

.05  .04 

.02  .05 
.02 

.01  .02 

.05  .01 

.05  .02 


OS 
.  o:i 


.03 
.06 


OS) 
.07 
.01 


.01  .01 
.11  .13 


.  01 
.09 
.03 


.02 
.01 

.01 


.01 
.01  .01 


.01 
.01 


.  10 
.08 


.08 
.06 


.04 
.  04 


.02 
01 


.07  .14  .10 
.10     .10  .10 


.01 

.10     .05  .04 


.02     .08  .02 


02 

.  02 


05 
.  10 
03 


.20 
.  01 


.07 
.01 


01 

.  03 


-3d- 


.01  .04 
.01  .01 


.01     .01  .01 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


A  M.  Houi  ending 


2 

4 

s 

6 

7 

Q 

.  01 

.  02 

.  01 

.  02 

.21 

.  15 

.  02 

.  07 

.10 

.  02 

.  02 

.28 

.  06 

.  03 

.  01 

.01 

.01 

.  02 

.  01 

.05 

.  02 

.  04 

.  01 

.  03 

.  08 

.  02 

.  04 

.  02 

.  13 

.  03 

.  02 

.  03 

.  17 

.  01 

.  02 

.  01 

.  05 

.03 

.04 

.  02 

.05 

.  02 

* 

* 

* 

* 

* 

.  29 

.  02 

.  04 

.  03 

.  02 

.  09 

.  19 

.  02 

.  02 

.  07 

.  16 

.  05 

•  oi 

.  04 

•  01 

.  06 

.  02 

.  01 

•  °* 

.  03 

.  23 

•  *o 

■  0  * 

.  04 

.  P2 

.  06 

.  13 

,  02 

■  01 

-  9^ 

.  03 

•  oi 

.05 

.  07 

.  01 

.  01 

.  01 

* 

* 

.40 

.20 

.07 

.02 

.10 

.23 

.  15 

.  12 

.  01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.  19 

.  04 

.11 

.01 

.05 

.01 

.10 

.05 

.26 

.07 

.23 

.08 

.24 

.19 

.  01 

.03 

.11 

.  04 

.01 

.  11 

.09 

.03 

.06 

.  02 

.  02 

.01 

.  01 

.01 

.09 

.08 

.04 

.48 

.36 

.11 

.02 

.01 

.  15 

.21 

.02 

.  02 

.08 

.  01 

.  06 

.03 

8       9       10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


8       9      10      11  12 


EDELSTE  IN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA IRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

OREGON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETS TOWN 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBAN A  EXP  FARM 

VANDALIA 

WASHINGTON 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


CAIRO  WB  CITY 
BOOPESTON 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 


CAIRO  WB  CITY 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 


PITTSFIELD  WATER  WORKS 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

DANVILLE  HOSPITAL 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTE  IN 

EFFINGHAM 

FA IRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE  // 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LANARK 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETS TOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 


03 
.01 


.03 
.  01 
.97 


-6th- 


-7th- 


-9th- 

.01     .01     .  Olj 

-10th- 


.02 

.03 

.  01 

.03 

.03 

.03 

.02 

.  02 

.06 

.25 

.04 

.  05 

.03 

.06 

.09 

.05 

.  04 

.04 

.02 

.04 

.02 

.04 

.  01 

.05 

.04 

.03 

.65 

.05 

.02 

.  02 

.03 

.03 

.03 

.06 

.02 

.  04 

.05 

.07 

.03 

.04 

.04 

.07 

.05 

.07 

.72 

.03 

.02 

.01 

.01 

.  04 

.06 

.03 

.01 

.08 

.07 

.02 

.03 

;01 

.44 

* 

• 

.02 

* 

* 

.01 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.06 

.  17 

.04 

.02 

.04 

.05 

.07 

.06 

.  04 

.04 

.07 

.02 

.08 

.02 

.  09 

.03 

.03 

.70 

.02 

.03 

.02 

.02 

.  02 

.03 

.36 

.  01 

.  07 

.07 

.04 

.03 

.03 

.01 

.46 

.03 

.03 

.02 

.02 

.04 

.03 

.01 

.02 

.07 

.06 

.05 

.02 

.08 

.02 

.50 

.04 

.02 

.02 

.  02 

.01 

.01 

.12 

.  02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.09 

.02 

.  09 

.06 

.05 

.05 

.05 

.  05 

.03 

.02 

.05 

.47 

.  04 

.03 

.08 

.  07 

.03 

.  01 

.04 

.02 

.06 

.02 

.03 

.04 

.03 

.50 

.01 

.01 

.03 

.02 

.07 

* 

* 

* 

.01 

.01 

.03 

.05 

.03 

.03 

.04 

.07 

.  05 

.05 

.04 

.02 

.33 

.  03 

.01 

.  03 

.01 

.03 

.02 

.  01 

.01 

.15 

.03 

.02 

.  05 

.04 

.05 

.08 

.  04 

.06 

.06 

.08 

.04 

.  03 

.01 

.04 

.01 

.03 

.68 

.01 

.04 

.05 

.10 

.03 

.02 

.05 

.02 

.02 

.04 

.03 

.03 

.01 

.25 

. 

* 

* 

.03 

.  05 

.07 

.06 

.02 

.06 

.02 

.09 

.  01 

.04 

.10 

.  04 

.  03 

.62 

.05 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.02 

.  04 

.03 

.26 

.02 

.  01 

.01 

.02 

.02 

.08 

* 

* 

.35 

.05 

.05 

.  03 

.  04 

.08 

.04 

.01 

.05 

.  02 

.72 

.  04 

.02 

.  02 

.  01 

.  01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.03 

.  10 

.35 

.09 

.03 

.  04 

.  01 

.03 

.10 

.30 

.01 

.01 

.05 

.06 

.01 

.01 

.03 

.05 

.  01 

.06 

.30 

.03 

.  03 

.02 

.02 

.02 

.  02 

.  02 

.02 

.18 

.09 

.  05 

.04 

.02 

.04 

.02 

.04 

.05 

.  04 

.  01 

.40 

.06 

.06 

.03 

.05 

.05 

.05 

.02 

.03 

.07 

.08 

.  02 

.03 

.55 

* 

* 

.  02 

.03 

.03 

.  02 

.05 

.03 

*07 

.01 

.  04 

.02 

.32 

* 

.04 

.01 

.03 

.02 

.07 

.05 

!06 

.  02 

.  03 

.07 

.40 

.01 

.  02 

.02 

.03 

.  04 

.  04 

.03 

.02 

.04 

.05 

.30 

.06 

.02 

.03 

.11 

.04 

.05 

.01 

.  06 

.  06 

.  07 

.06 

.08 

.  06 

.01 

.02 

.05 

.07 

.01 

.05 

.02 

.72 

.05 

.01 

.04 

.03 

.02 

.11 

.14 

.  Ufa 

.07 

.04 

.01 

.  07 

.  01 

.66 

.03 

.  02 

.05 

.08 

.05 

.23 

.  05 

.03 

.02 

.  10 

.  75 

* 

.22 

• 

.05 

.05 

.06 

.03 

.07 

.04 

.10 

.01 

.06 

.05 

.01 

.03 

.04 

.03 

.  04 

.02 

.04 

.  80 

.02 

.02 

.0, 

.05 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


A  M.  Hour  ending 


8       9       10      11  12 


P.  M.  Houi  ending 


10      11  12 


RICHVIEW 

SPRINGFIELD  KB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  KB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBAN A  EXP  FARM 

VANDALIA 

WASHINGTON 

WEN OH A 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


// 
// 


.01 
.01 


.02 
.02  .01 
.03  .03 


.03 
.04 
.  04 


.05 
.05 


-11th- 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS TOWN  LAGRANGE  DAM  // 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 
BE  LV  IDE  RE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UN IV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
CRETE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

GO LC ON DA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 
MAR  OA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 


.04 
.01 
.01 


.  03 
.01 


.02     .02  .01 


.02  .01 
.02     .  04     .  01 


.02     .  02     .  01 


02 
.01 
.02 
.01  .02 


.03  .02 
.01  .01 


.03 
.04 


.  07 
.  04 


OB 

.02 


.05 
.01 


.08 
.05 


.05 
.03 


.05 
.02 

02 
.05 
.03 


ALEXIS  WATER  WORKS 

•  10 

.  04 

.  OS 

.  04 

.  02 

.  03 

.  02 

.  08 

.  04 

.  04 

.  04 

.  03 

.  08 

.  03 

.  03 

.  01 

AUGUSTA 

/  / 

.  07 

•  ^ 

'  n2 

.  04 

.  02 

.  07 

.  01 

.  01 

.  01 

.  02 

.  04 

.  04 

.  04 

.  02 

.  02 

.  02 

BEARDSTOWN   LAGRANGE  DAM 

• 

.  04 

.  01 

.  03 

.  01 

.  05 

.  02 

.  o; 

.  04 

.  01 

.  02 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

// 

.  01 

.  01 

.  03 

.  01 

.  02 

.  08 

.  05 

.  06 

.  09 

.  08 

.  02 

.  01 

.  01 

.  01 

BRADFORD  CAA 

6 

.  06 

* 

* 

* 

.22 

* 

* 

* 

* 

* 

.  04 

CAIBO  WB  CITY 

.  08 

.  02 

.  02 

.  06 

'.>6 

.  01 

.  01 

.  02 

.  ot 

.  02 

.  08 

.  02 

CARPENTER  1  SW 

.  05 

.  03 

.  02 

.  02 

.  03 

.  05 

.  03 

.  07 

.  05 

.  05 

.  0€ 

.  03 

.  02 

.  05 

.  05 

CISNE  BROWN  CAMP 

.  04 

.  01 

.  05 

-  05 

.  05 

.  05 

.  05 

.  09 

,  1 1 

.05 

.  0! 

COLLINSVILLE 

.  01 

.  01 

.  01 

01 

.  05 

.  04 

.  01 

.  04 

.  03 

.01 

.0] 

.  01 

.  01 

COULTERV ILLE 

.  01 

.  OS 

.  05 

.  Of 

.  11 

.  01 

.  04 

.  06 

.  09 

.  03 

.  13 

.  05 

o  * 

DOWNS  2  NE 

.  03 

.  05 

.  02 

.  03 

.  02 

.  01 

.  02 

DWIGHT  STATE  REFORM 

.  02 

.  02 

01 

.  02 

.  01 

.  02 

.  01 

EDELSTEIN 

.  05 

.  05 

.  05 

.  01 

.  02 

.  01 

.  0  I 

EFF I NGHAM 

.  05 

.  10 

■  1 

■ 

.  08 

.  02 

.  01 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

.  . 

.  04 

.  01 

.  02 

.  01 

.  01 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

.  01 

.  03 

• 

.  01 

.  01 

FULTON  DAM  1 3 

.  03 

.  03 

02 

• 

GLENDALE  EXP  FARM 

.  03 

.  02 

.  01 

.  01 

.  03 

09 

.  02 

.  04 

.  01 

.  02 

.  20 

.  18 

10 

.  02 

GOLCONDA  DAM  51 

.  02 

.  01 

■ 

02 

.  01 

.  01 

.  07 

.  11 

.  OS 

.  01 

.  01 

.  01 

GREENF IELD 

.  03 

.  03 

.  01 

.  01 

.  05 

.  04 

.  04 

.  07 

.  02 

.  04 

.  02 

.  02 

.  01 

HOOPESTON 

.  03 

,  01 

HUrSONV  ILLE 

// 

.  03 

.  02 

.  04 

.  06 

.  10 

.  09 

.  01 

.  01 

.  01 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

*  nn 

■ 

.  04 

.  04 

.  01 

.  01 

.  07 

.  03 

.  01 

.  06 

.  03 

.  02 

.  04 

.  01 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

.  09 

.  09 

•  ^ 

• 

.  02 

.  01 

.  03 

,  06 

.  03 

.  03 

.  01 

•  9^ 

.  01 

.  02 

.  04 

JANESV  I LLE 

.  04 

.  05 

.  03 

■  jj^ 

.  05 

.  05 

.  06 

.  04 

.  02 

.  02 

.  01 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

.02 

LANARK 

.  02 

.  03 

.  02 

LOUISVILLE 

.03 

.  04 

.  01 

.05 

.03 

.  01 

.01 

.05 

.05 

.05 

.12 

.08 

.05 

.05 

.01 

.01 

.02 

.01 

MARIETTA 

.02 

.03 

05 

.05 

.07 

.02 

.01 

.  U5 

.04 

.05 

06 

• 

MAR  OA 

.06 

.04 

.  02 

.  02 

.06 

.  02 

.02 

.05 

.02 

.  01 

.  02 

.07 

MASON  CITY 

.04 

.06 

.04 

.  0-1 

.  04 

.02 

MOLINE  WB  AIRPORT 

.05 

.02 

.  07 

.01 

.  01 

.  01 

.t>l 

.02 

.  01 

01 

.01 

.01 

.05 

.  02 

.  01 

02 

.01 

.  01 

MORR ISONV  ILLE 

.02 

.03 

.03 

.02 

.  02 

.02 

.04 

.02 

.02 

.  04 

.04 

.10 

.  M 

.  02 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

.04 

.  01 

.05 

.  07 

.08 

.02 

.03 

.04 

.  06 

.12 

.07 

.  01 

.  02 

.02 

.  01 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

/i 

* 

• 

* 

• 

.70 

.06 

.10 

.09 

.  02 

.  01 

HEW  TON 

.08 

.06 

06 

.09 

.  04 

.05 

.10 

06 

.  11 

.08 

.04 

.  02 

.  01 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 

// 

.06 

.05 

04 

• 

* 

• 

PEORIA  WB  AIRPORT 

.02 

.03 

.  03 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.02 

.03 

.  02 

.02 

.02 

.02 

.  01 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

.03 

.01 

.  02 

.02 

.  05 

.05 

.04 

.02 

.  04 

.02 

.02 

.01 

.05 

.02 

.03 

PRAIRIE  DU  ROC  HER  W  WKS 

.02 

.02 

,  01 

.02 

.02 

.01 

12 

.07 

.03 

.09 

.05 

.03 

M 

.  02 

.01 

PRINCETON  1  S 

// 

.07 

.06 

12 

.03 

.03 

PROPHETS  TOWN 

.05 

.09 

.  01 

.03 

.01 

.01 

QUINCY  CAA 

6 

.14 

* 

* 

* 

* 

• 

.15 

* 

* 

.25 

• 

• 

• 

• 

QUINCY  DAM  21 

.05 

.04 

.01 

04 

.06 

.04 

.03 

.  03 

.04 

.06 

.  04 

.  02 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

// 

.02 

.03 

RICHVIEW 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.04 

.02 

.08 

.02 

.03 

.  11 

Oil 

.01 

.05 

.  01 

* 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

// 

.08 

.02 

.  01 

.02 

.04 

.04 

.03 

.01 

.  01 

.02 

.  01 

02 

.0: 

.  01 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

.  03 

.04 

.  04 

.  02 

.03 

.  01 

.  01 

.  02 

.04 

.01 

.  04 

.01 

.01 

.  02 

.01 

.  02 

.  02 

.  02 

URBANA  EXP  FARM 

.03 

.06 

.02 

.  02 

.01 

.01 

.05 

.01 

.03 

.02 

.03 

VANDALIA 

.03 

.02 

.  03 

.01 

.01 

.01 

.  02 

.  01 

.06 

.  05 

.10 

.  05 

.03 

.02 

.02 

.01 

WASHINGTON 

.  01 

.02 

.01 

.  02 

WENONA 

.03 

.06 

.  02 

.01 

.02 

WEST  FRANKFORT  8  E 

.  02 

.03 

.07 

.10 

.02 

.  01 

.01 

.08 

.08 

.02 

YATES  CITY 

.05 

.04 

.  02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.05 

.05 

.  04 

.03 

.02 

.01 

.  04 

.01 


01  .02     .  01)     .03     .  03 

02  .01  .01 


.02  .01 


.01 
.  M 


-12th- 

.  02 

.01  .01 
.04  .01 

.01 

.03     .Id  .06 


02 


.  04 

.03 
.05 


.  01 
.05 


.02 
.01 


.03 
.01 


.02 
.01 


.04  .04 
.04  .06 


.01 
.01 


o? 
.  U4 


.02 
06 

.03 
M 

,  OS 


.02 
.02 


.04 

.08 


.03 
OS 


.05 
.03 


.  06 
.03 


.01 
.01 


.08     .  04     .  05 


.05 
.  01 


02 


.02 

02 


.01     .01  .04 


.03  .02 
.02  .04 


.  07 

,23 


.27 
.22 


0« 
.  09 
.33 
.27 
.13 
.  04 
.  17 

.27 
.18 


Sm  reference  note,  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


Station 

A  M.  Hour  ending 

P.  M.  Hour  ending 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

MOLINE  WB  AIRPORT 

.  01 

.01 

.  04 

.02 

.  02 

.02 

.  02 

.  02 

.  02 

.  02 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.  02 

.01 

.02 

.31 

MORR I SONV I LLE 

.  02 

.  01 

.  01 

.06 

.03 

.05 

.01 

.02 

.01 

.22 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

.03 

.05 

.01 

.01 

.02 

.03 

.  02 

.02 

.01 

.20 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

// 

.  01 

.01 

.02 

NEWTON 

.  02 

.02 

.01 

.  01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.  02 

.  01 

.  01 

.20 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 

// 

.05 

.01 

.02 

.02 

.05 

.  03 

.02 

.35 

PEORIA  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.  12 

PIPER  CITY 

.  02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.  01 

.  02 

.  12 

PRINCETON  1  S 

// 

.02 

.02 

.01 

.01 

.  02 

■  J?^ 

.  02 

.01 

.02 

.03 

.19 

PROPHETS  TOWN 

.  02 

.02 

.01 

.02 

.  01 

.02 

.02 

.02 

.  Ol 

.02 

.02 

.01 

.20 

QUINCY  CAA 

6 

.04 

* 

• 

* 

.02 

* 

QUINCY  DAM  21 

.03 

.  01 

.04 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

// 

.02 

.02 

.01 

.  02 

.  02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.  04 

.  01 

.03 

.03 

.04 

.  01 

.  31 

RICBV1EW 

* 

.  17 

!67 

ROCKFORD  CAA  AP 

6 

• 

» 

* 

* 

■  ™ 

* 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

.  02 

.  02 

.  03 

.  05 

.  04 

.  03 

.  03 

.  04 

.26 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

// 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

!oi 

.  01 

.  06 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

.  01 

.  02 

.  01 

.  01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.12 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

* 

* 

* 

» 

* 

. 

.  53 

.53 

URBANA  EXP  FARM 

.  02 

.01 

.  01 

.  05 

VANDALIA 

.  01 

.  01 

.  02 

WASHINGTON 

.  01 

.  01 

.  02 

.  01 

.  04 

.  03 

.  01 

.  01 

.02 

.  17 

WENONA 

.  02 

.  02 

.  01 

.  02 

.  02 

.  01 

.01 

.  03 

.  02 

.  16 

WEST  FRANKFORT  8  E 

• 

* 

* 

* 

* 

• 

.  05 

05 

YATES  CITY 

.  01 

.  01 

.  02 

.  03 

.01 

.01 

.  01 

.  02 

.  02 

.01 

.01 

.  16 

* 

-ia 

th- 

ALEXIS  WATER  WORKS 

.  01 

.  03 

.  02 

.  01 

.  04 

.  02 

.  02 

03 

.  02 

.  02 

.  01 

.02 

.  03 

.28 

AUGUSTA 

02 

.  03 

.  02 

.  02 

.  01 

.04 

.  14 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

// 

.  01 

.  05 

.  05 

.04 

.  01 

03 

.02 

.  03 

.  01 

04 

02 

.  02 

.02 

.  04 

.02 

.  43 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

// 

.01 

.05 

.  04 

.  05 

.02 

.02 

.01 

01 

.02 

.  02 

.04 

!o2 

!02 

.01 

.01 

.01 

.36 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

.  01 

.  04 

.01 

.  02 

.01 

.  01 

.02 

.  05 

.  05 

.22 

BRADFORD  CAA 

S 

.13 

• 

* 

.26 

» 

# 

.  06 

» 

* 

.02 

* 

* 

CAIRO  WB  CITY 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.  02 

.01 

.01 

.  09 

CARPENTER  1  SW 

.  01 

.  04 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.  01 

.14 

CHICAGO  LA REVIEW  PUMP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

# 

m 

« 

* 

* 

.54 

.54 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

.04 

.06 

.07 

.07 

.  04 

.  01 

.01 

.  02 

.02 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.04 

.01 

.04 

.  04 

.03 

.01 

.03 

.02 

.02 

.  63 

CHICAGO  ROSt LAND  PUMP 

.02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.  01 

.'  02 

.  01 

!  04 

.01 

.  04 

.04 

.08 

.05 

.  05 

.05 

.02 

.04 

.02 

.58 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

.05 

.03 

.02 

.02 

.02 

.03 

.  03 

.  02 

.02 

.03 

.06 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.49 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

.02 

.04 

.04 

.03 

.02 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

!o3 

.01 

.  01 

.  03 

.01 

.04 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.  02 

.60 

CHICAGO  UNIVERSITY 

.  02 

.02 

.02 

.03 

.  01 

.01 

.03 

.  01 

.  01 

.02 

.  01 

.  02 

.01 

.  04 

.05 

.03 

.03 

.02 

.01 

.02 

.01 

.43 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

.  02 

.02 

.04 

.  02 

.  01 

.01 

.01 

.04 

.  01 

02 

.02 

.02 

.04 

.05 

.05 

.06 

.03 

.03 

.02 

.03 

.55 

CHICAGO  WB  CITY 

.03 

.02 

.03 

.  05 

.  01 

.  02 

.  02 

.  01 

.  01 

.  02 

.03 

.03 

.  01 

.01 

.01 

.03 

.  03 

.04 

.03 

.03 

.02 

.02 

.51 

CISNE  BROWN  CAMP 

.03 

.  02 

.01 

.  01 

.07 

COLLINSVILLE 

.  02 

.01 

.  01 

.  05 

.02 

.  03 

.  01 

.02 

.01 

.  01 

.  02 

.03 

.  01 

.  02 

.02 

.  02 

.02 

.01 

.  02 

.36 

COULTERVILLE 

.  02 

.01 

.  04 

.  03 

.  02 

.07 

.01 

.02 

.01 

.  02 

.  02 

.  02 

.01 

.02 

.01 

.33 

CRETE 

.  02 

.02 

.  03 

.  01 

.09 

.  01 

.05 

.02 

02 

.01 

.05 

.03 

.02 

.05 

.02 

.03 

.48 

DOWNS  2  NE 

.03 

.03 

.01 

.01 

.02 

.  03 

.13 

DWIGHT  STATE  REFORM 

.  02 

.  03 

.01 

.02 

.  01 

.  01 

.  02 

.02 

.  01 

.01 

.  02 

.  02 

.20 

EDELSTEIN 

.  04 

.01 

02 

01 

.01 

.01 

.01 

.  11 

EFFINGHAM 

* 

* 

* 

.  63 

1.08 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

// 

.  05 

.  04 

.  04 

.  01 

.02 

.04 

.03 

.01 

'.  24 

FARMER  CITY 

, 

.  68 

.  02 

.  04 

.  01 

.  03 

.78 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

.  03 

.  03 

.06 

.  03 

.  01 

.05 

.  05 

.  03 

.  04 

.  02 

.01 

.01  .01 

.01 

.39 

FULTON  DAM  13 

.  01 

.  01 

.  02 

.  03 

.  03 

.  02 

.  02 

.  01 

.  15 

GOLCONDA  DAM  51 

.  02 

.  02 

.  01 

.  01 

.  02 

.  01 

- 

.  01 

.02 

.  01 

.14 

GREENFIELD 

.  01 

.  01 

.  01 

.02 

.  01 

'.  01 

.  01 

.  01 

.  02 

.  03 

.  02 

.01 

.  02 

.21 

HOOPESTON 

.  03 

.  03 

ni 

.01 

.  02 

.  01 

.  01 

.01 

.  13 

HUTSONVILLE 

// 

.  01 

.02 

.01 

.01 

'.  05 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

.  02 

.  02 

.  01 

.  02 

.  08 

.  02 

.  02 

.  04 

.  02 

.  03 

.  03 

.  02 

.  01 

.  01 

.35 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

.  02 

.  02 

.  01 

.  01 

.  04 

.  02 

.  05 

* 04 

.  03 

.  02 

.  01 

.  02 

.02 

.01 

.02 

.  03 

.37 

JANESVILLE 

.  03 

.  04 

01 

.08 

JOLIET  WB  AIRPORT 

6 

.  18 

i 

. 

s 

.  15 

.  03 

* 

.23 

* 

m 

* 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

.  02 

.  02 

01 

.  01 

.  02 

.  02 

.  01 

.  03 

.02 

.03 

.  01 

.  01 

.02 

.  02 

.25 

LANARK 

.02 

.03 

.  04 

.  01 

.05 

.05 

.05 

.01 

.03 

.  01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.39 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

* 

* 

* 

* 

.  55 

.01 

■ 

.  02 

.  04 

.03 

.01 

.02 

.03 

.02 

.74 

LOUISVILLE 

.  04 

.  03 

.  01 

.01 

.  02 

.03 

.01 

.01 

.16 

MAROA 

.02 

.  02 

.01 

•  0 

.  03 

.01 

.03 

.02 

.  03 

.18 

MASON  CITY 

.04 

.02 

.  04 

.01 

.03 

.  02 

.03 

.01 

.20 

MC  HENRY 

.02 

.06 

.  08 

.10 

.  05 

.09 

.  03 

.  02 

.01 

.05 

.18 

.07 

07 

Q 

.01 

.  04 

.  02 

.  03 

.03 

.02 

.04 

.01 

.04 

.03 

1.13 

MOLINE  WB  AIRPORT 

.  02 

.03 

.04 

.  05 

.05 

.  06 

.02 

.01 

.03 

.02 

*  _r 

.01 

.  03 

.01 

.02 

.02 

.  02 

.47 

MORRISONVILLE 

.02 

.05 

.04 

.01 

.  02 

.01 

.01 

.02 

.03 

04 

■  JJJ 

.  04 

.30 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

.  04 

.  01 

.02 

.03 

.10 

KtJRPHYSBORO  WATER  WORKS 

// 

.  02 

.03 

.  02 

.  02 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.17 

NEWTON 

.08 

.01 

.02 

.03 

.02 

.  01 

.  01 

.  01 

.19 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 

// 

.  02 

.03 

02 

.  01 

.  02 

.05 

.05 

.03 

.02 

.  04 

.01 

.01 

.31 

PEORIA  WB  AIRPORT 

.  01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.  02 

.02 

.01 

.23 

PIPER  CITY 

.  03 

.02 

.02 

.  01 

.  02 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.02 

.  01 

.23 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

.01 

.01 

.03 

.03 

.03 

.  01 

.  01 

.  04 

.01 

.01 

.  03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.04 

.  05 

.38 

PRINCETON  1  S 

// 

.  02 

.04 

.03 

.  01 

.02 

.01 

.02 

.02 

.  03 

.  01 

.  01 

.01 

.  02 

.  01 

.01 

.  02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.37 

PROPHETSTOWN 

.  05 

.  02 

.  02 

.01 

.01 

.04 

.01 

.02 

.  02 

.01 

.21 

QUINCY  CAA 

6 

.05 

.03 

* 

.06 

QUINCY  DAM  21 

.05     .05     . 0 

I     .02  .01 

.  03 

.  02 

.  01 

.  02 

.02 

.05 

.  02 

.  03 

.  06 

.40 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

//. 

.  01 

.03 

.  02 

• 

.03 

.02 

.  11 

RICHVIEW 

.01 

.  01 

.01 

.  03 

ROCKFORD  CAA  AP 

.  01 

+ 

.  04 

* 

* 

* 

.  05 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

.  01 

04 

.  05 

05 

.  03 

08 

.  01 

.  01 

.03 

.  01 

.01 

.02 

01 

.  02 

.  04 

.  06 

.05 

.02 

.  03 

.  03 

.  02 

.  63 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

// 

.  01 

.  01 

02 

.  01 

.  01 

01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

01 

.  01 

.02 

.  01 

.  02 

.  02 

02 

.  01 

!23 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

.  02 

.  05 

.  04 

.  02 

.  03 

.  01 

.  03 

.03 

.  02 

.02 

.  01 

.02 

.02 

.  01 

.  01 

!  04 

'.  38 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

» 

* 

( 

* 

* 

m 

.  52 

.  52 

URBANA  EXP  FARM 

.  01 

01 

03 

01 

.01 

.02 

.03 

.  01 

.  13 

VANDALIA 

.  03 

.  02 

.  02 

.  02 

01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.  01 

]20 

WASHINGTON 

.  03 

.  03 

02 

03 

.  02 

.03 

.  02 

02 

.  02 

.01 

.02 

.  01 

.  01 

.  27 

WENONA 

.  03 

.  01 

.  04 

.  04 

.  01 

.  01 

.02 

.02 

02 

.  02 

.  02 

.  04 

.  03 

.  01 

.  01 

.33 

WEST  FRANKFORT  8  E 

* 

08 

.  08 

YATES  CITY 

02 

02 

.  04 

.  03 

.02 

.  01 

02 

02 

.02 

.03 

.  01 

02 

.  02 

.  01 

.  29 

-14 

th- 

ALEXIS  WATER  WORKS 

.  02 

.  01 

.  02 

05 

AUGUSTA 

.  02 

.  02 

.02 

!06 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

// 

.  01 

.  01 

.02 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

// 

.  02 

.  02 

.02 

.  02 

.  02 

.  01 

.  02 

.01 

.14 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

.  02 

.01 

.03 

BRADFORD  CAA 

6 

.09 

* 

.03 

* 

* 

.01 

CAIRO  WB  CITY 

.01 

.01 

CARPENTER  1  SW 

.01 

.  01 

.  02 

.03 

.07 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

.01 

.01 

.02 

.01 

.  02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.  01 

.  01 

.  14 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

.01 

.01 

.03 

.01 

.  01 

.07 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

.02 

.02 

.03 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.  01 

.21 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

1 

- 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

.01 

.02 

.03 

.  04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.21 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4-Conrjnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


A.  M.  Hour  ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  01 

01 

04 

02 

01 

01 

.  01 

.02 

.  03 

04 

.  02 

.  01 

.  01 

.  02 

* 

.03 

.  02 

no 

M 

q\ 

02 

.02 

.03 

02 

• 

- 

'  no 

•  z~ 

•  ®* 

no 
.  02 

■  J:2 

ni 

ni 

■  z~ 

'  ni 

no 
.  02 

.  01 

■ 

.  04 

!02 

.02 

.03 

.02 

.  01 

* 

* 

* 

* 

•  °* 

.02 

■  ~z 

.  oz 

no 
.  02 

•  ®3 

•  **** 

.  02 

.03 

.  01 

.  01 

•  **1 

.  01 

01 

01 

02 

■ 

01 

■ 

■  ®* 

02 

03 

.  04 

01 

!07 

; 

• 

• 

• 

• 

.05 

.02 

.02  .01 

.  02 

.02 

01 

01 

01 

ft. 

- 

* 

ni 

* 

.  01 

( 

* 

.71 

01 

01 

02 

01 

02 

02 

04 

.  03 

04 

05 

01 

03 

02 

•  9? 

• 

01 

•  J: 

02 

*  J: 

Q 

'  Od 

• 

01 

01 

■ 

• 

1 .  06 

• 

■  r2 

ni 

.01 

• 01 

.  03 

ni 

.  02 

.  03 

.  04 

.  01 

.  05 

.  05 

.  03 

■  oi 

■  ™ 

.  01 

■ 02 

.  03 

.  02 

.03 

•  10 

* 

* 

* 

.  11 

.  02 

.  03 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01     .03  .0$ 

.02 

.02 

.01 

.02 

.  01 

.01 

.  02 

.01 

.  01 

.01 

.01 

*oi 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.01 

.  02 

.  02 

.01 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

.02 

.02 

.01 

.  01 

.02 

.01 

.03 

.01 

.03 

.01 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.03 

.01 

.05 

.  02 

.01 

.01 

.01 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

* 

.02 

.  02 

.01 

.05 

.04 

P.  M.  Hoiu  ending 


.01 

.01 

.01 

.01  . 

.01 

.02 

.01 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

C0LLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANS TON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORIS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

G  LEND  ALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONYILLE  // 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAR  OA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MORR I S  ON  V I LLE 

MUHPHYSBORO  WATER  WORKS  // 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETS TOWN 

qUINCY  CAA  6 
QQIHCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

IICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SIOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

URBANA  EXP  FARM 

VANDAL IA 

WASHINGTON 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


JOLIET  WB  AIRPORT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
PRAIRIE  DC  ROC  HER  W  WKS 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS TOWN  LAGRANGE  DAM 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKE  VIE*  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
COULTERV I LLE 
CRETE 
DOWNS  2  NE 
DWIGHT  STATE  REFORM 
EDELSTEIN 
EFFINGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 


// 
// 


.01 
.01 


.03  .02 
.01  .01 


.01 

.04     .03  .03 


.05 
.  19 


.  01 
.05  .05 


-15th- 


-16th- 

.Oil  .01  .01 


-17th- 


.08 
.05  .04 


05 

.  15 

.11 

.29 

.  14 

02 

.08 

.  15 

.  02 

.02 

03 

.05 

.43 

.  06 

.01 

.08 

.08 

.08 

.09 

.07 

.08 

30 

.12 

.  02 

.  07 

.  25 

.01 

04 

34 

.  26 

.22 

.03 

.02 

10 

.19 

.  06 

.02 
04 

.  08 

02 
.02 


03 
.01 
.01 


.48 

.01 


.26 
.03 


.  10 
,  04 


.  01 
01 


.  01 
.20 


.101  .22 
.15 


.04 

.03 


.02: 
.34 
.22 


02 

■  Oil 


.  80 

.67 


.04 

.01 
.07 
.03 
.18 
.32 

.29 
.03 
.01 


.08  .10 
.19  .08 


See  releience  not**  following  Station  Index. 
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.21 


.10 
.1*1 


.22 
.39 
.  73 
.22 
.48 
2.41 
1.55 
1.45 
.65 
.54 
.15 
1.41 
.20 

.29 

.35 
.14 


Table  4-Conttnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


A.  M.  Houi  ending 


1 

2 

3 

_ 

_ 
• 

.05 

!  04 

.03 

!03 

.02 

.  17 

.11 

, 

.06 

.18 

.20 

.04 

.02 

.22 

.21 

.03 

.02 

.05 

.  22 

.31 

.  14 

.01 

.22 

.05 

.  12 

.06 

.07 

.06 

09 

25 

14 

06 

.  05 

.02 

!oi 

!  02 

!54 

!06 

.  05 

• 

• 

.  73 

• 

* 

.09 

.26 

.18 

.07 

.05 

.  04 

.01 

* 

.01 

.04 

.01 

.  09 

.  19 

.21 

.  10 

.10 

.14 

.11 

.  10 

.12 

.05 

.20 

.28 

.09 

.03 

.05 

.01 

.  13 

.06 

.02 

.05 

.05 

.  15 

.  12 

.08 

02 

.13 

.09 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.07 

.  02 

.18 

.  09 

.  01 

.14 

* 

* 

* 

* 

.  13 

.02 

.  01 

.04 

.04 

.06 

.02 

.09 

.  08 

.  07 

.06 

.03 

.06 

.02 

.01 

.  03 

.01 

.01 

.01 

.05 

.07 

.05 

.06 

.  01 

.  02 

.04 

.01 

.01 

.  02 

.  07 

.06 

.02 

.03 

.02 

.01 

.06 

.04 

.08 

.02 

.  01 

.01 

.  02 

.08 

.04 

.  04 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.05 

.06 

.04 

.  04 

.02 

.03 

.  03 

.09 

.  02 

.  02 

.01 

.06 

.02 

.  02 

.05 

.05 

.  07 

.02 

.01 

.02 

.04 

.03 

.06 

.02 

.  01 

.  02 

.02 

.07 

.04 

.06 

.04 

.  01 

.02 

.01 

.05 

.04 

.05 

.02 

.02 

.06 

.  01 

.02 

.  02 

01 

.  01 

.06 

.  08 

.04 

.05 

.02 

.  01 

.  04 

.02 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.  03 

.03 

.  02 

.17 

.04 

.01 

.  14 

.03 

.03 

.03 

.02 

.  01 

.06 

.  05 

.  02 

.  02 

.02 

.02 

.03 

.  11 

* 

* 

* 

* 

* 

.12 

.  01 

.02 

.02 

.  01 

• 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

.68 

.01 

.11 

.09 

.  01 

.  02 

.  01 

.  05 

.10 

.01 

.02 

.02 

.04 

.09 

.02 

.  01 

.  01 

.  01 

.01 

.  02 

.  01 

.01 

.  01 

• 

* 

.« 

* 

* 

* 

* 

.  78 

07 

.  11 

.  07 

.02 

.  04 

.20 

.06 

.02 

.  18 

.  09 

.  01 

.  02 

.  08 

.08 

.  05 

.  01 

.  01 

.  04 

.01 

.  01 

.  13 

.01 

.01 

.  02 

.05 

.20 

.02 

.02  .01 

.18 

.02 

.15 

.  14 

.09 

.  04 

.05 

.  03 

.03 

.  02 

.  01 

.  03 

.  04 

06 

.  01 

.  01 

.02 

.  04 

!oi 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.03 

.09 

.  18 

.02 

.04 

.  06 

.  01 

• 

.  07 

.  06 

.  01 

.  01 

P.  M.  Houi  ending 


10       11  12 


LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

M0LINE  WD  AIRPORT 

MORR I  SON  V I LLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPES  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROC  HER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SIOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

OTtBANA  EXP  FARM 

VANDAL  I A 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LA  REVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

BOOPESTON 

HUTSONVILLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

WASHINGTON 

WATERMAN 

YATES  CITY 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

EFFINGHAM 

HUTSONVILLE 

LOUISVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
QUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
CAIRO  WB  CITY 


// 
// 


// 
// 


// 


.05 
.08 


.04 

.02 


.  02 
.  02 


.02  .02 

.  07 


.02  .03 
.02 


02     .18  .04 


-18th- 


.50 

.05 

.04 

.  10 

.  16 

.  !  8 

.02 

* 

» 

.02 

.20 

.13 

.10 

.01 

.  03 

.  06 

.  01 

.  02 

.10 

.01 

09 

.29 

.03 

.  16 

.27 

08 

.  02 

.  05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.  10 

14 

.01 

.01 

.01 

.01 

.08 

.07 

.04 

.04 

.14 

.02 

.15 

.02 

.02 

.01 

.03 

.08 

.03 

.22 

.10 

* 

* 

.80 

.03 

.  19 

.02 

.  02 

* 

* 

.04 

.04 

• 

* 

.09 

.19 

.12 

.07 

.04 

.01 

.10 

.  08 

.02 

49 

.05 

.  04 

.04 

.14 

.13 

.  02 

.02 

.04 

18 

.17 

.04 

.10 

.42 

.12 

.02 

.11 

.23 

.02 

.01  .1! 
.03 

.02 
.11  .13 

.  03 

.09  .11 

.01 


.06  .02 
.01 


.01     .01  .01 
.01 


.02     .02  .01 


01 

.  01 


-20th- 


06 
04 


.05 
05 

.02 


.  02 
.01 


03 
.05 


.  07 


-21st- 


.03     .  04     .  08 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TabU  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


A  M.  Hour  ending 


10      11  12 


P.  M.  Horn  ending 


CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
COULTERV ILLE 
EFFINGHAM 

HUTSONVILLK  // 
LOUISVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MUKPBYSBORO  WATER  WORKS  // 
NEWTON 

PRAIRIE  DD  ROC  HER  W  WKS 
RICHVIEW 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
WEST  FRANKFORT  8  E 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UN  IV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
EVANSTON  PUMP  STA 
FREE PORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JOLIET  WB  AIRPORT 
LANARK 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MT  CARMEL  WATER  WORKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETSTOWN 
ROCEFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
WATERMAN 


BRADFORD  CAA  6 

COLLINSVILLE 

EDELSTEIN 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

ROCKFORD  CAA  AP 

VANDALIA 


BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  ■ 

EFFINGHAM 

GREENFIELD 

HTJTSONVILLE  // 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

LOUISVILLE 

MASON  CITY 

NEWTON 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
VANDALIA 


.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.04 

.02 

.  04 

.02 

.05 

.04 

.02 

.01 

.04 

.03 

.04 

.03 

.05 

.  02 

.  01 

.  02 

.01 

.01 

.05 

.  05 

.03 

.01 

.  02 

.  05 

.03 

.05 

* 

• 

• 

.  04 

.  05 


.  02 
01 


CARPENTER  1  SW 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

CAIRO  WB  CITY 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HUTSONV ILLE  // 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
NEWTON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 


.01 

.03  .14 


-23d- 


02     .02     .01  .02 


02 
.02 


.04 

.02 


.01 
.  03 
06 


01 

04 

01 


.01 
06 


-24th 


-25th- 

.02 
.04 


.  01 
.01 
.07 


-26th- 

)5 

-27th- 


.02 
.01 


.02 
04 


.05 
.11 


.03 
.02 


.  04 

.02 


02 
.02 


.12 
or. 


.05     .01  .01 


.01     .02  .02 


.01 
.01 


.02 
.01 
.01 
.01 


.04  .03 
.09  .01 


.08  .02 

.03 


.01 
.  15 
.  02 
.  04 


.  01 
.03 


.01 
.02 


.07 
.01 


.01 

.02 


09 
.  08 


04 

M 


.04 

.07 


.05  .05 
01  .06 


.07 

02 


.01  .01 
.02 


.01 
.01 


.16 
.01 


.01 
.01 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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.17 
.03 
.05 
.07 
.18 
.19 

.21 
.03 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


A.  M.  Houi  ending 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  | 

8 

9 

10 

.  02 

.  02 

.  02 

.  10 

.  16 

.  12 

.  03 

.  01 

.  04 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  07 

.  07 

.  22 

.  04 

.  05 

.  20 

.  08 

.  02 

.  02 

.  02 

.  07 

.  05 

.  02 

.  01 

* 

* 

* 

* 

* 

.  33 

* 

* 

* 

.  01 

.  01 

.  06 

.  09 

.  05 

.  05 

.  02 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.  01 

.  05 

.  08 

.  05 

.  01 

.  01 

.  09 

.  05 

.  01 

.  01 

.  01 

.  05 

.  08 

.  04 

.  06 

.  07 

.  04 

.  02 

.  01 

.  07 

.  06 

.  04 

.  09 

.  04 

.  04 

.  02 

.  02 

.  05 

.  08 

.  03 

.  04 

.02 

.  07 

.  05 

.  03 

.  01 

.  02 

.  02 

.  04 

.  09 

.  06 

.  02 

.  02 

.  01 

.  01 

.  07 

.  07 

.  04 

.  01 

.  07 

.  05 

.  04 

,  01 

.  01 

.  05 

.  01 

.  04 

.  05 

.  01 

,  05 

.  16 

.  10 

■  02 

'  ?o 

■  05 

•  \ 

07 

.  05 

■  05 

.  03 

•  02 

■  02 

.  06 

.  16 

.  0£ 

'  ?i 

•  97 

■  o® 

-  05 

•  05 

■  02 

■  08 

■  z~ 

.  oz 

.  06 

.  04 

.  01 

.  06 

•  zz 

.  05 

.  01 

.  03 

.08 

.05 

.  01 

.02 

.  02 

.  14 

.14 

.02 

.  02 

•  02 

•  0* 

■  01 

.  14 

.  10 

.  05 

■  05 

■  04 

■  oi 

.  02 

.  01 

.  04 

.  02 

■  02 

.  04 

•  z~ 

•  I4 

.  Ifi 

.  08 

.  02 

.  02 

.  01 

.  02 

•  02 

■  of 

.  05 

.  03 

.  10 

.  01 

.  05 

.  02 

.  04 

.  01 

.  05 

.  05 

.  04 

.  01 

* 

* 

* 

* 

.28 

* 

* 

• 

.  ic 

.  20 

.  12 

.  04 

.  04 

.  02 

.  04 

.  06 

.  06 

.  04 

.  06 

.  08 

.  07 

.  02 

.  01 

.  02 

.  01 

.  05 

.  10 

.  06 

.  03 

.  02 

.  04 

.  02 

.  04 

.  06 

.  03 

.  03 

.  08 

.  10 

.  02 

.  18 

.  12 

.  02 

.  02 

.  02 

.  02 

.  11 

.  03 

.  01 

.  01 

.  02 

.  07 

.  02 

.  03 

.  02 

.  08 

.  03 

.  02 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.  05 

.  05 

.  07 

.  05 

.  02 

.  01 

.  03 

.  02 

•  p1 

.  07 

.  02 

.  03 

■  15 

•  1 

.  10 

.  05 

.  04 

.  01 

■ " 

.  05 

.  OS 

■  1 

.  03 

.  02 

.  02 

.  01 

-  O3 

.  05 

■  ^0 

.  1£ 

.  07 

.  05 

.  04 

no 

.  05 

1  A 

■  Yl 

•  zz 

■  z~ 

.  05 

• 02 

.  0  2. 

.  01 

■  02 

16 

.  68 

.14 

.05 

.  04 

.02 

.02 

.  01 

.  02 

.  10 

.25 

.10 

.05 

.  01 

.  01 

-.07 

.  15 

.  02 

.  01 

.02 

.  04 

.  08 

.  02 

.  01 

.  01 

.  08 

.  09 

.  02 

.  01 

.09 

.  04 

.  04 

.  01 

.07 

.  07 

.  05 

.  01 

.  C3 

.  01 

.12 

.12 

.10 

.08 

.  09 

.  02 

.  02 

.  10 

.07 

.03 

.  09 

.  15 

.  25 

.  19 

.  02 

.  02 

.  02 

.  06 

.  10 

.15 

.20 

.18 

.  16 

.  06 

.  04 

.06 

.  01 

.  10 

.  05 

.  12 

.  08 

.  05 

.05 

.05 

.  04 

.  10 

.  23 

.  10 

.  27 

* 

* 

* 

* 

* 

.  16 

.  02 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.07 

.01 

.02 

.  02 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.  06 

.06 

.01 

.  04 

.  01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.  02 

.  01 

.  01 

.04 

.01 

.03 

.01 

.  01 

.03 

.  02 

P.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

ST1CKNEY  *  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBAN A  EXP  FARM 

VANDALIA 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LA REVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COULTERV I LLE 

CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTE IN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONV ILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETS  TOWN 

QUINCY  CAA  6 
QU1NCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

VANDALIA 

WASHINGTON 

WATERMAN  /•/ 

WENONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
COLLINSVILLE 
COULTERV I LLE 
CRETE 
DOWNS  2  NE 
DWIGHT  STATE  REFORM 


.  02 
.03 


.05  .02 

-28th- 


.02     .03  .01 


.  16 
01 


.29 
09 


.  10 
03 
,  10 


.14 

.01 


.  10 
.05 


.01 
.10 


.02     .29     .21  .16 


.06 
.08 


.05 
.14 

.25 


.01 
.15 
.30 


-29th- 


U4 

.05 


02 

.  02 

02 

.10 

.  11 

.29 

.  01 

14 

.34 

02 

.28 

.07 

01 

.24 

.12 

12 

.  18 

.  01 

02 

.22 

.21 

14 

.37 

05 

.24 

.04 

03 

.  29 

.04 

03 

.43 

.  05 

Oi 

.32 

.  05 

00 

.33 

.04 

06 

.35 

.06 

01 

.26 

.07 

33 

.34 

.01  .08 
.02 


See  reference  notes  tollowing  Station  Index. 


Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


A.  M.  Hour  ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

.02 

.  02 

.01 

.05 

.03 

.02 

.  05 

.  02 

.  03 

.04 

.  02 

.  10 

.  04 

.  06 

.  01 

.  03 

.  01 

.  01 

.  12 

.  02 

,  08 

.  01 

.02 

.03 

.  14 

• 

* 

.  02 

.  02 

.  02 

.  02 

.  02 

• 

• 

* 

• 

* 

* 

• 

• 

.02 

.02 

.03 

.01 

.03 

.01 

.  04 

■  °2 

.  03 

.  03 

■ 10 

.  02 

.  25 

.  1 J 

.  03 

.  06 

.  0"< 

.  02 

.  05 

.  06 

.  06 

.  04 

.  03 

.  1C 

.  03 

.05 

.01 

.01 

.04 

.09 

.04 

.  02 

.02 

.  01 

.  01 

.05 

.  64 

* 

* 

* 

* 

• 

.12 

• 

* 

.  05 

.  07 

.  03 

.  03 

.  07 

.  02 

.06 

.04 

.04 

.02 

.  03 

.  01 

.  02 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  02 

.  13 

.  05 

.  01 

.  03 

.  09 

.  02 

.  02 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.  03 

.  01 

.  01 

.02 

.  01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.07 

.05 

.02 

.  03 

.03 

.02 

.09 

• 

• 

.08 

t 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.  01 

.  02 

.01 

.  01 

.02 

.02 

.04 

.01 

P.  M  Horn  ending 


s 

6 

7 

.  38 

.  1C 

.  1 

.34 

.01 

.  08 

.  21 

.  04 

.  04 

.  01 

.  27 

.  02 

.  06 

.09 

.20 

.04 

.03 

.02 

.  01 

.42 

.31 

.40 

.01 

.  15 

.  14 

.  18 

.  01 

.18 

.16 

.01 

.  05 

.  02 

.  32 

.  05 

.  11 

.  01 

.  12 

.  47 

.  07 

.  02 

.  02 

.  01 

.09 

.30 

.  17 

.  19 

* 

* 

.  02 

.  01 

.07 

.  02 

.  01 

.23 

.  12 

.  01 

.12 

.01 

.05 

.35 

.24 

.38 

.  02 

.  12 

.  14 

.45 

.10 

EDELSTEIN 

EFFING HAH 

EVANSTOH  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

J0L1ET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
EEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MAR  OA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MT  CAHMEL  WATER  WOP.KS 

MURPHYSBOAO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DO  ROC  HER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 

WENONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS TOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELV1DERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

GREENFIELD 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

EEWANEE  BAKER  PARK 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 
MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

NEWTON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


.13 
.02 
.02 


.  14 

.05 
.35 
.  05 


.02     . 01     .  01 


-30th- 


.03 
.07 


.05     .  03     .  02 


.05  .07^ 
.01  .01 


.02 
.02 
02 


.03     .02     .01  .04 


.02 

.  02 

02 

.02 

.01 

.  02 

.02 

02 

02 

.02 

.  02 

.  01 

.01 

.  01 

01 

.01 

.  02 

.01 

.03 

.  02 

.  01 

.01 

03 

.03 

02 

.01 

02 

.03 

.  02 

.  03 

.01 

• 

• 

• 

• 

• 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

02 

oa 


.02     .02  .01 
.  04 


.  02 
.02 


.01     .01  .03 


01 


01 
.  01 


01 
01 


.02     .02  .01 
.04 


.01  .01 
.  01 


.02 
.01  .03 


.02 
.06  .01 

.03  • 

.02 

.05 


.08  .05 
.02  .30 


.28  .02 
.26  .04 


.02  .01  .02 
.02  .01 
.02  .02 


.02 
.02 


.04 

.11  .20 


.15 
* 

.03 


.  63 
.06 


.03 
.02 


.20  .28 
.01 


.38 
.05 


.  02 
03 


.16 
.02 


.  04 
.01 


.02 
.07 


.16 
.07 


.  01 
.05 


04 
04 


.  02 
.02 


.01 

.01  .01 


.04 
.04 

.07 
.  70 
.05 
.10 
.04 
.12 
.18 


See  reference  note*  following  Station  Index 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAMP  ELLIS 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COULTERV I LLE 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EVANSTON  PUMP  STA 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

GALATIA  1W 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

UORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

OREGON 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETS TOWN 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

WATERMAN 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


A.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


P.  M.  Hour  ending 


8        9        10       11  12 


-31st- 


.02     .  02     .  08 


.01  .02 
.03  .01 


.03  .01 
.01  .01 


.02 

.07  .10 


.01 
.01 


.01     .01  01 


.01  .01 
.01 


I 


aeo  miereoce  note*  following  Station  Index- 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  S  MARCH  1951 


Station 

Day  of  month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEDO 

MAX 

33 

32 

31 

36 

40 

35 

39 

35 

35 

26 

26 

25 

52 

50 

33 

42 

54 

52 

59 

56 

42 

38 

4  2 

3 

MIN 

25 

30 

30 

15 

29 

41 

29 

25 

13 

25 

28 

26 

25 

30 

23 

7 

27 

22 

11 

10 

5 

19 

22 

15 

22 

25 

38 

46 

39 

30 

31 

24 

6 

ALTON  DAM  26 

MAX 

50 

41 

34 

34 

34 

31 

34 

40 

45 

43 

43 

39 

46 

41 

64 

71 

47 

44 

57 

55 

58 

58 

40 

56 

48 

6 

MIN 

31 

34 

33 

28 

29 

42 

36 

26 

21 

30 

32 

24 

25 

25 

26 

20 

32 

26 

20 

24 

16 

26 

29 

24 

27 

25 

41 

46 

38 

29 

27 

28 

8 

ANNA  1NW 

MAX 

42 

38 

32 

34 

40 

49 

55 

57 

47 

54 

50 

62 

72 

62 

57 

53 

61 

66 

53 

60 

54 

3 

MIN 

35 

42 

52 

32 

34 

52 

44 

41 

27 

33 

34 

31 

25 

26 

30 

23 

35 

40 

27 

26 

20 

28 

51 

27 

25 

42 

42 

45 

36 

30 

34 

5 

ANTIOCH 

MAX 

49 

32 

34 

33 

34 

35 

36 

35 

39 

36 

26 

24 

27 

53 

4  9 

32 

39 

48 

56 

54 

58 

47 

39 

41! 

6 

MIN 

23 

22 

28 

18 

25 

37 

30 

25 

9 

21 

27 

28 

31 

32 

29 

17 

19 

25 

15 

12 

9 

14 

31 

17 

16 

22 

37 

41 

44 

33 

30 

24 

7 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

33 

67 

40 

32 

39 

35 

32 

35 

36 

38 

39 

39 

40 

26 

28 

31 

59 

46 

33 

42 

50 

59 

59 

58 

51 

37 

43 

1 

MIN 

25 

24 

29 

18 

27 

40 

30 

26 

11 

21 

30 

28 

30 

30 

29 

19 

22 

25 

14 

13 

8 

11 

27 

16 

15 

21 

33 

45 

49 

31 

30 

25 

1 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

55 

5J 

65 

44 

60 

74 

60 

52 

42 

36 

36 

34 

32 

34 

36 

44 

44 

47 

42 

45 

37 

62 

76 

45 

49 

57 

56 

60 

58 

43 

57 

49 

6 

MIN 

35 

40 

35 

31 

29 

48 

40 

30 

25 

33 

33 

30 

26 

32 

29 

23 

35 

29 

24 

26 

15 

29 

31 

27 

30 

29 

43 

50 

37 

32 

30 

31 

8 

BLOOM IN GTON  NORMAL 

MAX 

45 

45 

58 

44 

57 

70 

69 

50 

38 

35 

33 

33 

36 

35 

36 

38 

38 

39 

30 

31 

29 

59 

70 

40 

40 

51 

52 

58 

56 

54 

41 

45 

5 

MIN 

31 

32 

35 

23 

32 

44 

34 

30 

17 

24 

28 

28 

29 

31 

30 

15 

23 

30 

16 

16 

11 

20 

39 

20 

23 

23 

40 

47 

50 

33 

31 

28 

6 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

60 

70 

69 

48 

60 

75 

66 

61 

50 

44 

44 

38 

30 

38 

42 

49 

62 

58 

47 

55 

43 

65 

70 

52 

64 

59 

54 

63 

66 

56 

68 

55 

7 

MIN 

44 

48 

45 

39 

40 

58 

50 

41 

34 

39 

38 

30 

28 

28 

34 

29 

43 

40 

31 

32 

27 

34 

41 

32 

37 

33 

50 

54 

42 

41 

38 

38 

7 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

65 

56 

69 

54 

57 

75 

70 

62 

50 

45 

41 

39 

34 

35 

40 

49 

44 

57 

45 

55 

52 

62 

75 

57 

60 

59 

56 

63 

66 

68 

67 

55 

7 

MIN 

35 

40 

48 

32 

30 

48 

43 

40 

28 

34 

35 

33 

27 

27 

31 

24 

35 

41 

28 

24 

20 

27 

4  6 

28 

29 

24 

41 

49 

38 

36 

26 

33 

a 

CARLINVILLE  4E 

MAX 

62 

46 

65 

47 

60 

74 

67 

54 

34 

34 

34 

33 

33 

35 

35 

40 

40 

41 

37 

38 

36 

65 

73 

52 

44 

51 

60 

60 

54 

46 

52 

48 

5 

MIN 

29 

33 

38 

26 

25 

49 

37 

30 

30 

31 

31 

29 

25 

30 

30 

16 

30 

31 

19 

20 

15 

26 

12 

23 

27 

17 

34 

44 

45 

32 

28 

2  9 

7 

CHARLESTON 

MAX 

56 

48 

64 

36 

35 

35 

33 

35 

36 

44 

37 

44 

37 

41 

34 

59 

6  9 

43 

38 

52 

57 

59 

67 

56 

49 

46 

6 

MIN 

31 

33 

41 

29 

31 

30 

27 

27 

31 

22 

27 

34 

21 

21 

10 

23 

43 

23 

25 

19 

37 

47 

54 

34 

29 

30 

0 

CHENOA 

MAX 

47 

37 

58 

43 

55 

69 

62 

45 

34 

36 

37 

35 

36 

34 

36 

38 

35 

37 

29 

31 

29 

58 

68 

36 

42 

50 

54 

59 

61 

50 

3  9 

44 

5 

MIN 

29 

27 

33 

22 

26 

45 

33 

28 

15 

23 

27 

26 

29 

32 

30 

16 

22 

27 

16 

15 

10 

16 

33 

19 

22 

21 

38 

46 

48 

32 

31 

27 

0 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

42 

59 

44 

56 

69 

60 

40 

29 

42 

40 

37 

38 

38 

41 

37 

34 

30 

29 

26 

30 

35 

39 

50 

56 

56 

52 

45 

37 

42 

3 

MIN 

27 

26 

28 

20 

25 

44 

33 

28 

12 

20 

27 

27 

32 

35 

30 

21 

27 

29 

17 

17 

11 

18 

19 

14 

20 

26 

35 

46 

34 

31 

26 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

3  9 

42 

60 

41 

55 

67 

40 

36 

29 

37 

36 

33 

35 

36 

37 

38 

38 

40 

26 

29 

29 

56 

46 

33 

35 

49 

58 

57 

61 

47 

3h 

42 

1 

MIN 

28 

30 

29 

24 

33 

40 

34 

23 

17 

27 

30 

30 

33 

32 

33 

27 

31 

22 

17 

15 

13 

18 

25 

21 

23 

28 

39 

47 

39 

33 

33 

2  8 

2 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

40 

41 

59 

43 

57 

69 

45 

41 

29 

38 

36 

34 

36 

36 

38 

38 

42 

41 

26 

29 

30 

58 

47 

34 

41 

51 

58 

59 

63 

47 

3  7 

43 

3 

MIN 

28 

29 

28 

22 

29 

42 

33 

22 

14 

26 

30 

29 

33 

32 

31 

24 

28 

22 

17 

15 

12 

16 

24 

20 

20 

25 

38 

47 

42 

32 

33 

27 

2 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

41 

40 

59 

40 

51 

67 

41 

39 

29 

36 

36 

35 

36 

37 

39 

37 

39 

40 

26 

29 

30 

57 

49 

34 

34 

50 

57 

56 

62 

46 

38 

12 

3 

MIN 

29 

29 

28 

24 

35 

39 

34 

25 

17 

28 

30 

29 

34 

32 

33 

27 

31 

23 

18 

17 

13 

20 

25 

22 

23 

30 

41 

48 

40 

34 

34 

28 

8 

C ICERO 

MAX 

44 

34 

59 

47 

56 

70 

63 

45 

32 

39 

37 

37 

35 

37 

40 

41 

40 

40 

28 

30 

32 

60 

1  9 

35 

45 

52 

59 

57 

65 

55 

37 

45 

2 

MIN 

27 

28 

32 

21 

29 

45 

35 

30 

14 

25 

30 

29 

33 

33 

31 

23 

27 

27 

17 

15 

10 

16 

33 

19 

20 

24 

37 

47 

53 

33 

31 

2  8 

2 

DANVILLE 

MAX 

51 

44 

64 

46 

58 

73 

64 

52 

36 

39 

36 

36 

39 

40 

41 

40 

36 

43 

33 

38 

33 

56 

66 

«» 

40 

51 

60 

57 

65 

50 

49 

47 

6 

MIN 

31 

31 

35 

24 

27 

47 

38 

32 

21 

25 

28 

29 

29 

28 

32 

22 

22 

30 

20 

20 

10 

18 

37 

24 

22 

21 

38 

47 

50 

34 

31 

18 

1 

DECATUR 

MAX 

50 

50 

61 

48 

60 

72 

64 

47 

38 

35 

32 

32 

33 

35 

35 

41 

33 

43 

35 

33 

32 

60 

72 

41 

35 

54 

54 

57 

58 

48 

50 

46 

4 

MIN 

30 

33 

35 

25 

31 

46 

36 

31 

20 

28 

28 

28 

26 

29 

28 

19 

29 

30 

18 

19 

13 

23 

36 

21 

23 

23 

40 

47 

48 

33 

29 

29 

2 

DIXON 

MAX 

43 

34 

50 

40 

56 

67 

63 

42 

32 

37 

36 

33 

35 

38 

40 

40 

36 

37 

22 

25 

26 

56 

54 

32 

41 

51 

53 

58 

55 

46 

38 

42 

s 

MIN 

23 

26 

30 

16 

26 

44 

29 

27 

10 

22 

28 

28 

27 

32 

30 

13 

22 

22 

13 

12 

8 

A* 

31 

14 

16 

21 

37 

45 

42 

32 

31 

24 

9 

DU  QUOIN 

MAX 

65 

54 

67 

50 

60 

74 

70 

61 

48 

41 

37 

37 

34 

32 

38 

49 

45 

55 

45 

54 

52 

63 

77 

56 

59 

59 

57 

60 

66 

52 

54 

53 

9 

MIN 

35 

43 

50 

30 

31 

50 

42 

38 

27 

25 

34 

32 

27 

26 

31 

24 

35 

35 

26 

25 

16 

29 

53 

27 

33 

27 

44 

44 

52 

37 

2  8 

34 

1 

EFFINGHAM 

MAX 

55 

47 

65 

44 

61 

71 

61 

50 

40 

34 

33 

34 

30 

MIN 

33 

35 

32 

27 

29 

47 

40 

29 

24 

29 

32 

30 

27 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

66 

62 

69 

60 

66 

77 

70 

62 

50 

42 

41 

39 

34 

35 

39 

50 

55 

54 

51 

65 

6  7 

63 

62 

59 

65 

61 

66 

55 

63 

56 

8 

MIN 

37 

43 

51 

34 

32 

52 

48 

44 

29 

35 

35 

32 

27 

27 

32 

23 

28 

24 

28 

27 

13 

28 

42 

27 

44 

47 

53 

39 

30 

3  5 

9 

FAIRFIELD 

MAX 

63 

67 

67 

55 

61 

74 

73 

60 

53 

45 

45 

36 

33 

36 

36 

46 

42 

51 

41 

51 

49 

62 

71 

55 

43 

53 

56 

61 

68 

54 

55 

53 

6 

MIN 

35 

38 

47 

29 

28 

48 

45 

39 

27 

31 

32 

33 

29 

28 

33 

23 

31 

39 

28 

25 

19 

26 

49 

27 

27 

23 

37 

47 

53 

37 

27 

33 

6 

FLORA 

MAX 

56 

50 

65 

52 

60 

74 

70 

59 

52 

42 

34 

38 

34 

36 

37 

44 

44 

49 

41 

49 

48 

62 

73 

71 

44 

54 

57 

60 

68 

64 

55 

53 

0 

MIN 

34 

37 

43 

29 

30 

45 

42 

28 

27 

28 

31 

23 

31 

38 

25 

24 

14 

27 

54 

26 

26 

24 

40 

42 

53 

35 

30 

32 

8 

FREEPORT 

MAX 

38 

32 

46 

39 

53 

60 

49 

35 

33 

37 

36 

32 

34 

39 

38 

40 

38 

37 

20 

21 

25 

52 

4  7 

31 

40 

49 

55 

56 

52 

«» 

37 

40 

1 

MIN 

21 

24 

26 

14 

24 

39 

26 

22 

9 

22 

29 

27 

27 

32 

29 

12 

20 

20 

13 

10 

7 

13 

24 

13 

12 

21 

39 

43 

40 

31 

30 

23 

2 

FULTON  DAM  13 

MAX 

43 

33 

48 

40 

53 

55 

45 

37 

32 

36 

36 

32 

35 

37 

36 

41 

37 

37 

23 

21 

23 

51 

51 

29 

39 

50 

52 

58 

56 

42 

37 

40 

2 

MIN 

23 

27 

28 

16 

27 

37 

29 

23 

11 

24 

28 

26 

27 

31 

28 

17 

23 

21 

13 

11 

8 

15 

2  7 

15 

19 

23 

39 

44 

38 

31 

31 

24 

5 

GALESBURG 

MAX 

44 

41 

53 

45 

53 

69 

53 

41 

35 

34 

31 

32 

35 

37 

34 

40 

35 

36 

25 

26 

25 

60 

55 

33 

39 

51 

52 

58 

49 

41 

39 

42 

0 

MIN 

26 

31 

26 

19 

31 

41 

32 

20 

15 

18 

27 

26 

27 

31 

20 

9 

26 

16 

12 

12 

8 

20 

24 

17 

24 

26 

43 

46 

41 

31 

31 

25 

0 

GALVA 

MAX 

46 

42 

54 

44 

54 

70 

57 

43 

34 

35 

34 

34 

35 

38 

37 

38 

36 

38 

27 

27 

26 

56 

54 

34 

42 

50 

58 

68 

58 

45 

40 

43 

7 

MIN 

24 

22 

29 

16 

26 

39 

29 

25 

12 

23 

26 

25 

25 

30 

26 

10 

19 

21 

11 

10 

6 

15 

2H 

15 

22 

23 

36 

44 

41 

30 

30 

23 

8 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

68 

68 

66 

66 

62 

74 

68 

58 

so 

40 

41 

36 

32 

34 

38 

50 

50 

56 

42 

52 

62 

68 

55 

60 

56 

56 

60 

64 

54 

61 

55 

0 

MIN 

38 

42 

36 

32 

52 

48 

38 

32 

36 

36 

30 

26 

28 

30 

25 

38 

36 

28 

26 

24 

28 

38 

28 

30 

28 

44 

48 

41 

36 

32 

34 

5 

GREENVILLE 

MAX 

55 

45 

64 

45 

62 

71 

40 

34 

33 

33 

31 

35 

37 

43 

39 

45 

38 

43 

37 

63 

76 

45 

40 

55 

55 

60 

59 

46 

54 

47 

7 

MIN 

32 

36 

42 

29 

30 

29 

23 

31 

32 

31 

25 

28 

27 

20 

32 

32 

22 

24 

15 

28 

45 

24 

27 

25 

39 

48 

46 

31 

2  9 

30 

4 

GRIGGSVILLE 

MAX 

50 

45 

62 

48" 

56 

76 

68 

56 

39 

35 

32 

32 

31 

33 

35 

38 

36 

37 

35 

32 

34 

67 

71 

44 

37 

56 

58 

61 

59 

** 

49 

47 

0 

MIN 

26 

30 

35 

20 

26 

44 

28 

28 

14 

28 

29 

19 

20 

27 

24 

11 

26 

27 

14 

14 

11 

23 

36 

19 

24 

23 

40 

45 

38 

29 

25 

25 

9 

HARR ISBURG 

MAX 

65 

57 

68 

50 

65 

79 

68 

60 

50 

40 

39 

37 

35 

36 

41 

48 

43 

56 

44 

55 

49 

6S 

71 

53 

60 

59 

58 

62 

68 

53 

5  7 

54 

6 

MIN 

36 

41 

49 

34 

30 

50 

46 

43 

29 

34 

35 

33 

28 

28 

32 

28 

35 

39 

2  9 

24 

21 

28 

52 

29 

28 

24 

45 

50 

51 

37 

27 

35 

3 

HAVANA 

MAX 

48 

42 

56 

44 

S7 

72 

67 

50 

36 

35 

34 

32 

35 

37 

36 

38 

34 

36 

31 

31 

29 

63 

71 

37 

36 

54 

56 

58 

57 

47 

4  3 

45 

2 

MIN 

29 

31 

36 

23 

26 

38 

34 

30 

17 

28 

30 

28 

26 

32 

27 

15 

25 

27 

16 

15 

11 

23 

35 

20 

26 

21 

40 

42 

44 

32 

30 

27 

6 

B ILLSBORO 

MAX 

55 

51 

64 

47 

62 

71 

68 

55 

39 

38 

— 
33 

33 

31 

35 

37 

42 

39 

44 

39 

40 

37 

64 

75 

47 

41 

56 

55 

60 

59 

50 

54 

19 

1 

MIN 

28 

33 

40 

25 

25 

45 

35 

30 

20 

29 

30 

28 

23 

28 

28 

17 

30 

31 

19 

21 

14 

25 

44 

21 

25 

22 

38 

46 

47 

31 

27 

2  9 

2 

HOOPESTON 

MAX 

40 

41 

60 

45 

58 

72 

63 

48 

36 

39 

37 

35 

37 

39 

37 

« 

37 

« 

31 

33 

31 

56 

85 

38 

44 

51 

60 

57 

64 

50 

43 

4  6 

1 

MIN 

30 

29 

37 

24 

27 

43 

35 

30 

18 

24 

28 

29 

29 

28 

31 

21 

26 

30 

19 

18 

12 

16 

36 

23 

19 

23 

35 

47 

50 

33 

31 

28. 

1 

JACKSONVILLE 

MAX 

50 

<s 

57 

48 

59 

75 

69 

53 

37 

35 

33 

32 

33 

34 

34 

40 

34 

35 

35 

32 

32 

66 

71 

41 

39 

56 

59 

60 

59 

47 

4  9 

16 

7 

MIN 

29 

33 

38 

25 

28 

45 

35 

31 

18 

30 

32 

28 

24 

32 

27 

10 

28 

30 

18 

17 

15 

25 

39 

21 

27 

25 

42 

48 

43 

32 

28 

29 

1 

JERSEYVILLE 

MAX 

56 

53 

63 

48 

58 

75 

71 

56 

40 

40 

35 

33 

30 

34 

39 

41 

« 

44 

38 

38 

37 

67 

74 

54 

46 

57 

58 

61 

60 

47 

53 

49. 

9 

MIN 

30 

33 

42 

27 

29 

45 

32 

20 

31 

32 

28 

23 

29 

28 

18 

31 

33 

20 

2! 

16 

27 

50 

23 

27 

26 

41 

48 

42 

32 

26 

3n 

5 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MAX 

40 

40 

58 

43 

57 

68 

49 

43 

33 

41 

37 

33 

35 

35 

38 

40 

41 

40 

26 

29 

29 

59 

53 

34 

44 

50 

56 

59 

61 

47 

3  8 

43 

7 

MIN 

25 

25 

28 

22 

27 

42 

29 

21 

14 

23 

29 

29 

32 

32 

30 

21 

23 

20 

17 

14 

11 

12 

26 

19 

16 

22 

33 

46 

47 

32 

32 

25. 

8 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLIN0IS 

Table  5-Continued  MARCH  1951 


Station 

Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

KANKAKEE 

MAX 

45 

37 

59 

42 

56 

69 

61 

45 

32 

41 

39 

37 

37 

36 

38 

42 

40 

41 

30 

31 

30 

56 

65 

37 

44 

49 

58 

56 

61 

51 

39 

45 

3 

MIN 

29 

27 

32 

24 

27 

44 

33 

30 

15 

23 

28 

28 

31 

32 

31 

23 

24 

29 

19 

17 

12 

12 

33 

20 

21 

24 

35 

46 

50 

32 

32 

27 

8 

KANKAKEE  4  W 

MAX 

43 

38 

58 

41 

56 

68 

63 

44 

35 

39 

37 

37 

34 

35 

38 

39 

38 

40 

30 

30 

29 

56 

65 

36 

43 

50 

57 

56 

61 

56 

38 

44 

8 

MIN 

29 

27 

33 

22 

28 

43 

33 

29 

15 

24 

28 

28 

31 

32 

30 

22 

25 

30 

18 

16 

12 

15 

36 

20 

38 

22 

35 

46 

53 

33 

32 

27 

9 

LA  HARPE  1SW 

MAX 

49 

43 

56 

47 

56 

70 

62 

51 

36 

34 

31 

30 

32 

36 

33 

41 

36 

34 

28 

29 

26 

58 

55 

35 

39 

55 

54 

60 

57 

42 

41 

43 

7 

U }  N 

26 

31 

36 

18 

28 

37 

29 

27 

15 

28 

28 

21 

24 

30 

21 

5 

25 

23 

11 

8 

5 

20 

31 

18 

25 

25 

42 

47 

39 

30 

30 

2  5 

3 

LA  SALLE 

MAX 

46 

35 

57 

44 

56 

70 

58 

40 

35 

39 

37 

35 

36 

35 

40 

39 

39 

39 

26 

28 

27 

61 

51 

35 

45 

52 

55 

62 

56 

46 

40 

44 

0 

MIN 

28 

26 

32 

20 

27 

46 

33 

28 

14 

24 

28 

29 

30 

33 

31 

18 

26 

26 

16 

16 

11 

18 

3  0 

18 

21 

23 

39 

47 

45 

32 

33 

27 

4 

L INCOLN 

MAX 

50 

41 

59 

44 

59 

72 

62 

47 

37 

34 

33 

32 

35 

36 

36 

40 

34 

38 

32 

32 

30 

60 

73 

40 

36 

53 

53 

61 

57 

48 

47 

45 

5 

MIN 

29 

30 

33 

23 

30 

43 

34 

28 

19 

27 

30 

28 

26 

30 

27 

15 

28 

27 

17 

17 

12 

23 

34 

20 

24 

20 

37 

46 

46 

32 

29 

27 

9 

MARENGO 

MAX 

39 

31 

49 

42 

55 

67 

52 

39 

33 

38 

33 

31 

34 

36 

38 

39 

37 

36 

32 

25 

28 

57 

48 

34 

41 

50 

55 

56 

55 

45 

38 

41 

7 

MIN 

22 

23 

25 

16 

22 

41 

27 

25 

8 

19 

28 

27 

30 

31 

28 

16 

18 

29 

13 

10 

8 

13 

28 

13 

11 

23 

34 

43 

44 

29 

29 

23 

6 

MATTOON 

MAX 

52 

46 

64 

45 

59 

70 

61 

SO 

38 

34 

34 

33 

32 

34 

35 

41 

37 

42 

35 

38 

31 

56 

71 

41 

34 

50 

55 

58 

65 

52 

51 

46 

6 

MIN 

31 

33 

31 

30 

28 

45 

35 

28 

20 

28 

31 

30 

26 

27 

27 

22 

27 

27 

25 

20 

12 

27 

28 

22 

17 

13 

36 

47 

31 

30 

27 

8 

MC  LEANSBORO 

MAX 

64 

53 

67 

53 

62 

75 

70 

59 

50 

43 

36 

35 

34 

35 

37 

45 

48 

55 

42 

53 

51 

63 

71 

64 

49 

55 

57 

61 

67 

54 

57 

53 

7 

MIN 

35 

41 

48 

32 

31 

49 

45 

37 

28 

32 

33 

34 

27 

27 

32 

27 

25 

40 

27 

25 

20 

27 

51 

27 

29 

25 

43 

47 

53 

38 

28 

34 

3 

MINONK 

MAX 

47 

42 

55 

44 

55 

70 

62 

45 

37 

36 

35 

34 

37 

35 

39 

37 

35 

37 

35 

31 

29 

58 

68 

36 

42 

51 

53 

62 

56 

47 

39 

44 

8 

MIN 

27 

28 

32 

22 

28 

38 

32 

28 

15 

18 

27 

27 

29 

32 

30 

13 

24 

29 

15 

15 

10 

15 

34 

19 

21 

23 

3S 

46 

47 

33 

31 

26 

6 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MAX 

40 

40 

52 

42 

53 

68 

48 

35 

31 

34 

32 

30 

34 

36 

32 

39 

36 

36 

22 

22 

22 

51 

45 

30 

39 

52 

54 

60 

46 

36 

38 

39 

8 

MIN 

25 

29 

24 

17 

28 

38 

29 

16 

12 

25 

28 

25 

27 

32 

17 

8 

19 

16 

12 

11 

6 

20 

22 

16 

24 

24 

42 

46 

35 

31 

32 

23 

7 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

48 

39 

53 

44 

54 

69 

59 

49 

34 

34 

32. 

29 

34 

35 

34 

37 

33 

34 

26 

24 

52 

52 

31 

38 

52 

53 

60 

55 

43 

41 

42 

6 

MIN 

26 

27 

32 

16 

38 

39 

33 

26 

13 

26 

26 

25 

24 

30 

22 

6 

22 

18 

11 

10 

6 

19 

29 

16 

23 

24 

39 

46 

40 

30 

31 

24 

9 

MORRIS  3  NE 

MAX 

44 

37 

57 

44 

57 

69 

61 

44 

34 

40 

39 

36 

35 

36 

40 

40 

39 

40 

30 

31 

31 

60 

57 

40 

39 

52 

55 

60 

61 

55 

39 

4  5 

2 

MIN 

27 

26 

33 

21 

24 

42 

32 

26 

13 

21 

27 

28 

30 

32 

30 

20 

22 

29 

16 

15 

10 

15 

36 

18 

17 

21 

35 

46 

52 

32 

31 

26 

7 

MORRISON 

MAX 

42 

42 

48 

42 

55 

68 

50 

37 

33 

36 

35 

34 

36 

39 

38 

42 

37 

37 

22 

23 

26 

56 

50 

33 

42 

51 

53 

58 

57 

44 

44 

42 

3 

MIN 

23 

23 

28 

15 

28 

40 

29 

25 

11 

23 

28 

25 

25 

31 

30 

13 

23 

21 

12 

11 

7 

15 

28 

13 

19 

24 

38 

44 

40 

31 

31 

24 

3 

MORRISONVILLE  1  E 

MAX 

53 

52 

63 

46 

60 

71 

67 

56 

38 

34 

33 

34 

33 

35 

34 

40 

43 

40 

36 

36 

34 

61 

74 

42 

41 

54 

54 

58 

60 

45 

52 

47 

7 

MIN 

30 

33 

41 

25 

28 

46 

37 

23 

20 

29 

31 

29 

25 

29 

29 

15 

21 

36 

20 

20 

15 

25 

41 

22 

23 

24 

36 

47 

45 

33 

28 

29 

2 

MT  CARMEL 

MAX 

58 

57 

65 

56 

65 

73 

75 

45 

45 

38 

35 

38 

35 

46 

43 

43 

41 

51 

41 

65 

70 

47 

41 

57 

60 

62 

68 

60 

55 

52 

9 

MIN 

38 

40 

40 

40 

32 

50 

50 

48 

30 

32 

32 

32 

30 

28 

32 

24 

30 

35 

28 

26 

30 

28 

28 

28 

28 

40 

49 

50 

42 

30 

35 

0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

40 

33 

47 

41 

53 

63 

57 

38 

32 

37 

35 

33 

35 

38 

37 

40 

37 

36 

21 

20 

34 

51 

49 

31 

4  0 

50 

53 

56 

55 

42 

36 

41 

0 

MIN 

22 

26 

28 

14 

24 

43 

27 

25 

9 

23 

28 

25 

26 

31 

29 

14 

19 

21 

12 

11 

7 

15 

27 

14 

14 

20 

39 

43 

40 

30 

31 

23 

8 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

63 

50 

67 

48 

62 

75 

69 

59 

44 

39 

35 

35 

31 

34 

36 

46 

42 

51 

40 

51 

43 

62 

74 

52 

46 

56 

57 

60 

64 

51 

56 

51 

6 

MIN 

34 

39 

47 

28 

29 

50 

42 

36 

25 

31 

32 

30 

25 

26 

30 

22 

33 

38 

25 

23 

12 

26 

51 

25 

27 

24 

40 

47 

51 

34 

27 

32 

6 

NEW  BURN SIDE 

MAX 

64 

61 

68 

51 

60 

77 

67 

56 

47 

41 

41 

37 

33 

36 

39 

48 

46 

56 

43 

53 

49 

63 

70 

55 

60 

57 

56 

60 

66 

54 

58 

54 

0 

MIN 

37 

40 

50 

32 

29 

51 

44 

42 

28 

33 

34 

31 

26 

26 

31 

20 

34 

40 

27 

23 

22 

25 

53 

27 

32 

21 

4  6 

47 

46 

35 

26 

34 

1 

NEWTON 

MAX 

56 

52 

65 

48 

62 

74 

70 

67 

45 

41 

35 

35 

34 

36 

38 

45 

42 

47 

42 

47 

44 

60 

71 

57 

43 

47 

56 

59 

68 

55 

54 

51 

5 

MIN 

32 

35 

42 

26 

28 

45 

42 

37 

25 

30 

31 

31 

28 

28 

32 

23 

30 

35 

24 

22 

14 

25 

47 

25 

25 

15 

38 

47 

54 

35 

28 

31 

6 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

56 

51 

65 

59 

62 

73 

68 

54 

46 

40 

35 

35 

33 

35 

36 

45 

38 

47 

41 

48 

44 

59 

69 

60 

42 

55 

55 

60 

65 

60 

51 

51 

2 

MIN 

34 

36 

45 

28 

2  7 

47 

44 

40 

26 

29 

31 

31 

28 

28 

30 

23 

30 

38 

25 

25 

21 

26 

49 

42 

25 

21 

41 

48 

36 

29 

32 

a 

OTTAWA 

MAX 

45 

35 

57 

46 

57 

70 

58 

43 

35 

40 

38 

35 

37 

37 

41 

42 

39 

40 

27 

30 

29 

59 

52 

37 

4  6 

52 

55 

63 

56 

47 

40 

44 

8 

MIN 

29 

27 

31 

21 

28 

44 

32 

30 

14 

24 

28 

30 

32 

33 

31 

19 

25 

26 

22 

16 

11 

17 

30 

19 

20 

24 

37 

46 

47 

34 

33 

27 

7 

PALESTINE 

MAX 

56 

47 

64 

44 

63 

75 

64 

57 

44 

38 

35 

36 

38 

38 

46 

38 

48 

39 

48 

34 

59 

68 

44 

36 

52 

49 

59 

65 

48 

54 

4  9 

2 

MIN 

32 

36 

42 

28 

32 

46 

43 

37 

26 

31 

32 

31 

29 

28 

33 

25 

28 

34 

25 

23 

15 

23 

38 

27 

2  0 

12 

36 

48 

48 

35 

28 

31 

3 

PANA 

MAX 

55 

H 

63 

48 

62 

74 

64 

50 

38 

33 

33 

32 

33 

35 

37 

41 

36 

44 

38 

40 

34 

62 

75 

45 

37 

55 

54 

58 

65 

49 

55 

48 

0 

MIN 

30 

34 

35 

26 

27 

46 

37 

32 

22 

30 

31 

29 

26 

28 

30 

18 

28 

33 

20 

20 

15 

24 

40 

22 

25 

22 

38 

46 

48 

33 

27 

29 

7 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

52 

44 

65 

48 

61 

72 

66 

50 

40 

38 

35 

35 

31 

38 

36 

40 

37 

44 

35 

38 

31 

58 

65 

46 

0 

MIN 

30 

31 

41 

25 

26 

40 

38 

33 

22 

27 

29 

28 

27 

25 

31 

22 

23 

32 

20 

17 

7 

19 

39 

24 

21 

20 

37 

46 

52 

34 

28 

28 

8 

PECRIA  WB  AIRPORT 

MAX 

43 

46 

56 

42 

5  5 

69 

53 

40 

35 

36 

33 

33 

35 

35 

34 

40 

37 

37 

27 

30 

26 

60 

58 

35 

38 

51 

52 

58 

57 

42 

39 

43 

3 

MIN 

28 

31 

29 

20 

3iy 

41 

32 

20 

16 

26 

28 

28 

27 

32 

22 

13 

26 

18 

15 

14 

11 

23 

25 

19 

24 

24 

38 

46 

41 

32 

31 

26 

1 

PONTIAC 

MAX 

45 

39 

58 

42 

SO 

69 

63 

43 

34 

37 

37 

35 

38 

36 

33 

38 

37 

39 

29 

30 

28 

58 

67 

35 

42 

49 

54 

57 

60 

51 

39 

44 

4 

MIN 

28 

29 

33 

23 

28 

44 

33 

29 

15 

23 

27 

27 

29 

32 

30 

20 

25 

28 

16 

15 

11 

17 

33 

20 

23 

23 

37 

46 

49 

32 

31 

27 

6 

CJUINCY 

MAX 

50 

43 

55 

49 

5  9 

75 

55 

50 

39 

33 

32 

30 

30 

32 

34 

38 

35 

35 

34 

33 

34 

70 

64 

45 

4  0 

60 

56 

66 

55 

37 

44 

4  5 

6 

MIN 

27 

34 

33 

22 

32 

48 

2  9 

27 

15 

31 

30 

26 

22 

29 

25 

14 

30 

24 

18 

17 

13 

26 

29 

21 

2  8 

28 

4  7 

47 

36 

31 

28 

28 

0 

QUINCY  CAA 

MAX 

48 

51 

55 

48 

60 

73 

55 

39 

38 

32 

33 

29 

31 

32 

31 

37 

35 

35 

31 

29 

30 

66 

63 

42 

38 

58 

55 

62 

43 

36 

43 

43 

8 

MIN 

25 

32 

27 

20 

29 

35 

29 

20 

15 

30 

28 

24 

21 

28 

15 

8 

27 

18 

15 

12 

7 

24 

24 

19 

27 

25 

4  5 

42 

32 

30 

27 

24 

5 

RANTOUL  CUANUTE  AF 

MAX 

48 

44 

57 

46 

54 

72 

64 

46 

33 

38 

36 

33 

33 

38 

37 

40 

35 

39 

30 

32 

29 

56 

S5 

39 

42 

50 

58 

56 

60 

41 

45 

4  5 

0 

MIN 

32 

32 

31 

26 

28 

42 

36 

27 

19 

25 

31 

28 

28 

28 

27 

20 

25 

23 

21 

18 

13 

18 

2  9 

23 

2  5 

20 

32 

47 

41 

33 

30 

27 

7 

ROBERTS  3  N 

MAX 

46 

38 

58 

45 

55 

70 

62 

45 

35 

37 

36 

35 

35 

35 

35 

39 

36 

39 

31 

32 

28 

55 

64 

35 

43 

49 

54 

56 

60 

52 

40 

44 

5 

MIN 

29 

29 

33 

24 

26 

44 

33 

29 

16 

23 

26 

26 

29 

33 

29 

18 

24 

29 

17 

11 

11 

17 

35 

20 

21 

22 

33 

43 

49 

33 

30 

27 

2 

ROCKFORD 

MAX 

40 

33 

48 

42 

54 

66 

50 

46 

35 

37 

35 

34 

35 

37 

39 

41 

39 

35 

25 

25 

28 

55 

53 

33 

41 

50 

55 

56 

55 

46 

39 

42 

2 

MIN 

22 

24 

2  9 

24 

28 

43 

27 

27 

10 

20 

29 

28 

28 

32 

29 

16 

21 

24 

19 

15 

9 

15 

29 

14 

14 

23 

27 

44 

42 

32 

29 

24 

9 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

37 

35 

47 

4  0 

50 

63 

43 

33 

30 

35 

34 

31 

34 

35 

36 

37 

36 

37 

23 

25 

27 

53 

40 

30 

42 

48 

52 

56 

51 

39 

37 

39 

2 

MIN 

24 

26 

24 

18 

27 

39 

30 

16 

12 

23 

30 

29 

31 

33 

25 

19 

23 

18 

14 

11 

10 

16 

25 

16 

14 

24 

36 

44 

38 

31 

31 

24 

4 

RUSHV ILLE 

MAX 

30 

43 

55 

4  7 

56 

74 

56 

50 

38 

32 

32 

31 

33 

35 

34 

42 

37 

36 

32 

32 

31 

60 

62 

41 

37 

54 

56 

58 

56 

43 

43 

44 

7 

'1  IN 

29 

35 

36 

23 

2  9 

41 

32 

30 

17 

30 

31 

28 

26 

31 

26 

13 

29 

26 

16 

14 

11 

23 

32 

22 

26 

20 

41 

47 

41 

32 

30 

28 

0 

SPARTA 

MAX 

64 

54 

65 

50 

63 

75 

69 

60 

4  7 

43 

38 

37 

31 

34 

39 

49 

44 

54 

44 

56 

44 

64 

80 

57 

56 

60 

59 

60 

67 

50 

59 

53 

9 

M  IK- 

35 

41 

50 

29 

29 

50 

4  0 

38 

26 

33 

34 

31 

25 

27 

30 

23 

35 

38 

24 

24 

15 

27 

53 

27 

36 

26 

41 

48 

50 

35 

29 

33 

8 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

49 

49 

60 

47 

59 

72 

55 

43 

37 

33 

33 

32 

34 

35 

34 

39 

35 

38 

33 

31 

29 

61 

73 

39 

36 

53 

54 

58 

58 

38 

48 

45 

0 

MIN 

29 

34 

29 

26 

31 

4  5 

36 

25 

20 

2  9 

31 

29 

25 

31 

22 

13 

30 

21 

19 

18 

14 

25 

26 

21 

25 

25 

42 

48 

38 

32 

29 

28 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 

4  9 

49 

60 

45 

an 

73 

57 

46 

37 

33 

33 

32 

35 

37 

39 

41 

37 

40 

35 

33 

31 

63 

73 

41 

36 

53 

54 

58 

55 

41 

50 

46 

0 

MIN 

31 

35 

32 

27 

32 

46 

37 

25 

20 

30 

32 

28 

26 

33 

26 

18 

32 

21 

20 

19 

16 

27 

25 

22 

25 

26 

41 

50 

39 

33 

31 

29 

2 

STOCKTON 

MAX 

36 

30 

45 

37 

50 

57 

43 

41 

30 

34 

33 

30 

31 

35 

35 

37 

34 

35 

21 

18 

23 

49 

47 

27 

39 

47 

52 

51 

52 

39 

35 

37 

8 

MIN 

19 

22 

26 

11 

26 

41 

24 

23 

6 

19 

22 

23 

24 

24 

26 

12 

14 

21 

9 

7 

4 

11 

26 

11 

8 

23 

37 

40 

39 

30 

28 

21 

2 

SYCAMORE 

MAX 

40 

31 

52 

41 

53 

66 

47 

40 

33 

38 

33 

35 

37 

36 

38 

37 

37 

2  5 

26 

28 

58 

48 

32 

40 

48 

55 

58 

53 

44 

37 

41 

5 

MIN 

23 

25 

26 

17 

2  5 

38 

29 

23 

9 

21 

27 

30 

32 

28 

15 

21 

21 

12 

10 

8 

14 

26 

14 

13 

22 

34 

44 

43 

30 

29 

23 

6 

TABLE  GROVE 

MAX 

46 

40 

53 

46 

56 

72 

55 

47 

35 

32 

32 

30 

34 

35 

33 

40 

33 

35 

29 

30 

26 

60 

65 

36 

37 

54 

55 

59 

55 

43 

41 

43. 

4 

MIN 

28 

32 

31 

21 

27 

43 

31 

32 

16 

28 

29 

27 

25 

31 

25 

12 

25 

23 

12 

11 

8 

20 

29 

19 

25 

23 

41 

47 

41 

31 

30 

26 

S 

See  reference  notet  following  Station- Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  "-LI-0IS 

Table  5-Continued  1951 


Station 

Day  of  month 

■ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 

TUSCOLA 

MAX 
If  IN 

S3 
30 

45 

33 

63 
40 

46 

25 

61 

36 

74 
41 

67 
36 

54 
31 

44 

31 

36 
36 

33 
39 

35 
28 

33 
36 

37 
36 

37 
30 

41 

19 

36 
26 

44 

33 

35 
19 

37 
19 

33 
9 

60 
28 

70 
10 

41 

21 

36 
31 

51 
19 

55 
32 

58 
46 

63 

55 
34 

44 

28 

47.6 
38.0 

URBAN  A 

MAX 
II  IN 

50 
31 

48 

33 

60 
36 

48 

26 

58 
31 

71 
44 

63 
37 

49 

33 

36 
30 

35 
28 

35 
29 

33 
39 

34 

39 

37 
27 

36 
31 

37 
20 

35 
27 

40 
31 

31 

20 

33 
21 

30 
13 

57 
20 

67 
37 

40 
34 

38 
36 

48 

33 

54 

36 

57 
46 

62 
51 

56 
34 

47 

3  0 

46.0 
29.  7 

WALNUT 

MAX 
II  IN 

44 

35 

36 
26 

53 
39 

40 
17 

56 
29 

65 
45 

63 
28 

38 

33 
13 

37 
25 

37 
27 

36 
28 

37 
27 

37 
33 

38 
29 

40 
13 

37 
23 

37 
35 

25 
13 

22 
12 

24 

9 

55 
16 

55 

30 

33 
15 

40 

31 

53 
39 

53 
40 

60 
45 

64 
43 

57 
31 

43 
31 

43.6 
25.9 

WATSEKA 

HAS 
KIN 

47 

30 

39 
39 

59 
35 

48 

25 

57 
26 

71 
44 

64 

35 

40 

30 

35 
17 

39 
24 

37 
27 

35 
29 

37 
31 

37 
30 

38 
31 

41 
24 

38 
24 

40 
31 

31 
19 

33 
18 

31 
13 

55 
17 

65 
36 

38 
32 

44 

31 

50 
33 

58 
36 

57 
47 

60 
53 

53 
34 

4  0 

32 

45.7 
28.8 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

40 

35 

33 
33 

54 

29 

43 
19 

47 

25 

65 
39 

46 

30 

36 
36 

29 
10 

35 
33 

35 
28 

35 
29 

35 
32 

35 
32 

37 
29 

37 
18 

36 
19 

38 
26 

26 
15 

26 
13 

28 
10 

58 
14 

49 

27 

33 
17 

39 
16 

31 

57 
33 

57 
37 

50 
39 

48 
31 

40.9 
24.5 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

42 

36 

36 
36 

57 
30 

41 

30 

55 
26 

67 
44 

64 

31 

40 
28 

33 
11 

37 
33 

35 
29 

35 
28 

34 
31 

35 
32 

37 
29 

36 
18 

38 
20 

39 
28 

29 
16 

28 
14 

30 
10 

58 
14 

54 
34 

34 
17 

39 
18 

50 
33 

58 
35 

57 
46 

57 
49 

52 
32 

38 
31 

43.4 
26.4 

WHITE  HALL  1  E 

MAX 
MIN 

53 
29 

49 

33 

61 
42 

47 

25 

56 
28 

72 
43 

71 
34 

53 
33 

38 
19 

38 
31 

33 
31 

32 
29 

31 
24 

32 
30 

34 
38 

39 
14 

38 
31 

40 
34 

35 
19 

34 
19 

34 
15 

66 
21 

71 
41 

43 

33 

43 

37 

56 
34 

55 
40 

61 
48 

59 
43 

45 

32 

51 

28 

47.4 
39.5 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

53 
32 

46 

33 

67 
38 

45 

35 

59 
27 

71 
45 

66 

36 

45 

30 

38 
21 

34 
28 

33 
30 

33 
39 

32 
35 

35 
36 

35 
39 

40 
20 

35 
37 

42 

33 

34 
19 

37 
29 

32 
12 

60 
28 

72 
42 

43 

32 

34 
31 

50 
18 

53 
36 

58 
46 

63 

50 

S3 
33 

51 

28 

46.6 
29  6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  m 

oath 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Q 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

21 

25 

26 

27 

28 

31 

Anna  1  NW 

SNOWFALL 

eil    f\\I  /Tim 

T 

1.5 

0.5 

1.0 

Antloch 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 

2.0 

1.3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

Aurora  College 

SNOWFALL 

0.3 

0.3 
T 

0.9 

0.2 

T 

0.7 
1 

T 
T 

T 
T 

Belleville  Scott  AF  Base 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

0.8 

T 

0.8 

0.9 

T 

BloomlngtOD  Normal 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.7 

1.0 

2.0 

1.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Cairo  »B  City 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

0.7 

0.1 

T 

CarllQvllle  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

1.0 

T 

T 

T 

T 

Chicago  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.3 

1.4 

0.1 

T 

T 
T 

T 

0.3 
T 

T 
T 

T 

Danville 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

3.5 

3.5 

1.5 

T 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

Decatur 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 
T 

3.7 
1 

1.9 
T 

1.8 
3 

T 
T 

T 
T 

1.0 
T 

I 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

Dixon 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
3 

4.0 
6 

0.5 
3 

2 

1 

T 

T 

I 

T 
T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

Effingham 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
T 

T 

1.0 
T 

0.3 
2 

0.3 
T 

Galva 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

0.7 
1 

1.8 
3 

1.7 

5 

4.1 

9 

2.0 
11 

11 

10 

9 

3 

3 

3 

3 

T 
T 

T 
T 

Golconda  Dam  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

Green v l 1 le 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
2 

T 
1 

0.3 

0.4 

Harrlsburg 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

Jollet  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 
T 

2.1 
T 

1.2 
T 

T 

I 

T 

0.4 

0.1 

0.1 

0.3 

Kankakee 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

3.8 
2 

1.5 
1 

T 

I 
T 

T 

T 

La  Harpe  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.1 

4.0 

4.5 

2.0 

1.5 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

3.2 

Lincoln 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.5 
T 

2.5 
3 

T 
1 

T 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

Hareago 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

T 

1.0 
1 

3.5 
5 

1.0 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

Mo line  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
1 

3.1 
5 

4.4 

9 

5.2 
13 

0.3 
9 

8 

5 

T 
4 

T 

3 

T 
3 

3 

3 

1 

1.1 
1 

T 

T 

T 

T 

0.4 

Monmouth  re  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.3 

5.0 

0.7 

0.8 

0.6 

T 

Morrison 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

4.0 

3 

2.0 
5 

4.0 
9 

1.0 
4 

3 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
3 

T 
T 

T 

T 
T 

Morrlsonvllle  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
1 

3.0 
3 

1.0 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

Mt.  Camel 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

0.5 
1 

T 

T 

-T 

1.0 
1 

T 
T 

Soo  reference  note*  following  Station  Index. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
MARCH  1951 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Mount  Vernon  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 

3 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

1  .  4 

T 

T 
T 

T 

Olney  Radio  Station 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

2.0 
1 

1.0 

2.0 
T 

1.5 

Ottawa 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
1 

0.8 
T 

5.0 
1 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

Peoria  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
T 

2.6 
4 

1.2 
5 

2.3 
3 

0.5 
3 

1 

T 

0.4 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

Pontlac 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 
2 

1.0 
2 

1.0 
2 

T 
1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

Qulncy  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.4 
1 

1.0 
2 

1.9 
4 

1.2 
5 

5 

2 

0.6 

3 

T 
3 

T 
3 

0.3 
3 

2 

T 

0.6 

T 

0.3 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.6 
1 

T 
1 

1.9 
2 

0.6 

2 

0.5 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Roberts  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

1.0 

3.3 

1.0 

0.3 

T 

T 

Rockford  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  0 
1 

T 

1.3 
1 

1.2 
3 

0.1 
2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1.0 
1 

T 
1 

T 

T 

0.4 
T 

T 

Sparta 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.5 
3 

1.5 
2 

T 
T 

2.5 
T 

T 

Springfield  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

2.0 
1 

T 
T 

0.3 
1 

2.3 
2 

0.2 
2 

T 
1 

T 

1.3 
T 

T 

T 

T 

0.8 
T 

T 

Stockton 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 

3 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

0.5 
T 

3.0 
3 

5.0 
8 

0.5 
7 

6 

5 

4 

T 
2 

T 
2 

2 

2 

1 

0.5 
1 

2.0 

2 

1 

T 

T 

T 

3.5 
2 

1 

Sycamore 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.5 
2 

7.0 
8 

T 
6 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

Table  Grove 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.4 
2 

1.0 
3 

2.0 

5 

2.5 
8 

1.8 
8 

6 

4 

1.5 
4 

T 

3 

T 
3 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

1.8 

Tuscola 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

1.5 
3 

T 
2 

T 
1 

T 

1.0 
1 

1.0 

White  Ball  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.5 
3 

4.5 
5 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

Soe  raforence  notos  following  Station  Indei. 


-  60  - 


STATION  INDEX 


Station 


Annaean 

Antloch 
Augusta 

Aurora  College 


Beards town 
Beards town  Lagr  ange  Daj 
Belleville  Scott  AF  Bm 
Belvidere  Sewage  I 

Bent  ley 
Bon too 
B looking too 
Bloomington  Hot** 
Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Ou  52 
Cairo  WB  City 
Cup  Sills 
Canton 

Carbondale  Sewage 
Carllnville  4  E 
Carlyle 
Carml 

Carpenter  1  SW 


Casey 

Chandlervi 
Cbannabon 
Charleston 


Chester 

Chicago  Cal  Treat  Wks . 
Chicago  Heights 
Chicago  Lakevlew  Pumplni 


Chicago  Loyola  \ 
Chicago  Nayfalr  Pmpg  : 
Chgo  H  Branch  Pump  St: 
Cbgo  Roselind  Pump  It 
Chgo  San  Dtot  Pi 


0053  [Edwards 
0072  k-  r  ,  r 
0082  [Warren 
0137  Madison 
0187  [union 

0195  I 
0203  E 

0330  [Hancock 


Cbgo  San  Dl: 


Chgo  Sprlngfld  Pumpii 
Chicago  University 
Chicago  TO  Airport 

Chicago\wB  City 
Cnllllcothe 

Clsne  Brown 


Colllosvllle 

Crete 
Danville 
Oanvllle  Hospl 


Danville  Sewage  Plan 
Decatur 

Pes  Plain-  •    1  NW 


Dons  2  HE 
Du  Quoin 
Dwlght 

Dwlght  St.  Reformatory 


Elsah 

Svaneton  Pumping  Sta 
Falrbury  Water  Works 
Fairfield 

Farmer  City 
Flora 
Free port 

Freeport  Sewage  Plan' 
Ful  too  Dojb  13 

Calstla  1  W 

Galena 

Calesburg 

Ceneaeo 


Gleodale  Exp 
Golconda  Dam  : 


Grand  Tower  2  : 
Greenfield 
Greenup 
Greenville 

Grldley 
Grlggsviii« 
Hardin 
Berrlsburg 
Harris burg  Dis 


County 


1263  Jackson 
12B0  D 
|1288  k 

296  [Whit 
130-t  kadi 


rk 


1386  I 

1420  C 
1436 

1475  iMcLeai 
1491  Randolph 
1S22  Cook 
1527  K 


2145  Vermilion 
2193  Mac 
2286  tool 
C330  Coles 
S346  Lee 

i  "'■  9  7  kooa 
B417  McLean 
t*483  Perry 
Q497  Livingston 
2502  Livingston 

2614  St .  Clair 
2642  Peoria 
2679  Madison 
2687  Effingham 
[2736  Kane 


Havana 

Havana  No.  2 
Henry 

rill  ISbvr-, 

Hoopeston 
Hudson  Lk  Bio 


Jtcksoi 


i  Hi 


Sewage  Pi . 


Jackson vi l le 
Jerseyvllle 
Jollet  Brandon  Rd  Dam 
Jollet  WB  Airport 
Kankakee 

Kankakee  4  NW 
Kankakee  Sewage  Plant 
Kelthsburg 

Kewanee  Baker  Park 

La  Harpe  1  SW 

La  Salle 

La  Salle  t  S 

Uwreocevllle 


t  Drainage  Code:  1. 


3850  Calhoun 
3879  Saline 
3884  Saline 

0930  Mason 
3940  Mason 
4017  Marehall 
4108  Montgomery 
4198  Vermilion 

4269  McLean 
4312  Crawford 
"4317  Crawford 
(4355  flock  Island 
4442  Horgan 

14447  Morgan 
■4489  Jersey 

4530  Will 

4535  Will 
4593  ICankakee 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  °F ,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in 
miles.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,  4,  6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing 
or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6      Station  not  equipped  with  a  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks,  postal  notes  and 
money  orders  should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the 
Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.B.O.,  Kansas  City,  Mo.   —  5-16-51  —  1160 
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The  mean  temperature  for  April  1951  of  49.6°  was  2.9°  below  the  normal,  52.5°.  However, 
this  average  compared  favorably  with  April  of  1950,  which  was  the  coldest  April  since  1926. 
Mean  monthly  temperatures  ranged  from  55.9°  at  Cairo  to  43.9°  at  Waukegan.  At  the  beginning 
of  the  month,  temperatures  were  averaging  near  normal  in  northern  localities,  slightly  below 
normal  in  central  sections,  and  considerably  below  normal  in  the  southern  third  of  the 
State.  The  second  week  found  the  State  average  well  below  normal.  Below-normal  readings 
continued  in  the  southern  third  of  the  State  for  the  following  week,  although  the  remainder 
of  the  State  observed  seasonable  temperatures.  The  latter  part  of  the  month,  however, 
brought  readings  considerably  above  normal  over  the  entire  State.  It  was  during  this  period 
that  Jerseyville  reported  a  maximum  temperature  of  92°  on  the  28th,  which  was  the  highest 
reading  reported  during  the  month.  The  lowest  temperature  recorded  was  22°  at  Walnut  on 
the  5th,   during  the  early  subnormal  period. 

Precipitation  totals  were  near  normal  over  the  State,  the  State-wide  average  being  3.45 
inches  as  contrasted  to  a  normal  of  3.55  inches,  or  only  0.10  inch  below  normal.  Light 
rain  or  snow  was  reported  generally  on  April  1  and  2,  and  again  during  the  period  April  6-14. 
Rain  was  general  again  around  the  20th  and  22d ,  but  the  southern  third  of  the  State  re- 
ported few  significant  falls  after  that  date.  However,  extremely  heavy  totals  were  re- 
corded in  northern  and  central  sections  of  the  State  on  April  28  and  29.  During  those  days, 
amounts  in  excess  of  2  inches  were  reported  from  many  central  and  northern  observing  points. 
Measurable  precipitation  was  observed  on  13  days  of  the  month  on  the  average.  Mattoon  re- 
corded the  greatest  monthly  total  precipitation,  5.93  inches,  while  the  least  was  reported 
from  Barry — 1.00  inch.  Snowfall  averaged  1.4  inches,  with  the  greatest  snowfall  reported 
being  4.5  inches  at  Minonk.  Eight  observing  stations  reported  that  no  snow  fell  during 
April.  Rain  and  snow  during  the  first  half  of  the  month  impeded  field  work  considerably, 
while  grasses,  legumes,  and  fall  sown  grains  were  retarded  considerably  by  the  below-normal 
temperatures  of  the  first  3  weeks  or  so.  The  above-normal  temperatures  of  the  month's 
last  week  stepped  up  vegetative  growth  to  a  marked  degree. 

While  no  major  storms  were  reported,  thunderstorms  in  the  Jol iet-Lockport-Chicago  area  on 
April  28  caused  considerable  wind,  flood,  and  lightning  damage;  and  heavy  rain  during  a 
thunderstorm  at  Springfield  on  the  29th  resulted  in  flood  damage. — JTC 
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In  addition  to  the  cl  imatologlcal  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hy- 
drocllmatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Bydrologic 
Bulletin  Series.  The  Bydroclimatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages 
— mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipita- 
tion. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers, 
Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order 
to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning 
of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network, 
now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has 
been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  an- 
nually to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  av- 
eraged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000 
since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  trans- 
ferred about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since 
1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet 
the  increasing  needs  of  their  program  fn  the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation,  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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3 

0 

Mlnonk 

48 

3 

-  1.8 

83 

28 

27 

17 

510 

0 

11 

4.47 

1.47 

1.14 

11 

4.5 

1 

11 

4 

1 

Hollne  WB  AP  // 

47 

3 

-  1.5 

83 

28+ 

27 

5+ 

543 

0 

10 

3.60 

.91 

1.11 

11 

1.4 

0 

12 

3 

1 

■onsiouth  Airport 

48 

4 

-  2.4 

84 

28 

27 

4+ 

562 

0 

10 

3.31 

.26 

.64 

12 

13 

2 

0 

S««  rtttr*oee  not«»  follovlnc  3!«tlon  Iod»t 
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Table  2-Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
irom  normal 

Highest 

• 

& 

Loweat 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Data 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Max.  90" 
or  above 

Min.  32* 
or  below 

Total 

Total 

■a 

8-  §  ■ 

i  u 

1  A 

2  o  « 

Date 

.01  or  more 

e 

0 

S 

0 

o 
to 

1.00  oi 
more 

Morris  3  NE 

47.8 

-  1.6 

84 

30 

27 

17 

527 

0 

9 

3.82 

.93 

.82 

28 

1 . 0 

0 

ii 

3 

 z — 

Morrison 

47.2 

-  2.3 

85 

28 

26 

17 

544 

0 

12 

3.03 

.03 

.59 

12 

2.0 

0 

14 

1 

n 

Mount  Carroll 

46.3 

-  1.8 

82 

28+ 

24 

5+ 

569 

0 

13 

3.16 

.38 

.64 

21 

2.3 

0 

13 

2 

Ottawa 

49.1 

-  1.4 

85 

28+ 

29 

5+ 

492 

0 

5 

4.12 

1.14 

1.00 

28 

T 

0 

10 

3 

1 

Pod t lac 

48.0 

-  3.3 

82 

28 

28 

17 

521 

0 

9 

3.94 

.59 

1.15 

28 

1.0 

T 

1 

12 

2 

1 

Bock ford 

46.9 

-  1.2 

85 

28 

27 

17 

551 

0 

10 

3.82 

1.09 

.76 

13 

1.5 

0 

13 

3 

o 

Rockford  CAA  AP 

45.4 

-  .3 

82 

28 

28 

5 

589 

0 

10 

3.0 

0 

Stockton 

44.1 

80 

28 

24 

16+ 

627 

0 

16 

4.04 

1.36 

.72 

29 

3.5 

2 

1 

15 

3 

o 

Sycamore 

46.0 

-  1.3 

84 

28 

27 

5+ 

576 

0 

14 

3.08 

.30 

.94 

11 

T 

0 

13 

1 

0 

Walnut 

47.7 

-  2.3 

85 

30 

22 

5 

530 

0 

13 

4.55 

1.81 

1.17 

12 

9 

Waukegan 

43.9 

-  1.3 

85 

28 

26 

20 

636 

0 

12 

4.02 

1.21 

.71 

12 

1.1 

1 

1 

17 

4 

o 

wheat  on  Col lege 

47.6 

83 

28+ 

28 

16+ 

524 

0 

8 

3.57 

.73 

.93 

12 

T 

T 

1 

16 

2 

o 

DIVISION 

46.9 

-  2.3 

3.73 

.70 

1.7 

CENTRAL  DIVISION 

Bloomi eg t on  Normal 

49.1 

-  2.4 

84 

28 

28 

17 

490 

0 

9 

3.45 

.09 

.93 

12 

2.8 

1 

12 

12 

3 

o 

Carllovllle  4  E 

50.3 

-  3.5 

90 

28 

28 

5+ 

456 

1 

9 

2.80 

_ 

1.17 

.88 

11 

T 

T 

12 

10 

1 

0 

Charleston 

51.311 

-  1.6 

86 

28 

30 

23 

436 

0 

5 

5.59 

2.07 

2.60 

29 

T 

0 

11 

3 

1 

Chenoa 

47. 911 

83 

28 

28 

17 

526 

0 

10 

4.22 

.88 

1.37 

28 

4.0 

1 

1 

11 

4 

1 

Dan  v  i lie 

49.1 

-  1.3 

84 

28+ 

27 

17 

492 

0 

7 

3.24 

.19 

.70 

7 

T 

0 

17 

2 

0 

Decatur 

49.9 

-  2.5 

86 

28 

28 

17 

480 

0 

9 

5.00 

1.32 

1.25 

11 

1.0 

0 

20 

3 

2 

Effingham  CAA  AP  // 

51.3 

-  .5 

85 

30 

27 

17 

429 

0 

8 

2.84 

.69 

.71 

7 

T 

0 

8 

2 

0 

Grlggsville 

49.9V 

-  3.8 

88 

28 

28 

1+ 

472 

0 

11 

1.67 

- 

1.83 

.48 

12 

T 

0 

9 

0 

0 

49.6 

-  3.2 

85 

28+ 

27 

17 

479 

0 

9 

3.97 

.68 

.95 

6 

1.5 

T 

1 

14 

4 

0 

Hi 1 laboro 

50.4 

-  3.4 

88 

28 

27 

17 

468 

0 

11 

4.11 

.36 

1.24 

7 

2.0 

T 

12 

10 

3 

1 

Hoopes  tOD 

48.4 

-  2.4 

84 

30 

28 

17 

512 

0 

7 

3.59 

.04 

1.11 

28 

T 

0 

17 

3 

1 

Jacksonville 

50.0 

-  2.8 

90 

28 

25 

17 

474 

1 

12 

1.89 

_ 

1.43 

.68 

11 

T 

T 

1+ 

8 

1 

0 

Jerseyville 

51.8 

-  2.9 

92 

28 

28 

17 

430 

2 

3 

2.17 

- 

1.75 

.58 

11 

1.5 

0 

9 

1 

0 

La  Harpe  1  SW 

49.4 

-  2.1 

87 

30 

26 

17 

486 

0 

13 

3.37 

.25 

.  73 

12 

1.5 

T 

1 

13 

2 

0  1 

Lincoln 

49.4 

-  2.8 

85 

28+ 

27 

17 

486 

0 

10 

3.54 

.09 

1.19 

11 

T 

0 

15 

2 

1 

Hat toon 

48.7 

-  3.1 

84 

28 

30 

5+ 

503 

0 

6 

5.93 

2.32 

2.70 

29 

T 

0 

11 

2 

1 

Morrisonville 

49.8 

-  2.8 

85 

28 

27 

17 

456 

0 

10 

3.77 

.35 

1.04 

7 

1.0 

0 

11 

1 

Newton 

52.7 

-  .5 

87 

28+ 

28 

17 

450 

0 

4 

3.04 

- 

.28 

.61 

11 

.2 

T 

8 

13 

2 

0 

Palestine 

51 . 9 

-  2.4 

89 

30 

30 

17+ 

421 

0 

3 

2.62 

.79 

.  47 

12 

T 

0 

12 

0 

0 

50.4 

-  2.8 

87 

28 

27 

17 

463 

0 

9 

3.96 

.50 

.95 

7 

T 

T 

12 

16 

2 

0 

Paris  Water  Works 

49.6 

-  2.5 

85 

28+ 

25 

17 

485 

0 

7 

4.90 

1.39 

1.00 

29 

.0 

0 

12 

1 

Peoria  WB  AP 

47.9 

-  2.0 

83 

30 

27 

17 

528 

0 

9 

4  .09 

.  71 

1 . 16 

6 

2.1 

T 

1 

13 

3 

2 

Qulncy 

50.3 

-  3.8 

87 

28+ 

28 

17 

470 

0 

7 

2.38 

.95 

.77 

11 

2.0 

T 

8+ 

11 

1 

0 

Qulncy  CAA  AP 

48.0 

86 

28 

25 

17 

532 

0 

14 

1.76 

_ 

1.58 

.61 

11 

1.3 

T 

11+ 

10 

1 

0 

Roberts  3  N 

47.4 

-  2.5 

82 

28 

27 

17 

536 

0 

12 

3.11 

_ 

.13 

.95 

28 

1.2 

0 

10 

2 

0 

Rushvl lie 

50.0 

-  2.7 

87 

30 

27 

17 

476 

0 

10 

2.73 

_ 

.64 

.80 

11 

0 

8 

3 

0 

Springfield  WB  AP 

48.7 

-  1.6 

87 

28 

27 

4 

509 

0 

11 

5 . 09 

1 . 58 

2 . 50 

29 

1.9 

° 

18 

2 

Springfield  WB  City 

50.3 

-  2.4 

88 

28 

31 

1 

464 

0 

4 

4.55 

1.04 

1.60 

29 

16 

3 

2 

Table  Grove 

48.7 

-  3.3 

85 

28 

27 

2 

507 

0 

10 

3.93 

.81 

.82 

28 

1.5 

0 

12 

4 

0 

Tuscola 

49.9 

86 

28+ 

26 

17 

472 

0 

9 

4.28 

.60 

.90 

29 

0 

19 

3 

0 

Urbana 

48.3 

-  2.3 

82 

28+ 

29 

17 

506 

0 

7 

3.07 

- 

.53 

.58 

7 

.1 

T 

2 

15 

2 

0 

Vandalia  CAA  AP 

49.8 

85 

28+ 

29 

4+ 

479 

0 

8 

2.73 

.99 

11 

.1 

9 

0 

Watseka 

48.5 

84 

28+ 

29 

17 

511 

0 

8 

4.75 

1.42 

2.36 

28 

1.0 

0 

15 

2 

1 

White  Hall  1  E 

50.2 

-  3.5 

86 

28+ 

27 

17 

469 

0 

11 

2.86 

_ 

.76 

.56 

11 

T 

0 

11 

2 

0 

Windsor 

49.4 

-  3.1 

85 

28 

27 

17 

483 

0 

9 

3.42 

_ 

.34 

.80 

7 

2.0 

0 

13 

2 

0 

DIVISION 

49.7 

-  3.1 

3.55 

- 

.08 

.9 

SOUTHERN  DIVISION 

Alton  Dam  26 

51.0 

90 

29 

31 

17 

446 

1 

5 

2.29 

- 

1.60 

.69 

12 

T 

0 

11 

2 

0 

Anna  1  NW 

52. 5M 

-  4.7 

85 

28 

27 

17 

395 

0 

2 

2.80 

1 . 80 

1.06 

21 

T 

0 

11 

2 

1 

Belleville  Scott  AF  Base  // 

51.4 

88 

28 

30 

17 

438 

0 

2 

2.17 

- 

1.87 

.68 

11 

1.1 

0 

10 

2 

0 

Cairo  WB  City 

55.9 

-  3.2 

87 

28 

35 

17 

311 

0 

0 

3.99 

.  27 

2.44 

21 

T 

0 

12 

2 

1 

Carbondale  Sewage  Plant 

53.6 

-  3.6 

86 

28 

26 

17 

369 

0 

4 

3.15 

.97 

1.22 

22 

.0 

0 

12 

1 

1 

Du  Quoin 

53.5 

-  2.7 

87 

28 

29 

17 

377 

0 

2 

3.10 

.61 

.85 

21 

.0 

0 

10 

3 

0  I 

Elizabeth  town 

54.8 

88 

28 

27 

17 

342 

0 

2 

4.11 

.24 

1.85 

'I 

T 

0 

12 

3 

1 

Fairfield 

52.9 

-  2.9 

88 

28 

27 

17 

394 

0 

3 

2 . 82 

.84 

.69 

7 

.0 

0 

9 

3 

0 

52. 7M 

-  1.9 

85 

30 

30 

17+ 

396 

0 

3 

2.49 

1.23 

.70 

u 

.0 

0 

12 

2 

0 

Golconda  Dam  51 

52.4 

-  3.6 

85 

28 

30 

17 

0 

2 

3.29 

1.13 

1.63 

22 

.0 

0 

11 

1 

1 

Greenville 

51.5 

-  3.1 

87 

28 

30 

17 

436 

0 

3 

3.11 

.76 

.89 

11 

2.0 

0 

10 

2 

o  1 

Harrlsburg 

53.8 

-  3.7 

89 

30 

26 

17 

368 

0 

4 

3.21 

.84 

1 .08 

21 

T 

0 

13 

1 

1 

Mc  Leansboro 

S3. 4 

-  2.3 

88 

28+ 

28 

17 

379 

0 

2 

2.26 

1.65 

.72 

21 

T 

0 

8 

3 

0 

Ht  Carmel 

53.8 

-  2.0 

90 

28 

28 

17 

369 

1 

2 

2.98 

.92 

.60 

22 

.0 

0 

13 

2 

0 

Mount  Vernon  4  N 

52.2 

-  3.2 

87 

28 

28 

17 

410 

0 

2 

2.43 

1.38 

.72 

11 

T 

0 

10 

1 

0 

New  Burnside 

52.6 

-  3.6 

85 

28 

27 

17 

396 

0 

6 

3.23 

1.19 

1.18 

21 

T 

T 

12 

13 

2 

1 

Olney  Radio  Sta. 

51. 9M 

-  2.7 

86 

28+ 

27 

17 

416 

0 

4 

1.97 

1.67 

.52 

7 

.0 

0 

11 

1 

0 

Sparta 

54.1 

-  2.2 

89 

28 

29 

17 

362 

0 

1 

2.39 

1.72 

.77 

T 

0 

9 

2 

0 

DIVISION 

53.0 

-  3.4 

2.88 

1.23 

.2 

STATE 

49.6 

-  2.9 

3.45 

.10 

1.4 

See  raference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


Station 


Day  of  month 

•a 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2 

.23 

.17 

.  52 

.19 

T 

T 

.  55 

.20 

.25 

.0' 

.11 

T 

X 

2.  85 

.  u 

.31 

.  32 

.  o: 

.61 

.40 

.15 

T 

1 

.  5( 

04 

T 

2  54 

5*  *2 

.1C 

.35 

.09 

.06 

.90 

.23 

.20 

* 

1.  50 

T 

.  26 

.12 

.01 

.03 

.  08 

.69  .25 

.  01 

.61 

*o« 

X 

;•£? 

.23 

.  14 

.13 

.25 

.02 

.63 

.10  .06 

1 "  ni 

.02 

.  2( 

T 

.o: 

.37 

.  10 

T 

.  42 

.67 

.  12 

T 

T 

.  11 

T 

■  t" 

•  jj ' 

X 

.41 

!! 

.2' 

.o: 

T 

.72 

.01 

.34 

.78 

.11 

.  01 

X 

.  11 

*  ^; 

* 

•  (Y 

• n^ 

3.  06 

.22 

t  .10 

.21 

.10 

* , . 

'  !\ 

•  Jj 

~ 

.  1* 

.44 

.25 

.10 

.14 

.19 

' 

• 

,69 

2,  63 

T 

.41 

.  2H 

T 

.63 

.  64 

.15 

0' 

"21 
* 

.  40 

T 

T 

.3! 

T 

T 

T 

T 

.50 

x 

x 

T 

T 

*  iv 

_ 

•  *J 

X 

99 

.11 

.  25 

.  5< 

.28 

.07 

1.09 

.22 

.  0* 

"  * 

"  1" 

.  3 

3.  84 

.  1< 

.02 

.10 

.8C 

.40 

.02 

.  oa 

.  65 

T 

T 

.  1< 

.  12 

.  16 

.11 

.  01 

.61 

.25 

.04 

.  11 

T 

T 

X 

T 

.  51 

.  01 

.  73 

.18 

.05 

!l8 

2.  20 

.  10 

.49 

.08 

.73 

.081  .22 

.0' 

.03 

*  *\ 

OA 

OS 

m 

.01 

.36 

T 

x 

1.43 

.20 

T 

*  91 
• 

•JJ 
* 

.  1! 

.05 

.  35 

.05 

.61 

.17 

.05 

.02 

■  ; 
• 

J* 

,2( 

.14 

.74 

.09 

.  14 

.01 

1.51 

.  13 

.  24 

.  02 

01 

* 

ni 

■ 

■  ?! 

2B 

a  *fta 

,1* 

.16 

.07 

.06 

.03 

.7E 

.93 

.24 

T 

T 

.09 

*  0 

\  At 

.01 

.46 

.05 

.74 

.26 

.  14 

1 

.06 

in 

23 

.  ii 

1.06 

.04 

■T 

1 .  It 

.13 

.25 

.0] 

T 

.  0. 

• 25 

• 20 

T 

na 

.  0' 

.  21 

.  2( 

.05 

.32 

.3] 

.09 

•  04 

.  02 

.25 

.10 

T 

!03 

■I"  2 

'.  1! 

!oi 

.07 

.04 

.15 

.05 

T 

.04 

.73 

.01 

T 

T 

2  44 

* 

* 

01 

* 

3. 99 

.2! 

1.20 

T 

.83 

.6] 

.12 

.19 

T 

x 

T 

22 

• 

_ 
*  3 

4.04 

.  2: 

.06 

.12 

.15 

.  12 

.16 

.47 

.30 

.  16 

.0« 

04 

1  22 
* 

x 

.47 

.10 

T 

.  03 

X 

.88 

.49 

.18 

T 

.47 

.05 

"  .„ 

•J 

M 

* 

0"  an 

.  11 

.13 

.SO 

.08 

X 

.  55 

.17 

.  10 

.  0'. 

.21 

*  -it 

* 

in 

• 

n  ok 
•*  ~ 

.  10 

.36 

.03 

.  13 

.65 

.27 

.06 

.56 

'  3^ 

.24  .70 

.30 

.  8C 

.24 

.31 

.25 

.24 

*  fl* 

21 

* 

SO 

•t'  a*. 

.36 

.26 

.07 

.  93 

.29 

.07 

T 

*  fiJ 

'  TJ 

O  AD 

.13 

.70 

T 

1. 1C 

.85 

.63 

.45 

T 

* 

A  tl 

.3< 

T 

.01 

.78 

.08 

.  02 

.  05 

X 

1. 15 

.11 

.13 

.  0; 

T 

T 

OS 

* 

*2I 

.  a 

■  4J 

'  ii 

1*07 

X 

.16 

.60 

X 

,i; 

.  It 

.67 

.23 

.41 

.35 

.10 

■  ' 

* 

X  *  to 

.25 

.02 

.56 

.10 

T 

.85 

.55 

.25 

.11 

T 

0< 

* 

.34 

.  13 

.29 

.04 

.24 

.  is 

.55 

.12 

.07 

.  10 

80 

* 

S"  M 

2.  87 

,2S 

.  26 

.15 

.03 

.01 

.34 

.02 

.02 

04 

02 

• 

~ 

.  31 

.51 

.31 

.03 

.  03 

.03 

.51 

.45 

.19 

.26 

T 

.06 

*  j  j 

0' 

' 

"  „_ 

.2: 

.35 

.25 

.  75 

.08 

.25 

.01 

.12 

.05 

.  0( 

*  Af 

04 

ni 

.25 

.42 

.29 

.01 

1. 07 

.10 

.29 

.06 

.14 

.  If 

.  0< 

'  q\ 

*  „ 

*  . 

* 

1 1  29 

.2' 

.58 

.24 

.o; 

1.31 

.13 

.18 

.05 

.01 

.  12 

. 

."  OS 

.  03 

!oi 

.  76 

*3f 

A 

.2; 

.37 

.28 

.  01 

1.10 

.28 

.03 

.  13 

.01 

.  0» 

.03 

.  2< 

.32 

.21 

.  03 

1.19 

.08 

.38 

.01 

.  01 

*  21 

.01 

' 

.24 

.35 

.24 

1.04 

.15 

.18! 

.08 

.04 

* .  ^ 

01 

.03 

' 

"  -t 

.2S 

.40 

.22 

.01 
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X 
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* 
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.  23 

T 

T 
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.  14 

*  27 

'  o« 
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3"  SB 

.  n 
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oe 
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1  20 

.  18 
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* 
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* 
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.  15 

.57 
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.12 

OB 

_  . 

T 

*  85 

.  18 

.  20 

T 

T 

*  10 

T 

'  22 

|52 

'  22 

T 

9  '  07 

.  10 
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4.11 

ALBION 
ALE  DO 

ALEXIS  WATER  WORKS  R 
ALTON  DAH  26 

anna  unr 
Aimoce 

ARLINGTON  HEIGHTS  4SSE 

AUGUSTA  R 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEARDS TOWN 

BEARDS TOWN  LGRNG  DA*  R 

BELLEVILLE  SCOTT  A 

BELLEVILLE  SCOTT  A  R 

BELVIDERE  SEWAGE  P  R 

BE NT LEY 

BENTON 

BLOOM INGTOH 

BLOOM INGTON  NORMAL 

BLUFFS 

BRADFORD  CAA  6 
BROOEPORT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY  R 
CANTON 

CAR BOND ALE  SEWAGE 
CAR LI NV I LLE  4E 

cum 

CARPENTER  1  SW  R 
CASEY 

CENTRA LI A  4  W 

C HANDLER V 1 LLE 

CBANNABON  DRESDEN 

CHARLESTON 

CBENOA 

CHESTER 

CHICAGO  CAL  T  WK3  R 
CHICAGO  HEIGHTS 
CHICAGO  LA REVIEW  p  R 
CHICAGO  LOYOLA  UNI  R 
CHICAGO  MAYFAIR  P  R 
CHICAGO  N  BRA  PS  R 
CHICAGO  ROSE LAND  P  R 
CHICAGO  SAN  D  D  B 
CHICAGO  SAM  DIST  0  R 
CHICAGO  S  PILXER  P  R 
CHICAGO  SPRINGFLD  R 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  UNIVERSITY  R 
CHICAGO  WB  AIRPORT  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 
CHILL I COT  HE 
CICERO 

CISNE  BROWN  CAMP  R 
CLINTON  1  S 

COLLINSVILLE  R 
COULTERV I LLE  R 
CRETE  R 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

DECATUR 

DIXON 

DOWNS  2  NE  R 
DU  QUOIN 

DWIGHT  STATE  REF  R 

EDELSTEIN 

EDWARDSVILLE 

EFFINGHAM  CAA 

EFFINGHAM  CAA  R /. 

ELGIN 

ELIZABETHTOWN 
-EL3AH 

EVANSTON  PUMP  STA  R 
FAIRBURY  WATER  WK  R// 
FAIRFIELD 

FARMER  CITY  R 
FLORA 

FREE PORT  R 

FREE PORT  SEWAGE  PL 

FREEPORT  SEWAGE  PL  R 

FULTON  DAM  13 

FULTON  DAM  13  R 

GALATI A  1W  R 

GALENA 

GALESBURG 

GALVA 

GENESEO 

GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 

GLENDALE  EXP  FARM 

G  LEND  ALE  EXP  FARM  R 

GOLCONDA  DAM  51 

GOLCONDA  DAM  51  R 

GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENFIBLD  R 

GREENUP 

GREENVILLE 

GRIDLEY 

GRIGGSV I LLE 

HARDIN 

HARRISSURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

BOOPESTON  R 
HUD  LK  BLOOM I NGTON  R 
HUTSONV I  LLE  ■// 
HUTSONV I LLE  P  PL 
ILLINOIS  CITY  D  16 
ILLINOIS  CITY  D  16  R 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE  S  PL  R 
J ANESVI LLE 
JERSEYVI LLE 
JOLIEX  BRANDON  RD 
JOLIET  WB  AIRPORX  6 
KANKAKEE 
KANKAKEE  4  W 
KANKAKEE  SEWAGE  PL  R 
KEITHSBURG 

KEWANEE  BAKER  PARK  R 

LA  HARPE  1SW 

LANARK  R 

LA  SALLE 

LA  SALLE  IS 

LAWRENCEVILLB 

LE  ROY 

LINCOLN 

LINCOLN  NO  2 

LOCKPORT  L  AND  D  R 

LOCKPORT  POWER  8  R 

LOUISVILLE  R 

MACKINAW 

MACOMB 

MARIETTA  R 
MARION 

MAROA  R 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


Day  of  month 


otanoo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2 

MARSEILLES  LOCK 

.2' 

T 

.04 

.  s< 

.01 

1.2S 

.11 

.21 

.05 

.01 

.20 

.  22 

.48 

.61 

4.23 

MARSHALL 

.  01 

.  27 

.45 

.05 

.24 

.13 

.56 

.17 

.18 

.08 

T 

T 

.40 

.04 

T 

T 

.57 

.27 

.35 

3.77 

MASCOUTAH 

T 

.01 

.71 

.11 

1.01 

.55 

.01 

.01 

.01 

.91 

T 

T 

.01 

3.34 

MASON  CITY 

R 

.  13 

.76 

.04 

.20 

1. 16 

.34 

.14 

.12 

.05 

.12 

.34 

.04 

3.44 

MATTOON 

T 

.33 

.49 

T 

.39 

.64 

.47 

.16 

T 

.39 

.03 

.10 

.23 

2.  70 

T 

5.93 

MC  HENRY 

R 

.  13 

.29 

.09 

.84 

.11 

.10 

.05 

.08 

.10 

.15 

.05 

.20 

.45 

.09 

.08 

2.81 

MC  HENRY  2  S 

.21 

.03 

.12 

.31 

.03 

.33 

.81 

.14 

.03 

.02 

T 

.20 

.04 

.16 

.12 

.61 

T 

.04 

.03 

.02 

3.25 

MC  LEANSBORO 

.10 

.50 

T 

.67 

.13 

.06 

.06 

T 

.72 

.02 

T 

2.26 

ME DORA 

T 

T 

.45 

.05 

.05 

.84 

.58 

.20 

.45 

.18 

T 

2.80 

MINONK 

.24 

.37 

.65 

T 

.25 

1.14 

.61 

.  18 

.09 

T 

.02 

T 

.39 

.53 

T 

4.47 

MO LINE  WB  AIRPORT 

R/^ 

.05 

T 

.01 

.39 

T 

.01 

T 

1.11 

.02 

.28 

T 

T 

T 

.45 

T 

.11 

.54 

.62 

.01 

3.60 

MONMOUTH  AIRPORT 

.12 

.12 

.12 

T 

.21 

.50 

.64 

.29 

.  01 

T 

.16 

.37 

.11 

.17 

.49 

3.31 

MONT I CELLO 

.  11 

T 

.09 

.74 

T 

.12 

.23 

T 

.95 

.26 

.15 

T 

.04 

T 

T 

T 

T 

.07 

T 

.04 

.84 

.76 

4.40 

MORRIS 

.29 

T 

.67 

.05 

T 

1.09 

.07 

.14 

T 

T 

.27 

.20 

.75 

.26 

3.79 

MORRIS  3  NE 

.20 

.20 

.38 

T 

.03 

T 

.70 

.45 

.18 

.04 

T 

T 

T 

T 

.56 

.82 

.26 

3.82 

MORRISON 

.22 

.30 

.44 

T 

.24 

.59 

.18 

.02 

T 

.01 

.01 

.49 

.08 

T 

.09 

.06 

.30 

T 

3.03 

MOP.R  I  SONY  I LLE 

H 

.03 

1.12 

.13 

1.02 

.39 

.14 

.54 

.10 

.04 

.26 

.03 

3.80 

MORR I SONY I LLE  1  E 

.34 

1.04 

T 

.03 

.93 

.17 

.20 

.50 

.08 

T 

.02 

.38 

.08 

3.77 

MT  CARMEL 

.25 

.16 

.02 

.52 

.21 

.06 

.02 

.41 

.36 

.12 

T 

.23 

.60 

.02 

2.98 

MT  CARMEL  WATER  W 

R 

.15 

.45 

.20 

.02 

.42 

.22 

.15 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

.55 

.06 

MOUNT  CARROLL 

.23 

T 

.18 

.40 

.28 

.54 

.16 

T 

T 

T 

.64 

.06 

.04 

.19 

.01 

.01 

.42 

3.16 

MOUNT  OLIVE 

.62 

.30 

.  11 

.01 

.85 

.50 

.18 

.36 

.  15 

.21 

3.49 

MOUNT  PULASKI 

.  05 

.25 

.82 

T 

T 

T 

1.10 

.53 

.19 

T 

T 

.02 

.02 

T 

.50 

.15 

3.63 

MOUNT  STERLING 

.08 

.70 

.07 

.65 

.56 

.22 

.  01 

.20 

.01 

.10 

.34 

T 

.03 

2.97 

MOUNT  VERNON  4N 

.21 

T 

.24 

.37 

.05 

.01 

T 

.72 

.18 

.09 

T 

T 

.09 

T 

.47 

T 

2.43 

MURPHYSBORO  WTR  WK 

R// 

.04 

.09 

.11 

.22 

.08 

.03 

.74 

.23 

.12 

1.12 

.03 

2.81 

NASHVILLE  3NW 

.18 

.34 

.68 

.14 

.05 

.73 

.17 

.08 

T 

.14 

.66 

3.17 

NEWARK  7  E 

.  14 

.38 

.44 

.70 

.60 

.30 

T 

T 

.58 

.65 

3.79 

NEW  BOSTON  DAM  17 

.09 

.10 

.42 

.04 

.23 

.83 

.11 

.09 

.33 

.35 

.12 

1.5S 

T 

.02 

4.29 

MEW  BOSTON 

.  15 

.12 

.22 

.03 

.27 

.76 

.20 

T 

T 

.28 

.  48 

.16 

2. 17 

4.84 

NEW  BURNS IDE 

.18 

.11 

.15 

.45 

.04 

.06 

.62 

.12 

.08 

T 

.01 

1.18 

.16 

.07 

3.23 

NEWTON 

T 

.26 

.59 

.09 

.24 

.04 

.61 

.35 

.25 

T 

.27 

.14 

T 

.07 

.02 

.  11 

3.04 

NEWTON 

■ 

.03 

.40 

.43 

.22 

.11 

.63 

.32 

.23 

.24 

.15 

.08 

.04 

.10 

2.98 

OLNEY  RADIO  STA 

.05 

.17 

.52 

.  10 

T 

.03 

.15 

.18 

.17 

.  10 

.30 

T 

.20 

1.97 

OREGON  WATER  WK3 

.  17 

.05 

.75 

1.10 

.15 

.10 

T 

.01 

.58 

.46 

.02 

.03 

.  16 

3.56 

OTTAWA 

.28 

.49 

.19 

T 

.76 

.54 

.25 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

T 

.47 

1.00 

.04 

4.12 

PALEST I  NE 

T 

.20 

.43 

.05 

.30 

T 

.45 

.47 

.20 

T 

.05 

.16 

.16 

.12 

T 

T 

.03 

2.62 

?*JJA 

.01 

T 

.30 

.95 

.03 

.05 

.03 

.90 

.31 

.28 

.04 

.03 

.46 

.02 

.  11 

T 

.20 

T 

.24 

T 

3.96 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

R 

.05 

.21 

.36 

.10 

.25 

.52 

.19 

.26 

.24 

.05 

.05 

.20 

.95 

3.43 

PARIS  WATER  WORKS 

.10 

.20 

.60 

.60 

.20 

.90 

.40 

.60 

.20 

T 

T 

T 

.10 

1.00 

4.90 

PAW  PAW 

.23 

.45 

.45 

.27 

1.18 

.26 

T 

T 

T 

.  15 

.  72 

1.25 

,  4.96 

PEORIA  LOCK  AND  DA 

.11 

1.08 

.03 

.05 

1.15 

.36 

.16 

.20 

.15 

.18 

.67 

.06 

4.22 

PEORIA  WB  AIRPORT 

R 

.10 

T 

1.16 

.01 

T 

.01 

1.09 

.34 

.13 

.02 

T 

T 

.20 

T 

.22 

.20 

.58 

.03 

T 

T 

4.09 

PEOTONE 

.72 

T 

.05 

.31 

T 

.16 

.10 

.90 

.10 

.12 

T 

.08 

T 

.13 

T 

.19 

1.15 

.50 

4.51 

PETERSBURG 

.07 

.49 

.47 

.03 

1.12 

.42 

.28 

.09 

.03 

.02 

T 

.81 

.26 

T 

4.09 

P I PE R  CI TY 

.17 

• 

.30 

.16 

.12 

.88 

.10 

.24 

.15 

.05 

.04 

.15 

- 

_ 

- 

PITTSFIELD  WATER  W 

■ 

.25 

.22 

.79 

.32 

.07 

.22 

.03 

.09 

.  14 

.01 

.03 

.03 

2.20 

PLEASANT  HI LL  2  E 

T 

.43 

T 

.09 

.02 

.72 

.67 

.06 

.25 

.26 

.05 

.01 

.17 

0.02 

2.75 

PONT  I  AC 

.24 

.31 

.45 

T 

.07 

.01 

.89 

.35 

.23 

.09 

T 

T 

T 

T 

.10 

1.15 

.05 

3.94 

PRAIRIE  DU  ROC HER 

.02 

.05 

1.00 

.03 

.13 

.67 

.13 

.67 

2.70 

PRINCETON  1  S 

.14 

.93 

.06 

.84 

.20 

.23 

.34 

.28 

.49 

.69 

4.20 

PRINCEVI LLE  2  NW 

.11 

.82 

.38 

T 

.60 

.55 

.17 

.05 

_ 

.75 

.21 

PROPHET STOWN 

.14 

.  78 

.89 

.05 

.18 

.45 

.07 

.04 

.  17 

.39 

3.16 

.04 

38 

.35 

.77 

.28 

.26 

.03 

.09 

.04 

.10 

.04 

2.38 

QUINCY  CAA 

6 

.07 

.13 

.27 

T 

.02 

T 

.61 

.43 

.03 

T 

T 

.09 

T 

.07 

.04 

T 

T 

T 

T 

1.76 

QUINCY  DAM  21 

.04 

.33 

.26 

T 

.15 

.79 

.  18 

T 

.05 

.01 

T 

.  12 

.02 

T 

.05 

2.00 

QUINCY  DAM  21 

.20 

.30 

.84 

.29 

.06 

.10 

.05 

.03 

1.87 

QUINCY  MEMORIAL  BR 

.03 

.22 

.29 

.09 

.05 

.95 

.  19 

T 

T 

T 

.01 

.02 

.03 

.  12 

.02 

.06 

.07 

2.15 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

R// 

.05 

.70 

_ 

_ 

.77 

.15 

.23 

.08 

.  12 

RED  BUD 

1.03 

.09 

.12 

.04 

.21 

.46 

.12 

.08 

.28 

.34 

T 

2.77 

RICHV IEW 

R 

.05 

.36 

.14 

.04 

.01 

.84 

.15 

.05 

.09 

.44 

2.17 

ROBERTS  3  N 

.26 

.09 

.18 

.82 

.12 

.30 

.14 

.12 

T 

.13 

T 

T 

.95 

3.11 

ROC  HE  LLE 

.17 

.22 

.49 

.34 

.76 

.19 

T 

T 

T 

.42 

.23 

2.82 

ROCKFORD 

.23 

T 

.17 

T 

.32 

.53 

.76 

.05 

T 

T 

.04 

.22 

.  72 

.15 

.28 

T 

.  06 

.29 

3.82 

ROCKTORD  4  NE 

.02 

.33 

.07 

.31 

.05 

.30 

.  17 

ROCKFORD  CAA  AP 

.28 

T 

.42 

.20 

T 

_ 

.09 

.32 

.07 

T 

.01 

.06 

T 

.35 

.01 

.06 

.32 

.01 

.01 

.26 

.09 

ROCK  ISLAND  DAM  15 

.24 

T 

T 

.  12 

.30 

T 

T 

.16 

.86 

.18 

.15 

T 

.03 

T 

.  16 

.46 

T 

.06 

.81 

.57 

4.10 

RUSHVI LLE 

.10 

.63 

T 

.80 

.51 

.20 

T 

.  15 

T 

.04 

T 

.30 

2.73 

STE  MARIE 

.22 

.15 

.38 

.12 

.15 

.56 

.39 

.12 

T 

.21 

.26 

T 

.01 

2.57 

SALEM 

.22 

.33 

.0  1 

.  12 

.01 

.83 

.32 

.13 

.01 

.  10 

.32 

2.4? 

SHAWKEETOWN  NEW  TW 

.21 

.14 

.  14 

.  30 

.48 

.10 

T 

.03 

.43 

.10 

.08 

1.20 

T 

.27 

3.48 

S I DE  LL 

T 

.06 

.  in 

.25 

.59 

.09 

.41 

.53 

.11 

.12 

.03 

T 

T 

.12 

.11 

.05 

.  11 

.49 

.54 

3.71 

.  21 

.37 

.  17 

.01 

.90 

.09 

.27 

.01 

.12 

.09 

.02 

.01 

.06 

.51 

.06 

.12 

.01 

.  04 

3.07 

.12 

T 

T 

.  36 

.31 

.05 

.01 

T 

.77 

.10 

.03 

T 

T 

.64 

T 

T 

T 

2.39 

.03 

.05 

.66 

.07 

.02 

.01 

1.04 

.19 

.17 

T 

T 

.01 

.02 

.06 

.01 

.04 

.  18 

.02 

2.50 

.01 

5.09 

WR1N("T  T  r  IT)    WR  PTV 

.03 

.03 

.  87 

.07 

.02 

.01 

1.03 

.34 

.22 

T 

T 

T 

.  11 

.  10 

.01 

.03 

.  04 

.04 

1.60 

T 

4.55 

STICKNEY  W  SIDE  TR 

.24 

.34 

.23 

.01 

.  08 

.11 

.30 

.08 

.05 

.12 

.03 

.02 

.41 

.  14 

.83 

3.89 

STOCKTON 

.37 

.ID 

.38 

.  20 

.45 

.11 

.01 

T 

.04 

.59 

.05 

.09 

.59 

.07 

.27 

.72 

4.04 

E.14 

1  . 2  1 

.02 

1  .  20 

.30 

.22 

.08 

.12 

.49 

.82 

.02 

E4.64 

R// 

* 

.84 

■ 

.20 

* 

.  93 

33 

.07 

.05 

.23 

.30 

2.95 

.24 

.21 

.40 

.94 

.24 

.18 

.04 

.02 

.11 

.12 

.46 

.06 

.06 

3.08 

rani  t  ronvr 

.13 

.81 

.01 

.05 

.79 

.59 

.18 

.02 

.16 

.20 

.17 

.82 

T 

3.93 

TAYLORVI LLE 

.47 

.62 

T 

.08 

1.03 

.41 

.13 

T 

T 

.  33 

T 

.08 

.02 

.04 

.21 

.02 

3.44 

TISKI LWA 

.20 

.  60 

.44 

.52 

.63 

.29 

.02 

.28 

T 

.31 

.85 

4.14 

.26 

T 

.68 

.  59 

.02 

T 

.50 

.70 

.30 

.05 

T 

I 

.28 

.55 

.04 

.38 

.82 

.  01 

5.18 

T 

.20 

.70 

.18 

.21 

.10 

.72 

.20 

.30 

.03 

.05 

.01 

.  10 

.18 

.06 

T 

.04 

.02 

.  04 

.24 

.90 

4.28 

T 

.20 

.  58 

.14 

.13 

.  04 

.51 

.33 

.25 

.01 

.08 

T 

T 

.09 

T 

.12 

.10 

.26 

.23 

3.07 

URBANA  EXP  FARM 

.30 

.  3  0 

.81 

.11 

.28 

.08 

.06 

.12 

.08 

.20 

.32 

.23 

2.98 

.03 

.16 

.31 

.34 

.22 

.07 

1.01 

.17 

.09 

.20 

T 

.07 

.06 

.07 

.24 

.19 

3.23 

UTICA  STARVED  H  DA 

.28 

.03 

.03 

.96 

T 

1.47 

.07 

.09 

.04 

T 

.04 

.30 

.38 

.62 

.35 

4.66 

VANDALI A 

R 

.63 

.10 

.80 

.30 

.22 

.48 

.28 

.07 

2.88 

VANDALIA  CAA  AP 

T 

T 

T 

T 

.57 

.03 

.02 

.02 

.99 

.22 

.14 

T 

.48 

.26 

T 

T 

2.73 

WALNUT 

.28 

1.08 

.08 

1.17 

.23 

T 

T 

T 

T 

.60 

.53 

.58 

4.55 

WARSAW 

.  35 

.  02 

.  38 

.  53 

.  07 

.  32 

.  37 

2.04 

WASHINGTON 

R 

.18 

1.12 

.01 

1.20 

.38 

.28 

.20 

.44 

.70 

.08 

.04 

4.63 

WATERLOO 

.04 

T 

.12 

.91 

.19 

.03 

.27 

.44 

.  08 

.14 

.30 

.45 

.02 

2.99 

WATERMAN 

R// 

.15 

.70 

.08 

.97 

.28 

.23 

.02 

.10 

.05 

.51 

.14 

.21 

3.44 

WATSEKA 

.18 

.09 

.44 

.07 

.13 

.53 

.30 

.18 

.16 

.05 

.01 

.21 

.01 

.03 

2.36 

4.75 

WAUKEGAN 

.  50 

T 

.19 

.30 

.12 

T 

.18 

.71 

.16 

.09 

.01 

T 

.22 

.06 

.12 

.12 

.54 

.05 

.04 

.61 

4.02 

WAYNE  CITY 

.13 

.28 

.27 

.  04 

.18 

.61 

.39 

.02 

.28 

.08 

.36 

2.64 

WENONA 

R 

.24 

.78 

.06 

.  08 

1  .  18 

.36 

.24 

.07 

.10 

.02 

.49 

.47 

.12 

4.14 

WHEATON  COLLEGE 

.27 

T 

.04 

.74 

.01 

.47 

.93 

.  14 

T 

T 

T 

.16 

.06 

.04 

.01 

.01 

.46 

T 

.14 

.07 

.01 

3.57 

WHITE  HALL  1  E 

T 

.34 

.52 

.06 

.56 

.41 

.33 

.32 

.20 

.02 

T 

.04 

T 

T 

2.86 

WILCOX 

.  18 

.30 

.38 

.55 

.30 

.08 

.46 

.08 

WINDSOR 

T 

.22 

.80 

T 

.12 

.05 

.61 

.38 

.  19 

T 

T 

.25 

.18 

.15 

.06 

.22 

.  19 

3.42 

YATES  CITY 

R 

.17 

1.01 

.93 

.47 

.14 

.03 

.10 

.04 

.24 

.08 

.02 

.47 

3.70 

-  70  - 


Table  4 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  ending 


8        9        10       11  12 


P-  M.  Houi  ending 


8        9        10       11  12 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BEARDS  TOWN  LAGRANGE  DAM 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UN IV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA   PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

DANVILLE  HOSPITAL 
DOWNS  2  NE 
DWIGHT  STATE  REFORM 
EDELSTEIN 
EVANSTON  PUMP  STA 
FA IRBURY  WATER  WORKS 
FARMER  CITY 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
GALATIA  II 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETSTOWN 
QUINCY  CAA 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
WASHINGTON 
WATERMAN 
WE NONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


CAIRO  WB  CITY 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 


AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
COLLINSVILLE 
COULTERVILLE 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GREENFIELD 
HUTSONVILLE 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
MOLINE  WB  AIRPORT 
MORRISONVILLE 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
OUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULLIVAN  WATER  WORKS 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UN IV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 


03 
.01 
.  04 
.05 
.04 


// 
// 

// 

6 

// 

// 


.01 
.02 
.  03 
.01 


// 
// 


// 
// 


-1st- 


.02 
.03 


.05  .05  .04 
.01     .03  .04 


.02  .03  .02 
.03     .02  .03 


.01  .02 
.01  .01 


.  03 
.02 
.05 
.03 


.03     .05  .05 


.01 
.01 

.03 


.02 
.01 


.03 
.  01 


.01 
.04 
.02 
.03 
.01 


.04 
.01 

.02 
.01 
.05 


.03     .06  .09 


.04 

OS 


.09 
.06 


.05     .04  .01 


.04  .01 
.01 


.01 
.02 


.01 

.04  .02 


.05 
.24 


.01 
.08 


.  01 

.03 


03 

.02 


.01 

.02     .01  .01 


03      04  .10 


.05 
.01  .08 


-2d- 


-5th- 

.02  .10 


.02 
.05 
.05 


l  5 
.01 


.01 

.03  .02  .05 
.  02     •  • 


-6th- 

.03     .02  .05 


.01     .02  .01 


08 

.02 

.35 

.10 

03 

.11 

.07 

.04 

.  01 

.04 

.49 

S3 

.01 

.04 

05 

.01 

.01 

.01 

.17 

.36 

07 

.18 

.01 

.26 

10 

.21 

.03 

.01 

.35 

1  5 

.20 

.04 

.01 

.02 

.42 

20 

.24 

.07 

.01 

.02 

.03 

.58 

13 

.17 

.04 

.01 

.02 

.37 

06 

.22 

.02 

.01 

.01 

.32 

11 

.21 

.01 

.35 

09 

.23 

.08 

.40 
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A  M.  Hour  ending 

P.  M  Hour  ending 

1 

2 

3 

* 
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** 

* 

** 
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* 
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 L 

_ 

** 

_ 
* 

8 

I 

9 

10 

11 

12 

.02 

.18 

.  09 

.  01 

.  02 

.04 

.23 

.10 

.03 

.  02 

.  02 

.  03 

.  01 

.  09 

.14 

.  01 

.  01 

.  04 

.15 

.13 

oi 

.10 

.19 

.  06 
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05 

02 

01 

03 

05 

09 

■  . 

.  01 
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.  28 
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07 

nt 

* 

'  no 
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.  01 

.14 

.  06 
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.  03 

12 

__ 

04 

01 

04 

09 

09 

02 

■  J?® 

1  «i 

_ 

01 

03 

01 

02 

.  01 

25 

Ofi 

09 

*  J™ 

09 

Oft 

*09 

■  zfr 

■ 

'  OS 

■ 

.  02 
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.03 

.05 
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CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMING TON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANES  VI LLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

■A  BOA 

HA SON  CITY 
MC  HENRY 

MOLIKE   WB  AIRPORT 

HORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA   LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  A IRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICH  VIE* 

ROCK FORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

VANDAL  IA 

VAWDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 

YATES  CITY 


8EARDST0WN  LAGRANGE  DAM 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOM  I NGTON 
HUTSONVILLE 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 
JOLIET  WB  A IRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 


// 
// 


// 

// 
// 

// 


// 
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Station 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PRINCETON  IS  // 

RANTOUL  CBANUTE  AF  BASE  // 

RICBVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  I  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

DRBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WENONA 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BEA RDSTOWN  LAGRANGE  DA M  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSE LA ND  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

COLLINSVILLE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA IRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

BOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMING TON 
HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
MAROA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PIPER  CITY 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
QUINCY  CAA  6 
RANTOUL  CBANUTE  AF  BASE  // 
RICHVIEW 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
VANDALIA 
VANDALIA  CAA  AP 


CHICAGO  UNIVERSITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM 

FA  IRBURY  WATER  WORKS  // 
FARMER  CITY 
GOLCONDA  DAM  51 
HOOPKSTON 

HUDSON  LK  BLOOMING  TON 
HUTSONVILLE  // 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MAROA 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  WB  A  IRPORT 
PIPER  CITY 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

VANDALIA  CAA  AP 

WENONA 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

CAIRO  WB  CITY 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  CITY 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 


08 

04 


.07 
,09 


.19 
.04 


.02 
.03 
.12 
08 


.18 

.01 
.07 
.04 


.01 
.01 


.24 
.01 
03 
.02 


.02 
04 


.01 
.01 
02 


.01  .01 

.04  .06 


.01     .01  .01 


.01 
.02  .01 


.05 
.10 


.01  .01  .04  .03 
.01     .01  .01 


-8th- 


.01  .02 
.  01 


.07     .06  .03 


.02     .02  .03 


.01 

.09  .01 


.04     .15  .01 


.03  .03 

.02  .02 


.04 
.04 

.05  .05 


.02     .02  .04 


.06     .03  .02 


-9th- 


.06  .03 
.01 


.03  .01 
.10 


.04  .07 
.02  .01 


.03  .02 
.02  .05 


-10th- 


.08  .01 

.04     .06  .05 


.16  .04 

.10  .10 
.09 


.01 

.15  .01 


.02  .02 
.02 

.01  .02 


02 

.01 


.01 

.04  .06 


.01 
.20 


.04  .04 

.02     .01  .02 


18 
.01 


.10  .03 
.01 


.02  .12 
.02 


.02 
.04 


.01  .05 
.06  .07 
.01 
.03  .01 
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A  M.  Horn  ending 


P.  M.  Hour  ending 
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 L 

6 

7 

 L 

8 

9 

10 

11 
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1 

2 

3 

4 

s 

1  1- 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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.01 

.01 

.03 

.03 

-nth- 

.  04 

.01 

.03 

.01 

.01 

m 

.04 

.06 

.08 

.09 

.13 

.09 

.06 

.05 

.05 

.02 

.03 

.90 

.06 

.05 

.08 

.07 

.05 

.04 

•  i 

'  no 

.02 

.03 

.04 

.09 

.02 

.02 

.01 

.02 

.06 

.05 

.07 

.05 

.05 

OS 

■  n . 

.06 

.08 

.07 

.05 

.04 

.02 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.80 

.  01 

.05 

.03 

.11 

.06 

.06 

.11 

■  q 

■  Ji_ 

'  no 

.10 

.03 

.02 

.77 

.04 

• 

"  ^_ 

.05 

.05 

.05 

.05 

.09 

.05 

.15 

.  11 

.07 

.  77 

• 

• 

.01 

* 

* 

* 

• 

.56 

• 

.05 

.05 

.08 

.08 

.27 

.07 

.06 

.73 

.03 

.05 

.07 

.05 

.08 

.08 

•  J™ 

.07 

.04 

.03 

.01 

.01 

.01 

.65 

.01 

.03 

.04 

.13 

.15 

.13 

.10 

.08 

.06 

.01 

.75 

'  no 

.03 

.07 

.14 

.17 

.18 

.18 

.15 

.10 

.03 

1.07 

■ 

.05 

.16 

.19 

.26 

.20 

.15 

.18 

.09 

1 .31 
* 

• 

■  ~? 

.04 

.15 

.17 

.14 

.21 

.14 

.17 

.09 

.01 

1.19 

•  ~* 

.04 
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LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BEL V  I DERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  HAYFA IR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV I LLE 

CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA  I RBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREE  PORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON   LK   BLOOM  INC,  TON 
HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 
JOLIET  WB  A IRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MA  KM 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  A IRPORT 

MO RR I SON VI LLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA   LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PHOPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

VANTJALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATER?  // 
WENON 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TR  WKS 

CHICAGO  LAKEVIEJ  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CBICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CBICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DOWNS  2  NE 


.09 
.  02 


.01 
.01 


See  reference  not©*  following  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBUHY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMING TON 
HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHE R  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWH 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

RANTODL  CHANUTE  AF  BASE  // 
RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP  6 
SKOKIE  N  S  TREAT  WXS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKKEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA 
VANDALIA  CAA  AP 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WE  NONA 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEA  RDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 
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CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
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CHICAGO  WB  AIRPORT 
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PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


A  M  Hoar  ending 


P.  M.  Houi  ending 


PIPER  CITY 
PRINCETON  1  S 
PROPHETS TOWN 
QUINCY  CAA 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 

ROCKPORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

DRBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

YANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WE NONA 

YATES  CITY 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAEEYIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

DW1GHT  STATE  REFORM 
EVANSTON  PUMP  STA 
FA  I RBURY  WATER  WORKS 
HOOPESTOR 

HUDSON  LK  BLOOMING TO1 
JANESVILLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
MC  HENRY 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
ROCKPORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
URBANA  EXP  FARM 
WATERMAN 
YATES  CITY 


CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
ROCKPORD  CAA  AP 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 


CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  SPRING FLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
EVANSTON  PUMP  STA 
MC  HENRY 
ROCKPORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  POMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
EFFINGHAM 
EVANSTON  PUMP  STA 
GREENFIELD 
HUTSONVILLE 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 
LOUISVILLE 
MC  HENRY 
MORRISONVILLE 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
RICHVIEW 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
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TaLle  4-Conhrmed 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


P.  M.  Hoot  ending 


10      11  12 


SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  S  IDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
VANDAL1A 
VANDALIA  CAA  AP 


LOUISVILLE 

HT  CARMEL  WATER  WORKS 
VANDALIA  CAA  AP 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS  TOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROS ELAND  PUMP 

CBICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

C1SNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTE  RV I LLE 

CRETE 

EDELSTE IN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLEN  DALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIBLD 

HOOPESTOR 

HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLK 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MASON  CITY 

MC  HENRY 

MO  LINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPBYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHE R  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETS TOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

CRBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WENONA 

YATES  CITY 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
EVANSTON  PUMP  STA 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
JOLIET  WB  AIRPORT  6 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWIR  HOUSE 
MC  HENRY 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MURPBYSBORO  WATER  WORKS  // 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
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■  z~ 

.  01 

.  02 

.11 

.  08 

.05 

.06 

.  01 

.  04 

.  02 

.  01 

.03 

nL 

■  ^ 

Jo 

.  13 

•  * 

AO 

•  9? 

«  o 

■  _T 

•  ~Z 

.12 

• 

•  zz 
.  03 

.  01 

.  01 

.  04 

•  "3 

.  06 

.  04 

.  03 

.  01 

.  02 

.  02 

.  01 

.  09 

.  04 

.  02 

.  02 

.  02 

.02 

* 

• 

.  02 

.  01 

.  07 

.  08 

.03 

.  01 

.  01 

.  04 

.  02 

.  01 

.  05 

.  06 

.03 

.01 

■  0® 

.05 

.02 

■  JJ* 

!oe 

.01 

.01 

.02 

.02 

.06 

.03 

.06 

.10 

.05 

.04 

.01 

.01 

.01 

.09 

.01 

.06 

.02 

.09 

.01 

.08 

.10 

.15 

.04 

.oi 

.05 

.14 

.21 

.25 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.01 

.06 

.02 

.04 

.04 

.04 

.01 

.06 

.03 

.01 

.05 

.07 

.01 

.02 

.01 

.01 

.10 

.07 

.08 

.05 

.10 

.10 

.05 

.05 

.01 

.07 

.06 

.04 

.05 

.08 

.01 

.01 

.02 

.02 

* 

.04 

.03 

.12 

.02 

.06 

.01 

.01 

.03 

.12 

.13 

.05 

.15 

.08 

.01 

.01 

.03 

.01 

.04 

.02 

.02 

.01 

.01 

.08 

.02 

.01 

.03 

.01 

.02 

.06 

.03 

.05 

.02 

.01 

.02 

.10 

.05 

.10 

.16 

.10 

.05 

.04 

.01 

.02 

.03 

.01 

.05 

.01 

-22d- 


04 

.07 
.15 


01 

09 


.05 
.01 


.02 
.02 
.01 
.02 
.03 
.03 
.01 


.06 
.02 


.01     .05  .07 


.04 
.08  .02 
.01 


.01  .02 
.03  .02 


See  reference  note.  0  '-TWing  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


A  M  Houj  ending 


P.  M.  Hour  ending 


STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

WATERMAN 

WENONA 


RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEA RDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA   PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  A  IRPORT 
EVANSTON  PUMP  STA 
FA IRBURY  WATER  WORKS 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
GREENFIELD 
HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMING TON 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LANARK 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MASON  CITY 
MC  HENRY 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  A IRPORT 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
OUINCY  CAA 
OUINCY  DAM  21 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
URBANA  EXP  FARM 
WASHINGTON 
YATES  CITY 


-23d- 

I 

-24th- 


.02  .03 
.02     .06  .01 
.01 


.04  .01 
.02 
.09 


.03     .04  .01 


02 
.02 

.02 

.02 
01 


.06  .01 
.08  .02 


.02 
.01 
.03  .01 


.05  .05 
.01 


.05 
.05 


.02 
.  Hi 


.03 
.04 


.05     .01  .01 


ALEXIS  WATER  WORKS 

.02 

.01 

.09 

.03 

AUGUSTA 

.03 

.03 

.04 

BEA  RDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

// 

.16 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

.04 

.14 

.07 

.05 

.10 

.01 

.01 

BRADFORD  CAA 

6 

* 

.14 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

.02 

.07 

.06 

.16 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

.01 

.06 

.10 

.08 

.01 

.07 

.13 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

.08 

.11 

.09 

.01 

.06 

.20 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

.04 

.13 

.12 

.02 

.43 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

.04 

.11 

.10 

.03 

.01 

.22 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

.05 

.08 

.01 

.05 

.06 

.07 

.09 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

.01 

.04 

.11 

.08 

.03 

.12 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

.01 

.05 

.10 

.07 

.03 

.09 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

.08 

.12 

.01 

.14 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

.01 

.06 

.12 

.08 

.01 

.06 

.13 

CHICAGO  UNIVERSITY 

.03 

.03 

.10 

.06 

.02 

.15 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

.03 

.04 

.11 

.06 

.01 

.02 

.12 

CHICAGO  WB  CITY 

.01 

.04 

.11 

.10 

.02 

.01 

.11 

CRETE 

.02 

.05 

.03 

.02 

.10 

DOWNS  2  NE 

.09 

.01 

DWIGHT  STATE  REFORM 

.05 

.09 

.03 

.10 

.05 

EDELSTEIN 

.05 

.07 

.05 

.13 

.02 

EVANSTON  PUMP  STA 

.03 

.12 

.08 

.01 

.  07 

.25 

FA IRBURY  WATER  WORKS 

// 

.09 

FARMER  CITY 

.03 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

.02  .02 

.01 

.  08 

.05 

.07 

.03 

.01 

FULTON  DAM  13 

.04 

.02 

.02 

.02 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 

.  04 

.01 

HUTSONVILLE 

// 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

.02 

.10 

.  02 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

.03 

JOLIET  WB  AIRPORT 

6 

.26 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

.09 

.01 

KEWANEE  BAKER  PARK 

.03 

.01 

.02 

.13 

.  02 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

.  07 

.16 

.05 

.19 

.09 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

.01 

.06 

.18 

.04 

.20 

.06 

MARIETTA 

.02 

.  01 

.01 

.01 

.10 

MAROA 

MC  HENRY 

.05 

.12 

.08 

.08 

.12 

HOt INK  WB  A IRPORT 

.03 

.03 

.01 

:04 

MORRISONVILLE 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA   LOCK  AND  DAM 

// 

.02 

.03 

.05 

.05 

.03 

PEORIA  WB  A IRPORT 

.03 

.05 

.08 

.04 

PIPER  CITY 

.04 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

.08 

.01 

PRINCETON  1  S 

// 

.02 

.04 

.06 

.02 

.13 

.01 

PROPHETSTOWN 

.02 

.01 

.02 

.02 

OUINCY  CAA 

6 

.04 

ROCKFORD  CAA  AP 

.21 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

.04 

.11 

.06 

.01 

.23 

.05 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

// 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

.02 

.03 

.13 

.07 

.06 

.10 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

// 

URBANA   EXP  FARM 

WASHINGTON 

.04 

-25th- 


.03     .04  .03 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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Table  4-Conb.nued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


A.  M  Houx  ending 


1       2  3 


5  6 


P.  M.  Hour  ending 


11  12 


WATERMAN 
WENONA 

YATES  CITY 


CAIRO  WB  CITY 
CISXE  BROWN  CAMP 
GALATIA  1W 
GOLCONPA   DAM  51 
LOUISVILLE 
SPRINGFIELD  WB  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEA RDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UHIV 
CHICAGO  MA Y FAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSE  LAND  PUMP 
CHICAGO  SAM  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRING FLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

DOWNS  2  NT 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDKLSTEIN 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA  I RBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMING TON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
EEWANEE  BAKER  PARK 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETS  TOWH 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  X  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
STICKNEY  W  SIDB  TREAT 
URBANA  EXP  FARM 
WASHINGTON 
WATERMAN 
WENONA 
YATES  CITY 


AUGUSTA 

BEA  RDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRING FLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

DOWDS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA  I  RBURY  WATER  WORKS 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOM I NGTON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JANESVILLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE  BAKER  PARK 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MASON  CITY 
MOLINE  WB  AIRPORT 
MORRISONVILLE 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETS  TOWN 
QUINCY  DAM  21 
ROCKFORD  CAA  AP 


.09  .07 
.09  .14  .02 
.05  .03 


.09     .18  .08 
.10  .14 
.01     .11  .02 


-26th- 


-27th- 


// 


.45 

.15 

.29 

.06 

.55 

1.50 

.12 

.02 

.14 

.28 

.02 

.26 

.35 

.63 

.02 

.03 

.05 

02 

.04 

.04 

.03 

.04 

.07 

.04 

.05 

.09 

.01 

.05 

.06 

.03 

.01 

.04 

.08 

.04 

.12 

.04 

.04 

.02 

.02 

.01 

.05 

.01 

.07 

.01 

!o5 

!08 

!l3 

.04 

.01 

.01 

.06 

.05 

.10 

.15 

.08 

.08 

.07 

.01 

.08 

.67 

.07 

.25 

.99 

.01 

.04 

.05 

.15 

.02 

.08 

.26 

.08 

.08 

.01 

.02 

.06 

.06 

• 

1.22 

.01 

.02 

.05 

.04 

.06 

.10 

.09 

.02 

.01 

.12 

.10 

.13 

.14 

.38 

.75 

.02 

.10 

.13 

.25 

.02 

.10 

.15 

.27 

.09 

.52 

.01 

.24 

.01 
.68 

.87 
.68 

.12 

.12 

.04 

.02 

.09 

.03 

.02 

.07 

.41 

.54 

.10 

.15 

.25 

.17 

.67 

.07 

.29 

.06 

.16 

.58 

.07 

.08 

.15 

.14 

.14 

.04 

.25 

.20 

.49 

.01 

.03 

.04 

.02 

.04 

.06 

.18 

.18 

.14  .14 

.20  .20 

.30 

.40 

.70 

.05 

.05 

.03 

.01 

.14 

.30 

.17 

.47 

.01 

.07 

.08 

-28th- 


// 

6 


.02 
.17 
.63 
.07 


.05 
.05 


.  02 
.03 


.19 
.01 
.17 
.34 

1.40 
.61 
.38 

.06 
1 .02 


.01 
26 


.01 
.17 
.01 
.06 

.26 
.11 
.08 
.09 
1  .10 
.76 
.02 
.10 
.08 
.05 


51 

.116 


.05 
.06 


.52 
.02  .08 


.30 
.02 


02 

.50 
.  01 
.42 


.27 
02 


.01 
.58 


30 
.61 


.05 
.03 


See  reference  notee  following  Station  I 
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Table  4-CooHaued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


A.  M  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


10      11  12 


SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SOLLIVAN  WATER  WORKS  // 
DRBANA  EXP  FARM 
VANDAL  IA 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 

WENONA 

YATES  CITY 


BEARDS  TOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

DOWNS  2  NE 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

HUTSONVILLE  // 

JANESVILLE 

LANARK 

MA  BOA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MORR1SONV 1LLE 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PROPBSTSTOWN 

QDINCY  DAM  21 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

DRBANA  EXP  FARM 

WASHINGTON 

YATES  CITY 


ABGOSTA 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N  BRA  POMP  STA 

DANVILLE  HOSPITAL 

EVANS TON  PUMP  STA 

FA IRBURY  WATER  WORKS  // 

OREGON 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
WEST  FRANKFORT  8  E 


.02 
.04 

.03  .18  .02 
.02  .30 

.04  .01 


.  07 
.02 


.10     .01  .03 


.08 
.03  .70 


-29th- 


.09  .19  .09 
.20  .04 


.12     .07  .01 


.30 
.01 


.03 
.08  .22 


.21  2.10 
.49  .71 


.19 
.40 
.25 


.02 
.44 


.04  .01 
.01 
.02 

-30th- 


.12 
.02 
.04 
.83 
.23 
.32 
.07 
.08 
.21 
.12 


.65 
.19 
.17 
.45 
.56 
.24 
.08 
.30 
.21 
.30 
.04 
.08 
.01 
.03 
.10 
.95 
.03 
.39 
.03 

.01 
2.50 
1.60 
.30 
.23 
.04 
.47 


.11 
.01 
.03 
.02 


.04 
01 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

• 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ALEDO 

MAX 
MIN 

38 

30 

44 

30 

53 
32 

59 
28 

65 
31 

60 
47 

54 
41 

55 
30 

58 

33 

54 
35 

50 
39 

45 
35 

43 
36 

54 

32 

48 
34 

40 

32 

58 
26 

70 
43 

60 
31 

61 
39 

60 
45 

78 

35 

63 
30 

59 
47 

63 
46 

69 
44 

80 
45 

85 
55 

83 
59 

84 

62 

59.8 
38.4 

ALTON  3AM  26 

MAX 
MIN 

44 

32 

44 

32 

56 
34 

63 
33 

63 
38 

64 
46 

54 

39 

49 

33 

54 
34 

57 
36 

47 

35 

42 
32 

44 

36 

70 
34 

52 
36 

48 
32 

62 
31 

70 
40 

60 
38 

64 

39 

64 

46 

58 
37 

63 

35 

73 
42 

81 

53 

68 
48 

80 
50 

87 
60 

90 
61 

82 
62 

61.8 
40.1 

ANNA  1NW 

MAX 
MIN 

57 
41 

45 
34 

57 
36 

63 
33 

62 
40 

69 
48 

63 
47 

49 

36 

54 

32 

60 

33 

51 
41 

45 
34 

50 
35 

70 
38 

56 
44 

54 

33 

56 
27 

71 

39 

66 
45 

67 
40 

59 
49 

57 
47 

61 

33 

74 
44 

79 
61 

75 
55 

79 
52 

85 
63 

83 
64 

62.7 
42.2 

ANTIOCH 

MAX 
MIN 

38 
30 

38 
32 

48 
29 

52 
36 

63 
32 

53 
34 

57 
42 

55 
38 

53 
32 

54 
40 

47 
34 

41 
34 

38 
33 

54 
35 

49 
34 

35 
27 

48 

30 

56 
36 

53 

3  0 

52 
28 

54 

37 

54 

39 

59 
32 

53 
42 

48 
40 

56 

35 

67 
34 

84 

59 

79 
50 

71 
48 

53.6 
36.  1 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

37 
30 

43 

31 

52 
27 

56 
34 

62 
26 

53 
41 

55 
41 

55 
32 

55 
33 

53 
39 

47 

32 

45 

32 

40 

29 

54 
34 

46 

33 

36 
28 

50 
26 

65 
39 

55 
28 

56 
28 

58 
39 

57 
38 

61 

23 

54 
45 

69 
42 

37 
37 

74 

39 

83 
S9 

82 
57 

81 
50 

56.4 
35.7 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 
MIN 

44 

36 

43 
36 

50 
36 

58 

35 

60 
35 

67 
50 

56 
42 

45 

35 

51 

36 

57 
35 

47 
38 

40 

33 

45 
37 

69 
34 

50 
40 

47 
34 

56 
30 

71 
42 

58 
41 

69 
40 

60 
49 

58 
44 

62 
32 

72 
39 

83 
58 

66 
50 

79 
51 

88 
64 

85 

65 

83 
66 

60.6 
42.1 

BLOOM 1NGTON  NORMAL 

MAX 
MIN 

39 
30 

45 

31 

48 
34 

57 
30 

6  5 
31 

64 
47 

56 
43 

50 
32 

50 
34 

55 
36 

52 
41 

44 

32 

41 

35 

56 
33 

52 
36 

39 
31 

55 
28 

69 
42 

62 

33 

60 
34 

64 

46 

60 

39 

63 
31 

64 

39 

73 
52 

65 
42 

79 
44 

84 

63 

79 
62 

82 
63 

59.1 
39.1 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

63 
40 

44 

38 

59 
40 

67 
39 

6  5 
49 

71 
53 

60 
45 

52 
40 

50 
39 

60 
36 

51 
41 

43 
38 

53 
41 

74 
42 

56 
46 

55 
38 

56 
35 

73 
45 

S6 
52 

70 
47 

61 
56 

59 
48 

64 
43 

77 
49 

81 
63 

69 
59 

82 
57 

87 
66 

83 
67 

85 
67 

64.5 
47.3 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 
MIN 

55 
42 

49 

37 

56 
38 

62 

30 

63 
34 

70 
49 

67 
30 

50 
37 

55 
34 

62 
34 

54 
42 

45 

35 

49 

33 

71 
40 

67 
43 

52 
34 

60 
26 

71 
31 

67 
46 

70 
38 

60 
50 

59 
47 

65 
30 

75 
39 

80 
55 

76 

55 

81 
49 

86 
65 

84 

65 

85 
60 

64.9 
42.3 

CARLINVILLE  4E 

MAX 
MIN 

48 

37 

45 

32 

50 
34 

60 

30 

67 
28 

64 
47 

59 
44 

46 
29 

54 
34 

56 
34 

52 
36 

40 
31 

46 

36 

66 

31 

54 

37 

44 

31 

56 
28 

70 
42 

59 
36 

62 
36 

62 
47 

60 
42 

62 

31 

75 
40 

72 
57 

70 
47 

80 
45 

90 
46 

86 

63 

88 
64 

61.4 
39.2 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

46 

31 

48 

34 

58 
31 

68 
3  2 

66 
47 

64 
44 

51 
33 

50 
36 

60 
37 

52. 
41 

42 

33 

43 
36 

67 
35 

55 
39 

42 
33 

57 
38 

69 
39 

57 
36 

64 

30 

69 
42 

81 
58 

70 
42 

78 
■16 

86 
63 

80 
63 

84 

61 

61.8 
40.8 

CHEN  OA 

MAX 
MIN 

39 
30 

46 

31 

48 

33 

57 
30 

64 

29 

55 
46 

55 
43 

52 
33 

49 

33 

54 
37 

48 
41 

45 
32 

42 
36 

55 
33 

46 

36 

38 
30 

53 
28 

68 
39 

60 
30 

64 
42 

57 
39 

62 
30 

59 
46 

73 
38 

63 
40 

72 
4  0 

83 
61 

80 
60 

82 
62 

57.6 
38.2 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 
MIN 

39 
29 

37 
28 

46 

30 

49 

35 

64 

27 

53 
34 

54 
42 

57 
36 

54 
35 

51 

36 

47 

35 

41 

31 

42 
31 

52 
35 

45 
33 

35 
27 

51 
27 

64 

39 

52 
29 

55 
25 

58 
36 

56 
39 

61 
28 

57 
45 

70 
44 

56 
33 

73 
31 

83 
52 

82 

52 

83 
52 

55.6 
35.2 

Son  reference  not«>  foil  Ting  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES  i".««o» 

T»bl«  5-Contiiiu«d   APRIL  1951 


Station 

Day  of  month 

| 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

CHICAGO  UNIVXRSI3f 

MAX 

39 

43 

48 

51 

51 

54 

54 

55 

47 

48 

45 

40 

40 

53 

42 

36 

46 

62 

45 

47 

57 

56 

60 

54 

70 

48 

73 

83 

77 

71 

53  2 

MIN 

32 

36 

32 

38 

37 

42 

41 

41 

38 

34 

35 

34 

35 

38 

35 

31 

33 

39 

37 

38 

41 

42 

34 

43 

4  1 

35 

39 

62 

46 

47 

38.5 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

38 

43 

49 

54 

64 

55 

55 

56 

53 

51 

48 

44 

39 

S3 

41 

36 

50 

63 

SO 

53 

59 

56 

61 

53 

71 

53 

73 

84 

82 

84 

MIN 

31 

33 

30 

37 

33 

43 

41 

40 

39 

37 

36 

35 

34 

39 

34 

29 

31 

40 

34 

33 

43 

36 

33 

44 

43 

35 

38 

54 

52 

52 

38.  0 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

40 

44 

50 

52 

50 

54 

54 

54 

50 

48 

44 

42 

40 

53 

42 

37 

45 

62 

45 

46 

57 

57 

61 

55 

70 

47 

73 

84 

78 

69 

MIN 

34 

37 

33 

39 

42 

43 

42 

42 

40 

38 

37 

35 

37 

39 

35 

31 

35 

39 

37 

39 

42 

39 

36 

43 

42 

36 

39 

63 

50 

51 

His 

CICERO 

MAX 

3  9 

44 

50 

55 

62 

54 

55 

58 

56 

54 

47 

45 

40 

55 

50 

38 

52 

62 

58 

55 

59 

56 

64 

58 

70 

55 

75 

87 

81 

85 

MIN 

31 

34 

30 

37 

31 

41 

44 

39 

39 

42 

37 

34 

33 

37 

35 

30 

31 

40 

33 

35 

41 

41 

31 

48 

44 

36 

39 

61 

54 

52 

38.7 

DANVILLE 

MAX 

42 

48 

60 

66 

60 

55 

57 

46 

60 

50 

41 

44 

61 

48 

42 

55 

68 

55 

60 

61 

58 

63 

67 

78 

60 

76 

84 

78 

84 

MIN 

32 

28 

35 

34 

29 

43 

43 

35 

37 

39 

40 

34 

35 

35 

37 

31 

27 

40 

34 

29 

44 

39 

29 

41 

53 

42 

42 

62 

62 

63 

39.  1 

DECATUR 

MAX 

50 

44 

46 

57 

67 

64 

56 

51 

54 

55 

48 

38 

42 

62 

48 

39 

56 

70 

58 

64 

64 

56 

64 

68 

78 

63 

81 

86 

85 

85 

60  0 

MIN 

31 

31 

33 

30 

30 

47 

41 

31 

35 

35 

36 

31 

36 

34 

37 

32 

28 

40 

34 

37 

47 

43 

30 

45 

59 

41 

45 

64 

64 

63 

3B.7 

DIXON 

MAX 

39 

44 

55 

59 

63 

62 

52 

55 

60 

54 

48 

42 

41 

53 

47 

36 

51 

62 

60 

59 

59 

57 

60 

57 

60 

62 

76 

85 

83 

81 

57  4 

MIN 

30 

32 

29 

29 

25 

43 

42 

31 

30 

38 

37 

33 

33 

33 

33 

27 

24 

43 

28 

31 

40 

37 

28 

43 

43 

37 

40 

57 

57 

57 

3e!3 

DO  QUOIN 

MAX 

50 

42 

54 

61 

62 

71 

63 

50 

54 

60 

57 

43 

47 

71 

67 

SO 

58 

71 

67 

66 

61 

61 

63 

75 

81 

77 

82 

87 

85 

86 

64 ,  1 

MIN 

40 

37 

37 

32 

37 

50 

48 

38 

34 

35 

34 

34 

38 

37 

44 

33 

29 

39 

44 

41 

41 

48 

35 

43 

59 

52 

54 

65 

66 

64 

42.9 

EFFINGHAM 

MAX 

50 

44 

49 

60 

66 

69 

62. 

50 

52 

58 

53 

41 

43 

66 

62 

46 

56 

70 

68 

72 

70 

57 

66 

74 

81 

75 

78 

78 

83 

85 

62 . 8 

MIN 

28 

32 

35 

30 

30 

47 

45 

31 

31 

36 

41 

33 

36 

34 

40 

33 

27 

38 

37 

36 

47 

44 

28 

43 

52 

42 

49 

63 

62 

63 

39'  8 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

€0 

44 

55 

64 

63 

73 

65 

S3 

54 

63 

62 

45 

50 

72 

70 

52 

58 

73 

68 

70 

65 

56 

64 

79 

80 

78 

82 

88 

85 

87 

66.  0 

MIN 

43 

34 

36 

32 

36 

48 

47 

33 

37 

35 

33 

37 

36 

40 

49 

33 

27 

39 

48 

48 

51 

48 

33 

42 

63 

56 

53 

63 

64 

63 

43.' 6 

FAIRFIELD 

MAX 

53 

44 

50 

58 

66 

72 

65 

52 

54 

60 

54 

42 

45 

68 

65 

49 

57 

72 

65 

65 

61 

58 

63 

77 

82 

75 

80 

88 

86 

86 

63 .  7 

MIN 

37 

34 

37 

37 

31 

48 

48 

36 

38 

36 

41 

36 

36 

36 

42 

36 

27 

36 

42 

38 

47 

46 

30 

38 

58 

49 

51 

64 

64 

62 

42!  1 

FLORA 

MAX 

54 

47 

48 

59 

65 

66 

66 

56 

55 

67 

54 

51 

44 

67 

66 

57 

57 

70 

64 

62 

60 

57 

61 

75 

78 

76 

79 

83 

83 

85 

63  7 

MIN 

36 

32 

35 

33 

33 

37 

38 

35 

35 

36 

36 

42 

35 

30 

36 

40 

35 

48 

45 

30 

42 

51 

55 

55 

55 

68 

74 

4l!7 

FREEPORT 

MAX 

36 

40 

54 

57 

64 

53 

51 

55 

58 

53 

46 

42 

42 

53 

45 

35 

52 

59 

56 

59 

55 

54 

59 

51 

50 

66 

73 

82 

81 

81 

55.4 

MIN 

29 

31 

29 

33 

24 

38 

40 

29 

28 

38 

38 

35 

33 

35 

33 

27 

33 

32 

25 

29 

40 

35 

31 

45 

43 

30 

39 

58 

57 

55 

35!7 

FULTON  DAM  13 

MAX 

38 

40 

49 

53 

62 

55 

53 

53 

57 

52 

49 

44 

43 

51 

48 

37 

52 

60 

53 

57 

55 

54 

55 

53 

50 

63 

74 

76 

79 

79 

54 .  8 

MIN 

30 

32 

30 

33 

30 

43 

41 

31 

35 

36 

40 

36 

35 

35 

33 

29 

29 

44 

35 

35 

31 

36 

33 

45 

43 

39 

42 

51 

52 

52 

37^2 

GALESBUBG 

MAX 

39 

52 

57 

63 

56 

55 

52 

56 

56 

47 

42 

4] 

34 

40 

40 

54 

70 

58 

59 

61 

48 

63 

55 

64 

64 

78 

83 

81 

82 

57.  1 

MIN 

31 

30 

32 

30 

34 

47 

34 

34 

31 

34 

38 

34 

35 

34 

35 

30 

27 

43 

32 

39 

47 

36 

31 

47 

47 

45 

45 

64 

59 

62 

38.  9 

GALVA 

MAX 

38 

46 

54 

59 

65 

57 

56 

55 

59 

55 

S3 

43 

43 

55 

46 

39 

56 

70 

58 

59 

63 

58 

64 

60 

67 

64 

78 

83 

82 

84 

59.  0 

MIN 

29 

28 

30 

29 

32 

45 

41 

28 

32 

31 

39 

32 

36 

32 

33 

28 

24 

42 

31 

34 

42 

31 

28 

37 

47 

43 

42 

58 

58 

60 

36^7 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

62 

52 

58 

60 

54 

50 

60 

52 

42 

52 

68 

56 

SO 

55 

70 

60 

68 

60 

56 

60 

74 

78 

66 

78 

85 

84 

84 

62  4 

MIN 

38 

36 

34 

32 

38 

48 

40 

37 

34 

34 

37 

36 

36 

38 

42 

34 

30 

40 

50 

44 

54 

42 

34 

39 

54 

54 

52 

60 

62 

60 

42.3 

GREENVILLE 

MAX 

4  9 

44 

50 

59 

65 

67 

60 

48 

52 

58 

52 

40 

45 

69 

57 

46 

56 

69 

55 

63 

58 

57 

62 

74 

83 

69 

80 

87 

86 

84 

61.5 

MIN 

33 

34 

35 

33 

36 

49 

46 

32 

35 

36 

40 

32 

36 

33 

40 

33 

30 

38 

38 

39 

48 

45 

36 

41 

58 

46 

52 

64 

65 

63 

41.5 

GRIGGS  VI LLE 

MAX 

42 

43 

54 

58 

65 

60 

59 

50 

55 

54 

49 

46 

47 

57 

61 

57 

70 

58 

63 

61 

60 

64 

67 

74 

65 

82 

88 

86 

86 

61.4 

MIN 

28 

30 

38 

28 

34 

40 

42 

30 

31 

32 

34 

29 

30 

34 

34 

33 

28 

40 

31 

38 

44 

37 

32 

44 

55 

45 

44 

63 

63 

60 

:is!4 

HARRISBURG 

MAX 

55 

44 

54 

62 

65 

73 

64 

54 

53 

63 

55 

44 

48 

72 

65 

49 

59 

74 

67 

68 

62 

58 

62 

79 

83 

74 

84 

88 

86 

89 

65. 1 

MIN 

42 

36 

37 

31 

32 

50 

46 

36 

35 

34 

44 

34 

37 

40 

45 

35 

26 

46 

42 

36 

51 

45 

30 

38 

51 

50 

49 

65 

65 

68 

42^5 

HAVANA 

MAX 

39 

46 

51 

59 

66 

60 

56 

49 

54 

55 

51 

42 

43 

58 

53 

40 

58 

71 

59 

62 

62 

62 

66 

61 

72 

68 

80 

85 

84 

85 

5S.  9 

MIN 

30 

28 

33 

30 

29 

48 

47 

29 

35 

35 

41 

33 

36 

31 

38 

31 

27 

41 

33 

38 

46 

39 

30 

44 

50 

47 

45 

62 

60 

62 

39.3 

HI LLSBORO 

MAX 

50 

45 

49 

60 

67 

66 

58 

48 

57 

57 

53 

42 

44 

67 

57 

46 

56 

69 

58 

63 

60 

60 

63 

74 

82 

71 

80 

88 

86 

86 

62.  1 

MIN 

31 

32 

32 

28 

29 

41 

44 

30 

33 

35 

38 

30 

35 

31 

37 

30 

27 

37 

35 

35 

46 

40 

30 

40 

55 

43 

46 

63 

63 

62 

38.6 

HOOPXSTOR 

MAX 

55 

54 

46 

55 

49 

47 

41 

56 

48 

38 

52 

68 

59 

61 

59 

58 

62 

63 

78 

59 

76 

81 

77 

84 

57.  9 

MIN 

31 

30 

33 

33 

29 

45 

45 

33 

37 

39 

40 

33 

35 

34 

36 

31 

28 

36 

30 

35 

42 

41 

30 

43 

SO 

41 

43 

59 

62 

62 

38^9 

JACKSONVILLE 

MAX 

58 

49 

53 

53 

49 

44 

45 

60 

SS 

41 

59 

70 

59 

63 

63 

63 

66 

66 

77 

66 

81 

90 

85 

83 

60.  6 

MIN 

31 

31 

33 

27 

30 

48 

45 

29 

32 

30 

39 

32 

37 

31 

37 

31 

25 

41 

35 

35 

48 

40 

28 

45 

59 

47 

46 

65 

63 

62 

39.4 

JERSEY VI LLE 

MAX 

63 

60 

51 

53 

56 

SI 

43 

44 

65 

62 

45 

59 

73 

58 

63 

64 

62 

65 

74 

82 

73 

82 

92 

90 

85 

62 . 7 

MIN 

33 

33 

33 

33 

35 

47 

46 

31 

34 

35 

37 

32 

35 

33 

39 

33 

28 

39 

37 

41 

46 

43 

34 

42 

59 

48 

48 

65 

63 

65 

40.9 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MAX 

38 

52 

63 

53 

56 

55 

55 

53 

46 

41 

40 

54 

40 

36 

51 

66 

55 

59 

58 

56 

62 

57 

70 

58 

76 

83 

83 

83 

56.  7 

MIN 

32 

30 

31 

30 

27 

41 

42 

34 

35 

38 

35 

34 

33 

37 

32 

30 

30 

36 

30 

29 

43 

33 

31 

46 

44 

37 

38 

59 

56 

54 

36!  9 

KANKAKEE 

MAX 

54 

53 

52 

51 

47 

48 

40 

53 

46 

38 

50 

67 

56 

59 

58 

58 

61 

58 

72 

61 

70 

81 

78 

82 

56 .  6 

MIN 

31 

31 

31 

35 

29 

42 

43 

36 

37 

39 

36 

38 

36 

36 

35 

30 

29 

41 

36 

32 

40 

41 

30 

46 

48 

38 

39 

60 

58 

60 

38.8 

KANKAKEE  4  W 

MAX 

36 

55 

53 

52 

52 

50 

46 

40 

53 

47 

37 

50 

68 

55 

58 

57 

58 

61 

60 

73 

60 

75 

82 

79 

82 

56.  9 

MIN 

31 

31 

30 

33 

29 

40 

44 

34 

Is 

38 

34 

32 

35 

35 

35 

30 

29 

39 

31 

31 

40 

41 

31 

46 

49 

37 

38 

60 

58 

58 

37^8 

LA  EARPE  1SW 

MAX 

56 

52 

55 

55 

SO 

48 

43 

57 

51 

42 

57 

70 

65 

63 

64 

63 

64 

63 

68 

67 

82 

85 

84 

87 

60.4 

MIN 

30 

29 

32 

28 

30 

42 

42 

29 

32 

32 

41 

36 

36 

30 

36 

31 

26 

42 

31 

40 

46 

37 

28 

44 

50 

45 

41 

62 

62 

61 

38.4 

LA  SALLE 

MAX 

53 

57 

58 

52 

48 

45 

43 

55 

49 

37 

54 

68 

58 

61 

64 

59 

64 

57 

71 

64 

78 

85 

85 

84 

58.  9 

MIN 

32 

33 

38 

31 

28 

45 

44 

30 

34 

39 

42 

33 

35 

36 

35 

30 

29 

43 

29 

34 

41 

39 

34 

48 

48 

41 

41 

61 

60 

59 

39.1 

LINCOLN 

MAX 

60 

56 

52 

56 

50 

40 

42 

59 

SO 

39 

56 

68 

59 

62 

62 

59 

64 

63 

77 

67 

81 

85 

83 

85 

59.  9 

MIN 

30 

29 

33 

29 

30 

47 

41 

31 

31 

35 

35 

31 

36 

34 

37 

32 

27 

40 

33 

37 

46 

40 

30 

43 

52 

42 

45 

65 

62 

62 

38.8 

MATTOON 

MAX 

54 

49 

49 

55 

50 

37 

43 

64 

45 

40 

54 

68 

56 

61 

61 

55 

61 

69 

79 

64 

78 

84 

77 

83 

58.  4 

MIN 

32 

31 

34 

32 

30 

47 

35 

33 

36 

36 

37 

33 

36 

35 

35 

33 

30 

38 

36 

34 

46 

34 

30 

40 

49 

46 

46 

63 

62 

62 

39.0 

MC  LEANSBORO 

MAX 

53 

45 

51 

60 

62 

72 

64 

50 

55 

61 

57 

43 

47 

70 

68 

48 

57 

71 

67 

66 

63 

57 

61 

77 

81 

77 

81 

88 

86 

88 

64.2 

MIN 

42 

34 

37 

33 

34 

49 

48 

36 

35 

35 

41 

36 

36 

36 

41 

35 

28 

39 

43 

39 

50 

47 

32 

43 

58 

49 

53 

63 

63 

63 

42.6 

MINONK 

MAX 

37 

46 

51 

59 

65 

63 

52 

53 

52 

55 

48 

46 

43 

55 

47 

37 

55 

70 

60 

60 

65 

59 

65 

62 

71 

62 

78 

83 

81 

82 

58.  7 

MIN 

30 

31 

34 

30 

31 

46 

29 

30 

34 

36 

34 

32 

35 

37 

35 

30 

27 

42 

32 

33 

42 

38 

29 

45 

SO 

45 

41 

57 

59 

62 

37.  9 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MAX 

37 

42 

50 

56 

64 

55 

53 

52 

57 

SO 

47 

44 

42 

53 

42 

39 

55 

65 

57 

60 

60 

48 

62 

54 

61 

66 

79 

83 

83 

83 

56.6 

MIN 

30 

31 

32 

29 

27 

47 

35 

30 

34 

35 

38 

35 

36 

34 

33 

28 

27 

38 

32 

38 

43 

36 

30 

48 

45 

43 

44 

58 

60 

63 

38.  0 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

37 

43 

53 

57 

64 

61 

55 

52 

56 

SS 

50 

43 

43 

55 

48 

41 

56 

70 

61 

60 

61 

58 

67 

61 

61 

66 

79 

84 

82 

82 

58.  7 

MIN 

29 

30 

32 

27 

34 

4  7 

42 

27 

30 

33 

39 

33 

36 

32 

35 

31 

28 

40 

33 

37 

4  5 

36 

31 

47 

40 

44 

45 

60 

59 

59 

38.  0 

MORRIS  3  NE 

MAX 

37 

48 

49 

60 

65 

53 

55 

56 

56 

52 

49 

45 

40 

54 

49 

39 

52 

69 

60 

58 

61 

60 

63 

59 

70 

59 

78 

83 

83 

84 

58.4 

MIN 

30 

31 

29 

33 

29 

37 

44 

35 

33 

39 

38 

33 

34 

34 

33 

29 

27 

42 

29 

29 

39 

40 

29 

47 

47 

3  7 

36 

60 

57 

54 

37.1 

MORRISON 

MAX 

41 

43 

54 

59 

65 

55 

53 

56 

62 

55 

50 

43 

42 

54 

47 

,7 
37 

54 

64 

53 

61 

56 

56 

60 

56 

57 

67 

78 

85 

84 

82 

57.6 

MIN 

30 

30 

29 

30 

27 

44 

41 

29 

30 

36 

42 

39 

34 

34 

33 

27 

26 

43 

3  0 

30 

34 

36 

30 

46 

43 

39 

41 

56 

57 

58 

36.8 

MORRISON VI LLE  1  E 

MAX 

49 

*« 

48 

58 

65 

64 

57 

48 

51 

SS 

50 

41 

44 

64 

58 

45 

55 

68 

57 

62 

61 

60 

61 

70 

79 

72 

78 

85 

81 

83 

60.4 

MIN 

31 

30 

33 

30 

30 

47 

44 

31 

32 

35 

38 

31 

36 

33 

38 

31 

27 

39 

35 

34 

47 

42 

30 

40 

53 

43 

44 

63 

63 

65 

39.2 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  S-Conbnued  APRIL  1951 


Day  of  month 

9 

Station 

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MT  CARHEL 

MAX 

55 

45 

54 

62 

70 

72 

68 

57 

55 

62 

52 

42 

45 

70 

55 

55 

58 

72 

67 

72 

63 

62 

65 

78 

82 

80 

82 

90 

89 

89 

C5 

6 

MIN 

40 

35 

36 

38 

35 

50 

48 

37 

35 

38 

40 

35 

35 

38 

42 

35 

28 

38 

42 

42 

40 

42 

32 

39 

52 

48 

55 

56 

64 

65 

42 

0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

38 

40 

51 

56 

64 

57 

52 

55 

58 

55 

51 

43 

42 

53 

48 

35 

53 

60 

55 

60 

55 

55 

59 

56 

55 

66 

74 

82 

82 

81 

56 

4^ 

MIN 

30 

31 

28 

32 

24 

41 

41 

29 

28 

36 

39 

35 

33 

35 

33 

27 

24 

42 

30 

30 

40 

36 

30 

46 

43 

31 

40 

58 

57 

36 

2 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

50 

43 

49 

58 

62 

71 

63 

47 

54 

60 

54 

41 

4  5 

69 

65 

51 

56 

72 

64 

65 

61 

58 

61 

75 

82 

76 

81 

87 

85 

85 

63 

0 

MIN 

35 

34 

36 

34 

35 

49 

45 

34 

34 

35 

39 

34 

35 

34 

42 

35 

28 

37 

42 

38 

48 

46 

32 

42 

59 

42 

53 

63 

62 

60 

41 

4 

NEW  BURN  SIDE 

MAX 

57 

43 

53 

60 

65 

72 

62 

52 

53 

61 

50 

41 

SO 

70 

64 

50 

57 

71 

64 

69 

62 

57 

62 

75 

80 

73 

80 

85 

84 

84 

63 

5 

MIN 

41 

33 

33 

32 

36 

49 

46 

37 

30 

31 

39 

35 

35 

37 

43 

32 

27 

37 

45 

35 

52 

47 

29 

41 

60 

52 

50 

62 

62 

62 

41 

7 

NEWTON 

MAX 

50 

46 

49 

59 

67 

69 

65 

53 

52 

60 

55 

45 

44 

66 

65 

49 

57 

71 

61 

65 

65 

68 

63 

74 

83 

77 

81 

87 

84 

87 

63 

9 

MIN 

34 

34 

35 

32 

32 

47 

46 

34 

38 

38 

43 

34 

36 

35 

41 

35 

28 

36 

38 

37 

46 

45 

30 

42 

58 

45 

50 

64 

63 

63 

41 

4 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

53 

46 

47 

57 

67 

70 

65 

51 

50 

58 

50 

42 

43 

64 

43 

55 

66 

68 

64 

60 

63 

63 

75 

80 

67 

81 

86 

84 

86 

62 

2 

MIN 

35 

33 

36 

32 

30 

48 

46 

35 

34 

35 

41 

35 

36 

36 

40 

36 

27 

37 

40 

36 

49 

50 

28 

43 

50 

56 

49 

64 

64 

63 

41 

5 

OTTAWA 

MAX 

38 

47 

53 

61 

64 

55 

53 

57 

59 

51 

48 

46 

42 

54 

47 

38 

55 

69 

61 

60 

64 

59 

64 

57 

70 

63 

77 

85 

85 

83 

58 

8 

MIN 

31 

33 

33 

32 

29 

43 

44 

33 

34 

41 

39 

34 

36 

36 

36 

35 

29 

44 

31 

33 

41 

40 

33 

48 

48 

42 

41 

61 

60 

58 

39 

3 

PALESTINE 

MAX 

46 

47 

46 

58 

69 

68 

57 

55 

51 

59 

51 

41 

44 

68 

54 

42 

54 

71 

61 

65 

65 

57 

64 

76 

83 

70 

83 

87 

85 

89 

62 

2 

MIN 

35 

35 

39 

33 

32 

47 

45 

37 

38 

38 

39 

34 

37 

38 

40 

35 

30 

38 

40 

47 

47 

38 

30 

37 

55 

46 

50 

63 

65 

57 

41 

5 

PANA 

MAX 

45 

46 

48 

60 

68 

68 

58 

52 

55 

60 

50 

40 

44 

67 

52 

43 

58 

70 

58 

65 

62 

56 

64 

71 

82 

65 

81 

87 

83 

86 

61 

5 

MIN 

32 

29 

34 

30 

33 

46 

4  0 

31 

33 

36 

39 

31 

34 

31 

38 

31 

27 

40 

37 

35 

48 

42 

30 

42 

57 

42 

46 

63 

62 

61 

39 

3 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

40 

45 

43 

57 

67 

63 

58 

55 

46 

57 

54 

42 

43 

64 

58 

39 

55 

69 

57 

64 

65 

57 

61 

69 

79 

65 

78 

85 

85 

85 

60 

2 

MIN 

27 

28 

34 

30 

30 

44 

42 

34 

36 

37 

40 

34 

35 

34 

36 

32 

25 

38 

34 

33 

44 

42 

29 

41 

57 

42 

44 

62 

63 

60 

38 

9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

37 

45 

51 

57 

63 

55 

53 

50 

54 

54 

46 

40 

42 

55 

42 

38 

54 

69 

57 

59 

61 

54 

63 

57 

69 

67 

78 

82 

81 

83 

57 

2 

HI  N 

30 

28 

33 

30 

30 

47 

35 

32 

34 

35 

35 

33 

3  6 

34 

34 

28 

27 

40 

32 

39 

45 

36 

31 

48 

47 

45 

47 

63 

62 

63 

38 

6 

PONTIAC 

MAX 

36 

46 

50 

56 

63 

59 

53 

51 

SO 

54 

48 

45 

42 

54 

46 

37 

51 

68 

59 

59 

62 

59 

61 

58 

71 

63 

77 

82 

80 

81 

57 

4 

MIN 

30 

31 

33 

31 

30 

45 

42 

34 

35 

38 

40 

31 

35 

33 

36 

30 

28 

40 

32 

33 

42 

39 

31 

46 

50 

40 

41 

60 

60 

62 

38 

6 

QUINCY 

MAX 

40 

41 

55 

60 

65 

60 

54 

51 

57 

47 

44 

45 

47 

61 

48 

44 

60 

67 

61 

62 

67 

61 

67 

60 

69 

65 

83 

87 

85 

87 

60 

0 

MIN 

30 

33 

33 

29 

37 

48 

44 

32 

33 

34 

35 

32 

36 

33 

37 

30 

28 

46 

32 

44 

48 

38 

35 

50 

47 

47 

48 

66 

66 

63 

40 

5 

QUINCY  CAA 

MAX 

39 

41 

53 

57 

65 

58 

51 

49 

51 

47 

42 

45 

45 

57 

43 

43 

58 

66 

59 

63 

66 

52 

65 

59 

68 

65 

82 

86 

83 

84 

58 

1 

MIN 

29 

31 

32 

27 

34 

48 

33 

30 

30 

31 

32 

31 

34 

30 

33 

29 

25 

40 

30 

38 

46 

35 

30 

46 

50 

45 

46 

63 

65 

61 

37 

8 

ROBERTS  3  N 

MAX 

58 

45 

45 

54 

63 

56 

55 

48 

53 

47 

45 

46 

41 

55 

46 

38 

52 

68 

58 

60 

58 

57 

62 

58 

75 

64 

76 

82 

80 

81 

57 

5 

MIN 

31 

31 

32 

32 

30 

42 

42 

35 

37 

39 

30 

31 

34 

33 

35 

30 

27 

35 

31 

30 

40 

39 

28 

43 

47 

37 

40 

60 

59 

60 

3  7 

3 

ROCKFORD 

MAX 

36 

42 

53 

59 

63 

58 

52 

57 

61 

65 

50 

44 

40 

54 

48 

36 

53 

59 

57 

58 

58 

56 

60 

56 

53 

62 

74 

85 

80 

82 

57 

0 

MIN 

30 

32 

29 

35 

29 

39 

42 

35 

30 

43 

37 

34 

33 

35 

33 

28 

27 

37 

28 

28 

39 

38 

31 

45 

42 

34 

39 

58 

57 

54 

36 

7 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

36 

41 

52 

55 

60 

53 

52 

53 

57 

50 

45 

41 

41 

54 

39 

34 

SO 

58 

54 

54 

57 

53 

60 

52 

50 

60 

72 

82 

79 

80 

54 

1 

MIN 

31 

32 

30 

34 

28 

40 

40 

35 

33 

38 

37 

35 

34 

35 

32 

30 

30 

37 

30 

30 

39 

34 

29 

45 

43 

36 

39 

55 

56 

55 

36 

7 

RUSH VI LLE 

MAX 

40 

42 

51 

60 

65 

58 

54 

53 

55 

54 

49 

43 

45 

58 

54 

41 

57 

67 

61 

62 

62 

52 

66 

58 

72 

67 

83 

84 

80 

87 

59 

3 

MIN 

31 

31 

33 

29 

32 

48 

44 

31 

35 

33 

38 

33 

37 

31 

38 

31 

27 

40 

32 

41 

47 

32 

46 

55 

46 

48 

55 

68 

62 

64 

40 

6 

SPARTA 

MAX 

56 

45 

54 

61 

62 

71 

62 

50 

53 

60 

58 

43 

47 

72 

65 

56 

60 

70 

67 

82 

61 

57 

65 

75 

84 

78 

83 

89 

87 

87 

65 

3 

MIN 

38 

36 

36 

36 

37 

49 

49 

35 

34 

36 

39 

34 

36 

38 

43 

33 

29 

37 

46 

41 

47 

47 

33 

40 

60 

52 

51 

64 

65 

63 

42 

8 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

40 

45 

50 

57 

65 

61 

55 

48 

51 

53 

44 

39 

44 

60 

43 

38 

55 

68 

57 

61 

62 

57 

62 

66 

75 

65 

79 

87 

81 

84 

58 

4 

MIN 

31 

31 

34 

27 

32 

48 

36 

32 

32 

34 

34 

32 

37 

32 

36 

29 

28 

42 

35 

38 

48 

33 

30 

46 

50 

45 

46 

66 

63 

64 

39 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 

40 

46 

50 

58 

66 

62 

54 

50 

52 

55 

47 

42 

16 

60 

45 

41 

57 

70 

58 

62 

62 

58 

64 

67 

76 

64 

80 

88 

82 

85 

59 

6 

MIN 

31 

32 

34 

33 

40 

4  9 

40 

34 

36 

38 

33 

32 

38 

35 

36 

32 

33 

44 

36 

40 

49 

41 

36 

-45 

49 

46 

48 

58 

63 

65 

40 

9 

STOCKTON 

MAX 

35 

36 

50 

54 

61 

57 

50 

53 

57 

52 

47 

43 

4  1 

52 

43 

33 

51 

58 

54 

57 

52 

52 

59 

52 

50 

62 

71 

80 

78 

78 

53 

9 

MIN 

28 

28 

25 

30 

27 

38 

40 

29 

28 

34 

38 

34 

31 

32 

29 

24 

24 

38 

28 

28 

38 

33 

29 

43 

40 

30 

37 

57 

55 

54 

34 

3 

SYCAMORE 

MAX 

37 

42 

51 

57 

64 

51 

55 

55 

57 

50 

48 

43 

39 

53 

47 

34 

50 

60 

55 

55 

60 

55 

62 

53 

62 

59 

75 

84 

83 

82 

55 

9 

MIN 

29 

30 

28 

32 

27 

38 

41 

33 

32 

40 

35 

32 

32 

33 

32 

27 

32 

38 

29 

28 

38 

38 

29 

44 

41 

36 

38 

58 

57 

53 

36 

0 

TABLE  GROVE 

MAX 

38 

43 

51 

58 

66 

58 

55 

43 

53 

54 

47 

4  1 

42 

55 

47 

39 

57 

69 

58 

61 

62 

57 

65 

58 

70 

66 

81 

85 

83 

84 

58 

4 

MIN 

30 

27 

32 

29 

34 

47 

40 

32 

33 

33 

37 

34 

36 

32 

37 

30 

28 

42 

32 

38 

46 

37 

32 

46 

50 

45 

44 

64 

63 

60 

39 

0 

TUSCOLA 

MAX 

51 

44 

45 

59 

66 

63 

61 

51 

48 

58 

53 

53 

43 

63 

57 

43 

56 

70 

58 

63 

62 

62 

64 

67 

79 

72 

78 

86 

86 

86 

61 

6 

MIN 

28 

28 

33 

29 

29 

46 

44 

30 

37 

35 

40 

32 

35 

33 

37 

31 

26 

37 

34 

33 

43 

42 

27 

39 

54 

41 

44 

60 

61 

59 

38 

2 

URBANA 

MAX 

37 

44 

43 

58 

64 

59 

57 

51 

46 

54 

49 

40 

42 

57 

51 

41 

52 

66 

55 

60 

60 

58 

61 

62 

75 

61 

75 

82 

78 

82 

57 

3 

MIN 

30 

31 

33 

32 

32 

46 

44 

33 

37 

38 

40 

32 

36 

34 

41 

32 

29 

38 

34 

35 

42 

43 

33 

43 

53 

40 

44 

52 

62 

61 

39 

3 

VANDALIA  CAA  AP 

MAX 

42 

44 

49 

58 

65 

67 

56 

49 

50 

57 

49 

4  1 

14 

67 

49 

44 

56 

69 

56 

62 

59 

56 

62 

74 

82 

65 

80 

85 

85 

84 

60 

2 

MIN 

32 

34 

34 

29 

30 

49 

36 

32 

33 

34 

36 

32 

3  6 

33 

36 

29 

29 

40 

39 

36 

48 

34 

30 

41 

53 

45 

49 

63 

64 

64 

39 

3 

WALNUT 

MAX 

39 

46 

54 

59 

65 

60 

52 

55 

57 

52 

51 

43 

42 

55 

50 

38 

53 

67 

59 

60 

60 

58 

63 

60 

65 

65 

77 

84 

83 

85 

58 

6 

MIN 

30 

31 

31 

29 

22 

44 

42 

31 

32 

3  1 

40 

3  2 

33 

34 

33 

27 

25 

44 

28 

33 

40 

36 

30 

47 

41 

40 

40 

59 

59 

59 

36 

8 

WATSEKA 

MAX 

39 

47 

46 

57 

64 

58 

53 

56 

48 

52 

49 

46 

40 

55 

47 

40 

51 

69 

61 

59 

58 

58 

62 

59 

77 

63 

76 

84 

78 

84 

57 

9 

MIN 

32 

30 

3  1 

34 

30 

42 

45 

34 

37 

4  0 

39 

34 

36 

36 

37 

31 

29 

37 

33 

31 

42 

42 

31 

46 

50 

39 

40 

60 

61 

61 

39 

° 

WAUKEGAN 

MAX 

40 

40 

50 

53 

56 

S3 

48 

55 

53 

49 

42 

40 

39 

54 

44 

36 

50 

58 

49 

50 

50 

55 

60 

53 

61 

50 

59 

85 

76 

66 

52 

5 

MIN 

3  0 

32 

29 

34 

32 

35 

40 

38 

32 

37 

30 

34 

3  1 

35 

34 

28 

3  1 

36 

30 

26 

38 

39 

30 

41 

39 

34 

33 

54 

48 

46 

35 

2 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

38 

41 

51 

55 

64 

60 

56 

55 

55 

54 

53 

44 

39 

54 

51 

36 

50 

60 

57 

55 

57 

56 

61 

58 

67 

57 

74 

83 

81 

S3 

56 

8 

MIN 

30 

33 

29 

42 

29 

41 

46 

42 

36 

45 

40 

33 

32 

36 

34 

28 

30 

43 

38 

28 

39 

40 

30 

47 

42 

36 

37 

60 

56 

48 

38 

3 

WHITE  HALL  1  E 

MAX 

49 

42 

50 

57 

63 

59 

58 

49 

52 

54 

50 

45 

44 

63 

58 

47 

55 

70 

56 

62 

62 

61 

62 

69 

78 

70 

79 

86 

86 

84 

60 

7 

MIN 

31 

33 

33 

30 

32 

48 

45 

31 

32 

34 

40 

31 

36 

31 

38 

31 

27 

40 

31 

38 

47 

41 

30 

42 

58 

47 

47 

64 

62 

62 

39 

7 

WINDSOR 

MAX 

47 

44 

46 

57 

65 

65 

60 

50 

49 

56 

50 

40 

42 

65 

63 

39 

50 

69 

56 

60 

61 

57 

62 

70 

79 

66 

78 

85 

80 

84 

59 

8 

MIN 

30 

28 

33 

35 

31 

46 

45 

31 

36 

36 

40 

31 

35 

33 

37 

30 

27 

36 

35 

31 

45 

40 

31 

43 

56 

41 

43 

61 

61 

61 

38 

9 

See  reference   notes  following  Station  Index. 
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Table  6 


EVAPORATION  AND  WIND 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


Day  of  month 


SWDUB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 

.08 

.15 

.07 

.14 

.19 

* 

.17 

.00 

* 

.27 

.11 

.09 

.26 

.04 

.17 

.13 

.21 

.08 

.04 

.21 

.23 

.07 

.26 

.  16 

.34 

3.47 

WIND 

27 

63 

50 

30 

20 

30 

113 

48 

79 

33 

37 

120 

160 

124 

70 

40 

36 

40 

63 

.  29 

28 

48 

22 

20 

63 

87 

13 

57 

99 

61 

1710 

Rockford  4  NE 

EVAP 

.211 

.20 

.12 

.03 

.24 

.22 

WIND 

66 

89 

52 

32 

126 

83 

47 

120 

93 

89 

90 

149 

49 

88 

175 

98 

133 

Springfield  we  AP 

EVAP 

.05 

.OS 

.07 

.08 

.16 

.17 

.11 

.05 

.02 

.10 

.07 

.17 

* 

.22 

.35 

.17 

.21 

.26 

.02 

.23 

.30 

.14 

.23 

.17 

.22 

.37 

.43 

4.42 

WIND 

50 

128 

108 

74 

50 

116 

98 

104 

55 

67 

55 

165 

130 

128 

104 

136 

91 

156 

200 

89 

132 

145 

123 

121 

203 

142 

40 

168 

161 

110 

3449 

TJrbana  Eng  Campus 

EVAP 

.02 

.04 

.04 

.05 

.09 

.13 

.09 

.02 

.14 

.16 

.16 

.18 

.03 

.09 

.18 

.06 

.09 

.07 

.04 

.21 

.07 

WIND 

62 

56 

27 

31 

37 

43 

35 

33 

31 

34 

34 

91 

50 

29 

48 

32 

50 

58 

49 

75 

42 

43 

38 

39 

58 

46 

57 

59 

16 

1348B 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 


Day  of  month 


Anna  1  NW 

Antloch 

Aurora  College 

Belleville  Scott  AF  Base 

Bloomlagton  Normal 

Cairo  WB  City 

CarllnTille  4  E 

Chicago  WB  Airport 

Danville 

Decatur 

Dixon 

Effingham 

Galva 

Greenville 

Harrisburg 

Jollet  WB  Airport 

Kankakee 

La  Harpe  1  SW 

Lincoln 

Mollne  WB  Airport 
Monmouth  Airport 
Morrison 

Morrlsonville  1  E 
Mount  Vernon  4  N 
Ottawa 

Peoria  WB  Airport 
Pont lac 
Qulncy  CAA  AP 
Roberts  3  N 
Rockford  CAA  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


S«#  ref«rcnc«  note*  following  Station  In 
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Table  7  -  Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
APRIL  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Sparta 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

Springfield  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

T 

1.5 

T 

T 

0.1 

Stockton 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

1 

T 

T 

T 

0.5 
T 

Sycamore 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Table  Grove 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

T 

T 

T 

T 

Tuscola 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

White  Ball  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

 1 

T 

S*«  reference  not**  following  Station  Icdax. 
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STATION  INDEX 


Stdbo 


Antlocb 


elUdi-rc   Sewage  Pla 


County 


0035  [Edwards 
0072  Mercer 
0082  Virren 
0137  Med  1  sot 
0187  Union 


0445  Pike 
0492  Cass 
34 97  (Brown 


[0598  li  j  -  Jt 

0608  fnnUi 
0761  iMcLean 
0766  McLean 


■.  1"  ■  Alexander 
1230  Pulton 
I  Pulton 

1265  Jackson 
12R0  Macoupin 
1288  Clinton 
1296  White 
i04  pindiaon 


Casey 

Centra: 

Chandle 


132b)  CU: 

3386  Ma: 
&412  (Car 


Channahon  Dresden  Isld    1420  Grundy 


Chester 

Chicago  nl  Trea 
Chicago  Heights 
Chicago  Lakevies 


Chicago  Loyola  Univ. 
Chicago  May fair  Pmpg 
Chgo  N  Branch  Pump  S 
Chgo  Roseland  Pumpl 
Chgo  San  Diet  Dlspa 


H3r.  |COl« 

U475  B 

3491  Randolph 
3522  Cook 


PumplogjlS32  Cook 


Chgo  Sai 


1  S 


Clin 

Colllnsvl  lie 
Coulterville 
Crete 
Danville 
Danville  Hospl 

Danville  Sewage  Pi 


East  Saint  1, 
Kdelsteln 
Edwards vi  l  If. 
Ef f Ingbas 


Free port 

Freeport  Sewage  Pli 
Fulton  Dam  13 

Galatla  1  • 
Galena 
Gales burg 
Cslva 
Geneseo 

Gibson  City 
Gladatoce  Dam  IB 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

Grafton 

Orand  Tower  2  M 
Oraenfleld 

Graenvl 1 le 

Cridley 
Crlggsvllls 
Bard in 
Harrlsburg 

Harrlsburg  Disposal  PI. 

Havana  Ho.  2 
Henry 
Blllaboro 
Hoopestoa 

Hudson  La  Bloomingt 
Hutsonvllle 
Butsonville  Per  Plai 
i  City  Du  H 


2348  Lee 


B3B7  Knox 
?417  McLean 
2483  [perry 
2497  Llvlngsto 
3502  Llvlogetoi 

2614  St  Clair 


2800  Jersey 
2888  Cook 
2923  (.lvlagston 
2931  Wayne 

B993  De  Witt 
3109  fclay 
3257  Stephenson 
3262  Stephenson 
3290  Whiteside 

3304  Ball DO 
3312  Jo  Daviess 
□320  Knox 
3335  Henry 
3384  Henry 


413  l 


41  03 

38  53 

37  28 

41  24 

42  29 

40  14 

41  43 
40  40 

39  41 

40  01 

39  56 

38  32 

42  16 

40  20 

38  00 
40  30 

40  30 

39  45 

41  13 
37  08 
37  00 

40  23 
40  34 

4  37  44 

1  39  17 

2  38  36 
7  38  05 
4  38  53 


Jackson vt 1 le 

Jacksonville  Sewage 

Jsraeyvllle 

Joliet  Brandon  Rd  Di 

Joltet  WB  Airport 

Kankakee 

Kankakee  4  HI 
Kankakee  Sewage  PI  a: 
Keiths burg 
Eevanee 

Eewaaec  Baker  Park 

La  Barpe  1  31 

Ls  Salle 

Ls  Salle  1  5 

Lawrencevllle 


34  55  Henderson 
3482  Pope 
3522  Pope 
3530  Adams 

3572  >r-iy 
3595  Jackson 
3666  Greene 
3683  Cumberland 
3693  Bond 

3709  McLean 
0717  3>1  ke 
3850  Calhoun 
3879  Saline 
3884  Saline 

3930  Mason 
3940  Mason 
4017  Marshall 
4108  Montgomery 
4198  Vermilion 

4269  McLean 

4312  Crawford 

4317  Crawford 

4355  Rock  Island 

4442  Morgan 

.  [4447  Morgan 
4489  Jersey 
4530  Mill 
4535  Mill 
4593  Kankakee 

4598  1 
4603  I 
4655 

4710  Henrv 
4715  Henry 


La  Sails 
I  Lawrence 


J  Drainage  Cody-.     1.  1111 


88  03 
90  45 
90  34 
90  11 

89  15 

89  54 

88  06 

90  57 
8B  20 

90  26 

91  03 
90  26 

90  32 

89  51 
88  52 

91  07 

88  55 

89  01 
B9  00 

90  33 

89  37 

88  39 

89  10 


7  39  18  '  88  00 
I  2  38  31  89  12 
I  1  40  03     90  09 


37  54 
3  41  40 
3  141  30 

41   5B     87  40 

87  40 

87  45 

87  42 

87  38 

87  42 

87  38 

87  33 

87  44 

87  36 

87  44 

87  37 

89  29 

87  46 

88  24 
SB  58 

38  40 
38  11 

-ii  27 

10  06 


40  08 

39  51 
47  03 
39  22 
HI  SO 

10  47 

10  25 

18  01 

tl  06 


10  57 
39  49 
39  07 
42  02 

17  27 
38  57 
42  02 


38  23     88  22 


88  29 

89  37 
!  89  36 
.  90  09 


87  39 
8B  57 

87  55 

88  08 

89  29 


90  07 
89  38 
89  58 
8B  33 
B8  17 


37  51 
12  25 

10  57 

11  10 
II  27 

40  2S 

10  SO 

37  26 

37  22 
40  06 

38  SB 

17  40 
p9  20 

19  15 

18  S3 

40  45 

39  43 
39  09 
37  44 
37  44 

18 
18 

41  07 
39  09 
10  28 


90  26 
90  22 
90  02 

90  09 

88  23 

91  04 
88  41 

88  29 
91  01 

90  26 

89  30 

90  12 


90  37 
88  32 

88  31 

90  03 
90  04 
B9  22 

89  29 


1  25    91  01 


87  52 

87  56 
87  53 
90  37 
89  55 
89  54 


41  06 
•  1  14 
II  15 


90  58 
89  50 
89  06 
89  06 
67  41 


Obser- 
vation 
time 


40 


Bessie  Ellen 
.  Parkinson 
clpal  Wtr.  Was 
Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Bartllne 


8etty  M 
Roy  I.  Kufalk 
Bay  Pierce 
Pay's  Dept  Aurora  C 
Ed*  in  D.  Babbitt 

ge  E.  Krlder 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Air  Force 
Edgar  F.  Bruns 

H  Gibbons 
on  Ister  Dept . 
.  Williams 

Sarry  G.  Johnson 
Hugh  Moore 

U.S.  Civil  Aero  Ada 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 

CLOSED  -  • 

Ployd  D.  Haraaond 

Id  0.  Hill 
ienry  B.  Hoeltlng 
Munlc.ltr.a.  Par. PI. 
.  Blckenbach 
Soil  Cons.  Ser 

er  A.  Newlln 


Acklas  H .  Kartln 
Chgo  Sanitary  Dlst . 
Ilfred  J.  Cooper 
Cty  Engr  Itr  Purlf 

Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  ttr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Cist. 


Chgo  Sai 


Observer 


Dla 


Cty  Engr. 

Cty  Engr.  Wtr  Purll 

.  of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 

U.S.  Weather  Bureat. 
David  H .  Dugan 
Seorge  D.  Lukes 
011  Company 

C.  E.  Corrlngton 

forma  E.  Evanko 
Parley  L.  Isoa 
tillage  of  Crete 

.  Hewes 
Lskevlew  Hospital 

Jen  Burt 

Imella  Cooradt 

CLOSED   

CLOSED  

lllaa  W.  Shuck 

CLOSED   

(da  A.  Devlne 
I.  H.  Knetzger 

CLOSED  t  -  - 

Bef .   for  lomen 

00  Ele.  of  111. 
luesell  Peck 

ur  W.  Jaggers 
Effingham  Water  Co. 
.  Beckner 

Pores t  Ranger 
The  Prlnclpis  Coll. 

Sanitary  Dlst. 
}ept.  of  Wtr  Works 


irl 


toy  Neal 

County  Hospital 
John  Schroder 
Sewage  Treatment  PI 
Corps  of  Engineers 

Josephine  Harris 
3rrln  A.  Merrlfleld 

Arthur  E .  Johnson 
Ira.  M.  J.  Bessant 

Edward  P.  Bergstroa 
Corps  of  Engineers 

Soil  Cons.Serv 
Corps  of  Engineers 
.  Hethery 

A.  DeSherlla 


Ettelbrlck  Shoe  Co. 


ton 


All 


D.  Stoller 
Mrs. Ellen  B.  Harvey 

Clyde  Pltlmao 

Harrison  Klbler 

L.  Euteneuer 
Eaald  R.  Trlape 

CLOSED  

A.  Cress  Jr. 
Charles  S.  Flexsan 

State  Wtr  Sur 
.  Dry 

Public  Serv  Co 
Corps  of  Engineers 
forbury  Sanatorium 

Municipal  Sew  Tr 
Edwin  M.  Porter 
Corps  of  Engineers 
MID  U.S.  Weather  Bureau 
7P  Kankakee  Water  Co. 

6P  M.  A.  Durand 
HID  pun  Sewage  Trt  PI 
,  If red  M.  Morris 
6P  Casslus  C.  Conger 
9ennott  E.  Rose 

[ent  Campbell 
milaa  E.  Aurand 
clox  GTI  Corp. 

'rank  Bray 


Refer 

to 
tables 


2  3      5  6 


Station 

Index  No. 

County 

t  t 

3 

<s 

•3 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

a  8 

Observer 

Refer 

to 
tables 

',0  3h 

McLean 

40  21 

88  46 

760 

TP 

0.  J.  Lara 

3 

7P 

John  Zurkamaer  Jr. 

7A 

George  L.  Smith 

Lockport  Lock  a  Dam 

Will 

41  34 

HID 

Corpa  of  Engineers 

3  4 

Lockport  Power  House 

1111 

41  34 

■xo 

Chgo  Saoltary  Dlst. 

3  4 

Loulevl 1 le 

52  16 

Clay 

88  30 

480 

MID 

Carl  E.  Farrell 

3  4 

Tazewel 1 

6P 

T.  L.  Haensel 

McDonougb 

6P 

1.  8-  Newell 

Marengo 

McHenry 

42  19 

6P 

Frank  J.  Mack 

Marietta 

40  30 

KID 

Joseph  Ace  McCance 

iMa 

88  35 

446 

5P 

C.  N.  Danlolson 

3 

Macon 

MtO  Nelson  R.  Smith 

Marseilles  Lock 

7A 

Corps  of  Engineers 

Clark 

39  23 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

Mascoutah 

St.  Clair 

38  29 

■I 

Dr.  Robt.  F.  Llache 

5413 

Mason 

40  12 

89  42 

881 

UH> 

Charles  Fllnspscb 

3  4 

mo 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

McHenry 

McHenry 

42  21 

HID 

Fred  C.  Feltx 

McHenry   2  S 

McHenry 

42  19 

6P 

Jf>bn   J.  Barnlngs 

Hamilton 

36  05 

6P 

F.  G.  Fraxler 

5538 

Macoupin 

39  10 

90  08 

622 

7P 

M .  P.  Dodge 

3 

40  54 

7P 

City  of  Mloonk 

Molina  WB  Airport 

Rock  Island 

HID 

U.S.  leather  Bureau 

Monmouth  Airport 

40  S3 

6P 

Martin  Airways  Inc. 

Piatt 

40  02 

4P 

c.  a.  wtttig 

K*20 

Grundy 

41  21 

68  26 

7A 

Roy  Webb 

3 

549 

Donald  M.  Pyatt 

7P 

Ralph  H .  Green 

Morrlsonvllle 

Christian 

39  25 

Morrlsonville  1  K 

Christian 

49  25 

7P 

John  R.  Lowls 

5888 

87  46 

463 

6P 

7A 

Frank  D.  Talley 

2  3  5 

7 

Mount  Carmel  Water  Wks. 

Wabash 

38  23 

uir 

Mt  Carmel  Wtr  Iks 

7P 

James  p.  McCray 

Mount  Olive 

Macoupin 

39  04 

BP 

Mount  Pulaski 

Logan 

40  00 

SP 

Alva  Brown 

SB3S 

90  46 

711 

7P 

P.  E.  Sabland 

3 

aoanl  vernonl  N 

Jefferson 

7A 

Radio  Station  WMIX 

Murphysboro  Wtr  Works 

MIH 

Murphysboro  Wtr  Co 

Nashville  3  MW 

Washington 

38  23 

6P 

R.  E.  Schlelfor 

Newark  7  E 

Kendal  1 

41  32 

8P 

Warren  S.  Gray 

New  Bos  tor.  Daa  17 

B080 

91  03 

548 

HA 

... 
Corps  of  Engineers 

■ 

Mercer 

41  10 

?A 

New  Burnnlde 

7P 

M IBs  Mae  McCabe 

Newton 

Jasper" 

39  00 

6P 

George  11.  Payne 

Olney  Rndio  Station 

Richland 

38  42 

SP 

Oregon 

6490 

Ogle 

42  01 

89  20 

700 

Mill 

Carnation  Company 

3  4 

Oregon  later  Works 

Ogle 

42  01 

8A 

Alan  Grant 

Ottawa 

La  Salle 

41  22 

TP 

John  A.  Beod 

Palestine 

39  00 

TP 

B.  M.  Gaddls 

Pan  a 

Christian 

39  23 

TP 

C.  B.  Schumacher 

Paris  Sewage  Plant 

8605 

Edgar 

87  41 

735 

HID 

City  of  Paris 

3  4 

Paris  Water  Works 

Edgar 

TP 

7P 

City  of  Paris 

Paw  Paw 

Lee 

SP 

Adams 

39  49 

MP 

Edith  A.  Robblns 

Poor la  Lock  a  Dam 

40  37 

Mil' 

Corps  of  Engineers 

Peoria  WB  Airport 

6711 

89  41 

654 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  S 

7 

Will 

2P 

Petersburg 

4P 

Prank  B .  Ralney 

Piper  City 

Ford""*1 

40  45 

Isaac  B.  Griffith 

Plttsfleld  later  Wks. 

Pike 

39  39 

win 

Raymond  T.  Loyd 

Pleasant  Hill  2  E 

' 

90  50 

540 

6P 

Lou  Galloway 

3 

Livingston 

6P 

Roger  Williams 

Prairie  du  Rocher 

Randolph 

MID 

Lewis  Tebeau 

Princeton  1  S 

Bureau 

41  21 

Princevllle  2  WW 

Peoria 

40  57 

6P 

Frank  S.  Stewart 

Prophe tstown 

701  1 

89  56 

625 

till' 

111  Northern  Dt  Co 

3  4 

Qulncy 

TP 

A.  H.  Glbaon 

Qulncy  CU  AP 

Mill 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

Qulncy  Dam  21 

Adlrn^ 

39  54 

HA 

Corpa  of  Engineers 

Qulncy  Memorial  Bridge 

Adams 

39  56 

7A 

Melvlo  Brlnkoetter 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

7150 

Champaign 

40  18 

88  09 

744 

HID 

MID 

U.  S.  Air  Force 

2  3  4  5 

7 

Red  Bud 

Randolph 

38  13 

TA 

Dr.  H.  La  Saulnier 

Rlcbview 

Washington 

38  22 

Kin 

Mrs.  Mabel  F.  Mart it 

Roberts  3  N 

Pord 

40  40 

Rochelle 

ogle 

6 

41  55 

3P 

California  Pkg  Corp 

Rock ford 

7375 

Winnebago 

89  05 

720 

6P 

6P 

F.  1.  Knowlton 

2  3  5 

Rockford  4  HE 

Winnebago 

6 

TA 

Mrs.  D.  S.  Cuamlngs 

Rockford  CAA  AP 

Winnebago 

HID 

CLOSED"              -  — 

Rock  Island  Dam  13 

Rock  Island 

41  31 

Rockport 

Pike 

4 

39  32 

6P 

Hsrry  Williams 

Rushvllle 

7531 

Schuyler 

40  07 

90  34 

663 

6P 

6P 

Gain  Bros.  Grsenbse 

2  3  S 

Ste  Marie 

7 

38  56 

7A 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  number 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;      temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  In  inches,   and  wind  movement  Ln 
miles.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  grouod  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,   4,  6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing 
or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  ln  Table  4. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates, 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6      Station  not  equipped  with  a  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  MAY  1951 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  for  May  1951  averaged  64.7°,  in  contrast  to  a  normal  of  62.7°.  Mean  tempera- 
tures for  the  month  ranged  from  a  high  of  69.7°  at  Cairo  to  a  low  of  58.8°  at  Waukegan . 
The  first  week  of  the  month  found  temperatures  above  normal  in  all  sections.  The  following 
week,  averages  were  near  normal  over  the  central  and  southern  thirds  of  the  State,  and  con- 
tinued above-normal  over  the  northern  third.  During  the  next  week,  temperatures  in  all 
sections  averaged  from  9°  to  13°  above  normal.  Temperatures  then  returned  to  normal  in 
the  northern  third  of  the  State  and  fell  to  below  normal  in  central  and  southern  localities, 
but  they  returned  to  above-normal  the  last  few  days  of  the  month.  Thus,  the  northern  third 
of  the  State  averaged  2.7°  above  normal  for  the  month,  the  central  third  2.0°  above  normal, 
and  the  southern  third  1.2°  above.  The  highest  reading  observed  during  the  month  was  re- 
ported from  Palestine  on  May  19,  when  a  maximum  temperature  of  94°  occurred.  On  May  7 
and  10,  Lacon  reported  a  minimum  temperature  of  33°,  which  was  the  lowest  reported  by  any 
observing  point.  While  above-normal  averages  were  reported  from  all  sections  of  the  State, 
May  1951  fell  short  of  the  average  of  65.1°  reported  in  1949. 

Precipitation  totals  on  a  State-wide  basis  were  below  normal,  the  average  fall  for  the  State 
being  3.26  inches,  a  deficiency  of  0.87.  However,  the  northern  third  of  the  State  averaged 
4.70  inches,  which  is  0.72  above  normal.  In  central  and  southern  localities,  the  trend  was 
reversed,  with  an  average  fall  of  2.78  inches  being  reported  in  the  central  third  of  the 
State  and  2.27  in  the  southern  third.  These  totals  are  1.42  and  1.91  inches  below  normal, 
respectively.  During  the  first  week  of  the  month,  light  showers  were  reported  on  nearly 
every  day,  but  amounts  were,  for  the  most  part,  inconsequential.  Around  the  10th  and  11th 
rains  were  general,  with  the  northern  third  of  the  State  receiving  heavy  falls.  Following 
that,  the  next  10  days  were  comparatively  dry  except  for  scattered  light  shower  activity 
in  the  north.  Rain  was  general  around  the  22d  and  23d,  with  locally  heavy  falls  reported. 
Northern  and  central  sections  reported  additional  rain  on  the  27th  and  28th,  and  widely 
scattered  showers  were  reported  daily  for  the  remainder  of  the  month.  The  heaviest  total 
rainfall  observed  for  the  month  was  7.88  inches,  which  was  reported  from  New  Boston  Dam; 
while  the  least  monthly  total  was  only  1.00  inch,  recorded  at  Carbondale. 

No  major  storms  were  reported  during  the  month,  although  wind  and  flood  damage  occurred 
generally  in  central  sections  on  the  26th  and  27th,  with  some  damage  to  crops  from  spotty 
hailstorms  reported. — JTC 


In  addition  to  the  clinatologlcal  data  from  some  6,000  feather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  froa  By- 
drocllaatlc Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  In  the  Bydrologlc 
Bulletin  Series.  The  Bydrocllaatlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages 
— mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipita- 
tion. It  was  established  In  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers, 
Department  of  the  Amy,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order 
to  provide  records  of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning 
of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network, 
now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has 
been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  an- 
nually to  the  feather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  av- 
eraged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000 
since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  trans- 
ferred about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  In  Its  work,  and  since 
1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet 
the  Increasing  needs  of  their  program  fn  the  western  states. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  froa  Bydrocllaatlc 
Network  stations  were  presented  In  bulletins  (Bydrologlc  Bulletins)  which 
were  Issued  aonthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  neet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dlssealnatlon  of  the  data,  distribution  being  Halted  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Bydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  feather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  In  this  bulletin  have  been  aade  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals 
as  listed  In  the  Station  Index. 
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63 

5.9 

Peoria  WB  AP 

s 

12 

10.6 

44 

w 

27 

76 

79 

48 

54 

3 

8 

5 

0 

1 

0 

17 

70 

5.8 

Springfield  WB  AP 

NW 

12 

11.8 

45 

NW 

26 

73 

79 

49 

54 

4 

4 

6 

1 

0 

0 

15 

72 

5.5 

0 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

e  0 

E 

Year 

e 

I 
1 

1 

1 

f 

e 

i 

ST 

£  a 

.  of  da 

or  mc 

Year 

erage 

1 

JQ 

■ 
t 

I 

i 

.  of  da 
or  mc 

Year 

erage 

1 

1 
t 

erage 

|1 

■3  a 

"o  s 

> 
< 

i 

a 

1 

<  ■ 

o  — 
Z  P 

i 

i 

3 

< 

li 

S3 

< 

8 

s 

^3 

*890 

60.2 

96 

28 

3.85 

0.0 

10 

1915 

60.1 

97 

28 

7.02 

T 

15 

1940 

60.0 

92 

27 

3.28 

0.1 

ii 

1891 

59.3 

93 

28 

2.21 

0.0 

6 

1916 

63.8 

95 

29 

4.68 

T 

12 

1941 

67.0 

99 

30 

3.09 

0.0 

7 

1892 

59.2 

90 

34 

8.15 

0.0 

18 

1917 

56.8 

92 

27 

4.19 

T 

11 

1942 

62.9 

96 

33 

4.20 

T 

11 

1893 

59.4 

95 

25 

4.37 

0.0 

9 

1918 

67.3 

95 

26 

5.18 

T 

11 

1943 

61.6 

95 

26 

8.75 

T 

15 

1894 

62.0 

95 

30 

3.32 

0.0 

10 

1919 

60.0 

96 

33 

5.22 

T 

14 

1944 

67.8 

96 

27 

7725 

T 

13 

1895 

63.6 

100 

24 

2.23 

0.0 

8 

1920 

61.5 

91 

28 

4.93 

0.0 

9 

1945 

58.2 

93 

24 

5.24 

T 

14 

1896 

69.7 

98 

41 

5.98 

0.0 

11 

1921 

65.4 

96 

29 

2.08 

T 

7 

1946 

59.9 

87 

31 

6.09 

T 

16 

1897 

"5975 

90 

27 

2.00 

T 

7 

1922 

66.6 

91 

36 

■  3.60 

0.0 

12 

1947 

59.4 

90 

26 

4.32 

T 

14 

1998 

62.6 

93 

30 

5.86 

0.0 

14 

1923 

61.1 

90 

26 

4.31 

0.1 

11 

1948 

60.9 

90 

28 

3.78 

0.0 

9 

1899 

64.3 

93 

33 

6.03 

0.0 

13 

1924 

57.0 

91 

28 

3.50 

T 

13 

1949 

65.-1 

96 

30 

2.77 

T 

10 

1900 

64.7 

93 

25 

4.13 

0.0 

11 

1925 

59.5 

103 

25 

1.37 

T 

5 

1950 

64.5 

96 

24 

2.57 

T 

9 

1901 

61.6 

94 

29 

1.93 

0.0 

8 

1926 

65.0 

98 

27 

2.25 

T 

9 

1951 

64.7 

94 

33 

3.26 

T 

9 

1902 

67.4 

97 

32 

4.00 

0.0 

11 

1927 

61.4 

92 

32 

6.99 

T 

15 

1903 

65.3 

93 

24 

3.10 

0.0 

10 

1928 

63.4 

96 

27 

2.58 

0.0 

10 

4.09 

1904 

62.4 

93 

27 

3.41 

0.0 

11 

1929 

60.2 

95 

27 

5.91 

0.5 

13 

Period 

62.8 

T 

1905 

63.4 

94 

33 

4.42 

T  • 

10 

1930 

64.3 

92 

30 

1.82 

0.0 

» 

1908 

64.2 

95 

26 

2.70 

T 

8 

1931 

59.6 

94 

28 

4.28 

T 

11 

1907 

56.9 

92 

22 

4.01 

0.2 

11 

1932 

64.3 

96 

28 

2.35 

0.0 

8 

1908 

63.6 

95 

23 

7.83 

T 

15 

1933 

64.6 

93 

32 

8.04 

T 

17 

1909 

60.5 

93 

25 

4.09 

T 

10 

1934 

68.2 

107 

28 

1.03 

0.0 

_4_ 

1910 

58.1 

89 

24 

5.06 

T 

11 

1935 

57.9 

89 

27 

7.95 

0.1 

15 

1911 

68.4 

101 

24 

1.91 

T 

6 

1936 

67.4 

95 

31 

2.07 

0.0 

8 

1912 

65.2 

94 

31 

3.83 

.  °-° 

10 

1937 

63.8 

96 

30 

3.23 

T 

10 

1913 

63.4 

99 

28 

2.90 

r  0.0 

8 

1938 

63.0 

92 

25 

5.14 

T 

13 

1914 

65.4 

97 

29 

2.30 

0.0 

7 

1939 

66.2 

95 

27 

2.43 

0.0 

8 

8m  r*  f  c  re  DC •  notes  following  Stitloo  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

e 

JS 

£ 

Date 

Lowest 

e 

3 

a 

Degree  days 

No.  of  days 

-a 
3 

"3 
_  p 
S  E 
B  0 
t  0 
S.  B 

A  2 
Q  — 

e 

£ 
J 

e 

3 

Q 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

O  > 
°>  0 

u  -H 

a  Ti 

2  S 

Min.  32* 
or  below 

£ 

Max.  depth 
od  ground 
at  oban. 

Date 

S 
1 

O 

.50  or  more 

1.00  01 
more 

-  -  

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 

64.9 

3.2 

88 

18 

40 

7+ 

97 

0 

0 

5.38 

1.16 

2.65 

10 

.0 

0 

12 

3 

1 

An  t  loch 

60.4 

2.8 

16 

37 

178 

0 

0 

• 

\ '  \*a 

.0 

0 

11 

2 

1 

Aurora  College 

61.0 

2.0 

nn 

19 

35 

168 

0 

0 

iH 

.0 

0 

10 

2 

1 

Chicago  Heights 

89 

6  + 

0 

c  An 
5.40 

i  *  nn 

0  n 
3  .  30 

.0 

7 

Chicago  University 

6o!o 

2.5 

86 

1 

40 

6+ 

205 

0 

0 

5.17 

'  n 
1.6 

3.41 

1 

!o 

0 

9 

2 

1 

Chicago  WB  AP 

62.1 

4.3 

91 

19 

40 

5+ 

165 

2 

0 

4.90 

1.40 

2.84 

10 

.0 

0 

7 

2 

1 

Chicago  WB  City 

61.2 

2.7 

16 

39 

186 

0 

0 

4.93 

1 ' 

n  '  2n 

.0 

0 

8 

3 

1 

Cicero 

63.1 

3.0 

an 

1 

38 

J 

143 

1 

0 

5.12 

1 . 56 

3  . 10 

in 

.0 

0 

9 

3 

1 

DlXOD 

86 

37 

11+ 

140 

0 

4 . 75 

.  75 

2 . 60 

i  n 
10 

1 2 

2 

1 

Freeport 

61.  8m 

■2!9 

86 

1 

35 

5+ 

143 

0 

0 

3 .  B0 

.  23 

.  84 

10+ 

!o 

0 

14 

2 

0 

Fulton  Dam  13 

63.5 

3.8 

85 

18 

42 

10+ 

112 

0 

0 

4.95 

.94 

1.56 

11 

.0 

0 

8 

3 

2 

Galesburg 

64.2 

86 

18 

40 

7+ 

112 

0 

0 

4.86 

.73 

2 . 58 

10 

.0 

0 

10 

2 

2 

Galva 

63.8 

2.6 

88 

19 

38 

5+ 

114 

0 

0 

5.07 

.88 

2.68 

10 

.0 

0 

11 

2 

1 

Jo  1  let  WB  AP 

61 .4 

2.8 

89 

19 

35 

7 

165 

0 

4 . 19 

.45 

2  .31 

10 

1 

1 

Kankakee 

63.0 

2.5 

87 

19+ 

37 

6+ 

133 

0 

0 

3.65 

-  .39 

1 .80 

10 

!o 

0 

8 

2 

1  1 

Kankakee  4  W 

61.9 

88 

19 

37 

6+ 

151 

0 

0 

3.21 

-  .73 

1.64 

10 

.0 

0 

8 

1 

1 

61 .  1U 

88 

18+ 

33 

7+ 

92 

0 

0 

.0 

La  Salle 

64.4 

2.5 

90 

18+ 

39 

5+ 

110 

2 

0 

4.64 

1 .04 

2.86 

10 

.0 

0 

13 

2 

1 

2.7 

90 

38 

7 

107 

0 

3.28 

-  .  49 

1 , 75 

10 

1 

1 

Moline  WB  AP 

// 

63^3 

3.0 

88 

18 

42 

5+ 

132 

0 

0 

5.90 

1 . 96 

1 .72 

10 

.0 

0 

15 

4 

2 

Monmouth  Airport 

64.3 

2.4 

87 

18 

38 

7 

105 

0 

0 

4.21 

.19 

1.47 

10 

T 

0 

10 

3 

2 

Morris  3  NE 

63.4 

2.7 

90 

19 

37 

7+ 

125 

0 

4 . 73 

1.14 

3.33 

10 

1 0 

0 

9 

1 

1 

Morrison 

63.9 

3.3 

88 

18 

40 

5+ 

116 

0 

0 

6 . 53 

2 . 32 

3.14 

10 

lo 

0 

13 

4 

2 

Mount  Carroll 

62.4 

3.0 

87 

18 

36 

5 

134 

0 

5.11 

1.08 

1 .96 

10 

,0 

0 

a. 

14 

3 

2 

Ottawa 

64.5 

2.8 

90 

19 

40 

5+ 

102 

1 

0 

4.92 

.98 

3.02 

10 

T 

0 

10 

2 

1 

Pont  1 ac 

63.5 

1.0 

87 

19 

39 

11+ 

120 

0 

0 

3.48 

-  .33 

1.39 

10 

T 

0 

12 

2 

1 

Bockford 

63.5 

3.9 

88 

18+ 

36 

13 

119 

0 

0 

3.67 

-  .22 

1.40 

10 

.0 

0 

9 

3 

1  1 

Rock ford  CAA  AP 

61.4 

4.3 

87 

19 

38 

13 

162 

0 

0 

3.76 

-  .04 

1.74 

10 

.0 

0 

14 

1 

1 

Stock  ton 

61.4 

18 

34 

153 

0 

0 

\ '  II 

-  .  07 

.0 

0 

13 

2 

2 

Sycamore 

62.  lM 

3.3 

AO 

19 

35 

144 

0 

0 

5 . 55 

1 . 57 

■3  *  nc 
-36 

1ft 

10 

.0 

0 

10 

4 

1  1 

Walnut 

64.8 

3.2 

92 

18 

38 

105 

1 

0 

7  37 

3  33 

5  31 

1  0 

.0 

0 

8 

2 

1 

Waukegan 

58.8 

3.1 

85 

16 

37 

13 

214 

0 

0 

3.85 

.34 

l!l3 

10 

.0 

0 

11 

3 

1  | 

Wneaton  College 

63.1 

89 

19 

37 

13 

131 

0 

0 

4.69 

.92 

2.62 

10 

.0 

0 

10 

3 

1 

DIVISION 

62.6 

2.7 

4.70 

■ 

T 

CENTRAL  DIVISION 

Blooaington  Normal 

65.6 

3.0 

89 

18+ 

39 

7+ 

91 

0 

0 

2.81 

-1 .35 

1.05 

10 

T 

0 

7 

3 

1 

Carlinvllle  4  E 

65.0 

1.1 

88 

17+ 

39 

8+ 

81 

0 

0 

2.21 

-1 . 92 

.  56 

31 

.5 

0 

9 

2 

0 

Cbenoa 

64. 511 

86 

1+ 

90 

0 

0 

3.59 

—  .  27 

1 . 17 

10 

T 

0 

9 

2 

1 

Danville 

63 . 6 

2 . 3 

90 

17+ 

38 

7 

116 

0 

3 . 41 

-  .40 

1 . 43 

10 

13 

Decatur 

65.4 

2.9 

91 

18+ 

39 

11 

88 

2 

0 

4 . 22 

.09 

1 .26 

10 

.0 

0 

12 

3 

1 

Effingham 

65.0 

2.7 

90 

19 

36 

12 

86 

1 

0 

1.66 

-2.57 

.55 

10 

.0 

0 

10 

1 

0 

Griggsvllle 

65.8 

1.7 

89 

17 

39 

6+ 

69 

0 

0 

2 .  95 

-1 . 34 

.78 

25+ 

.0 

0 

6 

3 

0 

Havana 

65.3 

1.8 

89 

18+ 

39 

11 

89 

0 

0 

2 . 66 

-1.16 

.55 

10 

.0 

0 

13 

1 

0 

Hlllsboro 

64.9 

.  8 

90 

18 

38 

11  + 

80 

0 

2 . 10 

-2 . 14 

.47 

10 

0 

Hoopeston 

64.0 

2.0 

90 

19 

38 

7 

114 

1 

0 

3 . 64 

-   .  29 

1 .34 

10 

T 

0 

13 

2 

1 

Jacksonville 

65.3 

2.1 

90 

18 

39 

12 

83 

1 

0 

2.25 

-1.92 

.57 

10 

.0 

0 

8 

3 

0 

Jerseyville 

67.5 

3.1 

89 

18+ 

41 

11 

50 

0 

0 

2.88 

-1.18 

1 . 15 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

La  Harpe  1  SW 

64.9 

2.6 

89 

18 

39 

7+ 

92 

0 

0 

3.23 

-1.16 

1 . 00 

26 

T 

0 

12 

3 

1 

Lincoln 

2.1 

90 

7 

2 . 67 

-1 .61 

.  75 

10 

_  0 

g 

Mat  toon 

63.9 

89 

19 

40 

7 

110 

0 

0 

2 . 73 

-1 .57 

1 . 22 

10 

.0 

0 

8 

2 

1 

Morrlsonville 

64.8 

1.9 

89 

19 

39 

7+ 

81 

0 

0 

2.64 

-1.27 

.70 

20 

.0 

0 

10 

2 

0 

Newton 

66.7 

3.5 

18+ 

40 

7+ 

68 

3 

0 

2.56 

-1 . 53 

.57 

10 

.0 

0 

9 

3 

0 

Palestine 

66.3 

1.5 

19 

37 

7 

68 

4 

0 

T 

0 

an 

11+ 

4 

2  .28 

~*  "  n 

1  ft 

.0 

9 

Paris  Water  Works 

6b'.8H 

2.5 

n 
91 

18 

36 

85 

3 

0 

.16 

■ 

nn 

2. 

n 

1 

T 

0 

6 

2 

1 

Peoria  WB  AP 

// 

63.9 

3.1 

88 

18+ 

38 

11 

123 

0 

0 

2.56 

-1.50 

1.01 

10 

T 

0 

14 

1 

1 

Quincy 

90 

11+ 

2 

2 . 68 

-1 . 63 

.  78 

25 

.0 

10 

Quincy  CAA  AP 

64  a 

88 

18 

37 

7 

107 

0 

0 

1 . 97 

-2 . 35 

.  57 

31 

T 

0 

9 

2 

0 

Ran toul  Chanute 

/  / 

* 

1 

i  *  \% 

.0 

0 

13 

Roberts  3  N 

62.6 

1.6 

on 

19 

38 

132 

1 

0 

4 '  05 

25 

' 

10 

.0 

0 

11 

2 

1 

Rushvllle 

66.5 

3.1 

93 

18 

39 

7 

73 

2 

0 

2.13 

-2.11 

.76 

11 

.0 

0 

6 

1 

0 

Springfield  WB  AP 

// 

64.5 

4.0 

88 

18 

38 

7 

105 

0 

0 

2.49 

-1.89 

.91 

10 

T 

0 

11 

1 

0 

Springfield  WB  City 

67.0 

3.8 

90 

19 

40 

11 

67 

1 

0 

2.64 

-1.74 

.95 

10 

.0 

0 

10 

1 

0 

Table  Grove 

38 

7 

to 

Tuscola 

65.2 

89 

18 

37 

7 

73 

0 

0 

3.17 

-  .92 

1.17 

10 

T 

0 

10 

2 

1 

Urbana 

64.3 

2.7 

90 

19 

40 

7 

107 

1 

0 

2.49 

-1.34 

1.07 

10 

.0 

0 

10 

2 

1 

Vandalla  CAA  AP 

64.0 

90 

18+ 

37 

12 

91 

2 

0 

1 . 72 

.  65 

10 

.0 

0 

7 

1 

0 

Virden 

64.6 

86 

18 

37 

7 

90 

0 

0 

3 . 11 

-  .  88 

.82 

10 

.0 

0 

9 

3 

0 

Watseka 

63.2 

90 

16+ 

39 

7+ 

125 

0 

4.39 

.10 

1 . 50 

10 

0 

3 

2 

White  Hall  1  E 

65.2 

1.4 

87 

18 

39 

7+ 

79 

0 

0 

2.64 

-1 . 44 

.  65 

31 

T 

0 

8 

3 

0 

Windsor 

64.5 

1.5 

90 

19 

39 

7+ 

93 

1 

0 

1.81 

-2.66 

.70 

10 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

65.0 

2.0 

2 . 78 

-1 . 42 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Alton  Dam  26 

66.8 

92 

17 

42 

5+ 

62 

3 

0 

2.09 

-2.08 

.45 

5 

T 

0 

9 

0 

0 

Anna  1  NW 

66. 5M 

.1 

90 

18+ 

41 

7+ 

67 

2 

0 

2.60 

-1 .66 

1 . 39 

22 

.0 

0 

6 

2 

1 

Belleville  ScottAF 

// 

66.4 

90 

18 

43 

7+ 

63 

1 

0 

2 . 26 

-1.97 

.  75 

22 

.0 

0 

7 

2 

0 

Cairo  WB  City 

69.7 

.3 

93 

19 

48 

7+ 

30 

2 

0 

2 . 40 

-1.31 

.  88 

22 

.0 

0 

7 

2 

0 

Carbondale  Sew  Plant 

66.8 

.1 

93 

18 

35 

13 

62 

0 

-3.35 

.  36 

0 

0 

0 

Carlyle 

67.011 

2.2 

93 

19 

40 

12 

43 

2 

0 

1.59 

-2.47 

.  40 

22 

.0 

0 

10 

0 

0 

Du  Quoin 

67.3 

1.1 

90 

18+ 

40 

13 

52 

2 

0 

2.04 

-1.73 

.90 

22 

.0 

0 

7 

2 

0 

East  St.  Louis 

68.9 

2.2 

93 

18 

42 

7+ 

40 

3 

0 

1 .86 

-2.34 

.64 

22 

.0 

0 

7 

1 

0  m 

El izabethtown 

67.3 

19 

41 

48 

4 

0 

.0 

0 

6 

2 

0 

Fairfield 

65.8 

.2 

91 

19 

38 

12+ 

76 

1 

0 

1.87 

-2.16 

.74 

10 

T 

0 

8 

2 

0  1 

Flora 

69. 3H 

4.6 

90 

19 

40 

23 

43 

1 

0 

4.71 

.74 

1.06 

31 

.  0 

0 

10 

5 

3  3 

Golconda  Dam  5 

66.1 

.1 

92 

19 

40 

7 

67 

2 

0 

1.79 

-2.05 

1.05 

23 

.  0 

0 

5 

1 

1  ■ 

Greenville 

65.  7M 

.9 

88 

18 

41 

11 

74 

0 

0 

.0 

0 

10 

Haxrisburg 

67.0 

-  .1 

93 

19 

36 

12 

62 

5 

0 

2.68 

-1.14 

1.60 

22 

.0 

0 

6 

2 

1  £ 

Mc  Leansboro 

67.1 

1.3 

91 

19 

41 

12 

56 

3 

0 

2.52 

-1.18 

.95 

22 

.0 

0 

6 

2 

0  J 

See 

reierez 

ce  note 

«  follov 

hug  SU 

bon  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  ^"0ls 

Table  2-Continued  MAT  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

■a 

•  1 

3  o 

h  a 
1J 

i 

M 

£ 

Date 

1 

s 

Date 

Degree  days 

No   of  days 

1 

Departure 
from  normal 

>* 

-3 
1 

J 

Date 

Snow 

,  Sleet,  Hail 

No  of  days 

ii 

Min.  32* 
or  below 

Total 

11 

*  ti 

2   o  w 

Date 

2 

o 

a 

8 

s 

s 

o 
1 

0 

o 
in 

1.00  or 
more 

Mt  Cnrmel 

68.4 

2.4 

93 

19 

40 

7+ 

50 

4 

0 

3.76 

-  .11 

1 .98 

23 

.0 

0 

8 

2 

1 

Mount  Vernon  4  N 

66.4 

.8 

90 

18+ 

40 

12 

64 

2 

0 

1.19 

-2.94 

.46 

31 

.0 

0 

7 

0 

0 

New  Burns ide 

65.6 

-  .2 

90 

19 

37 

7 

80 

1 

0 

2.32 

-1.72 

.91 

31 

T 

0 

7 

2 

0 

Olney  Radio  Station 

64.7 

-  .2 

90 

1 

36 

12 

83 

1 

0 

1  .99 

-2.08 

.60 

26 

T 

0 

6 

2 

0 

Sparta 

67.6 

1.7 

92 

18 

43 

7 

46 

3 

0 

.2.40 

-1.71 

1.06 

22 

.0 

0 

8 

1 

1 

DIVISION 

67.0 

1.2 

2.27 

-1.91 

T 

STATE 

64.7 

2.0 



L    .  . 

3.26 

-  .87 

T 

Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  month 


2 

3 

4 

5 



6 

.04 

.31 

.10 

.  03 

.15 

T 

T 

.15 

.01 

.05 

.07 

.17 

.38 

.04 

.45 

.02 

.14 

.12 

.09 

.12 

.06 

.09 

.02 

.09 

.31 

T 

T 

* 

T 

.10 

.05 

T 

.14 

T 

.09 

.05 

AO 

.12 

.13 

.02 

.03 

.34 

T 

.50 

.  01 

.02 

.01 

.05 

.60 

.45 

J 

.02 

T 

.34 

.07 

T 

.39 

.21 

.27 

.18 

.02 

.05 

.24 

.03 

.16 

.10 

.45 

.14 

.10 

.18 

.15 

.07 

.01 

.06 

.20 

.45 

.09 

.10 

T 

T 

T 

.01 

.01 

.04 

.01 

.01 

'  .02 

.03 

.OS 

.08 

.01 

T 

.01 

T 

.01 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

.04 

T 

.01 

.02 

.49 

t 

T 

T 

.22 

.32 

.08 

.25 

T 

.25 

.58 

40 

.03 

.02 

.04 

.05 

.29 

.02 

.  17 

.30 

.04 

.IS 

.25 

.08 

.18 

T 

.13 

.65 

.03 

.35 

.09 

.10 

.22 

.05 

.47 

.01 

.05 

15 

.03 

.34 

.03 

:S 

.50 

.06 

.29 

T 

.05 

.01 

.02 

.32 

.06 

.02 

.02 

.39 

T 

.10 

I 

.02 

- 

.90 

.13 

:S 

.05 

.04 

.01 

.53 

.25 

.04 

r 

:ij 

.05 

'.36 

oi 

T 

.45 

o? 

> 

.30 

.03 

'.03 

is 

.06 

.03  T 

.04 

T 

:?S 

.08 

T 

.05 

.01 

T 

T 

.02 

.40 

.30 

.04 

T 

.07 

T 

.16 

.16 

.15 

T 

.10 

.04 

.03 
T 

T 

.09 

.62 

T 

T 

T 

.31 

.32 

.36 

.08 

.01 

.56 

.07 

.05 

.05 

.20 

.01 

.16 

.48 

T 

.21 

T 

T 

T 

t 

.1! 

.33 

.04 

T 

.20 

.13 

.35 

.02 

.19 

.04 

.02 

.09 

.20 

T 

.02 

.06 

.30 

.03 

.10 

.22 

8  9 


12  13 


15     16     17     18     19    20    21    22    23    24     25    26    27    28  29 


30  31 


Albion 
•Mo 

Alexis  Water  Works  R 

Altoo  Dae  26 

Ann*  1  NW 

Annawan 

Aotloch 

Arlington  Heights  4  SSE 

Aurora  College 

Avon 

Barry 

Beardstown 

Beardstown  Lgrog  Dam  8 
Belleville  Scott  AF 
Belleville  Scott  AF    R  / 
Belvldere  Sewage  PI .  R 
Bent  ley 
Benton 
Blooming  ton 
Bloomtogton  Normal 
Bradford  CAA  AP 
Brookport  Daa  52 
Cairo  VB  City  R 
Canton 

Carbondale  Sewage  PI 

Carllnvllle  4  > 

Carlyle 

Caral 

Casey 

Centralis  4  W 

Cbandlervllle 
Cbannabon  Dresden 
Cbenoa 
Chester 

Chicago  Cal  T  wka  R 
Chicago  Heights  R 
Chicago  Lakevlew  P  R 
Chicago  Loyola  Unlv  R 
Chicago  Mayfalr  P  R 
Chicago  N  Branch  P  R 
Chicago  Roseland  R 
Chicago  S  ad  D  D  R 
Chicago  San  Dlst  O  R 
Chicago  S  Filter  P  R 
Chicago  Sprlngfld  P  R 
Chicago  Unlv 
Chicago  Unlv  R 
Chicago  WB  AP  R 
Chicago  WB  City  R 
Chllllcothe 
Cicero 

Clene  Brown  Camp  R 
Clinton  1  S 

Colllnsvllle  R 
Coulterville  R 
Crete  R 
Danvl lie 

Danville  I 
Danville  Sewage  P 
Decatur 
Dlzon 

Downs  2  HE  R 
Du  Quoin 

Dwlght  St  Ref  R 
Eaat  St.  Louis 
Edelstelo 
Edwardsvllle 
Effingham 

Effingham  R 
Elgin 

Bllxabethtowu 
Elaab 

Ewanaton  Pump  Sta.  R 
Falrbury  w.ter  wks  R 
Fairfield 

Farmer  City  R 
Flora 
Freeport 
Freeport  S  P 
Freeport  S  P  R 
Fulton  Dam  13 
Fulton  Dam  13  R 
Oalatla  11  R 
Galena 
Galeaburg 
Calva 
Geaeaeo 
Gibson  City 
Gladstone  Dam  18 
Glwodale  Exp  Farm 
Glendale  Exp  Farm  R 
Golconda  Dam  51 
Golconda  Dam  51  R 
Golden 
Grafton 
Grand  Tower 
Greenfield 
Greenup 
Greenville 
Bridley 
Grlggsville 
Hardin 
Rarrlaburg 
Harrlaburg  Die 
Havana 

Havana  No.  2 
Hllleboro 
Hoopeaton 
Hoopeston 


2  » 


1.16 
1.74 
.11  3.34 
.47  1.12 


.09  W..42  .12 


.38 


.50 
3.10 
3.30 
1.83 
2.39 
.20  3.09 
.18  2. 
.32  3.48 
•  4.12 
.20  2.81 
.24  3. OS 
.20  2.45 
.26  3.41 
.26  3.51 
.28  2.84 
.17  3.20 
.04  1.24 


.05 


3.10 
.52 
.85 
.55 
.76 
.20  2.82 
1.43 
1  .61 
.86 
1.26 


.30 

.74 

.72 
.71 
.84 
.53 
.21(  1.63 
1.47 
.40  1.62 
.92 
T  I  1.15 
.20  2.5B 
.28  2.68! 
.36-  3.82- 


.71 


.53 
.281 

1.40 
.88 
.45 

".  .43 
.45 
.73 


.46 

.30 
.06 
1.40 


1.54 

.  22 
.10 
.38 

1.39 
.02 
.33  I 
.38  | 
'  .55  1 
.04 

1.21 


.09  | 
.10 


.23 
1.00 

.J 
.10 


1.10 
.26 
.86 
.50 


.29 
.39 
.28 


.28 
.  M 
i .  oo 


.0 


.651 


.06 
.02 
.02 
.04  1.05 
|  1.02 
T 

.33 


.82     .48  .69 


1.46 

.09, 
.78 
1.05 
.84 


.02  1.84 

.04  1.06 

.0B  .48 

.02  .83 

•6,s 


.07 
.51  .10 


.01' 
.10 


•°3 


etes  feltewtai  atatlom  Ia> 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


ILLINOIS 
MAY  1951 


Station 


Hutsonville 

HutBonvlllo  Pwr  PI 

Illinois  City  Dam  16 

Illinois  City  Dan  16 

Jacksonville 

Jacksonville  S  PI 

Janesville 

Jerseyvllle 

Jollet  Brandon  Rd 

.It.  1  let  WB  AP 

Kankakee 

Kankakee  4  W 

Kankakee  Sew  PI 

Keiths burg 

Kewanee 

Kewanee 

Lac  on 

La  Harpe  1  SW 

Lanark 

La  Salle 

La  Salle  1  S 

Lawrencevllle 

Le  Roy 

Lincoln 

Lincoln  No.  2 

Lockport  L  b  D 

Lockport  Pwr  House 

Louisville 

Mackinaw 

Mac  on  b 

Marietta 

Marion 

Maroa 

Marseilles  Lock 

Marshall 

Mascoutah 

Mason  City 

Mat toon 

He  Henry 

He  Henry  2  S 

He  LeanBboro 

Hedora 

Hlnonk 

Holioe  WB  AP 

Monmouth  AP 

Montlcello 

Horrls 

Morris  3  NB 

Horrlson 

Horrisonvlllle 

Morrisonville  1  E 

Ht.  Carmel 

Ht.  Carmel  Wtr  Wks 

Hount  Carroll 

Mount  Olive 

Hount  Pulaski 

Hount  Sterling 

Hount  Vernon  4  X 

Murphysboro  Wtr  was 

Nashville  3  NW 

Newark  7  E 

New  Boston  Da*  17 

New  Boston 

New  Burnside 

Newton 

Hewton 

fllney  Radio  Sta 
Oregon 

Oregon  Wtr  Wks 
Ottawa 
Palestine 
Pana 

Paris  Sewage  PI 
Paris  Wtr  Wks 
Paw  Paw 

Payson 

Peoria  Lock  Dam 
Peotone 
Petersburg 
Piper  City 
Pittsfield  Wtr  Wks 
Pleasant  Hill  2  E 
Poo  L lac 

Prairie  Du  Rocher 


B  // 


Pri 


1  s 


ceville  2  NW 
Prophetstown 
Quincy 

Quincy  CAA  AP 
Quincy  Dam  21 
Quincy  Dam  21 
Quincy  Memorial  Br. 
Rantoul  Chanute  AF 
Rantoul  Chanute  AF 
Red  Bud 
Rlchvlew 
Roberts  3  N 
Roche  1 le 
Rockford 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 
Rock  Island  Dam  15 
Rockport 
Buslivllle 
StC.  Marie 
Salem 

Shawneetown  New  Tw 

Sidell 

Skokle  N  S  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  AP 
Springfield  WB  City 
Stlckney  W     Side  Tr 


•_kto 


Str 


Rkfl 


Sullivan 
Sycamore 
Table  Grove 
Tlskllwa 
Toulon 
Tuscola 
Urbana 

Urban a  Exp  Farm  » 
Urbaoa  Eng  Campus 
Utica  Starved  Rock  Dam 
Vandal la  R 
Vandalla  CAA  AP 
Virden 
Walnut 
Warsaw 

Washington  R 
Waterloo 

Waterman  " 
Watseka 
Waukegan 
Wayne  C 


who 

Whl 
Wilcox 
Windsor 
Yates  City 


-n  College 
Hall   1  E 


R  // 


R  // 


R  // 


Sm  i*(«r*DC*  not**  following  Station  Index 
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T«ble4 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MAY  1951 


A  M.  Hour  ending 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


10      11  12 


-1st- 


AUGUSTA 

CARPENTER  1  SW 
DANVILLE 

FAIRBURY  WATER  WORKS 
GALATIA  It 

HUDSON  LA"  BLOOM  I NGTON 

OREGON 

PIPER  CITY 

PITTSPIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
QUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
URBANA  EXP  FARM 
WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BEA RDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BRADFORD  CAA  6 

COLLINSVILLE 

DANVILLE 

FULTON  DAM  13 

GREENFIELD 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

MARIETTA 

MASON  CITY 

KLINE  WB  AIRPORT 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PITTSPIELD  WATER  WORKS 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
WASHINGTON 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BRADFORD  CAA  6 

CHICAGO  LOYOLA  UN IV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

DANVILLE 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

FARMER  CITY 

GREENFIELD 

HTJTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KKWANEE 

LOCIPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MA  RCA 

MASON  CITY 
■C  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

NEWTON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
'  PEORIA  WB  AIRPORT 
•  PROPHETSTOWN 

:  QUINCY  CAA  6 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
■  RICHVIEW 

ROCKPORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 
'  3TICKNEY  W  SIDE  TREAT 
|  SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
j  VAWDALIA  CAA  AP 

WATERMAN  // 
I  YATES  CITY 


'  BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 
1 BELVIDBRE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CHICAGO  LA  REVIEW  PUMP 
1  CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
ICHICAGO  UNIVERSITY 
i CISNE  BROWN  CAMP 

CRETE 

i WIGHT  STATE  REFORM 
■iFFINGHAM 

"REEPORT  SEWAGE  PLANT 
■'.LENDALE  EXP  FARM 

OLCONTA  DA  M  51 
llOOPESTON 

.  IBTSONVILLE  // 
i'ANESVILLE 
I  'OLIET  WB  AIRPORT  6 
EWANEE 

■OCKPORT  LOCK  AND  DAM 
OCKPORT  POWER  HOl'SE 
| OUISVTLLE 


.12 
.02 


-2d- 


.01  .02 
.15 
.13 


,  01 
.17 
.01 


.03 
.03 


.01 
.06 


.27 
.07 


-3d- 


.01     .01  .02 


.22 

.20 
.05  .01 

*  .10 


.02 

.05 
.01 

.02  .01 


.01 
.05 


.10 

.14 

.02 

.17 

.03 

.03 

.17 

.04 

.12 
.08  .05 


.05  .04 
.05  .01 


.01 

.02     .13  .01 


-4th- 


.02 
.01 

.07  .16 

See  relerenoe  notes  following  Station  Index. 


.02 
.02 


.01 
.01 

.01 


.02     .05  .01 


CO  .12 
.04 
04  .01 

.02 


.06 
.01 


Table  4- Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
HAY  1951 


MARIETTA 
MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  IB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

ITT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PRAIRIE  DO  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETS  TOWN 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
RICHVIEW 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
WATERMAN  // 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BRADFORD  CAA  6 

CHICAGO  MA YEA  IB  PUMP  ST 

DANVILLE 

DOWNS  2  HE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

RDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVAN3TON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREE PORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

HOOPESTOR 

ILLINOIS  CITY  DAM  IS 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

KEWANEE 

LANARK 

MARIETTA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PRINCETON  IS  // 
PROPHETS  TOWN 

QUIHCY  CAA  6 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

ROCK  FORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

URBANA  EXP  FARM 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BEARDS  TOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BRADFORD  CAA  6 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

DANVILLE 

DOWNS  2  HE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

KDELSTEIN 

EFFINGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JAHESVILLE 

KEWANEE 

LANARK 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MA  BOA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

VANDAL  IA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WKNONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 


A.  M.  Hour  ending 


02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.04 

.01 

06 

.59 

.05 

.04 

.02 

.05 

.03 

.02 

.03 

03 

.01 

.01 

.04 

.06 

.10 

.08 

.08 

.02 

.04 

.01 

.01 

.03 

.06 

.15 

.07 

.01 

.01 

.02 

.04 

.03 

.05 

.05 

.05 

.06 

03 

.03 

.01 

.04 

.02 

.03 

01 

.08 

.02 

02 

.04 

.08 

.14 

.02 

.02 

.02 

.05 

.05 

.04 

.03 

.01 

02 

.01 

.02 

.10 

.05 

.17 

.07 

.08 

.14 

.07 

.04 

.14 

.14 

.10 

.10 

.08 

.02 

01 

.03 

.02 

.01 

.04 

.  09 

.07 

.15 

.09 

15 

.01 

.06 

.07 

.16 

.  01 

.04 

OS 

.10 

.07 

.01 

.02 

.05 

.19 

.01 

02 

.01 

.01 

.08 

.02 

.02 

.17 

.21 

.10 

.05 

06 

.11 

.06 

.08 

.15 

.17 

.08 

.06 

.05 

.04 

.09 

.06 

.15 

.10 

.11 

01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.09 

.  07 

.01 

03 

.04 

.02 

.05 

.10 

.07 

.01 

.05 

-.10 

.04 

03 

.02 

.03 

.03 

.05 

.01 

.14 

.03 

.01 

.  05 

.07 

.07 

03 

.04 

.03 

.04 

.04 

.01 

07 

.04 

.19 

.11 

.03 

03 

.01 

.06 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

02 

.02 

02 

.02 

.03 

.01 

.12 

.09 

.19 

.02 

01 

.03 

.03 

.01 

.03 

.03 

.01 

.04 

.09 

.05 

.17 

01 

.11 

.05 

.07 

.12 

.14 

.12 

.05 

.03 

.05 

.06 

.01 

.01 

01 

.02 

.02 

.05 

.10 

.14 

.21 

.15 

.01 

.01 

P.  M  Hour  ending 


.10  .09 

.01  .04 


-5th- 

.02 


.24 

.02 

.06 

.14 

.02 

.09 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.06 

.03 

.20 

.10 

.  02 

.01 

.37 

.07 

.01 

.02 

.01 

-6th- 


.01 

.02 


.01 
.10 


.07  .02 
.06 


-9th- 

.01 


T 


.01 
.  02 


.02     .02  .01 


.02  .01 
.02 


.08 
.03 
.05 


.03 
.05 
.02 


.17 
.01 
.01 


.06  .17 
.03 


.20 
.04 
.02 

.02 
.01 


.02 
.02 


►  note*  following  Station  Index. 
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T»hU  4-CoaBim.d 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
HAT  l»M 


A.  M  Houi  tnding 


S  6 


P  M  Houi  ending 


9 

10 

H 

13 

1 

2 

3 

4 

5 

0 

7 

g 

10 

13 

,  03 

.03 

.01 

.03 

.01 

.09 

* 

.23 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

.  01 

.  01 

.  02 

03 

.  00 

.  09 

OS 

.03 

.  00 

.38 

.01 

.  03 

.  03 

03 

.08 

.  03 

.  03 

.  00 

.  00 

.01 

.13 

.  01 

.  03 

.  03 

.  09 

04 

.30 

.  03 

.  03 

.  07 

.  05 

.19 

.  01 

.  01 

.  04 

.  08 

.13 

.  03 

.  04 

.33 

.  03 

.  03 

.  07 

.  04 

.01 

.30 

.  02 

.  01 

.  03 

.  03 

.10 

.  01 

.02 

.34 

.03 

.  04 

.  07 

.  06 

.30 

.  03 

.  01 

.  02 

.  09 

.  06 

.  01 

.  04 

.90 

.04 

.03 

.03 

.08 

.06 

.01 

.03 

.38 

.  03 

.  03 

.  03 

.  OS 

.01 

.IT 

.05 

.03 

.04 

.06 

.30 

.  03 

.03 

.03 

.  02 

.01 

.  01 

.09 

.  02 

.  03 

.  03 

.13 

.03 

.35 

.  03 

.22 

.07 

.03 

.01 

.20 

.03 

.63 

.  03 

.04 

.03 

.01 

.01 

.13 

.04 

.13 

.10 

.  03 

.01 

.30 

.  02 

.03 

.  02 

.05 

.07 

.  07 

.31 

.  02 

.  04 

.  08 

.  09 

.01 

.04 

.04 

.08 

.40 

.  02 

.01 

.03 

.14 

.  09 

.03 

.10 

.  06 

.10 

• 

.30 
* 

.33 
* 

1 .05 
• 

.01 

.03 

.03 

.  OS 

.09 

.08 

.04 

.33 

.01 

.04 

.05 

.09 

.04 

.01 

.06 

.03 

.17 

• 

.03 

.05 

.09 

.08 

.09 

.04 

.04 

.01 

.43 

.01 

.  09 

.  03 

.01 

.  OS 

.03 

.24 

.03 

.  09 

.  03 

.01 

.  00 

• 

• 

.30 

.30 

.  01 

.01 

.03 

.01 

.04 

.  01 

.  11 

.  10 

.  12 

.  10 

.  09 

.  01 

.  03 

.01 

.17 

.30 

1 .07 

.  04 

.  26 

.17 

.  02 

01 

.50 

.  1 9 

.  09 

01 

.01 

.  03 

.33 

.01 

.03 

.03 

.08 

.01 

.03 

.IT 

.14 

.14 

.03 

.07 

.03 

.03 

.15 

.17 

.10 

.57 

.10 

.05 

.10 

.01 

.03 

.00 

.09 

.05 

.00 

.54 

.  30 

.  20 

.  06 

.  06 

.  03 

* 

.01 

.  02 

.  03 

.  04 

.12 

.  03 

.  03 

.  04 

.  08 

.  04 

.13 

.  01 

.01 

1 11 

.30 

.09 

.01 

.43 

.07 

.03 

.  00 

.  04 

.  01 

.02 

.23 

.  09 

.11 

.05 

.  09 

.13 

.  04 

.03 

.55 

.  03 

.  20 

.24 

.  10 

.01 

.01 

.  04 

.01 

.01 

.67 

-10th- 

.10 

.02 

.  07 

.16 

.02 

.  03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

I  .56 

.  02 

.12 

.06 

.01 

.03 

.03 

.71 

.01 

.01 

.  02 

.01 

.01 

.01 

.50 

.  11 

.13 

.09 

.03 

.04 

.06 

-1.4 

.08 

.08 

.  05 

.09 

.  06 

.03 

.  05 

.03 

.03 

1 .43 

* 

* 

* 

.72 

* 

* 

* 

* 

.10 

* 

* 

* 

• 

* 

• 

.21 

.38 

.26 

.43 

.  42 

.13 

.07 

.17 

.  18 

.16 

.07 

.01 

.  00 

.  01 

.07 

.01 

.  01 

.13 

3.10 

.  02 

.10 

.10 

.18 

.92 

1  .89 

.  03 

.11 

.13 

.26 

.13 

.03 

.21 

.  23 

.18 

.11 

.  09 

.01 

.04 

.03 

.04 

2.39 

.  OS 

.23 

.21 

.29 

.17 

.14 

.28 

.  20 

.20 

.21 

.  02 

.03 

.  02 

.03 

.01 

.01 

3.011 

.  05 

.19 

.15 

.28 

.07 

.10 

.29 

.26 

.22 

.22 

.04 

.04 

.04 

.08 

.  02 

2  .6N 

.  19 

.48 

.  36 

.30 

.08 

.06 

.22 

.23 

.  22 

.04 

.  07 

.  03 

.04 

.00 

.  02 

.03 

3.48 

1 . 70 

.37 

.  25 

.28 

.06 

.07 

.  23 

.  37 

.17 

.  10 

.  11 

.  13 

.17 

.09 

.02 

4.12 

.  09 

.33 

.24 

.23 

.04 

.07 

.17 

.  20 

.  24 

.  09 

.  02 

.  03 

.  10 

.  OS 

.01 

.  01 

2  .81 

.13 

.40 

.40 

.25 

.07 

.03 

.18 

.  31 

.  23 

.  01 

.  04 

.  08 

.  01 

,  00 

.  00 

.  03 

3.06 

.  06 

.  20 

.15 

.20 

.11 

.03 

.  05 

.17 

.16 

.  26 

.13 

.  03 

.  04 

,04 

.  04 

.01 

2  .46 

.  24 

.95 

.  39 

.17 

.03 

.07 

.  39 

.  37 

.18 

.11 

.  09 

.  02 

.  10 

.03 

.01 

.  OS 

3 . 31 

.  14 

.  26 

.  24 

.20 

.04 

.03 

.  26 

.  38 

.  1 3 

.  1 2 

.  09 

.  04 

.11 

.  08 

.  01 

2 . 64 

.  06 

.31 

.  23 

.32 

.05 

.04 

.  19 

.26 

.  38 

.  16 

.04 

.  09 

.  06 

.09 

.  02 

.01 

3 . 20 

.  09 

.  01 

.17 

.  61 

.  02 

.  08 

.  06 

.  65 

.  02 

.  01 

.01 

.  76 

.  14 

.31 

.  35 

.20 

.13 

.04 

.  13 

.  08 

.  03 

.  03 

.  08 

.  01 

.  02 

.01 

.  04 

2 . 82 

.09 

.43 

.  09 

.07 

.05 

.03 

.  02 

.  03 

.  22 

.  03 

.  1  0 

1.61 

.10 

.  04 

.15 

.01 

.06 

.18 

M 

.  03 

1.14 

* 

* 

.93 

.13 

.  02 

.  02 

.  02 

.  01 

.  08 

.  09 

.  02 

.  04 

1  . 97 

.  04 

.02 

.  05 

.09 

.03 

.04 

.  02 

.03 

.  02 

.  02 

.01 

.  01 

.  01 

.  OS 

.  03 

1  . 28 

.10 

.06 

.06 

.02 

.01 

.  04 

.  01 

.  68 

.04 

.07 

.11 

.as 

.10 

.09 

.29 

.23 

.19 

.  13 

.10 

.02 

.01 

.07 

.04 

.01 

2.4* 

.34 

.OS 

.29 

.04 

.01 

.01 

.10 

.02 

.01 

1  . 03 

.OS 

.15 

.01 

.03 

.02 

.04 

.01 

.03 

.03 

.72 

.14 

.05 

.05 

.10 

.12 

.16 

.18 

.12 

.08 

.06 

.04 

.01 

.03 

1  .63 

.08 

.06 

.09 

.10 

.17 

.06 

.08 

.08 

.04 

.06 

.02 

.01 

.01 

1  .62 

.29 

.11 

.01 

.41 

.92 

.01 

.08 

.01 

.71 

.10 

.05 

.01 

.20 

.03 

.45 

.01 

.08 

.16 

.06 

.04 

.01 

1  .40 

.04 

.51 

.09 

.01 

.07 

.08 

.17 

.04 

1 .33 

.04 

.09 

.57 

.03 

.08 

.08 

.01 

.10 

.03 

.02 

.01 

1 .25 

.12 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.60 

• 

* 

• 

.88 

• 

• 

.37 

* 

' 

* 

* 

• 

.13 

.23 

.05 

.01 

.03 

.02 

.02 

.  03 

.  OS 

1  . 56 

• 

■ 

2.89 

.24 

.08 

.02 

.01 

.10 

.04 

.06 

.01 

.01 

.03 

3.97 

.13 

.07 

.07 

.08 

.14 

.12 

.13 

.07 

.  04 

.04 

.06 

.04 

.02 

1  .70 

.30 

.26 

.20 

.14 

.06 

.17 

.12 

.04 

.01 

.02 

.03 

.01 

.05 

.08 

2.59 

.18 

.02 

.17 

.13 

.  04 

02 

.  01 

.  01 

02 

,  00 

.  04 

2  79 

.09 

!07 

14 

.01 

.03 

.20 

.*0 

.01 

.03 

.09 

.03 

.02 

.04 

.01 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.01 

1  .09 

.14 

.01 

.03 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.80 

.02 

.03 

.01 

.02 

.03 

.03 

.02 

.03 

.03 

.50 

OH 

.04 

.12 

.07 

.07 

.09 

.03 

.17 

.13 

.01 

.01 

.04 

.03 

.03 

1    t  4 

.09 

1  1 

.15 

.06 

.02 

.01 

.01 

.05 

.08 

.07 

.05 

.03 

.03 

.01 

1  .72 

.  01 

.03 

.06 

.10 

.53 

.33 

.04 

.36 

.02 

.04 

.79 

.01 

.35 

.37 

.03 

.12 

.03 

.02 

.53 

1  .09 

.10 

.04 

.04 

.07 

.09 

.03 

.08 

.09 

.03 

.60 

.35 

.04 

.09 

.30 

.03 

.03 

1.60 

BELV1PERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CHICAGO  CAL  TREAT  WIS 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOTOLA  UNIT 

CHICAGO  NAYFAIR  UUP  ST 

CHICAGO  X  BRA  PL MP  STA 

CHICAGO  ROSE  LAND  PUMP 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAKv  D  1ST  OFT 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRING FLD  POMP 

CHICAGO  UN  I  VERS  ITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  »B  CITT 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EVANSTOH  POMP  STA 

FAIRBURT  WATER  WORKS 

FARMER  CITT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

BOOPESTON 

ILLINOIS  CITT  DAM  16 

JANESVILLE 

JOLIKT  WB  AIRPORT 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWAWEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MASON  CITT 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITT 

PITTSPIELD  WATER  WORKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETS  TOWN 

(JUINCT  CAA 

QUINCT  DAM  21 

BANTOUL  CBANtTE  AF  BASE 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

STICKNET  w  SIDE  TREAT 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WE  NONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEA  RDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITT 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROS ELAND  PUMP 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRING FLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  »B  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLL  INS  VI LLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

BVANSTON  PUMP  STA 

FA  I RBDRY  WATER  WORKS 

FARMER  CITT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1( 

G  LINDA  IE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  SI 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE 

ILLINOIS  CITT  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MO  LI  NX  WB  A  IRPORT 

MORRISONVILLS 

NT  CARMEL  MATER  WORKS 

MURPHTSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 


// 

// 
6 

// 


.23 
.01 
.49 


.03 
.02 


.05 
.02 


.01 
.02 


.05 
.09 
.11 
.09 


.02 
02 


.45 

.06 


.29 
.09 


.01 
.12 


.07 

.08 

.17 

.06 

.04 

.05 

.03 

.02 

.08 

.12 

.26 

.08 

.10 

.07 

.08 

.11 

.08 

.06 

.21 

.06 

.16 

.24 

.08 

.13 

.18 

.28 

.15 

.14 

. 

.13 

.18 

.11 

.18 

.13 

.10 

.11 

.19 

.15 

.16 

.16 

.17 

.12 

.12 

.06 

.14 

.16 

.13 

.10 

.17 

.29 

.14 

.05 

.01 

.08 

.10 

.02 

.01 

.02 

.22 

.07 

.02 

.08 

.05 

.19 

.01 

.03 

.05 

.14 

.05 

.20 

.09 

.10 

.43 

.49 

.01 

.07 

.02 

.14 

.10 

.04 

.03 

.05 

.02 

.23 

.02 

.01 

.06 

.12 

.08 

.10 

.15 

.13 

.18 

.67 

.12 

.13 

.01 

.01 

.09 

.10 

.04 

.17 

.01 

.14 

.07 

.08 

.03 

.20 

.12 

.03 

.03 
.06 


.98 
.03 
.14 
.04 

.06 
.07 
.06 
.16 


.05 
.18 
.17 
.16 

06 
.64 

.07 
.01 
.02 
.03 
.  16 


.03 
.06 
.03 
.08 

1.03 
.20 

.10 
.24 
.22 

.03 
.40 
.02 
OS 
.15 


.01 

.07 

.02 
.19 
.10 
.14 
.15 
.18 
.25 


.as 

.18 
.17 
.19 


.07 
.08 
.13 


.09 
.28 
.09 
.11 
.29 
.18 
.14 
.10 
.48 


.20 
.10 


.24 

.19 


.19 

.10 


■  lollowlaa  Sutton  lad.. 


-  97  - 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MAY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

H 

12 

1 

2 

3 

.  09 

.  06 

.09 

.16 

.02 

.05 

.03 

.05 

.  01 

.  06 

.  01 

.  05 

.14 

.  11 

.06 

.01 

.01 

.20 

.02 

.01 

.02 

.05 

.  02 

.  01 

.02 

.04 

.  08 

.45 

.10 

.14 

.01 

.05 

.10 

.07 

.03 

.01 

!  02 

.01 

.05 

.11 

.02 

.16 

.31 

.15 

.03 

.02 

.07 

.11 

.45 

.17 

.21 

,16 

.06 

.04 

.30 

.16 

.07 

.02 

.18 

.50 

.33 

.08 

.10 

.14 

.19 

.08 

.05 

.09 

.24 

.17 

.24 

.36 

.36 

.37 

.23 

.17 

.11 

.  15 

.31 

•• 

.06 

.  08 

.  05 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

.05 

.04 

.53 

.21 

.11 

.02 

.03 

.01 

.04 

.05 

.23 

.05 

.04 

.06 

.02 

.11 

.28 

.54 

.02 

.10 

.13 

.05 

.07 

.19 

.06 

.10 

.03 

.12 

.15 

.26 

.12 

.10 

.38 

.  01 

.01 

.  36 

.  25 

.  01 

.  02 

.  02 

.  12 

.  06 

.  01 

.  02 

.03 

.57 

.02 

.03 

.01 

.01 

.13 

.06 

.02 

.01 

.  03 

.  04 

.12 

.12 

.  07 

.  12 

.16 

.  08 

.24 

.18 

.  20 

.06 

.03 

.15 

.  75 

.  21 

.03 

.  04 

.  02 

.01 

.  01 

■ 

_ 

02 

02 

.  04 

.04 

.  40 

.  30 

.  04 

.  02 

.  04 

.  02 

.  01 

.13 

.  14 

.  32 

.  04 

.  01 

.  01 

m 

4 

.  01 

.  58 

.  07 

.  04 

.  04 

.26 

.  03 

.  01 

.  03 

.  03 

.  05 

.  03 

.  07 

97 

29 

14 

04 

22 

.12 

09 

.13 

.35 

.19 

.15 

.  18 

.  22 

.25 

• 

03 

03 

23 

.  20 

.  06 

08 

02 

.12 

.10 

.  09 

10 

i  04 

21 

01 

.  06 

.  05 

,  03 

02 

.  14 

.  02 

.  02 

.  04 

.  09 

.  04 

-11 

til- 

.  01 

.  01 

.  01 

.  02 

01 

.  08 

.  05 

.  06 

.10 

.  04 

.  06 

.  03 

.  14 

* 

!l0 

m 

.01 

.  02 

.  07 

.16 

.03 

.  03 

.12 

.02 

.  06 

.03 

.01 

.01 

.01 

.  07 

.02 

.  08 

.04 

.03 

.03 

.03 

.04 

.01 

.07 

.07 

.06 

.08 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.04 

.02 

.01 

.07 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.05 

.  02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

!o5 

.01 

.01 

.02 

.01 

.07 

.03 

.05 

.10 

.02 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.01 

.04 

.06 

.09 

.07 

.14 

.03 

.02 

.01 

.01 

.05 

.01 

.05 

.01 

.  01 

.03 

.  04 

.  02 

.02 

.02 

.  02 

.  02 

.  02 

.01 

.  01 

.  04 

.  03 

.  01 

.01 

.  04 

.  03 

.  02 

.03 

.04 

.  01 

.04 

.01 

.  02 

.  03 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.  01 

,  02 

.12 

.  06 

.  03 

.  04 

.  01 

.  01 

.01 

.01 

t 

* 

.  73 

.13 

.  08 

M 

.  02 

01 

01 

01 

.  02 

01 

.  01 

.  02 

.  01 

02 

01 

.  01 

.  01 

.  03 

.  04 

.  02 

.  01 

.  02 

.  02 

.  02 

02 

.  01 

.  04 

.  02 

.03 

.  03 

.  01 

]o5 

.  12 

.20 

.10 

.  05 

.05 

.01 

.01 

.  01 

.01 

.01 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.05 

.07 

.06 

.04 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.08 

.04 

.03 

.03 

.01 

.44 

.24 

.01 

.07 

.03 

.07 

.09 

.01 

.04 

.01 

.01 

.05 

.03 

.02 

.06 

.08 

.01 

.06 

.02 

.01 

.01 

.06 

.04 

.03 

.06 

.06 

.06 

.06 

.06 

.07 

.09 

.06 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

* 

* 

.11 

-16 

th- 

* 

.01 

-17th- 

.03 

.05 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.15 

.02 

.01 

.02 

.11 

.03 

.01 

.01 

.01 

PEORIA  LOCK  AND  DAH  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DO  ROCHE R  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

RicaviEit 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKHEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

DRBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 

WENONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CRETE 

DANVILLE 

DOWIIS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

HOOPESTON 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOM  NE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PRINCETON  IS  // 
PROnHETSTOWN 

QUi  ICY  CAA  6 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
URBANA  EXP  FARM 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 

WENONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BEA RDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
EVANSTON  PUMP  STA 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
JOLIET  WB  AIRPORT 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MOLINE  WB  AIRPORT 
PRINCETON  1  S 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  LOYOLA  UN  IV 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  UNIVERSITY 
DWIGHT  STATE  REFORM 
EVANSTON  PUMP  STA 


.03 
.01 


.  15 
.01 


.27  .21 
.01 


.01 
.38 


.19 
.08 
.03 


.01 

.22 


.01 

.05 
.12 
.03 
.01 
.01 

.49 

.16 


.03 
.08 


.08 
.01 


.13 
.03 


.01 
.03 


.03 
.08 
.05 


.  05 
.11 


.04 
.04 


.02 
.03 


.06 
.0 


.09 
.01 


.03 
.03 


.04 

.01 


.13 
.24 


.15 

.12 

.04 

.25 

.04 

.33 

.22 

.06 

.28 

.01 

.01 

.21 

.24 

.03 

.03 

.06 

.20 

.02 

.22 

.01 

.01 

.34 

.33 

* 

.02 

.04 

.06 

.01 

.04 

.05 

.07 

.16 

.01 

.25 

.02 

.01 

.03 

.04 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
HAY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


8       9       10      11  12 


FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

KEWANEE 

LANARK 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PRINCETON  IS  // 
ROCKPORD  CAA  AP 

mm 


BOOPESTON 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BRADFORD  CAA  6 

KDELSTEIN 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
LANARK 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

OREGON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PRINCETON  IS  // 

ROCKPORD  CAA  AP 

WASHINGTON 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CHICAGO  LOYOLA  DNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  SPRING FLD  PUMP 
CIS  TO  BROWN  CAMP 
COLLINSVILLE 
DOWNS  2  NE 
EFFINGHAM 

FA  I RB DRY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE  // 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
MORRISONVILLE 
NEWTON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 
PIPER  CITY 

HANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
VANDAL  IA 
VANDALIA  CAA  AP 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CHICAGO  LA  REVIEW  PUMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

DANVILLE 

□WIGHT  STATE  REFORM 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

KEWANEE 

MARIETTA 

MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MORRISONVILLE 
MURPHYSBOSO  WATER  WORKS 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PRAIRIE  DU  ROCHE R  W  WKS 
PRINCETON  1  S 
RICBVIEW 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LA  REVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRING FLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA  I RBURY  WATER  WORKS  // 


.01  .02 
.05 


.01  .01 
.01  .01 


-18th- 


-19th- 


.12 
.20  .06 


.13  .30 

.01  .12 


.04 

.08  .02 


-20th- 


.05. 
.05  .04 


.05 
.05  .02 


-2 


.03 

.28  .14 
.02  .03 
.09 


.13 
.36 
.02  .01 


.11 


.17 

.03 


.20  .03 
.02 


st- 


.01 
.02 


.02 
.01 


.04 

.71 

.01 

01 

.02 

.09 

.03 

01 

.02 

OS 

.07 

.01 

03 

.05 

.05 

10 

.12 

.26 

.15 

02 

.02 

.26 

.01 

.02 

-22d- 


09 
.01 


.24 
.04 


09 
06 


.08 
.01 
.01' 

03 
.03 

o? 
.05 
.03 


.03 
.04 


.02 
.  02 
.14 
.08 
.07 
.09 
.04 
.05 


.02 
.05 


.05 
.06 


.07 

.05 

.02 
.10 
.04 


.02 
.15 
03 


.06 
.09 
.08 
.05 
.15 
.14 


,08 
,16 


.03 
.01 


05 
.10 


.04 
.02 
.05 
.04 
.06 
.03 
.03 
.04 
.01 
.09 
.02 
.04 


.07 
.07 


.  l  0 
.01 


03 
09 


.06 
.10 


07 
.05 


.01 

07 
.04 

.07 


.01 
.01 
.01 


.16 
,03 


M 

.05 
32 


.05 
.01 
OR 


.03 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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Table  4-ContLnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MAY  1951 


A.  M.  Hour  ending 


1        2  3 


P.  M.  Hour  ending 


FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA   DAM  51 

GREENFIELD 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MA  BOA 

MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PRINCETON  1  8 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

OUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA   EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WE NONA 

YATES  CITY 


GALATIA  1W 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
PRAIRIE  DU  ROCHER 


GALATIA  1W 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  LA REVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  WB  CITY 
EDELSTEIN 
EVANSTON  PUMP  STA 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

PEORIA   LOCK  AND  DAM 

PEORIA  WB  A IRPORT 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCi  DAM  21 

ROCKFG       CAA  AP 

SKOKIE  R  S  TREAT  WKS 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

WASHINGTON 

WATERMAN 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BEA RDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOIA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA   PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 


.  03 
.01 


.03     .12  .10 


// 
// 


.06  .02  .13 
.01  .01 


// 
// 


// 
// 


// 


.02 
.  01 


.03 
.16  .01 


.01 
.15 
.15 
.09 


.08 
.02 


.09 
.01 
.07 
.08 
.06 
.09 
.09 


.01 

.05 


.01 
.02 


.01 
.04 


.04 
.03 


.05  .05 
.01  .01 


.05 
.12 


.06 
.07 


.16 
.06 


-23d- 


-24th- 
-25th- 


-26th- 


01 


.02 


.02  .01 

.01 
.01 
.01 


.01 

.03 


.07 
.02 


.02  .01 
.01 


.06  .01 
.01 


D6 
.06 


.35 
.03 
.01 


.06 
.01 


.01 

.19     .06  .05 


.06     .05  .04 


.02 
.06 
.10 


.01 

.14 

.01 

.10 

.05 

.10 

.41 

.11 

.30 

.14 

.44 

1.11 

.15 

.13 

1  .39 

.07 

.46 

.13 

.66 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.04 

.20 

.24 

.02 

.02 

.05 

.03 

.06 

.03 

.17 

.49 

.18 

.14 

.01 

.82 

.10 

.04 

.03 

.03 

.04 

.27 

.51 

.04 

.01 

.05 

.02 

.08 

.14 

.16 

.50 

.13 

.15 

.08 

.28 

.16 

.96 

.04 

.01 

.17 

.08 

.30 

.15 

.08 

.03 

.14 

.12 

.52 

.07 

.07 

.05 

.05 

.18 

.02 

.29 

.02 

.03 

.17 

.05 

.03 

.07 

.73 

.10 

.03 

.14 

.35 

.68 

.02 

.02 

.14 

.06 

.01 

.21 

.03 

.02 

.02 

.07 

.03 

.06 

.01 

.02 

.01 

.10 

.02 

.03 

.05 

.15 

.25 

.18 

.15 

.02 

.13 

.21 

.68 

.12 

* 

.01 

.62 

.22 

.03 

.88 

.02 

.02 

.05 

.05 

.10 

.02 

.02 

.01 

.15 

.01 

.04 

.11 

.02 

.18 

.01 

.40 

.12 

.03 

.07 

.25 

.01 

.01 

.09 

.26 

.10 

.01 

.03 

.29 

.04 

.02 

.01 

.56 

.01 

.03 

.03 

.36 

.03 

.01 

.03 

.03 

.01 

.44 

.09 

.01 

.04 

.01 

.27 

.01 

.01 

.21 

.13 

.30 

.02 

.02 

.25 

Soe  reference  notoa  following  Station  Index. 
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Table  4-Continu«d 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MAT  1951 


A  M.  Hour  ending 


P.  M   Hour  ending 


2 

3 

4 

S 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

s 
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.11 
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.06 
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.  01 

33 

.10 
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.  02 

28 

.01 

.04 

.11 
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.  01 
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.  01 
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.08 
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"no 
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.01 

"no 
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.  06 

.  01 
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01 
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ni 
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•  zz 

.  60 

,  01 

02 

.  04 

.  04 

07 

.  01 

01 

'  04 

'  no 

.04 

.15 
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.  07 

IB 
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.  01 

1 .46 

.15 

.  05 

.10 

.17 

02 

04 

03 

01 

ni 
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.  05 

■ 
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.  05 

10 

ni 

• 

ni 
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.10 

ni 

.  55 
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.  01 

01 

.  02 

.  01 

.  04 
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.02 
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.  08 

.  05 

.03 

.  07 

.  05 

.  05 

.  06 

.  04 

.  05 

05 

04 

.  06 

.  01 

.  03 

.  04 

.  01 

.  05 

.01 

.  08 

.01 

~13 

.02 

!o4 

.01 

!l2 

.16 
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.06 
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.01 

.31 

* 

.23 

M 

* 

m 

m 

.01 

.04 

• 

m 

.02 

.11 

.01 

.22 

.08 

.06 

.  02 

.  02 

.01 

.01 

56 

.02 

07 

.02 

.01 

.04 

.04 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.08 

.  14 

.  14 

.01 

.02 

.03 

[68 

.  02 

.12 

.04 

.18 

.01 

.06 

.13 

.01 

.04 

.  01 

.  26 

.06 

.07 

.03 

.16 

.01 

.  02 

.24 

.02 

.03 

.  58 

.19 

.11 

.04 

.06 

.08 

.01 

.  12 

.04 

.01 

.  66 

.  04 

.  01 

.  02 

.  01 

.  18 

26 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.  05 
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.  01 
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21 
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03 

01 

14 

05 

04 

01 
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04 
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03 

01 

01 
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■ 
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* 
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• 

ni 

.  58 

i 

* 

m 

04 

10 

05 

■ 

32 

03 

15 

15 

04 

01 

03 

10 

1~10 

.02 

!05 

!07 

.09 

.07 

• 

• 

.06 

.01 

.04 

.05 

.06 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.24 

.  07 

.  07 

.  01 

.04 

.  01 

.  24 

.  .13 

.01 

.05 

.01 

.01 

.21 

.08 

.06 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.23 

.18 

.  01 

.  01 

.20 

.06 

.11 

.  09 

.  09 

.  02 

.  02 

.  10 

.  02 

.  51 

.12 

.12 

m 

m 

m 

.18 

.02 

.  02 

.  02 

.01 

.  02 

.  02 

.02 

.03 

.01 

.02 

.17 

.04 

.06 

.  10 

.  02 

.  01 

.09 

.05 

.09 

.01 

.  01 

.10 

.  38 

.01 

.03 

.01 

.07 

.03 

.04 

.04 

.02 

.02 

]32 
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.05 

_ 

• 

03 

02 

03 

04 

.  01 

.  09 

.05 

.04 

.01 

.09 

.01 

.  01 

.  04 

.48 

.02 

.  02 

02 

■  zt 

■  ~~ 

■ 

.  uo 

n_ 

■ 

.01 

.01 

.02 

.04 

01 

.  02 

07 

03 

ni 

01 

45 

"  03 

•  ~} 

.01 

.01 

.03 

.03 

.  02 

10 

•  M 

•  J?£ 

ni 

•  ~~ 

ni 

• 

ni 

.01 

.02 

.03 

.03 

01 

13 

.  18 

.  09 

■ 

■ 

66 

•  -J1 
■ ^1 

■  08 

■  z~ 
• 01 

.  01 

■  J:* 

.01 

.01 

.02 

.02 
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30 
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ni 

■ 
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• 
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.01 

.03 
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ni 
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.01 
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.02 
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.04 

ni 

n9 
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■ 

n« 

* 

• 

* 

.48 

4« 
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.01 
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.03 

_ 

ni 

02 

02 

.03 

.04 

.05 

01 

01 

01 

03 

15 

02 

*04 

01 

•  ^ 

.07 

!03 

.01 

!oi 

.02 

!oi 

!oi 

'oi 

.01 

.01 

.06 

.01 

.02 

.24 

.14 

!02 

'68 

.01 

.01 

.  02 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04 

.01 

.05 

.11 

.04 

.44 

.  01 

.  01 

.  02 

•  ?? 

■  0® 

.  08 

.01 

.01 

.04 

.03 

.  01 

• 

.  01 

.  04 

04 

.  02 

■  Jj^ 

■  0j 
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.02 

.04 

.04 

'  01 

16 

01 

03 

01 

*  58 

!02 

.03 

.04 

.01 

.02 

.03 

.01 

.04 

!04 

.04 

.02 

!oi 

!os 

!oi 

!41 

.  04 

.01 

.04 

.05 

.05 

.01 

.04 

.24 

.  06 

.05 

06 

.  04 

.  03 

.  02 

04 

OI 

* 

25 

.  01 

.  02 

.02 

.02 

ni 

.02 

.01 

.03 

.02 

02 

.  13 

.21 

-  . 
.11 

02 

02 

.04 

.06 

.05 

05 

.  04 

.  03 

.  03 

.  05 

.  03 

.  38 

03 

.01 

.01 

.  01 

.  01 

.  07 

.01 

.01 

.03 

.01 

.07 

.10 

!07 

.01 

.01 

.01 

.03 

.05 

.02 

[43 

.01 

.01 

.03 

.  01 

.  01 

• 

.  01 

.03 

.02 

.04 

.01 

.  14 

.05 

.02 

.  02 

.  04 

.  02 

.44 

04 

.  03 

.  06 

.03 

.01 

.08 

.05 

]30 

.  01 

09 

02 

.  03 

.  04 

.02 

.01 

.04 

.04 

.01 

.  02 

.  01 

.27 

02 

05 

03 

02 

02 

.01 

.02 

.05 

.04 

.  01 

.29 

!o2 

.01 

.01 

.01 

!02 

.01 

!o8 

.04 

.01 

.02 

.01 

.02 

.03 

.13 

.01 

.05 

.  05 

.09 

.06 

.01 

.01 

.02 

.03 

.33 

.05 

.04 

.01 

.01 

.11 

.03 

.01 

.01 

.05 

.03 

.01 

.06 

.04 

.01 

.15 

.04 

.01 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.20 

.23 

.01 

.01 

.60 

-  2 

.01 

.01 

.03 

.04 

.02 

.04 

.01 

.03 

.03 

.01 

.02 

.07 

.01 

.01 

.36 

.04 

.02 

.04 

.01 

.14 

.01 

.26 

.08 

.01 

.02 

.08 

.01 

.05 

.02 

.28 

.04 

.08 

.02 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.05 

.02 

.05 

.03 

.01 

.01 

.25 

.14 

.05 

.01 

.10 

.04  J 

.30 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UHIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAHP 

COLLINSVILLK 

COULTE  RV I LLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDKLSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANS  TON  PUMP  STA 

FAIRBURT  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCEPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MA  BOA 

MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHTSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHE R  W  WKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETS  TOWN 
OUINCY  CAA 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICBVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WE  NONA 

YATES  CITY 


BEARDS  TOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LA REVIEW  PUMP 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CBICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBDRY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

MASON  CITY 

MC  HENRY 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PIPER  CITY 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 


// 

6 

// 

// 
// 


// 
// 


// 
6 


// 
// 


// 
// 


3m  r.f.ratoa  notM  following  Station  Ind« 
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Table  4-ConHnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
HAT  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


-28th- 


CRETE 
DANVILLE 

FA IRBURY  WATER  WORKS 

HOOPESTON 

JOLIET  WB  AIRPORT 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PIPER  CITT 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
ROCKFORD  CAA  AP 
URBAN A  EXP  FARM 


CAIRO  WB  CITY 
EFFINGHAM 


BEA RDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 
MURPH7SB0R0  WATER  WORKS  // 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEA  RDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

8ELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

DANVILLE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA   DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MORRISONVILLE 

PEORIA  LOCK  AND  DA M  // 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETS TOWN 

OUINCY  CAA  6 
OUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WEST  FRANKFORT  8  E 

YATES  CITY 


-29th- 

-30th- 
-31st- 


*  .06 

.33     .12  .09 


.23  .12 
.50  .13 


.05 
03 


.  07 
.01 


.07 

.03 

.04 

.01 

.20 


.02 
.01 

.06 


.22     .18  .07 


.16  .06 
.14  .16 


.02 

.03 

.10 

18 

.10 

.06 

10 

.14 

.07 

.01 

07 

.09 

.02 

.01 

.05 

.16 

.08 

.02 

.04 

.06 

.09 

02 

.08 

.05 

.01 

18 

.05 

.10 

.05 

.02 

.02 

.05 

.03 

.04 

.01 

.04 

.01 

55 

.46 

.29 

.10 

.22 

.01 

04 

.16 

.11 

.09 

.11 

.13 

.02 

.02 

.07 

.18 

.16 

.01 

.01 

.05 

.02 

.04 

.10 


02 
.  01 


.35 

.01     .02  .01 


8««  reference  notes  folloelng  Stitli 
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TableS 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAY  1951 


Day  oi  month 


aw 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

"< 

JUDO 

MAX 

87 

84 

78 

61 

64 

60 

70 

76 

70 

65 

75 

78 

82 

85 

85 

83 

88 

85 

81 

81 

67 

MIN 

63 

60 

55 

50 

42 

41 

40 

45 

55 

42 

40 

42 

4S 

64 

58 

63 

65 

62 

61 

60 

58 

58 

48 

50 

58 

53 

53 

52 

58 

57 

62 

53^6 

ALTON  DAM  26 

MAX 

87 

86 

86 

74 

68 

54 

74 

80 

82 

72 

68 

78 

83 

85 

92 

MIN 

62 

58 

53 

50 

42 

44 

44 

49 

56 

44 

42 

46 

44 

54 

56 

58 

58 

59 

60 

64 

61 

52 

46 

50 

55 

58 

57 

56 

56 

60 

80 

53!  4 

ANNA  1X« 

MAX 

88 

84 

MIN 

62 

64 

56 

52 

4.5 

48 

41 

44 

52 

58 

45 

41 

44 

49 

59 

56 

55 

60 

59 

60 

60 

80 

49 

47 

50 

50 

54 

63 

61 

53^2 

ANTIOCH 

MAX 

84 

80 

78 

58 

55 

56 

69 

76 

72 

49 

59 

72 

69 

80 

83 

85 

67 

82 

84 

82 

78 

72 

67 

62 

72 

MIN 

48 

57 

54 

43 

40 

39 

40 

48 

48 

38 

37 

42 

37 

42 

59 

65 

49 

52 

57 

60 

59 

49 

42 

48 

55 

55 

49 

52 

45 

52 

5  7 

49  1: 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

86 

80 

77 

65 

57 

59 

71 

75 

72 

48 

61 

74 

74 

83 

84 

72 

69 

MIN 

60 

56 

48 

45 

37 

39 

35 

40 

43 

39 

38 

37 

36 

49 

64 

56 

54 

54 

61 

57 

55 

48 

38 

44 

52 

55 

51 

52 

47 

50 

87 

48.3 

BELLEVILLE  SCOTT  AT 

MAX 

86 

80 

83 

74 

68 

57 

68 

75 

77 

73 

68 

74 

78 

84 

85 

86 

88 

90 

89 

84 

78 

MIN 

65 

60 

53 

52 

46 

48 

43 

47 

55 

46 

45 

43 

44 

50 

55 

58 

58 

58 

62 

63 

61 

55 

49 

50 

55 

62 

58 

57 

57 

59 

62 

54 .1 

BLOOM 1NGT0N  NORMAL 

MAX 

87 

86 

79 

72 

65 

60 

68 

75 

75 

73 

60 

73 

77 

83 

86 

87 

87 

89 

89 

85 

84 

82 

71 

80 

81 

79 

65 

73 

80 

79 

77  6 

MIN 

64 

63 

55 

51 

43 

43 

39 

41 

56 

49 

39 

46 

42 

53 

62 

62 

64 

59 

71 

65 

58 

58 

44 

47 

58 

52 

51 

55 

51 

55 

62 

53.  6 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

87 

85 

88 

79 

70 

63 

70 

7B 

81 

80 

69 

73 

79 

84 

85 

86 

86 

88 

93 

85 

90 

84 

72 

78 

79 

78 

79 

80 

84 

87 

H4 

80  8 

MIN 

68 

68 

63 

58 

51 

50 

48 

50 

57 

56 

50 

48 

51 

57 

63 

61 

61 

63 

65 

66 

65 

62 

54 

54 

60 

62 

58 

57 

60 

65 

66 

58  ti 

CABBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

88 

86 

86 

80 

69 

67 

69 

76 

81 

76 

72 

78 

80 

85 

87 

88 

91 

93 

91 

86 

92 

82 

74 

80 

80 

77 

80 

80 

85 

89 

89 

81  8 

MIN 

62 

64 

55 

50 

49 

46 

39 

40 

51 

60 

45 

36 

35 

44 

56 

50 

50 

S3 

56 

60 

56 

63 

48 

42 

47 

60 

57 

54 

49 

63 

62 

5l]7 

CAHLINVILLE  4E 

MAX 

86 

80 

80 

72 

68 

65 

70 

73 

86 

74 

64 

74 

78 

84 

84 

86 

88 

88 

88 

82 

85 

79 

74 

78 

80 

78 

75 

79 

80 

85 

80 

78  8 

MIN 

63 

60 

49 

47 

44 

43 

44 

39 

60 

53 

40 

41 

39 

50 

50 

59 

56 

56 

56 

56 

57 

60 

44 

42 

51 

56 

52 

52 

50 

54 

61 

5l]l 

CARLYLE 

MAX 

81 

84 

84 

74 

70 

61 

68 

76 

75 

76 

80 

87 

68 

89 

90 

93 

80 

86 

84 

71 

80 

82 

84 

78 

78 

80 

87 

H2 

80  3 

MIN 

66 

64 

52 

47 

47 

46 

55 

43- 

40 

46 

49 

55 

58 

56 

54 

59 

64 

57 

56 

*1 

47 

51 

60 

55 

54 

54 

57 

62 

53.6 

CBENOA 

UAX 

86 

85 

68 

74 

73 

70 

60 

72 

75 

81 

84 

75 

83 

84 

86 

83 

80 

80 

76 

78 

67 

56 

73 

78 

75  2 

MIN 

59 

60 

56 

39 

47 

53 

46 

39 

39 

47 

50 

57 

71 

64 

61 

63 

62 

59 

54 

49 

55 

52 

51 

54 

49 

54 

60 

53^7 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

56 

74 

49 

59 

73 

76 

86 

84 

87 

75 

87 

89 

85 

76 

65 

65 

79 

71 

69 

68 

82 

74  0 

MIN 

56 

59 

51 

42 

38 

34 

34 

44 

42 

40 

36 

39 

34 

50 

59 

62 

49 

51 

61 

61 

62 

■16 

38 

44 

54 

53 

49 

50 

44 

47 

?5 

47^9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

47 

47 

54 

61 

81 

84 

85 

54 

75 

80 

83 

73 

b4 

66 

58 

MIN 

55 

62 

47 

44 

41 

40 

45 

51 

42 

41 

40 

42 

42 

55 

62 

52 

47 

50 

61 

67 

62 

46 

48 

53 

59 

55 

52 

52 

51 

55 

63 

51 .0 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

74 

84 

86 

87 

67 

87 

91 

83 

81 

66 

68 

80 

80 

64 

58 

69 

72 

82 

79 

MIN 

60 

63 

52 

47 

40 

40 

40 

50 

44 

41 

40 

40 

40 

52 

57 

59 

53 

55 

64 

64 

61 

48 

42 

49 

55 

54 

52 

52 

48 

54 

60 

5o'8 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

82 

46 

50 

69 

47 

54 

61 

81 

85 

88 

59 

72 

79 

84 

77 

67 

60 

80 

80 

66 

58 

68 

63 

73 

• 

69  8 

MIN 

55 

66 

48 

45 

41 

41 

46 

55 

43 

40 

39 

43 

44 

57 

65 

54 

49 

56 

62 

69 

64 

47 

48 

55 

58 

56 

53 

54 

53 

61 

65 

52^6 

C 1CERO 

MAX 

87 

82 

62 

55 

59 

74 

80 

75 

48 

59 

75 

70 

84 

87 

89 

80 

86 

89 

85 

85 

73 

69 

80 

82 

67 

62 

69 

74 

80 

79 

75 . 4 

MIN 

60 

64 

56 

46 

40 

38 

41 

49 

46 

40 

39 

39 

40 

52 

56 

63 

52 

55 

65 

63 

60 

48 

41 

49 

54 

56 

51 

53 

47 

52 

59 

50]  8 

DANVILLE 

MAX 

88 

82 

84 

68 

66 

57 

68 

74 

65 

60 

74 

77 

83 

85 

88 

90 

88 

90 

81 

83 

75 

69 

80 

83 

71 

64 

68 

74 

79 

77 

78 . 3 

MIN 

62 

62 

51 

47 

44 

44 

38 

47 

47 

54 

43 

39 

41 

52 

54 

60 

55 

59 

59 

59 

58 

53 

42 

40 

51 

53 

51 

54 

50 

49 

56 

50.it 

DECATUR 

MAX 

82 

79 

59 

68 

75 

71 

61 

75 

80 

85 

87 

88 

89 

91 

91 

79 

85 

73 

74 

81 

84 

67 

67 

74 

78 

85 

79 

77 . 7 

MIN 

64 

62 

53 

50 

45 

43 

40 

45 

52 

56 

39 

40 

45 

56 

56 

60 

60 

59 

65 

65 

58 

5b 

42 

45 

55 

53 

54 

56 

54 

58 

62 

53 .1 

DIXON 

MAX 

86 

83 

62 

74 

54 

64 

75 

76 

80 

84 

85 

75 

86 

86 

82 

81 

59 

71 

72 

76 

66 

57 

75 

74 

81 

77 

74  .0 

MIN 

63 

62 

50 

49 

39 

42 

38 

45 

49 

40 

37 

37 

38 

51 

56 

60 

63 

56 

64 

59 

53 

57 

43 

45 

56 

54 

52 

55 

50 

51 

62 

50.6 

DU  QUOIN 

MAX 

84 

65 

69 

81 

75 

72 

76 

82 

84 

85 

87 

86 

90 

89 

82 

90 

B3 

72 

80 

80 

75 

79 

76 

80 

88 

82 

80.  2 

MIN 

65 

65 

58 

53 

47 

50 

41 

41 

53 

62 

45 

42 

40 

44 

58 

57 

58 

59 

58 

65 

62 

62 

47 

48 

53 

60 

57 

55 

55 

61 

63 

54^3 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

74 

70 

76 

80 

87 

88 

89 

90 

93 

90 

86 

88 

711 

77 

80 

83 

79 

81 

83 

83 

86 

65 

81 .  8 

MIN 

67 

64 

55 

50 

47 

48 

42 

46 

59 

54 

45 

42 

46 

58 

56 

61 

62 

60 

64 

65 

61 

62 

50 

54 

56 

62 

59 

58 

57 

61 

62 

55^9 

EFFINGHAM 

MAX 

88 

82 

82 

69 

86 

88 

90 

83 

86 

79 

72 

79 

62 

76 

74 

73 

81 

82 

84 

78  4 

MIN 

65 

61 

50 

45 

46 

42 

38 

47 

49 

62 

40 

36 

42 

50 

52 

60 

54 

54 

57 

61 

58 

62 

44 

41 

49 

54 

54 

53 

52 

61 

62 

51.6 

ELIZA BETHTOWN 

MAX 

90 

86 

86 

83 

76 

82 

85 

86 

87 

89 

90 

92 

86 

90 

y  Q 

T\ 

80 

79 

75 

77 

77 

84 

87 

85 

81.7 

MIN 

65 

63 

60 

52 

49 

44 

41 

41 

42 

61 

46 

48 

50 

80 

54 

53 

50 

S3 

57 

57 

57 

62 

48 

44 

50 

54 

56 

S3 

50 

61 

62 

52^8 

FAIRFIELD 

MAX 

88 

84 

85 

74 

66 

64 

65 

75 

79 

70 

71 

88 

89 

91 

84 

86 

86 

70 

76 

79 

75 

73 

82 

83 

80 

7»  1 

MIN 

62 

65 

56 

49 

48 

45 

39 

44 

52 

61 

43 

38 

38 

48 

56 

56 

54 

53 

58 

61 

60 

6-1 

48 

44 

49 

60 

52 

55 

53 

56 

58 

S2* 

FLORA 

MAX 

75 

75 

76 

78 

72 

72 

76 

84 

85 

86 

86 

87 

90 

89 

89 

82 

81 

76 

76 

75 

76 

81 

81 

80.4 

MIN 

64 

67 

67 

51 

47 

43 

42 

45 

57 

62 

42 

42 

63 

68 

66 

66 

68 

69 

64 

67 

64 

40 

56 

64 

68 

59 

58.1 

FREEPORT 

MAX 

75 

75 

49 

64 

77 

76 

80 

84 

84 

67 

85 

84 

79 

79 

65 

73 

77 

76 

63 

60 

74 

77 

81 

74 

73.4 

MIN 

62 

60 

49 

46 

35 

35 

43 

48 

40 

40 

37 

38 

51 

63 

58 

56 

63 

59 

51 

52 

40 

45 

57 

53 

53 

55 

50 

53 

61 

50'l 

FULTON  DAM  13 

MAX 

84 

78 

73 

63 

57 

58 

67 

71 

70 

50 

64 

74 

76 

79 

82 

81 

76 

85 

84 

78 

76 

6  7 

74 

78 

76 

66 

63 

72 

74 

81 

79 

72.  8 

MIN 

62 

59 

54 

48 

44 

44 

45 

51 

48 

42 

44 

47 

42 

S5 

58 

65 

64 

57 

64 

62 

62 

58 

54 

52 

59 

54 

54 

57 

54 

57 

62 

54.1 

GALESBURG 

MAX 

64 

63 

69 

77 

72 

53 

65 

74 

75 

61 

85 

84 

84 

86 

65 

82 

80 

65 

74 

79 

79 

67 

65 

75 

75 

82 

82 

73.  1 

MIN 

63 

62 

55 

46 

44 

42 

40 

45 

53 

42 

40 

42 

48 

54 

58 

64 

65 

62 

65 

63 

56 

1« 

45 

52 

60 

51 

54 

56 

57 

59 

6U 

53.3 

GALVA 

MAX 

85 

81 

78 

64 

76 

85 

86 

85 

80 

87 

88 

82 

81 

7'4 

72 

80 

78 

73 

68 

75 

78 

83 

83 

MIN 

60 

60 

55 

46 

38 

40 

38 

44 

53 

40 

38 

42 

471 

50 

54 

63 

64 

58 

61 

60 

58 

54 

46 

50 

55 

54 

50 

50 

53 

55 

60 

51  ]3 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

86 

84 

80 

86 

77 

84 

84 

86 

85 

91 

92 

83 

88 

86 

70 

78 

77 

78 

80 

76 

84 

85 

76 

79  8 

MIN 

62 

62 

60- 

52 

46 

44 

40 

42 

52 

44 

42 

43 

11 

50 

54 

54 

54 

57 

58 

60 

60 

56 

48 

47 

52 

55 

54 

52 

54 

62 

62 

52 '4 

GREENVILLE 

MAX 

86 

80 

79 

74 

66 

66 

73 

71 

62 

84 

88 

87 

81 

81 

76 

70 

80 

75 

77  2 

MIN 

63 

64 

56 

50 

46 

42 

49 

52 

56 

41 

46 

48 

54 

55 

58 

59 

61 

63 

63 

62 

81 

47 

49 

56 

54^2 

GRIGGSVILLE 

MAX 

86 

83 

81 

73 

69 

62 

69 

76 

76 

89 

83 

84 

76 

76 

80 

80 

80 

72 

73 

78 

MIN 

60 

60 

57 

50 

40 

39 

39 

46 

55 

50 

44 

43 

49 

47 

61 

60 

60 

62 

65 

59 

57 

53 

50 

55 

60 

54 

S3 

50 

54 

55 

61 

53^2 

HARRISBURG 

MAX 

92 

88 

88 

80 

70 

61 

69 

78 

81 

78 

72 

75 

90 

80 

90 

86 

85 

MIN 

66 

68 

56 

51 

49 

45 

40 

40 

47 

61 

46 

36 

40 

41 

In 

52 

52 

67 

58 

59 

58 

62 

48 

44 

49 

61 

55 

55 

51 

58 

61 

52^5 

HAVANA 

MAX 

86 

83 

78 

69 

66 

60 

69 

75 

73 

62 

4I 

81 

86 

89 

89 

82 

75 

75 

82 

82 

67 

70 

75 

MIN 

61 

65 

55 

50 

44 

45 

41 

47 

54 

44 

39 

42 

50 

53 

60 

66 

58 

64 

65 

59 

r,') 

45 

45 

56 

54 

56 

55 

57 

57 

82 

53!  4 

HILLS BO RO 

MAX 

87 

84 

80 

74 

68 

64 

68 

74 

78 

73 

63 

74 

79 

84 

85 

86 

88 

90 

89 

81 

84 

78 

73 

80 

82 

76 

75 

76 

79 

84 

80 

78.6 

MIN 

62 

60 

50 

46 

44 

42 

40 

43 

51 

58 

38 

38 

42 

48 

53 

58 

56 

53 

60 

61 

57 

8a 

43 

43 

50 

54 

54 

53 

53 

58 

39 

51.2 

HOOPESTON 

MAX 

89 

81 

81 

69 

65 

60 

69 

76 

77 

60 

56 

74 

77 

83 

85 

88 

86 

87 

90 

83 

83 

76 

68 

80 

84 

73 

58 

67 

75 

81 

72 

75.9 

MIN 

62 

62 

55 

47 

42 

43 

38 

48 

53 

51 

42 

41 

40 

52 

55 

60 

61 

60 

62 

65 

58 

54 

40 

44 

54 

54 

52 

54 

51 

S3 

58 

52.0 

JACKSONVILLE 

MAX 

87 

83 

81 

72 

68 

61 

69 

76 

78 

73 

64 

75 

80 

84 

87 

87 

89 

90 

88 

82 

82 

77 

75 

80 

81 

75 

73 

78 

76 

86 

83 

78.7 

MIN 

62 

62 

53 

46 

42 

42 

40 

40 

51 

49 

40 

39 

41 

49 

51 

59 

65 

57 

60 

65 

54 

61 

44 

47 

54 

57 

54 

55 

52 

55 

62 

31.9 

JERSEYVILLE 

MAX 

87 

86 

83 

81 

70 

69 

68 

76 

78 

76 

66 

74 

79 

84 

87 

87 

88 

89 

89 

83 

84 

80 

74 

80 

81 

82 

76 

79 

79 

85 

87 

80.2 

MIN 

62 

62 

57 

53 

44 

44 

42 

47 

56 

59 

41 

46 

SO 

52 

55 

62 

60 

64 

63 

61 

6  2 

46 

51 

80 

57 

54 

55 

56 

60 

38 

54.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAT  1951 


Day 

of  month 

Ql 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

82 

77 

58 

57 

59 

71 

77 

78 

49 

61 

75 

75 

82 

85 

86 

76 

87 

89 

84 

83 

66 

69 

80 

81 

67 

56 

72 

77 

83 

76 

74 

4 

MIN 

60 

36 

35 

48 

43 

41 

37 

36 

37 

49 

52 

56 

5  7 

57 

61 

59 

58 

43 

41 

43 

51 

52 

52 

49 

49 

KANKAKEE 

MAX 

86 

80 

78 

67 

60 

60 

70 

75 

75 

58 

59 

74 

75 

80 

83 

85 

82 

86 

87 

87 

82 

75 

68 

77 

79 

73 

57 

70 

76 

85 

77 

75 

0 

40 

37 

39 

48 

48 

43 

40 

40 

37 

52 

54 

61 

60 

60 

61 

64 

60 

51 

42 

46 

54 

51 

52 

54 

51 

52 

50 

9 

KANKAKEE  4  V 

MAX 

86 

80 

77 

66 

60 

61 

68 

74 

75 

52 

58 

71 

73 

81 

83 

86 

80 

85 

88 

82 

80 

74 

68 

76 

81 

70 

56 

69 

73 

79 

72 

73 

7 

58 

47 

39 

37 

37 

46 

48 

44 

40 

40 

37 

51 

54 

57 

59 

59 

62 

61 

58 

51 

39 

46 

52 

51 

52 

53 

49 

51 

59 

50 

o 

KE  WANES 

MAX 

84 

84 

84 

85 

87 

85 

83 

79 

72 

78 

83 

82 

71 

81 

79 

81 

81 

57 

65 

64 

59 

63 

61 

56 

53 

45 

53 

56 

54 

52 

52 

53 

53 

61 

LA  CON 

MAX 

67 

69 

76 

74 

61 

79 

80 

81 

83 

85 

85 

84 

88 

87 

88 

82 

79 

74 

74 

70 

66 

60 

74 

79 

82 

86 

74 

6 

MIN 

46 

48 

51 

53 

52 

62 

58 

56 

59 

55 

42 

52 

47 

LA  HARPE  1SW 

MAX 

86 

86 

84 

71 

67 

59 

70 

75 

74 

62 

66 

75 

78 

82 

86 

85 

86 

89 

86 

83 

83 

77 

77 

80 

78 

70 

72 

77 

80 

84 

86 

77 

9 

MIN 

63 

60 

54 

49 

2 

62 

64 

58 

51 

61 

51 

9 

LA  SALLE 

MAX 

88 

81 

77 

68 

62 

61 

70 

77 

77 

50 

63 

75 

79 

84 

87 

88 

82 

90 

90 

84 

84 

73 

72 

82 

80 

69 

60 

75 

75 

86 

82 

76 

5 

MIN 

63 

63 

53 

48 

39 

42 

42 

63 

66 

55 

56 

50 

52 

2 

52 

3 

LINCOLN 

MAX 

87 

83 

80 

69 

67 

61 

70 

76 

80 

68 

65 

75 

77 

83 

86 

89 

89 

90 

90 

83 

84 

75 

76 

82 

83 

71 

66 

73 

77 

80 

80 

77 

9 

49 

39 

41 

45 

52 

53 

60 

64 

59 

62 

65 

58 

56 

MATTOON 

MAX 

86 

80 

81 

69 

65 

56 

65 

73 

76 

70 

57 

72 

75 

81 

84 

85 

86 

88 

89 

76 

85 

77 

70 

78 

82 

72 

69 

72 

80 

83 

80 

76 

2 

46 

40 

46 

51 

48 

42 

41 

43 

50 

54 

60 

56 

58 

62 

61 

58 

49 

42 

43 

MC  LEA  NSBORO 

MAX 

89 

86 

85 

78 

70 

67 

67 

75 

78 

76 

72 

75 

78 

85 

86 

89 

90 

90 

91 

86 

88 

84 

72 

78 

80 

75 

78 

75 

81 

85 

83 

80 

4 

65 

64 

59 

51 

a  8 

48 

42 

45 

48 

60 

44 

41 

43 

52 

55 

56 

55 

56 

59 

62 

61 

63 

47 

46 

52 

59 

54 

55 

54 

59 

62 

53 

MINONK 

MAX 

89 

85 

80 

74 

64 

60 

70 

70 

77 

70 

60 

75 

78 

83 

87 

84 

89 

90 

84 

83 

80 

80 

70 

81 

81 

78 

63 

74 

75 

81 

78 

77 

2 

MIN 

59 

60 

54 

49 

39 

41 

38 

40 

49 

45 

39 

40 

40 

51 

53 

63 

59 

62 

62 

58 

54 

53 

43 

45 

54 

55 

52 

55 

50 

55 

58 

50 

g 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

81 

76 

56 

59 

58 

68 

74 

70 

49 

64 

74 

77 

83 

85 

84 

80 

88 

87 

81 

80 

63 

72 

81 

76 

64 

63 

75 

77 

82 

83 

74 

1 

MIN 

64 

59 

55 

45 

42 

43 

43 

46 

45 

42 

42 

42 

44 

53 

60 

65 

64 

59 

63 

61 

55 

51 

48 

50 

56 

54 

53 

53 

55 

54 

62 

52 

5 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

85 

83 

79 

63 

65 

67 

69 

75 

73 

58 

63 

74 

80 

82 

86 

86 

84 

87 

85 

82 

82 

70 

73 

80 

79 

70 

70 

75 

78 

79 

83 

76 

3 

MIN 

62 

60 

56 

47 

41 

40 

38 

46 

55 

43 

39 

42 

44 

54 

56 

64 

62 

60 

62 

55 

55 

56 

4  4 

50 

58 

49 

52 

52 

53 

63 

61 

52 

2 

MORRIS  3  NE 

MAX 

88 

87 

81 

75 

60 

60 

75 

78 

76 

53 

61 

74 

75 

82 

85 

88 

83 

86 

90 

87 

82 

79 

69 

80 

80 

72 

59 

72 

77 

81 

80 

76 

6 

MIN 

60 

57 

51 

45 

38 

38 

37 

46 

50 

43 

39 

41 

37 

53 

53 

59 

59 

58 

60 

61 

56 

52 

42 

47 

55 

52 

52 

54 

48 

52 

57 

50 

1 

MORRISON 

MAX 

87 

83 

79 

63 

60 

61 

71 

76 

75 

52 

66 

77 

78 

81 

87 

85 

81 

88 

87 

87 

82 

66 

74 

80 

75 

68 

60 

77 

78 

84 

82 

75 

8 

MIN 

PI 

61 

53 

47 

40 

43 

40 

47 

52 

40 

40 

42 

40 

50 

56 

63 

65. 

57 

63 

60 

56 

54 

46 

49 

57 

52 

53 

55 

53 

53 

60 

51 

9 

MORRISONVILLE  1  E 

MAX 

85 

80 

78 

74 

67 

60 

67 

73 

77 

69 

67 

73 

76 

82 

85 

86 

87 

87 

89 

78 

84 

75 

73 

78 

83 

76 

72 

76 

80 

81 

80 

77 

4 

39 

59 

39 

40 

44 

51 

54 

58 

58 

56 

62 

63 

57 

62 

44 

45 

51 

51 

51 

55 

56 

59 

52 

MT  CARMEL 

MAX 

92 

88 

85 

78 

75 

63 

70 

70 

78 

78 

78 

78 

82 

82 

89 

89 

89 

91 

93 

83 

91 

89 

75 

78 

81 

81 

78 

81 

83 

87 

86 

82 

0 

57 

56 

57 

67 

61 

61 

46 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

85 

80 

77 

70 

58 

58 

69 

74 

74 

52 

65 

75 

77 

80 

84 

83 

73 

87 

84 

79 

78 

70 

74 

78 

77 

63 

60 

74 

75 

82 

78 

74 

0 

49 

41 

39 

39 

37 

46 

56 

65 

62 

55 

62 

59 

52 

54 

-1 3 

43 

58 

53 

53 

56 

53 

52 

60 

50 

3 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

87 

83 

82 

75 

69 

63 

68 

74 

77 

73 

68 

74 

78 

83 

85 

87 

88 

90 

90 

83 

88 

83 

79 

81 

75 

78 

77 

81 

85 

82 

79 

5 

45 

61 

42 

40 

47 

54 

58 

58 

56 

57 

60 

60 

58 

61 

46 

45 

53 

58 

59 

62 

53 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

8h 

83 

85 

76 

66 

59 

65 

73 

79 

75 

69 

70 

77 

82 

84 

86 

87 

88 

90 

77 

85 

82 

69 

75 

78 

75 

76 

76' 

81 

84 

79 

78 

0 

MIN 

6  5 

64 

58 

50 

46 

47 

37 

45 

52 

60 

45 

38 

44 

53 

56 

58 

55 

55 

63 

60 

57 

61 

47 

44 

53 

59 

54 

50 

51 

60 

62 

53 

2 

NEWTON 

MAX 

90 

87 

86 

75 

68 

63 

67 

76 

80 

78 

69 

75 

79 

85 

87 

87 

89 

92 

92 

88 

88 

82 

74 

80 

82 

76 

74 

73 

83 

85 

83 

80 

4 

MIN 

63 

64 

56 

48 

47 

43 

4  0 

45 

50 

62 

41 

40 

43 

50 

54 

57 

56 

57 

60 

62 

61 

65 

45 

42 

50 

55 

54 

59 

55 

59 

59 

53 

0 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

90 

85 

85 

73 

66 

64 

65 

75 

80 

73 

70 

74 

71 

86 

87 

86 

87 

89 

80 

80 

74 

88 

71 

82 

83 

75 

74 

69 

80 

81 

84 

78 

3 

MIN 

63 

65 

52 

46 

4  7 

51 

38 

42 

50 

58 

42 

36 

41 

50 

55 

53 

57 

45 

50 

54 

50 

65 

40 

41 

44 

59 

57 

60 

56 

55 

59 

51 

0 

OTTAWA 

MAX 

87 

83 

77 

67 

63 

63 

72 

78 

76 

51 

65 

78 

78 

83 

86 

89 

80 

88 

90 

84 

86 

75 

72 

83 

79 

67 

59 

76 

76 

83 

76 

76 

s 

MIN 

62 

62 

55 

48 

40 

46 

41 

50 

50 

43 

40 

£2 

40 

49 

55 

61 

65 

60 

63 

63 

56 

54 

14 

48 

55 

54 

54 

55 

51 

55 

61 

52 

4 

PALESTINE 

MAX 

92 

86 

86 

75 

67 

65 

66 

76 

81 

73 

61 

80 

82 

87 

89 

88 

91 

92 

94 

80 

89 

86 

73 

81 

84 

86 

75 

70 

82 

85 

85 

80 

9 

MIN 

64 

66 

53 

49 

4P 

43 

37 

47 

49 

60 

44 

38 

43 

48 

51 

58 

53 

55 

58 

60 

60 

55 

46 

40 

54 

52 

52 

57 

52 

53 

57 

51 

7 

PANA 

MAX 

88 

84 

85 

74 

70 

58 

68 

76 

79 

73 

61 

76 

80 

86 

87 

90 

90 

92 

92 

80 

88 

79 

73 

82 

85 

73 

75 

76 

84 

86 

80 

79 

7 

MIN 

62 

62 

54 

50 

46 

43 

41 

47 

52 

58 

40 

40 

45 

50 

55 

57 

57 

58 

60 

63 

60 

60 

44 

45 

50 

53 

53 

57 

55 

56 

7 

59 

52 

7 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

88 

84 

81 

69 

65 

66 

74 

76 

70 

73 

78 

83 

84 

85 

88 

91 

90 

82 

90 

80 

70 

78 

80 

74 

73 

67 

77 

82 

82 

78 

6 

MIN 

62 

60 

51 

47 

45 

36 

45 

53 

41 

38 

44 

50 

56 

59 

63 

59 

60 

59 

56 

1  7 

59 

54 

55 

52 

57 

5  5 

52 

5 

PEORIA  WB  A IRPORT 

MAX 

85 

82 

75 

64 

63 

59 

68 

74 

71 

56 

62 

73 

77 

82 

85 

85 

86 

88 

88 

81 

81 

67 

73 

79 

79 

66 

66 

75 

78 

82 

82 

75 

2 

MIN 

65 

62 

54 

45 

42 

43 

41 

48 

50 

39 

38 

43 

44 

57 

57 

60 

64 

61 

65 

64 

58 

48 

43 

49 

56 

52 

53 

56 

54 

56 

61 

52 

5 

PONT IAC 

MAX 

85 

81 

77 

66 

69 

60 

69 

74 

75 

54 

60 

72 

75 

81 

83 

85 

82 

86 

87 

85 

81 

78 

69 

77 

79 

69 

59 

77 

72 

78 

76 

74 

9 

6  0 

39 

61 

65 

56 

65 

56 

65 

54 

44 

49 

67 

53 

53 

54 

51 

54 

55 

52 

o 

OUINCY 

MAX 

89 

87 

83 

74 

71 

60 

72 

79 

76 

72 

67 

80 

81 

86 

90 

89 

89 

90 

87 

82 

79 

74 

79 

82 

80 

71 

72 

79 

80 

87 

87 

79 

8 

64 

67 

64 

58 

47 

60 

55 

54 

53 

58 

62 

64 

55 

o 

OUINCY  CAA 

MAX 

85 

81 

79 

72 

68 

57 

68 

74 

73 

61 

65 

74 

77 

84 

86 

85 

85 

88 

86 

80 

79 

66 

7S 

78 

77 

72 

73 

78 

78 

84 

83 

76 

5 

60 

62 

4  5 

48 

54 

50 

55 

57 

61 

51 

6 

RANTOUL  CliANUTE  AF 

MAX 

87 

80 

79 

67 

64 

58 

67 

74 

73 

63 

58 

73 

76 

83 

85 

87 

87 

86 

90 

77 

82 

69 

69 

79 

83 

65 

62 

70 

72 

80 

76 

74 

9 

MIN 

62 

62 

56 

47 

43 

42 

50 

41 

60 

55 

60 

62 

61 

62 

65 

60 

47 

44 

50 

56 

54 

52 

54 

53 

57 

59 

52 

8 

ROBERT':  3  N 

MAX 

86 

80 

78 

65 

63 

59 

68 

76 

77 

61 

59 

74 

76 

82 

85 

88 

86 

88 

90 

85 

81 

76 

71 

80 

82 

71 

59 

70 

78 

80 

76 

75 

8 

MIN 

57 

57 

52 

47 

39 

40 

38 

45 

49 

4  0 

39 

41 

39 

48 

52 

56 

60 

58 

58 

60 

58 

52 

41 

45 

50 

51 

50 

52 

48 

54 

55 

49 

4 

ROCKFORD 

MAX 

81 

83 

79 

75 

59 

59 

72 

78 

78 

53 

64 

78 

77 

81 

85 

87 

81 

88 

88 

83 

82 

72 

73 

80 

75 

70 

58 

74 

78 

84 

77 

75 

9 

MIN 

61 

62 

53 

47 

39 

42 

37 

48 

50 

40 

37 

42 

36 

49 

55 

63 

59 

55 

63 

63 

63 

52 

40 

47 

55 

54 

50 

56 

49 

53 

60 

51 

0 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

84 

80 

77 

54 

57 

57 

71 

77 

73 

45 

62 

74 

74 

80 

85 

86 

67 

86 

87 

83 

80 

63 

70 

80 

76 

61 

57 

72 

75 

80 

74 

72 

5 

MIN 

62 

58 

52 

45 

41 

42 

41 

47 

43 

39 

40 

41 

38 

50 

54 

62 

56 

54 

63 

60 

56 

48 

42 

47 

53 

54 

53 

52 

50 

54 

59 

50 

2 

RUSHVILLE 

MAX 

86 

85 

81 

70 

68 

58 

70 

77 

74 

63 

66 

78 

80 

87 

89 

88 

89 

93 

90 

84 

82 

75 

78 

82 

81 

72 

74 

80 

79 

87 

84 

79 

0 

MIN 

60 

57 

50 

43 

44 

43 

39 

46 

55 

45 

42 

44 

48 

52 

55 

60 

68 

67 

64 

67 

60 

60 

47 

53 

56 

58 

56 

55 

57 

59 

64 

54 

0 

SPARTA 

MAX 

88 

84 

85 

81 

70 

66 

68 

77 

80 

79 

74 

77 

80 

85 

87 

92 

90 

83 

90 

81 

70 

78 

81 

75 

77 

78 

83 

86 

81 

80 

8 

MIN 

62 

63 

56 

55 

46 

48 

43 

48 

55 

61 

44 

46 

44 

50 

53 

58 

57 

57 

61 

63 

62 

62 

48 

47 

52 

60 

56 

53 

55 

59 

63 

54 

4 

SPRINGFIELD  WB  A i RPORT 

MAX 

86 

80 

75 

69 

65 

58 

67 

73 

75 

66 

62 

73 

76 

82 

83 

85 

86 

88 

87 

79 

82 

68 

73 

78 

80 

67 

71 

75 

78 

84 

81 

75 

9 

MIN 

64 

62 

52 

47 

45 

43 

38 

45 

54 

41 

39 

40 

47 

55 

59 

61 

64 

63 

66 

62 

56 

51 

4  5 

48 

57 

54 

54 

58 

54 

57 

62 

53 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 

87 

81 

78 

72 

69 

58 

69 

76 

79 

67 

64 

75 

78 

84 

87 

88 

88 

89 

90 

84 

84 

68 

75 

81 

83 

70 

73 

77 

78 

85 

83 

78 

1 

MIN 

65 

64 

57 

51 

47 

45 

43 

53 

59 

42 

40 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

64 

67 

67 

62 

52 

18 

52 

58 

58 

56 

57 

58 

59 

62 

55 

8 

STOCKTON 

MAX 

83 

79 

75 

67 

54 

58 

67 

72 

73 

54 

62 

74 

74 

78 

83 

82 

73 

85 

83 

76 

75 

64 

71 

76 

76 

66 

59 

71 

75 

80 

77 

72 

3 

WIN 

59 

59 

57 

44 

35 

41 

40 

47 

50 

34 

35 

45 

35 

53 

59 

64 

57 

55 

62 

58 

53 

52 

45 

52 

55 

51 

48 

53 

51 

53 

60 

50 

4 

So- 

j  reference 

notes 

ollomng  S 

it,  on 

Index. 

DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 -Continued 


Station 

Day  of  month 

, 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

87 
59 

83 
57 

77 

52 

69 
44 

59 
36 

70 
35 

77 
44 

72 
4  5 

46 
40 

62 
36 

75 
46 

76 
36 

81 
49 

85 

55 

86 
53 

71 
56 

87 
56 

89 
62 

83 
58 

81 
54 

71 
50 

72 
40 

79 
46 

77 
53 

63 
52 

56 
52 

72 
52 

76 
46 

84 

52 

83 
51-. 

75.0 
49.1 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

86 

82 
62 

79 
58 

68 

50 

66 
42 

58 
43 

68 
38 

76 
46 

73 
58 

59 
43 

63 
40 

74 
43 

79 
43 

83 
52 

80 

80 

68 

70 

76 

77 

84 

83 

74.2 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

88 

84 
59 

82 

72 
48 

72 
4  5 

70 
43 

70 
37 

75 
45 

77 
49 

73 
56 

70 
40 

75 
41 

83 
44 

83 
49 

85 

53 

87 
56 

88 

55 

89 

58 

88 

60 

85 
60 

86 

57 

76 
59 

73 
4 1 

80 
42 

83 
50 

80 
53 

70 
49 

74 

54 

80 
50 

83 
53 

84 

58 

79.5 
50.8 

URBANA 

MAX 
MIN 

84 

80 

80 

69 

65 

59 

66 

73 

71 

65 
53 

58 
42 

73 
44 

76 
44 

81 

52 

83 
55 

86 
60 

89 
59 

88 

62 

90 
63 

81 
66 

84 
61 

72 
64 

70 
42 

79 
44 

82 
54 

72 
57 

65 
51 

70 
54 

74 

50 

79 
55 

80 
59 

75.6 
52.9 

VANDALIA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

87 
63 

81 
54 

80 

50 

74 
46 

67 
4  5 

58 
42 

67 
40 

74 
45 

77 
51 

72 
45 

62 
40 

74 

37 

78 
41 

84 
49 

85 
49 

85 
53 

87 

55 

90 
52 

90 
58 

80 
61 

86 
56 

76 
51 

71 
16 

79 
42 

81 
19 

73 
57 

76 
55 

76 
55 

80 
50 

85 
56 

81 
60 

77.9 
50.1 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

84 

62 

80 
61 

78 
55 

73 
47 

68 
43 

60 
43 

68 
37 

72 
42 

72 
52 

72 
55 

63 
39 

74 

38 

75 
47 

80 
52 

83 
55 

84 
58 

84 

60 

86 
61 

85 
61 

82 
62 

85 
57 

77 
60 

73 
43 

76 
49 

79 
53 

72 
55 

74 

52 

77 
54 

77 
53 

84 

58 

80 
61 

76.7 
52.4 

WALNUT 

MAX 
MIN 

86 
62 

88 
63 

80 
57 

73 
48 

61 
38 

59 
42 

70 
39 

77 
46 

75 
56 

60 
41 

62 
38 

76 
44 

77 
40 

84 

53 

87 
57 

86 
64 

83 
65 

92 
59 

89 
64 

84 
61 

81 

56 

80 
53 

72 
4  4 

80 
50 

77 
59 

71 
54 

59 
53 

75 
55 

76 
52 

84 
S3 

81 
61 

77.0 
52 . 5 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

87 
60 

82 
61 

81 

53 

67 
45 

65 
42 

60 
40 

70 
39 

77 
48 

78 
49 

54 
47 

56 
41 

74 

39 

76 
39 

82 
51 

86 
54 

90 
58 

85 

60 

88 

58 

90 
59 

85 
62 

82 
58 

75 
52 

67 
42 

78 

83 

52 

76 

53 

56 
52 

68 
53 

75 
50 

80 
52 

75 
57 

75.7 
50 . 6 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

75 
46 

79 
54 

78 
53 

60 
43 

49 
38 

52 
39 

70 
40 

78 
49 

74 
43 

46 

39 

58 
38 

70 
39 

60 
37 

81 
44 

84 

57 

85 
59 

58 
47 

69 
49 

72 
50 

82 
59 

81 
58 

69 
46 

65 
39 

80 
50 

78 

56 

61 

55 

60 
50 

68 

52 

66 
45 

79 
51 

75 

55 

69.8 
47.7 

WH  EATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

88 
59 

87 
60 

80 
53 

75 
44 

59 
38 

58 
39 

71 
39 

77 
60 

75 
48 

48 
41 

60 
39 

74 
40 

75 
37 

82 
49 

84 

55 

86 
60 

84 

52 

87 
51 

89 
62 

87 
58 

82 
63 

79 
50 

69 
39 

78 
47 

79 
52 

75 
56 

63 
51 

70 

52 

75 
47 

82 
51 

81 
58 

76.1 
50.0 

WHITE  HALL  1  E 

MAX 
MIN 

85 
63 

84 

62 

81 
54 

75 
49 

69 
44 

67 
42 

66 
39 

73 
44 

74 
52 

79 
58 

62 
41 

73 
39 

75 
45 

82 
50 

85 
51 

85 
56 

85 
63 

87 
57 

86 
58 

84 
64 

81 

57 

78 
61 

73 
45 

77 
47 

80 
52 

77 
56 

72 
55 

75 
53 

76 
53 

84 
54 

82 
62 

77.8 
52.5 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

87 
61 

82 
60 

81 

55 

70 
47 

67 
45 

59 
41 

66 
39 

71 
50 

77 
45 

71 
59 

63 
39 

73 
43 

76 
45 

81 
51 

85 

53 

86 
58 

87 
56 

88 

58 

90 
60 

77 
62 


86 
58 

79 
59 

71 
42 

79 
42 

82 

50 

76 
49 

69 
53 

72 
57 

80 
52 

83 
55 

80 
58 

77.2 
51.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 
or 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 

.19 

.30 

.04 

.22 

.16 

.16 

.23 

.05 

.19 

.32 

.12 

.24 

.07 

.22 

.25 

.39 

.15 

.22 

.29 

.12 

.34 

.16 

.18 

.13 

.24 

.40 

.47 

.12 

6.61B 

WIND 

50 

50 

20 

24 

36 

38 

22 

20 

30 

SO 

90 

30 

10 

20 

30 

40 

72 

18 

10 

32 

18 

30 

32 

28 

10 

70 

108 

72 

20 

20 

20 

1120 

Rockford  4  NE 

EVAP 

.11 

.24 

.21 

.21 

• 

.07 

.10 

.10 

.28 

.07 

.04 

.10 

.23 

.21 

.32 

.26 

.22 

.03 

.16 

.29 

.14 

.19 

.06 

.16 

.21 

.12 

.03 

• 

.09 

.18 

4.43 

WIND 

68 

105 

44 

73 

61 

69 

35 

33 

69 

120 

141 

39 

44 

72 

ISO 

164 

65 

60 

81 

75 

29 

16 

31 

29 

99 

96 

107 

55 

20 

28 

44 

2122 

Springfield  WB  Airport 

EVAP 

.41 

.40 

.29 

.19 

.22 

.21 

.11 

.14 

.38 

.05 

.15 

.21 

.23 

.33 

.36 

.41 

.41 

.40 

.30 

.38 

.13 

.21 

.12 

.28 

.37 

.37 

.23 

.41 

.22 

.14 

.35 

8.41 

WIND 

201 

76 

69 

60 

114 

153 

127 

57 

72 

75 

192 

145 

35 

73 

145 

126 

89 

34 

78 

123 

8 

49 

160 

73 

109 

144 

169 

204 

92 

23 

76 

3151 

Urbana  Eng.  Cajnpus 

EVAP 

.24 

.20 

.13 

.07 

.10 

.07 

.02 

.08 

.15 

.05 

.18 

.03 

.21 

.16 

.24 

.24 

.27 

.07 

.26 

.18 

.16 

.18 

.17 

.20 

.16 

.30 

.12 

.05 

.08 

.19 

.  1 1 

4.67  ' 

WIND 

44 

35 

14 

17 

32 

22 

16 

27 

31 

32 

32 

27 

17 

19 

25 

25 

11 

1 

5 

5 

4 

3 

,  7 

17 

6 

15 

17 

25 

7 

0 

0 

538 

So*  ref*r«Dc«  aotm  following  Station  Indax. 
-  105  - 


STATION  INDEX 


Station 

i 

J 

County 

>P 
0' 

cS 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Ob 
vat 

tlS 

S 
| 

Precip.|®  S  S  | 

Observer 

Keier 

to 
tables 

— -  

38  22 

88  03 

447 

BP 

— — BeBflle  Ellen  

41  12 

90  45 

739 

BP 

2  3  5 

Municipal  Wtr.  Wks 

Anna  1  NW 

0187 

;nlon°n 

71' 

J.  Bon  Bartllne 

2  3      5  7 

Annawan 

019S 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

42  29 

88  06 

770 

toy  i .  Kuf alk 

KID 

3  4 

?by ' s  Dept  Aurora  C 

2  3       5  7 

Avon"  ° 

1356 

Ml  ton 

i 

Sdwin  D  Babbitt 

3 

39  41 

91  03 

640 

7A 

Beardstowo 

40  01 

90  26 

444 

Beardstown  Lagrange  Dan 

HID 

Belleville  Scott  AF  Base 

Belvldere  Sevagi  Plant 

F58S 

ioone  *  F 

tdgar  F.  Bruns 

3  4 

40  20 

91  07 

671 

6P 

38  00 

B  B  55 

474 

6P 

Bloomlngton 

Bloomlngton  Normal 

830 

Bluffs 

>781 

icott" 

1 

90  33 

467 

6P 

Hugh  Moore 

3 

41  13 

89  37 

795 

■ID 

US    CI  11  A 

3 

37  08 

88  39 

335 

6A 

Cairo  SB  City 

37  00 

89  10 

314 

i  ED 

C  amp  Ellis 

40  23 

90  20 

640 

I1D 

250 

'ulton 

j 

40  34 

90  02 

655 

Floyd  D.  Hammond 

3 

37  44 

89  12 

A '.'.<> 

7A 

2  3 

39  17 

6P 

38  36 

89  22 

461 

;  \ 

Hunlc .Wtr .&  Pwt . PI . 

38  05 

88  10 

8P 

Carpenter  1  SW 

304 

Had 1 eon 

I 

38  53 

89  54 

520 

110 

'.S.  Soil  Cons.  Ser. 

3  4 

"lark 

39  16 

88  00 

646 

6P 

(alter  A.  New  1 in 

3 

40  03 

90  09 

464 

6P 

41  24 

86  17 

510 

7A 

Charleston 

4 

:oles 

39  30 

88  11 

686 

BP 

6P 

William  H .  Dykes 

2  3  5 

1475 

. 

40  44 

88  44 

720 

bp 

5P 

C    Merle  Parry 

2  3  5 

37  54 

89  50 

7A 

kcklas  H.  Martin 

3 

41  40 

87  36 

593 

41  30 

87  38 

634 

7P 

Chicago  Lakoview  Pumping 

■  !.' 

?ook 

3 

41  58 

87  40 

651 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

3  4 

- 

42  00 

87  40 

592 

HID 

41  56 

87  45 

647 

HI1 

41  58 

87  42 

595 

li  i:> 

41  42 

87  38 

659 

Cbgo  San  Dfest  Dispatch 

:ook 

3 

Chgo  Sanitary  Dtst . 

3  4 

Chgo  San  Dint  Office 

41  52 

87  38 

898 

HID 

41  45 

87  33 

HID 

41  55 

87  44 

630 

/.  i  D 

41  47 

87  36 

594 

HID 

Chicago  WD  Airport 

.    7  .' 

:ook 

3 

41  47 

87  44 

623 

IXD 

HID 

J°SV"weatnerCBureau 

2  3  4  5  7 

c 

41  53 

87  37 

823 

HID 

41  51 

■r,  u. 

606 

7P 

38  31 

HID 

Clinton  1  3 

»e  iritt 

40  06 

88  58 

6P 

C.  E.  Corrlngton 

3 

52! 

38  40 

69  59 

500 

IXD 

3 

41  27 

87  38 

675 

KU> 

'lllage  of  Crete 

Danville 

40  08 

87  38 

602 

7P 

Danville  Hospital 

1143 

Vermilion 

7 

,(i  Oh 

87  39 

575 

HID 

B*CLOSED*-1°°-W^A^ 

5-1-51 

2145 

■111 

40  08 

87  39 

555 

7A 

39  51 

88  57 

682 

7P 

Des  Plaices  1  WW 

42  03 

87  55 

704 

CLOSED  ------ 

39  22 

88  08 

660 

as 

CLOSED  ------ 

2-23-51 

Dixon 

2348 

Lee 

6 

41  50 

89  29 

696 

BP 

6P 

William  W.  Shuck 

2  3      8  7 

1397 

- 

40  47 

90  05 

650 

HID 

CLOSED 

11 

40  25 

88  51 

794 

Jin 

36  01 

89  14 

6P 

Dwlght 

Dwight   St  .  Reformatory 

!502 

Livingston 

1 

41  05 

88  28 

641 

St.  Ref .   for  Women 

3  4 

38  37 

90  07 

413 

TP 

1A 

3 

40  57 

89  38 

554 

Elgin 

:7  jii 

[an© 

1 

1.  0.  Beckuer 

3 

37  27 

88  18 

357 

5P 

38  57 

90  22 

429 

5P 

12  02 

87  41 

625 

Palrfleld 

1931 

layne 

7 

1«  21 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

40  14 

88  38 

732 

mil 

38  40 

88  29 

490 

6P 

Fulton  Dam  13 

o,. 

ITMteslde- 

4 

5p 

Corps  of  Engineers 

2  3  4  5 

Gal 

3304 

)7  51 

88  37 

410 

HID 

42  25 

90  26 

603 

Gooeseo 

1 184 

lenry 

6 

Irs.  H.  J.  Besaant 

3 

Gibson  City 

3-113 

40  26 

88  23 

753 

SP 

Gladstone  Dan  18 

10  50 

91  04 

536 

8A 

-orps  of  Engineers 

Golden 

II  30 

\dams 

1 

3 

Grafton 

18  58 

90  26 

404 

7A 

J7  40 

89  30 

367 

7A 

'■■in,  A.  Dickson 

19  20 

•■red  S.  Pewter 

Sttelbrick  Shoe  Co. 

Greenville 

2 

J8  53 

TP 

)ennc  J.  UcAllster 

2  3      5  7 

3708 

1 

40  45 

68  53 

752 

6P 

3 

39  43 

90  44 

665 

6P 

Mrs. Ellen  b  Harvey 

2  3  5 

39  09 

A  .  B .  Campbel  1 

3 

Barrlaburi 

37  44 

88  32 

366 

Barrlatmi g  L-lsposal  PI. 

3B«1 

Saline 

5 

37  44 

68  31 

W.  Harrison  Kibler 

3 

Havana 

3930 

Bason 

. 

40  18 

90  03 

451 

7P 

Havana  No.  2 

460 

7A 

kwald  R.  Tnape 

Henry 

1017 

41  07 

89  22 

491 

7P 

Hlllsboro 

39  09 

89  29 

6P 

Ft    A  .  Cress  Jr . 

Hoopoe ton 

II  98 

Vermilion 

7 

40  28 

87  40 

lip 

John  F.  Husbrush 

2  3  4  5 

Hudson  Lk  Bloomlngton 

1289 

HcLean 

10  40 

88  56 

740 

HID 

111  State  Wtr  Sur 

Hutaonvllle 

isia 

Trawf ord 

39  07 

87  40 

HID 

Hutsonvlllo  Pwr  Plant 

1317 

19  06 

67  40 

7A 

111  public  Serv  Co 

Illinois  City  Dan  16 

lock  Island 

11  25 

91  01 

554 

8A 

Jacksonville 

1442 

1 

19  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

Jorbury 'sanatorium 

2  3  5 

Jacksonville  Seiafe  PI. 

4447 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

575 

HID 

Jersey vllle 

•1  -I  H  9 

39  07 

90  20 

635 

6P 

Jollet  Brandon  Rd  Dan 

-I'.llt 

■ill 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Jollet  WB  Airport 

41  30 

88  10 

584 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  5  7 

Kankakee 

Kankakee 

1 

41  07 

67  52 

631 

7P 

7P 

Kankakee  Water  Co. 

2  3       5  7 

Kankakee  4  HI 

■1  '.'»H 

11  08 

87  56 

il> 

Kankakee  Sewage  plant 

Kankakee 

1 

11  08 

87  53 

642 

IXD 

Hun  Sewage  Trt  PI 

3  4 

Kelthsburg 

U55 

1 

41  06 

90  57 

540 

8A 

Alfred  H.  Norrls 

3 

Kewanee 

4710 

1 

11  15 

89  54 

V 

Kewanee  Baker  Park 

2  3  4  5 

Kewanee  Baker  Park 

4715 

1 

11  15 

89  54 

800 

HID 

CLOSED  -  -  -  -  - 

5-14-51 

La  Harpc  1  SW 

1*823 

10  35 

90  58 

691 

6P 

h  \- 

Kent  Campbell 

2  3      5  7 

La  3a lie 

H87S 

Carroll 

4 

12  06 

89  50 

883 

HID 

lilllan  E,  Aurand 

3  4 

n 

La  Salle 

1 

11  20 

89  06 

522 

7P 

3P 

leetclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Sail*  1  8 

8923 

La  Salle 

1 

11  19 

89  06 

7A 

Arthur  J.  Fischer 

3 

Lavreocevllle 

4959 

7 

J8  44 

67  41 

472 

BP 

Prank  Bray 

3 

t  Drainage  Code:     1.   Illinois    2.  Kaskaskla    3.  Lake  Michigan    4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 
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Station 

i 

County 

fl 

9 

■s 

a 

o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 
j 

! 

1 

XI 

Longi  h 

Elevati 

Temp. 

Precip. 

Lincoln 
Lincoln  No.  2 
Lockport  Lock  &  Dan 
Lockport  Power  House 

5036 
5079 
5084 
5131 
5136 

McLean 

Will 
Will 

i 
i 

i 

40  21 
40  09 

40  09 

41  34 
41  34 

88  46 

89  21 
88  05 
88  05 

7RG 
591 
600 
585 
585 

7P 

7A 
HID 
HID 

0.  J.  Lere 
John  Zurkammer  Jr. 
George  L.  Smith 
Corps  of  Engineers 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

3 

2  3  5 
3 

3  4 
3  4 

Louisville 

Mackinaw 

Macomb 

Marengo 

Marietta 

5216 
S272 
5280 
5326 
5334 

Clay 

Tazewell 

HcDonough 

McHenry 

Fulton 

7 
1 
1 
6 
1 

38  46 
40  32 
40  28 
42  15 
40  30 

88  30 

90  40 
88  36 
90  24 

480 

702 
819 
546 

6P 

HID 

6P 
6P 
HID 

Carl  E.  Farrell 
T.  L.  Haensel 
W.  S.  Newell 
Frank  J.  Mack 
Joseph  Ace  UcCance 

3  4 

3 

2  3  5 
3  4 

7 

Marion 
Maroa 

Marseilles  Lock 

Marshall 

Mascoutah 

.,3*..l 

5372 

8405 

Williamson 
Uacon 
La  Salle 
Clark 
St.  Clair 

4 

1 
1 
7 

37  44 

40  02 

41  20 
39  23 

38  29 

88  55 

88  45 
87  42 

89  48 

448 

486 
606 
425 

SP 

7A 
6P 
89 

C.  N.  Danlolson 
Nelson  R.  Smith 
Corps  of  F.nglneers 

Dr.  Root.  F .  Lische 

3 

3 
3 
3 

Mason  City 

McHenry 
MrHenry  2  S 
McLeanaboro 

5413 
5430 
5493 
:",  I'JH 
5515 

Hason 

Colea 

McHenry 

HcHenry 

Hamilton 

1 

7 
1 
1 
5 

40  12 
39  28 
42  21 
42  19 
38  05 

69  42 

68  16 
88  15 
88  32 

581 

750 
742 
500 

HID 
6P 

HID 
v  I  D 

BP 

Charles  Fllnspach 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Fred  C.  Feltr 

F.  G.  Frazler 

3  4 

2  3  5 
3  4 
3 

2  3  5 

Mo line  WB  Airport 
Monmouth  Airport 
Montlcello 

5539 
5712 
5751 
5788 
8791 

Macoupin 

Rock  Island 

Warren 

Piatt 

1 
1 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 
40  02 

90  08 

90  31 
90  3b 
88  34 

622 

589 
770 
659 

HID 
6P 

7P 

KID 
6P 
4P 

H.  F.  Dodge 
City  of  Mluonk 
U.S.  Weather  Bureau 
Martin  Airways  Inc. 
C.  H.  Wittlg 

3 

2  3  4  5 
2  3  5 
3 

7 
7 

Horris 
Morris  3  HE 
Morrison 
Morrison vllle 
Morrisonvllle  1  S 

5820 
5825 
5833 
5841 
5846 

Grundy 

Grundy 

Whiteside 

Christian 

Christian 

1 
1 
6 
1 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 
49  25 

88  26 

89  58 
89  27 
89  26 

670 
638 
636 

7P 
7P 

7A 

7P 
KID 
7P 

Donald  U.  Pyatt 
Ralph  H.  Green 
Frank  A.  Lowls 
John  R.  Lowls 

3 

2  3  5 

3  4 
2  3  S 

7 
7 

Mount  Carmel 

Mount  Carmel  Water  Whs. 

Kount  Carroll 

Hount  Olive 

Hount  Pulaski 

5888 
5893 
5901 
5917 
5927 

Carroll 
Macoupin 

7 

4 
4 

1 

38  25 

38  25 
42  05 

39  04 

87  46 

89  58 
89  43 
89  17 

465 

817 
681 
687 

6P 
7P 

7A 

7P 
6P 
5P 

Frank  D,  Talley 
Mt  Cancel  Wtr  Wks 
James  F.  UcCray 
Henry  W . Johnson 
Alva  Brown 

2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

Hount  Sterling 
Hount  Vernon  4  N 
Murphysboro  Wtr  Works 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 

5983 
8011 
6069 

Jefferson 

Washington 
Kendall 

1 
4 

1 

39  59 
38  22 

37  46 

38  23 
41  32 

90  46 

89  19 
89  25 
88  27 

711 

420 

505 
707 

M I D 

BP 
6P 

F.  E.  Sahland 
Radlc  Station  WHIX 
Hurphysboro  Wtr  C» 
R.  E.  Schlelfer 
Warren  S.  Gray 

3 

3  4 
3 

New  Boston  Dan  17 
New  Boston 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 

"093 
6159 
64  46 

Mercer 
Johnson 

Richland 

5 
7 
7 

41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

38  42 

91  03 

88  46 
88  10 
88  04 

548 

513 
472 

7P 
6P 
5P 

8A 

7P 
6P 
SP 

Corps  of  Engineers 
H.  D,  Harris 
Hiss  Uae  McCabe 
George  U.  Payne 
Radio  Station  WVLU 

3 

2  3  5 
2  3  4  5 

2  3  5 

7 

Oregou 

Oregon  Water  Works 
Palestine 

6490 
6-1 0  2 
6526 
6558 
6579 

Ogle 
Ogle 

La  Salle 
Crawford 
Christian 

6 
6 
1 
7 
2 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 
39  23 

89  20 

88  50 
87  37 

89  05 

700 

474 
514 

696 

7P 
7P 

HID 
8A 
7P 
7P 
7P 

Carnation  Company 
Alan  Grant 
John  A  Beod 

B .  U.  Caddis 

C.  E.  Schumacher 

3  4 

2  3  S 
2  3  5 
2  3  5 

7 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Work3 
Paw  Paw 
Payaon 

Poorla  Lock  &  Dam 

6605 
6610 
6661 
6670 
6706 

Edgar 
Edgar 

7 
7 
1 
4 
1 

39  37 
39  38 

39  49 

40  37 

87  41 

68  59 
91  14 
89  39 

735 
445 

UID 

5P 
BP 
UID 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
W,  A.  Woods 
Edith  A.  Robblns 
Corps  of  Engineers 

3  4 

3 
3 

3  4 

Peoria  WB  Airport 
Peotone 
Petersburg 
Piper  City 

Pittsfield  Water  Wks. 

6711 
<  725 
6760 
6819 
6833 

Peoria 

Will 

Henard 

Ford 

Pike 

1 
1 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

39  39 

89  41 

89  51 
88  11 

90  48 

654 

524 
670 
724 

MID 

UID 

4P 
KID 
HID 

U.S.  Weather  Bureau 

Frank  B.  Rainey 
Isaac  B.  Griffith 
Raymond  T  Loyd 

2  3  4  5 

3 

3  4 

34 

7 

Pleasant  Hill  2  E 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 
Prlncevllle  2  WW 

6861 
6910 
8973 
6996 
7004 

Randolph 

Bureau 

Peoria 

1 

39  27 

40  53 
38  05 

41  21 
40  57 

90  50 

90  06 
89  28 
89  47 

540 

390 
700 
745 

6P 

H  I D 
HID 

6P 

Lou  Galloway 

Miles  W.  Bryant 
Frank  S.  Stewart 

3 

3  4 
3  4 

3 

(Jul  ncy 

Qulncy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 
Qulncy  Memorial  Bridge 

70i-7 
7072 
7077 
7082 

Whiteside 
Adams 

Adams 

6 

4 
4 
4 

41  40 

J9  57 
39  56 
39  54 
39  56 

89  56 

91  11 
91  26 
91  24 

625 

670 
483 

Ml  [> 

M  1  D 

UID 
8A 
7A 

111  Northern  Ut  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
Uelvln  Brlnkoetter 

3  4 

2  3  4  5 
3  4 

3 

7 

Rantoul  Cbanute  AF  Base 

Red  Bud 

Rlchvlew 

Roberts  3  N 

Roche  I  l*i 

7  1  ftlj 

71  57 
7244 

"  > 

Champaign 

Randolph 

Washington 

Ford 

Ogle 

7 
2 
2 
7 
6 

40  18 
38  13 
38  22 

40  40 

41  55 

<38  09 

89  11 

88  11 

89  04 

744 

544 

786 
798 

UID 

7P 

MID 

7P 

3P 

U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Hrs.  Mabel  F.  Harti 
R.  E.  Bradbury 
California  Pkg  Corp 

2  3  4  5 

3  4 

2  3  5 
3 

7 

Rock ford 
Rockford  4  NZ 
Rockford  CAA  AP 
Rock  Island  Dam  15 
Rockport 

7375 
7377 
;:iS'» 
7  188 

W  lnnebago 
Winnebago 
Winnebago 
Rock  Island 
Pike 

6 
6 
6 
4 

42  15 
12  17 
42  21 
41  31 
19  .i2 

89  05 

89  03 

90  34 

91  00 

720 

743 
568 

6P 
HID 

6P 

HID 
8A 
6P 

F.  W.  Knowlton 
Hrs.  D.  S.  CummioRS 

CLOSED'  — 

Corps  of  Engineers 
Harry  Williams 

2  3  5 

12-19-50 
3 
3 

Rushvllle 
Ste  Marie 

Shawneetown  New  Town 
Sldcll 

7551 
7603 
7636 
7859 
7952 

Jasper 
Marlon 
Gallatin 
Vermilion 

7 

5 
7 

40  07 

38  56 
::n  ,<7 
37  43 

39  55 

90  34 

88  57 
88  10 
87  49 

544 

350 

BP 

6P 

5P 
6A 
7A 

Gain  Bros.  Grecnhse 
Judfion  E  .  Cameron 
Frank  G.  Brown 
Jake  H.  Stewart 
Gary  Lane 

2  3  5 

3 
3 
3 

Skokle  N  S  Treat  Works 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 
Stlcknoy  W  S  Treat  Wks 

7990 
8147 

B  1  79 

8184 
8278 

Randolph 
Sangamon 

Coak 

3 
4 
1 

1 

12  01 

38  08 

39  50 
39  48 
41  49 

87  43 

89  40 
89  39 
87  46 

600 

587 
598 
636 

HID 
KID 

HID 

UID 
KID 
HID 

Chgo  Sanitary  Dlst . 
Howe  V.  Uorgan 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 
Chgo  Sanitary  Diet. 

3  4 

2  3  4  5  6 
2  3  4  5 
3  4 

7 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Table  Grove 

8293 

y  ii  w9 
8460 

Jo  Davlesa 
La  Salle 
Moultrie 
De  Kalb 
Fulton 

1 
2 
6 
1 

42  21 
41  07 

39  34 
41  59 

40  22 

90  00 

88  37 
88  41 
90  26 

1000 

666 
640 
734 

■>P 

sr 
7P 

5P 
KID 

E.  A.  Curtlas 
J.  F.  Prafcke 
A.  B.  Fultz 

C.  A.  Hammond 

2  3  5 

3  4 

2  3  5 
2  3  5 

7 

7 
7 

Taylorvllle 
Tlskllwa 

Urbu  a 

8491 
B604 
8630 
8684 
B740 

Christian 

Stark 

Champaign 

1 
1 
7 
7 

39  33 
41  18 
41  06 

39  48 

40  08 

89  18 

89  52 
88  17 
68  13 

634 

752 
653 
743 

6P 

7P 

6P 

5P 
6P 
7P 

John  W.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 
Erneat  R.  Robson 
DeKalh  Agrl.  Assn. 
State  Water  Survey 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Eng*r.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dam 
Vandalla 

8745 
8750 
8756 
8781 
8860 

Champaign 
Champa Ign 
La  Salle 
Fayette 
Hacoupln 

7 

1 
2 

1 

40  06 

40  06 

41  19 

38  58 

39  30 

88  15 

88  14 
68  59 

89  07 
89  46 

730 
464 
503 
674 

6P 
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7A 
7A 
9A 
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US.  Soil  Coos  Serv 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
Ernest  E.  Brlcker 
E.  U.  Watklns 

3  4 

3  6 
3 

3  4 
2  3  5 
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Washington 

Waterloo 

Waterman 
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9002 
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714 
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740 

717 
779 

6P 

6P 
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8A 
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2  3  S 
3 

3  4 
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't'J  21 
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9040 
9090 
9140 
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Franklin 

7 
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40  46 
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41  03 
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87  44 

67  51 
98  35 
89  03 

88  48 

634 

668 
385 
700 

TP 
7P 

7P 
TP 
7A 
MID 
MID 
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NEW  STATIONS 
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1 
1 
1 
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41  02 
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42  02 
42  12 
39  22 
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89  06 

88  15 

480 

704 
734 
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5F 

8A 
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532 
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U.S. Civil  Aero.  4dm. 

2  3  4  5 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  numbers  In  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  In  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall   for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:      temperature  in  11 F ,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  In 
miles.     Evaporation  is  measured  in  the  standard   feather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  In  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all   except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  In  Tables  3,  4,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing 
or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6       Station  not  equipped  with  a  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  JUNE  1951 
Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

Over  the  northern  and  central  thirds  of  Illinois,  June  1,  1951,  found  temperatures  climbing 
to  near-record  peaks,  with  readings  in  the  northern  third  of  the  State  reaching  the  lower 
nineties  and  in  central  sections  the  middle  and  upper  nineties.  On  June  1  Palestine  recorded 
a  maximum  temperature  of  99  degrees,  which  was  the  highest  temperature  observed  for  the  month 
of  June  1951  in  Illinois.  However,  reversion  to  below-normal  readings  was  quick,  and  June  5 
found  temperatures  over  the  State  ranging  from  the  lower  forties  in  the  extreme  north  to 
near  50  degrees  in  the  southern  third  of  the  State.  On  the  5th  at  Chicago  Heights,  the  min- 
imum temperature  was  36  degrees,  which  was  the  lowest  temperature  reported  for  the  month. 
There  was  no  pronounced  temperature  trend  for  the  remainder  of  the  month,  although  periods 
of  normal  or  above-normal  temperatures  were  shorter  or  less-pronounced  than  were  the  subnor- 
mal periods.     The  Statewide  average  temperature  was  69.7  degrees,  which  was  2.4  below  normal. 

State-wide  precipitation  averaged  6.17  inches,  which  was  2.15  in  excess  of  normal  for  the 
month.  With  comparatively  few  exceptions,  stations  reported  their  heaviest  falls  during 
the  last  decade,  particularly  around  the  27th  and  28th.  The  greatest  monthly  total  pre- 
cipitation was  recorded  at  Shawneetown,  where  13.48  inches  fell,  while  Lockport  reported 
the  lowest  total--1.86  inches.  The  first  decade  of  June  found  general,  light  showers  on 
all  days  except  the  2d.  During  the  second  decade  this  was  also  true  except  for  the  11th. 
During  June  20-26  this  pattern  continued  and,  until  that  time,  it  appeared  that  precipi- 
tation totals  would  be  near  normal.  However,  the  last  4  days  of  the  month  extremely  heavy 
falls  occurred  at  stations  in  the  central  third  of  the  State  and  at  many  points  in  the  re- 
mainder of  Illinois.  The  24-hour  fall  for  Lincoln  on  the  28th,  for  example,  was  4.71  inches. 
Hail  occurred  at  17  stations  during  the  month. 


TORNADOES  AND  FLOODING  OF  JUNE  27-28 

During  June  27  and  28,  widespread  heavy  rain  and  thunderstorm  activity  was  reported  from 
the  Illinois  River  eastward  through  an  area  bordered  by  Fulton,  Tazewell,  McLean,  and  Ver- 
milion Counties  on  the  north  to  Greene,  Macoupin,  Montgomery,  and  Effingham  Counties  on 
the  south.  Flooding  caused  most  of  the  damage  reported,  although  hail  and  high  winds  played 
some  part.  Crop  damage  is  estimated  to  have  reached  $2,364,000  and  property  damage  $265,000 
in  that  area.  Simultaneously,  two  tornadoes  were  reported  on  the  27th — one  in  northern 
Logan  County  and  the  other  in  southern  Logan  County.  Property  damage  from  these  storms 
reached  a  total  of  $905,000,  with  crop  damage  being  estimated  at  $1., 350, 000.  Three  lives 
were  lost  during  the  period. --JTC 
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Id  addition  to  the  c  1  imatological  data  from  some  6,000  feather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  front  Hy- 
drocl lmatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Bydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydrocllaatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages 
— mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipita- 
tion. It  was  established  in  1939  &t  the  request  of  the  Corps  of  Engineers, 
Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  in  order 
to  provide  records  of  rainfall  Intensity  which  were  essential  to  the  planning 
of  tiood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network, 
now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has 
been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  an- 
nually to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  av- 
eraged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000 
since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  trans- 
ferred about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since 
1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet 
the  Increasing  needs  of  their  program  fn  the  Western  States. 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Bydrocllmatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Bydrologic  Bulletins)  which 
were  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Bydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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4.27 

0.0 

10 

1899 

73.5 

100 

37 

2.73 

0.0 

8 

1900 

71.0 

95 

39 

4.45 

0.0 

9 

1901 

74.9 

105 

32 

3.48 

0.0 

9 

1902 

69.6 

101 

38 

8.20 

0.0 

14 

1903 

66.4 

95 

31 

2.93 

0.0 

9 

1904 

69.6 

96 

39 

3.09 

0.0 

9 

1905 

71.9 

104 

38 

3.36 

0.0 

6 

1906 

70.6 

99 

39 

3.25 

0.0 

9 

1907 

68.5 

97 

37 

4.49 

0.0 

11 

1908 

70.8 

100 

36 

2.80 

0.0 

9 

1909 

72.2 

98 

39 

4.18 

0.0 

10 

1910 

70.1 

101 

32 

2.27 

T 

6 

1911 

75.8 

106 

41 

2.80 

0.0 

8 

1912 

68.6 

96 

34 

3.27 

0.0 

9 

1913 

74.2 

106 

33 

2.47 

0.0 

6 

1914 

75.8 

105 

37 

2.59 

0.0 

7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

i 

1 

« 
1 

-Q 

ts 

« 

J 

e 
■ 

i 

£-3 

of  da 

> 
< 

CP 

£ 

3 

< 

>  § 

0  -H 

ZO 

1915 

68.7 

95 

36 

4.81 

0.0 

12 

1916 

67.2 

97 

43 

5.46 

0.0 

12 

1917 

68.7 

99 

34 

5.47 

0.0 

10 

1918 

72.3 

105 

38 

3.50 

0.0 

8 

1919 

75.1 

96 

44 

4.64 

0.0 

10 

1920 

72.1 

97 

37 

2.17 

0.0 

6 

1921 

76.7 

100 

37 

3.75 

0.0 

11 

1922 

74.1 

101 

38 

1.49 

0.0 

5 

1923 

73.2 

103 

40 

3.49 

0.0 

9 

1924 

70.2 

98 

35 

6.85 

0.0 

15 

1925 

74.9 

102 

40 

4.93 

0.0 

10 

1926 

68.5 

103 

37 

4.23 

0.0 

9 

1927 

68.1 

102 

39 

3.91 

0.0 

9 

1928 

66.9 

93 

35 

7.16 

0.0 

15 

1929 

69.5 

98 

32 

4.78 

0.0 

9 

1930 

71.9 

104 

37 

3.36 

0.0 

9 

1931 

75.5 

107 

37 

3.19 

0.0 

7 

1932 

74.0 

102 

41 

4.08 

0.0 

10 

1933 

78.2 

106 

37 

1.48 

0.0 

4 

1934 

79.0 

108 

45 

3.01 

0.0 

10 

1B35 

68.4 

93 

36 

5.90 

T 

15 

1936 

72.8 

106 

38 

1.66 

0.0 

6 

1937 

71.7 

102 

37 

5.05 

0.0 

12 

1938 

70.6 

95 

44 

5.23 

0.0 

11 

1939 

73.6 

99 

38 

5.13 

0.0 

12 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

1 

e 

•  =i 

li 

i 

■a 
01 

I 

■ 

£ 

*  it 
ll 

°  S 

> 
< 

X 

.3 

> 
< 

23 

1940 

73.2 

98 

37 

2 

93 

0.0 

8 

1941 

73.4 

103 

40 

4 

30 

0.0 

11 

1942 

72.4 

99 

40 

5 

44 

0.0 

14 

1943 

75.1 

99 

39 

3 

84 

0.0 

11 

1944 

76.0 

106 

35 

2 

42 

0.0 

7 

1945 

68.4 

97 

32 

6 

65 

0.0 

IS 

8 

1946 

72.3 

100 

34 

4 

40 

0.0 

1947 

69.7 

98 

37 

6 

31 

0.0 

13 

1948 

71.9 

100 

39 

3 

93 

0.0 

13 

1949 

74.7 

104 

34 

4 

19 

T 

10 

1950 

71.2 

99 

40 

S 

63 

T 

10 

1951 

69.7 

99 

36 

6 

17 

T 

14 

Period 

70.9 

4 

01 

T 

Data  for  the  period  beginning  with  1949  to  date  have  been  weighted  on  an  aerial  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this  table 
for  earlier  years. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Departure 
from  normal 

No  of  days 

•3 

to 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

Station 

e 

o> 
B 

« 
> 
< 

« 

1 
-a 

£ 

a 

a 

s 

1 

« 

& 

Degree  day 

Max.  90* 
or  above 

a 

S§ 

=»  o 
■P  a 

2.6 

Greatest  da 

e 

£ 

3 

Max  depth 

on  ground 
at  oban. 

■ 

S 

1 
0 

3 

• 

0 

a 

0 

o 
en 

li 

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 
Antioch 
Aurora  College 
Chicago  Heights 
Chicago  University 

68.5 
63.9 
65. 3M 
65.7 
64.3 

2.2 
3.6 
2.9 

3.0 

90 
87 
89 
91 
90 

47 
41 
39 
36 
47 

4+ 

5 

5 

5 

4 

24 
74 

58 
65 
80 

1 
0 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

5.89 
4.91 
3.38 
2.61 
3.54 

1.52 
1.43 

-  .76 

-  .89 
.24 

1.90 
1  .37 
.76 
.64 
1.18 

21 
27 
21 
22 
21+ 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
9 
13 
13 
12 

3 
4 

3 
1 
2 

2 
3 
0 
0 
2 

Chicago  WB  AP 

Chicago  WB  City 

Cicero 

Dixon 

Freeport 

66.9 
65.3 
67.9 
66.4 
65.6 

1.2 
2.9 
1.4 
3.1 
2.4 

92 
92 
93 
89 
87 

43 
47 
43 
39 
40 

5 
4 

5 
5 
5 

44 

70 
40 
46 
45 

2 
1 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.05 
3.36 
3.67 
4.30 
4.34 

-  1.43 

-  .12 
.07 
.21 
.15 

.90 
1.32 

.79 
1.32 
1.31 

21 
21 
22 
21 
21 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
11 
12 
13 
15 

1 

3 
2 
3 
3 

0 
1 
0 
1 
1 

Fulton  Dan  13 

Galesburg 

Galva 

Jollet  WB  AP 
Kankakee 

67.4 
67.6 
67.6 
66.3 
68.1 

1.3 

3.0 
1.5 
1.8 

86 
87 
91 
91 
91 

19 

48 
47 
44 
39 
42 

5 
5 
5 
5 
5 

32 
27 
33 
49 
25 

0 
0 
1 
2 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

6.69 
5.57 
6.27 
3.56 
4.38 

2.44 
1.76 
2.27 
-  .30 
.76 

2.29 
2.90 
1.76 
1.70 
1.16 

22 
21 
21 
21 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 
12 
12 
11 
11 

5 
3 
4 
2 
4 

1 
1 

2 
1 
2 

Kankakee  4  W 

Kewanee 

Lacon 

La  Salle 

Marengo 

67.0 
67.6 
68.3 
68.8 
63.7 

2.9 

2.5 
4.0 

90 
90 
92 
92 
90 

1+ 

41 
40 
42 
41 

37 

S 
5 
6 
5 
5 

39 
31 
25 
31 
78 

1 
1 
1 
4 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

4.00 
5.67 
3.75 
3.73 
3.90 

.40 

1.79 

.16 
-  .12 

1.3S 

1.19 
1.18 
1.55 

19 

21 
28 
1 

T 

.0 

.0 

.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
14 

15 
11 
11 

3 

2 
2 
3 

1 

1 
1 
1 

>H  r.I.r«»c«  sotas  fallovlx  St.tlo. 
-   Ill  - 


Table  2— Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No. 

s(  days 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  days 

Max.  90° 
or  above 



Min.  32* 
or  below 

Total 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

« 

o 

a 

0 

o 

• 

o 

a 

o 

o 
to 

1.00  or 
more 

Mlnonk 

68.7 

-  2.0 

91 

1 

43 

5 

23 

1 

0 

5.15 

1.60 

.90 

21 

.0 

0 

Mollne  wn  AP 

43 

5 

37 

1 

0 

6.65 

2.54 

1.92 

21 

T 

0 

13 

6 

0 

Monmouth  Airport 

2rt 

5 

30 

1 

0 

4.01 

-  .57 

1.08 

21 

.0 

0 

15 

3 

3 

Morris  3  NE 

n  n 

ai 

5 

37 

2 

0 

3.20 

-  .10 

1.00 

22 

.0 

0 

13 
14 

2 

1 

Morrison 

67  5 

22 

90 

AO 

5 

39 

1 

0 

5.91 

1.62 

1.89 

21 

.0 

0 

16 

1 
4 

1 
2 

Mount  Carroll 

66.2 

-  2.3 

87 

1 

40 

5 

45 

0 

0 

4.48 

.05 

1.37 

21 

.0 

0 

15 

5 

1 

Ottawa 

\  Q 

42 

5 

29 

3 

0 

3.88 

.53 

1.52 

21 

.0 

0 

10 

2 

2 

Pontaic 

Ann 

QQ 

5 

31 

0 

0 

5.70 

2.47 

1.46 

21 

.0 

0 

13 

5 

1 

Rockf ord 

66 . 8 

on 
-  2.0 

an 
90 

* 

39 

5 

38 

1 

0 

4 . 93 

.81 

1.10 

24 

T 

0 

11 

5 

2 

Rockford  CAA  AP 

65.6 

-  1.5 

89 

1+ 

43 

5 

53 

0 

0 

2.93 

-  1.18 

1.80 

21 

.0 

0 

12 

1 

1 

S  toe  kton 

64.2 

85 

1+ 

38 

S 

72 

0 

0 

3.43 

-  .80 

1.23 

21 

.0 

0 

15 

1 

1 

Syc  amor© 

66 . 0 

-  2.2 

91 

1 

38 

5 

50 

1 

0 

3.  99 

.01 

1.05 

1+ 

.0 

0 

14 

2 

2 

Walnut 

68 . 5 

-  2.4 

92 

1 

45 

5 

29 

1 

0 

6.27 

2.44 

2.01 

21 

.0 

0 

9 

4 

2 

Waukegan 

63.0 

-  2.9 

84 

2 

40 

5 

86 

0 

0 

5.20 

2.05 

1.21 

19 

.0 

0 

15 

4 

2 

Wheaton  College 

66  .3 

90 

1 

39 

5 

53 

1 

0 

2.59 

-  1.38 

1.12 

22 

.0 

0 

12 

1 

1 

Dl VIS  ION 

66.7 

-  2.9 

4.40 

.39 

T 

CENTRAL  DIVISION 

Bloomington  Normal 

69.5 

-  2.4 

90 

1+ 

42 

5 

19 

2 

0 

5.35 

1.24 

1.49 

28 

T 

0 

14 

3 

1 

Carlinville  4  E 

71.0 

-  1.9 

92 

1+ 

44 

5 

12 

5 

0 

5.94 

1.78 

2.20 

15 

.0 

o 

13 

3 

Char les  ton 

70.  7M 

-  2.0 

94 

1+ 

43 

5 

15 

0 

.0 

0 

Chenoa 

68. 4M 

92 

2 

39 

5 

33 

2 

0 

5.89 

2.29 

1.32 

21 

.0 

0 

14 

4 

2 

Dan vi 1 le 

69.3 

-  1.1 

94 

1 

41 

5 

21 

2 

0 

4.52 

.  90 

1.63 

28 

T 

0 

13 

3 

1 

Decatur 

69.9 

-  2.7 

95 

1 

43 

5 

19 

2 

0 

9.81 

6.22 

3.40 

28 

T 

0 

13 

4 

3 

Effingham 

95 

2 

0 

2 

0 

8.07 

3.60 

2.  52 

28 

.0 

0 

2 

Griggsvi 1 le 

69.8 

-  3.4 

92 

1 

45 

5 

18 

3 

0 

4.61 

.28 

1.30 

24 

.0 

0 

13 

4 

1 

Havana 

69.  8 

-  2.8 

91 

1 

45 

5 

15 

2 

0 

7.43 

3 . 53 

3.05 

28 

.0 

0 

15 

3 

3 

70.0 

-  3.1 

93 

1 

43 

5 

13 

2 

0 

10.52 

6 . 43 

4.08 

28 

.0 

0 

21 

4 

2 

Hoopeston 

69.2 

-  2.0 

95 

42 

5 

19 

3 

0 

5 . 26 

1 . 36 

1 . 36 

8 

.  0 

0 

15 

4 

1 

Jacksonvi  He 

70.4 

-  1.9 

93 

1 

45 

5 

13 

2 

0 

9.61 

5.64 

1.90 

28 

.0 

0 

13 

7 

5 

72.3 

-  1.1 

94 

1+ 

48 

5 

11 

4 

0 

8.37 

4.39 

2.16 

17 

.0 

0 

17 

5 

2 

La  Harpe  1  SW 

69.5 

-  1.7 

90 

1+ 

45 

5 

19 

4 

0 

5.04 

.  37 

.87 

21 

T 

0 

15 

4 

0 

Lincoln 

69.7 

-  2.2 

94 

1 

41 

5 

17 

2 

0 

9.45 

5.63 

4.71 

28 

T 

0 

15 

5 

2 

Mat  toon 

70 . 0 

94 

1+ 

43 

5 

16 

2 

0 

7.86 

3 . 76 

2.97 

28 

.0 

0 

14 

5 

2 

Morrisonville 

69.8 

-  2.1 

93 

2 

44 

5 

12 

2 

0 

7.55 

3.46 

1.80 

27 

.0 

0 

13 

3 

Newton 

73.2 

1.0 

96 

1+ 

45 

5 

7 

5 

0 

5.41 

1.15 

1.44 

29 

.0 

0 

16 

1 

Pa lest  i  ne 

72.4 

-  1.5 

99 

1 

45 

5 

7 

7 

0 

5.98 

2.00 

1.00 

28 

.0 

0 

16 

4 

1 

ana 

71.7 

-  .9 

96 

2 

43 

5 

10 

4 

0 

6.49 

2.36 

2.55 

28 

.0 

0 

16 

3 

2 

Paris  Water  Works 

69.7 

-  2.4 

94 

2 

40 

5 

16 

3 

0 

5.34 

1.15 

1.40 

12 

.0 

0 

15 

4 

2 

Peoria  WB  AP 

68.4 

-  2.0 

89 

1+ 

43 

5 

24 

0 

0 

4.04 

.27 

a. 00 

7 

.0 

0 

12 

3 

1 

Quincy 

70.5 

-  3.0 

92 

1+ 

46 

5 

19 

2 

0 

4.01 

-  .48 

.71 

27 

.0 

0 

15 

4 

0 

Quincy  CAA  AP 

68.5 

89 

19 

44 

5 

28 

0 

0 

3.93 

-  .55 

.70 

27 

.0 

0 

16 

3 

0 

Rantoul  Chanute 

68 . 5 

94 

1 

43 

5 

23 

2 

0 

4.18 

.38 

1.11 

8 

.  0 

0 

16 

4 

1 

Roberts  3  N 

68 . 3 

-  2.1 

92 

1 

40 

5 

18 

2 

0 

4 .  25 

1.03 

1 . 15 

27 

.0 

0 

12 

3 

1 

Rushville 

72.0 

-     .  3 

92 

1 

50 

5 

8 

3 

0 

5.35 

1.48 

1 . 23 

28 

.0 

0 

12 

5 

1 

Spr ingf ield  WB  AP 

69.3 

-  .3 

93 

1 

45 

5 

15 

2 

0 

8.80 

4.74 

3.43 

28 

T 

0 

15 

4 

2 

Springfield  WB  City 

70.6 

-  1.6 

94 

1 

48 

5 

9 

2 

0 

8.33 

4.27 

2.97 

28 

.0 

0 

14 

5 

2 

Table  Grove 

68 .  8M 

-  3.2 

90 

* 

45 

21 

6.94 

2.86 

2.75 

28 

.0 

" 

16 

3 

Tuscola 

70 . 5 

96 

1 

40 

5 

14 

2 

0 

5 . 90 

1 . 85 

28 

15 

4 

^ 

Urbana 

68 . 7 

-  2.2 

42 

1.11 

1 '  39 

15 

3 

Vandalia  CAA  AP 

70.2 

94 

1 

45 

5 

15 

2 

0 

ll!l5 

4.01 

28 

T 

0 

15 

5 

4 

V  i  rden 

70.1 

90 

1+ 

44  . 

5 

11 

2 

0 

6.11 

2.16 

1.25 

27 

T 

0 

13 

5 

2 

Watseka 

68 . 5 

93 

43 

z  i. 

4 . 71 

1 . 09 

1.06 

8 

15 

4 

White  Hall   1  E 

o  no. 

9ft 

_ 

16 

3 

Windsor 

69  6 

2  5 

94 

+ 

41 

9 

8  39 

4  15 

2*  71 

28 

13 

5 

4 

DIVIS ION 

70.0 

-  2.5 

6.51 

2.45 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Alton  Dam  26 

72  5 

97 

50 

n 

10  75 

6  79 

2  51 

20 

T 

n 

18 

8 

^ 

Anna  1  NW 

72. 7M 

-  2.4 

94 

1 

53 

5 

7 

7 

0 

7.86 

3.64 

1.19 

19 

T 

0 

16 

7 

1 

Belleville  Scott  AF  Base// 

72.2 

93 

1+ 

51 

5 

11 

2 

0 

7.24 

3.34 

2.18 

8 

.0 

0 

18 

6 

2 

Cairo  WB  City 

76.1 

-  1.2 

97 

l 

59 

4+ 

3 

7 

0 

10.24 

6.41 

1.95 

3 

.0 

0 

17 

6 

4 

Carbondale  Sewage  PI 

74.4 

-  .7 

96 

1 

52 

5 

1 

9 

0 

9.60 

5.51 

3.35 

24 

.0 

0 

19 

6 

2 

Carlyle 

72. 3M 

-  1.3 

95 

1+ 

48 

5 

11 

4 

0 

5.88 

1.78 

1.81 

3 

.0 

0 

18 

3 

1 

Du  Quoin 

73.4 

-  1.5 

94 

l 

50 

5 

6 

4 

0 

7.59 

3.61 

1.84 

24 

.0 

0 

16 

7 

2 

East  St.  Louis 

74.0 

-  1.4 

97 

2 

53 

5 

1 

6 

0 

7.34 

3.64 

.92 

16 

.0 

0 

16 

8 

0 

E 1  izabet  ht  own 

73.9 

94 

1+ 

52 

6 

0 

6 

0 

10.23 

6.44 

1.74 

29 

.0 

0 

16 

9 

4 

Fairfield 

72.8 

-  1.7 

95 

2 

48 

5 

7 

4 

0 

4.81 

.79 

1.45 

26 

T 

0 

14 

4 

1 

Flora 

74. 0M 

.5 

96 

27 

0 

6 

0 

5.79 

1.91 

1.35 

3 

.0 

0 

14 

5 

2 

Golconda  Dam  5 

72.6 

-  2.1 

97 

18 

54 

5+ 

6 

5 

0 

10.91 

7.06 

2.22 

26 

.0 

0 

18 

6 

3 

Greenville 

70. 5M 

-  2.9 

47 

5 

13 

0 

10.42 

6.22 

3.06 

28 

.0 

0 

17 

Harrlsburg 

74.3 

-  1.3 

96 

2 

54 

5+ 

2 

7 

0 

7.90 

4.01 

1.14 

29 

T 

0 

17 

8 

2 

Mc  Leansboro 

73.8 

-  .8 

95 

1 

49 

5 

5 

8 

0 

6.87 

3.05 

1.57 

26 

.0 

0 

12 

6 

2 

Mt .  Carmel 

74.3 

-  .4 

97 

1+ 

48 

5 

3 

8 

0 

6.64 

2.38 

1.48 

3 

.0 

0 

16 

5 

1 

Mount  Vernon  4  N 

72.8 

-  1.6 

95 

2 

47 

5 

10 

3 

0 

6.87 

2.73 

1.65 

20 

T 

0 

17 

3 

3 

New  Burnside 

71.9 

-  2.5 

91 

2+ 

52 

6 

7 

3 

0 

9.51 

5.38 

1.7C 

29 

.0 

0 

17 

7 

3 

Olney  Radio  Sta. 

72.5 

-  1.2 

96 

2 

45 

5 

7 

0 

5.79 

1.99 

.91 

23 

.0 

0 

12 

7 

0 

Sparta 

73.1 

-  1.6 

94 

2 

50 

5 

7 

4 

0 

5.48 

1.88 

.92 

30 

.0 

0 

13 

30 

0 

DIVISION 

73.2 

-  1.6 

7.89 

3.94 

T 

STATE 

69.7 

-  2.4  1 

6.17 

2.15 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


Day  of  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f2 

Arlington  Heights  4  SS 

.75 

.10 

.34 

.13 

T 

.55 

.  10 

1 .37 

.  12 

.06 

11 

.06 

3.69 

Annawan 

.01 

!  .12 

1.00 

.60 

.13 

.67 

1.67 

. 

. 

1 

03 

T 

5.23 

Alton  Dan  26 

1 .05 

.04 

T 

T 

.03 

.91 

.04 

.18 

.24 

T 

T 

04 

.72 

2.51 

.04 

.63 

1  .22 

1  .33 

.03 

1 

63 

.02 

.  09 

10.75 

Aledo 

.05 

.18 

.76 

T 

T 

.30 

T 

.18 

30 

1  .27 

T 

1  .90 

T 

.  20 

T 

.  36 

.36 

1 

.01 

5.89 

.88 

.47 

.05 

.13 

.23 

22 

.07 

.08 

.07 

.17 

.32 

.81 

07 

.43 

.36 

4.36 

Alexis  Water  Works 

.59 

.01 

40 

.11 

.73 

1  .50 

.22 

.14 

.08 

.  51 

30 

.05 

4.64 

Anna  1  NW 

.10 

.65 

.54 

.32 

.46 

.83 

.63 

T 

02 

1  .19 

.01 

.49 

.89 

.16 

09 

.48 

.95 

7.86 

Ant loc  h 

1 .00 

.08 

T 

.40 

T 

.28 

.02 

T 

.61 

1  .00 

.15 

1 .37 

4.91 

August  a 

R 

.07 

.30 

.01 

78 

.60 

.10 

.40 

.02 

1.12 

.79 

13 

Aurora  College 

.52 

.03 

.12 

.04 

.05 

.01 

T 

.02 

.36 

.76 

.33 

.19 

.33 

62 

3.38 

• 

.85 

.08 

.30 

.88 

.10 

.60 

.  30 

.94 

20 

4.25 

T 

T 

T 

.11 

T 

.11 

T 

T 

T 

1 . 59 

.84 

1 .02 

T 

.25 

3.92 

Beardstown 

.01 

T 

.01 

.34 

.01 

.03 

.17 

.68 

.01 

.22 

.02 

.70 

.77 

1.31 

1 

17 

.30 

.  16 

6.43 

.20 

.05 

.19 

.84 

. 

.20 

.27 

.08 

.72 

.18 

.78 

2.03 

14 

.15 

6.24" 

Belleville  Scott  AF 

.57 

.02 

.04 

T 

.09 

2.18 

T 

T 

1 .09 

.03 

T 

.73 

T 

.66 

.06 

.05 

.03 

.53 

.27 

.21 

34 

T 

.18 

7.24 

.54 

.01 

.05 

.20 

. 

1  .98 

1 .19 

.29 

.70 

.10 

.02 

_ 

.50 

38 

.17 

Belyldere  Sewage  Plan 

* 

.95 

.05 

.05 

1  .86 

.09 

.11 

.13 

3.36 

Ben  ey 

T 

.03 

.37 

T 

.03 

.04 

1.03 

.20 

.06 

.67 

.28 

.59 

1.15 

.00 

29 

6.20 

.23 

.42 

.05 

.20 

.42 

t  a 

*;* 

.98 

.20 

1 .13 

.  15 

.70 

02 

.  40 

.70 

5.78 

oom  ng  on 

.02 

1.01 

T 

T 

.08 

.22 

.17 

.23 

.31 

.02 

.39 

.30 

.58 

HH 

1.25 

5.59 

B  oomlng  on  orna 

.01 

.08 

.95 

.09 

.07 

.24 

.23 

.22 

.35 

.33 

.86 

1 

49 

.09 

5.35 

Blurts 

.65 

.21 

.11 

.10 

.10 

.57 

1.75 

B.K 

.09 

.14 

.04 

.  19 

.81 

1  .33 

.67 

34 

.04 

.07 

7.76 

Brad lord  C  AA  AP 

T 

T 

.70 

.05 

.01 

T 

T 

T 

.21 

1.30 

.01 

.10 

.10 

.04 

.13 

.50 

31 

3.56 

Broo  por  am 

.45 

.46 

1.24 

.21 

.43 

.63 

.04 

.24 

1.26 

.71 

.06 

.13 

.03 

.58 

1 .811 

.54 

8.89 

1 .08 

1.95 

.27 

.46 

.48 

.15 

.44 

.02 

.02 

T 

.12 

.36 

.13 

.07 

T 

1 

84 

1.19 

.73 

10.24 

Can  ton 

.07 

T 

1  .02 

.18 

.03 

.09 

.20 

.72 

.26 

T 

.50 

.37 

.54 

1 

67 

T 

5.65 

.20 

T 

T 

.08 

.01 

T 

J2 

T 

2.20 

T 

.04 

T 

T 

.11 

.12 

.02 

.58 

10 

T 

.30 

5.94 

Car  ly le 

.56 

1.81 

.11 

.01 

.04 

.26 

.27 

.04 

2^ 

.75 

.43 

.01 

.23 

.32 

.20 

14 

.44 

.02 

5.88 

Carml 

.58 

.32 

.07 

.08 

.36 

.70 

.25 

.14 

.06 

2.25 

13 

.  47 

.53 

6.34 

Carpenter  1  Sw 

.40 

.05 

.05 

.08 

.75 

1.10 

no 

.90 

.71 

1.00 

.33 

.15 

1 

ii 

.02 

8.68 

Casey 

.31 

.15 

.14 

.24 

.14 

1 

45 

.25 

.85 

1  .47 

.40 

.68 

1 

20 

.48 

7.76 

Central ia  4  W 

1 .06 

.34 

.08 

.49 

.30 

.  18 

17 

2.85 

T 

.11 

.75 

17 

.18 

T 

6.68 

Chand lervllle 

T 

.10 

T 

.10 

.18 

.52 

.32 

48 

.10 

.07 

.05 

.55 

.62 

1 .52 

3 

10 

.25 

7.96 

Channahon  Dresden 

.30 

.61 

.03 

.08 

04 

.31 

1.19 

.16 

.07 

T 

02 

.39 

.02 

3.22 

Char les  ton 

T 

.30 

.06 

.05 

.40 

.04 

"it 

.38 

T 

T 

r 

T 

.67 

1.54 

1 

42 

.84 

Chenoa 

T 

.12 

.72 

.07 

.10 

.14 

26 

.12 

.  .32 

.37 

.32 

.40 

1 .20 

60 

.15 

5.89 

Chester 

.41 

.70 

.34 

.15 

.54 

.83 

T 

1 .88 

30 

.66 

.53 

.06 

.04 

1 .23 

.38 

.34 

.60 

8.99 

Ch  lcago  Cal  Tr  Wks 

- 
R 

.04 

.26 

.03 

.  14 

.07 

.41 

1  .42 

.17 

.26 

08 

2.88 

Ch  ic  ago  He lght  s 

.02 

T 

.08 

.32 

.04 

.05 

.36 

.31 

.64 

.24 

.06 

.23 

23 

.01 

2.61 

Chicago  Loyola  U. 

1  .42 

.05 

.14 

.29 

.20 

1  .03 

.01 

.10 

.08 

36 

3.68 

Ch lcago  N  Br  P  S t a . 

.80 

.08 

.21 

.07 

.99 

.02 

.09 

.09 

34 

2.69 

Ch  icago  San  D  D 

.23 

.06 

.08 

.05 

.09 

.90 

.08 

.21 

89 

2.59 

Chicago  San  Dist  Of 

.17 

.09 

.07 

.02 

.01 

.01 

1  .19 

.09 

.01 

.52 

T, 

3.13 

Ch lcago  University 

.07 

.02 

.03 

.01 

.08 

.10 

.31 

1  . 18 

T 

.13 

1  .18 

42 

.01 

3.54 

Chicago  University 

.07 

.02 

.03 

.01 

.08 

.10 

.31 

1.18 

.13 

1.13 

42 

.01 

3.49 

Chicago  WB  Airport 

.18 

T 

T 

.01 

.15 

T 

.03 

T 

.01 

.90 

T 

.11 

T 

.20 

46 

T 

T 

2.05 

Chicago  WD  City 

.15 

T 

.10 

T 

.08 

.04 

.10 

.02 

1.32 

T 

.10 

.02 

.60 

83 

T 

T 

3.36 

Chi 1 1 ico t  he 

.02 

.  14 

.50 

T 

.48 

06 

.32 

.45 

1  .04 

.13 

T 

.19 

.07 

.51 

1 

M 

.02 

5.59 

Cicero 

.20 

.10 

T 

T 

.27 

T 

.42 

.13 

.01 

T 

.46 

.79 

.11 

.03 

.43 

72 

T 

T 

3.67 

_ 

.35 

.10 

.30 

.65 

.03 

.20 

.40 

.05 

1 .60 

.47 

32 

.03 

.18 

5.19 

Clinton  IS 

.12 

.09 

.60 

T 

T 

.87 

1  .  14 

T 

T 

.52 

.27 

1  .10 

1 

HI, 

.  14 

T 

7.38 

Col 1 lnsv l 1 le 

.09 

.01 

.02 

.06 

.13 

.92 

.14 

.66 

1 

1  .04 

.07 

.05 

.04 

1.55 

.51 

.28 

.10 

6.84 

Coul t erv i 1 le 

.40 

.11 

.38 

.40 

.04 

.40 

.06 

.22 

33 

.02 

.36 

.30 

.82 

.24 

19 

.26 

.52 

5.05 

.09 

.23 

.12 

.61 

.85 

.26 

.51 

17 

2.84 

Danv l 1 le 

.46 

.04 

.06 

.56 

.16 

.02 

02 

.01 

T 

.40 

.17 

.85 

1 

63 

T 

.14 

4.52 

Danv 1 1 le 

.50 

.03 

.08 

.55 

.12 

.02 

.03 

.37 

.18 

2.20 

24 

.13 

4.45 

Danville  Sewage  PI 

.26 

.11 

.64 

T 

.22 

.03 

T 

T 

T 

.47 

T 

.45 

1 

r. 

.38 

4.02 

Dec a  tur 

.01 

.48 

T 

T 

.10 

.29 

T 

.30 

T 

■  > 

.03 

.03 

1 .06 

.58 

3.15 

3 

40 

T 

.16 

9.81 

Elxon 

.04 

.09 

.46 

.23 

T 

.49 

T 

.52 

.33 

1.32 

.52 

.10 

.05 

T 

.02 

4.30 

.09 

.91 

.20 

.46 

Ka 

.  11 

.14 

.04 

.36 

.01 

.19 

1  .25 

28 

.02 

4.65 

Du  Quoin 

.30 

.52 

.12 

.27 

.33 

.02 

.50 

.02 

.53 

.02 

.02 

1  .84 

1.62 

.50 

.63 

7.59 

Dwlght  State  Ref. 

.12 

.62 

.04 

.11 

02 

1.31 

.25 

.06 

.15 

31 

.02 

3.01 

East  Saint  Louis 

.08 

.09 

.62 

T 

.85 

.25 

.37 

.21 

.79 

.08 

.10 

.70 

.54 

.86 

.70 

T 

.18 

7.34 

Edel stein 

.65 

.07 

.  16 

.20 

2.67 

.03 

1  .05 

.05 

.10 

.05 

.20 

.36 

51 

6.10 

Edwardsvll le 

.27 

T 

.09 

.12 

.13 

.86 

.17 

T 

T 

i 

82 

1.76 

.04 

4.45 

.02 

.04 

.69 

.14 

1.11 

.53 

T 

63 

T 

.11 

12.98 

E t i ingham 

.84 

.20 

.30 

.59 

.02 

80 

T 

1 . 13 

.28 

.05 

.  30 

.32 

.03 

2 

52 

.60 

.09 

8.07 

Effingham 

R// 

.83 

.02 

.20 

.29 

.03 

.56 

.04 

78 

1.14 

.31 

.05 

.15 

.  15 

.04 

3 

14 

.10 

7.83 

Elgin 

.84 

.04 

.19 

T 

T 

.23 

19 

.15 

.50 

.97 

.15 

T 

.09 

02 

T 

3.37 

El izabethtown 

1.05 

.57 

.34 

.  44 

.34 

.62 

.54 

.04 

.06 

.78 

.03 

.02 

.80 

1 

63 

1.74 

1.21 

10.23 

Elsah 

.14 

1 .23 

.25 

.17 

T 

.02 

42 

.36 

T 

.63 

.38 

.08 

.32 

.99 

1  .33 

.64 

89 

.01 

.19 

8.05 

Evanston  Pump  Sta. 

R 

.83 

.30 

.18 

.49 

.64 

1 .54 

.03 

.08 

.09 

15 

.01 

4.33 

Falrbury  Water  Wks 

R// 

.26 

.80 

.10 

.16 

.02 

07 

.26 

1 .43 

.  14 

.30 

.14 

1.94 

IS 

5.87 

Fair f leld 

.63 

.39 

.03 

.03 

.25 

60 

.02 

.04 

.02 

T 

.55 

1.45 

10 

.39 

.31 

4.81 

Farmer  City 

R 

.30 

.33 

1 .37 

.27 

.06 

75 

.88 

.10 

.25 

.37 

2.23 

44 

.05 

.04 

7.44 

Flora 

1.35 

.17 

.13 

.74 

.13 

.20 

.02 

.01 

.53 

1  .00 

.45 

21 

.79 

.06 

5.79 

Freeport 

.  98 

.08 

.07 

.40 

.02 

.19 

T 

04 

.04 

.06 

1.31 

.03 

.53 

.07 

.21 

31 

T 

4.34 

Freeport  Sewage  PI. 

.15 

.51 

.02 

.42 

T 

T 

.03 

03 

T 

.03 

1 .30 

.43 

.03 

35 

T 

3.30 

Freeport  Sewage  PI. 

R 

.51 

.01 

.05 

.39 

.04 

.03 

.05 

1 .33 

.40 

.03 

.20 

17 

3.21 

Fulton  Dam  13 

.04 

.20 

T 

.97 

.08 

04 

.15 

.82 

.81 

2.29 

.29 

.25 

75 

T 

6.69 

Fulton  Dam  13 

R 

.20 

.50 

.34 

.08 

18 

.72 

.80 

1.73 

.27 

.20 

.04 

66 

5.72 

Ga la  1 1 a  1  W 

R 

.25 

.40 

.07 

.42 

.02 

.33 

1 

00 

.04 

.80 

.02 

* 

1  .61 

20 

1 .00 

.89 

Galena 

.  11 

T 

.34 

T 

.08 

.14 

.11 

T 

.86 

.20 

T 

.99 

T 

.25 

.26 

.18 

07 

.04 

3.63 

Galesburg 

T 

.64 

.87 

03 

.08 

.03 

2.90 

.05 

.35 

.08 

.21 

32 

.01 

5.57 

.18 

.97 

.36 

T 

03 

1  .49 

.03 

1.76 

.02 

.29 

.20 

.39 

SS 

6.27 

Geneseo 

T 

.03 

.13 

1.13 

.74 

T 

20 

1  .21 

.71 

2.29 

.14 

.43 

.11 

01 

.02 

!  7.15 

Gibson  City 

.10 

T 

.10 

1.43 

T 

.09 

.09 

25 

.09 

.05 

.04 

.30 

.20 

.88 

41 

.01 

T 

4.04 

Gladstone  Dam  18 

.09 

.77 

.22 

.02 

.63 

.04 

08 

.07 

.21 

.08 

1.25 

.10 

.44 

.24 

17 

.45 

4.86 

Glendale  Exp.  Farm 

.20 

1.49 

.42 

.36 

.43 

.07 

.25 

13 

1  .24 

.06 

.25 

1.01 

1  .67 

.10 

1 

in 

.79 

.92 

10.75 

Glendal e  Exp .  Farm 

.20 

1 .49 

.42 

.36 

.43 

.07 

.25 

43 

1.24 

.06 

.25 

1.01 

1.67 

.10 

1 

06 

.79 

.92 

10.75 

Golconda  Dam  51 

.42 

.86 

.76 

.14 

.31 

.47 

.06 

.36 

.04 

.02 

.55 

.03 

.14 

.42 

2.  22 

.27 

2.08 

1  .76 

10.91 

Golconda  Dam  51 

R 

.12 

1.15 

.40 

.30 

.40 

.05 

.33 

02 

.50 

.02 

.12 

.40 

2.19 

.24 

2 

01 

1 .67 

1  .00 

10.92 

Golden 

T 

.03 

T 

.03 

.20 

T 

.39 

.03 

T 

T 

19 

.51 

.10 

.30 

.03 

.56 

.26 

2.63 

Grafton 

.  13 

T 

.67 

.05 

.52 

.17 

.39 

.15 

T 

T 

.89 

1  .53 

.04 

.11 

.95 

.76 

.  14 

1 

03 

.04 

.27 

7.84 

Grand  Tower  2  N 

.18 

.27 

.91 

.01 

T 

.38 

.56 

T 

T 

.46 

UK 

.06 

T 

.34 

.42 

3.37 

.19 

.46 

.72 

8.41 

Greenf leld 

R 

.35 

.02 

.07 

.08 

.39 

1,11 

.28 

.32 

.15 

.85 

.39 

23 

.19 

3.88 

Greenvi 1 le 

2.00 

.06 

.10 

.44 

.01 

.04 

76 

.29 

T 

.01 

.23 

.20 

.71 

I 

.85 

.01 

3 

06 

.04 

10.42 

Grldley 

.14 

2.30 

.02 

.10 

T 

' '  B 

1 .27 

.09 

1.06 

.13 

.30 

.20 

2.06 

79 

.  14 

9.58 

Griggsvllle 

.15 

.06 

T 

T 

.10 

.27 

.12 

.18 

.50 

.12 

1.30 

.75 

.95 

05 

.06 

4.61 

Hardin 

.11 

.27 

2.21 

1 

35 

.03 

.96 

.15 

.36 

.51 

1  .61 

.57 

06 

.17 

8.36 

Harrlsburg 

_ 

.88 

.60 

.10 

.23 

.26 

.36 

1 

08 

.03 

.03 

.28 

T 

.15 

.37 

.52 

.57 

',0 

1.14 

.80 

7.90 

Harrisburg  Disposal  PI 

T 

.59 

.43 

.37! 

.11 

.55 

.30 

.70 

.30 

.05 

.16 

.38 

.39 

.91 

1.17 

33 

1.64 

.60 

7.78 

Havana 

T 

.05 

T 

T 

.10 

1 . 50 

.03 

.11 

.11 

25 

.02 

T 

.20 

.02 

.32 

.45 

3 

03 

T 

7.43 

Havana  No.  2 

.07 

!  T 

1 . 42 

.02 

.04 

.06 

12 

.17 

T 

.36 

.01 

.36 

.42 

.58 

2 

93 

.59 

T 

7.22 

Hlllsboro 

.  20 

.22 

.01 

.02 

.07 

.22 

.34 

.01 

.54 

2 

38 

.01 

.18 

.01 

.40 

.03 

.12 

.94 

.49 

4 

IIM 

.13 

.12 

10.52 

Hoopeston 

.45 

.23 

1 . 36 

.04 

.02 

02 

.87 

.35 

.06 

.54 

.10 

.45 

72 

.02 

.03 

5.26 

Hoopeston 

R 

.  45 

.24 

1 .35 

.03 

02 

.88 

.35 

.04 

.52 

.  10 

1 .06 

11 

.03 

5.20 

Hudson  Lake  BloomingtonR 

.30 

2.47 

68 

1  .44 

.92 

.03 

.19 

.15 

.07 

1 . 10 

43 

.20 

7.84 

Hutsonville 

R// 

.15 

.19 

.35 

30 

.01 

.15 

.62 

1 

34 

4.61 

Hutsonville  Pwr  PI 

49 

.78 

.02 

T 

T 

.12 

.45 

.02 

20 

.39 

.02 

• 

.03 

T 

.21 

.60 

33 

1  .85 

.07 

5.53 

Illinois  City  Dam  16 

.07 

.18 

1  . 59 

.11 

.06 

.14 

09 

.37 

.08 

.02 

1.80 

T 

.27 

.29 

.45 

44 

.01 

5.59 

Illinois  City  Dam  16 

R 

.10 

1 .60 

.10 

.09 

.15 

.22 

.20 

1  .80 

.24 

1.30 

.11 

.13 

90 

.07 

.14 

5.47 

Jacksonvl 1 le 

'?? 

T 

.20 

.60 

.08 

.75 

1 

42 

.09 

.10 

.95 

1  .25 

1  .70 

1 

9.61 

Jacksonville  Sew  PI 

R 

'    .  J. 

.16 

.02 

.03 

.61 

.59 

2 

06 

.04 

1  . 13 

.12 

.61 

1  .80 

2 

32 

3  .20 

10.64 

Janesvllle 

.05 

.13 

.01 

.65 

SO 

.02 

.08 

.10 

.34 

.15 

. 

01 

.13 

5.93 

Jersey vl lie 

.02 

T 

.03 

.26 

.08 

.04 

T 

T 

73 

2.16 

2.00 

.08 

.02 

.38 

.47 

.91 

.66 
.02 

.37 

.35 

8.37 

Jollet  Brandon  Rd 

09 

.08 

.31 

.02 

.04 

.73 

.93 

.20 

.03 

IT 

.02 

3.01 

Joliet  WB  Airport 

6 

.17 

T 

.20 

.17 

.11 

.15 

T 

.03 

1.70 

T 

.21 

.04 

.17 

61 

T 

3.56 

Kankakee 

.15 

.33 

.16 

T 

T 

02 

1  .07 

.56 

.50 

.29 

T 

1  .16 

11 

.03 

4.38 

Kankakee  4  W 

.29 

.18 

.31 

.02 

.03 

.01 

03 

1  .35 

.56 

.33 

.26 

.08 

.22 

in. 

.07 

4.00 

Kankakee  Sewage  Plant 

R 

.14 

.33 

.11 

01 

1  .42 

1  .32 

.30 

.02 

.42 

IS 

4.22 

Kelt  hsburg 

.04 

1 . 78 

.22 

.06 

10 

.05 

.18 

.30 

.14 

1  .64 

.12 

.61 

.28 

17 

T 

5.49 

Kewanee 

01 

.23 
.99 

.  75 

.06 

.03 

l  04 

08 

1  .92 

1.75 

.06 

.10 

.01 

• 

.30 

20 

5.67 

Kevanee 

R 

1.42 

.39 

1.81 

.12 

.20 

.18 

Lacon 

T 

.01 

.16 

.01 

.01 

.03 

i 

36 

.12 

T 

1.19 

.30 

.01 

.15 

.05 

.44 

90 

.01 

3.75 

La  Harpe  1  SW 

.03 

T 

.19 

.82 

.02 

.41 

.09 

.01 

34 

T 

.87 

.20 

T 

.71 

.84 

.32 

ie 

.03 

.04 

5.04 

Lanark 

t 

.45 

.16 

1  .23 

1 .50 

.33 

.02 

.18 

.12 

18 

4.31 

La  Salle 

T 

.17 

.28 

T 

.05 

T 

01 

.42 

.37 

.86 

T 

.23 

.06 

.10 

1 

T 

T 

3.73 

La  Salle  1  S 

.07 

.33 

.03 

.06 

.01 

.04 

.01 

.37 

1  .49 

.22 

.06 

T 

.98 

T 

3.76 

Lawrencevllle 

.39 

.18 

.26 

.38 

36 

.22 

.06 

.10 

.68 

.25 

.14 

.11 

.08 

47 

.70 

.61 

5.69 

Le  Roy 
Lincoln 

.06 

I  .10 

.84 

.31 

1.07 

-,n 

.24 

.04 

.64 

.15 

.94 

86 

.04 

5.59 

.01 

.02 

.06 

1 .52 

.01 

.81 

T 

29 

.05 

.10 

T 

.70 

.32 

.70 

4 

71 

.14 

.01 

9.43 

Lincoln  No.  2 

.25 

.05 

1  .S3 

.06 

.70 

06 

.20 

.13 

.01 

.65 

.30 

.19 

2 

in 

1.12 

.13 

7.40 

Lockport  L  fc  D 
Lockport  Power  House 
Louisville 

R 
R 
R 

.04 

.02 

1 .70 

.35 

.20! 

.09 
.08 
.16 

.13 
.15 

.01 
.02 
.17 

.01 

28 

.06 
.06 
.25 

1  .04 
.97 

.19 

1  .32 

.15 
.15 

.12 

.01 

.15 
.13 

1 

:<« 

25 

r.o 

.06 

1 .95 
.  .86 
6.00 

Mackinaw 

.07 

1 .73 

.04 

.04 

34 

.64 

.38 

.40 

.84 

I 

31 

.02 

6..0 

Macomb 

.02 

.12 

.19 

.02 

.01 

.21 

.12 

."2 

.19 

T 

.39 

T 

.73 

1  .24 

26 

4.34 

Marengo 
Marietta 
Marlon 

R 

1  .55 
T 

.26 
.06 

.43 

.59 

.18 

.06 
.41 
.03 

.10 
1  .50 

T 

.02 
.44 

.17 
.04 

06 
31 

.51 

.03 
.04 

T 

.76 

.80 
.10 

.52 
.61 
.40 

.23 
.70 

.19 
.02 
T 

.24 
48 

.76 

.09 
1  .27 
.01 

23 
21 

.62 

T 

1.11  1 

3.90 
3.83 
8.63 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 -Continued  june  1951 


Day  oJ  month 

3 

Station 

23 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t- 

Maroa 

R 

.31 

.20 

.19 

.56 

.12 

.08 

.10 

.69 

.10 

.26 

.15 

.36 

2.  94 

.45 

6.53 

Marseilles  Luck 

T 

T 

.30 

.10 

.17 

.22 

1  .30 

.02 

.22 

.03 

T 

.09 

.88 

T 

3.33 

Marshall 

.29 

.11 

.12 

.17 

T 

.25 

.32 

.12 

.04 

T 

T 

.91 

T 

.06 

.48 

1 .19 

.63 

.34 

.08 

5.11 

Mascoutah 

.11 

.48 

.13 

.48 

T 

.08 

1  .  :>  I 

.02 

1  .01 

T 

.75 

1 .09 

.02 

.73 

.07 

.73 

.07 

.47 

T 

.38 

.09 

.20 

8.42 

Mason  City 

R 

.10 

1.56 

.04 

.30 

.02 

.18 

.07 

.18 

.10 

.55 

.09 

.05 

.25 

3.  68 

.66 

.38 

8.21 

HftttOOB 

.68 

.03 

.03 

.11 

.44 

.19 

T 

.76 

.06 

T 

.16 

T 

.57 

.02 

1  .77 

2  97 

.07 

7.86 

McHenry 

R 

.87 

.07 

.20 

.40 

.14 

.12 

1.65 

1.15 

4.60 

McHenry  2  S 

1 .28 

.10 

.37 

.06 

.04 

.05 

.02 

.40 

1.59 

.03 

.17 

1 .08 

.02 

5.21 

McLeansboro 

.73 

.26 

.05 

.10 

.36 

.05 

1  .21 

.93 

.47 

1.57 

T« 

.54 

.60 

C.87 

Medora 

.34 

.07 

.20 

T 

.77 

T 

T 

.11 

.50 

.25 

.40 

.38 

.66 

.13 

.11 

3.92 

Ifinonk 

.06 

.04 

.59 

.07 

.05 

T 

.54 

.30 

.90 

.71 

.34 

.16 

.64 

.73 

5.15 

Mollne  WB  Airport 

R// 

.27 

T 

.02 

1  ,  H.J 

.19 

.17 

.27 

.01 

T 

.01 

1.22 

1 .92 

T 

.31 

T 

.19 

.06 

.35 

T 

.02 

6.65 

Monmouth  A lrpor t 

T 

.  13 

.91 

.14 

.03 

.04 

.30 

.34 

1.08 

.05 

.23 

.11 

.32 

.  33 

4.01 

Monticello 

.31 

T 

.  11 

T 

.17 

T 

.92 

T 

.86 

.55 

.72 

2.22 

.11 

6.27 

Morris 

T 

.51 

T 

.15 

.34 

.99 

.19 

T 

.20 

.16 

.48 

T 

3 .02 

Morris  3  NE 

.14 

.13 

.21 

T 

.09 

T 

.12 

.33 

.19 

1  .00 

.18 

.18 

.18 

.40 

.03 

.02 

3.20 

Morrison 

.10 

.26 

.08 

1 .  20 

.51 

.02 

T 

.05 

.10 

.63 

1 .89 

.02 

.24 

.15 

.15 

.48 

.03 

T 

5.91 

Morrlsoovllle 

R 

.55 

* 

* 

.  15 

.02 

.12 

.60 

.74 

.48 

.26 

.45 

.16 

1 . 76 

1 . 79 

.12 

7.20 

Morrisonvllle  1  E 

T 

.61 

.01 

.02 

.  10 

.16 

T 

.05 

1 . 44 

.38 

T 

.  25 

,  80 

1 . 80 

1 .79 

.14 

7.55 

Mount  Carmel 

1 .48 

.32 

.34 

.12 

.30 

.22 

.85 

.  20 

.21 

T 

.53 

T 

.70 

.67 

.25 

.05 

.35 

.05 

6.64 

Mount  Carmel  Wtr  Wks 

X 

1  .25 

.40 

.25 

.10 

.20 

.15 

1 .18 

.04 

.05 

.45 

.  60 

.62 

.30 

.30 

.32 

6 .21 

Mount  Carroll 

.08 

.02 

.06 

.58 

.  01 

T 

.50 

.  99 

1 . 37 

.06 

T 

.  55 

.07 

.14 

.02 

.01 

4. 48 

Mount  Olive 

.01 

.47 

.03 

.07 

.28 

.25 

.43 

.  03 

.  24 

.36 

.04 

.04 

.  32 

.12 

.23 

.89 

.33 

3 . 58 

.02 

.03 

7 . 77 

Mount  Pulaski 

.  17 

.05 

.  13 

T 

Mount  Sterling 

T 

T 

T 

.  10 

.25 

.  81 

.  50 

T 

.15 

.  08 

.09 

.47 

.04 

.  63 

1 . 82 

.  60 

.14 

T 

5 . 68 

Mount  Vernon  4  N 

.02 

.12 

.29 

.02 

.10 

.37 

.14 

.  14 

T 

.03 

1 .38 

T 

1  .40 

.  05 

.23 

.46 

6.87 

Murphysboro  Wtr  Wks 

R// 

.15 

.14 

.35 

.25 

1 . 70 

.45 

.  05 

.  05 

.06 

.21 

,  09 

2 . 00 

.42 

.37 

.35 

.50 

.77 

7.91 

Nashville  3  NW 

.50 

.28 

.11 

.21 

.44 

.35 

■  *o 

.  60 

.10 

T 

T 

T 

.60 

Newark  7  E 

.55 

.03 

.24 

T 

T 

T 

.  55 

.95 

.18 

.15 

.  16 

1  .  50 

4.31 

New  Boston  Dam  17 

.02 

,03 

T 

T 

2.02 

.84 

.05 

T 

.13 

.02 

.03 

.  63 

.06 

2  .54 

.  03 

.  36 

.43 

.  17 

T 

.02 

7.38 

New  Boston 

T 

.03 

1  . 88 

1 . 05 

.27 

.07 

.  27 

.62 

2 .  41 

.02 

.  37 

.42 

.  13 

T 

.03 

7.85 

New  Burnside 

.02 

.84 

.81 

.  27 

.  03 

.35 

.  24 

T 

.01 

T 

.35 

.01 

.22 

1 . 54 

.14 

1 . 69 

.  57 

1 .  70 

.72 

9.51 

Newton 

.27 

.31 

T 

.38 

.15 

.86 

.14 

.13 

.  01 

.01 

.20 

.05 

.82 

.57 

1  . 44 

.07 

5.41 

Newton 

R 

.10 

.15 

.35 

.37 

.14 

.01 

.85 

.14 

.13 

.04 

.20 

.01 

.21 

.61 

1 .  95 

.03 

.05 

5.34 

Oloey  Radio  Sta. 

.58 

.31 

.20 

.07 

.38 

.51 

T 

.91 

.83 

T 

.80 

.60 

.57 

.03 

5.79 

Oregon 

R 

- 

- 

.17 

.09 

.12 

- 

Oregon  Water  Works 

.27 

.20 

.46 

.03 

.02 

06 

.02 

.06 

.01 

1 .78 

.21 

.09 

.01 

3.  22 

Ottawa 

T 

.10 

.  19 

T 

.24 

T 

■ 

1.52 

.03 

.20 

.04 

.35 

1.17 

3.88 

Palestine 

.57 

.57 

.30 

.  48 

.49 

.22 

.40 

.03 

.  10 

.10 

.43 

.34 

1.00 

.82 

.11 

5.98 

Pana 

.10 

.14 

.03 

T 

.08 

.21 

T 

.02 

.45 

.01 

T 

.02 

T 

.16 

T 

.75 

1 .65 

2.55 

.02 

.14 

6.49 

Paris  Sewage  Plant 

R 

.50 

.06 

.05 

.78 

.52 

.05 

.16 

.34 

.01 

.08 

.41 

1.15 

.02 

4.13 

Paris  Water  Works 

.18 

.27 

.06 

T 

.07 

1 .40 

.50 

.06 

.05 

.06 

.01 

T 

.11 

.  48 

.67 

1  .35 

.07 

T 

5.34 

Paw  Paw 

.68 

T 

.23 

T 

.25 

T 

.18 

T 

.10 

1 .  50 

.19 

,07 

.45 

.11 

3.76 

Payson 

T 

.03 

T 

.02 

.04* 

T 

.05 

.50 

1  .38 

.  09 

T 

T 

T 

.23 

.15 

.51 

.48 

.  12 

.62 

1 .21 

.21 

.05 

T 

5.66 

Peoria  Lock  and  Dam 

R// 

.92 

.13 

.78 

.02 

.19 

.32 

1 . 43 

.  58 

4.37 

Peoria  WB  Airport 

R 

T 

.01 

T 

1 .00 

T 

.03 

.01 

T 

T 

.  06 

.98 

.02 

.25 

.07 

.  79 

.  33 

.49 

T 

4. 04 

Peotone 

T 

.44 

T 

.60 

T 

.58 

T 

.66 

.26 

.07 

.44 

.06 

.09 

3  .20 

Petersburg 

.39 

.03 

T 

.08 

.20 

.32 

.86 

.37 

.  28 

.04 

.06 

.  05 

.60 

.42 

.62 

1 . 93 

.21 

6.46 

Piper  City 

R 

.25 

1 .01 

.10 

.09 

1 1 

1 .35 

.09 

.37 

.  15 

1 . 80 

.  15 

5 . 63 

Pittsfield  Water  Works 

R 

.43 

.06 

.09 

.24 

"ni 

.04 

.14 

1 . 35 

.04 

.  25 

.27 

.83 

.44 

.02 

~ 

Pleasant  Hill  2  E 

.13 

.01 

.  04 

.  08 

.04 

.01 

.09 

.02 

.10 

.30 

.  88 

.44 

.  29 

.  67 

.05 

.04 

3 . 24 

Pont  lac 

T 

T 

.13 

.79 

.04 

.11 

.15 

1 .46 

.92 

.  47 

.16 

.  53 

.60 

.02 

5 . 70 

Prairie  du  Rocber 

R 

.82 

.04 

.15 

.45 

,35 

.  59 

.  34 

.75 

.06 

.06 

.  30 

.  28 

.02 

.  46 

.98 

6.40 

Princeton  1  S 

R// 

.25 

.  65 

.  04 

.09 

.  10 

.  10 

1 . 40 

.19 

.33 

.15 

.  64 

4 . 87 

Princeville  2  NW 

.01 

.24 

.  17 

T 

.  18 

.13 

.01 

1 . 26 

1 .12 

.04 

.  22 

.06 

.  33 

1 .01 

Prophetstown 

R 

.93 

.65 

1 .05 

.05 

.29 

.01 

■  10 

2.11 

.02 

1  .70 

.26 

.05 

.19 

.40 

1  .12 

.09 

9 . 02 

Quincy 

T 

.04 

T 

T 

.03 

.15 

.65 

.15 

.06 

.58 

.08 

.22 

.51 

.08 

.34 

.71 

.31 

4. 01 

Qulncy  CAA  AP 

6 

.  02 

.04 

T 

.12 

.08 

.21 

.01 

T 

.  21 

T 

.41 

.16 

.61 

.05 

.11 

.56 

.70 

.17 

T 

3.93 

Quincy  Dam  21 

T 

.  12 

T 

T 

.03 

.61 

.24 

- 04 

.15 

T 

.32 

.  19 

.09 

.64 

T 

.  35 

.31 

.38 

3.69 

Quincy  Dam  21 

R 

.13 

.03 

.63 

.22 

.02 

.02 

.50 

.09 

.57 

.04 

.10 

.51 

.41 

.23 

3.64 

Quincy  Memorial  Br. 

.04 

.  01 

.01 

T 

T 

.02 

.  67 

.65 

.  14 

.11 

T 

.02 

.  60 

■ 10 

.  59 

.05 

.  39 

• 24 

.42 

.34 

4.40 

Rantoul  Cbanute  AF 

T 

.83 

.18 

1 . 11 

.04 

T 

.  05 

.08 

T 

.  14 

.06 

.  06 

.07 

.  06 

.  53 

T 

.13 

.61 

.01 

4.18 

Rantoul  Cbanute  AT 

R// 

~ 

~ 

~ 

.24 

1 .16 

Red  Bud 

2  .75 

.  18 

.33 

.88 

.01 

.78 

.08 

.12 

T 

.43 

10 

.02 

.70 

.  54 

.  10 

.67 

7.69 

Richview 

R 

.  10 

.12 

.23 

.  25 

.44 

.24 

.  15 

.20 

.90 

.02 

1 .35 

.10 

.  34 

.50 

4.94 

Roberts  3  N 

T 

.32 

.  88 

.09 

.30 

.06 

.05 

.20 

.33 

.30 

T 

1 . 15 

.  50 

.07 

4.25 

Rochel le 

.75 

.30 

T 

.33 

.30 

.06 

.64 

,26 

.17 

.25 

.30 

.90 

T 

.09 

.10 

4.45 

Rockf ord 

.92 

.07 

.06 

.15 

T 

.06 

.10 

.80 

.60 

1. 10 

.07 

1  . 00 

T 

4.93 

Rockford  CAA  AP 

6 

T 

T 

T 

.02 

.08 

T 

.01 

T 

.02 

.02 

.01 

1 .80 

.28 

.12 

.15 

.03 

.39 

T 

T 

2.93 

Rock  Island  Dan  15 

.09 

.06 

T 

T 

1 .90 

T 

.02 

.54 

T 

.01 

.58 

.08 

.02 

1  .64 

T 

.30 

.21 

.67 

T 

.06 

1  6.18 

Rockport 

.30 

.10 

T 

.16 

T 

T 

T 

.24 

.10 

T 

.21 

.24 

.23 

.60 

.90 

T 

.63 

T 

.55 

.23 

4.49 

Rusbville 

.54 

.19 

.09 

.40 

.07 

.33 

.12 

.64 

.76 

.92 

1.23 

.06 

5.35 

Ste.  Marie 

.47 

.57 

.02 

T 

.32 

T 

.32 

.44 

.47 

.03 

.07 

.25 

.06 

.35 

.11 

.45 

1 .26 

5.19 

Salem 

* 

.67 

.02 

.02 

.35 

.36 

.83 

.41 

.27 

T 

.46 

.53 

.31 

.71 

.08 

5.02 

Shawneetown  New  Town 

.11 

.10 

2.20 

.34 

.38 

.23 

T 

.45 

2  ,60 

.86 

T 

T 

T 

2  .78 

1 .62 

.08 

1 .35 

.38 

13.48 

Sldell 

.66 

.02 

.24 

.06 

.20 

.04 

.43 

.16 

.89 

1 .85 

.17 

4.72 

Skokle  N  S  Tr  Wks 

R 

.88 

.09 

.18 

.  55 

.02 

1  .00 

1 .24 

.01 

.08 

.  10 

.18 

4.33 

Sparta 

.08 

.33 

.46 

.31 

.77 

.40 

.21 

T 

.16 

T 

.47 

T 

T 

T 

T 

.33 

.86 

T 

.18 

.92 

5.48 

Springfield  WB  City 

; 

.  14 

T 

T 

.  10 

.03 

.03 

.01 

.40 

.74 

T 

.21 

.52 

.64 

.33 

2.11 

2.97 

.10 

8.33 

Stickney  w  Side  Tr 

R 

.18 

.14 

.11 

.01 

.90 

.10 

.01 

.72 

1,04 

3.21 

S  tockton 

.  24 

.10 

.06 

.02 

.  24 

.04 

.  23 

.01 

.  40 

1 .23 

.18 

01 

.39 

.24 

.04 

T 

3.43 

Streator 

.67 

.19 

.06 

1.11 

1 . 39 

T 

.  20 

.24 

.22 

2.31 

6.39 

Sullivan  Water  Wks 

R// 

.  08 

.10 

.08 

.44 

1 .03 

.42 

.02 

.12 

.08 

.  50 

1.75 

2.25 

.05 

6.92 

Sycamore 

1 . 05 

.08 

T 

.  10 

.02 

.15 

.25 

.04 

.03 

1.05 

.43 

T 

.25 

.03 

.49 

.02 

3.99 

Table  Grove 

.  11 

1 .34 

.01 

.05 

.06 

.  38 

.37 

T 

.40 

.06 

.02 

.15 

.02 

.40 

.77 

2.75 

.05 

!  6.94 

Taylorvil le 

.37 

.10 

.14 

.81 

.42 

T 

.12 

.63 

.56 

1.07 

3.33 

.51 

8.06 

Tlskll wa 

T 

.10 

.82 

T 

.  25 

.13 

.95 

.29 

.18 

.  29 

.11 

.38 

3.50 

Toulon 

.25 

.63 

.08 

.26 

1.33 

.03 

.  52 

.80 

.34 

.03 

4.27 

Tuscola 

,  03 

.  18 

■  01 

.05 

.06 

.23 

T 

1 . 08 

.06 

.15 

T 

T 

.46 

.75 

1.17 

1.32 

.07 

.28 

5.90 

Urbaoa 

.32 

.48 

.02 

.10 

.25 

T 

.08 

.28 

.03 

.43 

.02 

T 

.53 

T 

.30 

.66 

1.39 

.09 

4.98 

Urbana  Exp .  Farm 

* 

.  62 

.50 

.03 

.32 

.07 

.  02 

.  26 

.34 

.01 

.05 

.53 

.30 

1.83 

.25 

.15 

5.28 

Utica  Starved  Rock  Dam 

04 

.27 

T 

.08 

.10 

.10 

.02 

.11 

1 .25 

T 

.24 

.  12 

.12 

1 . 30 

3.75 

*  andal la 

™ 

1  ,  H7 

.03 

.02 

.20 

.33 

1  . 98 

.80 

.32 

.05 

.21 

.51 

.88 

.04  4.22 

.08 

11.54 

Vandalla  CAA  AP 

1 . 93 

.03 

.  03 

T 

.20 

T 

.02 

.32 

T 

2. 03 

1.11 

T 

T 

.17 

.27 

.83 

.09 

.07 

4.01 

.04 

11.15 

Virden 

.14 

.08 

.06 

.55 

.37 

.42 

.06 

T 

.  18 

1 . 05 

.25 

.  93 

1.25 

.77 

6.11 

T 

.74 

T 

T 

.65 

T 

.22 

T 

1  .8J 

2 . 01 

T 

.13 

.35 

.19 

T 

6.27 

.06 

.13 

.25 

.16 

.45 

.66 

.16 

.16 

.26 

.49 

.38 

.03 

3.19 

Washington 

R 

.60 

.60 

.05 

.01 

.11 

.05 

1.03 

.04 

.36 

.54 

.90 

1.60 

5.89 

Waterloo 

.08 

1 .02 

.14 

.21 

1.32 

.98 

.36 

.02 

.02 

.22 

1  .22 

.08 

.02 

.15 

1  .02 

.12 

.27 

.82 

8.07 

Waterman 

R// 

.90 

.03 

.17 

.05 

.20 

.15 

.05 

.05 

.14 

1 .58 

.02 

.10 

.10 

.31 

.05 

3.90 

Watseka 

.10 

.20 

1.06 

.01 

T 

.01 

.04 

.04 

.14 

1 .04 

.50 

.34 

.06 

.70 

.42 

.05 

4.71 

Waukegan 

.84 

.04 

.39 

.61 

.01 

T 

.06 

.05 

1 .21 

.45 

1 .20 

.10 

.02 

.18 

.01 

.03 

5.20 

Wayne  City 

.34 

.24 

.05 

.68 

.32 

.56 

.22 

.32 

.02 

.49 

.86 

.08 

.01 

.17 

.21 

4.57 

Wenooa 

R 

.20 

.26 

.18 

.15 

1.64 

.24 

.14 

.16 

.15 

1.25 

4.37 

West  Frankfort  8  E 

R 

.30 

.44 

.07 

.40 

.35 

.38 

.08 

.68 

.30 

1.33 

.02 

2.05 

.84 

.95 

8.19 

Wheaton  College 

.38 

.02 

T 

T 

.05 

T 

.10 

.05 

T 

.11 

1.12 

T 

.13 

.04 

.18 

.40 

.01 

2.59 

White  Hall  1  E 

.06 

T 

T 

.07 

.08 

.05 

.27 

.01 

.02 

.07 

.08 

.  17 

.54 

.67 

.42 

2.09 

.02 

.05 

4.67 

Wilcox 

.05 

.22 

.30 

.12 

.68 

.15 

.35 

.40 

.50 

.85 

1  .08 

4.70 

Windsor 

.38 

T 

.07 

.43 

.03 

1 .12 

.17 

.51 

T 

.13 

1.08 

1.32 

2.71 

.38 

.06 

8.39 

Yates  City 

R 

.02 

.31 

.20 

.03 

.99 

.05 

.36 

.04 

.29 

.76 

.80 

3.85 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


A-  M.  Hour  ending 


10       11       12  1 


P.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


AUGUSTA 

BE LV IDE RE  SEWAGE  PLANT 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSE  LAND  PUMP 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
8VANSTON  PUMP  STA 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
GALATIA  1W 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JOLIET  WB  AIRPORT 


LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PROPHETSTOWN 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

WATERMAN 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COCLTERV ILLE 

DANVILLE 

EFFINGHAM 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

GALATIA  1W 

GLXNDALE  EXP  FABM 

GOLCONDA  DAM  51 

HUTS ONV ILLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANBSVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

MC  HENRY 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MURPHTSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 
OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC  HER  W  WKS 
QUINCY  CAA 
RICHV1EW 
ROCKFORD  CAA  AP 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA 
VANDALIA  CAA  AP 
WATERMAN 
YATES  CITY 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

CAIRO  WB  CITY 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV ILLE 

DANVILLE 

EFFINGHAM 

FARMER  CITY 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

BOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTS ONV ILLE 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

LOUISVILLE 

MAROA 

MASON  CITY 

MC  HENRY 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHTSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC  HER  W  WKS 
QUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULLIVAN  WATER  WORKS 


-1st- 


// 


.28  .06  .01 
.44     .08  .02 


.16  .05 
.08  .06 


.02 
.10 
.06 
.13 


.  03 
.07 

.  03 


.  02 
.02 
.27 


.17 
.  13 
.12 


-2d- 


.  07 
.02  .03 


6 

// 

// 


// 
// 


.01 
.09 
.49 
.  04 


.01 

.01  .15 


.09  .01 
.02     .  53  .10 
.  04 


.02  .03 
.62 

1.20     .24  .05 


-3d- 


.01 
05 


.01 
.06 
.09 
.03 
.10 
.03 


.  03 
.25 


.20  .12 
.18  .10 
.01  .01 


.01  .01 
.  01 


.  05 

.04  .13 


.  01 
OS 


.45 

.19 


.02 
.02 


.  01 
1.66 
.01 


.  OK 

.24 

02 


04 

.01 


.10 
.07  .02 


.41  .06 
.89  .16 

.05  .35 


02 
.01 

.08 
M 


.02 
.03 
.19 


1.  00 
.03 
.03 

.  09 

.08 

.04 


.08 
.01 


03 
.07 

19 

01 
05 


.10 
» 

09 


See  reterence  notee  following  Station  Index. 
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Table  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


P.  M.  Hour  ending 


URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA  CAA  AP 
WATERMAN 

WEST  FRANKFORT  8 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

CAIRO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV ILLE 

EFFINGHAM 

GALATIA  1W 

GLENOALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

HUTSONV ILLE 

JANESVILLE 

LOUISVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WEST  FRANKFORT  8  E 


AUGUSTA 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MORR ISONV ILLE 
VANDALIA 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

COLLINSVILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOM INGTON 
HUTSONVILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC  HER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA   EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 


-4th- 


10 

.01 
.01 


.02 
.01  .02 
.02 


.01     .02,    .01      .01     .02 |    .01      .08  .22 

-5th- 


-6th- 


-7th- 


.06 

.  01 

.01 

]o2 

.02 

.  13 

.03 

.  04 

.  01 

.  01 

.  02 

.  02 

.  01 

.  02 

.  18 

.  07 

.  02 

.  05 

.  06 

.  01 

.  01 

.20 

.  10 

.  04 

.11 

.  18 

.  01 

.  04 

.05 

.  01 

.  06 

.02 

.  09 

.01 

.  01 

.  04 

.05 

.04 

.09 

.14 

.  04 

.  02 

.  03 

.  07 

.  02 

.  06 

.  01 

.  02 

.03 

.01 

.  02 

.  05 

.  14 

.  01 

.09 

.  02 

.02 

.  06 

.  07 

.04 

.  01 

.  04 

.  03 

.  01 

.  02 

.02 

.  01 

.  02 

.  01 

.  01 

.01 

.  04 

.  01 

.  03 

.  03 

.  02 

.  16 

.  04 

* 

.  03 

.10 

.  01 

.06 

.  04 

-8th- 


.02  .08  .20 
.06  1 .  01 
.09  .01 


.16     .06  .03 


.39     .34  .36 


.02  .01 
.01  .01 


.09     .26  .49 


* 

* 

* 

.02 

.59 

1 

.22 

20 

.20 

.05 

.05 

* 

* 

-' 

.46 

.  05 

!03 

.  01 

.01 

.06 

.09 

!o9 

.12 

.  65 

.29 

.26 

.23 

.33 

.05 

.  10 

.06 

.50 

.07 

.36 

.30 

.02 

.24 

.10 

.30 

.19 

.02 

1 

.60 

.16 

.13 

.14 

.26 

.  04 

as 

.01 

.09 

.16 

.09 

.08 

.  16 

.05 

.03 

.20 

.25 

.  01 

1 

.  56 

.49 

.03 

1 

.64 

.  10 

.25 

.37 

.  05 

.  05 

.  73 

.92 

.71 

.08 

1 

.00 

.25 

.09 

.45 

.  01 

.11 

.25 

.  14 

.20 

.65 

.03 

.24 

.05 

.17 

.04 

.  02 

.10 

.08 

.03 

.20 

.45 

.60 

.05 

.10 

.20 

.07 

.  01 

.31 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


A.  M-  Hour  ending 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAHP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DANV I LLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREE PORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

BOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMING TON 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETS TOWN 
qUINCY  CAA 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

URBANA  EXP  FARM 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CISNE  BROWN  CAMP 
COULTERVILLE 
EVANSTON  PUMP  STA 
FAIRBURY  WATER  WORKS 
GALATIA  1W 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KEWANEE 


// 
// 


6 

// 


MARIETTA 
MASON  CITY 
QUINCY  CAA 
SKOKIE  N  S 


TREAT  WKS 


SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 
WATERMAN 

WEST  FRANKFORT  8  E 


AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

FULTON  DAM  13 

GREENFIELD 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 


// 
// 


// 
6 

// 
// 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

.  02 

.  02 

.  01 

.  51 

.  05 

.05 

.09 

.02 

.  02 

.  04 

.  02 

01 

01 

.  04 

.  02 

02 

.  02 

.  03 

02 

02 

05 

01 

.  01 

.07 

!  05 

.02 

.03 

.01 

.03 

.  01 

02 

13 

06 

02 

.  02 

07 

46 

.60 

.30 

.  01 

.  03 

.  22 

.  23 

13 

01 

.  23 

.  05 

.  01 

.  01 

15 

.  64 

.  01 

.  82 

.  50 

!05 

.  03 

.  12 

.  20 

.  02 

20 

.  08 

.02 

.04 

08 

.35 

.  85 

.07 

52 

1 . 95 

01 

.01 

01 

* 

* 

• 

.  17 

11 

.  16 

.  05 

.  01 

04 

.13 

.  04 

.  05 

.01 

.  02 

.10 

.  01 

.  02 

.  07 

.  05 

.41 

16 

.  02 

.  01 

01 

.02 

.  01 

.  05 

.  02 

.  07 

.18 

.  06 

02 

.  07 

01 

.  04 

.  15 

1 3 

01 

21 

74 

02 

02 

45 

.07 

.  04 

.04 

.  04 

52 

.  08 

.05 

.18 

.  19 

.  02 

.  01 

10 

01 

.34 

.  76 

.05 

01 

* 

* 

.08 

.06 

.  02 

.01 

01 

.  01 

.01 

.  05 

.05 

.03 

.  01 

02 

.30 

60 

.10 

.09 

.01 

18 

.07 

.  01 

• 

* 

1.98 

.04 

.07 

.03 

.01 

.01  .03 
.02 


10       11  12 


.03  .01 
.03 


P  M  Houi  ending 


-9th- 


-1 


th- 


.11 

.06 


.10  .01 
.01  .02 


10       11  12 


.64  .01 

.03  .08 
.  10 


.06 
.28 


.02 

.  01 

.  02 

.07 

.05 

.02 

.  01 

.04 

.  16 

.16 

.03 

.03 

.08 

.05 

.02 

.07 

.07 

.10 

.  01 

01 

.01 

.03 

.01 

.  01 

.02 

.17 

.17 

.  01 

.01 

.02 

.02 

.  01 

.  03 

.04 

.  05 

.  09 

.02 

.  01 

.63 

.02 

.02 

.  02 

.06 

.01 

.01 

.05 

.05 

See  reference  note*  foli ■swing  Station  Index. 
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Table  4-Conttnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


A.  M.  Horn  ending 


9       10      11  12 


P.  M.  Hour  ending 


-12th- 


AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTE IN 

EFFINGHAM 

EVANS  TON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONV I LLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

LOCKPOBT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MO L I  HE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA 
VANDALIA  CAA  AP 
WASHINGTON 
WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 


COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

EFFINGHAM 

FARMER  CITY 

MAROA 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
QUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 


AUGUSTA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 
QUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 


BEARDS TOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

GREENFIELD 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MOLINE  WB  AIRPORT 
MORRISONVILLE 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  1  S 


// 
// 
6 


.01  .02 

.01     , ul 

.04  .06 

.01  .05 
.01  .06 

.01  .01 
.01 

.  01 

.01  .01 


.  01 
.09  .15 


.21     .08  .15 
.03  .17 


.07     .10  .05 


.15  .02 
.14  .06 


.02     .03  .06 


.  02 
.  04 


.01     .02  .04 


.01 

.01     .02  .01 


.08 
.03 


.39 
.01 


.  02 
.01 


.09 
.04 


.01  .01 
.05  .02 


.  01 

.02  .03 


.12  .01 
.16  .10 


08 

.03 


.05 
.25 


-13th- 


-14th- 

I  .  oi 


-15th- 


.03     .  03     .  07 


.04  .14 

.05  .09 
.02  .01 

.01  .01 


.10 
.01 


.01 
.03 


.07  .02 
.05  .50 


.05  .13 
.01 


.41 
.  01 


.02  .26 
.  01 


.05 
.12 
.06 


.20  .35 
.  01 

.05 
.12 

.38  .01 
.30  .05 
.10  .03 

.01  .01 
.06 


.09 


.06  .05 
.01  .01 


.  01 

.06 

.  05 

.43  .07 


.90 
.41 


See  reference 


note*  following  Station  Index. 
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Table  4-Contmued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


P.  M.  Hour  ending 


3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

.  01 

.07 

.03 

.  01 

.  09 

.15 

.  08 

.  02 

.73 

1 . 02 

• 

• 

• 

.  04 

.  04 

.  01 

.05 

06 

.  02 

.57 

.  04 

.01 

.  06 

.  14 

.  01 

.  15 

1.  03 

.  64 

.  16 

.  06 

.08 

.  14 

.01 

.  01 

.63 

.  08 

.28 

.  02 

.01 

.  78 

.02 

.03 

.01 

.14 

.40 

.01 

.04 

.32 

.  04 

.04 

.  01 

.01 

.03 

.24 

.14 

.01 

.01 

.  12 

.01 

.  01 

.01 

.02 

.  04 

.  01 

.19  .11 

.03 

.02 

.05 

.01 

.03 

.05 

.05 

.01 

.09 

.10 

.08 

.  11 

.04 

.  01 

.  02 

.10 

.57 

!03 

.02 

.  02 

.01 

.14 

.01 

.01 

.04 

.  01 

.01 

.01 

.  01 

.  05 

.09 

.01 

.  17 

.19 

.  06 

.01 

.  01 

.  19 

.  16 

.  01 

.  01 

!l7 

'oi 

.01 

.01 

.01 

.  02 

07 

•  °^ 

.03 

.05 

.02 

30 

15 

.07 

1.07 

• 

• 

• 

.04 

.01 

.04 

.06 

.  04 

.  05 

01 

.04 

.  15 

!oi 

.  07 

.01 

10 

.59 

!05 

.71 

.01 

.20 

.02 

.01 

.01 

.02 

86 

.  12 

.  15 

.32 

.22 

.  02 

.  60 

.  27 

.  03 

.01 

.  01 

.38 

.02 

•40 

.29 

.02 

.  03 

.  82 

49 

.07 

94 

.  14 

.14 

PROPHETS  TOWN 
QUINCY  CAA 
RICHVIKW 

SKOKIK  N  S  TREAT  WES 
SPRINGFIELD  *B  AIRPORT 
URBANA  EXP  FARM 
VANDAL.  1 A 
VANDAL  I A  CAA  AP 
WATER UAH 


ALEXIS  WATER  WORKS 
ALG'uCTA 

BEARDS TOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLL  INS V  I LLE 

COULTERVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  It 

GLKXDALE  EXP  FARM 

GOLCOXDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

BXDSON  LK  BLOOMING TON 
HTJTSONVILLE  // 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESV  1  LLE 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAR  OA 

MASON  CITT 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

gUlNCY  CAA  6 

(JUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AF 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 


COULTERVILLE 
GALATIA  1W 

HUTSONVILLE  // 
JANESV I LLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 
NEWTON 

VANDALIA  CAA  AP 
WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  WB  CITY 

EVANSTON  PUMP  STA 

FULTON  DAM  13 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

MOLINE  WB  AIRPORT 

PRINCETON  IS  // 

ROCKFORD  CAA  AP  6 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINS VI LLE 

COULTERVILLE 

DOWNS  2  NE 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 


-16th- 


.01 

.03  .02 
.  04     •  • 

.04     .01  .45 


.05  .34  .16 
.01 


06 

.05 


.02  .01 
.01  .09 


ul 

.07 


.20 
.01 


.04     .08  .29 
1.60 


.03  .01 
.01 

.  06 
.59  .09 


.01 
2.03 


.  02 

.01  .03 
.02 

.12  .36 


.02  .01 
.02  .03 
.04  .05 
.04     ♦  • 

.02 

.02  .01 

.02 
.08 
.36 

.50  .13 
.15  .05 


.15  .01 
.  04 

.04  .07 

.  15 


-17th- 


.02     .01  .01 


.09  .01 
.18  .02 


-18th- 


.25     .53  .09 


-19th- 


.02  .02 

.20 


.31  .09 
.09 
.  01 

.30 


.  06 
.  12 


.11 
2.67 
1.14 

.26 


t  ootee  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


A.  M.  Horn  ending 


10       11  12 


P.  M.  Hour  ending 


FARMER  CITY 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
GALATIA  1W 

GLENDALE 
GOLCONDA  DAM  51 
HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOM INGTON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JOHET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MAROA 

MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORR I S  ONV I LLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYS BORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PROPHETSTOWN 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBAN A  EXP  FARM 

VANDALIA 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BS1-. 

BRADFORD  CAA 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

EDELSTEIN 

KEWANEE 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PROPHETSTOWN 

RICHVIEW 

WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
COLLINSVILLE 
CRETE 
DOWNS  2  NE 
DWIGHT  STATE  REFORM 
EDELSTEIN 
EVANSTON  PUMP  STA 
FA IRBURY  WATER  WORKS 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 

YATES  CITY 


.01  .01 
.40  .06 


.26     .60  .04 


.10     .03  .02 


.04 

.  02 


.05 
.07  .02 


-20th- 


.  02 
.  42 


.  02 

.01  .05 


-2 


// 
// 


.  05 
.06 
.18 


.  04 

.12 


st- 


.  20 
.  09 


.13  .20 
.03  .01 


// 
6 


// 
// 


.07 
.01 


.01     .01  .03 


.06  .14  .15 
.02     .18  .45 


.  01 
.23 
.15 


.  15 


.35 
.15 

-22d- 

.09  .01 


.76 
.22 


.57 

.25     .55  .05 


.27 

.  08 

1.50 

.60 

.27 

.  02 

07 

.18 

.17 

.33 

.  52 

.38 

.  01 

1.86 

1.10 

.12 

04 

.  07 

.13 

.21 

.39 

.24 

.30 

.  03 

1.42 

06 

.04 

.08 

.  17 

.22 

.20 

.23 

1.03 

05 

.05 

.  04 

.20 

.25 

.19 

.18 

.99 

05 

.05 

.09 

.  16 

.  18 

.  07 

.29 

.90 

04 

.05 

.08 

.  16 

.42 

.  08 

.34 

.  01 

1. 19 

02 

.  06 

.16 

.28 

.30 

.  08 

.26 

.  02 

1.18 

05 

.  05 

.10 

.  15 

.14 

.  07 

.32 

.01 

.90 

04 

.  05 

.  06 

.18 

.38 

.  11 

.46 

.  01 

.  01 

1.32 

.05 

.  03 

.  14 

.13 

.12 

.09 

.  05 

.  24 

.03 

.85 

05 

.02 

.04 

.  14 

10 

.38 

.07 

.05 

.66 

1.31 

51 

.01 

1.05 

03 

.04 

.  05 

.18 

.  45 

.46 

.25 

.  05 

1.54 

30 

.  73 

.04 

.  02 

.24 

1.43 

29 

.31 

.  08 

.02 

.  02 

1.33 

30 

.29 

.  04 

1.73 

.06 

.  01 

.  02 

.34 

.  01 

.35 

49 

.  05 

.  01 

.  01 

.  15 

.06 

.92 

OS 

1.80 

.  04 

» 

.69 

11 

.20 

.26 

.10 

.65 

1.32 

* 

* 

30 

.  15 

.  14 

.09 

.  02 

1.50 

06 

.  14 

.10 

.11 

.08 

.41 

.  05 

1.04 

08 

.  09 

.11 

.07 

.13 

.35 

.  07 

.97 

* 

* 

» 

* 

.  10 

05 

.  08 

.  17 

.20 

.37 

.41 

.22 

.  04 

.  01 

1.65 

25 

.  10 

1.92 

02 

.01 

.  01 

.11 

.  78 

.  08 

.24 

.98 

.13 

.  69 

.  12 

.41 

1.35 

.  04 

.06 

27 

.05 

.03 

.25 

.35 

1.40 

45 

.35 

.21 

.04 

1.70 

.50 

1.12 

* 

04 

.04 

.07 

.21 

.33 

.33 

20 

1.24 

04 

.  04 

.06 

.  14 

.17 

.10 

.33 

.  01 

.90 

02 

.02 

.  01 

.  01 

04 

.10 

.04 

1.03 

1.58 

36 

.  64 

.06 

.03 

.  01 

1.64 

.07 

.  01 

.  01 

.99 

.10 

.03 
1.24 

.35 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

COLLINSVILLE 

EDELSTE IN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

KEWANEE 

MARIETTA 

MAROA 

MT  CAR MEL  WATER  WORKS 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 
NEWTON 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WATERMAN  // 

WEST  FRANKFORT  8  E 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

EDELSTE IN 

EFFINGHAM 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FCLTCN  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

KEWANEE 

LANARK 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MOLINE  WB  AIRPORT 
MORR I S  ONV  I LLE 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

YATES  CITY 


A.  M.  Houi  ending 


.15 
.06 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

.  01 

.  10 

BRADFORD  CAA  6 

.20 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

.02 

.  12 

.  03 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

.  06 

.04 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

.  01 

.08 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

.03 

.05 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

.  04 

.05 

CHICAGO  UNIVERSITY 

.08 

.05 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

.06 

.04 

.01 

CHICAGO  WB  CITY 

.  05 

.03 

.  01 

COULTERV ILLE 

CRETE 

.01 

.20 

DANV  I  LLE 

.  01 

.  16 

DOWNS  2  NE 

01 

.29 

.  06 

DWIGHT  STATE  REFORM 

.  15 

.09 

EDELSTE IN 

.05 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

.07 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

.20 

.  10 

FARMER  CITY 

.  15 

.05 

.05 

GREENFIELD 

.30 

.02 

HOOPESTON 

.45 

.07 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 

.  15 

.04 

8       9       10      11  12 


.24 
.10 


•  .50 
.05  .04 


.01     .09  .03 
.09 

.05 


P  M.  Hour  ending 


.03  .01 
.21  .05 


.07  .01 
•       1 .  81 


.06 

.15  .25 

.01  .01 
.  01 


.  01 

-23d- 


.04  .01 
.10  .04 


.03  .01 
.03 


.  05 
.64  .01 


•         •  .05 

.01 
.01  • 
.11     .84  .03 
.40 

.02  .01 


.  03 

,05  .12 
.05  .05 


.14 

1.15     .84  .01 
.24 

»  .17  03|  .01  .04  .23 
. 01     . 09 


8       9       10      11  12 


.09 

H2 


.01 

.21 


.19 
09 


.01  .02 
.04  .15 


.01  .01 
.01 


.55 
.  05 


.22 
.  03 


.45 

.  08 


-24th- 


02 


.02  .01 
.01  .02 


.28 
.01 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


A.  M.  Houi  ending 


10       11  12 


P.  M.  Houi  ending 


8       9       10      11  12 


HUTSONV I LLE  // 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MASON  CITY 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETS TOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
URBANA  EXP  FARM 
VANDAL I A  CAA  AP 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 

WENONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS TOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV I LLE 

DOWNS  2  NE 

EFFINGHAM 

FARMER  CITY 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HUTSONV I LLE  // 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

KEWANEE 

MAROA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORR ISONV I LLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WENONA 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BRADFORD  CAA  6 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV I LLE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONV I LLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

MARIETTA 

MAROA 


.03 
.45 


01 

.07 


.08 

.05 


.20 
.  01 


.01     .02  .05 


.05 
.  04 


-25th- 


.01 

.  05 

.01 

.01 

.74 

.03 

.04 

.01 

.36 

.05 

.03 

* 

.50 

.13 

.09 

.  06 

.  01 

.  02 

.02 

.43 

.21 

.07 

.  16 

.06 

.14 

.  01 

.01 

.  14 

.01 

.  01 

.03 

.02 

.  18 

.01 

.01 

.03 

.  11 

.01 

.11 

.03 

.02 

.01 

.20 

* 

• 

• 

.  03 

.75 

.07 

.02 

.01 

.01 

.01 

.  01 

.  06 

.  01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.  11 

.02 

.13 

.  02 

.44 

.15 

.02 

.01 

.  05 

.09 

.  02 

.01 

.01 

.18 

.12 

.05 

.01 

.  01 

.44 

.  01 

.03 

.31 

.  05 

-26th- 


.  05 

.05 

.  04 

.10 

* 

* 

.03 

.23 

.10 

1.47 

.10 

.01 

.32 

.17 

.26 

.14 

.12 

.  05 

.09 

1.27 

1.26 

.12 

.15 

• 

.  15 

.09 

.02 

.  80 

.  15 

.20 

.10 

.05 

.04 

.  01 

.08 

.11 

.01 

.36 

.08 

.40 

* 

.10 

.25 

.17 

.07 

.11 

.  93 

.17 

.17 

.06 

* 

.03 

.27 

.21 

.15 

.49 

.  09 

.40 

.  02 

* 

* 

.20 
.42 


.40 
.12 


.  02  | 


.  02 
.  01 


06 
.01 


.  24 
.24 


►  notes  following  Station  Index. 
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Table  4- Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


MASON  CITY 

MOLINE  KB  AIRPORT 

MORR I  SON  V I LLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC  HER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS  TOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTE  IN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GREENFIELD 

HOOPKSTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONV ILLE  // 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MORRISONV I LLE 
OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA 
VANDALIA  CAA  AP 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 

WENONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 


A.  M.  Hour  ending 


.02  .01 
.01 

.01  .01 


.15     •  • 


.01 

.88  .02 


.04 

.01     .09  .10 


.02  .28 

.16     .10  .07 


1.20  .05 

.04  .71 


10 
.11 


.  19 


.43 

.15  .01 
.02 

.01  .02 
.19  .33 


.68 
.63 


• 

7 

8 

8       9       10      U  12 


.05 
.08 


.45 
.06 


.20 
.26 


.03 
.08 


08 

.  it 

03 

08 

.  04 

02 

01 

.  23 

■  01 

01 

.  14 

.01 

.  02 

.  01 

.20 

.05 

.01 

.03 

.39 

• 

• 

05 

■  ^ 

01 

.03 

.04 

.01 

.  05 

.02 

.01 

05 

.02 

.28 

.05 

.05 

.03 

.40 

.02 

.07 

.02 

.01 

.10 

.06 

.04 

.05 

.  01 

.39 

.  11 

.03 

.20 

.05 

.05 

.57 

.05 

P  M  Hour  ending 


-27th- 


.  15 
.36 
.  77 
.15 
.48 


.64 

59 

.11 

.02 

.12 

.08 

.04 

22 

.03 

.15 

.11 

.25 

.07 

05 

.01 

11 

01 

.45 

.05 

.40 

.02 

.  12 

.04 

.07 

.05 

.15 

.15 

.07 
.08 
.09 
.06 
.16 
.35 
.05 
.  12 
.51 
.29 


.08 
.49 
.09 

.28 
1.40 


.30 
.01 


1.07 
.08 


.35 

.  05 

.31  .09 

•  • 

• 

.04 

.14 

.04 

.  15 

.14 

.01 

.  13 

.58 

.02 

.32 

.04 

.42 

.02 

.64 

.09 

.03 

r 

.06 

.19 

.11 

.05 

.37 

.01  .02 

.01 

.19  .38  .18 
.03 


.12 


33 
.09 


.13 
.  01 
.01 


.01 


-28th- 

03  .02 
02 


.50 
.01 


8        9        10       11  12 


.93 
.02 


.44 

.50 


.03 
.36 


.45 
.04  .24 


.43  .03 
.02 


.01 
1.57  .38 
71  1.13 


19 

.  10 


1.10  2.11 


.90 
.31 


.07 
.32 


.26 


06 
.  09 


.64 
.68 
.08 
.26 


.30 
.13 
.  14 
.38 

1.84 
1  .06 
.08 
.36 
.34 
.89 
.95 
.42 
.46 


Seo  reference  notes  ioilowlng  Station  Index. 
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Table  4-Conbnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


A.  M.  Hour  ending 


P  M.  Hour  ending 


CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COULTERV ILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMING TON 
HUTSONV  ILLE 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 

MORRIS  ONV I LLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBAN A  EXP  FARM 

VANDAHA 

VANDAL IA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WENONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

CAIRO  WB  CITY 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COULTERV I LLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FARMER  CITY 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JANESVILLE 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
PROPHETSTOWN 
VANDALIA  CAA  AP 
WEST  FRANKFORT  8  E 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPHINGFLD  PUMP 

C1EKE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV I LLE 

DANVILLE 

EFFINGHAM 

FARMER  CITY 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONV I LLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JANESVILLE 

LANARK 

LOUISVILLE 

MORR ISONV ILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
RICHVIEW 


.47     .31  .04 


.70     .46     .33     .04     .02  .04 


// 
6 


// 


.  01 

.  01 
.83  .15 


.02     .01  .11 


.  08 
.03 


.03     .06  .11 


// 
// 


1.10 
.  73 


.38 
.  01 


.74  .13 

.72     .02  .01 


.  01 
.08 
.  09 


.02     .02  .01 


1.23  .47 
.  95  .08 


.37     .11      .04     .03     .35,    .12      .04  .01 

.  01 

1.25  2. 07     .67     .14     . 02 

*        .       3.95     •  • 


.10  .01 
.06  .18 


.01 
.01 


.03  .02 
.01  .37 


.  10 

.  01 

.  04 

.  01 

01 

01 

04 

.  02 

.  08 

01 

02 

.  01 

10 

.  04 

.  03 

.  01 

.  05 

.  06 

.  07 

.  04 

.  03 

.  01 

.  05 

05 

25 

'l7 

.  08 

.  01 

.  35 

.27 

.  09 

.  05 

.  02 

.  01 

.  02 

.  01 

.  04 

.  12 

03 

09 

.  01 

.  04 

'.  01 

.  02 

.  12 

03 

.  04 

.07 

.  03 

.  03 

OS 

.  86 

.  01 

.  01 

.  10 

.  70 

1.20 

.  09 

.  09 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.  01 

.02 

.  02 

.  02 

.  01 

10 

.  06 

.  08 

.  05 

.  01 

.  06 

.  14 

.  07 

.55 

.  19 

.  04 

01 

.  01 

.01 

.  01 

.01 

.  32 

* 

* 

.  29 

.  01 

.  01 

.  02 

.  05 

.  05 

.  01 

.  15 

.  11 

.  02 

.  13 

.  09 

.  01 

.  01 

.  01 

.  80 

.  01 

12 

.  01 

.  04 

15 

.  10 

.  01 

20 

.  35 

.  48 

.  88 

.  04 

13 

.  21 

.  15 

.  01 

.  02 

.  01 

24 

.13 

!  oi 

.  01 

.01 

.  01 

.06 

.  06 

.  02 

01 

.01 

.  01 

.01 

.  02 

.47 

.11 

.04 

.  01 

.17 

.01 

.01 

.26 

.  12 

.  04 

.  01 

06 

.  01 

.02 

.  03 

.  02 

.  02 

.  01 

.  01 

.  70 

.30 

.03 

.  01 

01 

.  02 

.  01 

.  06 

.29 

.  01 

03 

.  02 

.  02 

.07 

.  07 

.03 

40 

.64 

.21 

.  01 

.  03 

.  02 

.04 

56 

">  .23 

.29 

.08 

.  04 

.04 

.  01 

-29th- 


.  04 
.32 
1.  02 


.01     .01  |  .09     .28  .20 

-30th- 


.15     .20  .11 


.10     .07  .08 


.21     .15  .06 


02 
.  02 
.09 


.08     .  02      .  07     .  05 


See  reference  notes  (ollowing  Station  Index. 


.02 
.  98 


Table  4-Conbnued 


SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA 
VANDALIA  CAA  AP 
WATERMAN 

WEST  FRANKFORT  8  E 


HOURLY  PRECIPITATION 


.06 
.05 


A.  M.  Houi  ending 


10       11  12 


.01 

.02 


P  M  Hour  ending 


.05 
.08 


.06     .16  .01 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


8        9        10       11  12 


.10 
.10 
.05 
.15 
.  08 

.05 
.95 


S*«  r«!«r«»e«  oot««  following  Station  Ind-i 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


July  1950    to  June  1951 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

1.5 

5.5 

T 

1.5 

10.1 

T 

.5 

4.2 

T 

3.9 

2.7 

_ 

_ 

_ 

2.2 

_ 

3.0 

- 

2.9 

20.7 

- 

- 

- 
- 

3.5 
. 

1.0 

6.0 

2.5 

3i5 

1.0 

9.9 

6.2 

T 

2.7 

13.1 

3.9 

7i6 

4.5 

- 

2.6 

7.5 

.6 

7.0 

2.5 

6i7 

.4 

_ 

.5 

4.9 

3.5 

8.5 

1 . 0 

8 . 8 

l!8 

1.2 

1.5 

13.5 

T 

— 

4.5 

14.5 

5)0 

1 

- 

- 

- 
7.0 

- 

27.1 

T 

3.3 

7.0 

6 . 4 

3!o 

ll!s 

T 

8.5 

12.5 

1.4 

7.6 

T 

3.9 

13.8 

13!o 

7.5 

12^2 

.3 

62 

4!l 

16  !l 

3.5 

21.4 

4.0 

1.0 

- 

.5 

4.4 

- 

T 

_ 

7.6 

15.1 

6.0 

14.4 

1.3 

11.2 

1.2 

l!5 

6.1 

T 

1.5 

5.3 

T 

7.4 

T 

T 

2.2 

11.9 

2 . 5 

ll!7 

5.5 

1.0 

1.5 

4.6 

1.0 

5.0 

I  I 

5.2 

7.7 

1.6 

6.6 

T 

8.5 

9.0 

4.0 

.  2 

5  5 

3.5 

9.5 

3.3 

- 

1.3 

6.8 

5.0 

5.5 

1.2 

8.1 

6.0 

13.5 

2.5 

6.7 

2.5 

6.5 

3.4 

s!5 

15.0 

3.3 

15.3 

T 

4.5 

16.1 

7.0 

18 . 8 

2.0 

7.5 

T 

1 

121° 

T 

1.7 

5.7 

1.3 

5.2 

T 

3.6 

11.0 

6.3 

6.5 

6.7 

4*0 

16.5 

2.4 

9.9 

1.3 

T 

4.0 

7.0 

2.4 

6.0 

1.5 

17.3 

3.0 

7.7 

ILLINOIS 
JUNE  1951 


Albion 
Aledo 

Alton  Dam  26 
Anna.  1  NW 
Annawan 

Antioch 

Arlington  Heights  4  SSE 

Aurora  College 

Avon 

Barry 

Beards  town 

Belleville  Scott  AF  Base 

Bent ley 

Benton 

Bloonlngton 

Bloonlngton  Normal 
Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dan  52 
Cairo  WB  City 

Canton 

Carbondale  Sewage  PI 
Carlinville  4  "E 
Cprlyle 
Car  ml 

Casey 

Centralla  4  W 
Chandlervllle 
Channahon  Dresden 
Charleston 

Chenoa 
Chester 

Chicago  Heights 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 

ChllUcothe 
Cicero 
Clinton  1  S 
Danville 

Danville  Sewage  PI 
Decatur 

Des  Plaines  1  NW 
Dixon 
Du  Quoin 
Dwlght 

East  St.  Louis 
Edwardsville 
Ef f Inghan 
Elgin 

Ellzabethtown 

Elsah 
Fairfield 
Flora 
Freeport 

Freeport  Sewage  PI 

Fulton  Dam  13 

Galena 

Galesburg 

Galva 

Geneseo 

Gibson  City 
Gladstone  Dam  18 
Glendale  Exp  Barm 
Golconda  Dam  51 
Golden 

Grafton 

Grand  Tower  2  N 
Greenup 
Green vll le 
Gridley 

Grlggsvllle 

Hardin 

Harrlsburg 

Harrlsburg  Disposal  PI 
Havana 

Havana  No.  2 

Hlllsboro 
Hoopeston 

Hutsonvllle  Pwr  PI 
Illinois  City  Dam  16 

Jacksonville 
Jerseyvllle 
Jollet  Brandon  Rd 
Joliet  WB  Airport 
Kankakee 
Kankakee  4  NW 

Kelthsburg 
Kewanee 

Klckapoo 
Lacon 

La  Harpe  1  SW 

La  Salle 
La  Salle  1  S 
Lawrencevi] le 
Le  Roy 

Lincoln 


Lincoln  No. 

Uacklnaw 

Macomb 


2 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

Season 

4.8 

i!o 

8.3 

8.8 
5.2 
5.7 
2.1 

6.1 

4.3 

3.0 

T 
T 
T 
T 

T 
T 

T 
T 

26.7 

15.7 
20.0 

12.2 

9i5 
3.5 

3.5 
6 . 4 
4.6 

7.5 
9.4 
2.4 

4.6 

2.0 
2.5 
.1 
.3 
1.5 

40.2 

1.0 

3io 

8.4 

4is 
3.5 
8.3 

4.5 
5.5 

12.5 
4.0 

10.7 

.5 
1 . 1 

.5 

21.4 
23.0 
26.5 

2.6 
4.8 
3.3 
4.8 
11.3 

9.8 
8 . 5 
3.6 
6.0 
.2 

9.2 
6.6 
12.2 
3.0 
1.9 

2.8 
1.0 
1.9 

T 

T 

T 

40.2 
32.5 
23.5 

5.0 
1.7 
9.0 

T 
3.2 

6.0 

12.0 
2.0 
4.0 

7.0 

T 
T 

.5 

21.4 
18.6 

27.4 

4.5 

4!o 
6.4 
4.7 

- 
8io 
2.0 

2.0 

a'.7 
2.5 
5.1 

1.5 
3.0 
T 

T 

- 

3l!2 

2.8 
5.0 

5.5 

7.0 
2.5 

4.0 

3.0 

T 

- 

6.2 

6.8 

4.9 

2.8 

54.8 

5.3 
7.5 
2.0 
4.5 
3.0 

5.4 
4.6 
9.0 

6.0 

7.5 
3.6 
8.0 
7.5 
6.6 

1.0 
2.0 
4.0 

T 

T 

T 

T 

29.5 
45.7 
37.5 

24.6 

3.2 

5.3 

7.9 

1.0 

T 

35.1 

8.0 
5.6 

1.2 

8.5 
4.0 

.5 

19.8 

- 

5i5 
9.9 

- 

1*8 
8.6 
3.8 

3.5 

13.8 
T 

T 

T 
2.8 
T 

- 

60.0 

4.6 

2.1 
5.6 

4.0 
3 . 5 

T 

10.7 
9.4 

3.7 
4 . 8 

11.0 
12.2 

1.6 

49.7 

7.1 

6.0 
4.7 
6.3 

6.3 
7.5 
7!o 
4.8 
4.2 

12.1 

17.0 
10.3 
12.4 

1.5 

2.0 
2.0 
T 

39.5 

39.6 
28.6 
30.3 

4.2 

5.2 
7.7 

4.2 
20.1 

1.8 
1.8 

T 

5.2 
2.0 

5.8 
5.1 

1.0 

9.8 

1.8 

18.5 
24.8 

1.6 
3.7 
3.2 

2.1 

4.8 
6.0 

4.0 

3.6 
9.0 

T 

T 
2.0 
5.0 

T 

16.4 

39.6 

5.5 
9.0 

5.5 

4.8 

3.0 

7.5 

7.6 
.  5 
1.0 
2.5 
14.0 

T 
T 
T 

1.5 

T 

23.0 
36.6 

2.5 
3.9 
3.0 
3.0 
7.8 

8.8 
4.7 
4.0 
10.0 
6.3 

9.8 
5.0 

11.5 
6.5 

15.9 

1.5 
2.0 
T 

1.0 

T 

33.1 
24.9 
38.0 

40.2 

3.0 

4.3 
7.4 
5.0 
4.6 

8.5 

5.5 
4.0 

3.2 
6.7 

5.5 
5.0 
2.0 
6.1 
5.8 
6.6 

T 
1.5 
2.0 
2.0 

3.5 

T 

26.0 

34.3 
38.1 

47.2 

6.5 

7.5 
5.0 

15.0 

1.0 

4.8 
4.5 

8.0 

7.3 

18.8 

1.5 

T 

T 

38.6 

9.0 
6.0 
4.8 
3.4 
3.0 

6.1 
5.4 
8.8 

8.3 
6.0 
6.2 
7.E 
3.0 

2.7 
2.1 

1.5 

T 

T 
T 

40.7 
27.1 

4.1 

13.2 
7.5 

8.1 
12.0 
5.4 
3.1 
1.5 

13.0 
14.8 
5.5 
1.5 

1.6 

1.1 

T 

T 
T 

33.8 
40.6 
21.2 

See  reference  notes  lollowing  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 


ILLINOIS 

July  .1950  to  June  1951  1951 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

beaaon 

Marseilles  Lock 

2 

0 

4 

9 

3 

9 

9 

0 

Marshall 

4 

0 

5 

1 

T 

T 

T 

- 

Masc  out  ah 

4 

4 

6 

3 

4 

4 

5 

4 

9 

T 

17 . 8 

Ma t  toon 

6 

0 

6 

0 

4 

6 

7 

6 

T 

Mc  Henry  2  S 

4 

8 

21 

4 

9 

4 

6 

3 

12 

0 

2.0 

55 . 9 

Mc  Leansboro 

5 

8 

0 

4 

0 

1 

5 

T 

. 

Medora 

T 

8 

5 

2 

4 

5 

3 

2 

9 

0 

1.5 

24.2 

Mlnonk 

6 

0 

8 

9 

2 

6 

6 

6 

10 

5 

?  A 

T 

Mollne  WB  Airport 

T 

2 

1 

7 

3 

7 

1 

4 

9 

17 

0 

1.4 

T 

39.8 

Monmouth  Airport 

1 

8 

6 

4 

5 

1 

7 

4 

Montlcello 

_ 

T 

Morris 

1 

0 

10 

5 

2 

5 

4 

0 

3 

0 

1.0 

22.0 

Morris  3  NE 

1 

0 

13 

5 

5 

0 

2 

1 

2 

0 

in 

Morrison 

T 

3 

0 

16 

5 

8 

0 

6 

3 

12 

5 

Morrlsonvllle  1  E 

2 

2 

8 

5 

2 

0 

5 

0 

4 

5 

1 . 0 

23 . 2 

Mt  Cfrnel 

1 

0 

4 

2 

7 

0 

9 

0 

2 

5 

23.7 

Mount  Carroll 

T 

T 

4 

4 

13 

0 

11 

3 

5 

4 

13 

6 

2.3 

50.0 

Mount  Olive 

3 

0 

8 

9 

3 

3 

4 

7 

4 

0 

Mount  Pulaski 

2 

0 

8 

5 

3 

5 

7 

0 

10 

4 

1  0 

32 . 4 

Mount  Sterling 

2 

3 

6 

3 

7 

4 

11 

3 

1 . 0 

T 

Mount  Vernon  4  N 

1 

8 

0 

4 

3 

3 

2 

4 

2 

T 

T 

19.8 

Nashville  3  N1 

1 

8 

6 

5 

2 

8 

3 

8 

6 

0 

20.9 

Newark  7  E 

T 

4 

2 

18 

8 

9 

6 

5 

1 

New  Boston  Dam  17 

1 

0 

5 

5 

4 

3 

6 

5 

17 

0 

t  \ 

T 

34.4 

New  Boston 

4 

2 

11 

9 

14 

7 

32 

5 

_ 

New  Burnslde 

4 

2 

7 

9 

8 

1 

2 

0 

4 

7 

T 

T 

26 

26.9 

Newton 

2 

5 

7 

0 

3 

9 

4 

7 

8 

9 

.2 

27.2 

Olney  Radio  Station 

6 

3 

5 

1 

8 

4 

9 

6 

5 

T 

17 . 3 

Oregon  W^ter  Wks 

3 

0 

12 

4 

6 

0 

12 

0 

2.0 

Ottawa 

T 

T 

2 

8 

9 

9 

7 

3 

4 

3 

7 

8 

7; 

7 

32.1 

Palestine 

4 

2 

5 

1 

11 

1 

5 

2 

11 

6 

T 

T 

37.2 

Pmna 

4 

1 

11 

5 

5 

5 

8 

0 

8 

5 

T 

37.6 

Paris  Water  Works 

2 

2 

11 

5 

T 

Paw  Paw 

8 

8 

0 

11 

0 

17 

8 

Payson 

T 

T 

4 

1 

7 

5 

5 

1 

7 

5 

9 

1 

T 

T 

Peoria  WB  Airport 

T 

4 

8 

8 

3 

4 

8 

5 

4 

10 

2 

2.1 

T 

35.6 

Peotone 

T 

8 

0 

4 

0 

5 

0 

3 

0 

3.0 

~ 

Petersburg 

1 

0 

5 

1 

22.9 

Pleasant  Hill  2  E 

1 

0 

4 

6 

3 

3 

7 

5 

5 

5 

1.0 

Pont lac 

7 

7 

13 

6 

2 

0 

4 

5 

5 

0 

1 . 0 

T 

33.8 

Prlncevllle  2  NW 

T 

2 

4 

8 

6 

2 

3 

9 

2 

10 

2 

2.0 

34.7 

Qulncy 

1 

8 

4 

5 

4 

1 

2.0 

24 . 2 

Qulncy  CAA  AP 

T 

4 

0 

3 

0 

4 

2 

7 

1.3 

T 

19.8 

Qulncy  Dr-m  21 

1 

0 

3 

2 

1 

8 

5 

0 

5 

5 

Qulncy  Memorial  Br 

1 

0 

5 

0 

2 

0 

6 

1 

6 

2 

1.0 

21.3 

Rantoul  Chanute    AF  Base 

3 

2 

14 

2 

4 

0 

3 

6 

1.2 

- 

Red  Bud 

9 

5 

2 

6 

0 

T 

Roberts  3  N 

~ 

5 

8 

11 

7 

1 

0 

6 

8 

7 

8 

1 . 2 

Rochelle 

3 

5 

18 

5 

8 

5 

11 

3 

2.0 

T 

Rockford 

T 

5 

0 

17 

8 

10 

0 

3 

0 

10 

0 

1 . 5 

T 

47.3 

Rockford  4  NE 

- 

37.4 

Rockford  CAA  AP 

4 

0 

12 

9 

7 

4 

5 

1 

5 

0 

3.0 

Rock  Island  Dam  15 

1 

1 

5 

2 

5 

5 

9 

6 

22 

8 

2.8 

47.0 

Rockport 

1 

0 

13 

Ruehvl 1 le 

2 

0 

5 

Ste  Marie 

5 

0 

7 

6 

1 

1 

6 

7 

7 

5 

T 

T 

27.8 

Salem 

4 

13 

9 

5 

3 

22 . 0 

Shawneetown  New  Tw 

3 

0 

2 

5 

9 

0 

7 

0 

5 

T 

Sldell 

5 

2 

7 

8 

22 

5 

T 

T 

18.6 

Sparta 

3 

5 

5 

2 

2 

4 

1 

6 

5 

T 

Springfield  WB  AP 

1 

1 

7 

2 

2 

9 

7 

0 

7 

4 

1.9 

T 

T 

27.3 

Springfield  WB  City 

54 . 5 

Stockton 

T 

T 

4 

0 

14 

5 

11 

0 

4 

5 

17 

0 

3.5 

Streator 

4 

1 

12 

5 

4 

5 

5 

8 

1.4 

Sycamore 

2 

8 

18 

5 

19 

7 

9 

5 

Table  Grove 

1 

5 

6 

7 

3 

6 

4 

7 

13 

0 

1.5 

31.0 

Taylorvllle 

3 

2 

7 

0 

3 

0 

3 

8 

4 

6 

- 

- 

Tlskl lwa 

4 

5 

9 

7 

4 

3 

4 

0 

9 

0 

T 

Toulon 

T 

3 

4 

9 

4 

7 

7 

6 

9 

12 

3 

2.0 

41.7 

Tuscola 

6 

9 

11 

0 

3 

0 

6 

1 

5 

5 

T 

Urbana 

6 

3 

15 

7 

3 

9 

5 

5 

8 

4 

.1 

39.9 

Urbana  Eng  Campus 

.3 

- 

Utlca  Starved  R  Dam 

T 

T 

4 

0 

14 

7 

5 

7 

6 

0 

10 

0 

Vandali  a 

" 

Vandalla  CAA  AP 

T 

T 

Vlrden 

2 

1 

4 

2 

2 

0 

_ 

T 

Walnut 

2 

1 

5 

9 

4 

0 

- 

- 

Warsaw 

3 

4 

7 

13 

3 

22 

0 

Waterloo 

4 

3 

6 

3 

0 

1 

4 

T 

Watseka 

: 

6 

3 

9 

8 

3 

3 

6 

0 

5 

1 

1.0 

31.3 

Waukegan 

T 

3 

0 

16 

8 

9 

0 

6 

0 

12 

9 

1.1 

48.8 

Wayne  City 

5 

11 

3 

1 

9 

7 

0 

Wheaton  College 

T 

11 

8 

26 

3 

7 

6 

5 

7 

6 

5 

T 

57.9 

White  Hall  1  E 

5 

2 

7 

2 

3 

7 

7 

9 

0 

T 

T 

22.2 

Wilcox 

6 

2 

3 

6 

3 

Windsor 

3 

0 

17 

5 

6 

0 

5 

'5 

8 

0 

2.0 

T 

42.0 

Se«  r«f«r*oc«  not**  following  Station  Io4*a. 
-    127  - 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


Day  of  month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

90 

86 

77 

63 

68 

72 

68 

70 

83 

77 

78 

80 

82 

82 

76 

77 

85 

87 

86 

83 

73 

66 

73 

77 

81 

84 

85 

80 

76 

76 

78.  0 

MI  N 

66 

68 

58 

47 

47 

54 

57 

59 

58 

52 

55 

58 

56 

58 

60 

61 

60 

63 

68 

58 

61 

58 

59 

63 

58 

65 

68 

62 

54 

57 

59.0 

MAX 

94 

97 

70 

69 

77 

86 

78 

86 

78 

82 

90 

76 

85 

85 

84 

82 

90 

93 

94 

87 

81 

74 

76 

90 

90 

89 

89 

83 

82 

76 

83.8 

MIN 

65 

64 

54 

54 

50 

56 

60 

64 

62 

58 

54 

60 

59 

61 

64 

62 

62 

64 

62 

65 

64 

62 

64 

66 

64 

63 

67 

64 

60 

62 

61 . 2 

MAX 

94 

93 

82 

63 

74 

77 

76 

85 

80 

79 

82 

74 

81 

84 

81 

81 

83 

88 

87 

87 

83 

90 

90 

93 

85 

90 

91 

75 

78 

83.0 

MIN 

63 

64 

62 

54 

53 

54 

56 

64 

60 

58 

54 

61 

57 

60 

63 

64 

63 

64 

64 

64 

64 

67 

68 

70 

67 

71 

71 

66 

65 

62  .4 

MAX 

87 

82 

74 

59 

63 

62 

72 

68 

77 

75 

79 

76 

67 

74 

77 

81 

82 

86 

78 

75 

70 

63 

74 

75 

73 

79 

77 

70 

77 

76 

74.3 

MIN 

58 

49 

58 

4  5 

41 

43 

44 

50 

52 

54 

51 

58 

55 

49 

48 

55 

56 

65 

61 

60 

56 

53 

54 

59 

53 

54 

59 

57 

51 

57 

53 . 5 

MAX 

89 

84 

75 

60 

66 

70 

72 

64 

79 

77 

79 

78 

78 

76 

81 

78 

85 

87 

81 

78 

74 

65 

76 

77 

78 

82 

80 

74 

77 

77 

76.6 

MIN 

62 

51 

59 

47 

39 

43 

47 

54 

54 

52 

50 

50 

54 

48 

46 

58 

58 

65 

62 

55 

54 

52 

63 

49 

61 

66 

61 

49 

56 

54 . 0 

MAX 

93 

93 

70 

65 

69 

80 

75 

87 

79 

77 

83 

72 

81 

83 

81 

79 

84 

88 

89 

85 

81 

74 

77 

89 

88 

82 

88 

84 

77 

77 

81.0 

MIN 

66 

67 

57 

55 

51 

56 

61 

64 

65 

62 

57 

63 

60 

61 

65 

64 

64 

66 

65 

67 

66 

65 

67 

67 

67 

67 

71 

67 

65 

63 

63 .4 

MAX 

90 

90 

88 

65 

69 

74 

73 

71 

76 

77 

80 

80 

80 

81 

80 

80 

83 

86 

86 

85 

80 

75 

75 

81 

81 

83 

84 

82 

75 

74 

79.  5 

MIN 

68 

67 

62 

52 

42 

50 

55 

60 

57 

53 

55 

61 

55 

53 

56 

63 

60 

64 

68 

67 

63 

58 

62 

64 

55 

66 

6  7 

65 

55 

60 

59.4 

MAX 

97 

94 

83 

65 

75 

78 

77 

89 

83 

81 

83 

72 

83 

84 

82 

82 

86 

88 

86 

88 

87 

85 

92 

93 

92 

89 

94 

93 

80 

79 

84.7 

MIN 

70 

70 

65 

59 

59 

61 

63 

64 

64 

66 

61 

66 

63 

65 

67 

68 

67 

70 

72 

70 

70 

71 

74 

74 

72 

71 

75 

72 

69 

66 

67.5 

MAX 

96 

95 

88 

77 

76 

76 

77 

88 

77 

82 

84 

75 

82 

87 

84 

85 

81 

93 

91 

89 

89 

87 

92 

91 

91 

85 

91 

92 

77 

80 

85.3 

MIN 

62 

6:1 

67 

57 

52 

55 

57 

67 

61 

59 

54 

63 

58 

58 

65 

64 

65 

65 

65 

65 

62 

72 

69 

70 

69 

64 

73 

66 

67 

67 

63 .4 

MAX 

92 

92 

89 

69 

70 

78 

75 

80 

80 

78 

83 

80 

84 

84 

83 

79 

86 

90 

90 

82 

81 

82 

76 

87 

88 

85 

90 

84 

78 

78 

82.4 

MIN 

61 

65 

59 

52 

44 

54 

58 

61 

59 

54 

58 

60 

58 

57 

61 

58 

62 

62 

67 

67 

62 

62 

61 

61 

57 

64 

59 

66 

58 

61 

59. 6 

MAX 

95 

95 

73 

65 

69 

78 

85 

78 

77 

85 

76 

80 

80 

83 

80 

83 

87 

91 

85 

84 

77 

77 

89 

88 

81 

90 

85 

76 

75 

81.6 

MIN 

64 

66 

64 

55 

48 

56 

64 

64 

57 

53 

62 

60 

61 

62 

64 

64 

64 

69 

65 

65 

64 

68 

67 

65 

67 

73 

67 

64 

66 

63 .  0 

MAX 

94 

94 

77 

67 

74 

77 

73 

79 

77 

73 

83 

80 

83 

88 

87 

87 

81 

79 

81 

90 

88 

85 

83 

75 

81.5 

MIN 

65 

66 

60 

50 

43 

52 

62 

62 

55 

61 

60 

55 

56 

62 

67 

65 

60 

63 

61 

60 

64 

64 

63 

60 

59.8 

MAX 

90 

92 

88 

62 

69 

73 

72 

71 

79 

84 

80 

78 

80 

77 

84 

86 

86 

79 

78 

72 

74 

80 

81 

83 

85 

82 

76 

75 

79.1 

MIN 

66 

60 

56 

52 

39 

43 

52 

59 

54 

60 

56 

50 

50 

64 

58 

61 

61 

67 

61 

56 

60 

64 

59  65 

67 

63 

54 

58 

57.  7 

MAX 

91 

88 

83 

65 

66 

69 

74 

69 

78 

76 

81 

76 

77 

72 

82 

78 

84 

88 

83 

80 

73 

66 

77 

81 

77 

85 

82 

75 

77 

76 

77.6 

MIN 

62 

47 

62 

45 

36 

40 

44 

52 

53 

50 

51 

60 

52 

45 

39 

60 

56 

57 

65 

65 

59 

52 

55 

63 

48 

58 

65 

62 

51 

56 

53.7 

MAX 

90 

86 

72 

59 

58 

60 

66 

63 

73 

68 

77 

68 

66 

65 

67 

79 

77 

84 

78 

80 

68 

61 

69 

81 

65 

83 

75 

73 

77 

70 

71.9 

MIN 

49 

48 

59 

47 

48 

49 

51 

55 

56 

59 

59 

61 

52 

53 

50 

64 

63 

64 

64 

68 

56 

55 

59 

58 

56 

61 

61 

58 

55 

63 

56.  7 

MAX 

92 

88 

73 

58 

64 

67 

73 

68 

78 

76 

80 

75 

75 

73 

81 

83 

84 

91 

83 

82 

71 

65 

75 

81 

76 

86 

79 

74 

79 

78 

76.9 

MIN 

53 

51 

58 

48 

43 

48 

51 

56 

57 

57 

57 

62 

56 

51 

48 

65 

63 

65 

68 

64 

56 

56 

58 

59 

55 

63 

64 

58 

54 

61 

56.8 

MAX 

92 

B7 

74 

61 

58 

60 

65 

62 

73 

69 

77 

69 

68 

67 

67 

75 

77 

83 

76 

81 

68 

62 

68 

81 

67 

85 

77 

72 

79 

71 

72.4 

MIN 

50 

49 

61 

47 

49 

50 

53 

54 

57 

59 

62 

62 

53 

55 

57 

66 

66 

68 

64 

67 

55 

55 

60 

58 

56 

62 

63 

62 

59 

64 

58. 1 

MAX 

93 

89 

87 

62 

65 

68 

73 

68 

80 

79 

83 

76 

77 

75 

81 

83 

85 

90 

83 

82 

74 

67 

75 

83 

76 

86 

79 

75 

79 

78 

78.4 

MIN 

63 

50 

61 

47 

43 

48 

51 

55 

57 

55 

55 

61 

60 

50 

49 

63 

61 

63 

67 

67 

59 

55 

57 

65 

54 

61 

68 

62 

51 

60 

57.  3 

MAX 

94 

93 

79 

65 

70 

75 

71 

77 

77 

75 

81 

71 

83 

76 

82 

75 

87 

89 

86 

82 

79 

78 

80 

87 

81 

88 

85 

81 

78 

70 

79.  8 

MIN 

67 

62 

64 

52 

41 

48 

58 

60 

60 

56 

52 

61 

61 

48 

49 

61 

64 

58 

65 

67 

58 

63 

55 

64 

54 

65 

66 

65 

55 

61 

58.  7 

MAX 

95 

93 

82 

65 

70 

75 

71 

72 

77 

77 

84 

70 

83 

81 

85 

75 

85 

89 

89 

84 

77 

77 

77 

85 

85 

84 

84 

80 

72 

70 

79.  8 

MIN 

66 

69 

56 

44 

43 

53 

61 

62 

57 

55 

55 

61 

57 

55 

61 

64 

62 

63 

69 

67 

63 

61 

62 

64 

58 

65 

63 

63 

57 

62 

59.  9 

MAX 

89 

83 

81 

59 

66 

69 

69 

66 

78 

77 

78 

76 

79 

77 

78 

78 

84 

86 

81 

81 

76 

66 

74 

76 

78 

80 

80 

77 

76 

76 

76.5 

MIN 

67 

56 

59 

49 

39 

48 

48 

55 

55 

50 

50 

58 

55 

52 

52 

60 

57 

61 

66 

60 

60 

56 

54 

64 

53 

65 

67 

67 

53 

54 

56.  3 

MAX 

94 

93 

89 

73 

70 

80 

79 

90 

79 

79 

81 

76 

80 

83 

80 

81 

83 

89 

89 

87 

83 

83 

87 

91 

89 

82 

82 

89 

76 

76 

83.1 

MIN 

65 

65 

68 

55 

50 

56 

61 

66 

63 

60 

55 

63 

55 

61 

60 

65 

65 

67 

70 

64 

65 

69 

71 

71 

64 

67 

65 

70 

67 

66 

63.  6 

MAX 

91 

97 

75 

71 

76 

81 

77 

91 

84 

82 

84 

77 

85 

84 

82 

79 

87 

89 

92 

89 

82 

78 

78 

91 

89 

85 

91 

87 

78 

76 

83.6 

MIN 

67 

69 

63 

56 

53 

59 

61 

66 

65 

62 

57 

62 

59 

61 

66 

65 

64 

66 

71 

65 

67 

64 

68 

66 

67 

66 

72 

71 

65 

65 

64.3 

MAX 

94 

95 

76 

72 

73 

78 

74 

82 

78 

78 

83 

77 

82 

80 

81 

76 

82 

87 

88 

86 

82 

81 

77 

89 

89 

86 

88 

85 

76 

74 

81.6 

MIN 

59 

67 

72 

62 

63 

59 

65 

65 

72 

70 

61 

63 

MAX 

94 

94 

85 

78 

74 

78 

74 

86 

79 

80 

82 

78 

81 

83 

82 

86 

86 

89 

89 

88 

88 

%i 

90 

91 

91 

86 

91 

88 

80 

78 

84.4 

MIN 

64 

63 

67 

57 

55 

52 

56 

65 

62 

60 

53 

63 

62 

58 

61 

64 

64 

66 

65 

64 

62 

73 

67 

68 

70 

67 

73 

67 

67 

64 

63.3 

MA  X 

94 

95 

87 

72 

69 

78 

75 

85 

82 

77 

82 

75 

79 

80 

82 

80 

82 

87 

90 

86 

86 

83 

84 

92 

86 

82 

88 

88 

81 

77 

82.  8 

MIN 

62 

62 

67 

55 

48 

54 

60 

65 

63 

61 

54 

64 

61 

59 

57 

64 

63 

64 

67 

64 

60 

70 

70 

67 

65 

67 

73 

65 

66 

67 

62.  8 

MAX 

95 

93 

91 

78 

71 

81 

81 

79 

80 

80 

80 

80 

82 

82 

83 

87 

90 

89 

87 

87 

87 

91 

86 

85 

96 

88 

78 

76 

84.4 

MIN 

59 

69 

61 

65 

65 

67 

67 

55 

66 

67 

64 

58 

62 

63 

62 

64 

65 

64 

64 

63 

63 

64 

62 

68 

63.6 

MAX 

8  7 

84 

71 

58 

68 

78 

69 

67 

78 

78 

75 

80 

79 

78 

80 

78 

84 

84 

82 

77 

66 

69 

74 

75 

77 

80 

77 

76 

77 

78 

76. 1 

MIN 

60 

55 

57 

48 

40 

51 

49 

52 

53 

51 

50 

53 

52 

49 

50 

60 

54 

59 

63 

59 

56 

55 

59 

64 

52 

63 

61 

64 

59 

51 

55.  0 

MAX 

86 

84 

75 

60 

65 

70 

67 

68 

75 

77 

75 

78 

78 

80 

76 

77 

83 

84 

83 

79 

73 

68 

73 

76 

77 

82 

82 

77 

78 

73 

76.0 

MIN 

69 

56 

59 

50 

48 

52 

53 

56 

59 

57 

57 

58 

58 

55 

58 

63 

60 

64 

S4 

59 

57 

58 

59 

65 

56 

65 

69 

65 

58 

58 

53.  8 

MAX 

86 

82 

71 

64 

66 

69 

66 

71 

78 

77 

78 

76 

78 

80 

69 

74 

86 

86 

87 

79 

70 

65 

73 

77 

79 

81 

82 

72 

75 

76 

75.  8 

MIN 

69 

70 

52 

49 

47 

54 

57 

61 

57 

55 

56 

60 

55 

57 

60 

61 

62 

64 

67 

62 

60 

60 

61 

63 

58 

65 

70 

57 

56 

58 

59.  4 

MAX 

91 

86 

78 

63 

69 

72 

68 

70 

78 

70 

78 

74 

81 

80 

76 

78 

86 

89 

86 

82 

75 

65 

76 

78 

79 

83 

83 

82 

78 

77 

77.  7 

MIN 

66 

65 

58 

47 

44 

50 

54 

58 

58 

58 

55 

58 

55 

53 

57 

62 

10 

62 

64 

59 

60 

55 

54 

62 

55 

65 

67 

60 

53 

52 

57.  5 

MAX 

93 

92 

81 

66 

72 

78 

72 

84 

78 

78 

80 

70 

60 

82 

83 

83 

81 

97 

82 

84 

86 

84 

88 

90 

87 

86 

90 

86 

78 

72 

82.2 

MIN 

64 

64 

63 

56 

54 

54 

5  7 

62 

62 

60 

56 

62 

63 

60 

64 

64 

34 

66 

66 

63 

64 

70 

66 

69 

68 

66 

70 

66 

64 

61 

62.  9 

MAX 

90 

65 

69 

75 

72 

81 

77 

75 

7  9 

74 

79 

79 

79 

75 

80 

85 

86 

83 

81 

78 

75 

84 

84 

80 

86 

85 

78 

73 

78.  8 

MIN 

55 

47 

56 

61 

64 

62 

57 

58 

61 

60 

59 

61 

62 

64 

66 

69 

6  7 

65 

62 

66 

66 

64 

66 

71 

64 

63 

64 

62.2 

MAX 

92 

90 

79 

67 

68 

76 

74 

79 

80 

78 

82 

77 

84 

83 

84 

77 

84 

87 

90 

85 

83 

80 

75 

84 

35 

85 

87 

84 

7: 

76 

80.  9 

MIN 

64 

61 

54 

47 

45 

52 

58 

56 

56 

53 

57 

59 

54 

56 

61 

60 

62 

68 

67 

64 

62 

58 

61 

61 

60 

62 

66 

60 

54 

59 

53.6 

MAX 

95 

96 

85 

76 

72 

78 

76 

88 

80 

80 

82 

73 

81 

82 

83 

85 

85 

88 

90 

88 

88 

85 

92 

93 

89 

88 

93 

90 

81 

78 

84.  7 

MIN 

63 

65 

67 

57 

54 

55 

57 

6  5 

62 

60 

54 

63 

60 

58 

64 

66 

65 

65 

66 

63 

62 

73 

69 

69 

69 

67 

74 

70 

67 

66 

63.8 

MAX 

91 

89 

81 

67 

68 

75 

71 

71 

78 

76 

80 

74 

83 

82 

81 

74 

83 

86 

90 

83 

79 

77 

73 

81 

83 

83 

82 

81 

72 

76 

79.0 

68 

67 

57 

50 

45 

55 

60 

60 

60 

55 

54 

62 

57 

57 

63 

63 

60 

65 

70 

67 

65 

60 

63 

64 

60 

65 

67 

62 

55 

61 

60.6 

MAX 

93 

92 

75 

67 

71 

77 

74 

81 

79 

78 

81 

74 

80 

84 

82 

77 

85 

89 

89 

85 

81 

78 

75 

87 

87 

82 

86 

85 

74 

74 

80.7 

MIN 

63 

65 

58 

53 

4  3 

53 

57 

62 

58 

52 

51 

59 

56 

56 

60 

60 

60 

62 

66 

64 

62 

60 

63 

64 

59 

65 

66 

63 

59 

60 

59.3 

MAX 

95 

91 

78 

66 

69 

75 

74 

74 

75 

77 

80 

73 

80 

76 

80 

76 

87 

90 

84 

79 

77 

75 

75 

83 

78 

87 

84 

79 

75 

71 

78.8 

MIN 

66 

65 

64 

54 

42 

48 

56 

60 

59 

55 

55 

62 

61 

50 

51 

62 

64 

62 

68 

67 

59 

61 

58 

65 

54 

65 

68 

66 

55 

62 

59.  5 

MAX 

511 

90 

77 

67 

70 

75 

73 

76 

79 

78 

83 

77 

84 

81 

83 

70 

H3 

87 

89 

85 

80 

80 

76 

84 

85 

85 

85 

85 

73 

75 

80.3 

MIN 

1 

67 

67 

59 

51 

45 

55 

60 

51 

59 

51 

50 

61 

59 

57 

63 

63 

63 

64 

69 

67 

64 

60 

64 

63 

58 

66 

67 

64 

56 

61 

60.4 

ALTON  DAM  26 

ANNA  1NW 

ANTIOCH 

AURORA  COLLEGE 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

BLOOM I N GTON  NORMAL 

CAIRO  WB  CITY 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARLINVILLE  4E 

CARLYLE 

CHARLESTON 

CHEN  OA 

CHICAGO  HEIGHTS 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CICERO 

DANVILLE 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN 

EAST  ST  LOUIS 

EFFINGHAM 

ELI ZABETHTOWN 

FAIRFIELD 


FREEPORT 
FULTON  DAM  13 
GALESBURG 
GALVA 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENVILLE 

GRIGGSVILLE 

HARRI SBURG 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE 


See  reference  notes  following  Station  Inde 
-  128  - 


Table  5-Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE  1951 


JERSEYVILLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE 
KANKAKEE  4  W 
KEWANEE 
LACON 

LA  HARPE  IS* 

LA  SALLE 

LINCOLN 

MARENGO 

MATTOON 

HC  LEANSBORO 

MINONK 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MONMOUTH  AIRPORT 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORRISONVILLE  1  E 
MT  CARMEL 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  VERNON  4N 
NEW  BURN SIDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STA 
OTTAWA 
PALESTINE 
PANA 

PARIS  WATER  WORKS 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PONTIAC 

QUINCY 

QUINCY  CAA 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

ROBERTS  3  N 

ROCKTORD 

ROCKFORD  CAA 

RUSH VI LLE 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 


Day  ol  month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

9 

30 

31 

Aver 

MAX 

94 

94 

92 

66 

70 

77 

76 

82 

84 

81 

82 

82 

82 

83 

83 

81 

84 

86 

91 

89 

84 

83 

74 

85 

87 

66 

86 

88 

75 

7  7 

82.8 

MIN 

71 

68 

59 

54 

48 

56 

59 

62 

62 

56 

55 

61 

59 

57 

65 

62 

63 

65 

69 

64 

65 

61 

64 

65 

62 

64 

67 

67 

59 

61 

61.7 

MAX 

91 

89 

72 

58 

67 

74 

74 

71 

79 

79 

81 

75 

82 

76 

83 

79 

89 

90 

86 

81 

70 

65 

78 

80 

80 

83 

84 

75 

77 

78 

78.2 

MIN 

57 

53 

54 

43 

39 

43 

47 

56 

58 

53 

51 

58 

51 

50 

4  5 

62 

57 

57 

6  7 

57 

57 

56 

59 

58 

52 

64 

67 

53 

51 

58 

54.4 

MAX 

91 

88 

82 

69 

69 

74 

74 

71 

77 

76 

79 

74 

79 

76 

80 

75 

86 

87 

82 

78 

77 

65 

75 

79 

77 

83 

81 

79 

75 

75 

77.8 

MIN 

65 

54 

63 

51 

42 

45 

51 

58 

57 

54 

54 

62 

61 

51 

49 

62 

61 

62 

68 

68 

59 

58 

57 

65 

59 

67 

65 

65 

57 

61 

58.4 

MAX 

90 

86 

78 

62 

67 

72 

73 

70 

75 

75 

78 

72 

79 

77 

80 

73 

86 

87 

83 

77 

74 

64 

75 

80 

77 

83 

79 

79 

76 

75 

76.  7 

MIN 

64 

53 

62 

50 

41 

44 

50 

58 

56 

52 

53 

61 

60 

48 

48 

62 

60 

60 

66 

68 

58 

57 

58 

64 

53 

66 

67 

65 

55 

59 

57.3 

MAX 

90 

89 

77 

65 

69 

70 

77 

76 

72 

78 

77 

78 

78 

79 

78 

77 

85 

87 

87 

82 

77 

73 

71 

75 

78 

81 

83 

87 

77 

75 

78.  3 

MIN 

67 

63 

56 

47 

40 

50 

52 

57 

50 

52 

55 

59 

55 

55 

57 

57 

62 

62 

64 

59 

60 

56 

53 

65 

53 

65 

62 

62 

54 

55 

56.  8 

MAX 

92 

87 

82 

62 

70 

75 

79 

70 

8  0 

79 

80 

76 

83 

80 

83 

81 

85 

89 

86 

79 

75 

68 

76 

80 

78 

83 

82 

79 

76 

80 

79.2 

MIN 

58 

61 

59 

49 

43 

42 

53 

59 

57 

55 

51 

61 

54 

51 

54 

63 

60 

62 

69 

63 

62 

58 

55 

55 

56 

66 

68 

63 

55 

59 

57.4 

MAX 

90 

90 

78 

68 

65 

74 

69 

70 

81 

79 

80 

82 

84 

83 

78 

79 

83 

87 

90 

90 

78 

74 

74 

81 

89 

85 

87 

81 

74 

82 

80.2 

MIN 

68 

67 

57 

47 

45 

53 

58 

59 

58 

53 

53 

61 

54 

56 

56 

61 

61 

63 

69 

31 

61 

59 

60 

64 

55 

64 

67 

58 

55 

57 

58.  7 

MAX 

92 

90 

81 

62 

70 

73 

72 

67 

80 

78 

80 

77 

80 

82 

83 

82 

90 

92 

86 

80 

73 

65 

78 

80 

82 

85 

85 

80 

78 

78 

79.4 

MIN 

69 

59 

60 

51 

41 

49 

50 

58 

58 

54 

52 

61 

57 

52 

54 

63 

58 

62 

69 

63 

61 

57 

54 

65 

55 

67 

69 

63 

53 

59 

58. 1 

MAX 

94 

93 

83 

67 

73 

77 

71 

73 

78 

77 

84 

76 

83 

84 

82 

73 

86 

89 

89 

82 

79 

78 

75 

84 

84 

85 

83 

80 

71 

76 

80.3 

MIN 

66 

65 

58 

51 

41 

50 

58 

58 

56 

53 

54 

61 

55 

55 

60 

62 

61 

63 

69 

67 

62 

60 

60 

63 

56 

65 

66 

64 

54 

60 

59. 1 

MAX 

90 

82 

71 

57 

67 

70 

71 

63 

78 

77 

80 

77 

75 

78 

79 

77 

85 

88 

80 

76 

72 

65 

75 

75 

76 

81 

76 

72 

78 

78 

75.6 

MIN 

62 

51 

55 

45 

37 

42 

42 

50 

52 

50 

49 

50 

50 

46 

45 

58 

54 

56 

60 

61 

54 

52 

51 

59 

47 

54 

60 

57 

50 

52 

51.7 

MAX 

94 

94 

74 

64 

73 

78 

72 

77 

77 

79 

83 

68 

81 

81 

81 

74 

82 

85 

85 

84 

80 

76 

78 

87 

87 

84 

84 

77 

72 

6  9 

79.3 

MIN 

65 

67 

57 

49 

43 

53 

63 

64 

60 

57 

52 

61 

60 

60 

59 

63 

65 

65 

68 

64 

63 

65 

61 

64 

60 

66 

64 

64 

59 

58 

60.6 

MAX 

95 

94 

89 

72 

72 

77 

75 

88 

84 

80 

82 

81 

80 

84 

82 

81 

81 

90 

90 

87 

85 

83 

89 

92 

91 

86 

91 

90 

79 

79 

84.3 

MIN 

65 

66 

66 

55 

49 

56 

58 

65 

62 

60 

55 

63 

60 

60 

60 

65 

64 

65 

67 

63 

61 

72 

70 

69 

67 

67 

73 

67 

62 

66 

63.3 

MAX 

91 

89 

84 

70 

69 

74 

71 

68 

80 

79 

80 

76 

82 

82 

81 

78 

86 

88 

85 

80 

74 

66 

78 

80 

80 

84 

83 

75 

77 

78 

78.  9 

MIN 

60 

58 

62 

55 

43 

49 

53 

58 

57 

52 

55 

60 

55 

52 

56 

63 

59 

63 

67 

66 

62 

56 

62 

68 

55 

65 

63 

65 

54 

58 

58.  4 

MAX 

90 

84 

72 

59 

67 

70 

66 

69 

77 

76 

77 

76 

79 

80 

74 

79 

85 

87 

86 

77 

67 

65 

73 

76 

80 

82 

85 

74 

78 

75 

76.2 

MIN 

69 

65 

53 

48 

43 

54 

55 

57 

57 

55 

54 

58 

55 

55 

61 

62 

58 

62 

67 

59 

58 

58 

56 

63 

57 

67 

69 

58 

56 

57 

58.  2 

MAX 

93 

87 

79 

63 

66 

71 

69 

69 

78 

76 

79 

75 

81 

79 

76 

75 

84 

87 

87 

87 

76 

67 

72 

76 

80 

82 

83 

80 

75 

75 

77.6 

MIN 

62 

69 

58 

46 

41 

51 

56 

60 

56 

51 

53 

58 

53 

54 

64 

61 

55 

66 

68 

73 

66 

62 

65 

63 

65 

68 

59 

52 

58 

59.  0 

MAX 

91 

89 

85 

63 

69 

73 

73 

70 

79 

78 

80 

75 

80 

78 

82 

78 

87 

90 

87 

80 

77 

65 

76 

80 

79 

83 

82 

82 

77 

77 

78.8 

MIN 

65 

54 

63 

49 

40 

44 

47 

56 

58 

54 

52 

59 

55 

50 

50 

64 

56 

59 

68 

63 

57 

56 

57 

64 

52 

65 

67 

63 

54 

58 

56.6 

MAX 

90 

85 

76 

61 

68 

70 

6  8 

67 

80 

79 

78 

80 

80 

80 

76 

79 

88 

87 

85 

81 

70 

67 

75 

79 

80 

83 

84 

80 

80 

78 

77.8 

MIN 

68 

57 

58 

48 

42 

50 

52 

55 

56 

52 

53 

55 

56 

54 

57 

62 

58 

64 

66 

57 

56 

56 

59 

63 

55 

65 

69 

63 

56 

55 

57.  2 

MAX 

92 

93 

79 

67 

70 

75 

71 

78 

79 

78 

82 

76 

83 

81 

81 

75 

83 

86 

84 

80 

80 

79 

75 

84 

85 

83 

86 

80 

73 

73 

79.  7 

MIN 

64 

63 

59 

54 

44 

54 

58 

62 

58 

54 

51 

61 

56 

55 

62 

62 

62 

64 

66 

66 

63 

60 

63 

66 

58 

66 

65 

64 

58 

60 

59.  9 

MAX 

97 

97 

92 

72 

75 

75 

76 

87 

85 

82 

83 

78 

82 

83 

83 

85 

85 

88 

88 

90 

89 

88 

88 

94 

90 

87 

91 

92 

82 

80 

85.5 

MIN 

64 

65 

65 

57 

48 

56 

62 

64 

62 

61 

58 

64 

61 

60 

54 

62 

62 

62 

64 

65 

61 

72 

70 

70 

65 

67 

70 

36 

65 

67 

63 . 0 

MAX 

87 

84 

77 

59 

67 

70 

68 

67 

78 

77 

73 

77 

78 

80 

76 

79 

85 

83 

84 

83 

74 

67 

75 

76 

80 

81 

81 

78 

77 

74 

76.5 

MIN 

69 

56 

58 

46 

40 

52 

49 

54 

54 

53 

51 

53 

53 

49 

52 

60 

55 

60 

64 

58 

57 

56 

60 

64 

52 

65 

65 

63 

52 

54 

55 .  8 

MAX 

94 

95 

87 

68 

71 

79 

7  5 

88 

85 

79 

82 

76 

79 

83 

81 

81 

83 

87 

89 

85 

84 

82 

84 

90 

87 

83 

87 

89 

78 

76 

82.  9 

MIN 

63 

64 

66 

54 

47 

55 

60 

65 

6:i 

59 

56 

63 

59 

58 

61 

63 

62 

65 

67 

63 

62 

68 

69 

67 

65 

66 

72 

66 

66 

66 

62 .  7 

MAX 

90 

91 

79 

71 

70 

75 

72 

83 

77 

76 

80 

71 

77 

81 

78 

81 

83 

88 

87 

83 

85 

80 

88 

88 

87 

83 

91 

89 

77 

77 

81.3 

MIN 

66 

68 

66 

54 

53 

52 

55 

65 

60 

57 

53 

60 

59 

59 

61 

64 

64 

62 

67 

62 

61 

70 

65 

67 

67 

65 

71 

68 

66 

65 

62  . 4 

MAX 

96 

96 

81 

70 

74 

83 

7  5 

82 

82 

80 

84 

76 

82 

82 

84 

80 

85 

89 

91 

88 

85 

83 

80 

92 

90 

85 

86 

87 

77 

76 

83.4 

MIN 

63 

64 

66 

55 

45 

59 

63 

63 

63 

58 

55 

63 

59 

57 

57 

63 

64 

64 

68 

65 

63 

65 

55 

67 

57 

75 

75 

72 

71 

73 

62 .  9 

MAX 

94 

96 

71 

72 

80 

76 

83 

76 

79 

80 

80 

80 

79 

84 

79 

87 

91 

91 

88 

87 

84 

81 

91 

89 

85 

87 

88 

78 

76 

83.2 

MIN 

66 

67 

67 

56 

45 

54 

60 

62 

63 

56 

54 

63 

60 

56 

56 

56 

65 

62 

66 

65 

60 

70 

68 

66 

63 

63 

68 

65 

64 

68 

61.8 

90 

90 

69 

74 

72 

68 

81 

82 

81 

74 

82 

79 

83 

75 

87 

90 

89 

81 

79 

65 

76 

82 

80 

85 

81 

77 

78 

80 

79.3 

MIN 

68 

58 

60 

52 

42 

49 

51 

58 

58 

55 

54 

61 

58 

53 

54 

65 

60 

62 

70 

64 

61 

57 

56 

65 

57 

67 

69 

63 

55 

58 

58.  7 

MAX 

99 

98 

71 

74 

76 

83 

76 

80 

82 

75 

81 

81 

84 

79 

85 

90 

91 

86 

90 

83 

83 

93 

90 

88 

86 

89 

77 

73 

83.6 

MIN 

62 

66 

68 

55 

45 

55 

63 

62 

63 

55 

53 

60 

57 

56 

53 

62 

64 

62 

67 

65 

60 

70 

65 

68 

61 

68 

65 

64 

62 

61 

61 . 2 

75 

81 

80 

80 

87 

72 

86 

85 

86 

80 

88 

90 

93 

85 

85 

76 

79 

88 

89 

88 

87 

82 

75 

70 

82.5 

MIN 

64 

66 

62 

55 

43 

55 

60 

63 

55 

56 

54 

62 

58 

57 

67 

82 

63 

64 

67 

65 

63 

63 

63 

65 

60 

66 

64 

63 

60 

61 

60.  9 

78 

75 

77 

82 

74 

80 

80 

82 

77 

87 

88 

88 

86 

83 

81 

82 

90 

88 

87 

84 

81 

75 

72 

81.0 

MIN 

62 

61 

64 

53 

40 

50 

57 

60 

58 

54 

52 

59 

58 

52 

54 

60 

62 

60 

6  5 

64 

59 

62 

58 

63 

52 

65 

64 

61 

60 

58.  3 

85 

66 

68 

74 

69 

70 

77 

76 

79 

69 

81 

81 

79 

74 

88 

87 

89 

80 

76 

67 

75 

79 

81 

83 

82 

73 

73 

76 

77.3 

MIN 

67 

68 

55 

50 

43 

54 

57 

58 

56 

54 

55 

60 

55 

56 

62 

65 

62 

65 

71 

65 

61 

58 

62 

63 

58 

65 

68 

57 

55 

5  9 

59.  5 

69 

77 

76 

76 

72 

77 

72 

78 

75 

83 

84 

83 

79 

78 

67 

72 

78 

76 

82 

81 

79 

78 

74 

76.  5 

MIN 

66 

58 

61 

53 

43 

48 

52 

60 

59 

55 

55 

61 

58 

53 

54 

65 

61 

70 

68 

69 

64 

57 

60 

64 

58 

66 

68 

63 

56 

60 

59.  5 

78 

80 

79 

84 

76 

84 

81 

76 

84 

83 

88 

92 

83 

82 

71 

73 

83 

85 

86 

85 

82 

70 

76 

79.8 

MIN 

70 

72 

55 

49 

46 

5  5 

62 

60 

59 

57 

56 

60 

56 

61 

64 

62 

66 

66 

69 

66 

65 

59 

64 

64 

63 

64 

66 

62 

56 

61 

61 . 2 

75 

80 

77 

80 

76 

83 

80 

76 

77 

82 

86 

89 

80 

81 

71 

74 

80 

84 

84 

85 

76 

70 

76 

78.2 

MIN 

65 

68 

52 

47 

44 

53 

60 

57 

54 

51 

55 

58 

53 

58 

62 

62 

65 

65 

69 

65 

62 

57 

62 

62 

60 

63 

65 

57 

55 

55 

58.  7 

MAX 

91 

74 

75 

76 

79 

67 

79 

77 

81 

71 

85 

87 

83 

79 

77 

68 

75 

83 

80 

84 

83 

72 

74 

6  8 

76.  9 

MIN 

64 

65 

57 

48 

43 

50 

59 

60 

60 

57 

58 

63 

57 

54 

59 

64 

65 

65 

68 

66 

63 

60 

60 

65 

57 

67 

68 

61 

58 

61 

60. 1 

MAX 

92 

90 

70 

75 

75 

80 

75 

78 

77 

80 

78 

85 

88 

85 

80 

75 

75 

75 

81 

81 

84 

83 

79 

75 

75 

79. 1 

MIN 

64 

59 

63 

52 

40 

45 

51 

57 

57 

54 

54 

59 

59 

50 

52 

61 

59 

61 

66 

65 

60 

57 

5  9 

63 

53 

63 

65 

64 

54 

59 

57.  5 

MAX 

90 

83 

77 

67 

68 

70 

66 

80 

79 

82 

78 

78 

80 

80 

81 

85 

89 

84 

80 

76 

69 

75 

77 

80 

82 

79 

75 

80 

80 

78.1 

MIN 

66 

55 

62 

50 

39 

49 

48 

48 

53 

52 

51 

58 

53 

50 

51 

60 

57 

60 

64 

61 

57 

54 

58 

63 

51 

60 

63 

64 

52 

54 

55.4 

MAX 

89 

83 

70 

55 

65 

68 

70 

64 

79 

78 

80 

75 

75 

76 

80 

80 

84 

89 

81 

d 

66 

66 

74 

77 

77 

80 

75 

69 

79 

78 

75.3 

MIN 

54 

55 

54 

53 

59 

54 

51 

S3 

62 

60 

62 

65 

57 

57 

59 

58 

52 

62 

65 

58 

54 

57 

55.  9 

MAX 

92 

90 

84 

72 

70 

7fi 

74 

73 

81 

79 

85 

76 

86 

85 

83 

80 

86 

89 

91 

87 

81 

75 

76 

84 

85 

87 

86 

80 

73 

80 

81.  5 

MIN 

69 

68 

58 

52 

50 

57 

63 

61 

62 

56 

55 

64 

57 

60 

67 

65 

64 

67 

72 

68 

66 

63 

66 

66 

61 

66 

68 

62 

57 

62 

62.4 

MAX 

93 

94 

75 

68 

71 

80 

76 

87 

78 

78 

83 

76 

82 

84 

82 

81 

82 

89 

89 

87' 

84 

79 

85 

82 

92 

82 

89 

90 

78 

u 

82.6 

MIN 

64 

68 

65 

55 

50 

57 

59 

65 

63 

60 

57 

63 

58 

61 

63 

64 

64 

65 

68 

64 

64 

66 

67 

70 

68 

66 

71 

70 

66 

64 

63.  5 

MAX 

93 

90 

71 

67 

70 

75 

71 

72 

78 

76 

81 

69 

82 

81 

83 

75 

84 

86 

86 

80 

81 

72 

75 

83 

84 

83 

83 

7k 

72 

72 

78.2 

MIN 

68 

68 

56 

51 

45 

54 

61 

60 

58 

53 

53 

60 

55 

57 

63 

64 

62 

66 

71 

66 

64 

61 

63 

63 

60 

65 

65 

60 

56  | 

6  0 

60.3 

S»*>  reference  note*  following  Station  Index 
-   129  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Table  S-Continued   JUNE  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 

94 

92 

73 

68 

72 

76 

72 

74 

80 

77 

83 

71 

84 

81 

84 

74 

85 

87 

88 

82 

82 

73 

77 

85 

85 

85 

84 

73 

72 

73 

79.5 

DIN 

62 

70 

57 

53 

48 

55 

62 

62 

62 

59 

58 

64 

64 

63 

67 

71 

69 

65 

62 

64 

64 

61 

66 

S6 

61 

58 

61 

61.6 

STOCKTON 

MAX 

85 

78 

70 

57 

65 

69 

66 

66 

75 

75 

73 

79 

75 

78 

71 

78 

85 

83 

82 

75 

72 

65 

74 

73 

76 

79 

78 

76 

76 

74 

74.3 

MIN 

65 

53 

55 

47 

38 

49 

45 

55 

51 

47 

53 

59 

55 

59 

60 

56 

57 

53 

38 

62 

51 

63 

60 

60 

51 

52 

54.  0 

SYCAMORE 

MAX 

91 

85 

79 

59 

67 

70 

71 

64 

78 

78 

78 

75 

76 

77 

83 

81 

87 

88 

82 

77 

73 

64 

76 

76 

80 

82 

81 

73 

79 

79 

77.0 

MIN 

62 

53 

5 

47 

38 

45 

54 

52 

58 

53 

58 

48 

60 

57 

59 

63 

61 

57 

53 

52 

63 

49 

61 

62 

52 

55 

55.  0 

TABLE  GROVE 

MAX 

90 

88 

78 

68 

67 

73 

70 

67 

77 

76 

80 

73 

82 

82 

79 

74 

83 

86 

88 

80 

7-7 

73 

72 

79 

82 

83 

82 

79 

72 

76 

77.9 

MIN 

50 

45 

53 

56 

61 

56 

57 

62 

61 

62 

65 

75 

65 

62 

59 

63 

63 

59 

64 

67 

-60 

55 

59 

59. 6 

TUSCOLA 

MAX 

96 

94 

76 

66 

73 

75 

75 

75 

79 

80 

85 

81 

83 

81 

85 

80 

83 

87 

85 

84 

88 

79 

82 

87 

86 

87 

86 

83 

74 

73 

81.6 

MIN 

64 

63 

63 

54 

58 

51 

52 

63 

62 

62 

68 

65 

62 

69 

60 

63 

57 

65 

62 

63 

57 

63 

59. 4 

URBAN* 

MAX 

95 

92 

72 

63 

SB 

74 

70 

72 

76 

74 

81 

78 

79 

77 

82 

71 

83 

86 

85 

79 

78 

76 

76 

82 

82 

84 

84 

76 

72 

69 

77.9 

MIN 

65 

65 

63 

59 

5  0 

57 

55 

55 

61 

60 

53 

58 

63 

64 

62 

68 

65 

63 

61 

58 

63 

56 

62 

64 

62 

55 

60 

59.  5 

VANDALIA  CAA  AP 

MAX 

94 

93 

72 

65 

7 'J 

76 

72 

81 

78 

78 

81 

68 

81 

79 

82 

75 

84 

86 

88 

84 

81 

79 

75 

85 

85 

83 

87 

82 

75 

70 

79.6 

MIN 

63 

65 

56 

56 

54 

59 

58 

56 

62 

63 

62 

64 

67 

64 

64 

63 

65 

66 

30 

67 

70 

63 

SI 

59 

60. 8 

VIRDEN 

MAX 

90 

90 

80 

69 

71 

75 

73 

77 

79 

78 

80 

74 

82 

81 

81 

76 

83 

87 

87 

81 

80 

78 

76 

84 

85 

84 

66 

82 

73 

73 

79.8 

MIN 

65 

65 

60 

58 

55 

53 

60 

56 

56 

63 

61 

61 

69 

69 

65 

64 

60 

63 

64 

59 

66 

66 

65 

58 

60 

60.3 

WALNUT 

MAX 

92 

87 

85 

64 

70 

73 

69 

6  5 

79 

78 

80 

77 

80 

80 

79 

79 

87 

89 

85 

81 

76 

65 

75 

78 

83 

82 

82 

82 

80 

'78 

78.7 

MIN 

69 

58 

60 

51 

45 

52 

55 

61 

57 

55 

57 

62 

62 

64 

66 

60 

60 

56 

55 

64 

55 

65 

67 

65 

55 

57 

58. 3 

WATSEKA 

MAX 

93 

91 

85 

66 

69 

74 

74 

72 

75 

76 

79 

73 

80 

76 

80 

75 

85 

88 

85 

79 

76 

71 

75 

83 

77 

87 

82 

80 

76 

72 

78.5 

MIN 

64 

59 

64 

53 

43 

46 

53 

59 

59 

55 

54 

61 

61 

51 

49 

62 

61 

61 

67 

67 

58 

58 

59 

63 

54 

66 

67 

65 

54 

62 

58.  5 

WAUKEGAN 

MAX 

83 

84 

70 

62 

60 

65 

65 

60 

80 

75 

75 

72 

67 

68 

73 

77 

80 

83 

78 

77 

75 

63 

71 

76 

74 

82 

79 

73 

77 

72 

73.2 

MIN 

56 

47 

61 

45 

40 

42 

43 

49 

53 

54 

50- 

58 

56 

47 

44 

53 

54 

56 

59 

63 

55 

52 

54 

59 

53 

55 

61 

57 

52 

57 

52 . 8 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

90 

88 

84 

63 

66 

70 

73 

66 

78 

77 

79 

74 

76 

74 

79 

81 

87 

88 

86 

79 

77 

63 

76 

83 

77 

83 

30 

74 

77 

77 

77.5 

MIN 

63 

50 

63 

47 

39 

44 

47 

54 

57 

54 

53 

60 

55 

48 

46 

61 

56 

60 

64 

55 

58 

54 

54 

63 

50 

61 

67 

61 

52 

58 

55.1 

WHITE  BALL  1  E 

MAX 

91 

91 

89 

66 

67 

75 

73 

76 

78 

78 

80 

78 

84 

82 

81 

79 

84 

85 

88 

88 

81 

80 

73 

83 

85 

82 

85 

85 

72 

73 

80.4 

MIN 

66 

64 

59 

52 

48 

56 

60 

60 

60 

55 

51 

61 

58 

59 

64 

62 

64 

64 

69 

66 

65 

61 

64 

65 

59 

64 

69 

63 

56 

62 

60.  9 

WINDSOR 

MAX 

94 

94 

73 

72 

76 

71 

78 

76 

77 

83 

76 

82 

80 

82 

75 

83 

86 

87 

83 

80 

75 

78 

87 

86 

85 

84 

84 

73 

72 

80.4 

MIN 

62 

63 

54 

41 

62 

62 

52 

58 

55 

55 

55 

58 

54 

58 

58 

53 

62 

62 

64 

62 

60 

61 

64 

58 

65 

62 

61 

58 

62 

58.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(2°  S 

Carbondale  Sewage  PI 

EVAP 
WIND 

.52 
30 

.39 
43 

.27 
57 

20 

10 

.27 
10 

.16 
10 

.10 
30 

.33 
50 

.10 
20 

.19 
10 

.19 
10 

.04 
10 

.27 
10 

.19 
10 

.05 
20 

.24 
36 

.02 
4 

.20 
10 

.20 
40 

.28 
3 

.03 
49 

.12 
34 

28 

38 

.20 
28 

.  19 

33 

.15 
47 

.13 
24 

9 

5.37B 
733 

Rockford  4  NE 

EVAP 
WIND 

.05 
72 

.11 

92 

.13 
77 

.12 
40 

.01 
17 

.03 

20 

.10 

27 

.15 
75 

.00 
44 

.15 
17 

.09 
26 

24 

49 

.28 
17 

.18 
18 

.15 
36 

.18 
40 

.20 
26 

.13 
36 

.08 
71 

.27 
51 

.19 
83 

.05 
40 

.11 
74 

.13 
69 

.17 
57 

.12 
52 

.09 
26 

.15 
22 

.17 

40 

3.59 
1338 

Springfield  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.22 
147 

.43 
108 

.31 
101 

.11 
90 

.15 
74 

.24 
82 

.16 
24 

.06 
101 

.11 
65 

.24 
77 

.28 
73 

.26 
28 

.03 
18 

.29 
45 

.26 
31 

.18 
84 

.12 
73 

.20 
31 

.22 
36 

.27 
97 

.36 
82 

.15 
133 

.15 
66 

.21 
119 

.30 
73 

.36 
72 

92 

113 

92 

.07 

25 

6.38B 
2252 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 
WIND 

.09 
4 

.19 

2 

.21 

2 

.13 
2 

.07 
* 

.14 

2 

.13 
1 

.06 
3 

.18 

2 

.14 
4 

.14 
3 

.08 
1 

.03 
0 

.13 
1 

.19 
1 

.16 
0 

.11 
1 

.18 
0 

.20 
2 

.17 
4 

.20 
3 

.09 
1 

.05 
1 

.14 

3 

.16 
2 

.22 
3 

.17 
13 

.35 
30 

.06 
14 

.15 
4 

4.32 
109 

Seo  reference  notvs  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

ILLINOIS 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 
means 

July  •  June 

Aledo 

2 

18 

65 

172 

879 

1372 

1263 

1042 

971 

488 

97 

24 

6393 

Alton  Dan  26 

0 

4 

40 

130 

840 

1159 

1051 

894 

806 

446 

62 

7 

5439 

Adda  1  NW 

o 

7 

45 

89 

767 

631 

395 

67 

7 

4679 

13 

39 

112 

i  470 

41  a 

1 

993 

601 

178 

74 

7241 

Aurora  College 

g 

22 

103 

9fiq 

Q7T 

1  dHT 
I  48  J 

1354 

1  1  OH 
1  108 

950 

573 

168 

56 

7067 

Belleville  Scott  AF  Base 

0 

7 

45 

127 

1136 

995 

834 

745 

438 

63 

11 

BlooniQgtOD  Normal 

0 

12 

54 

170 

865 

1344 

1143 

957 

858 

490 

91 

19 

6003 

Cairo  WB  City 

o 

o 

685 

549 

311 

30 

3 

4113 

3942 

o 

4T 

ani 

not 

™ 

909 

765 

619 

369 

62 

1 

4603 

Car llnvtlle  4  E 

99 

65 

1  »»  c 

175 

804 

1238 

1056 

878 

795 

456 

81 

12 

5584 

Carlyle 

0 

9 

38 

430 

48 

11 

Charleston 

5 

166 

720 

1295 

1038 

867 

823 

436 

15 

^v?QOa     n  4  -la 

935 

898 

526 

90 

33 

Chicago  nelgnts 

958 

1  216 

1038 

943 

589 

180 

65 

C h 1 c a go  University 

13 

66 

206 

867 

1319 

1218 

1035 

919 

574 

205 

80 

6504 

Chicago  WB  Airport 

3 

15 

65 

225 

913 

1403 

1283 

1052 

915 

547 

165 

44 

6630 

Chicago  WB  City 

3 

9 

41 

186 

848 

1276 

1196 

1007 

910 

553 

186 

70 

6285 

6291 

d'°viTi 

o 

10 

7^ 

1227 

1007 

872 

519 

143 

40 

6294 

Decatur6 

if 

in! 

819 

492 

116 

21 

5979 

n 

1  7i 

acq 
865 

1301 

1104 

921 

837 

480 

88 

19 

5859 

Dixon 

4 

29 

92 

258 

945 

1449 

1373 

1098 

964 

554 

140 

46 

6952 

Du  Quoin 

0 

5 

35 

95 

733 

1043 

960 

741 

644 

377 

52 

6 

4691 

East  Saint  Louis 

o 

oc? 

698 

392 

40 

J 

Ef  f  Ingham 

« 

7-» 

i  a* 

1  arto 

4  29 

86 

0 

Ellzabethtown 

Q 

9Q 

707 

QQQ 

999 

870 

790 

723 

565 

342 

48 

0 

4375 

Fairfield 

2 

39 

1106 

658 

394 

76 

7 

Flora 

0 

6 

41 

165 

726 

1139 

952 

830 

662 

396 

43 

0 

4960 

\  41  \ 

]  1  9H 

143 

45 

7483 

Fulton  Dam  13 

19 

999 

oil 

32 

6826 

Galesburg 

_ 

1  S 

1  AO 

son 

1 

1  94C 

1  z46 

997 

971 

5^4 

119 

112 

27 

6405 

Calva 

1 

17 

57 

198 

900 

1384 

1259 

1057 

963 

524 

114 

33 

6507 

Golconda  Dam  SI 

0 

4 

738 

1050 

924 

786 

627 

67 

6 

^r?e»Vl  *  i 

J 

ox iggs  v i i i e 

1  n!f-7 

0-»9 

B77 
1  I 

479 

C.Q 

im 

^7f> 

Harrlsburg 

37 

1  oc 
106 

713 

1047 

883 

734 

614 

ca 
368 

CO 

62 

n 
* 

4570 

Havana 

0 

11 

52 

174 

847 

1310 

1140 

972 

676 

479 

89 

15 

5965 

Hll lsboro 

0 

13 

59 

166 

838 

1214 

1044 

872 

792 

468 

80 

13 

5559 

Hoopes  t  on 

J 

22 

74 

212 

898 

1 391 

1152 

977 

852 

512 

114 

19 

6224 

Jacksonv 11 le 

0 

13 

64 

167 

843 

1253 

1061 

912 

830 

474 

83 

13 

5713 

Jersey v 1 1 1 e 

0 

4 

43 

111 

760 

1163 

1007 

834 

759 

430 

50 

11 

5172 

Jollet  WB  Airport 

4 

28 

96 

266 

946 

1491 

1309 

1085 

931 

552 

165 

49 

6922 

Kankakee 

0 

13 

76 

220 

890 

1424 

1207 

1026 

873 

527 

133 

25 

6414 

Kankakee  4  W 

3 

25 

95 

249 

913 

1434 

1216 

1038 

879 

535 

151 

39 

6577 

Kewanee 

4 

16 

70 

231 

968 

1  407 

1294 

1097 

31 

Lacon 

3 

53 

175 

908 

1411 

1217 

1 036 

92 

25 

La  Harpe  1  SW 

1 

16 

67 

176 

845 

1341 

1187 

986 

938 

486 

92 

19 

6154 

La  Salle 

1 

15 

56 

208 

887 

1373 

1252 

1031 

900 

494 

110 

31 

6358 

L  incol q 

14 

64 

200 

889 

*  ^7 

f  ?! 

Marengo 

1  4 

31 

99 

^B7 

a^o 

1  eoa 

7a 

7B 

7-191 

ill  uion 

* 

17 

74 

187 

879 

1342 

1 1  nn 
1100 

Q9Q 
929 

aci 
861 

«ini 

1 1  n 

1  ft 

McLeansboro 

0 

4 

33 

101 

723 

1074 

915 

772 

643 

379 

56 

5 

4705 

Ml nook 

0 

20 

77 

199 

904 

1393 

1233 

1029 

901 

510 

107 

23 

6396 

Bui  ice   wo  Airport 

■ 

24 

82 

222 

930 

1416 

*  O-TO 

J !!! 

Monmouth  Airport 

2 

18 

83 

211 

914 

i*7 

Morris  3  NE 

0 

21 

77 

230 

896 

1  C7 

1467 

1250 

1041 

HQ9 

892 

<197 

37 

Morrison 

2 

19 

63 

221 

923 

1426 

1366 

1115 

974 

544 

116 

39 

6808 

Morrlsonvll le  1  E 

0 

14 

65 

174 

857 

1269 

1048 

901 

816 

456 

81 

12 

5693 

Mount  Camel 

4 

10 

93 

If? 

50 

.? 

Mount  Carroll 

6 

34 

107 

265 

943 

1 1  ol 

71  nn 

Mount  Vernon  4  N 

0 

45 

123 

771 

1133 

act 
961 

810 

701 

701 

ai  n 

10 

New  Burnslde 

0 

12 

59 

125 

780 

1057 

927 

768 

643 

396 

80 

7 

4854 

Newton 

0 

10 

55 

180 

811 

1200 

987 

826 

725 

450 

68 

7 

5319 

Olney  Radio  Station 

0 

6 

47 

139 

787 

1177 

no!« 

Ot  tava 

0 

12 

59 

186 

864 

1363 

1239 

1024 

ao«i 

n9 

9Q 

Palestine 

0 

7 

49 

150 

796 

1  205 

992 

842 

759 

421 

ce 

6 

7 

5  J  96 

Pana 

o 

10 

51 

156 

839 

1250 

1064 

881 

802 

463 

70 

10 

5596 

Paris  Water  Works 

0 

8 

59 

189 

885 

933 

850 

868 

485 

85 

16 

Peoria  WB  Airport 

2 

18 

62 

191 

925 

1365 

1254 

1033 

931 

528 

1 23 

^1 

5987 

Pont  lac 

1 

19 

76 

214 

914 

1404 

1216 

1028 

889 

521 

Qulncy 

0 

8 

56 

148 

835 

1257 

1114 

917 

868 

470 

ov 

1Q 

Quincy  CAA  AP 

3 

18 

78 

163 

915 

1305 

1196 

933 

948 

532 

107 

26 

6226 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

1 

12 

62 

176 

900 

1397 

1182 

1007 

883 

533 

121 

23 

6297 

Roberts  3  N 

2 

19 

72 

233 

928 

1 426 

1191 

1  ?io 

22? 

1  ?q 

Rockf ord 

6 

9 

94 

243 

914 

1452 

1383 

QC7 

6885 

Rockford  CAA  AP 

12 

37 

126 

291 

993 

1539 

1449 

1169 

f»91 

102 

«;«q 

162 

7441 

Rushville 

0 

9 

51 

146 

847 

1263 

1064 

944 

880 

476 

73 

8 

5761 

Sparta 

0 

4 

37 

89 

728 

1041 

930 

770 

649 

362 

46 

7 

4663 

Springfield  WB  Airport 

2 

18 

72 

181 

902 

1291 

all* 

105 

15 

6070 

5414 

Springfield  WB  City 

0 

5 

41 

133 

852 

1249 

1  ^91 

9 

5677 

Stockton 

12 

45 

118 

286 

990 

1492 

1523 

1 194 

1091 

627 

153 

72 

7603 

Sycamore 

8 

26 

101 

281 

976 

1510 

1392 

1138 

997 

576 

144 

50 

7199 

Table  Grove 

0 

12 

59 

157 

875 

1316 

983 

925 

507 

21 

5920 

Tuscola 

0 

10 

59 

172 

871 

1 365 

472 

73 

14 

Urbana 

1 

15 

66 

179 

868 

1349 

1114 

964 

834 

506 

107 

20 

6023 

Vandalia  CAA  AP 

479 

91 

15 

Virden 

1 

16 

60 

162 

861 

1265 

1079 

90 

11 

Walnut 

0 

15 

64 

224 

892 

1410 

1298 

1047 

930 

530 

105 

29 

6544 

Watseka 

0 

16 

87 

228 

886 

1405 

1175 

998 

853 

511 

125 

21 

6305 

W  auk  eg  an 

17 

35 

113 

258 

920 

1440 

1370 

1095 

992 

636 

214 

86 

7176 

Wheaton  College 

11 

20 

87 

242 

905 

1457 

1306 

1063 

925 

524 

131 

53 

6724 

White  Hall  1  E 

1 

12 

50 

120 

816 

1202 

1034 

881 

814 

469 

79 

14 

5492 

Windsor 

1 

18 

71 

189 

898 

1319 

1093 

934 

828 

483 

93 

9 

5936 

*•«  r«r«r*DC*  aot«s  following  Station  lad*x. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Departure 
from  normal 

No.  of  days 

Departure 
from  normal 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

Station 

Average 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  day 

0  S 

01  o 

a  -9 
a  * 

2  S 

Min.  32' 
or  below 

Total 

Greatest  da 

■ 
Q 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

a 

0 

H 

0 

q 

0 

0 

S 

*  5 
o 

CO 

1.00  or 
more 

April  1950 

SOUTHERN  DIVISION 
Belleville  Scott  AF  Base 

50.9 

87 

23 

27 

13 

435 

0 

4 

3 

59 

.83 

3 

T 

T 

12 

14 

5 

0 

October  1950 

CENTRAL  DIVISION 
Roberts  3  N 

58.6 

4.2 

88 

17 

30 

25 

233 

0 

2 

2 

08 

-  .57 

1.10 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

SOUTHERN  DIVISION 
Olney  Radio  Station 

61.9 

4.1 

88 

17 

35 

5+ 

139 

0 

0 

68 

-2.35 

.32 

22 

.0 

0 

3 

2 

0 

March  1951 

SOUTHERN  DIVISION 
East  St.  Louis 

42.3 

-4.1 

77 

23 

18 

21 

698 

0 

18 

2 

20 

-1.23 

.48 

10 

3.5 

3 

13 

11 

0 

0 

April  1951 

NORTHERN  DIVISION 
Marengo 

44.9 

-1.8 

84 

28 

25 

5+ 

606 

0 

15 

3 

34 

.70 

.50 

11 

T 

0 

15 

1 

0 

CENTRAL  DIVISION 
Rantoul  Chanute  AF  Base 

47.6 

82 

28+ 

30 

17 

533 

0 

7 

3 

32 

-  .19 

.83 

11 

1.2 

0 

15 

2 

0 

SOUTHERN  DIVISION 
Carlyle 
East  St.  Louis 

52.5 
53.5 

-2.5 
-2.8 

90 

92 

28 
28 

31 
30 

4 

17 

430 
392 

1 

2 

3 
3 

2 
2 

44 
09 

-1.78 
-1.81 

.78 
.74 

12 
11 

T 
T 

0 
0 

11 
9 

1 
1 

0 
0 

May  1951 

NORTHERN  DIVISION 
Marengo 

60.6 

2.5 

88 

19 

33 

13 

174 

0 

0 

3 

59 

.07 

1.11 

10 

.0 

0 

10 

3 

1 

#    These  entries  were  computed  on  the  basis  of   .25  or  more  prior  to  January  1,  1951. 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

Total 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

January  1950 
Bloomington 

.12 

T 

.39 

1.22 

.24 

.75 

.43 

.43 

.02 

T 

1.42 

.03 

.89 

.02 

.12 

6.08 

February  1950 
Bloomington 

T 

.08 

1.05 

.65 

.  14 

.17 

.01 

.06 

.10 

.33 

.20 

.08 

.21 

.04 

.36 

3.48 

March  1950 
Rockport 

.60 

.35 

.43 

T 

T 

.38 

T 

April  1950 
Belleville  Scott  AF  Base 

Rockport 

.33 

.24 
.08 

.83 
.04 
.12 

.29 
1.33 
.32 

.03 
.05 

.36 
T 

.11 

.  18 
.02 
.32 

.37 

T 

.04 

.08 
.21 
.19 

T 
.02 

.01 

T 

.20 
.  01 

.65 

.10 
1.64 

.12 

.39 
2.04 
.24 

T 

.63 
T 

.21 
.14 

T 
.07 

3.59 
6.33 
2.29 

May  1950 
Bloomington 

.30 

.85 

.04 

.17 

1.36 

June  1950 
Bloomington 

.29 

.54 

.05 

1.30 

.53 

.32 

.01 

.65 

2.58 

.07 

.24 

.19 

.04 

6.81 

October  1950 
Mount  Olive 
Olney  Radio  Station 
Roberts  3  N 

1.22 
T 

.60 

.75 
1.10 

.19 
.30 
.20 

.06 

.32 

.05 
.18 

T 

2.21 
.68 
2.08 

December  1950 
Chicago  Lakeview  Pump 
Chicago  Mayfalr  Pump 
Chicago  Roseland  Pump 
Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Springfield 

.05 
.19 
.10 
.04 
.03 

.  18 
.27 
.23 
.11 
.  19 

.03 

.01 
.01 
.02 

.62 
.74 
.80 
.69 
.88 

.20 
.  19 
.08 
.18 
.37 

.12 
.13 
.06 
.45 

.35 

.05 

.01 

.06 

.05 
.07 
.04 
.05 
.05 

.09 
.10 
.05 
.10 
.17 

.01 
.05 
.03 

.49 
.71 
.46 

.35 
.68 

.30 
.24 
.14 
.22 
.39 

2.15 
2.65 
2.02 
2.32 
3.14 

January  1951 
Gibson  City 
New  Boston 
Payson 
Rockport 

1.15 
.07 
1.51 
1.04 

.15 
.12 
.09 
.20 

T 
T 

.01 

.02 

T 

.02 

.03 
.07 

T 

.52 
.02 

T 

.03 
T 

.30 

T 

.01 

.47 

.01 

.21 
.10 
.74 

T 

T 
T 

.24 

.01 
.25 

T 

.03 

T 

.38 
.10 
.10 

1.59 
1.88 
2.63 

March  1951 
East  St.  Louis 

.06 

.05 

.48 

.38 

.06 

.17 

.12 

T 

.47 

.05 

.06 

T 

T 

.30 

T 

2.20 

April  1951 
Carlyle 

EaBt  St.  Louis 
Marengo 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

.30 

.05 

T 
T 

.14 

.16 
.13 
.30 
.27 

.39 
.14 
.31 
.66 

.04 
.02 

.16 

.17 

.02 

.09 
.74 
.50 
.83 

.78 
.20 
.47 
.18 

.25 
T 

.25 
.20 

T 

.01 
.12 

.06 
T 

T 
T 

.09 
.07 

.11 
.14 

.11 
.49 

T 

.12 

.37 

T 
T 

.09 
.06 

.48 
.02 

.27 

.10 

.11 
.11 

.04 

.05 
.10 

.32 

2.44 
2.09 
3.34 
3.32 

May  1951 
Marengo 
Taylorville 

.06 
.19 

.14 

.22 

T 

1.11 

.  54 

.82 
.04 

.11 
.41 

.29 
.49 

.36 

.16 

.57 

.54 

.06 

.08 
.47 

3.59 
3.07 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
DELAYED  DATA 


A.  M.  Hour  ending 


P  M-  Hour  ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

-  1 

at  - 

• 

• 

• 

.04 

.04 

.01 

.  08 

.  01 

.10 

.01 

.01 

.03 

.03 

.  10 

.01 

.19 

.03 

.02 

.05 

.01 

.02 

.03 

no 

• 

. 

. 

* 

. 

• 

.05 

, 

. 

. 

.06 

.11 

.07 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.01 

.23 

.01 

.  11 

.03 

.01 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.27 

.04 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.18 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.19 

.01 

.01 

.01 

.03 

-  5 

th  - 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

-  6 

th  - 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

• 

• 

» 

.69 

.69 

.02 

.02 

.02 

.01 

.05 

.09 

.13 

.09 

.10 

.05 

.03 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.02 

.02 

.01 

.80 

.02 

.02 

.04 

.01 

.01 

.04 

.06 

.08 

.09 

.05 

.05 

.06 

.02 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.01 

.01 

.74 

.01 

.03 

.02 

.02 

.01 

.03 

.05 

.06 

.07 

.05 

.04 

.03 

.03 

.01 

.01 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.04 

.01 

.62 

* 

* 

* 

* 

• 

• 

* 

* 

* 

* 

* 

.60 

.03 

.02 

.02 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.  02 

.02 

.88 

-  7 

th  - 

* 

• 

* 

* 

t 

.18 

.18 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.08 

.01 

.01 

.01 

.01 

•01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.02 

.19 

01 

.01 

.  01 

.20 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

!o2 

.02 

.02 

.02 

!oi 

.03 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.37 

-  8 

th  - 

• 

* 

« 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

• 

* 

* 

• 

* 

* 

.45 

.45 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.06 

.01 

.02 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.13 

.  12 

.03 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

!o2 

.02 

.02 

.02 

!o2 

.02 

.35 

-  9 

th  - 

• 

• 

.06 

.06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

-14 

th  - 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.02 

.04 

.01 

.01 

.01 

.02 

.02 

.07 

01 

!oi 

!oi 

.02 

!o5 

-15 

th  - 

* 

* 

» 

• 

* 

.10 

.10 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.10 

!oi 

!o3 

!02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.01 

.17 

-19 

th  - 

« 

• 

* 

* 

.05 

.05 

.01 

.01 

.01 

.02 

.03 

-25 

th  - 

* 

» 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

• 

.35 

.35 

.02 

.02 

.04 

.07 

.05 

.05 

.02 

.03 

.04 

.01 

.03 

.04 

.01 

.03 

.46 

.01 

.03 

.06 

.06 

.05 

.03 

.06 

.04 

.03 

.05 

.07 

.10 

.09 

.03 

.71 

.02 

.04 

.05 

.06 

.04 

.03 

.04 

.04 

.03 

.04 

.04 

.04 

.02 

.49 

.02 

.06 

.05 

.05 

.04 

.07 

.04 

.03 

.03 

.05 

.06 

.10 

.08 

.68 

-26 

th  - 

* 

• 

• 

.04 

.04 

.12 

.02 

.01 

.22 

.01 

.01 

.01 

.08 

.03 

.14 

.06 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.24 

.03 

.04 

.02 

.02 

.01 

.02 

.02 

.01 

.02 

.05 

.04 

.02 

.30 

.OR 

.05 

.03 

.03 

.02 

.02 

.  02 

.02 

.03 

.04 

.02 

.02 

.01 

.39 

December  1950 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Mayfair  Pumping  Sta 
Chicago  Lakevlew  Pumping  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Mayfair  Pumping  Sta 
Chicago  Lakevlew  Pump  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 


Chicago  Roseland  Pumping  Sta 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pump  Sta 
Chicago  Mayfair  Pumping  Sta 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Mayfair  Pumping  Sta 
Chicago  Lakevlew  Pumping  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Mayfair  Pumping  Sta 
Chicago  Lakevlew  Pumping  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Mayfair  Pumping  Sta 
Chicago  Lakeview  Pumping  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Lakevlew  Pumping  Sta 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Mayfair  Pumping  Sta 
Chicago  Lakeview  Pumping  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Mayfair  Pumping  Sta 
Chicago  Lakeview  Pumping  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Mayfair  Pumping  Sta 
Chicago  Lakeview  Pumping  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chicago  Roseland  Pumping  Sta 
Chicago  Mayfair  ">umping  Sta 
Chicago  Lakeview  Pumping  Sta 
Chicago  Springfield  Pump  Sta 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  month 

e 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2h 

29 

30 

31 

J 

April  1950 
Belleville  Scott  AF  Base 

MAX 
MIN 

53 
40 

57 
42 

71 
45 

45 
37 

45 

35 

48 

30 

60 
35 

66 
45 

66 
46 

72 
46 

50 
40 

43 

32 

40 

27 

50 
28 

55 
33 

67 
36 

61 

52 

70 
47 

59 
45 

50 
40 

67 
38 

83 
50 

.7 
60 

80 
64 

65 
43 

69 
40 

53 
41 

57 
43 

55 
47 

55 
46 

60.0 
41.8 

October  1950 
Olney  Radio  Station 

MAX 
MIN 

84 

61 

78 
61 

74 

51 

60 
40 

62 
35 

79 

53 

75 
54 

69 

52 

60 
50 

74 
44 

79 
50 

72 
46 

75 
38 

81 

37 

80 

50 

86 

53 

M 
50 

87 

53 

B2 
50 

72 
52 

77 
43 

65 
57 

62 
48 

63 
36 

65 
35 

65 
36 

78 
58 

BO 

98 

78 
55 

87 
49 

85 
59 

74.9 
48.8 

Roberts  3  N 

MAX 
MIN 

82 
61 

80 
61 

70 
40 

54 
38 

60 

32 

69 
45 

60 

52 

80 
49 

66 
47 

72 
43 

70 
46 

65 
45 

65 
43 

75 
51 

74 
43 

82 
59 

88 
54 

85 
51 

83 

52 

68 
47 

75 
35 

68 
45 

61 
46 

58 
40 

68 

30 

54 

33 

79 
47 

75 
38 

78 
45 

85 
SO 

84 

57 

71.1 
46.0 

March  1951 
East  St.  Louis 

MAX 
MIN 

60 
35 

49 

43 

69 
43 

45 

31 

62 
30 

74 
51 

69 
39 

55 
37 

40 
24 

39 
32 

36 
33 

34 

30 

30 
25 

35 
29 

42 

30 

45 
24 

44 

34 

47 

37 

4  J 

2  2 

45 

26 

41 
18 

67 
30 

77 
32 

32 

50 

32 

59 
28 

58 
45 

61 
■it 

61 
43 

44 

34 

59 

32 

51.3 
33.2 

April  1951 
Carlyle 

MAX 
MIN 

50 
35 

44 

35 

52 
36 

60 
31 

32 

69 

63 
43 

63 
35 

54 

35 

58 
36 

52 
45 

46 

39 

45 

33 

72 
35 

58 
43 

57 
34 

59 
32 

71 

35 

58 
41 

66 
41 

59 
49 

58 
47 

62 
33 

87 

89 
48 

90 
66 

88 
66 

88 

65 

63.7 
41.2 

East  St.  Louis 

MAX 
MIN 

54 

32 

46 

35 

53 
36 

61 
32 

61 

36 

65 
50 

59 
48 

50 
35 

55 
36 

60 
37 

S3 
38 

41 

33 

46 

37 

74 
34 

59 
43 

50 
34 

60 
30 

74 
42 

59 
40 

66 
42 

62 
48 

60 
47 

64 

33 

76 
43 

67 
62 

72 
50 

84 

52 

92 
67 

90 
68 

87 
67 

64.0 
42.9 

Marengo 

MAX 
MIN 

41 

29 

41 

30 

53 
27 

56 
34 

61 

25 

51 
31 

54 
41 

58 
35 

59 
30 

56 
39 

45 

32 

43 

33 

38 
30 

55 
34 

47 

31 

35 
25 

50 

25 

58 
35 

55 

28 

54 

25 

59 
34 

54 

36 

60 
28 

54 
40 

57 
39 

57 
34 

71 

32 

84 

57 

80 
55 

81 

so 

55.6 
34.1 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

MAX 
MIN 

37 
31 

44 

32 

46 

34 

57 
32 

64 

33 

57 
46 

52 
40 

52 
35 

46 
37 

55 
37 

46 

37 

37 
32 

41 

36 

55 
35 

35 

36 
31 

52 
30 

68 
37 

56 
34 

59 
34 

59 
43 

55 
35 

62 

32 

61 
41 

77 
45 

60 
41 

75 
43 

82 
60 

77 
63 

82 
61 

56. 5 
38.7 

May  1951 
Marengo 

MAX 
MIN 

85 
52 

81 

55 

75 
48 

64 
42 

58 
38 

60 
39 

71 
35 

77 
44 

70 
44 

46 

37 

61 

35 

76 
39 

75 
33 

80 
45 

84 

55 

86 
60 

77 

55 

87 

53 

88 

58 

81 

57 

82 
54 

70 
49 

71 
40 

79 
47 

75 
53 

67 
53 

57 

IK 

71 

50 

77 
45 

82 

so 

73 
55 

73.7 
47.4 

Se«  rat er woe* 


ootM  following  Station  I 
-  133  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Ubserver 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

D055 

7 

38  22 

88  03 

447 

6P 

Mrs.  Bessie  Ellen 

3 

0072 

41  12 

90  45 

739 

6P 

J.  W.  Parkinson 

2  3  5 

Alexis  Water  Works 

0082 

Warren 

41  03 

90  34 

694 

Mil' 

Municipal  Wtr.  Wks 

3  4 

Alton  Du  26 

0137 

Madison 

38  53 

90  11 

432 

HID 

7A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

01B? 

37  28 

89  15 

629 

7P 

7P 

J.    Bon  Hartllne 

2  3  5 

7 

0195 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

1303 

11  :■■< 

«tt  '"■ 

770 

7P 

7P 

Roy  1.  Kufalk 

2  3  5 

7 

Augusta 

0330 

Hancock 

40  14 

680 

HID 

3  4 

Aurora  College 

Kane 

41  45 

88  20 

7P 

?hy'a  Dept  Aurora  C 

2  3  5 

7 

0356 

l 

40  40 

90  26 

641 

6P 

Edwin  D.  Babbitt 

3 

0445 

4 

39  41 

91  03 

640 

7A 

3 

0492 

40  01 

90  26 

7A 

Otto  0.  Swope 

3 

Beards town  Lagrange  Dam 

Irown 

39  56 

90  32 

434 

MID 

Corps  of  Engineers 

3  4 

Belleville  Scott  AF  BnSB 

j-.ni 

St.  Clair 

38  32 

89  51 

MM: 

Mll> 

U.S.  Air  Force 

2  3  4  5 

7 

0583 

42  16 

88  52 

778 

HID 

3  4 

I^K 

4 

40  20 

91  07 

671 

6P 

loy  H .  Gibbons 

3 

It.llK 

38  00 

88  55 

6P 

3 

Bloomington 

17)-,  1 

(IcLean  " 

40  30 

7A 

:.  C.  Williams 

Bloomlogton  Normal 

1766 

*cLean 

40  30 

830 

BP 

larry  G.  Johnson 

2  3  5 

7 

0781 

i 

39  45 

'III      <  ' 

467 

BP 

3 

Bradford  CAA  AP 

0873 

41  13 

89  37 

795 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

3  4 

K(M  ( 

37  OS 

88  39 

335 

i..A 

Corps  of  Engineers 

3 

Calro^WB  City 

L16fl 

Alexander 

(7  IK.) 

89  10 

314 

HID 

(ID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  5 

7 

Canp  EU16 

1  'JM> 

'ulton 

40  23 

90  20 

640 

HID 

CLOSED  -  

4-1-51 

1250 

1 

40  34 

90  02 

655 

BP 

3 

l  :■>.-, 

., 

37  44 

89  12 

420 

7P 

7A 

Harold  U.  Hill 

2  3       5  6 

1280 

Macoupin 

39  17 

89  49 

627 

BP 

BP 

lenry  B.  Hoeltlng 

2  3  5 

7 

Carlyle 

rjHh 

Clinton 

38  36 

89  22 

7A 

Muoic.Wtr.it  PwT.Pl. 

2  3  5 

Caral 

1296 

18  05 

68  10 

399 

J.  A.  Rlckenbach 

3 

1304 

38  53 

89  54 

520 

KID 

U.S.  Soil  Cons.  Ser . 

3  4 

Clark 

7 

14  IK 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlln 

3 

186 

Marlon 

38  31 

89  12 

6P 

;dgar  V.  Cavanaugh 

3 

Chandlerville 

■if 

Cass 

40  03 

90  09 

464 

6P 

W.  D.  Upp 

3 

Channahon  Dresden  Isld 

.  i.'ii 

Grundy 

41  24 

88  17 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Coles 

7 

39  30 

88  11 

686 

6P 

6P 

William  H.  Dykes 

2  3  5 

Chenoa 

i  a  ;  '■ 

JcLean 

1 

iu    1  I 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.  Merle  Parry 

2  3  5 

M9I 

37  54 

89  50 

381 

7A 

Acklas  H.  Martin 

3 

Chicago  Cal  Treat  Wks . 

1522  ICook 

3 

41  10 

87  36 

593 

HID 

Chgo  Sanitary  Diet. 

3  4 

Chicago  Heights 

1  -V,'7 

'i 

11  id 

87  38 

634 

7P 

Alfred  J.  Cooper 

2  3  5 

i  532 

3 

41  58 

87  40 

651 

MID 

Tty  Engr  Wtr  Pur if 

3  4 

If.  J  7 

3 

r  in 

87  40 

592 

MID 

rhgo  Sanitary  Dlst 

3  4 

Chicago  Uayfalr  Pmpg  Sta 

54  2 

11  SK 

87  45 

647 

IIP 

Tty  Engr  Wtr  Purlf 

3  4 

Chgo  N  Branch  Pump  Sta. 

1547 

Took 

3 

41  56 

87  42 

595 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3  4 

Chgo  Roseland  Pumping 

l  ■ 

3 

41  12 

87  38 

659 

V.1U 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

3  4 

1557 

'i 

41  50 

87  42 

602 

MID 

3  4 

l  562 

3 

n 

87  38 

898 

rfin 

3  4 

1564 

Cook 

3 

i  i    1  5 

67  33 

MID 

Cty  Engr.  Wtr  Purlf 

3  4 

Chgo  Sprlngfld  Pumping 

1567 

3 

41  55 

630 

Hi. 

rty  Engr .  Wtr  Purlf 

3  4 

Chicago  University 

1572 

3 

11     1  7 

87  36 

594 

HIS 

MID 

inlv.  of  Chicago 

2  3  4  5 

1577 

J 

41  47 

67  44 

623 

Ml  li 

VIII 

2  3  4  5 

7 

Chicago  WB  City 

1582 

3 

41  53 

87  37 

623 

MID 

MID 

J.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  5 

H.27 

>eorla 

1 

40  55 

89  29 

490 

HP 

)avld  H .  Dugan 

3 

Cicero 

L648 

rook 

3 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

Clsne  Brown  Camp 

1664 

7 

88  24 

HID 

>ure  Oil  Company 

1743 

1 

40  08 

88  58 

746 

6P 

3 

Colllnsville 

4 

38  40 

89  59 

500 

nn 

3  4 

Coul tervllle 

1944 

Randolph 

4 

38  11 

89  36 

590 

MID 

larley  L.  Isom 

3  4 

Crete 

^01  1 

Rill 

3 

41  27 

B7  38 

MID 

Village  of  Crete 

3  4 

Danville 

l\  IU 

7 

40  08 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WD AN 

2  3  4  5 

Danville  Hospital 

2143 

7 

40  08 

87  39 

575 

HID 

CLOSED  -  ■  -  -  - 

5-1-51 

Dan vl 1 le  Sewage  PI  ant 

2145 

7 

40  08 

87  39 

555 

7A 

Ben  Burt 

3 

(aeon 

1 

39  51 

88  57 

682 

7P 

7P 

Amelia  Cooradt 

2  3  5 

7 

Dea  Plaines  1  NW 

-'Hi, 

•ook 

1 

42  03 

87  55 

704 

4P 

CLOSED  ------ 

11-1-50 

Dlona 

2330 

7 

39  22 

88  08 

MID 

2-23-51 

(■I* 

41  50 

696 

6P 

6P 

William  W.  Shuck 

2  3  5 

7 

2397 

! 

40  47 

90  05 

650 

HID 

CLOSED  -  -  -  -  - 

11-18-50 

2417 

IcLean 

40  25 

88  51 

794 

HID 

3  4 

Du  Quoin 

1483 

Perry 

38  01 

89  14 

468 

6P 

6P 

',.  H.  Knetzger 

2  3  5 

'197 

1 

41  06 

88  25 

641 

6P 

1,    CLOSED  -  -  —  -  - 

12-31-50 

Dwlght  St .  Reformatory 

2502 

1 

11  05 

88  28 

641 

HID 

3  4 

2614 

4 

38  37 

90  07 

413 

7P 

1A 

Inlon  Ele .   of  111. 

2  3  5 

2642 

Peoria 

1 

10  57 

B9  38 

tusscl 1  Peck 

3  4 

Edwardsvllle 

2679 

Madison 

7 

38  49 

h<>  ;h 

554 

6P 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

Effingham 

iv,  k  i 

7 

39  07 

UK    3  J 

6P 

6P 

ifflngham  Water  Co. 

2  3  4  5 

7 

S73fl 

Cane 

1 

42  02 

86  17 

729 

7P 

3 

2750 

5 

37  27 

88  18 

357 

5P 

2  3  5 

Blub 

-null 

36  57 

90  22 

429 

5P 

[Tie  Prlnclpia  Coll. 

3 

Evanston  Pumping  Stm. 

2888 

3 

42  02 

87  41 

625 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3  4 

i 

,1 vlngston 

1 

40  44 

88  31 

691 

HID 

Dept.  of  Wtr  Works 

3  4 

Fairfield 

2931 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

2  3  5 

1993 

De  Witt 

j 

10  14 

68  38 

732 

mu 

3  4 

Flora  V 

3109 

Clay 

7 

38  40 

66  29 

490 

6P 

;iay  County  Hospital 

2  3  5 

Freeport 

3257 

Stephenson 

6 

12  18 

69  37 

7P 

7P 

2  3  5 

Freeport  Sewage  Plant 

1262 

Stephenson 

12  17 

89  36 

751 

7A 

Sewage  Treatment  Pi. 

3  4 

Fulton  Dam  13 

3290 

Whiteside 

11  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

2  3  4  5 

Calatla  1  W 

3304 

Saline 

5 

37  51 

88  37 

410 

win 

3  4 

Galena  0312 

Jo  Daviess 

4 

42  25 

90  26 

603 

6P 

3 

Galesburg 

3320 

Knox 

40  57 

90  22 

HID 

5P 

James  Barrett 

2  3  5 

3335 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

6P 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

Geneseo 

3384 

lenrV 

41  27 

90  09 

639 

6P 

3 

Gibson  City 

3413 

?ord 

1 

40  28 

88  23 

753 

6P 

3 

Gladstone  Dam  16 

3455 

hi  rx.i 

91  04 

538 

Clendale  Exp.  Farm 

1482 

5 

37  26 

88  41 

500 

J.S.  Soil  Cons.Serv. 

Golconda  Dam  51 

S 

37  22 

68  29 

354 

6A 

Corps  of  Engineers 

Golden 

1530 

40  06 

91  01 

725 

6P 

3 

Grafton 

3572 

4 

38  58 

90  26 

404 

7A 

3 

Grand  Tower  2  N 

3595 

Jackson 

37  40 

89  30 

367 

7A 

3 

Greenfield 

3666 

39  20 

90  12 

556 

MID 

Fred  S.  Pewter 

3  4 

3683 

Cumberland 

7 

39  15 

88  10 

4P 

ittelbrlck  Shoe  Co. 

Greenville 

li.vi  i 

JO"d 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Grldley 

3709 

McLean 

1 

40  45 

88  53 

752 

BP 

Ezra  D.  Stoller 

3 

Grlggsville 

3717 

1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

Mrs. Ellen  B.  Harvey 

Hardin 

3850 

Calhoun 

1 

39  09 

90  37 

700 

BP 

A.  B.  Campbell 

3 

3879 

Saline 

5 

37  44 

86  32 

366 

6P 

Clyde  Pittman 

Harrlsburg  Disposal  PI. 

3B84 

5 

37  44 

68  31 

6A 

3 

Havana 

3930 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P- 

2  3  5 

Havana  No.  2 

3940 

1 

40  18 

90  04 

460 

7A 

1017 

Ha  -shall 

41  07 

89  22 

491 

7P 

7P 

CLOSED  -  -  -  -  - 

Hlllsboro 

2 

39  09 

89  29 

626 

6P 

6P 

Hoopeston 

1198 

10  28 

67  40 

717 

6P 

6P 

fohB*  hrr'h 

2  3  4  5 

Hudson  Lk  Bloomlngton 

1269 

JcLean 

l 

10  40 

68  56 

740 

MID 

Kutsotivllle 

HI1 

7 

J  9  07 

87  40 

MIH 

3  4 

Kutsonvllle  Pwr  Plant 

1317 

Trawf  ord 

7 

19  06 

87  40 

7A 

111  Public  Serv  Co 

3 

Illinois  City  Dam  16 

i.-iv, 

lock  Island 

■1 

11  25 

91  01 

554 

8A 

:orps  of  Engineers 

3  4 

Jacksonville 

1442 

Jorgan 

1 

)9  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

2  3  5 

Jacksonville  Sewage  PI. 

4447 

■organ 

1 

39  44 

90  14 

575 

HID 

3  4 

4489 

Jersey 

1 

39  07 

90  20 

635 

6P 

6P 

2  3  5 

Joliet  Brandon  Rd  Dam 

1530 

(111 

1 

11  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Jollet  WB  Airport 

4535 

till 

11  30 

68  10 

584 

HID 

IID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  5 

1593 

(  ankakee 

41  07 

87  52 

631 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  NW 

1598 

1 

11  08 

87  56 

620 

6P 

BP 

H.  A.  Durand 

2  3  S 

Kankakee  Sewage  Plant 

li.ii  i 

Cankakee 

11  08 

87  53 

642 

IID 

Hun  Sewage  Trt  PI 

3  4 

Kelthsburg 

1655 

iercer 

4 

11  06 

90  57 

540 

Alfred  M.  Norrls 

3 

Xewanee 

•710 

i 

)1  15 

89  54 

800 

5P 

5P 

Kcwnnec  Baker  Park 

2  3  4  5 

Kewanee  Baker  Park 

1715 

] 

11  15 

89  54 

KID 

CLOSED  -   

5-14-51 

La  Harp*  1  SW 

1823 

1 

10  35 

90  58 

691 

BP 

BP 

(ont  Campbell 

2  3  5 

7 

rarroll 

4 

12  06 

69  50 

IID 

milom  E.  Aurand 

3  4 

La  Salle 

t  <*,:;' 

-a  Salle 

1 

U  20 

69  06 

522 

7P 

3P 

"festclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  I  S 

1923 

,a  Salle 

i 

11  19 

89  06 

7A 

Arthur  J.  Fischer 

3 

lawrencevllle 

1959 

,a*reoce 

18  44 

87  41 

472 

ep 

frank  Bray 

3 

I  Drainage  Code i     1.   Illinois     2.  Kaskaskla     3.  Lake  Michigan     4.  Mississippi     5.  Ohio    G .  Rock     7.  Wabash 


ILLINOIS 

JUKB  1951 


Station 

County 

1 

-c 

Obser- 
vation 
tune 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  1 

a 

1 
3 

Longiti 

Elevati 

Temp 

Precip. 

Lincoln 
Lincoln  No.  2 
Lockport  Lock  L  Dam 
Lockport  Power  Bouse 

5036 
5079 
5084 
5131 
5136 

McLean 

Wl  11 
Will 

i 

i 
i 

40  21 

40  09 

41  34 
41  34 

89  22 
89  21 
88  05 
88  05 

780 
591 
600 

7P 

7P 
7P 
7A 
HID 

nib 

John  Zurkammer  Jr. 
George  L.  Smith 
Corps  of  Engineers 
Chgo  Sanitary  Dist. 

2  3  5 
3 

3  4 
3  4 

7 

Louisville 

Mackinaw 

Macomb 

Marengo 

Marietta 

5216 

5280 
5326 
5334 

Clay 

Tazewell 

Mcuonough 

McHenry 

Fulton 

7 

1 

6 

38  46 
40  32 
40  28 
42  15 
40  30 

88  30 

89  21 

90  40 
88  36 
90  24 

480 

646 
702 
819 
546 

6P 

HID 

6P 

6P 
MID 

Carl  E.  Parrell 
T .  L.  Haensel 
W.  S.  Newell 
Frank  J.  Mack 
Joseph  Ace  McCance 

3  4 

3 
3 

2  3  5 
3  4 

7 

Marseilles  Lock 
Marshall 

5342 
5364 
5372 
5380 
5405 

Williamson 
Macon 
La  Salle 
Clark 
St.  Clair 

4 

1 
7 

37  44 

40  02 

41  20 
39  23 

38  29 

88  55 
88  57 

88  45 
87  42 

89  48 

448 

725 
486 
636 
425 

5P 
MID 
7A 
6P 
S3 

C.  N.  Danlelson 
Nelson  R.  Smith 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

Dr.  Robt.  F.  Llsche 

3 

3  4 

3 
3 
3 

Mason  City 
Mat toon 
McHenry 
McHenry  2  S 
McLeansboro 

5413 
5430 
5493 
5498 
5515 

Mason 

Coles 
McHenry 
McHenry 
Hamilton 

7 
1 
1 
5 

40  12 
39  28 
42  21 
42  19 

38  05 

89  42 
88  21 
88  16 
88  15 
88  32 

581 
718 
750 
742 
500 

MID 

6P 

HID 
HID 
HID 

6P 

Charles  Fllospacb 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Fred  C.  Feltz 
John  J.  Barnlngs 
F.  C.  Frazler 

3  4 

2  3  5 
3  4 
3 

2  3  5 

Medom 

Moline  WB  Airport 
Monmouth  Airport 
Montlcello 

5539 
5712 
5751 
5768 
5791 

Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 

Piatt 

*1 
1 
6 
4 
1 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 
40  02 

90  08 

89  02 

90  31 
90  38 
88  34 

622 
751 
589 
770 
659 

7P 

MID 

6P 

7P 

MID 

6P 
4P 

M    F.  Dodge 
City  of  Hlnonk 
U.S.  Weather  Bureau 
Martin  Airways  Inc. 
C.  H.  Wittlg 

3 

2  3  5 
2  3  4  5 

2  3  5 
3 

7 
7 

Morris 
Morris  3  NE 
Morrison 
Morrisonvill© 
Morrlsonvllle  1  E 

5B20 
5825 

584  1 
5846 

Grundy 

Whiteside 
Christian 
Christian 

1 
1 
6 
1 
1 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 
49  25 

86  26 

88  22 

89  58 
89  27 
89  26 

549 

670 
638 
638 

6P 
7P 

7P 

7A 
6P 
7P 
KID 
7P 

Donald  M.  Pyatt 
Ralph  H .  Green 
Frank  A.  Lowls 
John  R.  Lowls 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3  1 
2  3  5 

7 
7 

Mourt  Cancel 

Mount  Carmel  Water  Wks. 

Mount  Carroll 

Mount  Olive 

Mount  Pulaski 

5888 
5893 
5901 
5917 
5927 

Wabash 

Carroll 
Macoupin 
Logan 

7 
7 

4 

1 

38  25 

38  25 
42  05 

39  04 

40  00 

87  45 

89  58 
89  43 
89  17 

465 

817 
681 
687 

6P 
7P 

7A 
HID 

7P 
BP 
5P 

Frank  D.  Tallcy 
Ht  Carmel  Wtr  Wks 
James  F .  KcCray 
Henry  W.Johnson 
Alva  Brown 

2  3  5 
3  4 

2  3  5 
3 
3 

7 

Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 
Murphysboro  Wtr  Works 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 
5983 
6011 
6069 

Jefferson 

Washington 
Kendall 

4 
4 

2 
1 

39  59 
38  22 

37  46 

38  23 
41  32 

90  46 
8B  55 
69  19 
89  25 
88  27 

711 
590 
420 
505 
707 

6P 

7P 
7A 

MID 

BP 
6P 

F.  E.  Sahland 
Radlc  Station  WMIX 
Murphysboro  Wtr  Co 
R.  E.  Schlelfcr 
Warren  S.  Gray 

3 

2  3  5 
3  4 
3 
3 

7 

New  Bostoc  Dam  17 

Ne»  Burnside 
Newton 

Olney  Radio  Station 

5085 
6093 
6159 
6446 

Mercer 
Johnson 
Jasper 
Richland 

4 

5 
7 
7 

41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

38  42 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 
88  04 

571 
560 
513 
472 

7P 
6P 
5P 

8A 
7A 
7P 

SP 

Corps  of  Engineers 
H.  D.  Harris 
Miss  Mae  McCabe 
George  u  Payne 
Radio  Station  WVLH 

3 
3 

2  3  5 
2  3  4  5 
2  3  5 

7 

Oregon 

Oregon  Water  Works 

Ottawa 

Palestine 

6490 
6492 

6558 
6579 

Ogle 

Ogle 

La  Salle 

Crawford 

Christian 

6 
6 
1 
7 
2 

42  01 
42  01 

39  00 
39  23 

89  20 
89  20 

88  50 
87  37 

89  05 

702 

514 

696 

7P 

MID 
8A 
7P 
7P 
7P 

Carnation  Company 

John  A.  Beed 

B.  M.  Gaddls 

C.  E.  Schumacher 

3  4 
3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 

7 

Paris  Sewage  Plant 
Payson 

Peoria  Lock  &  Dam 

6605 
"61') 

i.Chl 

6670 
6706 

Edgar 
Edgar 

7 
7 
1 
4 
1 

39  37 
39  38 
41  41 

39  49 

40  37 

87  41 

87  42 
68  59 
91  14 
89  39 

735 
739 
928 
640 
445 

7P 

MID 

7P 
5P 
BP 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
W.  A.  Woods 
Edith  A.  Robblns 
Corps  of  Engineers 

3  4 

2  3  5 

3 

3  4 

Peoria  WB  Airport 

Petersburg 
Piper  City 

Plttsfield  Water  Wks. 

6711 
6725 

6819 
6833 

Will 

Ford 
Pike 

1 
1 
1 
1 
4 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

39  39 

89  41 

87  48 

89  51 

88  11 

90  46 

654 
722 
524 
670 

HID 

MID 
2P 
IP 
HID 
HID 

U.S.  Weather  Bureau 
Miss  Mlna  Cutl 
Frank  B.  Ralney 
Isaac  B.  Griffith 
Raymond  T.  Loyd 

2  3  4  5 
3 

3 

3  4 

3  4 

7 

Pleasant  Hill  2  E 
Pont lac 

Prairie  du  Rocher 
Prlncevllle  2  NW 
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6P 
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Roger  Williams 
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Frank  S.  Stewart 
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3  4 
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3 

7 

Quincy 

Qulncy  CAA  AP 
Quincy  Dam  21 
Quincy  Memorial  Bridge 
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7067 
7072 
7077 
7082 

Adams 
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4 
4 
4 

41  40 

39  57 
39  56 
39  54 
39  56 

89  56 
91  24 
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91  26 
91  24 

625 
601 

483 

7P 
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7A 
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Rochelle 

7150 
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7244 
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7348 

Champaign 
Randolph 
Washington 

Ogle 

7 
2 
2 
7 
6 

40  18 
38  13 
38  22 

40  40 

41  55 

88  09 
90  00 

89  11 

88  11 

89  04 

744 
444 

544 
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HID 
7P 
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7A 

7P 
3P 

U.  3.  Air  Force 
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R.  E.  Bradbury 
California  Pkg  Corp 

2  3  4  5 
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3  4 
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7 
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Rockford 
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Rockport 

7375 
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7  38" 
7400 

Winnebago 
Rock  Island 
Pike 

6 

6 
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42  21 
41  31 

39  32 

69  05 

88  59 

89  03 

90  34 

91  00 
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743 
568 
470 

6P 
HID 

6P 
7A 
HID 

SA 

6P 
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Urs.  D.  S.  Cummings 

Corps  of  Engineers 
Harry  Williams 

2  3  5 
3  6 

12-19-50 
3 
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Rushvllle 
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Salem 

Shawneetown  New  Town 
Sldell 

7551 

7MI.", 
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7HV.I 

7952 

Marlon 

Gallatin 

Vermilion 

7 
2 
5 
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40  07 
38  56 

38  37 
37  43 

39  55 

90  34 
68  01 
8B  57 
88  10 
87  49 

683 
446 
544 

350 

6P 

6P 
7A 
5P 
6A 
7A 
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1 
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4 
1 
2 
6 
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42  21 
41  07 

39  34 
41  59 

40  22 
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90  26 

625 
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840 
734 

5P 

8P 
7P 

5P 
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2  3  5 
3 

3  4 
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2  3  5 

7 

7 
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H  7  1 1! 

Christian 
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Champaign 

1 
1 

7 

39  33 
41  18 
41  06 

39  48 

40  08 

89  18 
89  30 
89  52 
88  17 
88  13 

634 

512 
752 

■'43 

6P 
7P 

6P 
6P 
SP 
f>P 
7P 

Orville  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 
DeKalb  Agrl.  Assn. 
State  Water  Survey 

3 
3 
3 

2  3  S 
2  3  5 

7 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dam 
Vandalla 
Vlrden 

8745 
H7M) 
8  75fi 

8781 

HKCu 

Champaign 
Champaign 
La  Salle 

Macoupin 

7 
7 
1 
2 
1 

40  06 

40  06 

41  19 

38  58 

39  30 

88  15 
88  14 

88  59 

89  46 

730 
464 
503 
674 

6P 

HID 

7A 
7A 
9A 
6P 

U.S.  Soil  Cons  Serv 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
Ernest  E.  Brlcker 
E.  M.  Watkins 

3  4 

3  6 
3 

3  4 

2  3  5 

Walnut 

Washington 
Waterloo 

K91h 
K97B 

a  9  90 
9002 
9010 

Hancock 
Tazewell 
Monroe 
De  Kalb 

6 

1 

4 

41  33 
40  21 

40  42 
38  20 

41  46 

89  35 
91  26 
69  24 

90  09 
86  46 

714 
490 
740 
717 
779 

6P 

6P 
5P 

KID 
8A 

KID 

Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewlng 
Willis  A.  Sullivan 
E.  H.  Wolf 
Wm.  Ray  Clarke 

2  3  5 
3 

3  4 

3 

3  4 

Watseka 
waukegan 
Wayne  City 
Wen on a 

West  Frankfort  8  E 

9021 
i)02-> 
9040 
9090 
9140 

Iroquois 

Marshall 
Franklin 

1 

3 
7 

40  46 
42  21 

41  03 
37  54 

87  51 
98  35 
89  03 

88  48 

634 
668 
385 

480 

7P 
TP 

7P 
7P 
7A 
MID 
hid 

Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 
Paul  F .  Nichols 
Leonard  H.  Foley 
111  State  Wtr  Surv 

2  3  S 
2  3  5 
3 

3  4 
3  4 

Wheaton  College 
White  Rail  1  E 
Wilcox 
Windsor 

B38I 
9241 
9274 
935  1 

Du  Page 
Greene 
Clay 
Shelby 

1 
1 

7 

2 

41  52 
39  26 

38  38 

39  26 

88  06 
90  23 
88  18 
88  36 

753 
57S 

685 

5P 
6P 

6P 
5P 
7A 
6P 

Wheaton  College 

E.  Lowell  Routt 
Nina  M.  Ryherd 

2  3  5 
2  3  5 

3 

2  3  5 

7 

•JEW  STATIONS 

LaCOfl 

Yates  City 

Arlington  Heights    4  SSE 
Rockford  CAA  AP 
Janesvllle 

4805 
9816 

7  1HV 

4465 

Cook 

Winnebago 
Cumberland 

41  02 
40  47 

12  02 

42  12 
39  22 

89  24 

90  01 
87  58 
89  06 
B8  15 

480 
704 

r>P 
HID 

5P 

4P 

HID 

Richard  B.  Stlth 
Ora  L.  Bell 
George  A.  Honemann 
U.S. Civil  Aero.  Adm. 
Albion  F,  Edwards 

2  3  5 
3  4 

3 

2  3  4  5 
3  4 

7 

Vandalla  CAA  AP 

8783 

Fayette 

2 

38  59 

89  10 

532 

M1H 

HID 

U.S. Civil  Aero.  Adm. 

2  3  4  5 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  lo  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observat ion  t imes  given   in  the  Station  Index  are  in  local  standard  t ime . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but   for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  other- 
wise shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3.  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     Sec  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,   4,  6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing 
or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
t       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6       Station  not  equipped  with  a  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 


CORRECTIONS 

March  1950,     Table  2,  Roberts  3  N,   number  of  days  with  minium  32°  or  below  should  be  24. 

Table  2,  Rockford,  delete  greatest  day  of  precipitation  and  date,  and  delete  number  of  days  with  .01  or  more  and  number  of  days  with   .25  or  more. 

April  1950,     Table  3,  Carpenter  1  SW,   1st  should  be  .00.   2nd  should  be  .78. 

Table  4,  delete  entries  on  1st  and  2nd.     Correct  entries  on  2nd,  should  be  .04  at  noon,    .05  at  lp,   .03  at  2p,    .12  at  4p,  12  at  5p,   .14  at  6p, 
.26  at  7p,    .02  at  8p,  and  .78  total. 

May  1950,     Table  2,  Wheaton  College,  delete  all  temperature  entries. 

December  1950.     Table  3,  Wenona,   21st  should  be   .06,  22nd  0,   25th  .34,  and  total  1.07. 

Table  4,  Wenona,   21st  add   .04  at  9p,   .02  at  lOp,  and  total  of   .06.     On  25th,  delete  hourly  amounts  and  add  *'s  from  6a  to  11a  Inclusive,    .34  at 
noon  and  change  total  to  .34. 

December  1950,     Table  2,  Alton  Dam,  mean  temperature  27.4,  degree  days  1159. 

Table  5,  3rd  max  36,  6th  max  26,  mean  max  36.8. 

February  1951,     Table  3.  Edelstein,  delete  entries  on  26th  and  28th  and  add  dashes  22nd  through  28th. 

Table  4,  22nd,  enter  dashes  11a  through  total,     26th,  delete  all  entries,   28th,  delete  all  entries  and  enter  dashes  la  through  total. 

March  1951,     Table  3,  Kewanee  Baker  Park,  delete  dashes  and  add  daily  amounts:     10th  *,  11th  •,   12th  *,   13th  •,   14th        15th  1.12,   17th        18th  6.8,  27th 
.04,   28th   .59,   29th   .78,   30th   .15,   total  3.60. 

Table  4.  Kewanee  Baker  Park,   precipitation  entries  on  28th,   29th,  30th  and  31st  should  be  moved  back  one  day  to  the  27th,   28th,   29th  and  30th. 
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STATION  LEGEND 


•  >    Precipitation  only 

d>  Precipitation,  storage 

-O-  -•-  -O-  Precipitation  and  Temperature 

(j>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 

®   Section  Center 

Type  of  gage      O  Non-recording; 
•   Recording:  <*  Both  types 

Double  circle  combinations  Complete  Meteorological. 
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ILLINOIS  -  JULY  1951 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

July  1951  was  a  cool  and,  in  most  sections,  abnormally  wet  month.  Average  temperature 
for  the  State  was  74.8°,  which  was  1.6°  below  normal.  However,  this  temperature  defi- 
ciency was  not  nearly  so  marked  as  that  of  July  1950,  when  the  average  temperature  was 
72.9°.  Average  temperatures  reported  for  the  month  ranged  from  80.7°  at  Cairo  to  69.4° 
at  Marengo.  The  month's  highest  temperature,  98°,  which  was  reported  from  both  Alton  Dam 
and  East  Saint  Louis,  is  identical  with  last  year's  highest  temperature,  which  was  the 
lowest  July  maximum  in  61  years  of  Statewide  records.  The  State  average  total  precipi- 
tation of  4.63  inches  is  1.40  inches  in  excess  of  normal.  Greatest  monthly  total  observed 
was  at  Toulon,  where  13.81  inches  were  recorded,  while  the  least  total  for  the  month  was 
reported  from  Salem,  where  only  1.30  inches  fell. 

Total  monthly  rainfall  in  excess  of  9  inches  fell  in  a  belt  extending  from  Iroquois  County 
westward  across  southern  Livingston  County,  Marshall,  Stark  and  the  southern  portions  of 
Henry  and  Bureau  Counties.  Local  flooding  in  this  area  of  high  monthly  totals  resulted  in 
appreciable  local  damage  at  a  number  of  points.  The  area  of  least  rainfall  was  a  belt  ex- 
tending from  Marion  and  Clay  Counties  northeastward  across  portions  of  Fayette,  Effingham, 
Shelby,  Christian  and  Macon  Counties  of  Sangamon,  where  monthly  totals  of  less  than  2  inches 
were  reported. 

The  first  week  of  July  was  cool  and,  during  this  period,  the  lowest  temperature  for  the 
State  was  reported  when  Chicago  Heights  observed  a  low  reading  of  44°  on  the  6th.  The 
second  week  found  temperatures  somewhat  higher  in  the  southern  third  of  the  State  but  still 
below  normal  to  the  north.  Following  that,  temperatures  were  above  normal  and,  during  this 
period,  the  month's  high  reading  of  98°  was  reported,  first  from  Alton  Dam  on  the  16th  and 
later  from  East  Saint  Louis  on  the  22nd.  There  was  no  pronounced  temperature  trend  during 
the  last  decade  of  the  month. 

In  the  northern  two-thirds  of  the  State,  heaviest  rainfalls  were  centered  around  the  8th 
and  22nd.  Chenoa  reported  a  24-hour  fall  of  8.20  inches  on  the  9th.  Falls  in  the  southern 
third  of  the  State  were  sporadic  with  the  greatest  falls  for  any  one  day,  3.46  inches, 
occurring  at  Makanda  on  the  9th. 

Despite  a  wet,  cool  month,  most  crops  were  normal.  Corn  averaged  just  under  6  feet  in 
height,  which  was  in  advance  of  last  year,  and  about  70%  of  the  crop  was  tasseled.  Wheat 
combining  was  completed  by  the  end  of  the  month  and  soybeans  were  60%  in  bloom. 

The  heavy  rains  and  locally  severe  thunderstorms  of  July  8  and  9  resulted  in  considerable 
crop  and  property  damage  in  sections  of  Illinois  north  of  a  line  from  Danville  to  Lincoln 
to  Peoria  to  Rock  Island. — JTC 
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In  addition  to  the  climatologlcal  data  from  some  6,000  leather  Bureau  and 

cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hy- 
droclimatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Bydrocllnatlc  Network  Is  a  nationwide  net  of  rain  gages 
— wostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipita- 
tion. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers, 
Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order 
to  provide  records  of  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning 
of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network, 
now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has 
been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  an- 
nually to  the  leather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  av- 
eraged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000 
since  that  date.  For  the  years  1940-42,  the  Department  of  Agriculture  trans- 
ferred about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  In  its  work,  and  since 
1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  meet 


the  Increasing  needs  of  their  program  In  the  Western  States. 

Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Hydrocl lmatic 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
were  Issued  monthly  for  each  of  8  drainage  areas  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  to  meet  the  Internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  0.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  individuals 
as  listed  in  the  Station  Index. 
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Wind  direction 

Wind 

m. 

speed 

ph. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

I  . 

£  a 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

12:30a  CS1 

6:30a  CS1 

H 

fa 
u 

a 

ro 
w 

6:30p  CST! 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66  -OS 

661-001 

200 
and  over 

3 

,2 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 

Cairo  WB  City 

6.0 

34 

1 

9 

4 

5 

3 

0 

0 

13 

73 

7.1 

Chicago  WB  Airport 

S 

15 

6.4 

34 

NW 

8 

78 

81 

55 

59 

5 

7 

1 

1 

1 

1 

16 

66 

5.7 

Jollet  WB  Airport 

N 

12 

7.5 

91 

88 

59 

64 

6 

5 

4 

0 

1 

1 

17 

5.5 

Hollne  WB  Airport 

rfE 

12 

7.0 

38 

NE 

a 

86 

86 

61 

63 

5 

4 

3 

3 

2 

0 

17 

66 

5.7 

Peoria  WB  Airport 

S 

12 

8.4 

42 

X 

16 

86 

87 

60 

64 

6 

3 

2 

1 

3 

0 

15 

67 

5.5 

Springfield  WB  Airport 

SSW 

12 

9.0 

33 

w 

9 

88 

90 

63 

65 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

75 

5.8 

COMPARATIVE  DATA 

Table  1 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

5.  S 

a  e 

Year 

e 

i 

e 

e  — 

«  o 

Year 

■ 

• 

« 1 

■o  a 

Year 

e 

e 

tl 

s 

* 
* 

5 

?! 

"8  S 

| 

1 

A 

C 
e 

■ 

II 

°  s 

o> 
2 

1 

1 

I 

11 

°  8 

Ave 

i 

i 

S 

Ave 

?  1 
<  s 

0  _ 

2  P 

Ave 

Hig 

i 

S 

■ 
> 

< 

<  • 

6  FH 

zq 

Ave 

t 

* 

S 

Ave 

II 

6  _ 
ZO 

1890 

75.5 

106 

42 

2.02 

5 

1913 

78.5 

108 

41 

2.09 

6 

1936 

83.5 

115 

44 

1.22 

5 

1891 

70.7 

102 

45 

2.19 

7 

1914 

79.2 

109 

42 

1.51 

5 

1937 

75.7 

100 

43 

3.18 

7 

1892 

TTTT 

107 

45 

3.79 

9 

1915 

73.0 

101 

41 

6.73 

14 

1938 

77.1 

103 

50 

4.74 

9 

1893 

77.8 

105 

48 

2.00 

5 

1916 

80.9 

108 

50 

1.23 

3 

1939 

76.7 

104 

48 

3.37 

7 

1894 

76.3 

106 

41 

1.51 

4 

1917 

75.2 

103 

44 

2.85 

8 

1940 

76.9 

107 

41 

1.53 

4 

1895 

73.8 

105 

41 

5.37 

9 

1918 

73.9 

105 

42 

2.39 

6 

1941 

77.0 

10S 

44 

2.74 

6 

1896 

75.5 

106 

39 

6.44 

9 

1919 

78.8 

104 

48 

1.93 

S 

1942 

76.8 

101 

44 

4.89 

10 

1897 

77.4 

104 

48 

3.51 

8 

1920 

74.6 

101 

45 

2.47 

7 

1943 

77.5 

102 

45 

3.00 

7 

1898 

75.8 

102 

41 

2.93 

7 

1921 

80.7 

105 

47 

1.83 

5 

1944 

76.2 

105 

43 

1.83 

6 

1899 

75.5 

101 

40 

3.57 

8 

1922 

75.2 

102 

41 

3.68 

8 

1945 

73.8 

104 

41 

1.45 

6 

1900 

75.4 

99 

41 

4.27 

8 

1923 

77.1 

107 

47 

2.16 

6 

1946 

76.3 

104 

49 

2.41 

6 

1901 

82.2 

115 

40 

2.31 

5 

1924 

72.0 

101 

41 

3.30 

9 

1947 

73.0 

104 

41 

1  .88 

6 

1902 

76.2 

104 

44 

4.60 

10 

1925 

76.0 

105 

44 

2.99 

8 

1948 

75.9 

100 

44 

5.45 

10 

1903 

75.9 

102 

40 

3.71 

7 

1926 

76.8 

107 

44 

3.52 

7 

1949 

78.6 

103 

50 

4.40 

0 

10 

1904 

73.2 

104 

35 

4.71 

9 

1927 

74.5 

100 

44 

3.30 

8 

1950 

72.9 

98 

43 

3.98 

T 

8 

1905 

73.2 

99 

45 

5.00 

11 

1928 

76.3 

99 

44 

3.58 

8 

1951 

74.8 

98 

44 

4.63 

T 

9 

1906 

74.0 

100 

43 

2.39 

7 

1929 

76.2 

100 

44 

4.69 

10 

1907 

75.9 

103 

40 

5.70 

12 

1930 

79.1 

112 

41 

1.01 

5 

1908 

75.6 

100 

45 

3.44 

8 

1931 

79.3 

108 

46 

2.97 

6 

PERIOD 

76.3 

3.26 

T 

1909 

73.5 

102 

40 

4.77 

8 

1932 

77.6 

105 

46 

3.32 

7 

1910 

76.3 

104 

40 

4.15 

9 

1933 

78.1 

107 

49 

2.41 

5 

1911 

76.3 

108» 

41 

2.25 

7 

1934 

81.7 

114 

44 

3.24 

8 

1912 

75.9 

100 

43 

4.28 

9 

1935 

79.1 

104 

51 

3.36 

8 

Data  for  the  period  beginning  with  1949  to  date  have  been  weighted  on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  thin  table 
for  earlier  years. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  ™™ 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  oi  days 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

b  ? 
01  0 

3  "9 

Z  0 

Min.  32' 
or  below 

■3 
8 
0 
H 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

V 

0 

0 

0 
0 

s 

0 
B 

0 
0 
to 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 

74.0 

-1.8 

93 

27 

53 

1+ 

1 

3 

0 

1.18 

1.57 

22 

.0 

11 
6 

3 

2 

Antioch 

70.7 

-2.5 

89 

26 

51 

6 

3 

0 

0 

3.  29 

.16 

2.18 

8 

.0 

1 

1 

-2  6 

4 . 38 

2 . 43 

8 

.0 

9 

2 

2 

Chicago  Heights 

70.0 

91 

26 

44 

6 

4 

2 

0 

2*87 

2.33 

27 

.0 

10 

4 

2 

Chicago  Onlversitv 

70.9 

-1.6 

89 

21 

54 

6 

5 

0 

0 

4.49 

1.16 

2.49 

8 

10 

3 

1 

Chicago  WB  AP 

72.6 

-  .1 

91 

21+ 

53 

5+ 

0 

4 

0 

4 . 96 

1.53 

2.41 

8 

.0 

11 

3 

2 

Chicago  WB  City 

73.0 

-  .9 

90 

18+ 

57 

5 

2 

2 

0 

5 . 99 

2.56 

2.58 

8 

9 

4 

3 

72 . 8 

-2.0 

92 

26 

12 

4 

3 

Dixon 

71.6 

-2)9 

91 

27 

46 

5 

4 

2 

0 

7  73 

4. *02 

4!  00 

8 

!o 

14 

4 

2 

Freeport 

70.8 

-2.5 

92 

27 

46 

5 

6 

2 

0 

7*53 

3.63 

4.85 

8 

.0 

11 

2 

1 

Fulton  Dam  13 

72.7 

-1.9 

90 

27 

54 

5 

1 

1 

0 

-7  '  ^ 

3.13 

2.35 

9 

.0 

12 

4 

2 

Galesburg 

73.7 

91 

21+ 

55 

5 

1 

2 

0 

4.06 

4.50 

22 

.0 

12 

3 

2 

Galva 

72.8 

-2.  9 

93 

21 

50 

5 

3 

3 

Joliet  WB  AP 

71.2 

-2.8 

92 

27 

47 

6 

3 

4 

0 

5*46 

2.47 

3.54 

8 

.0 

11 

2 

2 

Kankakee 

72.4 

-2.6 

90 

21 

49 

6 

0 

1 

0 

6.20 

2.99 

2.27 

27 

.0 

8 

3 

3 

Kankakee  4  W 

71.2 

88 

26 

46 

6 

3 

0 

0 

2.32 

2.46 

27 

T 

8 

2 

2 

Kewanee 

72.8 

-2.7 

92 

27 

50 

5 

3 

4 

0 

_ '  _ 

3.71 

.0 

11 

73.4 

92 

21+ 

49 

5 

2 

0 

•7 '  01 

4.20 

9 

La  Salle 

73.7 

-2.4 

95 

27 

51 

5 

1 

6 

0 

557 

2.61 

1.61 

9 

.0 

12 

5 

2 

Marengo 

69.4 

-3 . 8 

91 

27 

46 

5 

9 

2 

0 

5.45 

2.36 

3.33 

8 

.0 

11 

2 

1 

Mlnonk 

73.3 

-2.2 

93 

21 

51 

5 

1 

4 

0 

3 . 58 

4 . 68 

9 

.0 

10 

2 

Mollne  WB  AP 

// 

72.9 

-  .6 

92 

21 

52 

5 

3 

3 

0 

2.27 

1.35 

22 

T 

12 

5 

2 

Monmouth  Airport 

73.1  M 

-2.8 

91 

21+ 

48 

5 

4 

3 

0 

5'  53 

1.77 

3.00 

22 

.0 

2 

Morris  3  NE 

72.1 

-3.0 

91 

27 

50 

5+ 

1 

3 

0 

4 . 92 

2.09 

2.11 

8 

.0 

10 

2 

2 

Morrison 

72.9 

-1.3 

93 

27 

50 

5 

2 

5 

0 

8.18 

4.54 

4.05 

8 

.0 

12 

4 

3 

Mount  Carroll 

71 . 4 

-2.1 

91 

27 

47 

5 

3 

0 

6.93 

3 . 46 

2 . 96 

8 

,  0 

Ottawa 

73*9 

-2.0 

96 

27 

48 

5 

1 

7 

0 

4.85 

1.80 

1*75 

8 

!o 

12 

3 

2 

Pontiac 

73.0  M 

-3.9 

90 

21 

55 

2 

0 

1 

0 

6.63 

3.81 

3.86 

9 

.0 

14 

3 

2 

Rockf ord 

72.9 

-1.3 

95 

27 

47 

5 

1 

3 

0 

5.36 

1.90 

2.78 

8 

.0 

8 

3 

1 

Rockford  CAA  AP 

71.6 

-1.3 

93 

27 

51 

5 

5 

3 

0 

7.41 

3.97 

4.99 

8 

.0 

11 

3 

1 

Stockton 

70. 4 

91 

27 

47 

5 

5 

1 

0 

6 . 20 

2.29 

2.70 

8 

,  0 

10 

3 

2 

Sycamore 

71.1 

-2.3 

91 

27 

47 

5 

3 

2 

0 

4.91 

3.60 

8 

.0 

9 

4 

3 

Walnut 

73.8 

-2.1 

93 

27 

50 

5 

1 

5 

0 

5*52 

2.15 

2.64 

8 

.0 

9 

3 

1 

Waukegan 

70.2 

-1.5 

90 

26 

49 

6 

16 

1 

0 

4.25 

1.27 

1.92 

8 

.0 

9 

4 

1 

Wheaton  College 

72.1 

90 

27 

48 

6 

1 

1 

0 

4 . 53 

1.48 

2.34 

22 

.0 

12 

3 

2 

DIVISION 

72.2 

-2.2 

R  fic 
. 

2 . 91 

T 

CENTRAL  DIVISION 

Bloomington  Normal 

74.9 

-1.6 

92 

21+ 

53 

1+ 

0 

6 

0 

.30 

1.91 

9 

.0 

9 

2 

1 

Carllnvllle  4  E 

75.8 

-1.9 

96 

21 

50 

6 

0 

12 

0 

-1.88 

.43 

11 

.0 

8 

0 

0 

75 .  9  M 

-1.3 

94 

27 

49 

5 

0 

0 

.81 

1.61 

g 

.  0 

9 

3 

Chenoa 

72.6  M 

92 

21 

50 

5 

2 

3 

0 

9  00 

5*99 

8.20 

9 

T 

8 

1 

1 

Danville 

74.3 

-  .8 

94 

27 

47 

6 

1 

7 

0 

5.79 

2.64 

3.65 

9 

.0 

10 

2 

1 

Decatur 

75.8 

-1.4 

95 

21 

52 

6 

0 

10 

0 

1 . 45 

-1.80 

.63 

23 

.0 

9 

1 

Griggsvllle 

75.3 

-2.8 

95 

21+ 

52 

6 

1 

11 

0 

2 . 74 

-  .27 

.92 

11 

.0 

10 

2 

° 

75 , 5 

-1.9 

94 

21 

54 

6 

0 

5 

0 

2.12 

-1.61 

1 .05 

22 

.0 

6 

2 

Hill-boro 

76.2 

-1.6 

94 

21 

52 

6 

1 

13 

0 

3 . 44 

.43 

1.95 

20 

.0 

9 

2 

1 

Hoopeston 

74.0 

-1.7 

92 

21 

49 

6 

1 

4 

0 

5.06 

1.46 

1.93 

9 

T 

11 

3 

Jacksonvl lie 

76.3 

-  .6 

97 

16 

53 

6 

2 

8 

0 

4.89 

1.89 

1.47 

22 

.0 

8 

3 

Jerseyvllle 

76.9 

-1.3 

94 

21 

54 

6 

0 

15 

0 

3 . 78 

.67 

1.98 

23 

.0 

6 

3 

![ 

La  Harpe  1  3W 

75.1 

-1.1 

94 

27 

52 

1+ 

0 

10 

0 

3 . 99 

.37 

1.14 

9 

T 

12 

3 

Lincoln 

74.6 

-1.9 

94 

27 

52 

5+ 

1 

9 

0 

4 . 30 

1.18 

1.83 

9 

.0 

7 

3 

Mattoon 

75.2 

92 

8 

54 

5 

2 

6 

0 

3*63 

.13 

1.60 

9 

.0 

8 

3 

1 

Morrisonville 

74.9 

-1.7 

92 

21+ 

52 

6 

2 

9 

0 

2  79 

-  .32 

1.36 

20 

.0 

5 

2 

i 

Newton 

95 

17+ 

15 

0 

3 .60 

.34 

1.22 

24 

.0 

8 

3 

j 

76  8  M 

-1.2 

96 

49 

4 . 00 

.  57 

2 . 17 

11 

10 

2 

Pana 

77.3  M 

-  !l 

95 

21+ 

53 

6 

0 

15 

0 

1 . 78 

-1*34 

.54 

22 

!o 

12 

1 

Paris  Water  Works 

74.3 

-2.2 

94 

27 

48 

g 

1 

8 

0 

3*31 

.01 

2 . 20 

9 

,  0 

10 

1 

3 

9 

4 

Qulncy 

77*1 

-X.3 

97 

22 

55 

1 

0 

14 

0 

1*98 

4*15 

22 

!o 

9 

1 

1 

Qulncy  CAA  AP 

73 . 9 

93 

21 

0 

3 . 60 

4.62 

22 

.  0 

9 

3 

Rantoul  Chanute  AF 

// 

74.4 

93 

21 

54 

6 

0 

4 

0 

5*91 

2*62 

2.60 

9 

.0 

11 

4 

Roberts  3  N 

72.5 

-2.8 

92 

21+ 

50 

6 

0 

0 

7*01 

3.89 

3.90 

9 

.0 

11 

2 

Rusbville 

78.4 

1.2 

96 

21+ 

56 

1 

0 

0 

4.53 

1.37 

2.10 

22 

.0 

1 

Springfield  WB  AP 

// 

74.9 

.9 

92 

21+ 

54 

1 

0 

4 

0 

1.66 

-1.20 

.90 

11 

.0 

6 

1 

Springfield  WB  City 

76.6 

.  1 

95 

21+ 

56 

1 

0 

0 

1.34 

-1 . 52 

.65 

11 

.0 

g 

1 

Table  Grove 

75.7 

-1.3 

95 

27 

53 

5 

1 

7 

0 

1.67 

-2.05 

1.15 

9 

.0 

8 

1 

1 

Tuscola 

75.0 

94 

27 

50 

6 

1 

10 

0 

.0 

Urbana 

74.0 

-1.7 

91 

27 

53 

6 

1 

3 

0 

3 . 66 

.55 

2.35 

9 

.0 

8 

2 

1 

Vandalla  CAA  AP 

75.6 

93 

26 

50 

6 

0 

11 

0 

1.77 

23 

.0 

8 

3 

j 

Virden 

75.3 

93 

21+ 

53 

1 

1 

0 

2 .  29 

-  .  76 

1 . 14 

20 

.  0 

4 

2 

Watseka 

73.0 

90 

21+ 

47 

6 

1 

2 

0 

6.71 

6.70 

9 

.0 

12 

3 

White  Hall  1  E 

75.3 

-2.2 

92 

16 

51 

1 

3 

7 

0 

2*92 

-  .29 

1.00 

22 

.0 

7 

2 

1 

Windsor 

75.1  M 

-1.5 

95 

22 

50 

6 

2 

7 

0 

3 

.17 

1.38 

17 

.0 

9 

3 

2 

DIVISION 

75.2 

-1.5 

.76 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Alton  Dam  26 

78.8 

98 

16 

56 

6 

0 

21 

0 

4 . 40 

1.34 

1.82 

24 

.0 

7 

3 

2 

Anna  1  NW 

77.2 

-2.1 

94 

22+ 

57 

1+ 

1 

14 

0 

2.61 

-  .81 

1.29 

9 

.0 

6 

2 

1 

Belleville  Scott  AF 

// 

77.5 

94 

22 

56 

6 

2 

12 

0 

3 . 27 

.09 

1.63 

11 

.0 

8 

2 

1 

Cairo  WB  City 

80.7 

.1 

97 

22 

63 

1+ 

0 

18 

0 

2.  22 

-  .85 

1.10 

9 

.0 

9 

1 

1 

Carbondale  Sewage  PI 

78.0 

-1.4 

96 

26+ 

56 

6 

0 

16 

0 

4.27 

.68 

2.33 

10 

.0 

9 

3 

1 

Carlyle 

77.9  M 

-  .1 

96 

22 

0 

11 

0 

3.04 

-  .18 

.88 

17 

.0 

6 

3 

0 

Du  Quoin 

77.7 

-1.4 

93 

22+ 

57 

6 

0 

14 

0 

6.04 

2.45 

2.P2 

31 

.0 

10 

5 

2 

East  St  Louis 

79.1 

-1.5 

98 

22 

56 

6 

0 

18 

0 

4.97 

1.93 

1.39 

9+ 

T 

7 

4 

3 

F:  1  izabet  ht  own 

78.2 

95 

26 

55 

6 

0 

19 

0 

2.73 

-  .57 

1.57 

27 

.0 

8 

2 

1 

Fairfield 

76.6 

-2.4 

93 

22 

51 

6 

0 

10 

0 

4.66 

1.58 

1.29 

24 

T 

8 

4 

2 

Flora 

77.9 

-  .1 

94 

21 

0 

16 

0 

1.90 

-1.38 

.64 

12 

.0 

8 

1 

0 

Golconda  Dam  5 

77.8 

-1.4 

95 

26 

58 

1+ 

1 

15 

0 

2.68 

-  .51 

1.04 

1 

.0 

8 

2 

1 

Greenville 

74.9  M 

-3.4 

55 

6 

0 

0 

4.18 

1. 11 

2.40 

11 

.0 

9 

Harrlsburg 

78.1 

-1.5 

97 

21+ 

53 

6 

0 

20 

0 

1.38 

-2.23 

.31 

27 

.0 

7 

0 

0 

Makanda  1  NW 

76.3 

94 

22 

55 

6 

2 

10 

0 

5.12 

3.46 

9 

.0 

7 

2 

1 

See  reterence  notes  following  Station  Index. 
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Table  2-Conunued 


OLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
JULY  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

1 

A 

a 

Date 

Lowest 

1 

Degree  deyB 

No.  of  days 

I 

is 

II 

•3 
1 

J 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  day* 

Max.  90* 
or  above 

H 

Is 

1 

o.  g 

*  li 

1  \\ 

2  o  « 

Date 

e 

o 

a 

o 

3 

.50  or  more 

is 

Mc  Leansboro 

77.9 

-1.1 

94 

17+ 

53 

6 

0 

14 

0 

4.76 

1.64 

1.46 

9 

.0 

7 

4 

2 

Mount  Vernon  4  N 

76.6 

-2.3 

93 

22+ 

52 

6 

0 

9 

0 

4.15 

1.27 

1.48 

13 

.0 

10 

2 

1 

New  Burnslde 

77.0 

-1.5 

96 

26 

52 

6 

0 

17 

0 

3.00 

-  .30 

1.28 

9 

.0 

10 

2 

1 

Olney  Radio  Station 

76.9 

-1.2 

95 

26 

51 

6 

0 

12 

0 

3.73 

.44 

1.50 

17 

.0 

10 

1 

1 

Sparta 

77.8 

-i.4 

95 

22 

55 

6 

0 

16 

0 

7.29 

4.03 

2.15 

23 

.0 

9 

5 

3 

DIVISION 

77.6 

-1.0 

3.82 

.62 

T 

STATE 

74.8 

-1.6 

4.63 

1.40 

T 

r.I.r.nC  <*><•"  toll°«"« 
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DAILY  PRECIPITATION  ,LLIN0IS 

Table  3  july  1951 


Station 

Day  of  month 

Total 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Albion 

.22 

.15 

.04 

.20 

.46 

.33 

.20 

.28 

.03 

.71 

62 

Aledo 

1 .36 

.01 

T 

.97 

T 

.14 

.14 

.02 

.02 

.08 

1.57 

T 

.22 

T 

.09 

Alexis  Water  Works 

R 

2.24 

2.34 

.05 

.21 

.24 

.14 

1.22 

2.00 

.06 

.07 

8 

Alton  Dan  26 

T 

.36 

T 

T 

.74 

T 

.03 

T 

1.16 

1.82 

.02 

.27 

Anna  1  NW 

T 

.17 

1.29 

.66 

.06 

.37 

T 

.06 

- 

61 

Anna wan 

1.10 

.02 

3.70 

.30 

.78 

T 

.04 

.28 

.23 

Ant  loch 

.32 

.04 

2.18 

.33 

T 

T 

.27 

.15 

39 

Arlington  Heights  4  SSE 

T 

.08 

.57 

T 

1 .58 

1.21 

.08 

.14 

T 

.14 

.72 

.05 

1 .06 

g 

63 

Augus  ta 

** 

.44 

.15 

.50 

.31 

.69 

.06 

2.28 

.03 

.38 

^ 

84 

Aurrra  College 

.13 

.01 

2.43 

.11 

.15 

.02 

T 

.04 

1.47 

.02 

4 

38 

Barry 

T 

T 

T 

.65 

1.16 

T 

T 

.13 

T 

1 .08 

3 

02 

Beards  town 

.49 

.31 

.78 

.01 

1.84 

.30 

.16 

1 .48 

.05 

5 

42 

Beardstown  Lagrange 

.05 

.07 

.30 

• 

• 

* 

* 

1 .50 

3.39 

.35 

.98 

6 

64 

V 

T 

.05 

.43 

T 

1.63 

.06 

.63 

T 

.17 

T 

.13 

.17 

3 

27 

Belleville  Scott  AF 

.10 

.49 

.04 

* 

1 .69 

.63 

.01 

.17 

.13 

■ 

■ 

Belvldere  Sewage  PI 

.41 

2.90 

.30 

.08 

.34 

1 .19 

.05 

5 

27 

Bent  ley 

.02 

1 .37 

• 

.24 

.70 

1.18 

.87 

.05 

4 

43 

Benton 

.03 

.33 

.04 

.05 

.65 

.98 

.15 

.60 

.50 

3 

33 

Bloonlngton 

T 

1 .89 

.21 

T 

.16 

.49 

.16 

.03 

.39 

3 

33 

.02 

.02 

1 .91 

.12 

.14 

T 

.33 

.57 

.08 

.18 

3 

37 

T 

T 

T 

.80 

T 

1.39 

3.34 

.37 

.10 

.13 

.04 

6 

17 

Bradford  CAA  AP 

.73 

.01 

1 .82 

.27 

.49 

T 

.24 

.26 

T 

.73 

.56 

.01 

.10 

T 

.01 

.08 

5 

31 

Brookport  Dam  52 

.92 

T 

.04 

T 

.16 

.75 

.02 

.02 

T 

.05 

1 

96 

Cairo  WT1  City 

.03 

.04 

.01 

.21 

T 

1.10 

.25 

.02 

.08 

T 

T 

T 

.48 

2 

22 

Canton 

T 

T 

T 

T 

T 

3.08 

T 

.52 

.26 

1 .58 

.03 

.02 

T 

T 

.48 

5 

97 

Carbondale  Sewage 

.55 

.14 

.42 

2.33 

.06 

.05 

.62 

.04 

.06 

4 

27 

Carlinvllle  4  E 

T 

.05 

.43 

.22 

.05 

.30 

.30 

.10 

.13 

1 

58 

Carl yle 

.12 

.60 

.25 

.37 

.88 

T 

.82 

T 

T 

3 

04 

Carml 

1.40 

.10 

.03 

.26 

.70 

1.82 

.15 

2.40 

.03 

.18 

7 

07 

Carpenter  1  SW 

.02 

.31 

.62 

1.13 

1.92 

4 

00 

.06 

.20 

1.45 

.21 

.41 

.79 

.44 

.60 

1.34 

5 

50 

Central ia  4  W 

.07 

.26 

T 

.57 

1.18 

.32 

.05 

.75 

20 

Chandlervlllc 

T 

.45 

.25 

T 

T 

T 

.85 

.25 

T 

.25 

.35 

2 

jO 

Channahon  Dresden 

.08 

.84 

2.51 

.09 

.20 

.50 

T 

.01 

.13 

36 

Charleston 

.15 

1.61 

.06 

.74 

.36 

.02 

.40 

.10 

.98 

Chenoa 

T 

8.20 

.07 

.16 

.10 

.11 

.04 

.05 

.27 

9 

00 

.33 

.12 

.40 

.57 

.35 

.95 

1.95 

.20 

.43 

T 

f 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

.01 

.03 

2  .34 

.04 

.05 

.03 

.02 

1.43 

.42 

1.61 

.01 

f19 

Chicago  Heights 

.12 

.05 

T 

.72 

1.74 

.06 

.04 

.07 

T 

.69 

T 

2.33 

.03 

g 

65 

Chicago  Loyola  V. 

.19 

.05 

3.14 

.13 

.68 

1.64 

.01 

.50 

g 

34 

.15 

.04 

2.60 

.09 

.01 

1 .02 

1.70 

.01 

.44 

6 

06 

Ch  cago  Sao  D  Dlsp 

.02 

.02 

2.65 

.01 

.03 

.01 

1 .09 

.55 

.01 

.54 

.10 

5 

03 

^    cago  ban  u  oir 

.01 

.02 

2.69 

.03 

1.13 

1 .29 

.55 

5 

72 

T 

.02 

T 

2.49 

T 

.01 

.10 

.02 

T 

T 

T 

.91 

.36 

.01 

.52 

T 

.05 

4 

49 

pi     aK°  ti" * vers  y 
C     cago     n  vers  y 

.02 

2.49 

.01 

.10 

.02 

.91 

.36 

.01 

.52 

.05 

4 

49 

.06 

.01 

T 

2.41 

.01 

.02 

.06 

T 

T 

T 

1  .23 

.41 

.01 

.69 

T 

.05 

4 

96 

rhi          m  rit 

.04 

.02 

T 

2.58 

.01 

T 

.04 

T 

1.13 

1.39 

.01 

.77 

T 

5 

99 

c         co  he 

.05 

.17 

4.49 

.13 

.12 

.06 

.29 

.05 

T 

1.39 

.04 

.19 

.64 

.03 

7 

65 

cero 

.04 

.08 

.01 

.02 

2.30 

1.13 

T 

.03 

.02 

T 

T 

T 

.15 

1.75 

.03 

.62 

T 

T 

6 

18 

.80 

.96 

.01 

.54 

1.12 

.53 

.05 

.40 

4 

41 

r   1 1  til 

1 

T 

T 

3.80 

T 

.27 

.12 

.27 

.69 

.20 

1.14 

6 

49 

.64 

.02 

.68 

.09 

.62 

.13 

.03 

.58 

2 

79 

n       ,       ,i  i 

.08 

.12 

.59 

.04 

.58 

1.33 

.50 

.70 

.83 

4 

77 

2.44 

.20 

.23 

.07 

.01 

.05 

.50 

.94 

.04 

4 

48 

Dan  v  i 1 le 

.58 

.01 

3.65 

.25 

.15 

.03 

.40 

.39 

.32 

.01 

5 

79 

n  rV|ii 

.59 

.01 

3.70 

.23 

.15 

.03 

.40 

.27 

.11 

.32 

.01 

5 

82 

Danville  Sewage 

T 

.34 

4.23 

T 

T 

T 

.89 

.29 

.80 

.50 

T 

T 

7 

05 

Decatur 

.05 

T 

T 

.30 

.32 

.01 

T 

.06 

.01 

.01 

.63 

T 

.06 

1 

45 

.69 

02 

T  1 

4.00 

1.01 

.61 

.01 

.16 

.25 

.16 

.03 

.02 

.35 

.14 

.28 

7 

73 

Downs  2  NE 

.06 

.10 

2.40 

.30 

.10 

.60 

.11 

.50 

4 

17 

Du  Quoin 

.04 

.72 

.11 

.67 

1.13 

.96 

.03 

.30 

T 

.06 

2.02 

6 

04 

Dwlght  State  Ref . 

R 

4.05 

.25 

.13 

.08 

.07 

.10 

.20 

.05 

4 

93 

East  Saint  Louis 

1 .39 

.08 

1 .39 

T 

.50 

T 

1.00 

T 

.47 

97 

Edels t e in 

.10 

3  .95 

• 

.22 

.13 

.10 

Edwardsvll  le 

T 

.10 

.03 

1 .28 

.13 

T 

1  .86 

1.04 

1.98 

.76 

7 

18 

Ef  f  Ingham 

R// 

.15 

1.55 

.05 

.14 

.08 

.42 

.75 

3 

14 

T 

T 

T 

2.31 

1.03 

.03 

T 

T 

T 

T 

.41 

T 

.05 

.77 

4 

60 

El izabethtown 

.04 

T 

.04 

.52 

.24 

.04 

T 

.03 

.25 

1  .57 

2 

73 

Elsah 

.01 

.03 

.05 

.39 

4.65 

.01 

.01 

2  .87 

.01 

.02 

1.15 

20 

tvcnston  Pump  Sti. 

R 

.03 

.14 

2.87 

.10 

.02 

1.10 

.35 

.01 

.00 

g 

FftlrDury  water  Wks 

R// 

6.36 

1.10 

.51 

.11 

.19 

.04 

.76 

1  .40 

19 

1^ 

Fa lr field 

.35 

.51 

T 

.40 

.79 

1.22 

1.29 

.04 

.06 

66 

armet  City 

.30 

.05 

1.85 

.29 

.26 

.16 

.30 

.11 

.14 

.03 

3 

49 

Flora 

.22 

.31 

.64 

.23 

.03 

.02 

.31 

.14 

1 

90 

reepor 

.37 

.33 

4.85 

.32 

T 

.16 

.04 

.50 

.01 

.48 

.01 

.46 

T 

7 

53 

reepor  ewage 

.27 

.86 

.02 

.80 

3.98 

.18 

T 

.03 

.50 

.01 

.10 

.41 

T 

.31 

.04 

7 

51 

reepor  ewage 

1 .12 

4.80 

.17 

.03 

.54 

.01 

.52 

.35 

7 

54 

.78 

.20 

1  .53 

2.35 

.14 

.14 

.25 

.10 

.17 

.12 

.07 

T 

T 

.68 

6 

53 

.84 

3.89 

.12 

.12 

.10 

.16 

.17 

.66 

6 

06 

ja  a  a 

.03 

.39 

.17 

.37 

1.14 

.41 

1.00 

3 

51 

T 

.62 

.05 

4.41 

.03 

T 

.04 

.80 

T 

.82 

T 

T 

6 

77 

.78 

1.09 

.47 

.41 

.07 

.19 

.07 

.02 

.01 

4.50 

.03 

.11 

7 

75 

Galva 

1.21 

.96 

1.57 

.99 

.05 

.32 

.17 

.07 

2.93 

.63 

.44 

9 

34 

.96 

T 

2.05 

.69 

.04 

.05 

T 

.43 

.21 

.05 

.09 

T 

1 .20 

.02 

.21 

.05 

.14 

6 

19 

.10 

T 

6.25 

.04 

.56 

T 

.25 

.75 

T 

T 

.03 

7 

98 

Gladstone  Dam  18 

1.21 

T 

.06 

.23 

.06 

.17 

.01 

.04 

.34 

T 

T 

.83 

.12 

.01 

1  .67 

T 

4 

75 

Glendale  Exp.  Farm 

.07 

.10 

1 .74 

.02 

.08 

.29 

.18 

1.28 

3 

76 

Glendale  Exp.  Farm 

.07 

.10 

1.74 

.02 

.08 

.29 

.18 

.09 

1.19 

3 

76 

Golconda  Dam  51 

1 .04 

T 

.12 

.68 

.02 

.01 

.07 

.30 

.44 

2 

68 

.10 

.67 

.01 

.06 

.31 

.45 

1 

60 

Grafton 

T 

T 

T 

.39 

T 

.16 

.76 

2.44 

.10 

.46 

4 

31 

Grand  Tower  2  N 

.17 

.27 

.08 

1.16 

.18 

.22 

.67 

.06 

.43 

.03 

.02 

T 

3 

29 

Greenfield 

* 

* 

.36 

.80 

.17 

.45 

.10 

.10 

1 

98 

Greenville 

.14 

2.40 

.09 

.01 

1.53 

.01 

4 

18 

jridl  ey 

.01 

T 

.02 

8.90 

.08 

.11 

T 

.16 

.29 

.41 

.53 

.03 

10 

54 

Gr lggs vi lie 

.05 

.05 

.03 

.92 

.15 

.12 

T 

.28 

.34 

.05 

.75 

Hardin 

.27 

.12 

1  .21 

.32 

3  .21 

.02 

.85 

.90 

Q 

90 

Har r lsbur  g 

.05 

.26 

.18 

.14 

.30 

.14 

T 

.31 

38 

Harrisburg  Disposal 

.56 

.04 

.17 

.06 

.19 

.15 

.25 

.03 

T 

.07 

T 

.84 

2 

Havana 

T 

.75 

.13 

T 

T 

.04 

T 

1 .05 

.05 

T 

.10 

Havana  No.  2 

T 

.79 

T 

.09 

.01 

.98 

T 

.05 

T 

.12 

., 

t 

04 

11 1 1  lsboro 

.05 

.05 

.12 

.02 

1.95 

.30 

.75 

.18 

.02 

44 

Hoopeston 

1 .02 

T 

.01 

.11 

1.93 

.62 

.03 

.45 

T 

.06 

.03 

.41 

.39 

T 

06 

Hoopeston 

R 

1 .05 

1.04 

.96 

.61 

.35 

.12 

.05 

.01 

.39 

.05 

.40 

03 

Hudson  Lk  Bloomlngton 

R 

4.20 

.20 

.26 

.20 

.92 

.03 

.12 

43 

Hu t sonvl lie 

R// 

.03 

.52 

.68 

_ 

Hutsonvllle  Pwr  PI 

.13 

.18 

.30 

.10 

.46 

.02 

T 

.65 

.01 

Illinois  City  Dan  16 

1.34 

.04 

.02 

1.32 

.10 

T 

.36 

.02 

.34 

.03 

.08 

.52 

.12 

.36 

.02 

4 

67 

R 

1  .38 

1  .38 

.10 

.40 

.36 

.52 

.23 

.32 

.02 

] 

.71 

Jacksonville 

1  .24 

.10 

.75 

1.47 

.34 

.25 

.34 

.40 

R 

1 .01 

.56 

1 .25 

.34 

1  .44 

.40 

5 

00 

Janesvl 1 lo 

.05 

.10 

.37 

.06 

.05 

1.03 

.12 

.14 

1 

92 

T 

T 

.88 

.02 

.28 

1 .98 

.06 

.56 

3 

78 

' '  T  i  *  ' V  l'{  i  i  n  i   i    1'  ■■ 

.06 

.54 

1.85 

.19 

.11 

.01 

.98 

.04 

.03 

T 

.05 

3 

86 

Jollet  WB  Airport 

6 

.09 

T 

T 

3.54 

.04 

.15 

.13 

.03 

T 

T 

.01 

1.14 

.20 

.02 

T 

T 

.11 

5 

46 

Kankakee 

.02 

1 .69 

1.92 

.08 

.08 

.10 

2.27 

T 

.04 

20 

Kankakee  4  W 

T 

T 

.26 

2.45 

.09 

.01 

.08 

.05 

2.46 

.10 

5 

50 

Kankakee  Sewage  PI 

R 

2.96 

.09 

.04 

.03 

.04 

3.10 

.06 

6 

32 

Kelthsburg 

1.34 

1  .06 

.32 

.06 

.16 

T 

T 

T 

.04 

1.28 

.14 

.10 

T 

4 

50 

Kewanee 

.99 

.10 

* 

3.01 

.30 

.33 

T 

.31 

.48 

1.00 

.11 

.50 

7 

13 

Kewanee 

R 

1 .00 

.03 

3.07 

.34 

.26 

.  14 

.20 

.50 

.70 

.30 

.11 

.50 

.19 

T 

.43 

4.20 

.35 

T 

.12 

.38 

T 

1.19 

.02 

.29 

.02 

.02 

7 

21 

La  Harpe  1  SW 

.04 

T 

.75 

1.14 

.16 

.03 

T 

.51 

.40 

.05 

.38 

.09 

.03 

.41 

;i 

99 

Lanark 

R 

.55 

4.90 

.64 

.33 

1.23 

.26 

.06 

7 

97 

La  Salle 

.54 

.02 

.54 

1.61 

1.13 

.59 

.06 

.10 

.  18 

T 

.39 

T 

T 

.35 

.06 

La  Salle  1  S 

.21 

.48 

.04 

.01 

.03 

2.04 

.84 

.64 

.02 

.19 

.28 

.05 

.17 

.07 

5 

07 

Lawrencevllle 

.14 

1.12 

T 

1.15 

.10 

.  61 

.37 

.58 

Le  Roy 

.15 

1.31 

.24 

.11 

!60 

.43 

.11 

.34 

3 

29 

Lincoln 

T 

T 

1 . 83 

.14 

.02 

T 

.72 

1.41 

.16 

.02 

4 

30 

Lincoln  No.  2 

T 

1.74 

.18 

.71 

1 .00 

.35 

.17 

4 

15 

Lockport  L  ft  D 

R 

.08 

.04 

3.75 

.02 

.02 

.04 

.02 

.80 

.06 

.04 

4 

87 

Lockport  Power  House 

R 

.05 

.02 

3.60 

.01 

.04 

.09 

.03 

.76 

.06 

.02 

.08 

4 

76 

Louisvll le 

R 

1  .14 

.05 

.02 

.32 

.25 

.20 

1 

98 

Mackinaw 

I' 

2.35 

.11 

.16 

.11 

1.67 

.05 

.10 

.11 

4 

66 

Uacomb 

T 

T 

T 

2  .89 

.15 

.01 

T 

.05 

.16 

.44 

3 

70 

Makanda  1  NT 

T 

T 

.17 

T 

3.46 

.61 

.02 

.46 

.30 

T 

T 

T 

.10 

5 

12 

Marengo 

.32 

.03 

T 

3.33 

.63 

.27 

.03 

.30 

.04 

T 

.23 

.04 

.23 

5 

45 

Mar  let  ta 

R 

3.11 

.04 

.28 

.35 

.02 

3 

80 

Marlon 

.07 

1  .70 

.08 

T 

.06 

.84 

.15 

.04 

.01 

.01 

T 

2 

96 

Maroa 

R 

1.46 

.28 

.20 

.03 

1.11 

.30 

.16 

3 

54 
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Station 

Day  of  month 

■3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

9 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£ 

Marseilles  Lock 

.15 

T 

.03 

.47 

2.21 

.  33 

46 

T 

07 

.12 

.06 

02 

_ 

Oft 

■ 

.04 

4.05 

Marshall 

.02 

T 

T 

1 .09 

.25 

.02 

'  47 

■  t  „ 

T 

.18 

1  11 

01 

■ 

T 

3.54 

Masco Utah 

.16 

.20 

06 
.06 

92 

.06 

.84 

T 

.51 

.0., 

2.61 

Masoo  City 

■ 

.66 

1 .03 

:ll 

12 

■ 

1.12 

.10 

3.13 

Mat  toon 

.08 

1 . 60 

.  84 

17 

.50 

.15 

09 

.27 

3.63 

McHenry 

B 

.35 

2.87 

.02 

.09 

33 

1  .00 

4.91 

McHeory  2  B 

.43 

.10 

.02 

2.81 

.49 

.  19 

■  _fi 

.  .04 

.  58 

.03 

.66 

5.71 

McLeansboro 

T 

T 

1 .46 

.06 

T64 

T 

1 . 30 

.40 

4.76 

Medora 

T 

.02 

T 

• 

.49  1.65 

T 

0* 

.05 

3.00 

Mlnonk 

R// 

T 

.22 

4 . 68 

.08 

06 

.  08 

1 1 

OA 

.43 

.28 

6.56 

Nollne  WB  Airport 

.97 

.01 

1 .21 

T 

.13 

T 

T 

.  57 

46 

T 

.06 

1 .35 

T 

55 

.07 

.01 

5.60 

Monmouth  Airport 

1 . 10 

.35 

.18 

.  49 

.  1 

" 

.  © 

3.00  .05 

.12 

5.53 

Mootlcello 

T 

.82 

T 

2.62 

.  18 

T 

1  21 

* 

.12 

1 1 

09 

* 

1.11 

6.28 

Morris 

T 

.  15 

T 

3.72 

.  66 

.27 

.20 

.05 

.34 

3.39 

Morris  3  NE 

.17 

T 

T 

2.11 

1 . 50 

.23 

.  13 

.06 

T 

.45 

.01 

04 

.22 

4  .92 

Morrison 

.84 

.01 

4.05 

1 .21 

.15 

.08 

.38 

.18 

T 

.  17 

.04 

T 

.  01 

1  .06 

8.18 

Morrlsonville 

■ 

.40 

.21 

1 . 12 

1  . 00 

.31 

3.04 

Morrlsoovllle  1  K 

.30 

.20 

.63 

1 . 36 

T 

.30 

2.79 

Mt .  Carvel  Wtr  Wks 

R 

.15 

.10 

.35 

.09 

.60 

Mount  Carrol  1 

.70 

T 

2.96 

1.06 

T 

.40 

.08 

.27 

.01 

1  ,  30 

T 

.07 

.08 

6.93 

Mount  Olive 

.05 

.09 

.06 

.20 

.07 

1.05 

.83 

T 

2.33 

Mount  Pulaski 

T 

1.12 

.60 

T 

1.11 

.53 

.79 

T 

4.15 

Mount  Sterling 

T 

.09 

.22 

.26 

T 

.38 

.20 

1.57 

4.25 

.17 

.05 

.90 

8.09 

Mount  Vernon  4  N 

T 

T 

.32 

.02 

.45 

.33 

1 .48 

,29 

T 

.02 

.02 

.98 

.24 

4.15 

Murphysboro  Wtr  Vks 

R// 

.16 

3.32 

.08 

.25 

.64 

.49 

.09 

5.03 

Nashville  3  HW 

.11 

1  .47 

T 

.52 

T 

1 .66 

1  .06 

.24 

T 

5.06 

Newark  7  E 

.18 

2.03 

1.32 

.16 

.68 

.17 

1.49 

T 

6.01 

Me*  Boston  Dan  17 

1.51 

.03 

.02 

.20 

.24 

.07 

.19 

T 

.02 

.22 

.17 

1.92 

.36 

.18 

.04 

5.17 

New  Boston 

1 .50 

.01 

.76 

.23 

.03 

.12 

.03 

.  12 

T 

2.57 

.04 

.20 

.08 

5.69 

New  Burns lde 

T 

T 

.08 

1 . 28 

.22 

.  13 

.03 

.  14 

T 

.82 

.02 

T 

.04 

.24 

3.00 

Newton 

.04 

.22 

40 

.29 

T 

.61 

T 

.32 

1 . 22 

T 

.50 

3.60 

Newton 

R 

.05 

.22 

.li 

.62 

.09 

1 .42 

.03 

50 

3.54 

Olney  Radio  Sta. 

.05 

.  10 

.46 

.  10 

1 . 50 

.  10 

.  44 

.46 

.37 

.15 

3.73 

Oregon 

R 

.88 

6 . 76 

.20 

.  05 

.  05 

.  28 

.05 

9.12 

Oregon  Water  Works 

.37 

.53 

2 . 16 

5.49 

.08 

06 

* 

22 

'  Qg 

.31 

.04 

02 

.04 

9.68 

Ottawa 

.31 

.01 

1 .75 

1 .06 

.48 

.  54 

.15 

.  10 

.  01 

T 

.23 

T 

.08 

4.85 

Palestine 

.13 

.08 

.  05 

* 

.03 

4.00 

Pans 

T 

.01 

.31 

.07 

^ '  20 

03 

^05 
* 

09 

.34 

.22 

'  *  . 

10 

.05 

1.78 

Paris  Sewage  Plant 

R 

15 

2.50 

14 

.04 

21 

Paris  Water  Works 

T 

.  05 

.  07 

T 

r 

2.20 

03 

1  7 

* 

.02 

T 

'  „, 

T 

.15 

3.31 

Paw  Paw 

.55 

2  97 

1.21 

T 

'  -j. 

T 

n't 

32 

1 .93 

17 

'  18 

.15 

8.10 

Payson 

.  01 

.03 

1 

.07 

55 

T 

.08 

T 

2.18 

.13 

T 

.08 

.12 

3.36 

Peoria  Lock  fc  Daa 

R// 

1  77 

.53 

"  ,5 

2.84 

47 

.25 

6.56 

Peoria  WB  Airport 

R 

T 

T 

146 

.01 

' 

T 

T 

T 

1  06 

1 .71 

.01 

T 

'  Q  . 

.78 

5.81 

Peotone 

- 

' 

2.15' 

'  0j 

10 

* 

.15 

T 

21 

.13 

.05 

3.01 

Petersburg 

.02 

1.03 

.55 

.06 

.06 

T 

.19 

.38 

2.29 

Piper  City 

R 

5.81 

.91 

^09 

.  02 

.66 

Plttsfleld  Water  Wks 

R 

1 .05 

.10 

.17 

.13 

1  .23 

.28 

.91 

.01 

.06 

3.94 

Pleasant  Bill  2  E 

.04 

.08 

.  48 

.  30 

.20 

.17 

.37 

.06 

.28 

.52 

2.50 

Pontlac 

.01 

.02 

T 

.11 

3.86 

.40 

.67 

.05 

.01 

.07 

.01 

.24 

.01 

1 .16 

.01 

6.63 

Prairie  d-i  Rocher 

R 

.17 

1  .88 

.05 

1 . 30 

3  .62 

.95 

.61 

8.58 

Princeton  1  S 

R// 

.70 

2.64 

.01 

34 

.02 

25 

.55 

1 .35 

.30 

.03 

6.19 

Prince  wile  2  NW 

.55 

T 

.02 

2.14 

1 .18 

.10 

.03 

.42 

.05 

T 

4  .85 

.08 

.62 

.20 

10.24 

Prophetstown 

R 

.95 

2.63 

1.03 

.03 

.36 

.10 

.07 

.50 

.88 

.85 

.03 

7.43 

Qui nc y 

.02 

.04 

T 

.19 

.48 

T 

.07 

.12 

4.15 

.13 

.01 

5.21 

Qulncy  CAA  \P 

6 

T 

.04 

.11 

T 

.62 

T 

.75 

.05 

.18 

4.62 

.09 

.36 

6.82 

Qulncy  Daa  21 

T 

T 

T 

.05 

.03 

.51 

T 

1  .03 

.12 

1 .94 

.23 

.14 

T 

.14 

3.19 

Qulicv  Dan  21 

R 

.04 

.53 

.14 

2.10 

.14 

.14 

3.09 

Qulncy  Menorlal  Br 

.01 

.08 

T 

.13 

.04 

.48 

T 

T 

.02 

.10 

3.30 

.34 

.  14 

.01 

T 

4.65 

Rantoul  Chanutc  AF 

.74 

T 

1.10 

2.60 

T 

.06 

T 

.15 

.20 

.77 

.13 

.06 

.04 

.06 

3.91 

Rantoul  Chanute  AF 

R// 

.20 

1  04 

- 

Red  Bud 

.20 

.13 

.90 

.12 

.02 

.75 

2.  97 

.03 

.67 

.88 

.04 

6.77 

Rlchvlew 

R 

1.45 

.28 

1  .45 

.07 

3.25 

Roberts  3  N 

T 

T 

3.90 

.42 

.12 

.23 

.02 

.12 

.22 

.10 

1  .76 

.02! 

.10 

7.01 

Roc he 11 e 

.68 

T 

3.37 

1.97 

.23 

.05 

.03 

.06 

.091 

6.48 

Rockford 

.80 

.83 

.41 

T 

.21 

T 

.08 

.03 

.20 

5.36 

Rockford  4  KB 

.01 

3.25 

'  _*? 

' 

.09 

.33 

04 

.48 

.26 

5.79 

Rockford  CAA  AP 

6 

*  _ 

T 

,  '  „q 

.05 

.02 

.40 

.37 

.03 

T 

:oJ 

.01 

7.41 

Rock   Island  Du  15 

.01 

2.02 

T 

.  46 

.08 

T 

.07 

.44 

.43 

T 

1  ,46 

•01 

I 

6.50 

Roekpor t 

.05 

• 

.05 

.42 

.35 

.28 

.20 

3.05 

Rusnvllle 

.68 

* 

.63 

2.10 

.22 

.72 

4.53 

Ste.  Marie 

.051 

.01 

1  22 

.02 

.21 

.03 

.42 

.30 

.04 

2.41 

Salem 

.03 

1 

.14 

1.30 

Sbawneetown  Hew  Town 

.78 

.01 

.08 

1.14 

.10 

.04 

T 

04 

1 .25 

3.58 

Sldell 

.27 

3.53 

.01 

.38 

6.66 

Skokle  N  S  Tr  Wks 

R 

in 

.10 

no 
.09 

Q 

.79 

.56 

.01 

1 .00 

5.55 

Sparta 

.09 

T 

1.34 

.10 

"  , 

_ 

10 

T 

2.15 

.  46 

.60 

7.29 

Springfield  VB  AP 

B// 

T 

.08 

*  on 

T 

.22 

.06 

.39 

.01 

1.66 

Springfield  WB  City 

R 

.22 

'  «s 

02 

_ 

.  10 

.10 

T 

.25 

T 

1.34 

Stlckney  I  S  Tr  Wks 

R 

.01 

.50 

.01 

.58 

.15 

5.48 

Stockton 

.01 

4f 

0  70 

1.13 

T 

05 

.37 

.16 

.  76 

.09 

6.20 

Streator 

.02 

3.38 

.65 

' 

.08 

.94 

5.42 

Sullivan  Water  Wks 

R// 

.81 

70 

.99 

.65 

.08 

.08 

.40 

.05 

- 

Sycamore 

.12 

1.79 

T 

.28 

.13 

.04 

1 .37 

7.99 

Table  Grove 

i 

T 

at 

1.15 

.  20 

T 

T 

.03 

.15 

.08 

.01 

.03 

1.67 

Tayl^rvllle 

06 

.  38 

.49 

.14 

.38 

1.45 

Tlskllwa 

70 

T 

62 

.  1  7 

.38 

.10 

.14 

.72 

T 

T 

T 

2.93 

Toulon 

1  21 

* 

.02 

.'es 

3.00 

3  .25 

.45 

T 

.  32 

.15 

3.62 

.02 

.86 

13.81 

Tuscola 

1.19 

.01 

.04 

.84 

.10 

.14 

1  .79 

- 

Urbana 

2.35 

.  05 

.76 

.02 

.13 

.18 

.03 

3.66 

Urbana  Exp.  Far a 

R 

.07 

2.37 

.03 

1.10 

.01 

.08 

.26 

.05 

3.97 

Urbana  Eng.  Canpus 

.OS 

.28 

2.35 

.  06 

.02 

.82 

.11 

.10 

.15 

.03 

3.98 

Utlca  Starved  Rock  Da 

M 

.37 

M 

.22 

2.25 

1  39 

.44 

.02 

.  19 

.30 

.06 

.02 

.02 

.14 

5.43 

Vandal la 

R 

.30 

.04 

1  . 92 

.13 

.90 

2.63 

.21 

9.32 

Vandal la  CAA  AP 

T 

.18 

.01 

1  62 

.45 

.32 

.01 

1.77 

.71 

T 

r 

T 

5.07 

Virden 

.27 

T 

1 .14 

.67 

T 

T 

.01 

2.29 

Walnut 

.97 

T 

2.64 

.37 

T 

.38 

T 

.30 

5.52 

Warsaw 

.60 

las 

.56 

.42 

1  .00 

2.83 

Washington 

R 

1.88 

.25 

.13 

.29 

.05 

1 .01 

.10 

.06 

.09 

3.85 

laterloo 

.04 

.24 

.71 

.20 

.05 

.80 

1.31 

.03 

.59 

.85 

4.82 

Waternan 

R// 

.50 

.23 

3.24 

.01 

.17 

.03 

.04 

2.15 

.45 

.17 

.05 

.60 

.06 

7.64 

Watseka 

.02 

.01 

.41 

6.70 

.04 

.68 

.37 

.04 

.17 

.28 

1  .21 

T 

9.99 

Waukegan 

.14 

.04 

|  1.92 

.50 

.67 

T 

T 

.10 

.01 

.50 

.37 

4.25 

Wenona 

R 

.10 

1  4.00 

.05 

1.00 

.10 

.01 

.14 

.50 

.02 

.01 

5.99 

West  Frankfort  8  E 

R 

.04 

.04 

.0« 

.34 

.48 

.78 

.04 

.04 

.12 

2.34 

.01 

.02 

.04 

.13 

.12 

2.06 

Wheaton  College 

.04 

T 

T 

.01 

.57 

1.10 

.03 

.07 

.03 

T 

.08 

.23 

4.33 

White  Hall  1  E 

T  1 

T 

.29 

.01 

.33 

1  .00 

.42 

.62 

.71 

2.92 

Wilcox- 

.10 

T 

T 

.50 

.45 

1.03 

1 .04 

.02 

.05 

3.88 

Windsor 

.02 

.15 

.  66 

.19 

.04 

1.38 

l.OO 

.11 

.04 

.44 

3.57 

Yates  City 

R 

.04 

i 

1.60 

.21 

.091 

.60 

5.45 

.67 

(.14 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JULY  1951 


A  M  Hoar  ending 


P-  M  Hoar  ending 


U    I  12  12 


9       10      11  12 


-1st- 


CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  LA KK VIEW  PUMP 
CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  ROSELAND  PUMP 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 
RANTOUL  CHAinrrE  AF  BASE  // 
SULLIVAH  WATER  WORKS  // 


CAIHO  WB  CITY 
WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UN  IV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

COULTERV I LLE 

DANVILLE 

DOWNS  2  HE 

EDELSTEIN 

EVANSTON  PUMP  STA 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

HOOPESTON 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PRINCETON  1  S 
PROPHETSTOWN 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
URBANA  EXP  FARM 
WATERMAN 
WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UN  IV 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
DANVILLE 

EVANSTON  PUMP  STA 
KEWANEE 

MOLINE  WB  AIRPORT 
BT  CARMEL  WATER  WORKS 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
WATERMAN 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

COULTERV I LLE 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

NURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 

QUINCY  CAA  6 

WEST  FRANKFORT  8  E 


-2d- 
-3d- 


.05 

.06 


.01 
.05  .15 


.04  .02 

.05     .03  .18 


.02  .04  .16 
.05 


.46  .05 

.02     .  08     .  06 


.10     .03  .12 
.03  .16 


.19  .30 
.20 


.16 

.14 


.  19 
25 


.18  .08 

.06 


.01 
.05 
.02 


.18 

.14 


.02 
.02  .57 


.40  .22 
.19 


.20 
.22 


.  02 
.20 


.13 
.  01 


.01 
.01 


-4th- 


.01 
.01 


.05 
.23 


.01 
.01  .01 


-5th- 


.05  .04 
.  01 


.10     .02  .02 
.06  .03 


.01 
or! 


.03  .03 
.04 


GLENDALE  EXP  FARM 


HUTSONVILIf  // 
LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS TOWN   LAGRANGE  DAM 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UN IV 


-6th- 
-7th- 


.  04 
.02 


-8th- 


.19 
.  05 


33 


.03 

.  04 
• 

.  04 
.18 


.  06 


.  07 
.03 


.  14 

.02  .03 


.10  1.35 

. 19     . 15 

07 
.14 


.54 


5? 
.18 


.03 
.  15 


2.34 
.44 


.  05  !  2 .  34 
.01  !  3.14 


See  tolerance  note*  following  Station  Index 
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T*bl«  4 -Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JULY  1951 


CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CRETE 

DOWNS  2  NE 

DUG  [IT  STATE  REFORM 

EDELSTBIN 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LCCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PEORIA   LOCK  AND  DAM 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PRINCETON  1  S 

PROPHETS TOWN 

QUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BEARDS TOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTBR  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLL1NSVILLE 

COULTERV ILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

FAIRBURY  WATER  WORKS 
FARMER  CITY 
GALATIA  1W 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
JANESVILLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MARQA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 
MORRISONVILLE 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PRAIRIE  DL  ROC  HER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

QUINCY  CAA 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  UNIVER3ITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

COLLINSVILLE 

COULTERV  ILLE 

CRETE 

DANVILLE 


// 
6 


// 


// 
// 
6 


A.  M  Houj  ending 


.05 
1.06 


.  04 
1.05 
2.10 
.09 
.  02 
.  90 
1.  10 


.  07 
1.79 
.  18 
.  15 

.  16 


1. 11 
.  08 


// 
// 

// 
6 

// 

// 

// 


.  01 
.  90 


.07     .05  .19 
.01 


.40 
48 
.44 


.39 
.02 


.02 
.  01 


.20  .04  1 .26 

1.25  1.09     .06  .10 


P  M  Hour  ending 


4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

.  40 

.  10 

.  16 

.  13 

.  05 

.  06 

.  37 

.  12 

.07 

.  07 

.  02 

.  06 

.03 

.  56 

.  15 

.  18 

.  07 

2.  60 

.  26 

.  19 

.  13 

.  10 

.  06 

.  05 

.  52 

.  09 

.  06 

.  10 

.07 

.  08 

.  04 

.  55 

.  16 

.  14 

.  01 

2 .  65 

.  29 

.  10 

.  16 

.  10 

.  03 

.  05 

.  64 

.  09 

.06 

.  04 

.  14 

.  06 

.09 

.  02 

.  47 

.  16 

.  15 

.04 

2.  69 

.  27 

.  09 

.  13 

.  06 

.  04 

.  04 

.  56 

.08 

.06 

.  05 

.  01 

.  10 

.  04 

.49 

.  IB 

.20 

.  09 

2 . 49 

.  18 

.  23 

12 

.  10 

.  05 

.  03 

.  51 

.  06 

.  1 0 

.  09 

.  01 

.  17 

.  03 

.  26 

.  31 

.  14 

.  02 

2.  41 

.  01 

.  27 

.12 

.  13 

.  10 

.  04 

.  05 

.  64 

.  09 

.  07 

.  04 

.  10 

.03 

.  09 

.01 

.40 

.  20 

.  17 

.  02 

2 .  58 

.  01 

.  02 

.  01 

.  09 

.  19 

.  03 

.  01 

.  02 

.  37 

.  73 

.  15 

.37 

.30 

.  14 

2 . 44 

.  10 

.  10 

.  10 

.  01 

.  04 

.  95 

1  .  80 

.  20 

.  30 

.  60 

.  05 

4 . 05 

.  07 

.  08 

.  02 

.  58 

.68 

1.15 

.  25 

.  02 

.  79 

.  30 

.  01 

3 . 95 

.23 

.  4  8 

• 07 

.  1 5 

.  12 

.  05 

.  07 

.  36 

.  15 

.  0 1 

.  04 

.  0* 

.  02 

.  0  9 

.  05 

.  59 

.  16 

.  16 

.  03 

2 ,  87 

■ 

.  25 

.  97 

2  . 22 

1  .  72 

1  .  04 

6 . 36 

.  05 

.  05 

.61 

.09 

•  ?9 

■  ^° 

*** 

■  j;  * 

.  10 

.  02 

.  46 

■  ^ 

.  09 

.  01 

4 .  80 

.  86 

■  *® 

■ 

.  04 

■  " 

.  02 

■  0 

ni 

.  22 

.  07 

.67 

.04 

3 .  89 

.  09 

■  0* 

.  55 

.  39 

1 . 04 

1.18 

1  .  92 

1  .  10 

4 . 20 

.  03 

.  01 

.  02 

.  12 

.  24 

.  96 

1 . 38 

• 

.  57 

* 

* 

* 

* 

1 . 13 

* 

* 

* 

* 

.  73 

* 

* 

* 

* 

* 

.  10 

.  09 

.  16 

.  05 

.  64 

.  50 

.  15 

.  91 

.  10 

.09 

.  17 

2 . 96 

-  ^0 

.  06 

■  3** 

.  79 

■  ^4 

.  01 

.  04 

.01 

.  35 

•  06 

-  »*9 

■  38 

• 

3 . 07 

.29 

.  81 

.  30 

.  02 

.  23 

.66 

.  07 

.  02 

.04 

.  35 

.  10 

.01 

.  70 

1 . 30 

4  .90 

.  57 

.  20 

.  19 

.  01 

.  06 

.  03 

.  31 

.  08 

.  1 1 

.  01 

.  10 

.  4  0 

.  30 

.03 

.  88 

.  40 

.  07 

3 .  75 

.  52 

.  20 

.  17 

.  01 

.  04 

.  01 

.  26 

.  07 

.  11 

.  11 

.  34 

.35 

.  04 

.  84 

.  42 

.08 

.  01 

3 .  60 

1.15 

1  .  62 

.  34 

3.11 

.  66 

.  66 

.  01 

.  62 

.  09 

.  14 

.  21 

.  13 

.  45 

.  42 

.  10 

.03 

.01 

.  11 

.  10 

.  05 

.13 

.  12 

.  10 

.  05 

2 .  87 

.01 

.  02 

.  06 

.  25 

.  09 

.  23 

.  48 

.  07 

1 . 21 

.93 

.49 

.46 

.  15 

.  83 

1 . 27 

.  55 

.  06 

.  04 

.  01 

.  29 

.33 

.  02 

.01 

.  05 

.36 

.  89 

.  04 

6.  78 

.  K> 

.05 

1  .  62 

1.77 

.01 

.01 

.23 

1 .09 

.12 

1.46 

.  25 

.06 

.  01 

.52 

2  .  87 

1.  91 

.19 

5.81 

.14 

.  01 

.20 

.11 

.19 

.  10 

.02 

.03 

.30 

.30 

.  05 

.45 

.65 

.09 

2.64 

.01 

.  14 

.  30 

.  85 

.  01 

.42 

.02 

.02 

.01 

.  01 

.01 

.09 

.06 

.04 

.  54 

.07 

.02 

.01 

2.63 

.01 

.  02 

.01 

.04 

1.00 

2.40 

.47 

• 

41 

.  16 

.  07 

.  12 

.10 

.  06 

.38 

.22 

.14 

.01 

.  07 

.02 

.  04 

.08 

.  19 

.56 

.16 

.  15 

.01 

2.95 

.18 

.21 

.12 

.  16 

.07 

.  07 

.66 

.08 

.09 

.08 

.07 

.08 

.03 

.54 

.20 

.  15 

.03 

2.82 

.01 

,  12 

.48 

.08 

.18 

1.01 

1.  68 

.31 

.56 

.55 

.03 

.04 

.  10 

.  87 

.08 

.04 

.01 

.01 

.04 

.04 

.  01 

.01 

.48 

.06 

3.24 

.05 

.01 

.01 

.13 

.04 

.32 

1. 14 

.04 

1 .  75 

.44 

.  16 

4.09 

.04 

.  15 

.  01 

.02 

.  84 

.  .01 

.06 

.08 

.39 

1.60 

.20 
.02 
1)5 


.  05 
.06 


1.37 
.03  .02 


.52 
.  01 


.11 
1.12 


21 

.01 


.  01 

.20 


.  08 
.02 
.01 


.88  .01 
.01 


.  04 
.01 
.  04 


.42 
1.25 


-9th- 


.01 
1.39  .15 
.23  .44 


.12     .10     .01     .08  .03 

-10th- 


.05 

.62     .06  11 


.25 
.05 
.01 
.02 
.02 
.04 
.23 
.23 


See  r.iereaoe  note,  following  Sutioo  Index. 
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Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JULY  1851 


A.  M.  Koui  coding 


10      11  12 


P-  M.  Hour  ending 


10       11  12 


EDELSTE  IN 
EFFINGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS 
FULTON  DAM  13 
GALATIA  1W 
GOLCONDA  DAM  51 
GREENFIELD 
BOOPESTON 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JANESVILLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MOLINE  WB  AIRPORT 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 
OREGON 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 
PROPHETSTOWN 
ROCKFORD  CAA  AP 
VANDALIA  CAA  AP 
WENONA 


nLEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UN  IV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV I LLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTE IN 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOM I N C TON 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA  6 

QUINCY  DAM  21 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WENONA 

YATES  CITY 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
CRETE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EVANSTON  PUMP  STA 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KEWANEE 


.05  .01 
.04  .01 


-1 


.  01 

.01     .01  .03 


.04     .  20     .  04 


.02     .02  .01 


th~ 


.  06 
.01 


.04 

.  02 


.21 
.01 
.18 
.35 


.  01 

-12th- 


.07 
.02 


.36 
.03 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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.01 
.01 


.  04 

.02 


.06 
.01 
.01 
.02 


.01  .01 
.30     .43  .06 


.06  .05 
>  * 

.  50 


.  19 
.01 


.01  .01 
.15  1.15 


.01 

.38 

.06 
.  01 

.01 


.49 
.01 
1.46 

.02 
.  01 
.  04 


.02 
.01 
.01 


.06 
.04 


.01 
.  01 


.01 
.02 


.01 
02 


03 


.13 
.43 


.01 
.04 


.02 
.01 
.04 

.06 
.03  .02 


.04 

.06 


.02  .02 
.01  .01 


.03  .08 
.05 


06 
.07 


.01 
.02 


1  62 

.03 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JULY  1951 


A.  M  Houi  ending 


P-  M.  Houi  ending 


LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 
M0RRIS0NV1LLE 
PIPER  CITY 

PITT8FIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  1  S 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
VANDALIA 
WATER HAN 

WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
COLLIRSVILLE 
COOLTERVILLE 
EDELSTEIN 

FRKEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
GALATIA  11 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
LOUISVILLE 
MOLINE  WB  AIRPORT 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETS  TOWN 

HICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

WATERMAN 

■nan 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


DANVILLE 

EDELSTEIN 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PIPER  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BE ARCS TOWN  LAGRANGE  DAM 

BRADFORD  CAA 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS 
FARMER  CITY 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

KEWANEE 

LANARK 

MAROA 

MASON  CITY 
MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PITTSF1ELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETSTOWN 
QUIRCY  CAA 
ROCKFORD  CAA  AP 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
WASHINGTON 
WE  NONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


BRADFORD  CAA 

CISNE  BROWN  CAMP 

COULTERVILLE 

DANVILLE 

FARMER  CITY 

GALATIA  II 

GLENDALE  EXP  FARM 

HOOPESTON 

JANESVILLE 

LOUISVILLE 

MAROA 

MORRISONVILLE 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
RICHVIEW 

SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA  EXP  FARM 
VANDALIA 
VANDALIA  CAA  AP 
WEST  FRANKFORT  8  E 


BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

NEWTON 

qUINCY  CAA 


.02 
.01  .02 


// 


// 
6 


.01 

.04  44 


.04     .03  .20 


.15  1.09 
.05 


.04     .  03  .  01 

.15  .14 

.41     .29  .29 

.03  .22 
.19 

.01     .23  .19 

1.42     .36  .22 

.50     .40  .26 


// 
6 


// 

// 
6 


// 


.16 
.  01 


.  03 

.03  1 . 09 


.02  .96  .01 
.82  .28 


-13th- 


.  13 

.07 

.02 

.01 

.01 

07 

.36 

.07 

.01 

.01 

• 

.06 

.01 

.01 

01 

.13 

.09 

.  02 

J4 

.04 

.01 

02 

.01 

.03 

.  01 

.09 

.  01 

01 

.02 

.  08 

.  02 

20 

.  01 

.67 

.  01 

.03 

.  03 

.  02 

.01 

15 

.02 

.02 

.02 

28 

.24 

.05 

14 

.04 

.02 

.01 

.04 

.01 

27 

.06 

.01 

.08 

.  11 

.03 

.15 

.15 

.05 

.01 

09 

.10 

.05 

.  01 
24 


.01 
.02  .01 

.02 


•.04 


.04 
.01 

05     .27     .31     .04  .11 


-14th 


-16th- 


.02  .01  .01 
.40 


.09     .01  .02 


.14  .06 
12  .01 


.25     .  02 
.04 
.02  .05 


.OS 

.01  .01 
* 

.03 


.03 

.08  .01 


.01 

.03 
.09 

.02  .03 


.10  .02 

.01  .30 
.37 

.01  .32 
.04 


-17th- 


.01  .02 
.20 


02 

.06 


.29 

.01  .01 


-18th- 

.03     .  OS 


See  reference  note*  following  Station  Index. 
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Table  4-Conhnued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JULY  1951 


A.  M-  Hour  ending 


P.  M.  Hour  ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



11 

12 

1    |  2 

— IS 

Ith- 

.  05 

.  12 

.  03 

-20th- 

.47 

.01 

.01 

.02 

.02 

.  01 

.  05 

.  10 

* 

1.40 

.02 

.07 

.  01 

.  03 

.01 

.61 

.  01 

.08 

.  04 

.  02 

.49 

.02 

.02 

.  01 

.  02 

.  05 

.02 

.98 

.02 

.  01 

.  01 

.04 

.05 

.  18 

.04 

.08 

.  02 

.22 

* 

* 

» 

• 

.  29 

* 

.03 

-21 

st- 

.  01 

.09 

.  16 

.08 

.01 

.03 

.  05 

.02 

.03 

.  03 

.  02 

.03 

.02 

.  03 

.  07 

.  02 

.  01 

.01 

.02 

.03 

.05 

.20 

.  18 

.  01 

.01 

.02 

.  01 

.03 

.06 

.  02 

.  04< 

.01 

.  10 

.  02 

.  01 

.  03 

.  08 

.  16 

.  88 

.  05 

.  02 

.05 

.10 

.  08 

.  01 

.  01 

.  05 

.03 

.  04 

.08 

.  19 

■  0* 

.  05 

.  02 

* 

* 

• 

•  * 

* 

* 

* 

« 

.  05 

.32 

.03 

.  05 

.01 

.  01 

_0' 

iiCl 

.01 

.33 

1.17 

.27 

.  04 

.06 

.03 

.  02 

.07 

.  03 

.  05 

1. 10 

.  18 

.  17 

.  29 

.36 

.  10 

.  20 

94 

.06 

.95 

.23 

.21 

.35 

.  16 

.15 

.  02 

.01 

.  73 

• 

* 

* 

.50 

* 

* 

.06 

.  05 

.33 

.  02 

.  01 

.  01 

.  10 

1.54 

.22 

1.  08 

.39 

.  01 

.  02 

.  01 

.  05 

.  06 

.  07 

.  13 

.  21 

.  37 

.  02 

.  07 

.  05 

.  22 

.41 

.  14 

.01 

.  08 

.  07 

.  01 

.03 

.07 

.03 

.07 

.  01 

.  16 

.01 

.09 

.01 

.12 

01 

.  31 

.  05 

.03 

.  11 

.23 

.49 

.  17 

.  50 

.03 

.05 

.  02 

.  10 

.  05 

.  13 

.  02 

.  03 

.  03 

.  05 

.  02 

.  01 

.  11 

.  22 

.  01 

.  03 

.  01 

.  01 

.  06 

.  05 

.  06 

.  05 

.  04 

.  01 

.  15 

.03 

.  02 

.  01 

.03 

.01 

.04 

.  01 

.02 

.  54 

.  08 

.  12 

.  12 

.  04 

.  02 

.  12 

.  08 

.  01 

.25 

.  71 

.20 

.  09 

.  14 

* 

» 

* 

• 

• 

.04 

* 

* 

• 

• 

.  16 

.  04 

.  11 

.  04 

.  01 

.  04 

.  06 

.  02 

.  02 

.  02 

.  01 

.02 

.02 

.07 

.  10 

.05 

.02 

.03 

.  03 

.02 

.  72 

.  02 

.  12 

.01 

.04 

.  11 

.  87 

.05 

.03 

.  06 

.03 

.  06 

.  47 

.  76 

.03 

.64 

1.31 

.36 

.  08 

.  12 

.05 

.05 

.08 

.02 

.02 

.96 

.29 

.07 

.  10 

.05 

.  06 

.  08 

.04 

.  01 

.01 

.08 

.09 

.11 

.  06 

.  03 

40 

.  41 

.20 

.  22 

.  03 

.  01 

.  03 

.03 

.  04 

.  02 

.  01 

.  10 

.  02 

.01 

.03 

.  15 

.  16 

.  11 

.  05 

4.42 

* 

.20 

.24 

.  76 

.  45 

.  18 

.  27 

.  02 

.02 

.  16 

AUGUSTA 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
QUINCY  CAA 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
VANDAL  I A 


AUGUSTA 

BEARDST0WN  LAGRANGE  DAM 
GREENFIELD 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 
MORR I SONV I LLE 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
QUINCY  CAA 
QUINCY  DA a  21 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
VANDALIA  CAA  AP 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UN  IV 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAM  DIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

EVANSTON  PUMP  STA 
FAIRBORY  WATER  WORKS 
FRSEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
HUTSONVILLE 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PRAIRIE  DD  ROC HER  W  WKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETS TOWN 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
WASHINGTON 
WATERMAN 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDS TOWN  LAGRANGE  DAM 

BRADFORD  CAA 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

COLLINSVILLE 

COULTERV I LLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FA IRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONVILLE 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 
JOLIET  WBA IRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MARIETTA 
MAROA 

MASON  CITY 
MOLINE  WB  AIRPORT 
NEWTON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETSTOWN 
QUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 


UA 

.  17 


// 
6 


// 
6 


.06 
.20 
.07 
.10 
.22 


■26 
.19 


.06  .06 
.05  .23 
.02 


.40  .23 
.04 


.01 
.02  .01 


.67 

.10 

.07 

1.22 

06 

06 

loi 

.34 

• 

* 

• 

* 

- 

.24 

1 

!  P 

.03 

1.43 

39 

01 

.  20 

.  68 

.64 

.01 

.  18 

1.  02 

.08 

.08 

.67 

.  15 

1.09 

.23 

.02 

.51 

.14 

1.13 

.04 

.76 

.04 

.91 

.01 

.03 

1 

06 

.03 

1.23 

.32 

.02 

.38 

.17 

1.13 

.05 

.05 

.86 

.01 

.  13 

1.10 

.04 

.52 

.17 

.02 

- 

.52 

* 

* 

* 

* 

- 

.39 

.12 

.70 

1.23 

.06 

.  14 

.  -18 

.12 

.80 

.02 

.15 

.  48 

.11 

.78 

.28 

.28 

.25 

.06 

.35 

1.06 

- 

1.06 

* 

- 
* 

15 

45 

73 

02 

1  35 

!07 

.68 

.03 

- 

.79 

.05 

.11 

1 

.01 

.  08 

1.34 

.05 

.05 

64 

.49 

.02 

2.15 

2 

.74 

2.71 

5.45 

2.00 

2.28 

3.39 

- 

1.13 

42 

l!64 

1.  70 

.55 

1.29 

.36 

.41 

1.39 

.  01 

.62 

.51 

.70 

.50 

.05 

.22 

.27 

.14 

.03 

.60 

.10 

.  01 

.01 

.14 

.35 

.16 

.76 

.30 

.17 

.24 

.08 

.02 

.39 

.92 

.03 

.03 

.23 

1.25 

1.03 

.04 

.30 

.06 

.06 

.35 

.20 

1.11 

1.12 

1.3S 

.01 

.01 

.09 

2.84 

1.71 

.02 

S6 

1.23 

.30 

.50 

2.  10 

See  reference  note*  following  Station  Index. 
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Table  4-Coaliiiuad 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JULY  1951 


A.  M  Hoot  ending 


P  M  Houi  sndmq 


5  6 


10  U 


ROCK FORD  CAA  AP 

S tOK. IE  II  S  TREAT  WIS 

SPRINGFIELD  IB  AIRPORT  // 

STICKNEY  I  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  KXP  FARM 

YAMDALIA 

VANDAL IA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN  // 
WINONA 

YATES  CITY 


AUGUSTA 

BEARDS TOWN  LAGRANGE  DAI  // 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BPAD70RD  CAA  6 

CARPENTER  1  SW 

CHICAGO  LOYOLA  UN IV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNS  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLI 

COULTKRV ILLE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

EFFINGHAM 

EVANS  TON  PUMP  STA 

FARMER  CITY 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  SI 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LI  BLOOMINGTON 

HUTS ONV  ILLE  // 

JACKS CSV ILLE  SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

L0CKPO3T  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  WB  AIRPORT     AAA  AA 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROC HER  W  WKS 
quiNCY  CAA  6 
QUINCY  DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

VANDALIA 

VANDAL IA  CAA  AP 

WATERMAN  // 


CI  SHE  BROWN  CAMP 
EFFINGHAM 

HUTSONVILLE  // 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

NEWTON 

VANDALIA 

VANDALIA  CAA  AP 

WATERMAN  // 

WEST  FRANKFORT  8  E 


WEST  FRANKFORT  8  E 


ILLINOIS  CITY  DAM  16 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

QUINCY  CAA  6 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

WASHINGTON 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM  // 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 
BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA  6 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CP"AG0  WB  CITY 
CdLLlNSVILLE 
CRETE 
DANV I LLE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFFINGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS  // 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 


. ul     .06  .01 


.04 

.05 


.12 
.  U3  .05 


.60  .05 
.90 


.07     .12  .06  . 06  .08  .02 

.03     .02  .20  .17  .03 

.04  .  22  .  04 

.09     .  06  .  06  .  02  .  04 


.22 
.02  .95 


.01 
.  10 


.01     .01  .01 


.  18 
.50 


50  .01 
.11 
.01  .06 


.02  .01 

.15     .08  .01 
.21 

•  .95 

.04  .10 


1.75  .15  .02 
.  52     •  • 


04 
J4 


-23d- 

I 


.06 

.08 


.03 

.01 

.05 


.05     .01     .01  .01 
.07  .01 


.16     .01  | 

-24th- 


.17  .03 
.20 


Saa  rateranca  notaa  fallowing  Station  lariat 
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-25th- 
-26  th- 


-27th- 


Uh 

.38 

.85 

.29 

43 

.01 

26 

.05 

.  12 

01 

.39 

.13 

02 

.33 

.  18 

.02 

.42 

.03 

07 

.25 

.31 

.30 

.  45 

.02 

02 

.02 

.01 

.20 

60 

.01 

.08 

.  11 

1.15  .02 


.08 
.10 


.14  03 
.10 


.01 
05 


Table  4-Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JULY  1951 


OALATIA  1W 
GLENDALE  EXP  PARK 
GOLCONDA  DAM  51 
GREENFIELD 
BOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOMING! ON 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

NEWTON 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PROPHETS TOWN 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS  // 
URBANA  EXP  FARM 
WASHINGTON 

WATERMAN  // 


CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

GLENDALE  EXP  FARM 

HUTSONV I LLE  // 

LOUISVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS  // 
PARIS  SEWAGE  PLANT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BRADFORD  CAA  6 

FULTON  DAM  13 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

KEWANEE 

LANARK 

MOLINE  WB  AIRPORT 
PROPHETS TOWN 
QUINCY  DAM  21 
ROCKFORD  CAA  AP 
WEST  FRANKFORT  8  E 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE  // 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA  6 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  MAYFAIR  PUMP  ST 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

FARMER  CITY 

GREENFIELD 

HUTSONV I LLE  // 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

OREGON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM  // 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  IS  // 
PROPHETS TOWN 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE  // 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT  // 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS  // 

URBANA  EXP  FARM 

WASHINGTON 

WEST  FRANKFORT  8  E 

YATES  CITY 


A.  M.  Horn  ending 


.19 

.01     .01  .02 


.04 

.08 


.25     .02  .04 


.46 
.03  .01 

.70  .15 


P.  M.  Hour  ending 


1        2  3 


.13  .01  .01 
.05     .01  .01 


.03  .06 
.01  .04 


.62  .04 

.02 


.02 


.  14 

•  .  11 
.01  .23 


.  10 
.40 


.12  .09 
.04     .  92     .  56 
.  14 

.11     .25  .04 


.01 
.01 


-28th- 


.  15 
.07  .02 


.02     .01  .01 


-30th- 


.06 

.03 


03 
.10 


.01  .01 


1st- 


.10 
.  05 


.05 
.  02 
.01 


.02     .01  .01 


.26  .04 
.01 


.05 
.40 


.04 
.  16 


.28 
.02  .01 
.11 


.28     .01  .03 
.01 


.  04 


.05 


.02 
.29  .11 


9ee  reference  notes  folU'tlng  Station  lndei. 
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DAILY  TEMPERATURES  '™s 


Station 

Day 

Ol  Month 

& 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

« 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t 
< 

ALEOO 

MAX 

.77 

82 

ei 

78 

75 

81 

83 

86 

,87 

.86 

78 

76 

78 

86 

88 

87 

88 

87 

83 

84 

92 

85 

83 

88 

89 

90 

93 

83 

85 

89 

87 

84 1 4 

MIN 

53 

56 

65 

60 

5 

55 

62 

66 

61 

69 

64 

62 

64 

62 

65 

66 

64 

68 

63 

64 

73 

66 

65 

61 

64 

66 

68 

67 

61 

63 

70 

63.5 

ALTON  OAM  26 

MAX 

82 

83 

88 

79 

74 

80 

92 

92 

94 

89 

94 

84 

87 

92 

96 

98 

96 

94 

95 

91 

96 

96 

83 

91 

93 

95 

96 

95 

91 

96 

91 

90.4 

12 

66 

70 

68 

66 

64 

64 

68 

75 

68 

66 

74 

69 

66 

69 

71 

72 

69 

68 

68 

71 

67.1 

ANNA  INK 

MAX 

ei 

80 

84 

87 

70 

75 

85 

89 

gg 

81 

89 

86 

83 

87 

89 

9 1 

90 

or 

92 

90 

•92 

94 

92 

RO 

91 

94 

90 

91 

89 

90 

91 

87.5 

60 

64 

70 

71 

69 

66 

65 

66 

65 

63 

70 

70 

'* 

76 

70 

70 

69 

70 

70 

69 

68 

69 

69 

66.8 

ANTtOCH 

MAX 

7* 

82 

T9 

76 

75 

81 

82 

61 

84 

85 

67 

76 

78 

84 

87 

85 

79 

80 

84 

80 

79 

88 

88 

89 

86 

77 

85 

85 

83 

81.2 

MIN 

56 

5  3 

60 

56 

52 

51 

58 

64 

59 

60 

57 

53 

67 

65 

61 

2 

66 

64 

9 

63 

57 

60 

71 

60*1 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

77 

80 

81 

79 

77 

80 

85 

86 

84 

86 

71 

75 

78 

84 

86 

8  8 

79 

81 

8  8 

83 

81 

86 

87 

88 

93 

78 

82 

87 

87 

62.7 

55 

5  0 

61 

61 

62 

58 

62 

56 

50 

66 

63 

60 

57 

61 

61 

70 

62 

57 

58 

67 

59.0 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

79 

60 

84 

83 

66 

76 

88 

91 

OA 

83 

88 

78 

82 

86 

88 

93 

90 

86 

92 

94 

87 

85 

88 

91 

91 

90 

88 

90 

89 

86.5 

MIN 

59 

60 

66 

65 

56 

69 

73 

70 

72 

69 

7 

1 

70 

7 1 

69 

7*4 

68.5 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

77 

81 

83 

81 

77 

81 

87 

88 

9  0 

88 

85 

75 

78 

84 

87 

89 

88 

83 

92 

92 

81 

85 

86 

91 

92 

91 

84 

88 

88 

85.4 

MIN 

53 

55 

65 

65 

53 

54 

63 

70 

68 

65 

67 

68 

59 

70 

71 

67 

6? 

62 

66 

74 

60 

61 

62 

72 

64.3 

CAIRO  WB  C I  TV 

MAX 

81 

82 

85 

89 

74 

76 

87 

91 

92 

85 

91 

88 

85 

88 

88 

91 

94 

93 

92 

92 

95 

97 

90 

JO 

91 

92 

89 

91 

92 

93 

94 

89.0 

73 

72 

73 

75 

76 

' 

77 

7S 

74 

75 

74 

73 

74 

75 

76 

72.4 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

81 

83 

85 

87 

75 

77 

86 

90 

86 

83 

89 

87 

81 

87 

88 

95 

93 

93 

9? 

95 

94 

87 

94 

96 

91 

96 

93 

96 

91 

89.0 

65 

64 

69 

64 

70 

70 

76 

69 

71 

70 

69 

70 

68 

68 

68 

66 

67.0 

CARL INV ILLE  4E 

MAX 

83 

80 

85 

84 

78 

80 

88 

91 

86 

88 

89 

76 

84 

88 

92 

93 

95 

89 

86 

96 

91 

80 

88 

87 

94 

95 

90 

88 

92 

90 

87,7 

72 

68 

67 

62 

67 

64 

58 

59 

62 

70 

66 

71 

73 

70 

60 

66 

65 

65 

63 

67 

62 

70 

63.6 

CARLVLE 

MAX 

79 

81 

86 

84 

79 

74 

88 

91 

89 

S3 

89 

78 

80 

85 

87 

92 

90 

88 

94 

96 

86 

84 

87 

93 

93 

89 

87 

90 

91 

87.0 

70 

69 

69 

70 

74 

69 

64 

65 

67 

69 

70 

2 

69 

68 

70 

69 

69 

74 

73 

75 

70 

74 

74 

6B.8 

CHARLESTON 

MAX 

79 

81 

85 

83 

78 

82 

85 

92 

to 

88 

86 

76 

84 

90 

92 

88 

85 

93 

93 

80 

87 

90 

93 

94 

92 

90 

87,0 

63 

7? 

66 

69 

57 

68 

67 

65 

66 

69 

69 

64 

68 

73 

70 

68 

6 

67 

71 

64 

70 

64.8 

CHENOA 

MAX 

76 

80 

82 

77 

75 

80 

87 

85 

86 

86 

79 

73 

76 

84 

86 

86 

88 

85 

81 

92 

89 

76 

83 

86 

90 

90 

78 

82 

87 

82,9 

MIN 

56 

63 

62 

50 

60 

67 

63 

69 

65 

60 

61 

60 

57 

67 

67 

66 

° 

69 

65 

58 

60 

67 

73 

67 

58 

60 

62,3 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

78 

82 

83 

77 

75 

83 

87 

81 

B5 

86 

74 

72 

76 

83 

88 

89 

81 

82 

90 

85 

78 

86 

88 

91 

84 

74 

82 

87 

85 

82,5 

60 

56 

48 

62 

60 

58 

37 

51 

56 

65 

59 

59 

65 

56 

57 

60 

64 

64 

56 

69 

57,5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

76 

80 

82 

72 

71 

76 

86 

77 

94 

78 

67 

67 

70 

77 

85 

87 

76 

77 

89 

76 

76 

82 

87 

88 

86 

70 

78 

86 

79 

78,8 

MIN 

59 

59 

66 

58 

57 

54 

64 

63 

* 

64 

59 

59 

62 

59 

6  3 

62 

62 

63 

63 

59 

64 

63 

67 

69 

68 

67 

66 

66 

6  g 

62,9 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

83 

85 

72 

78 

86 

88 

76 

87 

85 

69 

75 

79 

83 

88 

90 

80 

85 

91 

79 

79 

87 

91 

91 

BB 

76 

83 

89 

88 

82,9 

MIN 

57 

65 

57 

3 

1 

3 

64 

64 

60 

60 

61 

59 

63 

63 

62 

62 

65 

68 

69 

66 

63 

63 

71 

62,2 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

78 

82 

83 

73 

73 

74 

87 

77 

86 

79 

66 

70 

72 

76 

88 

90 

77 

76 

89 

77 

77 

93 

87 

90 

88 

70 

78 

88 

79,8 

61 

69 

64 

65 

62 

62 

66.1 

CICERO 

MAX 

79 

83 

83 

83 

79 

84 

88 

83 

86 

84 

70 

77 

79 

83 

89 

91 

87 

83 

an 

82 

79 

87 

89 

92 

90 

79 

83 

89 

85 

84.0 

MIN 

56 

5* 

63 

59 

60 

64 

63 

63 

62 

59 

60 

57 

60 

68 

61 

63 

65 

60 

60 

63 

65 

73 

66 

62 

63 

7* 

61.5 

DANVILLE 

MAX 

77 

81 

86 

83 

76 

81 

87 

93 

89 

84 

87 

76 

82 

85 

89 

89 

85 

83 

93 

90 

79 

83 

89 

93 

94 

85 

85 

90 

88 

85.7 

60 

61 

68 

61 

65 

69 

64 

64 

61 

67 

62,  9 

OECATUR 

MAX 

78 

81 

88 

83 

75 

84 

88 

91 

90 

81 

82 

73 

80 

85 

90 

89 

92 

88 

87 

95 

89 

79 

88 

90 

94 

93 

87 

89 

92 

90 

86,5 

MIN 

57 

55 

6 

64 

54 

61 

66 

68 

66 

65 

6 

60 

63 

66 

69 

71 

65 

67 

* 

68 

65 

64 

73 

65  ,0 

DIXON 

MAX 

77 

81 

79 

78 

76 

80 

85 

84 

84 

84 

79 

76 

75 

83 

85 

85 

80 

86 

84 

82 

86 

85 

76 

87 

87 

90 

91 

85 

84 

85 

87 

82,8 

MIN 

52 

5  2 

* 

61 

46 

51 

2 

64 

58 

63 

61 

58 

62 

58 

61 

63 

60 

67 

53 

65 

60 

58 

62 

62 

8 

57 

60 

71 

60  •  3 

OU  QUOIN 

MAX 

80 

80 

84 

87 

75 

75 

85 

90 

98 

80 

80 

85 

80 

87 

88 

92 

91 

91 

86 

■>■ 

93 

91 

83 

89 

93 

90 

93 

90 

92 

91 

86.9 

M  IN 

58 

6  1 

66 

68 

61 

57 

62 

71 

66 

67 

71 

70 

69 

65 

6  fi 

68 

68 

73 

76 

71 

71 

73 

71 

71 

72 

68.4 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

81 

82 

86 

85 

75 

78 

92 

94 

93 

87 

88 

79 

85 

87 

88 

95 

93 

90 

96 

98 

90 

87 

90 

95 

94 

93 

90 

93 

9? 

89.2 

MIN 

57 

59 

66 

70 

62 

56 

64 

74 

66 

67 

70 

70 

60 

66 

67 

68 

74 

74 

71 

7 

71 

64 

71 

7? 

68.9 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

83 

84 

87 

87 

87 

82 

87 

90 

84 

85 

90 

89 

84 

88 

90 

91 

94 

92 

90 

93 

94 

93 

90 

92 

95 

91 

93 

92 

92 

93 

89.5 

MIN 

56 

59 

66 

67 

56 

55 

57 

69 

66 

68 

68 

73 

6  8 

68 

64 

67 

65 

64 

71 

76 

69 

72 

69 

68 

70 

66.8 

FAIRFIELD 

MAX 

79 

83 

86 

84 

77 

80 

87 

90 

87 

85 

88 

82 

79 

84 

86 

90 

89 

88 

83 

92 

93 

92 

83 

83 

91 

92 

90 

86 

88 

91 

86.3 

MIN 

57 

5  8 

63 

68 

60 

51 

57 

71 

66 

68 

69 

69 

68 

66 

65 

66 

68 

1 

1 

9 

68 

67 

66.7 

FLORA 

MAX 

78 

81 

86 

86 

74 

80 

86 

91 

91 

87 

89 

78 

81 

84 

88 

91 

89 

89 

94 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

88.1 

MIN 

61 

59 

65 

71 

62 

65 

71 

68 

70 

67 

68 

69 

68 

72 

71 

* 

1 

67 

67 

67 

1 

67.6 

FREEPORT 

MAX 

76 

79 

78 

75 

76 

79 

84 

79 

85 

83 

73 

78 

77 

83 

86 

85 

79 

81 

83 

80 

81 

88 

86 

90 

92 

82 

86 

83 

66 

91,8 

MIN 

50 

5  1 

6? 

58 

46 

52 

62 

64 

59 

59 

63 

57 

64 

58 

50 

FULTON  OAM  13 

MAX 

75 

80 

80 

76 

74 

79 

85 

82 

82 

83 

74 

76 

76 

84 

84 

65 

80 

80 

86 

82 

81 

86 

87 

89 

90 

83 

86 

86 

84 

81.9 

M  IN 

56 

56 

64 

60 

54 

55 

63 

62 

60 

67 

60 

6* 

58 

64 

63 

72 

GALESBURG 

MAX 

75 

80 

81 

70 

81 

80 

88 

84 

89 

85 

72 

7* 

90 

81 

86 

85 

81 

82 

91 

78 

79 

85 

88 

89 

91 

81 

84 

89 

88 

82,8 

MIN 

58 

5  7 

65 

58 

55 

57 

65 

66 

70 

67 

64 

64 

68 

65 

71 

64.5 

GALVA 

MAX 

77 

81 

81 

77 

74 

81 

88 

83 

86 

87 

78 

74 

76 

84 

87 

87 

83 

83 

93 

88 

79 

85 

88 

91 

92 

87 

87 

86 

87 

84.0 

MIN 

52 

54 

62 

59 

50 

55 

60 

62 

61 

66 

57 

* 

63 

62 

61.6 

GOLCONDA   DAM  51 

MAX 

82 

79 

84 

86 

70 

76 

84 

88 

94 

83 

90 

86 

84 

86 

86 

92 

90 

90 

93 

94 

94 

90 

93 

95 

88 

92 

88 

90 

94 

87.6 

MIN 

58 

64 

67 

63 

58 

58 

60 

70 

66 

66 

68 

74 

70 

68 

66 

66 

74 

70 

GREENVILLE 

MAX 

76 

79 

84 

80 

70 

77 

85 

88 

86 

81 

85 

76 

80 

82 

84 

89. 

88 

82 

91 

92 

87 

83.4 

MIN 

56 

60 

64 

60 

59 

55 

60 

72 

70 

68 

68 

69 

67 

64 

68 

69 

70 

72 

76 

GR I GGSV ILLE 

MAX 

78 

82 

86 

86 

74 

79 

92 

92 

92 

89 

84 

75 

81 

84 

90 

87 

00 

88 

84 

95 

95 

80 

85 

89 

92 

94 

84 

85 

92 

89 

86.6 

M  In 

53 

57 

65 

65 

54 

52 

60 

73 

68 

68 

65 

63 

60 

62 

65 

63 

69 

64.0 

HARR I SBURG 

MAX 

82 

83 

87 

89 

73 

78 

88 

91 

89 

85 

91 

87 

85 

90 

90 

94 

92 

90 

97 

97 

95 

91 

90 

94 

95 

94 

91 

92 

95 

89.7 

MIN 

56 

59 

65 

68 

56 

53 

56 

69 

66 

68 

68 

71 

69 

67 

65 

66 

70 

76 

70 

7  1 

70 

70 

67 

HAVANA 

MAX 

77 

82 

81 

79 

74 

81 

89 

89 

8T 

84 

80 

73 

SC 

85 

99 

91 

84 

85 

94 

89 

80 

89 

90 

93 

86 

86 

90 

86 

85.0 

MIN 

55 

56 

68 

65 

55 

54 

62 

75 

67 

70 

68 

65 

65 

62 

6  i* 

66 

68 

66.0 

HILLSBORO 

MAX 

78 

80 

85 

81 

72 

79 

88 

91 

90 

85 

85 

76 

83 

89 

90 

92 

92 

93 

89 

84 

94 

93 

79 

86 

87 

91 

92 

90 

87 

90 

90 

86.5 

MIN 

55 

55 

63 

69 

56 

52 

60 

73 

71 

68 

65 

68 

65 

62 

62 

65. 

71 

69 

68 

63 

72 

73 

71 

67 

68 

67 

71 

67 

67 

65 

72 

65.8 

HOOPESTON 

MAX 

78 

81 

86 

79 

76 

80 

87 

90 

85 

87 

83 

75 

80 

84 

87 

88 

85 

68 

82 

82 

92 

86 

79 

85 

89 

91 

90 

83 

85 

88 

86 

84.4 

MIN 

56 

55 

62 

64 

52 

49 

60 

71 

65 

68 

66 

64 

62 

62 

63 

67 

67 

64 

68 

55 

66 

72 

66 

6? 

62 

68 

71 

66 

62 

63 

70 

63.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

79 

81 

84 

82 

73 

80 

90 

90 

94 

85 

84 

7* 

82 

92 

95 

97 

89 

87 

84 

86 

90 

88 

83 

95 

89 

94 

85 

85 

88 

96 

86.0 

MIN 

54 

54 

66 

67 

55 

53 

62 

74 

70 

70 

64 

64 

62 

64 

69 

63 

75 

75 

73 

64 

7S 

69 

72 

68 

70 

72 

64 

67 

65 

67 

73 

66.3 

JERSEYV ILLE 

MAX 

78 

82 

85 

86 

77 

78 

91 

91 

92 

91 

83 

76 

83 

85 

89 

92 

93 

92 

90 

92 

94 

93 

86 

84 

85 

92 

92 

99 

85 

91 

91 

87.4 

MIN 

56 

57 

64 

70 

58 

54 

63 

74 

70 

66 

67 

66 

64 

63 

65 

64 

73 

70 

72 

64 

74 

73 

70 

65 

67 

70 

69 

67 

66 

66 

77 

66.4 

Sm  Rvtofttac*  No««m  Following  S  lotion 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY  1951 


Station 

Day  Ol  Month 

& 
g 
© 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JOL I ET   WB   A  I RPORT 

77 

82 

83 

70 

79 

83 

88 

76 

87 

90 

69 

76 

80 

86 

87 

89 

82 

89 

81 

83 

90 

79 

80 

88 

88 

90 

92 

78 

83 

89 

68 

M  IN 

54 

5  2 

62 

5 

49 

47 

57 

63 

65 

62 

8 

58 

65 

59 

0 

KANKAKEE 

76 

80 

82 

80 

77 

80 

85 

83 

84 

86 

76 

75 

78 

82 

85 

86 

83 

86 

83 

85 

90 

68 

78 

86 

87 

89 

66 

76 

64 

85 

84 

M  IN 

56 

55 

62 

3 

53 

71 

62 

0 

KANKAKEE   4  W 

76 

80 

82 

80 

76 

79 

86 

83 

32 

86 

73 

74 

76 

82 

66 

85 

82 

87 

80 

79 

89 

87 

77 

85 

86 

88 

87 

75 

81 

84 

84 

M  IN 

54 

52 

62 

62 

51 

69 

60i 

5 

K  E WANEE 

77 

82 

80 

80 

73 

79 

80 

86 

86 

87 

84 

76 

77 

78 

88 

86 

86 

87 

84 

88 

91 

90 

78 

84 

67 

90 

92 

87 

88 

88 

89 

M  I  N 

63 

60 

67 

62 

59 

72 

62 

70 

61 

5 

LACON 

82 

85 

78 

76 

81 

87 

85 

87 

87 

72 

75 

83 

85 

86 

87 

84 

88 

84 

83 

92 

84 

79 

83 

88 

89 

92 

89 

84 

88 

87 

84 1 

MIN 

60 

60 

62 

62 

62 

73 

67 

59 

70 

69 

62 1 

4 

LA   HAPPE  1SW 

MAX 

79 

83 

82 

82 

79 

79 

91 

90 

90 

B  9 

85 

75 

82 

87 

88 

86 

89 

90 

87 

84 

92 

88 

83 

86 

90 

91 

94 

92 

88 

90 

86 

86 

MI" 

75 

66 

54 

62 

63 

6  3 

65 

67 

71 

6  5 

64 

74 

70 

65 

60 

67 

72 

63  < 

7 

MAX 

78 

83 

85 

78 

77 

84 

89 

83 

89 

91 

70 

76 

80 

86 

89 

87 

84 

89 

81 

86 

93 

85 

81 

89 

91 

92 

95 

81 

86 

90 

88 

65 

I 

MIN 

b  6 

5  3 

64 

62 

51 

53 

62 

64 

62 

6S 

63 

59 

63 

58 

61 

67 

61 

67 

63 

57 

71 

68 

63 

61 

65 

74 

62 

2 

L I NCOLN 

MAX 

78 

81 

84 

82 

75 

83 

88 

91 

88 

85 

81 

74 

82 

85 

89 

90 

87 

91 

86 

85 

93 

88 

80 

87 

90 

92 

94 

85 

87 

91 

90 

MIN 

53 

54 

65 

6? 

52 

52 

60 

60 

65 

68 

65 

63 

61 

59 

61 

66 

66 

66 

63 

71 

69 

63 

2 

MAKANDA  1NW 

MAX 

79 

80 

84 

86 

68 

75 

65 

89 

86 

81 

88 

84 

81 

85 

87 

90 

91 

91 

89 

88 

92 

94 

92 

85 

88 

93 

89 

91 

88 

91 

90 

MIN 

57 

58 

64 

65 

57 

55 

58 

69 

65 

63 

69 

70 

68 

64 

65 

67 

66 

1 

MMKCNUU 

76 

79 

79 

75 

77 

81 

84 

79 

84 

84 

70 

78 

78 

84 

85 

85 

79 

87 

78 

82 

65 

78 

79 

89 

88 

90 

91 

80 

85 

85 

80 

MIN 

60 

52 

46 

47 

57 

59 

57 

57 

58 

55 

58 

55 

59 

61 

57 

60 

57 

0 

MA  TTOON 

76 

79 

84 

80 

72 

80 

89 

92 

87 

83 

84 

74 

82 

84 

87 

90 

87 

89 

86 

84 

91 

92 

79 

84 

87 

91 

92 

88 

86 

89 

88 

MIN 

62 

6  5 

69 

71 

65 

3 

MC  LEANSPOPO 

80 

82 

86 

88 

83 

79 

86 

90 

88 

85 

90 

88 

82 

88 

89 

93 

94 

93 

92 

87 

94 

94 

93 

87 

88 

94 

90 

91 

39 

91 

93 

88 

6 

MIN 

7 

1 

73 

7 

68 

8 

69 

67 

1 

M I NONK 

78 

83 

84 

80 

76 

82 

17 

85 

88 

87 

83 

72 

76 

83 

88 

66 

83 

89 

83 

83 

93 

90 

77 

85 

89 

92 

91 

86 

65 

89 

87 

MIN 

70 

62 

1 

MOLINE   WR  AIRPORT 

77 

82 

81 

71 

73 

81 

89 

80 

85 

86 

70 

75 

78 

84 

88 

88 

84 

85 

84 

83 

92 

78 

82 

86 

88 

90 

90 

79 

84 

69 

85 

MIN 

65 

63 

66 

64 

62 

64 

61 

66 

75 

63 

0 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

76 

82 

80 

80 

74 

80 

90 

88 

87 

86 

82 

76 

79 

82 

86 

86 

86 

86 

85 

83 

91 

82 

79 

84 

87 

89 

91 

84 

87 

88 

85 

MIN 

54 

64 

60 

48 

51 

62 

65 

62 

66 

64 

63 

61 

58 

63 

6 1 

72 

70 

62 

2 

MORR IS    3  ME 

MAX 

78 

81 

82 

81 

77 

82 

88 

87 

85 

86 

70 

76 

77 

83 

86 

66 

65 

87 

65 

83 

90 

89 

77 

85 

88 

90 

91 

78 

83 

88 

87 

83 

MIN 

55 

54 

62 

62 

50 

50 

59 

63 

63 

64 

61 

58 

61 

56 

61 

60 

6 

MORRISON 

MAX 

78 

83 

80 

76 

76 

83 

89 

64 

86 

86 

72 

79 

78 

85 

8  8 

87 

84 

87 

82 

85 

88 

87 

85 

91 

90 

92 

93 

90 

89 

37 

89 

84 

8 

54 

55 

64 

60 

50 

53 

61 

62 

60 

65 

61 

59 

61 

59 

64 

MORR I SONVI LLE    1  E 

MAX 

76 

80 

84 

83 

72 

77 

86 

90 

89 

82 

83 

75 

84 

85 

88 

91 

89 

90 

88 

83 

92 

92 

82 

85 

87 

90 

91 

90 

86 

90 

89 

MIN 

54 

54 

63 

68 

54 

52 

58 

73 

70 

68 

64 

66 

63 

59 

60 

62 

69 

67 

65 

60 

72 

72 

69 

65 

65 

65 

71 

65 

66 

63 

72 

64 

3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

75 

79 

78 

76 

78 

80 

85 

84 

83 

83 

73 

78 

78 

84 

86 

83 

82 

85 

81 

82 

84 

84 

82 

88 

87 

86 

91 

85 

87 

84 

85 

MIN 

52 

64 

60 

47 

51 

61 

57 

60 

3 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

79 

81 

84 

84 

74 

77 

85 

89 

89 

B4 

86 

82 

80 

85 

88 

91 

92 

91 

89 

86 

91 

93 

86 

86 

88 

93 

92 

92 

88 

91 

89 

86 

• 

M  IN 

59 

64 

67 

59 

67 

64 

70 

7 1 

74 

66 

4 

NEW  BURNSIDE 

MAX 

80 

82 

86 

86 

76 

78 

87 

90 

86 

82 

90 

87 

64 

87 

89 

92 

93 

93 

92 

90 

93 

95 

94 

89 

91 

96 

90 

93 

91 

93 

92 

88 

|6 

MIN 

64 

56 

62 

66 

7  o 

72 

7g 

65 

4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

79 

81 

87 

85 

74 

83 

90 

92 

92 

87 

86 

82 

83 

88 

90 

93 

95 

93 

91 

87 

92 

95 

85 

8_9 

93 

94 

91 

89 

91 

92 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

78 

84 

85 

83 

73 

84 

88 

90 

88 

89 

86 

83 

81 

86 

90 

91 

91 

90 

89 

89 

91 

93 

89 

85 

89 

95 

91 

90 

87 

92 

91 

87 

MIN 

66 

3 

OTTAWA 

MAX 

79 

83 

89 

86 

80 

84 

87 

84 

89 

87 

70 

76 

81 

85 

90 

88 

83 

91 

84 

85 

90 

85 

78 

87 

90 

92 

96 

78 

87 

69 

90 

85 

MIN 

62 

5 

PALE  ST  I NE 

MAX 

80 

84 

89 

86 

74 

86 

90 

93 

89 

90 

90 

85 

83 

88 

90 

94 

95 

92 

89 

85 

95 

96 

66 

84 

91 

95 

95 

93 

88 

93 

88 

MIN 

74 

70 

64 

6 

PANA 

MAX 

80 

89 

88 

83 

76 

83 

88 

93 

91 

85 

68 

77 

84 

88 

92 

94 

93 

93 

69 

87 

95 

95 

95 

86 

90 

94 

95 

92 

68 

92 

95 

89 

MIN 

65 

72 

71 

67 

68 

65 

5 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

78 

82 

84 

82 

75 

82 

86 

90 

88 

85 

87 

78 

84 

86 

90 

90 

87 

88 

85 

85 

91 

88 

80 

85 

90 

92 

94 

88 

88 

92 

67 

86 

0 

MIN 

54 

5  3 

5  8 

64 

52 

64 

64 

58 

64 

74 

70 

64 

6? 

63 

66 

63 

64 

61 

68 

62 

i5 

PEORIA  WR  AIRPORT 

MAX 

76 

81 

81 

73 

77 

88 

89 

87 

85 

73 

74 

76 

84 

88 

84 

85 

88 

83 

83 

93 

81 

79 

86 

87 

90 

91 

0  0 

86 

68 

65 

83 

MIN 

57 

5  6 

68 

64 

2 

PONT  I AC 

MAX 

75 

78 

81 

eo 

75 

78 

84 

84 

34 

82 

73 

72 

76 

81 

84 

84 

81 

82 

82 

80 

90 

87 

77 

83 

'<5 

86 

89 

73 

82 

84 

86 

81 

(1 

MIN 

56 

5  5 

6  0 

65 

59 

56 

62 

72 

67 

7 1 

71 

66 

71 

71 

7  \ 

63 

72 

64 

■  9 

OUINCY 

MAX 

79 

82 

86 

78 

72 

80 

95 

92 

92 

68 

79 

72 

82 

91 

94 

92 

90 

92 

91 

90 

97 

88 

76 

87 

88 

94 

96 

8  9 

86 

95 

86 

87 

,1 

MIN 

5  5 

5  9 

68 

64 

57 

70 

6  7 

75 

69 

67 

ft  7 

74 

72 

7  o 

65 

67 

74 

67 

>0 

QUINCY  CAA 

MAX 

77 

81 

84 

72 

73 

78 

90 

89 

87 

84 

75 

71 

80 

85 

88 

90 

89 

87 

85 

84 

93 

83 

75 

85 

BO 

91 

91 

82 

85 

90 

87 

83 

>  9 

M  IN 

5  2 

5  6 

65 

66 

67 

72 

64 

60 

69 

63 

64 

69 

63 

8 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

MAX 

76 

81 

84 

77 

77 

81 

86 

90 

86 

84 

82 

73 

7'i 

84 

87 

89 

66 

89 

83 

84 

93 

84 

7B 

84 

87 

91 

92 

8? 

84 

89 

88 

84 

,2 

MIN 

57 

58 

6  3 

61 

5  5 

54 

60 

65 

70 

67 

70 

67 

71 

68 

63 

67 

70 

64 

■  6 

ROBERTS   3  N 

MAX 

75 

83 

83 

74 

78 

80 

86 

88 

66 

85 

78 

73 

77 

84 

88 

88 

84 

89 

81 

81 

92 

86 

79 

85 

89 

92 

86 

78 

83 

89 

66 

83 

|4 

MIN 

54 

5  3 

6  1 

60 

61 

i5 

ROCKFORO 

MAX 

78 

83 

80 

79 

80 

82 

84 

84 

85 

85 

80 

80 

78 

85 

88 

87 

61 

89 

84 

83 

85 

S3 

81 

90 

88 

91 

95 

83 

87 

66 

68 

84 

MIN 

61 

5 

ROCKFORO  CAA 

MAX 

79 

82 

79 

71 

78 

80 

85 

76 

84 

82 

64 

76 

77 

85 

89 

85 

80 

88 

79 

84 

85 

76 

81 

90 

88 

91 

93 

81 

85 

85 

66 

82 

1 

MIN 

55 

54 

64 

55 

51 

55 

60 

63 

60 

61 

60 

59 

63 

60 

63 

63 

61 

66 

59 

55 

72 

63 

62 

61 

64 

64 

68 

62 

59 

61 

67 

61 

0 

RUSHV I LLE 

MAX 

81 

84 

86 

84 

77 

84 

94 

93 

92 

86 

77 

73 

84 

88 

94 

94 

92 

94 

90 

86 

96 

86 

89 

88 

91 

94 

96 

90 

87 

93 

91 

88 

i3 

MIN 

56 

58 

69 

67 

57 

58 

65 

79 

71 

71 

70 

69 

64 

65 

69 

70 

72 

72 

76 

63 

78 

73 

69 

66 

69 

71 

74 

70 

67 

67 

75 

68 

4 

SPARTA 

MAX 

78 

82 

85 

85 

78 

75 

86 

91 

91 

87 

87 

63 

61 

85 

89 

9  2 

94 

93 

91 

89 

93 

95 

92 

67 

90 

93 

91 

9? 

90 

91 

90 

87 

9 

MIN 

58 

59 

64 

69 

61 

55 

60 

71 

66 

65 

69 

70 

68 

65 

68 

6  8 

72 

68 

70 

71 

72 

75 

70 

69 

71 

72 

70 

70 

72 

69 

72 

.67 

7 

SPRINGFIELD  WR  AIRPORT 

MAX 

76 

80 

83 

75 

74 

78 

88 

90 

86 

81 

81 

72 

80 

83 

87 

88 

87 

89 

85 

83 

92 

85 

77 

85 

88 

90 

92 

84 

86 

89 

89 

64 

iO 

MIN 

54 

57 

68 

62 

57 

55 

65 

75 

70 

69 

67 

65 

63 

62 

63 

67 

71 

70 

67 

65 

74 

70 

65 

64 

65 

67 

71 

67 

66 

65 

70 

65 

7 

SPRINGFIELD  WR  CITY 

MAX 

78 

82 

85 

78 

74 

80 

90 

92 

89 

62 

82 

72 

82 

85 

90 

91 

67 

91 

87 

84 

95 

86 

77 

87 

86 

91 

95 

87 

87 

91 

91 

85 

i7 

MIN 

56 

63 

67 

ft2 

58 

57 

63 

75 

72 

71 

70 

65 

64 

65 

68 

72 

72 

71 

71 

65 

74 

71 

66 

67 

67 

71 

72 

68 

67 

68 

75 

67 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ILLINOIS 
JULY  1951 


Day  Oi  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

1 

1 

STOCK  TON 

MAX 

75 

77 

76 

75 

75 

79 

84 

83 

79 

82 

74 

76 

76 

83 

85 

81 

79 

84 

80 

81 

83 

83 

81 

88 

85 

89 

91 

83 

85 

83 

82 

81.2 

M  IN 

59 

62 

59 

61 

58 

65 

63 

57 

66 

55 

51 

68 

61 

59 

62 

63 

66 

68 

62 

54 

61 

69 

59.6 

SYCAMORE 

MAX 

76 

8? 

83 

73 

78 

83 

87 

83 

85 

86 

76 

77 

79 

85 

no 

86 

P? 

87 

79 

84 

87 

78 

83 

89 

89 

90 

91 

80 

85 

87 

85 

83.3 

M  IN 

51 

52 

6 1 

60 

47 

49 

60 

60 

63 

59 

54 

51 

67 

67 

58 

59 

61 

61 

67 

62 

55 

39 

69 

58.9 

TARLE  GROVE 

MAX 

77 

81 

82 

77 

75 

80 

90 

89 

87 

85 

76 

71 

81 

85 

90 

89 

88 

90 

65 

86 

93 

86 

78 

85 

86 

92 

95 

84 

86 

91 

88 

84.8 

MIN 

54 

58 

67 

63 

53 

55 

63 

67 

72 

3 

65 

73 

70 

66 

64 

62 

72 

72 

66 

64 

68 

73 

66.5 

TUSCOLA 

MAX 

80 

81 

84 

82 

75 

82 

86 

91 

89 

88 

85 

75 

84 

85 

90 

90 

88 

90 

90 

85 

91 

89 

83 

88 

90 

93 

94 

88 

90 

87 

89 

86.5 

MIN 

54 

6? 

63 

52 

50 

57 

70 

60 

66 

65 

67 

62 

67 

66 

67 

62 

66 

71 

69 

66 

63 

63 

70 

65 

63 

64 

68 

63.5 

URBANA 

MAX 

75 

79 

83 

77 

74 

81 

86 

90 

86 

84 

81 

73 

80 

82 

87 

88 

85 

68 

83 

82 

90 

85 

77 

83 

87 

89 

91 

64 

84 

87 

88 

83.5 

MIN 

55 

55 

62 

68 

54 

53 

60 

73 

66 

69 

59 

73 

67 

65 

67 

71 

64 

64 

63 

70 

64.4 

VANDAL  I A  CAA  AP 

MAX 

77 

81 

85 

82 

76 

79 

86 

91 

B9 

82 

86 

77 

82 

84 

87 

90 

3 

91 

87 

84 

91 

92 

82 

85 

83 

93 

91 

90 

86 

90 

90 

83.9 

MIN 

55 

56 

64 

63 

56 

50 

59 

67 

68 

64 

71 

73 

68 

68 

69 

67 

71 

69 

68 

85 

71 

65.3 

VIROEN 

MAX 

76 

81 

83 

81 

73 

7B 

87 

89 

90 

86 

82 

73 

82 

85 

88 

92 

89 

90 

88 

84 

93 

93 

80 

86 

86 

91 

91 

88 

86 

89 

90 

85.5 

MIN 

53 

55 

65 

66 

54 

54 

60 

68 

65 

70 

9 

66 

62 

72 

71 

67 

65 

66 

69 

69 

65 

66 

66 

72 

65.1 

W/ LNUT 

MAX 

78 

84 

82 

79 

77 

84 

87 

87 

86 

87 

79 

75 

77 

86 

88 

87 

86 

86 

81 

86 

92 

88 

82 

89 

90 

92 

93 

82 

86 

90 

86 

85.0 

MIN 

55 

56 

64 

61 

61 

60 

66 

1 

68 

61 

64 

60 

64 

68 

72 

65 

59 

63 

72 

62.6 

WATSEKA 

MAX 

78 

82 

83 

79 

77 

80 

85 

83 

85 

89 

79 

73 

79 

82 

68 

88 

84 

87 

84 

82 

90 

86 

78 

85 

87 

90 

86 

80 

84 

86 

85 

83.4 

MIN 

55 

53 

62 

63 

52 

47 

58 

67 

65 

68 

67 

63 

61 

62 

64 

67 

64 

63 

67 

53 

67 

70 

64 

62 

60 

66 

70 

69 

62 

61 

68 

62.6 

WAUKEGAN 

MAX 

78 

80 

77 

76 

70 

75 

85 

81 

86 

83 

64 

73 

77 

80 

89 

85 

72 

88 

82 

81 

80 

79 

82 

84 

89 

90 

84 

75 

82 

85 

83 

80.3 

MIN 

55 

53 

60 

57 

50 

49 

61 

62 

60 

61 

57 

56 

56 

61 

64 

67 

59 

62 

56 

51 

67 

65 

60 

61 

65 

63 

66 

63 

56 

60 

70 

59.8 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

76 

81 

82 

82 

77 

83 

88 

87 

84 

85 

78 

7* 

78 

83 

86 

86 

83 

87 

85 

82 

88 

87 

78 

B7 

87 

89 

90 

79 

83 

86 

88 

83.4 

MIN 

54 

53 

61 

62 

50 

48 

58 

62 

63 

62 

oO 

57 

59 

55 

66 

65 

60 

65 

58 

52 

68 

65 

60 

59 

63 

65 

71 

64 

63 

61 

71 

60.7 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

75 

80 

82 

82 

72 

77 

89 

88 

89 

86 

81 

74 

80 

84 

88 

92 

89 

90 

B9 

85 

91 

91 

82 

84 

86 

90 

90 

90 

84 

89 

89 

83.1 

MIN 

51 

55 

64 

70 

56 

54 

61 

74 

70 

66 

64 

67 

63 

61 

64 

65 

72 

67 

67 

64 

73 

69 

69 

67 

67 

70 

69 

67 

66 

66 

73 

63.5 

WINDSOR 

MAX 

77 

80 

85 

80 

73 

81 

85 

90 

89 

88 

84 

63 

85 

87 

91 

87 

90 

88 

84 

91 

95 

T8 

85 

86 

92 

91 

88 

85 

89 

89 

85.9 

MIN 

55 

54 

64 

64 

53 

50 

58 

70 

69 

68 

66 

60 

62 

62 

66 

67 

64 

68 

70 

70 

67 

65 

66 

71 

67 

67 

62 

7° 

64.2 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 

.27 

.20 

.12 

.04 

.09 

.20 

.22 

.10 

.77 

.04 

.08 

.18 

.18 

.22 

.18 

.17 

.24 

.16 

.22 

.36 

.11 

.12 

.18 

.16 

.16 

.19 

.20 

5.71B 

WIND 

44 

36 

10 

10 

31 

73 

36 

10 

14 

7 

9 

0 

10 

10 

20 

5 

5 

10 

59 

25 

6 

10 

10 

3 

17 

18 

2 

12 

537B 

Rockford  4  NE 

EVAP 

.19 

.03 

.25 

.02 

.01 

.20 

.18 

.15 

.25 

.10 

.02 

.14 

.16 

.14 

.16 

.13 

.06 

.12 

.18 

.17 

.06 

.04 

.06 

.14 

.13 

.14 

.27 

.13 

11 

.16 

4.00B 

WIND 

22 

32 

55 

95 

37 

9 

59 

151 

38 

27 

44 

36 

13 

8 

8 

45 

37 

19 

49 

19 

141 

20 

6 

28 

8 

31 

23 

42 

19 

36 

49 

1206 

Springfield  WB  AP 

EVAP 

.11 

.24 

.31 

.21 

.29 

.17 

.35 

.27 

.28 

.21 

.26 

.06 

.08 

.24 

.24 

.26 

.23 

.28 

.22 

.35 

\19 

.38 

.34 

.30 

.22 

.29 

.30 

.29 

.25 

.31 

7.53 

WIND 

25 

53 

82 

114 

132 

37 

55 

205 

155 

50 

50 

50 

80 

50 

40 

28 

59 

72 

54 

76 

91 

135 

69 

80 

44 

23 

61 

56 

105 

50 

63 

2244 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 

.05 

.15 

.21 

.20 

.19 

.15 

.22 

.23 

.30 

.18 

.15 

.08 

.11 

.16 

.17 

.15 

.17 

.16 

.13 

.14 

.15 

.16 

.38 

.06 

.24 

.15 

.21 

.19 

.19 

.21 

.25 

5.49 

WIND 

11 

11 

12 

25 

31 

10 

16 

19 

61 

9 

11 

7 

3 

14 

13 

10 

12 

11 

16 

25 

31 

25 

18 

15 

23 

9 

10 

19 

18 

17 

12 

524 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

g 

> 

® 

s 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Retei 

to 

Temp. 

,  Precip. 

A 1 bloc 

K  !!>.■) 

Edwards 

* 

38  22 

88  03 

6P 

6P 

Alexis  Water  Works 

Alton  Du  26 

ladlson 

432 

CorpB  of  Engineers 

2  3  5 

Anna  i  mr 

Union 

629 

J.  Bon  Hartllne 

2  3      5  7 

(195 

41  24 

89  55 

TP 

Aurora  College 

[ace 

744 

>hy's  Dept  Aurora  C 

2  3      5  7 

Avon 

Fulton 

641 

Edwin  D.  Babbitt 

3 

Barry 

39  41 

91  03 

M 

Beardstown 

Beardstown  Lagrange  Dam 

Belleville  Scott  AF  Base 

it.  Clair 

444 

J.S-  Air  Force 

2  3  4  5  7 

Belvldere  Sewage  Plant 

778 

Edgar  F.  Brucs 

3  4 

Bentley 

40  20 

91  07 

6P 

Bloomlngton 

IcLean 

Bloomlngton  Normal 

McLean 

830 

larry  G.  Johnson 

2  3      5  7 

Bluffi 

Scott 

467 

Hugh  Moore 

3 

Bradford  CAA  AP 

38  7  3 

41  13 

89  37 

HID 

Brookport  Dan  52 

lassac 

Corps  of  Engineers 

Cairo  WB  City 

ilexander 

37  00 

89  10 

KID 

°  CLOSED*-"  -Ule-X1- 

Camp  Bills 

Fulton 

40  23 

90  20 

640 

4-1-51 

Fulton 

40  34 

90  02 

655 

6P 

1  .v.'  D .  Hammond 

3 

Carbonda le  Sewage  Plant 

.365 

J 

17    4  4 

89  12 

7P 

7A 

Carllnville  4  E 

J  9  17 

89  49 

6P 

6P 

38  36 

89  22 

7P 

7A 

Canal 

296 

fhlte°n 

38  05 

88  10 

399 

MP 

J.  A.  Rlckenbach 

3 

Carpenter  1  SW 

ladlsoo 

38  53 

89  54 

520 

U.S.  Soil  Cons.  Ser. 

3  4 

329 

39  ia 

88  00 

6P 

Channahoa  Dresden  Is Id 

Grundy 

510 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston 

roles 

39  30 

88  11 

686 

6P 

BP 

William  H.  Dykes 

2  3  5 

.475 

40  44 

86  44 

5P 

\ 

7A 

Chicago  Cal  Treat  Whs, 

11    4  0 

87  36 

Chicago  Heights 

:ook 

634 

Ufred  J.  Cooper 

2'  3  5 

Chicago  Lakeview  Pumping 

:ook 

651 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

3  4 

Chicago  Loyola  Univ. 

S .;  7 

3 

42  00 

87  40 

IID 

Chicago  Mayfalr  Pnpg  Sta 

Chgo  N  Branch  Pump  Sta. 

Cbgo  Rose land  Pumping 

:wk 

659 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

3  4 

Chgo  San  Dl*t  Dispatch 

So  ok 

602 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

3  4 

Chgo  San  Dlst  Office 

562 

3 

11  52 

67  38 

ijd 

Chicago  S  Filter  Plant 

Tty  Engr.  Wtr  Purlf 

Chgo  Sprlngfld  Pumping 

"ty  Engr.  Wtr  Purlf 

Chicago  University 

:ook 

3 

87  36 

594 

2  3  4  5 

Chicago  WB  Airport 

;ook 

3 

41  47 

87  44 

623 

J.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  5  7 

Chicago  WB  City 

r,  -a  :; 

3 

41  53 

87  37 

KID 

H I  [ 

40  55 

89  29 

)avld  U .  Dugac 

3 

Jeorge  D  Lukes 

Cleoe  Brown  Camp 

layne 

Pure  Oil  Company 

3  4 

Clinton  1  S 

743 

De  Witt 

1 

88  58 

746 

6P 

C.  E.  Corrlngtoa 

3 

B25 

4 

38  40 

89  59 

IID 

!011 

3 

41  27 

87  38 

Danville 

rermi lion 

40  08 

87  38 

602 

Radio  Station  WD AH 

2  3  4  5  7 

Danville  Hospital 

1143 

Vermilion 

87  39 

575 

CLOSED  -  e   

5-1-51 

IMS 

7 

87  39 

7A 

39  51 

7P 

Dlona 

Soles 

660 

CLOSED  ------ 

2-23-51 

Dixon 

Lee 

696 

William  W.  Shuck 

2  3       5  7 

1397 

1 

40  47 

90  05 

us 

Uvlght 

,ivingston 

641 

1     CLOSED  a   - 

12-31-50 

Dwlght  St.  Reformatory 

Livingston 

641 

St.  Ref.  for  Women 

3  4 

4 

38  37 

90  07 

7P 

1A 

1642 

luasell  Peck 

Kdwardevi lie 

4 

Arthur  W.  Jaggers 

Effingham 

:f  11  ogham 

Effingham  Water  Co. 

2  3  4  5  7 

Elgin 

729 

3 

Ell z abe t  b  t own 

1750 

5 

37  27 

4  8  18 

5P 

1.3.  Forest  Ranger 

Jersey 

The  Prlnclpla  Coll. 

Evaoston  Pumping  Sta. 

Thgo  Sanitary  Dlst, 

Falrbury  Water  Works 

.lvlngs ton 

691 

)ept.  of  Wtr  Works 

3  4 

Fairfield 

layne 

451 

iaxl  Wilson 

2  3  5 

Farmer  City 

1993 

* 

40  14 

88  38 

"lay 

Clay  County  Hospital 

Freeport 

Freeport  Sewage  Plant 

Stephenson 

751 

Jewage  Treatment  PI. 

3  4 

Fulton  Dam  13 

Uhlteslde 

592 

Corps  of  Engineers 

2  3  4  5 

1304 

5 

07  51 

88  37 

KID 

Josephine-  Harris 

Jo  Daviess 

Orrln  A.  Herrlfield 

James  Barrett 

Galva 

leery 

849 

Arthur  E .  Johnson 

2  3       5  7 

Genesee 

Benry 

639 

ire.  K.  J.  Bessant 

3 

1413 

1 

40  28 

88  23 

6P 

£dward  P .  Bergs trom 

Torps  of  Engineers 

1,0.  Soil  Cons.Serv. 

3  4 

Golconda  Dan  51 

Pope 

354 

Torps  of  Engineers 

2  3  4  5  7 

Golden 

Adams 

725 

G.  W.  Nethery 

3 

3572 

Jersey 

J 

18  58 

90  26 

7A 

John  A.  DeSherlla 

3 

Jackson 

John  A.  Dickson 

3 

>reene 

Fred  S.  Pewter 

3  4 

Greenup* 

Cumberland 

554 

ittelbrick  Shoe  Co. 

Greenville 

Bond 

563 

Jenne  J.  McAllster 

2  3      5  7 

3709 

1 

40  45 

88  53 

752 

6P 

Ezra  D.  Stoller 

3 

Mrs. Ellen  B.  Harvey 

2  3  5 

3850 

700 

A.  B.  Campbell 

3 

Harrlsburg 

3879 

Saline 

366 

Harrlsburg  Disposal  PI. 

3884 

Saline 

W.  Harrison  Klbler 

3 

3930 

\ 

40  18 

90  03 

7P 

7P 

L.  L.  Euteneuer 

2  3  5 

Havana  No.  2 

3940 

Ewald  R.  Trlmpe 

3 

4017 

CLOSED  ----- 

11-17-50 

Hlllaboro 

4  1  On 

Montgomery 

626 

9 .  A .  Cress  Jr . 

2  3  5 

Hoopeston 

Vermilion 

717 

John  F.  Kusbrush 

2  3  4  5 

Hudson  Lk  Bloomlngton 

4269 

1 

10  40 

88  56 

IID 

111  State  Wtr  Sur 

3  4 

4312 

3  4 

Hutsonvllle  Pwr  Plant 

1317 

7 

39  06 

87  40 

7A 

111  public  Serv  Co 

3 

Illinois  City  Dam  16 

4355 

tock  Island 

■1 

11  25 

91  01 

554 

HA 

3orps  of  Engineers 

3  4 

Jacksonville 

1442 

(organ 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

<)  or  bury  Sanatorium 

2  3  5 

4447 

1 

39  44 

90  14 

inn 

Municipal  Sew  Tr 

3  4 

1489 

X 

39  07 

90  20 

6P 

6P 

Edwin  M .  Porter 

2  3  5 

1530 

41  30 

88  06 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Jollet  WB  Airport 

1111 

1 

41  30 

88  10 

584 

iiD 

hip 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  5  7 

Kankakee 

I5S3 

Kankakee 

1 

41  07 

B7  52 

631 

7P 

7P 

Kankakee  Water  Co. 

2  3      5  7 

Kankakee  4  NT 

1598 

(ankakoe 

1 

87  56 

620 

6P 

6P 

K.  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

1603 

Cankakee 

«1  08 

87  53 

642 

Mil) 

Dud  Sewage  TTt  PI 

3  4 

Keltheburg 

W55 

(ercer 

4 

41  06 

90  57 

540 

8A 

Alfred  M.  Norris 

3 

1710 

Jenry 

*1  15 

89  54 

800 

-r 

5P 

Kewnnce  Baker  Park 

2  3  4  5 

Kewauee  Baker  Park 

I 

11  15 

89  54 

800 

IID 

CLOSED  -             -  - 

5-14-51 

La  Harpe  1  8W 

1823 

Uncock 

)0  35 

90  58 

691 

6P 

6P 

tent  Campbell 

2  3      5  7 

12  06 

89  50 

883 

IID 

fl  111am  E,  Aurand 

3  4 

La  Balle 

*>>iT± 

-a  Salle 

11  20 

89  06 

522 

7P 

3P 

■estclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  1  s 

1923 

.a  Salle 

1 

11  19 

89  06 

7A 

*rthur  J.  Plscher 

3 

LawTuncevllle 

1059 

..aarence 

7 

18  44 

87  41 

472 

n 

Frank  Bray 

3 

t  Drainage  Code:     1.   Illinois    2.  Kaskaskla    3.  Lake  Michigan     4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 
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Station 

County 

8) 

£ 

l 

a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 

1 

Latitud 

f 

1 
I 

Temp. 

a 

J9 

£ 

s 

a 

I 

Leroy 

Lincoln  No.  2 
Lockport  Lock  &  Dam 
Lockport  Power  House 

5036 
5079 
5084 
r>)  31 

McLean 

Will 
Will 

1 
1 
1 
1 
1 

40  21 
40  09 

40  09 

41  34 
41  34 

88  46 

89  22 
89  21 
88  05 
88  05 

591 
600 
585 
585 

7P 

7Pj0.  J.  Lere 

7P  John  Zurkammer  Jr. 

7A  George  L.  Smith 
MID  Corps  of  Engineers 
MID  Chgo  Sanitary  Dlst. 

3 

2  3  5 
3 

3  4 

3  4 

7 

Louisville 
Marietta 

5216 
52  72 
5280 
5326 
5334 

Clay 

Tazewell 

McUonough 

McHenry 

Fulton 

7 
1 
1 

38  46 
40  32 
40  28 
42  15 
40  30 

88  30 

89  21 

90  40 
88  36 
90  24 

480 
646 
702 
819 
546 

6P 

MID 
6P 
OP 
6P 

HID 

Gael  E.  Farrell 
T.  L.  Haensel 
W.  S-  Newell 
Frank  J. .Mack 
Joseph  Ace  HcCance 

3  4 

3 

3 

2  3  5 
3  4 

Marlon 

Marseilles  Lock 

Marshall 

Mascoutan 

5342 

;,36  4 

5372 
53*1"' 
5405 

Williamson 

La  Salle 
Clark 
St.  Clair 

1 

1 
7 

37  44 

40  02 

41  20 
39  23 

38  29 

88  55 
88  57 

88  45 
87  42 

89  48 

448 

725 

606 
425 

5pIc  N.  Danlolson 
MID  Nelson  R.  Smith 
7A  Corps  of  Engineers 
6Pj Ernest  Thomas  Pine 
SS  Dr.  Robt.  F.  Llsche 

3 

3  4 

3 
3 
3 

Mason  City 
Mattoon 
McHenry 
McHenry  2  S 
HcLeansboro 

5413 
54  30 
5493 
5498 
5515 

Mason 

Coles 

McHenry 

McHenry 

Hamilton 

1 
7 
1 
1 
5 

40  12 
39  28 
42  21 
42  19 
38  05 

89  42 
88  21 
88  16 
88  15 
88  32 

581 
718 
750 
742 
500 

KID 

6P 

MID  Charles  Fllnspach 
HID  Cen  111  Pub  Serv  Co 
HID  Fred  C.  Felt* 

6Pi  John  J.  Barnings 

6P  F.  G.  Frazler 

3  4 

2  3  5 
3  4 
3 

2  3  5 

Mluonk 

Mollne  WB  Airport 
Monmouth  Airport 
Montlcello 

5539 
5712 
5751 

5791 

Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 

Piatt 

1 
1 
6 
4 
1 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 
40  02 

90  08 

89  02 

90  31 
90  38 
88  34 

622 
751 

770 
659 

7P 
HID 
6P 

7P 
SP 

M.   F.  Dodge 
City  of  Mloonk 
U.S.   Weather  Bureau 
Martin  Airways  Inc. 
C.  H.  Wlttig 

3 

2  3  5 
2  3  4  5 

2  3  5 
3 

7 
7 

Morris  3  HI 

Morrlsonvllle 
Morrlsonville  1  E 

5820 
5825 
5833 
5841 
5846 

Grundy 
Christian 

1 
1 
6 
1 
1 

41  24 
41  49 

39  25 
49  25 

88  26 

88  22 
69  58 

89  27 
89  26 

549 

670 
638 
638 

6P 
7P 

7P 

ep 

7P 
•All' 
7P 

Donald  M.  Pyatt 
Ralph  H.  Green 
Frank  A .  Lowis 
John  R.  Lowls 

3 

2  3  5 

3  4 
2  3  5 

7 

Mount  Camel 

Mount  Camel  Water  Wks . 

Mount  Carroll 

Mount  Pulaski 

5888 
5893 
5901 

^917 

5927 

Wabash 
Carroll 

7 
7 

4 

1 

38  25 
42  05 

39  04 

40  00 

87  46 
87  45 
89  58 
89  43 
89  17 

424 
817 
681 
687 

6P 
7P 

MID 
7P 
6P 
5P 

James  F .  KcCray 
Henry  W.Johnson 
Alva  Brown 

2  3  5 

3  4 
2  3  5 

3 

3 

7 

Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 
Murphysboro  Wtr  Works 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 

6011 
suet 

Brown 
Jefferson 

Kendall 

2 
1 

38  22 

37  46 

38  23 
41  32 

90  46 

88  55 

89  19 
89  25 
88  27 

711 

590 
420 
505 
707 

6P 

7A 
U '  □ 

6P 
6P 

Radlc  Station  WMIX 
Murphysboro  Wtr  Co 

Warren  S.  Gray 

3 

2  3  5 
3  4 

7 

New  Boston  Dam  17 
New  Boston 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 
6085 
6093 
6159 

Johnson 
Jasper 
Richland 

5 
7 
7 

41  10 

37  35 
39  00 

38  42 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 
83  04 

571 
560 
513 
472 

SP 

7P 
6P 
5P 

H .  D.  Harris 
Miss  Mae  McCabe 
George  M.  Payne 
Radio  Station  WVLM 

3 
3 

2  3  5 
2  3  4  5 

2  3  5 

7 

Oregon 

Ottawa 
Palestine 

o  4  9.' 
6526 
6558 
6579 

Ogle 
Ogle 

Crawford 
Christian 

6 
6 
1 

2 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 
39  23 

89  20 
89  20 

88  50 
87  37 

89  05 

700 
702 
474 
514 
696 

7P 
7P 

7P 
TP 
7P 

Alan  Grant  ' 

H.  H.  Gaddls 

C.  E.  Schumacher 

3  4 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7 

Parle  Sewage  Plant 
Paris  water  Works 

Peoria  Loch  ft  Dam 

6605 

6  510 

6661 
6670 

■i  T  ( ..  ■ 

Edgar 
Edgar 

7 
7 

1 

39  38 
41  41 

39  49 

40  37 

87  41 
87  42 
86  59 
91  14 
89  39 

735 
739 

445 

7P 

TP 

8P 
HID 

City  of  Paris 
W  .  A  .  Woods 
Edith  A.  Robbins 
Corps  of  Engineers 

3  4 

2  3  5 
3 
3 

3  4 

Peoria  WB  Airport 
Peotone 
Petersburg 
Piper  City 

Plttsfleld  water  Wks. 

6711 
i)725 
6760 

-HI'. 

6833 

Will 
Menard 
Ford 
Pike 

1 
1 
1 

4 

41  20 

40  01 
40  45 
39  39 

89  41 
87  48 

89  51 
68  11 

90  46 

654 

7  22 

524 
670 
724 

KID 

4P 
II I D 
HID 

Miss  Hlna  Cutl 
Frank  B-  Raicey 
Isaac  8.  Griffith 
Raymond  T.  Loyd 

2  3  4  5 
3 
3 

3  4 
3  4 

7 

Pleasant  Hill  2  E 
Pont lac 

Princeton  1  S 
Prlncevllle  2  Nl 

6861 
6910 
6973 
h  9>e> 
7004 

Pike 

Livingston 
Randolph 

1 

1 
l 

38  1)5 
41  21 
40  57 

90  50 

88  37 
90  06 

89  28 
89  47 

540 
647 
390 
700 
745 

6P 
HID 
HID 

op 

Roger  Williams 

Miles  W.  Bryant 
Frank  S.  Stewart 

3 

2  3  5 
3  4 
3  4 
3 

7 

Prophetstown 
Quincy 

Quincy  CAA  AP 
Quincy  Dam  21 
Quincy  Memorl al  Bridge 

7  0- -7 

7072 
7077 
7082 

Adams 
Adams 

6 
4 

:i9  57 
39  56 
39  54 
39  56 

89  56 
91  24 
91  11 
91  26 
91  24 

625 
601 
670 
483 

7P 
MID 

7P 

8A 
7A 

A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  A dm 
Corps  of  Engineers 
Helvln  Brinkoetter 

3  4 

2  3  5 
2  3  4  5 

' 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

Rlchvlew 
Roberts  3  N 
Rochelle 

7150 
7157 
7244 

7349 

Champaign 
Randolph 

Ford  B 
Ogle 

7 

2 
2 
7 
6 

40  18 
38  13 
38  22 

40  40 

41  55 

88  09 
90  00 

89  11 

88  11 

89  04 

744 
444 
544 

786 

M  1  P 

7P 

7A 

HID 

7P 

3P 

Dr.  H     Le  Saulnier 
Mrs.  Mabel  F .  Marti 
R.  E.  Bradbury 
California  pkg  Corp 

2  3  4  5 

3 

3  4 

2  3  5 
3 

7 
7 
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Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 
Rock  Island  Dam  15 

7  3  7  > 
7377 

Winnebago 

Winnebago 
Rock  Island 
Pike 

6 
G 
6 

42  15 
42  17 
42  21 
41  31 
39  32 

89  05 
98  59 

89  03 

90  34 

91  00 

720 
850 
743 
568 
470 

HID 

7A 
KID 
8A 

ep 

Mrs.  D.  S.  Cummlngs 

2  3  5 
3  6 

12-19-50 
3 
3 

7  IS* 
7  !0r> 

Corps  of  Engineers 
Harry  Williams 

Rush vl lie 
Ste  Marie 
Salem 

Shawnectovc  New  Town 
Sldell 

7551 

76011 
763,, 
78 

7  952 

Schuyler 

Marlon 

Gallatin 

Vermilion 

1 
7 

7 

Hi  >l. 

38  37 
37  43 

39  55 

90  34 
88  01 
88  57 
88  10 
87  49 

683 
448 
544 

350 

6P 

fip 

7A 

5P 
6A 
7A 

Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E .  Cameron 
Frank  G.  Brown 
Jake  H.  Stewart 
Gary  Lane 

2  3  5 
3 
3 
3 
3 

Skokle  H  S  Treat  Works 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 
Stlckncy  W  S  Treat  Wks 

7  ':•■>■■> 

B  1 4  J 
B  l  79 
8184 
B27B 

Randolph 
Sangamon 

CODk 

3 
4 
1 
1 

42  01 

38  08 

39  50 
39  48 
41  49 

87  43 
89  42 
89  40 
89  39 
87  46 

587 
598 
636 

6P 
MID 
MID 

HID 

6P 
MID 
HID 
MID 

Chgo  Sanitary  Dist. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 
Chgo  Sanitary  Dist. 

3  4 
2  3  5 
2  3  4  5  6 
2  3  4  5 

3  4 

7 
7 

Streator 

Sullivan  Water  Works 

Sycamore 

Table  Grove 

H293 
.-);V) 

8389 
8452 
8460 

Jo  Daviess 
La  Salle 
Moultrie 
De  Kalb 
Fulton 

I 

6 

42  21 
41  07 

39  34 
41  59 

40  22 

86  50 
88  37 
88  41 
90  26 

1000 
625 
686 
840 

SP 

8P 
7P 

5P 
6P 
MID 
8P 
7P 

E.  A.  Curtiss 
J.  F .  Prafcke 
A.  B.  Fultz 
Frank  C.  Dean 
C.  A.  Hammond 

2  3  5 
3 

3  4 

2  3  5 
2  3  5 

7 

7 
7 

Tay lorvllle 
Tuscola 

8491 
8630 

ri-  H  4 

8740 

Christian 

Stark 

Douglas 

Champaign 

1 
1 

39  33 
41  18 
41  06 

39  48 

40  08 

89  18 
89  30 
89  52 
88  17 
88  13 

634 
512 
752 

743 

6P 
7P 

6P 
6P 
5P 
6P 
7P 

John  W.  Coale 
Orville  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 
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Stat©  Water  Survey 

3 
3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
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Vandnlla 
Vlrden 

8745 
B7S0 
B756 
8781 

8860 

Champaign 
Champaign 
La  Salle 

Macoupin 

7 

1 
2 

40  06 

40  06 

41  19 

38  58 

39  'JO 

88  15 
88  14 

88  59 

89  07 
89  46 

730 
464 
503 
674 

6P 

KID 

7A 
7A 
9A 
6P 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

Corps  of  Engineers 
Ernest  E.  Brlcker 
E.  M.  Watklns 

3  4 

3  6 
3 

3  4 

2  3  5 

Walnut 
Waterloo 

A9u; 

8976 

4002 
9010 

Hancock 
De  Kalb 

6 
4 

4 

41  33 
40  21 

40  42 
38  20 

41  46 

89  35 
91  26 

90  09 
88  46 

714 
490 

717 
779 

op 

6P 
5P 

HID 
8A 

M 1 D 

Carl  F.  Nelick 
Charles  Ewlng 
Willis  A.  Sullivan 
E.  H.  Wolf 
Wm.  Ray  Clarke 

2  3  5 
3 

3 

3  4 

Waukegan 
Wayne  City 

West  Frankfort  8  E 

ynji 
<)l>2" 
9040 
yn*.» 
n  40 

Iroquois 

Marshall 
Franklin 

1 
3 
7 

4 

40  46 
42  21 
38  21 

41  03 
37  54 

87  44 

87  51 
98  35 
89  03 

88  48 

634 
666 
385 
700 
480 

7P 
7P 

7P 
7A 
M  IL> 
HID 

Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 
111  State  Wtr  Surv 

2  3  5 
2  3  5 
3 

3  4 
3  4 

Whcaton  College 
White  Hall  1  E 
Wilcox 

9221 
9241 
927  ) 
93  54 

Du  Page 
Greene 
Clay 
Shelby 

1 
1 

2 

41  52 

39  26 

38  38 

39  26 

88  06 
90  23 
88  18 
88  36 

753 
578 

665 

5P 
6P 

6P 
5P 
7A 
6P 

Wheaton  College 
Oscar  Watt 
E.  Lowell  Routt 
Nina  M.  Ryherd 

2  3  5 
2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

NEW  STATIONS 

Yates  City 

Arlington  Heights  4  SSE 
Rockford  CAA  AP 
Janesvllle 

4805 
9t  i'\ 
or:  w 
7:h2 
4465 

Marshall 

Knox 

Cook 

Cumber if nd 

1 

6 
7 

41  02 
40  17 

42  02 
42  12 
39  22 

89  24 

90  01 

87  58 
89  06 

88  15 

480 

704 
734 

5P 
HID 

5P 
8A 
4P 
HID 

Richard  B .  Stlth 
Ora  L.  Bell 
George  A.  Honemann 
U.S. Civil  Aero.  Adm. 
Albion  F.  Edwards 

2  3  5 
3  4 

2  3  4  5 
3  4 

7 

Vandalla  CAA  AP 
Cobden  2  3 
Uakacda  1  NW 

H7H3 
1  77  S 

Fayette 

Union 

Jackson 

2 
4 

38  59 
37  30 
37  38 

89  10 
89  15 
89  14 

532 
540 
690 

IID 
6P 
6P 

"ep 

6P 

U.S. Civil  Aero.  Adm. 
Floyd  G.  Anderson 
Harvey  B.  Hartllne 

2  3  4  5 

2  3  5 
2  3  5 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  Id  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement  In 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  other- 
wise shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,  4,  6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  In  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing 
or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6      Station  not  equipped  with  a  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Dally  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.B.O.,  Kansas  City,  Mo.   --  9-5-51  —  1160 
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ILLINOIS  -  AUGUST  1951 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

August  1951  was  cool,  averaging  1.6°  below  normal,  as  did  the  preceding  month  of  July. 
The  average  temperature  for  the  month  was  73.0°.  The  highest  temperature  of  the  month  was 
reported  from  Harrisburg  on  the  31st,  when  a  maximum  reading  of  103°  was  obtained.  This 
contrasts  to  the  lowest  minimum  temperature  reported  during  the  month,  which  was  42°  ob- 
served at  Marengo  on  the  4th  and  at  Chicago  Heights  on  the  24th.  Marengo  also  reported 
the  lowest  mean  temperature  for  the  month,  66.9°.  The  highest  mean  temperature  was  reg- 
istered at  Cairo,  where  an  average  of  80.6°  occurred. 

Except  for  minor  fluctuations,  temperatures  averaged  near  or  slightly  below  normal  during 
the  first  3  weeks  of  August.  However,  the  4th,  5th,  and  6th  were  cooler  than  the  remainder 
of  the  3-week  period  in  the  northern  and  central  two-thirds  of  the  State,  with  minimum 
temperatures  on  the  4th  as  low  as  45°  to  50°  at  many  points  in  the  area.  The  22d-24th 
was  another  abnormally  cool  period  during  which  minimum  temperatures  ranged  from  45°  to 
50°  over  most  of  the  State  except  slightly  higher  in  the  southern  third.  By  the  26th, 
temperatures  were  generally  above  normal  again,  and  the  highest  readings  of  the  month  oc- 
curred in  most  localities  on  the  30th  or  31st. 

Precipitation  for  the  month  averaged  4.27  inches  in  the  northern  third  of  the  State,  3.70 
inches  in  the  central  third,  and  2.99  in  the  southern  third.  This  represents  rainfall  of 
0.93  inch  above  normal  in  the  north,  0.43  inch  above  normal  in  the  central,  and  0.56  inch 
below  normal  in  the  southern  division.  The  State-wide  average  of  3.71  inches  is  0.35 
inch  above  normal.  Little  or  no  precipitation  of  consequence  was  observed  from  the  1st 
to  the  5th,  but  measurable  rainfall  occurred  at  some  location  in  the  State  on  each  day  of 
the  following  7-day  period,  with  heavy  falls  (mostly  between  1.50  and  2.00  inches)  being 
general  over  the  northern  third  of  the  State  on  the  6th.  Shower  activity  was  also  general 
during  the  14-17th,  the  22d-24th,  and  the  last  5  days  of  the  month.  The  heaviest  total 
fall  during  August  was  8.00  inches  at  Moline,  and  the  least  total  was  1.15  inches  at  Albion. 

Considerable  damage  to  crops  from  flooding,  resulting  from  thunderstorms  around  the  29th 
of  the  month,  was  reported  from  Rock  Island,  Henry,  and  Whiteside  Counties,  but  otherwise 
no  severe  storms  were  reported. — JTC 
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— mostly  of  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipita- 
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erence copies  of  the  Eydrologlc  Bulletin  Series  are  available  for  inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U.  S.  Weather  Bureau,  Washington 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind  direction 
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m. 

speed 

p.  h. 
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Number  of  days  with  precipitation 
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time  from 
prevailing 

e 

0> 

a 

1 
< 

s  . 
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sunshine 
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sky  cover 
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CAIRO  WB  CITY 

6.1 

26 

NW 

9 

4 

2 

i 

0 

0 

8 

83 

5.2 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

S 

11 

6.2 

37. 

SW 

13 

85 

86 

61 

68 

6 

1 

4 

0 

1 

13 

55 

6.7 

JOLIET  WB  AIRPORT 

N 

11 

6.2 

93 

92 

62 

73 

4 

4 

2 

1 

0 

12 

6.9 

MOLINE  WB  AIRPORT 

E 

12 

7.7 

33 

s 

25 

87 

91 

63 

65 

4 

3 

4 

2 

1 

15 

62 

6.2 

PEORIA  WB  AIRPORT 

SE 

9 

8.3 

37 

w 

15 

85 

91 

64 

68 

5 

2 

3 

2 

0 

13 

65 

5.9 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SE 

10 

8.8 

58 

w 

15 

86 

91 

59 

65 

2 

4 

4 

1 

1 

0 

11 

74 

5.8 
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Temperature 
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1890 

70.6 

104 

40 

2.81 

7 

1913 

78.3 

106 

45 

2.38 

6 

1891 

71.7 

103 

42 

4.71 

10 

1914 

76.1 

104 

42 

3.39 

8 

1892 

73.4 

100 

44 

2.36 

6 

1915 

67.9 

94 

31 

6.10 

11 

1893 

72.4 

100 

37 

0.91 

3 

1916 

77.1 

104 

40 

"4TT6" 

8 

1894 

74.8 

107 

38 

1.75 

5 

1917 

72.0 

101 

39 

2.66 

7 

1895 

75.0 

102 

42 

2.82 

e 

1918 

79.0 

112 

45 

3.82 

9 

1896 

74.7 

108 

37 

2.85 

6 

1919 

73.7 

105 

44 

2.88 

8 

1897 

72.2 

108 

36 

1.13 

5 

1920 

72.7 

99 

40 

2.87 

8 

1898 

74.2 

100 

45 

4.29 

8 

1921 

74.3 

102 

44 

5.14 

10 

1899 

76.5 

102 

44 

2.61 

7 

1922 

75.2 

104 

42 

1 .71 

6 

1900 

79.7 

111 

54 

4.04 

8 

1923 

74.2 

103 

38 

4.86 

11 

1901 

74.9 

108 

41 

1.91 

5 

1924 

74.3 

103 

41 

5.19 

9 

1902 

71 .8 

102 

41 

4.47 

9 

1925 

74  .7 

104 

45 

2.62 

7 

1903 

72.8 

102 

40 

4.41 

9 

1926 

75.9 

105 

48 

4.77 

12 

1904 

70.8 

98 

37 

4.06 

8 

1927 

69.2 

99 

39 

3.20 

8 

1905 

75.1 

99 

47 

3.44 

8 

1928 

75.5 

99 

44 

3.47 

8 

1906 

76.4 

101 

39 

4.03 

9 

1929 

72.4 

100 

42 

2.42 

6 

1907 

73.1 

102 

41 

5.47 

9 

1930 

76.4 

113 

45 

1 .97 

6 

1908 

74.4 

104 

38 

2.32 

5 

1931 

74.5 

104 

44 

3.90 

9 

1909 

77.4 

105 

42 

2.10 

5 

1932 

74.9 

101 

46 

5.53 

11 

1910  ■ 

73.2 

99 

37 

2.64 

6 

1933 

73.7 

102 

44 

2.67 

7 

1911 

73.4 

104 

40 

4.08 

9 

1934 

75.5 

113 

33 

3.82 

10 

1912 

72.9 

100 

39 

3.96 

10 

1935 

75.8 

104 

37 

2.45 

7 
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1936 

81.0 

Ill 

47 

2.66 

8 

1937 

78. 1 

103 

50 

2.36 

6 

1938 

77.7 

106 

49 

3.33 

7 

1939 

73.5 

99 

48 

4.78 

9 

1940 

75.2 

103 

43 

4.04 

11 

1941 

76.5 

107 

46 

2.76 

7 

1942 

73.4 

101 

39 

3.53 

7 

1943 

77.0 

109 

44 

2.97 

6 

1944 

75.5 

103 

44 

3  .80 

8 

1945 

74.2 

103 

41 

3.47 

7 

1946 

70.7 

99 

37 

5.97 

9 

1947 

81.9 

109 

44 

2.21 

5 

1948 

74.6 

106 

42 

1.74 

5 

1949 

74.6 

99 

45 

2.90 

8 

1950 

70  4 

96 

38 

3.63 

T 

8 

1951 

73.0 

103 

42 

3.71 

T 

8 

PERIOD 

74.5 

3.37 

T 

Data  for  the  period  beginning  with  1949  to  date  have  been  weighted  on  an  areal  basis  and  are  not  comparable 
earl ier  years. 
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Temperature 
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M 
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2 

Date 
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H 
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Q 

Snow,  Sleet.  Hail 
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Mai.  90* 
or  above 

SI 

Total 

Max  depth 
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5 

<3 

01  or  more 

.50  or  mora 

1  00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 

72.5 

-  .8 

96 

30 

51 

24* 

1 

5 

0 

3.45 

-  .05 

1.07 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

Antioch 

67.6 

-3.2 

88 

31 

46 

4 

22 

0 

0 

4.23 

1 .08 

1 .86 

15 

.0 

0 

9 

2 

2 

Aurora  College 

68.4 

-2.9 

91 

30 

46 

24 

17 

1 

0 

3.84 

.29 

1.86 

6 

.0 

0 

10 

2 

1 

Chicago  Heights 

67.6 

93 

31 

42 

24 

26 

1 

0 

2.22 

-1.15 

1.19 

6 

.0 

0 

7 

1 

1 

Chicago  University 

69.2 

-2.4 

92 

31 

56 

23 

6 

1 

0 

4.23 

1.02 

1.74 

6 

.0 

0 

8 

2 

2 

Chicago  WB  Airport 

70.0 

-1.6 

92 

31 

52 

24 

4 

1 

0 

4.86 

1.84 

2.17 

6 

.0 

0 

7 

2 

2 

Chicago  WB  City 

70.7 

-2.1 

92 

31 

59 

6* 

2 

1 

0 

3.62 

.60 

1.48 

6 

.0 

0 

8 

3 

2 

Cicero 

70.4 

-2.3 

95 

31 

51 

24 

5 

1 

0 

3.38 

.13 

1.78 

6 

.0 

0 

7 

2 

1 

Dixon 

69.6 

-2.7 

91 

31 

47 

4 

14 

1 

0 

4.32 

.79 

1.29 

6 

.0 

0 

9 

5 

1 

Freeport 

67.9  ' 

-2.8 

87 

1 

46 

44. 

25 

0 

0 

5.36 

1.49 

2.16 

6 

.0 

0 

14 

2 

1 

Fulton  Dan  13 

70.9 

-  .8 

93 

30 

51 

24 

4 

1 

0 

5.41 

1.69 

1.57 

15 

.0 

0 

12 

4 

2 

Galesburg 

72.4 

96 

30 

52 

4 

0 

5 

0 

2.53 

-  .84 

.85 

26 

.0 

0 

9 

2 

0 

Galva 

71.4 

-1.8 

96 

30 

49 

4 

2 

3 

0 

5.94 

2.45 

2.41 

29 

.0 

0 

10 

4 

2 

Joliet  WB  Airport 

68.6 

-2.7 

94 

31 

46 

24 

10 

1 

0 

2.43 

-  .97 

1.34 

6 

.0 

0 

8 

2 

1 

Kankakee 

69.7 

-3.0 

92 

31 

49 

24 

7 

1 

0 

5.27 

1.79 

1.88 

6 

T 

0 

10 

3 

2 

Kankakee  4  W 

63.4 

90 

31 

46 

23 

19 

1 

0 

4.25 

.73 

1.62 

6 

.0 

0 

11 

3 

1 

Kewanee 

71  .2 

-1.5 

95 

30 

40 

4 

5 

2 

0 

4.47 

.93 

1.57 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

Lacon 

71.5 

94 

31 

50 

23 

2 

4 

0 

4.92 

1.71 

29 

.0 

0 

9 

4 

1 

La  Salle 

71.7 

-2.1 

96 

30 

4,i 

24 

2 

4 

0 

3.76 

-  .04 

1 .59 

6 

.0 

0 

11 

2 

2 

Marengo 

66.9 

-4.1 

J9 

31 

42 

4 

33 

0 

0 

4.21 

.65 

1.37 

6 

.0 

0 

9 

2 

2 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
AUGUST  1951 
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o 

a 

0 

o 
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Hinonk 

71 . 7 

-1.7 

95 

30 

2 

4  .40 

2 

Moline  WB  Airport 

// 

71.5 

-  .2 

97 

30 

50 

23 

4 

2 

0 

8.00 

4.51 

4.60 

29 

.0 

0 

11 

4 

2 

Monmouth 

71  .4 

-2.4 

96 

30 

49 

23 

4 

4 

0 

3.32 

.07 

1.40 

25 

.0 

0 

8 

3 

1 

Morris  3  NE 

69.3 

-2.9 

31 

45 

24 

13 

1 

0 

-  .70 

1 .85 

6 

.0 

0 

7 

1 

1 

Morrison 

71.1 

-1.2 

97 

30 

49 

23 

2 

4 

0 

6^02 

2.28 

1.98 

29 

.0 

0 

13 

4 

2 

Mount  Carroll 

91 

1 

■ 

3.90 

07 

1  33 

15 

3 

Ottawa 

7l!7 

-i!* 

93 

31 

49 

24  ' 

1 

2 

0 

3.27 

-  !53 

1.39 

6 

.0 

0 

9 

3 

1 

Pontiac 

71.  3M 

-3.1 

91 

30+ 

6 

2 

0 

4.89 

1.87 

3.00 

29 

.0 

0 

11 

2 

1 

Rockford 

69.6 

-2.3 

91 

31 

46 

4 

7 

1 

0 

5.46 

1 .62 

1.95 

15 

.0 

0 

10 

3 

2 

Rockford  CAA  AP 

68.7 

-2.1 

87 

11 

49 

23 

10 

0 

0 

4.92 

1  .07 

1.78 

15 

.0 

0 

11 

2 

2 

Stockton 

87 

0 

3 . 96 

3 

Sycamore 

68.8 

-2.3 

89 

31 

45 

4 

13 

0 

0 

-  .74 

1 .38 

6 

.0 

0 

10 

2 

1 

Walnut 

71.5 

-1.7 

94 

30 

48 

4 

5 

2 

0 

4.78 

.  95 

2.43 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

Waukegan 

67.3 

-2.9 

88 

31 

46 

24 

32 

0 

0 

4.57 

1.48 

2.22 

15 

.0 

0 

10 

2 

2 

Wheaton  College 

69.3 

91 

31 

48 

4+ 

13 

1 

0 

3 . 25 

-  .05 

2.13 

6 

'  .0 

0 

9 

1 

1 

DIVISION 

69.9 

-2.5 

4.27 

CENTRAL  DIVISION 

Blooraington  Normal 

72.6 

-1.7 

96 

30 

48 

24 

2 

2 

0 

\  ' 

.03 

1.95 

6 

.0 

0 

11 

1 

1 

Carlinville  4  E 

74.4 

-1.5 

99 

30 

50 

22 

0 

12 

0 

C  *  W 

-  .17 

1.52 

21 

.0 

0 

10 

2 

1 

Charleston 

99 

.  01 

o 

3 

2 

Chenoa 

70. 3D 

95 

30 

46 

4 

13 

2 

0 

5  98 

2.66 

3.30 

29 

.0 

0 

5 

3 

3 

Danville 

71.6 

-1.1 

96 

31 

45 

24 

4 

4 

0 

4.98 

1 .60 

2.75 

29 

.0 

0 

8 

2 

2 

Decatur 

74.4 

-  .7 

98 

30 

52 

4+ 

0 

8 

0 

2 . 64 

-  .93 

.50 

29 

.0 

0 

9 

1 

0 

Effingham 

74.2 

-  .1 

100 

31 

52 

4+ 

0 

6 

0 

1.73 

-2.30 

.67 

29 

.0 

0 

7 

2 

0 

Gr  iggsv  il 1 e 

99 

8 

Havana 

73 1 3 

-1.8 

97 

30 

53 

23 

0 

3 

0 

2  68 

-  .54 

.63 

25 

.0 

0 

8 

3 

0 

Hillsboro 

74.2 

-1.8 

99 

30 

52 

4 

0 

3 

0 

3^83 

.07 

1.51 

21 

.0 

0 

10 

2 

2 

Hoopeston 

71 .4 

-2.0 

94 

31 

47 

23 

4 

2 

0 

\  no 

-  .90 

1 .00 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

Jacksonville 

74.5 

-  .5 

30 

53 

22 

1 

5 

0 

-  .54 

1.09 

21 

:o 

0 

9 

3 

1 

Jersey v  i lie 

4 

O  C.O 

o 

o 

9 

2 

0 

La  Uarpe  1  SW 

73.A 

-  .7 

96 

30 

52 

22+ 

1 

8 

0 

6 '  17 

2i85 

2i31 

25 

.0 

0 

9 

3 

2 

Lincoln 

72.9 

-1.4 

98 

30 

48 

4 

0 

4 

0 

2.86 

-  .47 

.60 

25 

.0 

0 

12 

2 

0 

Mattoon 

72.6 

96 

30+ 

49 

24 

1 

3 

0 

6.11 

2.56 

3.76 

29 

.0 

0 

7 

3 

2 

Morrisonville  1  S 

72.9 

-1.8 

96 

30 

50 

4 

0 

2 

0 

? ' 

.44 

1.74 

27 

.0 

0 

11 

2 

1 

13 

-   .  18 

2 . 30 

29 

.  o 

o 

7 

2 

1 

Palestine 

74.9 

-1.2 

100 

31 

49 

23 

1 

14 

0 

5  *  87 

2.09 

4.93 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

Pana 

75.3 

-  .1 

99 

30 

51 

4 

0 

9 

0 

2.82 

-1.02 

.70 

27 

.0 

0 

10 

3 

0 

Paris  Water  Works 

72.6 

-2.0 

98 

31 

44 

24 

2 

6 

0 

4 . 06 

.70 

2.30 

29 

.0 

0 

6 

3 

1 

Peoria  WB  Airport 

96 

30 

3 

o 

3.30 

.  18 

1.14 

g 

T 

0 

8 

3 

1 

Qulncy 

75.6 

-1.2 

101 

30 

55 

22 

0 

9 

0 

!56 

2.73 

20 

.0 

0 

10 

2 

1 

Quincy  CAA  AP 

96 

1 

6 

o 

3 '  41 

-  .29 

1 . 92 

20 

,  o 

o 

8 

2 

1 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

// 

71.5 

95 

30 

52 

24 

0 

2 

0 

4.76 

l!o6 

2. 22 

29 

.0 

0 

7 

3 

1 

Roberts  3  N 

70.4 

-2.7 

30 

46 

24 

8 

2 

0 

1.85 

3.67 

29 

.0 

0 

6 

2 

1 

Rushville 

75.  lM 

.1 

98 

30 

53 

22 

0 

10 

0 

2.43 

-1.04 

.80 

15 

.0 

0 

6 

2 

0 

Springfield  WB  Airport 

// 

73.3 

1.1 

95 

30 

52 

4 

0 

3 

0 

1 .96 

-1.21 

.67 

20 

.0 

0 

9 

1 

0 

99 

3  • 

o 

1.65 

-1.52 

.  67 

20 

9 

1' 

0 

Table  Grove 

73.4 

-1.3 

98 

30 

54 

4+ 

0 

6 

0 

2.64 

-  .63 

1.03 

20 

.0 

0 

8 

2 

1 

Tuscola 

72.4 

96 

30 

49 

24 

1 

2 

0 

3.71 

-  .07 

2.25 

29 

.0 

0 

9 

1 

1 

Urbana 

71.9 

-1.5 

94 

30+ 

49 

24 

3 

2 

0 

4 . 71 

1 .18 

1.82 

29 

.0 

0 

9 

3 

2 

Vandalia  CAA  AP 

73.4 

98 

31 

52 

24 

0 

3 

0 

1  . 51 

1.04 

20 

.0 

0 

10 

1 

1 

V 1 rden 

95 

3 

3  . 83 

38 

1 . 25 

21 

>  o 

o 

11 

3 

1 

Watseka 

70.1 

93 

31 

48 

23+ 

7 

1 

0 

2.35 

-l!l9 

.83 

6 

.0 

0 

8 

2 

0 

White  Hall   1  E 

74.1 

-1.6 

95 

30 

54 

19+ 

0 

4 

0 

3.95 

.46 

1.45 

21 

.0 

0 

10 

3 

1 

Windsor 

72.  8M 

-1.9 

97 

30 

46 

24 

2 

3 

0 

4 . 92 

1.34 

2.59 

29 

T 

0 

7 

3 

2 

D I V I S ION 

73  2 

.43 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Alton  Dam  26 

76.8 

101 

30 

54 

24 

0 

17 

0 

2  . 87 

-  .71 

1.18 

21 

.0 

0 

10 

2 

1 

Anna  1  NW 

77.3 

-  .2 

99 

31 

54 

24 

0 

15 

0 

4.07 

.16 

2.05 

27 

.0 

0 

5 

3 

2 

Belleville  Scott  AF  Base 

99 

6 

2 . 22 

>  o 

0 

5 

2 

0 

Cairo  WB  City 

80 '.  6 

1.8 

100 

31 

61 

23 

0 

19 

0 

2 . 05 

-  .97 

l!90 

2.7', 

.0 

0 

4 

1 

1 

Carbondale  Sewage  Plant 

99 

17 

3.64 

.  0 

0 

8 

o 

98 

2.34 

o 

0 

g 

2 

1 

Cobden  2  S 

77.2 

99 

31 

53 

24 

0 

15 

0 

4 . 09 

2.30 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

99 

9 

3.59 

o 

0 

7 

3 

2 

East  Saint  Louis 

77.9 

102 

31 

56 

24 

0 

16 

0 

2 . 68 

-  !86 

1.20 

21 

.0 

0 

7 

1 

1 

E3  izabethtown 

77.9 

99 

30+ 

56 

17+ 

0 

19 

0 

3.02 

-  .56 

1.32 

27 

.0 

0 

6 

3 

1 

Fairfield 

75.1 

-2.2 

98 

31 

52 

24 

0 

6 

0 

1.84 

-1 .81 

.67 

21 

.0 

0 

5 

3 

0 

Flora 

97 

31 

18 

0 

4.16 

.51 

1.45 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

Golconda  Dam  51 

.  78.0 

.7 

99 

7 

60 

4 

0 

13 

0 

3.49 

-  .28 

1.45 

28 

.0 

0 

7 

3 

1 

Greenville 

74.4 

-2.1 

96 

31 

55 

24 

0 

2 

0 

1.59 

-2.04 

.93 

21 

.0 

0  1 

8 

1 

0 

Harrisburg 

76.7 

-1.5 

103 

31 

49 

24 

0 

16 

0 

2.70 

-1.18 

1.68 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

Makanda  1  NW 

76.2 

97 

30+ 

52 

24 

0 

10 

0 

2.86 

1.34 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

McLeansbcro 

76.7 

-  .7 

101 

31 

52 

24 

0 

10 

0 

1.99 

-1 .34 

.86 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

Mount  Vernon  4  N 

75.5 

-1.7 

98 

30 

52 

24 

0 

8 

0 

2.52 

-1.13 

.96 

21 

.0 

0 

4 

3 

0 

New  Burnside 

76.7 

-  .3 

101 

31 

49 

24 

0 

16 

0 

3.72 

.17 

2.45 

27 

T 

0 

5 

2 

1 

Olney  Radio  Station 

74.9 

-1.4 

98 

30+ 

51 

23+ 

0 

8 

0 

1.63 

-2.05 

.45 

21  + 

.0 

0 

4 

0 

0 

Sparta 

76.0 

-1.4 

100 

30+ 

54 

24 

0 

8 

0 

5.69 

1.84 

2.61 

9 

.0 

0 

7 

3 

3 

DIVISION 

76.7 

-  .5 

2.99 

-  .56 

T 

STATE 

73.0 

-1.6 

3.71 

.35 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Station 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

.  30 

T 

.  23 

.40 

.02 

.43 

.  14 

.08 

.  58 

.  17 

.18 

.37 

.  59 

.03 

.  93 

.27 

T 

1 . 35 

1 . 52 

.  18 

.02 

1 . 86 

.47 

.  24 

.  06 

.  68 

.  12 

.06 

.65 

T 

T 

T 

T 

.15 

.04 

.  15 

.  50 

.  94 

.06 

.  20 

41 

1.41 

.  33 

T 

.98 

29 

.05 

.09 

1 . 95 

.01 

T 

.03 

.09 

.  10 

.94 

T 

2 .  39 

T 

.03 

.  16 

T 

x 

.  10 

.  1  1 

7 

.  68 

1 

T 

T 

.  26 

I 

T 

1 

.41 

.  94 

.  17 

.31 

.15 

.  22 

.50 

75 

T 

10 

2i 

.  32 

.48 

.  10 

.  42 

T 

.11 

.49 

7 

.01 

.05 

7 

1 '  08 

T 

T 

.24 

7 

7 

.  03 

7 

2.01 

.  18 

.29 

.  16 

.09 

.  20 

.01 

T 

02 

• 

T 

.05 

T 

7 

.15 

195 

.03 

.  20 

.  80 

.01 

.15 

01 

.10 

1  .  73 

.02 

.  10 

.  50 

.  12 

1 . 56 

.06 

.06 

.17 

.04 

.05 

.09 

.01 

.43 

.01 

.01 

.06 

1 .  74 

T 

.16 

.03 

.  17 

T 

.23 

.06 

.  16 

.03 

.17 

T 

.23 

.22 

T 

.4: 

.01 

.26 

T 

T 

.05 

1  tf 

T 

T 

.  22 

.0] 

.54 

.01 

7 

T 

.  15 

.04 

T 

T 

T 

.  10 

T 

.12 

T 

.08 

.47 

.  75 

.05 

.13 

.  10 

7 

.48 

.  17 

05 

.04 

.44 

.02 

.  17 

.  K 

3.00 

.30 

.15 

.75 

.01 

.27 

1 .32 

.26 

T 

1.32 

.24 

T 

.98 

T 

.25 

T 

.07 

T 

1.29 

.04 

.68 

.  50 

.  55 

2.28 

.  ■  J:* 

.24 

.  10 

.02 

10 

.01 

.01 

1.52 

.22 

.15 

47 

T 

.  15 

.  27 

T 

.07 

.58 

.38 

.  12 

.05 

.  14 

.05 

.06 

.18 

T 

1 .93 

T 

T 

-13 

.0] 

.56 

T 

.  10 

.  14 

.66 

.0] 

.09 

.05 

.  15 

.36 

.01 

.66 

.01 

.01 

.11 

1.63 

.01 

.66 

.74 

.29 

.01 

.55 

1 .  36 

.06 

.03 

.02 

.04 

1.45 

1 

.25 

2.16 

.01 

.25 

.41 

.60 

.47 

.22 

T 

2.55 

.1! 

.  14 

.41 

2.35 

.05 

l 

.23 

2.38 

.20 

.11 

.43 

2.04 

■ 

.  17 

.02 

.28 

.43 

1.57 

.08 

■ 

.05 

.08 

.02 

.28 

.42 

.40 

1.  12 

. 

.03 

.96 

.30 

1.38 

.45 

.09 

T 

.40 

.  19 

.70 

.26 

T 

.26 

.05 

T 

1.16 

.03 

.21 

.13 

.01 

.64 

.01 

.54 

T 

1.23 

.5* 

T 

1 

T 

!22 

.24 

.02 

.61 

T 

1.07 

.20 

.02 

1.07 

.20 

.02 

.03 

.86 

T 

.10 

.02 

.03 

.85 

.26 

.09 

1.14 

T 

.07 

.30 

.49 

.6: 

.04 

.79 

• 

.30 

.94 

.21 

.09 

.24 

.37 

.01 

.12 

.09 

T 

.04 

.01 

.  16 

T 

T 

.04 

.04 

r 

.05 

.91 

.07 

.32 

1.12 

T 

.03 

.45 

T 

r 

.03 

.40 

.02 

.36 

T 

.33 

.20 

.13 

18 

1.17 

.19 

.06 

.80 

T 

.82 

.26 

■ 

.74 

.15 

.05 

.06 

.  16 

.03 

.15 

1.66 

7 

.03 

.14 

.  26 

1 .64 

.01 

.03 

7 

.59 

.0! 

.oe 

.60 

.28 

.10 

.84 

.09 

.17 

.2'. 

1.33 

.06 

.02 

T 

.21 

1.34 

7 

.01 

T 

.02 

.o; 

T 

1.8( 

.81 

T 

.o; 

.0. 

1.62 

.7! 

.01 

T 

1  .96 

.21 

.  14 

.6* 

.  2( 

T 

.53 

1.40 

.16 

1.34 

.12 

.  12 

.99 

T 

.15 

T 

.02 

.07 

.03 

.22 

.52 

.05 

!  .10 

.79 

.09 

.09 

.45 

1.37 

T 

.02 

1.59 

: 

.11 

.28 

T 

1.26 

.27 

.44 

.33 

.16 

.52 

.13 

2. 16 

.  16 

.02 

.02 

.01 

.44 

T 

.04 

.05 

.36 

.10 

.33 

.03 

.04 

.39 

.11 

.97 

.04 

.09 

.  18 

.99 

.02 

.07 

.09 

.10 

.40 

1.44 

.12 

.14 

.05 

T 

.02 

T 

.55 

T 

T 

.75 

.  1< 

7 

.21 

1.3? 

.05 

.22 

.211  1.36 

.13 

.oa 

1 

.531 

18    19  20 


-a 
(2 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1.15 

.97 

.  39 

3.45 

- 

■ 

2.91 

.  04 

1 . 24 

4.07 

.  40 

6.40 

4.23 

3*.  44 

S 

.09 

1.08 

4.21 

• 

.  21 

3.64 

I 

' 

1 

3. 16 

.01 

.13 

2.44 

.  1  7 

.13 

.04 

3.55 

I 

T 

2 . 22 

2.71 

.06 

3 . 93 

.  77 

.32 

4.  53 

1.02 

2 . 38 

.03 

3.24 

.03 

.  39 

3.51 

.18 

.  10 

1 

6.46 

3 . 26 

1.90 

2.05 

1.28 

.63 

1 

1 

3.61 

i 

.78 

3.64 

T 

.29 

- 

3 . 32 

2.  34 

.86 

1 .63 

.11 

2.55 

5.52 

6.96 

2.79 

2.33 

.03 

.02 

2.86 

4.49 

6.35 

T 

T 

1 

5.98 

6.25 

4.23 

2.22 

.11 

4. 12 

.09 

3.50 

.24 

3.33 

3.15 

.19 

4.23 

4. 16 

T 

1 

4.86 

7 

3.62 

.  14 

.  92 

3.57 

3.38 

1.57 

4.25 

6.58 

4.09 

.38 

3.34 

5.49 

1.96 

4.98 

4.86 

1.90 

3.89 

2 

2.64 

4.32 

4.14 

■ 

3.59 

.01 

4 

2.94 

2.68 

.69 

-  . 

r 

3.86 

. 

.02 

.56 

5.41 

4.66 

T 

2.53 

■ 

2.41 

■ 

.61 

2.60 

3.56 

4.67 

2.49 

■ 

2.68 

.90 

3.83 

i 

2.63 

2.66 

3.84 

6.29 

4.46 

4.62 

5.48 

- 

2.58 

.291 

.66j 

4.25 

4.36 

1.4* 

2.92 

4.47 

3.76 

4.  33 

4.10 

2.86 

2.80 

2.21 

- 

2.24 

2.43 

.66 

3.34 

.29 

3.51 

2.86 

ALBION 
ALEDO 

ALEXIS  WATER  WORKS  R 

ALTON  0AM  26 

ANNA  1  NW 

ANNAWAN 

ANT  IOC H 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 
AUGUSTA  R 
AURORA  COLLEGE 
BARRY 

3EARDSTOWN 

BEAROSTOWN  LAGRANGE  ft 
BELLEVILLE  SCOTT  AF 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  R// 
BELVIDERE  SEWAGE  PL 
BENTLEY 
BENTON 
BL0OHINGT0N 
BLOOMING TON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
6R00KP0RT  DAM  52 
CAIRO  W8  CITY 
CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE 
CARL INV ILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CARPENTER  1  SW 
CASEY 

CENTRAL IA  4  W 
CHANDLERV ILLE 
C HANNAH ON  DRESDEN 
CHARLESTON 
CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  CAL  T  WKS  | 
CHICAGO  HEIGHTS 
CHICAGO  LOYOLA  UN1V  I 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  i 
CHICAGO  SAN  D  DISP  i 
CHICAGO  SAN  D1ST  OF  | 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  UNIVERSITY  I 
CHICAGO  WB  AIRPORT  I 
CHICAGO  WB  CITY  1 
CHILL ICOTHE 
CICERO 

CISNE  BROWN  CAMP  I 
CLINTON  1  S 
COBDEN  2  S 

COLLINSVILLE  | 
COULTERVILLE  I 
CRETE  I 
DANVILLE 

DANVILLE  I 
DANVILLE  SEWAGE  PL 
DECATUR 
DIXON 

DOWNS  2  HE  I 
DU  QUOIN 

OWIGHT  STATE  REF  | 
EAST  ST  LOUIS 
EDELSTE IN  I 
EDWARDSV ILLE 
EFFINGHAM 
EFFINGHAM  R/*/ 
ELGIN 

EL IZABETHTOWN 
ELSAH 

EVANSTON  PUMP  STA.  | 
FAIRBURY  WATER  WORKS  R// 
FAIRFIELD 

FARMER  CITY  R 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

FREEPORT  SEWAGE  PL  R 

FULTON  DAM  13 

FULTON  DAM  13  R 

GALATIA  1  W  R 

GALENA 

GALESBURG 

GALVA 

GENESEO 

GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 

GLENDALE  EXP  FARM 

GL END ALE  EXP  FARM  R 

GOLCONDA  DAM  51 

GOLCONDA  DAM  51  R 

GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENFIELD  R 

GREENUP 

GREENVILLE 

GRIDLEY 

GRIGGSVILLE 

HARDIN 

HARR ISBURG 

HARRIS8URG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

HAVANA  NO.  2 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

HOOPESTON  R 
HUD  LK  BLOOM INGTON  R 
HUTSONV ILLE  R/ 
HUTSONV ILLE  PWR  PL 
ILLINOIS  CI TY  DAM  16 
ILLINOIS  CITY  DAM     6  R 
JACKSONVILLE 
JACKSONVILLE  SEW  PL  R 
JANESVILLE  R 
JERSEYVILLE 
JOLIET  BRANDON  RD 
JOLIET  WB  AIRPORT  6 
KANKAKEE 
KANKAKEE  4  W 
KANKAKEE  SEWAGE  PL  R 
KE I  THSBURG 
KEWANEE 

KEWANEE  r 
LACON 

LA  HARPE  1  SH 

LANARK  R 

LA  SALLE 

LA  SALLE   1  S 

LAWRENCEV 1 LLE 

LE  ROY 

LINCOLN 

LINCOLN  NO.  2 

LOCKPORT  L  6  D  R 

LOCK PORT  POWER  HOUSE  R 

LOU I SV I LLE  R 

MACKINAW 

MACOMB 

MAKANDA  1  NW 
MARENGO 

MARIETTA  R 


■  IoUowIdo  Station  Laon. 
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MARION 
MAROA 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 
MASCOUTAH 
MASON  CITY 
MAT TOON 
MC  HENRY 
MC  HENRY  2  S 
MC  LEANSBORO 
ME DOR A 
MINONK 

MOLINE  WB  AIRPORT  R// 
MONMOUTH 
MONT  I CELLO 
MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 
MORR 1 SONV 1 LLE 
MORR I SONV I LLE   1  E 
MT  CARMEL  WATER  WKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  4  N 
MURPHYSBORO  WTR  WKS  R// 
NASHVILLE  3  NW 
NEWARK  7  E 
NEW  BOSTON  OAM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 
OREGON 

OREGON  WATER  WKS 
OTTAWA 
PALESTINE 
PANA 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PARIS  WATER  WORKS 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  LOCK  6  DAM  R/ / 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PEOTONE 
PETERSBURG 
PIPER  CITY 

PI TTSF1 ELD  WATER  WKS 
PLEASANT  HILL  2  E 
PONTIAC 

PRAIRIE  DU  ROCHER 
PRINCETON  1  S 
PRINC  EV I LLE  2  NW 
PROPHETSTOWN 
OUINCY 

QUINCY  CAA  AP 
OUINCY  OAM  21 
QUINCY  MEMORIAL  BR 
RANTOUL  CHANUTE  AF 
RANTOUL  CHANUTE  AF  R// 
RED  BUD 
RICHV1EW 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 
ROCKFORD 
ROCKFORD  4  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 
ROCK    ISLAND  DAM  15 
ROCKPORT 
RUSHV I LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TW 
SIDELL 

SKOKIE  N  S  TR  WKS 
SPARTA 

5PR 1 NGF I  ELD  WB  AP  R// 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TR 
STOCKTON 
STREATOR 
SULLIVAN  WATER  WKS  R// 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 
T I  SKI  LA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  EXP  FARM 
URBANA  ENG  CAMPUS 
UTICA  STARVED  R  DAM 
VANDAL  I A 
VANDAL  I  A  CAA  AP 
VIRDEN 
WALNUT 
WARSAW 
WASH  I NGTON 
WATERLOO 
WATERMAN 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WENONA 

WEST    FRANKFORT  6  E 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL    1  E 
WILCOX 
WINDSOR 
YATES  CITY 


12     13     14     15     16  17 


1  .23 
1.14 
1  .32 


.30 
1.61 


19     20  21 


23  24 


■a 

_  -a 

25 

26 

27 

28 

2£ 

3C 

31 

eS 

T 

3.10 

.  o 

6. 16 

.  2 

2.70 

4.86 

1  ■ 

3.29 

.  2£ 

.  1( 

2.18 

.0; 

.  0: 

1.1 

6.11 

.  31 

.02 

5.31 

.6* 

1.99 

.OE 

.  0C 

.  2; 

3.21 

.21 

.  21 

4.40 

1.1? 

■  04 

8.00 

1 .4< 

,  5: 

.  I! 

3.32 

.  56 

.  06 

4.89 

.44 

T 

3.90 

T 

,  3£ 

T 

2.87 

.  30 

.35 

* 

6.02 

.  05 

1.63 

.  02 

3.96 

.  61 

.  0  • 

'o< 

1.19 

.  15 

-  23 

.  01 

3.90 

T 

.  1C 

02 

"  ye 

1 .99 

.  26 

.  15 

* 

2.43 

.05 

.  22 

.  2£ 

x 

4.04 

S'\ 

2.52 

1 . 43 

'  2C 

3.55 

1 .  5 

2.70 

T 

.  36 

03 

3.04 

.  32 

1 .  52 

.09 

4.56 

.47 

1 . 64 

T 

4.56 

2.  45 

.  25 

3.72 

.45 

.01 

3.65 

.45 

2 . 30 

3.65 

.45 

T 

34 

1.63 

.  25 

- 

.35 

.01 

T 

4.89 

T 

.  51 

.  30 

3.27 

.  15 

4.93 

5.87 

T 

.02 

.  70 

.02 

.65 

2.82 

.07 

.  53 

1 .97 

— 

T 

.73 

T 

2  .  30 

4.06 

.  15 

.05 

3.97 

.  15 

.  22 

T 

T 

T 

3.09 

.69 

.41 

.54 

3.69 

.  75 

.44 

.03 

.11 

3.30 

.16 

.  11 

02 

T 

2.41 

.14 

.  18 

.06 

.21 

1.54 

.03 

1  .  80 

.07 

.25 

.14 

1.80 

.  13 

.  13 

.  22 

2.78 

.  04 

.02 

3.00 

4.89 

2 . 60 

.  32 

6.20 

.21 

.17 

3.35 

5.97 

.72 

31 

.04 

1.01 

4.0> 

.23 

.  11 

1 .05 

4.01 

.05 

.27 

.02 

T 

4.26 

.13 

.25 

T 

T 

3.41 

.12 

.14 

.12 

T 

2.98 

- 12 

.  15 

.  15 

.01 

3.99 

.04 

.09 

.  17 

T 

2.  22 

4.76 

.05 

.03 

.15 

2.15 

4.05 

.  10 

.  79 

.  10 

.  80 

4.21 

.01 

1 . 24 

.05 

2.78 

T 

3.67 

5.  15 

3.70 

.  32 

.  10 

5.46 

.36 

.03 

.01 

5.53 

.07 

.  20 

T 

T 

4.92 

.46 

.  83 

.01 

2  .  57 

6.16 

T 

.  18 

.  22 

T 

2.72 

.  35 

.40 

.02 

2.43 

.38 

.  18 

1 .95 

.33 

3.76 

.48 

.04 

04 

1.64 

T 

1 .  34 

^10 

3.13 

.07 

.09 

.  22 

.66 

1.41 

4.15 

.07 

3.43 

1 . 26 

.  13 

T 

5.69 

.01 

.  24 

.04 

T 

.  34 

1.96 

.02 

.12 

.02 

.  18 

1.65 

.  34 

3.68 

.02 

.  19 

.01 

3.96 

.06 

.80 

2.38 

5.62 

.05 

.  11 

1.17 

3.15 

5.12 

.20 

3.23 

.62 

.26 

T 

.06 

2.64 

T 

.  26 

.67 

.  28 

2.34 

.  15 

06 

3.15 

T 

5.08 

.78 

.50 

.02 

1 .77 

5.30 

.10 

.15 

.46 

2.25 

3.71 

.07 

.  27 

.04 

1.82 

4.71 

.07 

.  19 

.02 

1.64 

4.  58 

.22 

.08 

.32 

.05 

1.50 

.53 

5. 10 

.20 

.25 

.55 

.23 

4.05 

.02 

.10 

.15 

1.59 

T 

03 

.02 

.01 

.09 

1.51 

.01 

.23 

.59 

.03 

.82 

3 . 63 

T 

.  64 

1.08 

4. 78 

.54 

.95 

T 

3.73 

.50 

.  10 

.50 

2.65 

1.74 

.  24 

4.31 

T 

.  12 

.02 

.39 

2.35 

.  14 

4.57 

.22 

.60 

2.57 

.05 

.  12 

3.74 

6.49 

L.22 

.33 

3.47 

.  08 

T 

3.  25 

.15 

.60 

.05 

.15 

3.95 

.51 

.12 

1.54 

L.32 

T 

?.59 

4.92 

.78 

.  33 

.  15 

.03 

2.50 

-  162  - 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


-1st- 


CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CKICA80  HAYFAIR  PUMP  ST 
CHICAGO  RO5ELAN0  PUMP 
CHICAGO  S   FtLTER  PL 
CHICAGO  SPRJNGFLD  PUMP 
EDELSTEIN 
MORRISONVILLE 
0RE68N 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PIPER  CITY 
OUINCT  MM  71 


O«CAG0  N  BRA  PUMP  ST  A 


CHICAGO  LOYOLA  VNIV 
CHICAGO  N  8RA  POMP  STA 
DWIGHT  STATE  REFORM 
EVANSTON  PUMP  STA 
GOLCONOA  DAM  31 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 


HirrSOMYILLE 


BELVIOERE  SEWAGE  PLANT 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  N  BRA   PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  OIST  OISPAT 
CHICAGO  SAN  OIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

BWIOHT  STATE  REFORM 
EVANSTON  PUMP  STA 
FREEPORT  SEWA6E  PLANT 
FULTON  OAM  13 
JULIET  KB  AIRPORT 
LANARK 

LOCKPORT  L<"   K  AND  OAM 
LOCKPORT  POilER  MOUSE 
MC  HENRY 

NdLINE  MB  AIRPORT 
PRINCETON  1  S 
PHOPHETSTOWN 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  NKS 
STICKKEY  W  SIDE  TREAT 
WATERMAN 


-2d- 

II 

-3d- 


-4th- 
-5  th- 


-6th- 


ALEXIS  WATER  WORKS 

.10 

.09 

.12 

•  12 

AUGUSTA 

.15 

•  02 

•  01 

BEAROSTOWN  LAGRANGE  OAM 

.06 

•  03 

.03 

8ELVI0ERE  SEWAGE  PLANT 

•  01 

•  05 

.1* 

.57 

.14 

•  03 

BRAOFORO  CAA  6 

CARPENTER  1  SW 

•  03 

•01 

.06 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

•  02 

.35 

•  «1 

.70 

•  37 

•  11 

•  01 

CHICAGO  LOYOLA  UN IV 

•  02 

.93 

.34 

•  39 

•  24 

•  07 

CHICAGO  N  BRA   PUMP  STA 

•  03 

.75 

.19 

•  AS 

.20 

.08 

CHICAGO   SAN  OIST  OISPAT 

•  05 

•  AO 

.27 

•  AS 

•  25 

.10 

•  01 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

•  08 

.38 

•  22 

•  34 

•  19 

.07 

CHICAGO  UNIVERSITY 

•  10 

•  *1 

.21 

•  48 

.36 

.15 

•  01 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

•  22 

.31 

.17 

.62 

.71 

.12 

.01 

.01 

CHICAGO  WB  CITY 

•  07 

•  AO 

•  25 

•  42 

•  24 

.10 

COLLINSVILLE 

.03 

•  02 

COULTERVILLE 

CRETE 

.09 

•  03 

•  05 

.13 

.25 

.15 

.02 

•  01 

.02 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

.39 

1.70 

.06 

.10 

0WI6HT  STATE  REFORM 

.05 

.15 

.32 

.21 

.76 

.01 

.01 

EFFINGHAM 

•  04 

.01 

EVANSTON  PUMP  STA 

.57 

•  53 

.41 

.22 

•  10 

FA IRBURY  WATER  WORKS 

.09 

•  19 

.20 

•  12 

•  10 

.04 

FARMER  CITY 

.02 

.10 

.82 

.37 

.01 

.01 

.01 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

•  OA 

.21 

•  98 

1.14 

.01 

FULTON  OAM  1J 

•  08 

GREENFIELD 

.08 

•  04 

•  08 

HOOPESTON 

.03 

.17 

.18 

•  16 

.22 

.02 

.0? 

HUDSON  LK   BLOOM INGTON 

.05 

.13 

.36 

.19 

.01 

ILLINOIS  CITY  OAM  1« 

.01 

•  01 

.01 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

.03 

JANESVILLE 

.05 

.19 

.04 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

•  20 

KANKAKEE    SEWAGE  PLANT 

1.96 

KEWANEE 

■  1* 

.03 

.30 

.53 

.29 

•  01 

.02 

LANARK 

•  23 

.45 

•  09 

.01 

.01 

LOCKPORT   LOCK   A NO  DAM 

.03 

.26 

•  24 

.36 

•  oa 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

.0* 

.29 

.21 

•  34 

.10 

.01 

LOUISVILLE 

.05 

.05 

MARIETTA 

.03 

.01 

.08 

MAROA 

.08 

.16 

.15 

.01 

MASON  CITY 

.12 

.17 

.01 

MC  HENRY 

•  01 

•  70 

.56 

.40 

.20 

.09 

.01 

MOLINE  WB  AIRPORT 

.15 

NEWTON 

.02 

.03 

PEORIA   LOCK   AND  OAM 

.09 

.63 

.51 

PEORIA   WB  AIRPORT 

.01 

.13 

.64 

•  34 

.02 

PIPEP  CITY 

- 

PITTSF IELD  WATER  WORKS 

.02 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

.0? 

.06 

.37 

•  04 

.01 

•  04 

.01 

OUINCY  CAA  6 

• 

•  03 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

.04 

.13 

.01 

.0? 

ROCKFORD   CAA  AP 

.32 

• 

• 

• 

• 

1.35 

14 

,  07 

.09 

.10 

.04 

07 

•  03 

•  02 

.17 

07 

.02 

.03 

.01 

03 

•  01 

.03 

.01 

05 

•  01 

•  01 

•  01 

.04 

o: 

.01 

•  01 

.01 

03 

.01 

.02 

08 

.03 

.02 

.09 

03 

.01 

.01 

•03 

.07 

.03 

.02 

.01 

0^ 

.0". 

.01 

.02 

S««  Heierer.e*  No,**  Following  Station  Index 


Table  4  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1951 


5KOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA   EXP  FARM 
VANDAL  I A 
VANDAL IA  CAA  AP 
WASHINGTON 
WATERMAN 
WENONA 
YATES  CITY 


PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
WEST   FRANKFORT  8  E 


BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BSE 

CARPENTER   1  SW 

COLLINSVILLE 

DANVILLE 

EFF INGHAM 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE   EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK   BLOOM INGTON 
ILLINOIS  CITY  OAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
LANARK 
MAROA 

MOLINE   WB  AIRPORT 
MORR I SONV ILLE 
NEWTON 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
OUINCY  CAA 

RANTOUL   CHANUTE  AF  BASE 
ROCKFORD  CAA  AP 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
VANDAL IA  CAA  AP 


AUGUSTA 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BSE 

CARPENTER  1  SW 

CISNE   BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV I LLE 

DOWNS  2  NE 

EFF INGHAM 

FARMER  CITY 

GALATIA  1W 

GLENDALE   EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENFIELD 

JANESVILLE 

LOUISVILLE 

MAROA 

MORRISONV ILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WKS 
QUINCY  CAA 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN   WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

VANDAL  I A 

VANDAL IA   CAA  AP 

WEST   FRANKFORT  8  E 


BEL V IDE RE   SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GLENDALE   EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

HUDSON  LK   BLOOM  I NGTON 

LANARK 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
PARIS  SEWAGE  PLANT 
RANTOUL    CHANUTE   AF  BASE 
ROCKFORD   CAA  AP 
WATERMAN 

WEST   FRANKFORT  8  E 


BEL V  I OERE  SEWAGE  PLANT 
CHICAGO  CAL   TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UN  1 V 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN   DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN   DIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
COLLINSVILLE 
EVANSTON  PUMP  STA 


A.  M.  Hour  Ending 


.24  .26 
420  .4* 


•  20 
.0.' 


1.00 
.71 


.05 
1.00 


.06 
1.33 


.05  .15 
.28  1.20 
•  02 


.05 

.Of. 


•  09 
2.6<> 


.10     .10  1.12 


P.  M.  Hour  Ending 


.OA     .03  .01 


.18  1     .87     .35     .14     .02  .02 


-7th- 
-8th- 


.04 


.10 

•OA     .02  .01 


.01  .01 
•01  .01 


-9th- 


•02  .01 
•  18 


-11th- 


.01 

•  02 


-13th- 


.03 
.02 


.01 
.01 


.05 
•  09 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1951 


FAIRBURY   WATER  WORKS 
FREEPORT    SEWAGE  PLANT 
FULTON  OAM  13 
KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 
LANARK 
MC  HENRY 
ROCKFORO  CAA  AP 
SKOKIE   N   S  TREAT  WKS 
STICKNEY   W  SIDE  TREAT 


ALEXIS  WATER  WORKS 
BELVIOERE   SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CHICAGO  CAL   TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  N  BRA   PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  OIST  OISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CRETE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT   STATE  REFORM 

EOELSTEIN 

EVANSTON   PUMP  STA 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

ILLINOIS  CI TY  DAM  16 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE    SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
OREGON 

PRAIRIE  DU  ROCHE R  W  WKS 
PRINCETON   1  S 
PROPHETSTOWN 
ROCKFORO  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
WENONA 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIOERE   SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CARPENTER  1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  N  BRA   PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  DIST  OISPAT 
CHICAGO  SAN  OIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
COLLINSVILLE 
COULTERV ILLE 
DOWNS  2  NE 
EOELSTEIN 
EVANSTON  PUMP  STA 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON   DAM  13 
6REENFIELD 

HUOSON  LK   BLOOM INGTON 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT   LOCK   AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MAR  IETTA 
MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MORR ISONV ILLE 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
OREGON 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PITTSFIELO  WATER  WORKS 
PRAIRIE   DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON  1  S 
PROPHETSTOWN 
OUINCY  CAA 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W   SIDE  TREAT 
URSANA   EXP  FARM 
VANDAL IA  CAA  AP 
WASHINGTON 
WENONA 
YATES  CITY 


CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  WB  CITY 
MC  HENRY 


A.  M.  Hour  Ending 


.39 
,40  .02 


10  11 


12 


•  02  .01  .01 
.01  .01 


P.  M.  Hour  Ending 


.20  .01 


.01 


.03  .03 

-14th- 

•  29  .Oil 


.21 

.23  .03 

.10 


■3«  .09 

•01  >01 


•21     .02  >01 

•03  .19 


.29 


•16  .14  .06 
•  12 


.01  .01 
.35  .10 


•  02 

.05  ,05 


•A*     .02  .01 


.A3     .09     .011  .CI 


-15th- 


.18 

.99 

.13 

.08 

.23 

.07 

.14 

.08 

.12 

.13 

.34 

.04 

.09 

.16 

.02 

.01 

.03 

.12 

.01 

.15 

.19 

.01 

.01 

.02 

.09 

.02 

.19 

.01 

•  16 

.27 

.03 

.03 

.09 

.04 

.01 

•  09 

•  06 

•  01 

.17 

.10 

.02 

.12 

.24 

•  32 

1.19 

.10 

.04 

.02 

.04 

1.01 

.02 

•  • 

• 

• 

.90 

•  <n 

•  02 

.03 

■  64 

•  29 

.15 

.12 

.02 

.02 

.12 

•  14 

1.09 

.14 

.05 

.02 

.02 

.06 

.01 

•  33 

•  18 

.20 

.10 

.15 

.21 

.43 

.10 

•  A3 

•  14 

•  le 

.06 

.04 

•  02 

.55 

.07 

.02 

.03 

•  03 

.12 

.05 

•  23 

.06 

.10 

•  11 

.04 

.05 

.87 

■  02 

•  03 

•  09 

•  12 

.02 

.08 

.18 

.03 

.08 

.17 

.04 

.01 

•  06 

.02 

.07 

.09 

.05 

.08 

.06 

•02 

.17 

.12 

.01 

.01 

.01 

•  01 

•  02 

-16th- 


•  09 

.10 


•  03|  .08 
.01 
.06 


.07 

.09 

,01 


•04  ,06 
.03 


.19 

•  13 

•  08 
.09 
.01 
.08 
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Table  4  ■  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


123456789 


CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV 
CHICAGO  SAN  OIST  OISPAT 
CHICAGO  SAN  OIST  OFF 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CRETE 
DANVILLE 
DOWNS  2  NE 
DW1SHT  STATE  REFORM 
EDELSTEIN 
EVANSTON  PUMP  STA 
FAIRBURY  WATER  WORKS 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
GOLCOMDA  DAM  51 
HUDSON  LK  BLOOM  I NGTON 
HUTSONV ILLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
LOCKPOFT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  MOUSE 
MC  HENRY 

MOt.  INE  WB  AIRPORT 
PEORIA   WB  AIRPORT 
PRINCETON  1  S 
PROPHETSTOWN 
ROCKFORO  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
WASHINGTON 
NENONA 
YATES  CITY 


JOLIET  WB  AIRPORT 
OREGON 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

8EARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BSE 

9ELVIOERE  SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CARPENTER   1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  OISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COtLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWI6HT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFF I NGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GAL AT  I A  1W 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK   BLOOM  I NGTON 

HUTSONV ILLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE   SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KAMKAKEE    SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MC  HENRY 

MOL INE  WB  AIRPORT 
MORR I SONV ILLE 
NEWTON 
OREGON 

PARIS   SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK   AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRA IR If    DU  ROCHER  W  WKS 
PRINCETON   1  S 
PROPHETSTOWN 
QUINCY  CAA 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
RICHVIEW 
ROCKFORO  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA   EXP  FARM 
VANDAL  I A 
VANDAL  I A  CAA  AP 
WASHINGTON 
WENONA 
YATES  CITY 


•  01 
.09  .03 


P.  M.  Hour  Ending 


12 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

'th- 

•  01 

.01 

.19 

.15 

•  01 

.03 

.04 

•  21 

.23 

•  03 

.16 

•  02 

■  01 

•  03 

.27 

.01 

.02 

.02 

.15 

.15 

.24 

.02 

.01 

.27 

.01 

.22 

.04 

.02 

.01 

.29 

•  03 

•  02 

.06 

.08 

•  01 

.01 

.02 

•  13 

.13 

• 

* 

• 

# 

* 

- 

— 

•  35 

.03 

•  26 

.64 

•  10 

.02 

.12 

•  06 

.01 

•  02 

.09 

.08 

.10 

.01 

.01 

.02 

.  02 

•  04 

.05 

• 

.01 

.10 

.10 

•  01 

.01 

.02 

•  03 

.05 

.04 

•  04 

•  01 

.05 

-18th- 

.09 

- 

.09 

■20th- 

.11 

•  01 

.01 

.01 

.02 

.47 

.64 

•  02 

1.89 

.65 

•  10 

.02 

.01 

•  01 

1.54 

•  05 

• 

* 

2.38 
# 

•  02 

•  08 

.19 

.06 

.35 

* 

•  22 

* 

* 

* 

* 

» 

.04 

* 

* 

• 

* 

- 

.97 

.15 

.05 

1.17 

.07 

•  10 

.55 

.12 

•  17 

.11 

.03 

1.18 

.10 

•  16 

.17 

.16 

•  04 

.01 

•  03 

.68 

.07 

.29 

•  18 

.23 

.02 

•  03 

.07 

•  04 

.94 

.09 

•  21 

.55 

.06 

•  01 

•  03 

.07 

•  04 

1.06 

•  07 

•  24 

•  57 

.08 

•  01 

•  04 

•  13 

.06 

1.20 

.06 

•  16 

•  69 

.10 

•  02 

.13 

•  30 

.12 

1.58 

.  14 

•  13 

•  64 

.08 

•  0] 

.18 

•  25 

.04 

1.47 

.09 

•  25 

•  49 

.09 

•  01 

.03 

•  20 

.06 

1.22 

.19 

.19 

1.90 

.10 

2.00 

.68 

.68 

.03 

•  01 

•  01 

.02 

.Ofi 

.01 

•  22 

.05 

.43 

.15 

.05 

.02 

.05 

.01 

.28 

.02 

.02 

.OE 

.01 

.01 

•  03 

.02 

.07 

.24 

.02 

•  07 

.21 

•  03 

•  05 

■  06 

.02 

•  07 

•  26 

.79 

.44 

.02 

.05 

.51 

.01 

•  13 

.17 

.24 

•  01 

•  02 

.01 

.66 

•  03 

.11 

.18 

•  03 

•  05 

•  03 

.47 

.03 

.93 

.05 

.28 

•  02 

.13 

•  01 

.04 

.01 

.54 

•  05 

.13 

.  16 

•  02 

.03 

.01 

.40 

.04 

■  28 

.02 

.  30 

.14 

•  02 

.04 

.90 

•  10 

.04 

.01 

.15 

•  08 

.17 

.01 

•  94 

.09 

.01 

1.30 

.08 

.26 

.01 

.05 

•  03 

.04 

.02 

.49 

.04 

.21 

.09 

.17 

.03 
* 

» 

.10 

* 

* 

* 

* 

.64 
* 

.01 

•  01 

.29 

.71 

.03 

.01 

.65 

.50 

1.90 

.18 

.05 

.02 

.25 

« 

» 

* 

• 

• 

.13 

* 

* 

■ 

• 

- 

.06 

•  07 

.03 

.04 

.20 

.10 

.50 

.09 

•  11 

.25 

.04 

•  06 

.27 

.08 

•  03 

•  01 

.49 

•  06 

•  06 

.04 

.03 

.02 

•  15 

•  10 

.46 

.01 

.08 

•  01 

.07 

.06 

.01 

.17 

.07 

.48 

.70 

.15 

.85 

.21 

•  03 

.46 

.01 

.76 

.39 

.01 

.08 

.06 

.26 

.20 

1.00 

•  26 

•  08 

.02 

.03 

.12 

.03 

■  42 

.96 

.07 

.01 

•  05 

.04 

.17 

.08 

•  06 

.40 

.99 

•  03 

.01 

1.03 

•  25 

•  09 

.11 

.45 

.05 

.25 

.15 

.02 

.02 

.54 

.03 

•  07 

.06 

.15 

•  05 

.22 

.07 

•  01 

•  04 

.01 

•  22 

.62 

.05 

.14 

.04 

.07 

.04 

.18 

.01 

.53 

.01 

•  09 

•  45 

.02 

•  12 

.01 

.06 

.06 

.82 

.51 

•  04 

.05 

.44 

.02 

1.06 

.05 

.05 

.02 

.05 

.03 

•  01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.06 

.17 

.03 

.04 

•  01 

.40 

• 

•  97 

* 

• 

» 

.  »95 

.  25 

.02 

.02 

•  05 

.01 

.35 

.25 

•  2  5 

• 

.47 

* 

.04 

•  08 

.18 

.17 

.01 

•  02 

.01 

.56 

.05 

.15 

.02! 

.43 

•  02 

.67 

•  05 

.10 

.101 

.40 

.02 

.67 

.16 

.22 

.55 

.03 

.01 

•  02 

•  11 

.05 

1.15 

.06 

.01 

•  18 

.03 

.01 

.29 

.47 

•  03 

.29 

.17 

.02 

.03 

.03 

1.04 

• 

.72 

.20 

.05 

.97 

•  03 

.11 

.12 

.14 

.02 

■  08 

.01 

;5i 

.20 

.04 

•  05 

.01 

.20 

.50 

.05 

•  05 

.02 

.03 

.05 

.02 

.02 

.24 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


-21st- 


BELLEVILLE   SCOTT  AF  BSE 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CISNE   BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

DANVILLE 

EFF I N6HAM 

6LENDALE   EXP  FARM 

GOLCONDA   DAM  51 

HOOPESTON 

HUTSONVILLE 

JANESVILLE 

JOLIET  KB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 
PIPER  CITY 

PRAIRIE  DU  ROCHE R  W  WKS 

RICHVIEW 

ROCKFORD  CAA  AP 

VANOALIA 

VANDAL  I A  CAA  AP 

WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

KEWANEE 

LANARK 

MAR  fETTA 

MOLtNE  WB  AIRPORT 
OUINCY  CAA 


ALEXIS  WATER  WORKS  ■ 
AUGUSTA 

8EARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BRAOFORD  CAA 

OOWNS   2  NE 

DWISHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

FAIRBURY   WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWA6E  PLANT 

FULTON  DAM  13 

HUOSON  LK   BLOOM  I NGTON 

HUTSONVILLE 

ILLINOIS  CITY   DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

LANARK 

MAR lETTA 

MAROA 

MASON  CITY 
MOLINE  WB  AIRPORT 
PEORIA  LOCK  AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 
PRINCETON  1  S 
PROPHETSTOWN 
OUINCY  CAA 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
ROCKFORD  CAA  AP 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULL IVAN  WATER  WORKS 
URBANA   EXP  FARM 
WASHINGTON 
WENONA 
YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEARD STOWN   LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BSE 

BEL  V  I DERE   SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CHICAGO  CAL   TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N   BRA   PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  OIST  OISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  W8  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

COLLINSVlLLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURV  WATER  WORKS 

FARMER  CtTY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE    SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT   LOCK   AND  DAM 


.02 
•  01 
.01 


.39 
.20 


.0=. 
.02 
1.02 
.13 

•  01 

•  05 
1.04 


.03 
.10 


.10 
.01 


•  OA 
.05 

•  1* 


.10  .06 
.08 


.08 
.14 


-22d- 
-24th- 


-25th- 

.09  .02 
.15 


.20 
.01 


.01 
.10 


.12 
.0* 


•  12 

.02 

.12 

•  01 

IS* 

.11 

.10 

.90 

.09 

•  13 

.12 

.09 

•  OA 

•  02 

.02 

.11 

•  09 

.02 

.20 

.08 

•  15 

.02 

.03 

•  02 

.06 

•  04 

•  01 

• 

• 

•  02 

.01 
.  12 


.02  .02 
•  02 


-26th- 


.01  .01 
.02  .03 


•  01 

.OA 

.03 

.01 

.04 

•  01 

.OA 

.06 

.01 

.15 

.06 

.07 

.02 

.12 

.01 

.14 

.07 

.01 

.01 

.05 

.01 

.01 

•  01 

•  20 

.07 

.03 

•  05 

•  04 

.01 

.01 

.06 

.01 

.05 

•  03 

.03 

.06 

.01 

.22 

.04 

.05 

.05 

•  02 

.04 

•  04 

.15 

1.14 

.01 

.05 

.02 

.17 

.30 

.01 

.69 

.02 

.17 

.01 

.20 

.05 

.31 

.12 

.06 

1.39 

.04 

,04 

.19 

2.00 

.14 

.?8 

.  1  ■ 

1.19 

.69 

.73 

.03 

.21 

.05 

.23 

.03 

.01 

.02 

.05 

.07 

.30 

.09 

.01 

.7* 

•02  .01 

.01  .01 


:  .75 

.01 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

•  06 

•  01 

.05 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

■  07 

•  08 

.01 

.08 

.05 

MAROA 

MASON  CITY 

.04 

MC  ME WRY 

MOL 1NE  WB  AIRPORT 

•  OA 

MORRI SONV ILLE 

OREGON 

•  09 

•  02 

•  03 

•  06 

•  03 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PEORIA  LOCK  AND  DAM 

.02 

■  08 

•  01 

PEORIA  WB  AIRPORT 

•  03 

.05 

.02 

PITTSF IELD  WATER  WORKS 

•  01 

•  01 

.02 

.03 

PRINCETON  1  S 

•  OA 

.02 

.01 

PPOPHETSTOWN 

•  04 

.01 

•  03 

•  03 

OUINCY  CAA  6 

# 

* 

» 

ft 

•  11 

* 

* 

* 

» 

* 

RANTOUL   CHANUTE  AP  BASE 

01 

*oi 

RICHVIEW 

ROCK FORD  CAA  AP 

•  07 

• 

• 

• 

• 

•  11 

• 

# 

• 

» 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

.06 

.01 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

•  06 

.01 

•  04 

.02 

.02 

SPR IN6FIEL0  WB  CITY 

.03 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

•  23 

.06 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

•  10 

.01 

•  02 

VANDAL IA 

VANDAL IA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WENONA 

•  04 

.  02 

.01 

•  01 

.04 

YATES  CITY 

•  OA 

■  03 

•  06 

•  00 

-2*2 

AUGUSTA 

•  14 

•  06 

.02 

•  02 

•  30 

.36 

.is| 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BSE 

•  12 

.  16 

•  09 

•  08 

•  09 

.01 

•  OS 

.01 

BRADFORD  CAA  6 

•  01 

CAIRO  WB  CITY 

•  01 

•  01 

.02 

.99 

.87 

CARPENTER  1  SW 

•  05 

•  02 

•03 

.01 

CISNE  BROWN  CAMP 

•  04 

•  03 

.  01 

•  10 

•  02 

.16 

•  02 

COLL  I NSV ILLE 

•  02 

.  04 

•  15 

•  08 

•  01 

.02 

•  01 

.04 

.01 

COULTERV ILLE 

•  25 

•  19 

■  10 

•  01 

'." 

•  09 

•  10 

•  01 

DANVILLE 

EFF INGHAM 

•  OS 

.03 

•  01 

•  01 

.03 

.03 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

•  01 

•  01 

GALATIA  1W 

•  06 

•42 

•  20 

•  19 

.02 

.02 

GLENDALE  EXP  FARM 

.IB 

•  50 

•  73 

•  04 

.23 

.24 

GOLCONDA  OAM  51 

.10 

•  34 

•  36 

•  05 

.20 

.34 

GREENFIELD 

•  02 

•  09 

.  12 

•  04 

.01 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

.06 

.02 

.03 

•  01 

JANESVILLE 

■  02 

•  01 

.10 

.30 

.04 

•  25 

•  01 

LANARK 

.10 

LOUISVILLE 

•  03 

•  15 

■  03 

•  04 

•  01 

.02 

.03 

MORRI SONV ILLE 

•  79 

■  26 

.  16 

•  15 

•  16 

•  02 

.07 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

MUPPHYS90R0  WATER  WORKS 

•  01 

NEWTON 

•  05 

.04 

.03 

!l2 

.01 

.06 

.03 

.01 

.05 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

•  07 

•  02 

•  03 

.10 

.10 

.12 

.08 

.01 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

.02 

.09 

■  09 

.02 

•  01 

.02 

PRAIRIE  DU  ROCHE R  W  WKS 

•  18 

.20 

.07 

•  02 

.02 

1.38 

.25 

.53 

.05 

.07 

.01 

.01 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

.03 

RICHVIEW 

•  04 

.12 

.05 

•  13 

.07 

.54 

.10 

•  12 

•  02 

•  01 

.03 

.01 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

.01 

.01 

•  02 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

•  01 

.01 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

•  04 

.01 

.04 

.04 

•  64 

.09 

.11 

.04 

•  02 

•  03 

.09 

URBANA  EXP  FARM 

•  02 

VANDAL IA 

•  01 

.02 

.02 

•  02 

.01 

.02 

VANDAL  1 A  CAA  AP 

•  03 

* 

# 

» 

• 

WEST  FRANKFORT  8  E 

-28 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

■  01 

•  01 

•  04 

.01 

BRADFORD  CAA  6 

CAIRO  WB  CITY 

•  02 

CARPENTER   1  SW 

•  05 

.05 

COLLINSVILLE 

•  01 

•  03 

C0ULTERV1LLE 

.10 

FARMER  CITY 

GLENDALE  EXP  FARM 

•  06 

.03 

.13 

.37 

GOLCONDA  OAM  51 

.01 

■  02 

•  09 

.08 

.33 

•  22 

.01 

HOOPESTON 

HUDSON  LK   BLOOM  I NGTON 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

LOU ISVILLE 

.01 

•  01 

.01 

.01 

MAROA 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

.02 

.01 

MURPHYSBORO   WATER  WORKS 

•  01 

•  02 

.12 

•  02 

.03 

PEORIA   WB  AIRPORT 

PRAIRIE   DU  ROCHER  W  WKS 

•  04 

•  11 

•  04 

.03 

.08 

.02 

RICHVIEW 

.03 

.02 

VANDAL IA  CAA  AP 

* 

# 

* 

WEST  FRANKFORT   8  E 

YATES  CITY 

-29 

ALEXIS  WATER  WORKS 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

.02 

.02 

BRADFORD  CAA  6 

•  02 

* 

* 

* 

• 

» 

2.43 

CISNE  BROWN  CAMP 

.03 

COLLINSVILLE 

.04 

.01 

DANVILLE 

.05 

•  12 

•  03 

.03 

.47 

•  35 

1.35 

.14 

.06 

DOWNS  2  NE 

.03 

.17 

.14 

•  04 

.02 

•  04 

.03 

.03 

DWIGHT  STATE  REFORM 

•  1 5 

.02 

.01 

EDELSTEIN 

.30 

.17 

•  63 

•  03 

EFFINGHAM 

.01 

•  05 

•  32 

.21 

.06 

.07 

.01 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

1.22 

1.40 

•  47 

FARMER  CITY 

•  03 

.05 

.09 

.06 

.13 

.13 

.01 

.01 

FULTON  DAM  13 

.03 

.27 

•  26 

.53 

.01 

GALATIA  1W 

.05 

.05 

.05 

.01 

GREENFIELD 

.02 

.02 

•  16 

•  04 

.01 

•  04 

MOflPESTON 

.02 

.03 

•  01 

.01 

.13 

.60 

•  20 

.01 

.01 

HUDSON  LK   BLOOM  I NGTON 

.01 

ILLINOIS  CITY  DAM  10 

•  34 

.28 

.02 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

.06 

.09 

•  05 

JANESVILLE 

.03 

1.65 

.70 

.05 

.03 

.31 

•  31 

•  24 

.49 

.01 

JOLIET  WB  AIRPORT  6 

* 

• 

•  02 

P.  M,  Hour  Ending 


.02 
.02 


.03 
•  06 


•02  .02 
.05  .05 


01 

.01 

02 

01 

.0? 

•  01 

10 

.0* 

03 

.01 

•  09 
.0? 


.01 
.03  .01 
.01 

.16 
.01  .02 


See  Reference  Note.  Following  Station  Index 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  1951 


KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LOUISVILLE 

MAR  I ETTA 

MAROA 

mason  cirr 

MOLINE   KB  AIRPORT 

MORR I SONV ILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

NEWTON 

PARIS   SEWAOE  PLANT 
PEORIA   LOCK   AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRINCETON   1  S 

PROPHETSTOWN 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN   WATER  WORKS 

URBANA   EXP  FARM 

VANDAL  I A 

VANDAL  I A   CAA  AP 

WASHINGTON 

WENONA 

YATES  CITY 


BRADFORD  CAA 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CH9CAGO  MAYFAIR   PUMP  ST 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

HUT SONV ILLE 

JANESV ILLE 

OUINCY  DAM  21 

WATERMAN 


2.34  1.10 
2.88 


.20 

.02  .09 


.03  .32 
.03  .07 


1  .04 

.13 


A.  M.  Hour  Ending 


.59 
.05 
.10 
.03 


•  02 

•  03 


.08  .10 
•  03 


1.28 
•01  .04 
•  20 

.03  .02 
•01  1.01 


P.  M.  Hour  Ending 


•26  .09  .07  .03 
.33     .30     .40  .04 


-31st- 


.20 
1.65 


.12 
3.74 


•  04 
2.30 
1.97 

.54 

.11 
1.80 

.14 
3.35 
1.05 
2.15 

.34 

.18 
3.15 
1.64 

.15 


5*.   r.r*r«DC»  not.*  following  Station  Isd.i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


1  anlR  7J 

Station 

Day  Of  Month 

Average  j 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1,4 

.15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEDO 

MAX 

88 

85 

87 

79 

80 

92 

88 

90 

82 

64 

88 

82 

87 

81 

79 

77 

82 

60 

82 

78 

77 

76 

78 

77 

78 

75 

81 

87 

92 

96 

90 

83.2 

MIN 

63 

65 

67 

53 

57 

66 

63 

68 

63 

61 

64 

59 

63 

62 

64 

60 

61 

55 

57 

60 

56 

53 

52 

51 

51 

68 

65 

67 

72 

74 

74 

ALTON  DAM  26 

MAX 

51 

95 

92 

84 

88 

94 

90 

91 

85 

91 

88 

96 

97 

95 

87 

83 

90 

88 

92 

91 

78 

83 

82 

88 

90 

80 

87 

80 

93 

101 

95 

89a2 

MIN 

67 

64 

71 

56 

59 

65 

69 

70 

66 

63 

66 

66 

66 

66 

64 

61 

58 

62 

57, 

66 

63 

58 

58 

54 

65 

63 

67 

68 

71 

71 

72 

ANNA  1NW 

MAX 

89 

92 

91 

84 

87 

91 

96 

95 

87 

89 

88 

88 

93 

93 

83 

86 

87 

88 

92 

91 

84 

82 

81 

90 

92 

96 

80 

86 

97 

98 

99 

89.5 

MIN 

70 

64 

6B 

59 

57 

63 

72 

72 

67 

65 

69 

68 

63 

65 

66 

64 

58 

64 

60 

62 

67 

57 

55 

54 

64 

66 

70 

68 

73 

73 

72* 

ANTIOCH 

MAX 

83 

79 

78 

73 

74 

68 

71 

80 

77 

61 

63 

80 

73 

74 

71 

73 

76 

73 

74 

-  75 

73 

70 

75 

76 

78 

77 

81 

84 

83 

84 

86 

76  •  9 

62 

61 

62 

46 

52 

56 

65 

60 

59 

57 

53 

57 

51 

59 

61 

59 

59 

56 

55 

59 

56 

53 

49 

46 

55 

62 

65 

64 

65 

70 

68 

58,2 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

85 

83 

78 

76 

78 

79 

78 

84 

75 

'82 

84 

76 

79 

78 

78 

75 

80 

75 

78 

75 

75 

71 

73 

77 

7* 

79 

85 

83 

85 

91 

85 

79.2 

60 

67 

53 

57 

55 

58 

64 

60 

53 

54 

57 

55 

59 

58 

62 

58 

54 

52 

51 

51 

53 

50 

47 

46 

58 

65 

61 

63 

71 

73 

59 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

MAX 

80 

9p 

89 

81 

86 

91 

87 

86 

79 

87 

81 

88 

89 

95 

86 

80 

85 

86 

88 

87 

76 

78 

78 

82 

87 

88 

79 

79 

91 

9B 

99 

85.7 

70 

67 

70 

59 

60 

66 

72 

73 

69 

66 

70 

67 

67 

67 

69 

62 

59 

66 

60 

68 

67 

59 

58 

56 

67 

67 

70 

69 

73 

74 

75 

66  .  5 

BLOOM1NGTON  NORMAL 

MAX 

88 

87 

87 

84 

81 

86 

89 

86 

37 

83 

85 

83 

86 

87 

87 

80 

eo 

80 

83 

82 

78 

77 

76 

80 

79 

74 

76 

86 

87 

96 

95 

63.7 

62 

65 

70 

50 

54 

60 

64 

65 

65 

57 

62 

63 

60 

63 

66 

62 

58 

55 

55 

63 

53 

52 

52 

48 

62 

63 

64 

66 

71 

73 

75 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

90 

91 

90 

86 

87 

92 

96 

96 

92 

90 

88 

90 

91 

94 

64 

85 

•  85 

87 

•  90 

93 

85 

82 

83 

89 

91 

95 

81 

90 

97 

99 

100 

90.0 

75 

73 

76 

66 

66 

68 

76 

76 

77 

74 

72 

73 

71 

72 

72 

70 

65 

71 

69 

69 

71 

66 

61 

62 

68 

70 

73 

73 

78 

78 

76 

71,2 

CARBONOALE   SEWAGE  PL 

MAX 

92 

91 

93 

86 

88 

90 

95 

93 

86 

90 

87 

90 

92 

94 

85 

64 

85 

68 

90 

90 

85 

82 

83 

87 

92 

93 

83 

85 

97 

99 

99 

69.5 

70 

65 

68 

58 

55 

61 

72 

74 

67 

65 

69 

67 

62 

63 

65 

62 

55 

63 

57 

62 

68 

56 

52 

50 

64 

62 

69 

67 

70 

70 

69 

CARL INV ILLE  4E 

MAX 

90 

92 

90 

85 

87 

92 

89 

89 

85 

90 

89 

89 

9  3. 

91 

92 

80 

85 

85 

88 

90 

83 

80 

80 

85 

87 

82 

85 

84 

90 

99 

98 

87,9 

64 

60 

66 

52 

53 

64 

64 

67 

61 

60 

62 

60 

59 

62 

64 

60 

52 

54 

51 

62 

62 

50 

54 

51 

63 

63 

67 

66 

72 

72 

72 

60.9 

CARLYLE 

MAX 

87 

90' 

81 

86 

91 

87 

87 

85 

81 

87 

90 

90 

87 

82 

85 

84 

89 

89 

82 

77 

77 

82 

88 

88 

80 

80 

91 

98 

98 

66.2 

68 

64 

56 

56 

68 

69 

72 

64 

69 

65 

65 

67 

67 

70 

64 

64 

57 

64 

67 

56 

55 

52 

65 

64 

69 

66 

74 

84 

74 

CHARLESTON 

MAX 

86 

90 

87 

81 

84 

87 

87 

89 

84 

92 

91 

89 

87 

85 

86 

81 

80 

80 

81 

87 

87 

66 

84 

99 

99 

86.8 

67 

60 

70 

51 

53 

62 

67 

65 

66 

61 

66 

70 

61 

55 

56 

66 

53 

49 

47 

60 

62 

66 

70 

73 

74 

62  *  1 

CHENOA 

MAX 

84 

85 

84 

75 

78 

85 

87 

85 

83 

62 

83 

79 

85 

86 

81 

74 

79 

75 

81 

76 

74 

74 

76 

74 

76 

77 

87 

85 

95 

92 

61.3 

60 

62 

66 

46 

52 

59 

58 

63 

62 

53 

61 

62 

'57 

56 

67 

61 

57 

53 

54 

58 

52 

47 

47 

59 

62 

63 

64 

69 

73 

75 

59.3 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

83 

83 

73 

75 

76 

76 

77 

83 

78 

81 

85 

79 

84 

79 

80 

74 

79 

76 

79 

79 

76 

71 

72 

78 

77 

74 

81 

86 

85 

85 

93 

79.3 

M I N 

60 

58 

59 

49 

50 

53 

64 

57 

58 

50 

54 

57 

49 

56 

61 

59 

53 

50 

49 

58 

56 

49 

43 

42 

51 

59 

62 

59 

67 

70 

68 

55.  8 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

77 

83 

75 

67 

74 

72 

73 

.  79 

71 

78 

84 

71 

82 

73 

77 

70 

75 

69 

72 

76 

75 

68 

68 

72 

78 

74 

60 

85 

85 

82 

92 

76.0 

68 

66 

61 

60 

61 

58 

64 

63 

60 

58 

60 

60 

58 

64 

66 

63 

60 

56 

59 

64 

60 

59 

56 

58 

61 

63 

67 

67 

72 

73 

65 

62.3 

CHICAGO  W8  AIRPORT 

MAX 

83 

84 

77 

73 

73 

75 

78 

82 

76 

80 

85 

75 

83 

78 

79 

73 

79 

75 

78 

78 

76 

71 

72 

78 

79 

.  76 

82 

87 

67 

85 

92 

79.2 

66 

63 

59 

58 

58 

57 

63 

62 

60 

58 

59 

61 

55 

61 

66 

62 

58 

57 

58 

63 

60 

55 

54 

52 

56 

63 

67 

64 

70 

72 

65 

60.7 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

78 

84 

76 

66 

73 

73 

75 

80 

74 

77 

80 

73 

80 

70 

75 

70 

77 

70 

71 

78 

77 

69 

69 

73 

80 

76 

81 

86 

61 

84 

92 

76.4 

71 

69 

61 

60 

63 

59 

65 

65 

68 

66 

69 

65 

63 

65 

66 

63 

63 

59 

61 

67 

61 

61 

61 

64 

64 

65 

68 

70 

73 

73 

66 

65  .  0 

CICERO 

MAX 

84 

85 

78 

75 

78 

74 

80 

83 

82 

80 

85 

80 

82 

78 

79 

75 

80 

76 

77 

77 

79 

71 

73" 

77 

80 

76 

83 

87 

88 

65 

95 

80.1 

67 

62 

61 

56 

58 

57 

67 

62 

62 

56 

59 

64 

55 

61 

65 

62 

59 

56 

56 

62 

57 

55 

52 

51 

56 

62 

67 

6.- 

70 

72 

69 

60  .7 

COBOEN  2S 

MAX 

91 

90 

91 

85 

86 

90 

95 

95 

87 

89 

87 

89 

91 

93 

83 

85 

84 

86 

91 

91 

86 

B2 

82 

89 

92 

94 

86 

86 

97 

97 

99 

89.5 

MIN 

70 

64 

68 

59 

57 

62 

70 

73 

68 

66 

69 

69 

63 

64 

67 

64 

57 

63 

60 

62 

68 

57 

55 

53 

64 

63 

70 

68 

72 

72 

71 

DANVILLE 

MAX 

83 

86 

85 

77 

81 

83 

86 

90 

80 

65 

66 

84 

88 

90 

87 

76 

80 

79 

82 

85 

80 

77 

76 

81 

80 

76 

78 

85 

83 

94 

96 

83.2 

62 

60 

68 

52 

52 

59 

66 

60 

64 

58 

58 

61 

56 

62 

71 

62 

53 

55 

60 

64 

55 

50 

45 

53 

55 

62 

67 

69 

72 

74 

DECATUR 

MAX 

90 

90 

95 

84 

84 

90 

85 

85 

84 

89 

88 

89 

90 

91 

66 

76 

85 

85 

:  9 

84 

82 

79 

60 

85 

3  0 

75 

78 

86 

89 

96 

97 

86  . 1 

64 

65 

70 

52 

56 

62 

67 

68 

65 

63 

65 

62 

63 

66 

65 

62 

56 

57 

56 

62 

62 

54 

52 

52 

64 

61 

66 

66 

69 

73 

75 

DIXON 

MAX 

86 

83 

83 

76 

77 

82 

80 

85 

82 

81 

85 

80 

80 

73 

77 

74 

80 

75 

78 

71 

75 

71 

75 

77 

72 

78 

82 

36 

84 

88 

91 

79.6 

61 

61 

66 

47 

55 

58 

63 

64 

60 

54 

63 

56 

56 

56 

63 

60 

58 

51 

53 

62 

54 

50 

48 

48 

61 

63 

69 

65 

71 

73 

74 

59.5 

DU  QUOIN 

MAX 

88 

90 

90 

83 

86 

88 

88 

90 

86 

88 

80 

88 

91 

92 

8  5 

82 

81 

85 

39 

38 

85 

80 

80 

85 

86 

90 

80 

8  0 

92 

99 

99 

87.0 

70 

66 

71 

59 

60 

60 

75 

74 

70 

66 

71 

67 

66 

67 

70 

64 

59 

66 

60 

66 

68 

58 

58 

55 

66 

66 

70 

69 

68 

72 

74 

66 . 2 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

90 

92 

94 

85 

88 

95 

90 

91 

B6 

88 

68 

91 

93 

93 

88 

87 

86 

88 

93 

90 

85 

79 

82 

85 

JO 

91 

80 

81 

94 

100 

102 

89.2 

70 

67 

74 

59 

60 

68 

72 

73 

68 

66 

70 

67 

67 

68 

66 

63 

60 

65 

61 

69 

67 

57 

59 

56 

6  7 

66 

69 

70 

73 

74 

75 

66  .  6 

EPF  I NGHAM 

MAX 

83 

90 

88 

81 

83 

89 

88 

89 

83 

•  87 

65 

90 

4o 

92 

87 

82 

64 

85 

68 

88 

82 

78 

79 

83 

3  5 

69 

78 

84 

64 

96 

100 

86.2 

69 

62 

70 

5? 

.  56 

63 

67 

68 

66 

61 

66 

63 

63 

65 

63 

"0 

55 

60 

•■5 

59 

66 

54 

52 

53 

61 

64 

67 

65 

64 

69 

71 

62.2 

EL IZABETHTOWN 

MAX 

89 

91 

92 

90 

86 

90 

96 

92 

91 

89 

88 

89 

93 

94 

90 

86 

86 

88 

93 

90 

83 

64 

89 

93 

97 

90 

65 

96 

99 

99 

90.7 

• 

71 

65 

68 

59 

60 

60 

72 

71 

69 

67 

68 

69 

64 

65 

66 

68 

56 

63 

9  ; 

62 

68 

59 

56 

59 

64 

62 

61 

7  0 

71 

73 

71 

65.  1' 

FAIRFIELD 

MAX 

84 

87 

89 

83 

83 

87 

89 

92 

84 

85 

83 

86 

89 

92 

66 

51 

81 

85 

16 

91 

86 

66 

76 

82 

86 

'90 

81 

81 

84 

96 

98 

86.1 

73 

64 

69 

55 

57 

59 

73 

72 

65 

65 

69 

67 

64 

62 

68 

63 

56 

61 

5  5 

61 

69 

58 

57 

52 

61 

62 

68 

6  7. 

71 

71 

70 

FLORA 

MAX 

91 

92 

90 

JO 

90 

90 

Be 

89 

83 

87 

84 

87 

92 

92 

92 

8/ 

81 

87 

87 

91 

90 

91 

86 

85 

87 

91 

90 

91 

91 

96 

97 

89.0 

72 

66 

66 

69 

70 

65 

70 

67 

68 

62 

69 

53 

5  3 

69 

66 

67 

65 

70 

73 

FREE  PORT 

MAX 

87 

81 

81 

77 

74 

77 

78 

85 

80 

61 

84 

77 

71 

70 

72 

76 

78 

73 

75 

71 

73 

77 

75 

75 

~? 

•76 

80 

65 

82 

83 

86 

77.6 

57 

63 

66 

46 

59 

58 

63 

64 

58 

'54 

'  60 

55 

51 

57 

61. 

59 

59 

50 

53 

58 

54 

50 

46 

46 

5  3 

61 

68 

'63 

68 

70 

69 

58.2 

FULTON  DAM  13 

MAX 

Ss 

82 

80 

7  5 

77 

83 

30 

86 

60 

8  7' 

85 

76 

77 

75 

77 

76 

79 

73 

76 

75 

75 

73 

76 

75 

73 

78 

82 

86 

86 

93 

86 

79.6 

66 

66 

71 

57 

59 

66 

68 

67 

'-a 

63 

61 

59 

59 

62 

61 

60 

60 

56 

63 

57 

,  57 

52 

51 

59 

62 

68 

66 

70 

73 

74 

62.  1 

GALfc  SBURG 

MAX 

88 

84 

87 

77 

79 

92 

85 

91 

80 

64 

88 

82 

88 

83 

80 

77 

78 

80 

■tr 

73 

79 

76 

76 

78 

70 

73 

81 

86 

90 

96 

92 

82.4 

MIN 

63 

65 

62 

52 

60 

64 

67 

68 

59 

59 

64 

61 

65 

64 

65 

60 

60 

55 

56 

62 

57 

53 

56 

55 

59 

66 

67 

68 

73 

75 

74 

62.4 

GALVA 

MAX 

J5 

84 

84 

83 

79 

90 

86 

88 

78 

83 

88 

79 

87 

76 

79 

7  5 

81 

79 

73 

77 

75 

76 

79 

76 

78 

85 

35 

68 

96 

92 

82.3 

m  In 

62 

63 

67 

49 

55 

61 

6  4 

66 

63 

56 

63 

59 

58 

60 

64 

5  9 

58 

54 

53 

63 

54 

52 

52 

51 

58 

62 

65 

64 

70 

73 

73 

60.4 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

90 

92 

'88 

82 

85 

90 

9  9 

95 

85 

88 

85 

85 

91 

92 

83 

5  4 

85 

86 

89 

96 

'  84 

60 

80 

84 

92 

96 

76' 

8  0 

95 

97 

97 

88.1 

MIN 

68 

60 

68 

50 

62 

64 

74 

70 

75 

72 

70 

68 

65 

66 

68 

65 

65 

66 

64 

65 

65 

62 

64 

64 

64 

68 

74 

73 

74 

77 

77 

67.9 

GREENVILLE 

MAX 

86 

88 

76 

62 

88 

8  5 

85 

79 

Ml 

84 

85 

88 

86 

86 

77 

81 

83 

84 

66 

81 

76 

74 

80 

83 

84 

79 

79 

87 

95 

96 

83.7 

MIN 

68 

66 

7? 

56 

59 

64 

69 

71 

68 

63 

66 

67 

66 

68 

65 

62 

58 

63 

60 

66 

65 

57 

57 

55 

65 

64 

68 

68 

72 

72 

72 

65.0 

6RTGGSVILLE 

MAX 

86 

'  90 

86 

84 

84 

96 

93 

90 

85 

87 

85 

87 

90 

86 

83 

79 

81 

82 

65 

82 

79 

77 

76 

78 

32 

77 

86 

5  7 

90 

99 

95 

85.2 

MIN 

6] 

64 

70 

53 

54 

67 

63 

69 

63 

60 

65 

61 

63 

64 

59 

58 

65 

56 

52 

64 

59 

5.' 

54 

53 

62 

66 

64 

64 

70 

70 

73 

61.9 

HARR ISBURG 

MAX 

88 

92 

93 

n  5 

87 

92 

97 

95 

86 

90 

86 

90 

94 

95 

85 

86 

81 

88 

90 

95 

86 

82 

87 

o; 

96 

82 

83 

94 

102 

103 

89.9 

MIN 

71 

67 

58 

55 

58 

7^ 

73 

68 

65 

69 

68 

62 

66 

63 

64 

54 

62 

56 

52 

68 

5  5 

57 

49 

63 

61 

69 

68 

68 

70 

69 

63.4 

HAVANA 

MAX 

85 

88 

78 

84 

88 

68 

88 

82 

3  5 

86 

85 

87 

64 

82 

7  7 

81 

81 

3  3 

78 

79 

77 

77 

81 

74 

73 

82 

85 

90 

97 

94 

83.'5 

MIN 

64 

63 

73 

54 

55 

66 

68 

66 

61 

65 

65 

67 

64 

62 

59 

58 

=  5 

64 

60 

3  5 

53 

55 

61 

64 

64 

66 

73 

74 

75 

63. l' 

H I LL  SBORO 

MAX 

88 

89 

»! 

85 

88 

H7 

84 

8? 

86 

87 

8B 

88 

90 

B7 

7  9 

65 

84 

5  0 

85 

82 

75 

79 

83 

87 

84 

83 

84 

89 

99 

97 

85.9 

MIN 

65 

62 

69 

52 

56 

63 

66 

69 

66 

6  0 

65 

63 

63 

66 

63 

,,o 

55 

59 

55 

63 

63 

53 

55 

53 

62 

63 

67 

66 

71 

71 

74 

62.5 

HOOPESTON 

MAX 

e  e 

85 

65 

79 

80 

80 

61 

84 

80 

84 

84 

83 

88 

67 

B2 

79 

79 

78 

82 

82 

78 

76 

77 

81 

79 

76 

75 

85 

65 

93 

94 

82.2 

MIN 

61 

68 

5  : 

54 

57 

66 

62 

64 

56 

61 

63 

56 

62 

70 

63 

54 

55 

53 

62 

63 

52 

47 

49 

53 

62 

63 

67 

68 

72 

75 

60.5 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-    170  - 


DAILY  TEMPERATURES  'luno.s 


Table  S- Continued  ,  AUGUST  1951 


Station 

Day 

Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.31 

JACKSONVILLE 

MAX 

85 

86 

68 

85 

82 

91 

91 

66 

86 

63 

83 

82 

86 

83 

89 

76 

80 

81 

85 

78 

78 

75 

72 

78 

77 

73 

79 

84 

90 

97 

94 

83 

4 

M  IN 

67 

67 

72 

58 

61 

67 

70 

72 

64 

68 

67 

70 

68 

69 

64 

65 

56 

61 

58 

68 

62 

53 

57 

56 

65 

67 

68 

67 

73 

73 

79 

M 

6 

JERSEYV I  LLE 

MAX 

68 

87 

87 

86 

87 

91 

93 

85 

87 

85 

85 

88 

89 

86 

89 

85 

62 

64 

86 

85 

84 

76 

78 

82 

88 

87 

81 

82 

88 

96 

98 

36 

■  4 

M  IN 

65 

65 

71 

54 

56 

61 

66 

70 

66 

62 

67 

65 

65 

66 

65 

60 

58 

60 

63 

55 

56 

52 

63 

63 

68 

68 

72 

73 

63 

•  4 

JOLIET   W6  AIRPORT 

MAX 

85 

83 

78 

76 

80 

80 

80 

85 

76 

82 

64 

76 

65 

80 

79 

75 

30 

77 

80 

76 

77 

73 

76 

80 

74 

73 

81 

85 

87 

88 

94 

B  J 

•  2 

M  I N 

59 

60 

51 

48 

54 

57 

62 

62 

56 

54. 

56 

54 

52 

58 

62 

57 

53 

53 

51 

62 

53 

51 

47 

46 

55 

61 

65 

62 

69 

73 

63 

57 

0 

KANKAKEE 

MAX 

85 

62 

62 

78 

77 

78 

79 

83 

79 

62 

83 

80 

84 

78 

78 

74 

76 

75 

78 

77 

76 

73 

74 

76 

73 

71 

79 

83 

64 

88 

92 

70 

■  3 

M I N 

61 

62 

64 

52 

54 

56 

69 

60 

63 

53 

59 

63 

55 

60 

66 

62 

57 

55 

55 

62 

60 

55 

50 

49 

55 

61 

64 

65 

70 

72 

74 

f.~ 

•  1 

KANKAKEE   4  W 

MAX 

82 

62 

80 

74 

75 

77 

77 

62 

76 

78 

61 

79 

84 

79 

77 

74 

75 

73 

77 

76 

74 

70 

72 

74 

76 

72 

78 

82 

83 

87 

90 

77 

9 

MIN 

60 

60 

65 

50 

54 

55 

68 

60 

61 

53 

58 

61 

53 

59 

65 

61 

55 

53 

52 

61 

58 

52 

46 

48 

54 

61 

63 

64 

69 

72 

73 

56 

18 

KEWANEE 

MAX 

85 

85 

83 

84 

89 

89 

66 

87 

85 

83 

61 

87 

64 

84 

79 

77 

79 

80 

87 

72 

76 

74 

74 

76 

77 

77 

79 

87 

87 

95 

93 

82 

•  5 

MIN 

60 

69 

66 

48 

49 

49 

61 

66 

61 

56 

64 

58 

59 

59 

64 

59 

59' 

58' 

53 

64 

55 

52 

52 

52 

59 

58 

65 

65 

70 

72 

74 

59 

•  9 

LAC  ON 

MAX 

86 

85 

85 

78 

80 

90 

91 

88 

84 

63 

87 

84 

86 

88 

78 

74 

HO 

80 

67 

78 

78 

78 

75 

78 

75 

72 

78 

87 

86 

93 

94 

B2 

7 

MIN 

59 

60 

60 

52 

54 

55 

65 

66 

63 

55 

61 

61 

59 

58 

66 

62 

58 

54 

54 

66 

53 

52 

50 

51 

59 

63 

67 

65 

71 

74 

75 

60 

3 

LA  HARPE  1SW 

MAX 

90 

87 

66 

83 

62 

95 

92 

90 

87 

85 

88 

85 

90 

88 

63 

78 

82 

84 

85 

81 

77 

76 

79 

75 

75 

75 

83 

85 

91 

96 

94 

HI. 

7 

MIN 

61 

66 

69 

53 

55 

67 

63 

68 

64 

58 

64 

60 

63 

64 

63 

60 

58 

57 

55 

65 

56 

52 

52 

55 

59 

66 

63 

65 

73 

74 

73 

62 

0 

LA  SALLE 

MAX 

89 

86 

85 

80 

80 

86 

83 

68 

80 

85 

88 

82 

87 

78 

81 

76 

60 

76 

81 

75 

79 

75 

80 

80 

70 

77 

84 

90 

90 

96 

94 

82 

6 

MIN 

60 

63 

69 

SO 

55 

57 

66 

64 

63 

55 

62 

61 

57 

60 

64 

62 

5B 

53 

54 

65 

58 

53 

49 

48 

60 

63 

67 

66 

70 

75 

76 

H' 

7 

LINCOLN 

MAX 

89 

89 

89 

81 

85 

92 

89 

90 

84 

87 

86 

87 

86 

89 

84 

77 

83 

63 

86 

81 

79 

79 

78 

82 

75 

75 

78 

86 

87 

98 

96 

64 

8 

MIN 

61 

61 

70 

48 

55 

62 

66 

65 

62 

57 

60 

61 

61 

64 

64 

60 

55 

55 

54 

62 

59 

52 

52 

52 

62 

63 

64 

65 

69 

72 

74 

60 

9 

MA K A NO A  1NW 

MAX 

87 

89 

88 

63 

86 

91 

92 

91 

85 

86 

85 

86 

89 

91 

85 

82 

83 

85 

88 

•90 

83 

79 

80 

65 

91 

92 

78 

85 

95 

97 

97 

87 

2 

MIN 

68 

63 

72 

57 

56 

64 

73 

73 

67 

65 

68 

67 

64 

65 

67 

62 

56 

63 

59 

69 

66 

56 

53 

52 

64 

70 

67 

68 

73 

75 

75 

65 

1 

MARENGO 

MAX 

86 

80 

79 

77 

77 

73 

74 

64 

78 

82 

84 

77 

73 

72 

77 

74 

78 

74 

75 

72 

74 

72 

76 

76 

75 

74 

78 

65 

84 

84 

89 

77 

8 

MIN 

58 

60 

64 

42 

49 

55 

63 

60 

56 

52 

54 

56 

50 

54 

60 

57 

56 

53 

50 

56 

53 

45 

43 

50 

59 

65 

59 

65 

70 

74 

5  6 

0 

MATTOON 

MAX 

84 

87 

66 

79 

81 

86 

84 

67 

79 

84 

86 

89 

91 

88 

77 

61 

82 

85 

86 

76 

78 

77 

77 

83 

81 

84 

75 

63 

62 

96 

96 

63 

6 

MIN 

65 

61 

59 

51 

55 

62 

67 

67 

64 

62 

63 

62 

65 

69 

59 

54 

56 

54 

62 

62 

60 

53 

51 

49 

62 

63 

66 

65 

70 

73 

78 

61 

6 

MC  LEANSRORO 

MAX 

88 

90 

92 

85 

84 

89 

93 

93 

87 

89 

85 

89 

91 

94 

68, 

85 

85 

87 

89 

92 

86 

81 

80 

87 

89 

93 

84 

83 

87 

100 

101 

68 

6 

MIN 

72 

65 

69 

56 

57 

61 

75 

74 

67 

66 

70 

67 

66 

66 

68 

65 

56 

63 

59 

64 

60 

57 

55 

52 

63 

64 

68 

67 

71 

72 

72 

64 

8 

MINONK 

MAX 

86 

86 

84 

78 

80 

88 

83 

87 

85 

83 

83 

84 

87' 

85 

79 

78 

80 

79 

83 

77 

78 

75 

76 

BO 

77 

76 

60 

87 

87 

95 

94 

82 

6 

MIN 

60 

61 

68 

48 

55 

64 

66 

64 

65 

63 

56 

61 

58 

62 

65 

60 

56 

54 

61 

61 

56 

52 

50 

49 

60 

62 

64 

65 

70 

73 

73 

60 

7 

MOLINE   WR  AIRPORT 

MAX 

86 

82 

83 

76 

79 

89 

86 

87 

79 

82 

87 

78 

84 

78 

79 

76 

80 

76 

80 

73 

75 

73 

78 

78 

78 

76 

81 

87 

90 

97 

89 

81 

4 

MIN 

63 

68 

63 

52 

57 

63 

64 

70 

61 

57 

64 

58 

62 

61 

64 

60 

60 

54 

54 

64 

56 

53 

50 

54 

60 

68 

67 

68 

70 

74 

68 

61 

5 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

86 

84 

86 

80 

62 

92 

69 

67 

84 

84 

86 

66 

86 

85 

85 

78 

81 

78 

82 

76 

77 

75 

76 

76 

75 

76 

82 

85 

90 

96 

94 

83 

3 

MIN 

64 

63 

67 

50 

50 

53 

58 

63 

62 

63 

63 

59 

57 

62 

.62 

59 

58 

51 

51 

63 

60 

50 

49 

52 

59 

54 

62 

64 

72 

73 

72 

5  n 

5 

MORRIS   3  NE 

MAX 

85 

64 

80 

76 

79 

81 

81 

84 

83 

81 

84 

60 

85 

78 

79 

76 

79 

78 

79 

77 

76 

73 

75 

77 

74 

72 

80 

85 

68 

88 

92 

80 

4 

MIN 

60 

58 

68 

49 

53 

55 

66 

60 

62 

63 

57 

60 

53 

58 

63 

61 

55 

53 

53 

62 

57 

51 

46 

45 

56 

61 

64 

64 

70 

72 

75 

59 

1 

MORR ISON 

MAX 

89 

83 

85 

79 

79 

85 

86 

90 

82 

84 

89 

80 

81 

78 

79 

76 

6  ? 

76 

78 

77 

77 

76 

78 

80 

72 

80 

85 

90 

88 

97 

88 

82 

2 

MIN 

63 

64 

67 

50 

52 

58 

64 

68 

6? 

57 

57 

56 

58 

58 

62 

60 

60 

56 

54 

51 

55 

53 

49 

51 

'  59 

62 

67 

66 

71 

73 

75 

59 

9 

MORRISONVILLE   1  E 

MAX 

88 

87 

89 

81 

83 

89 

67 

67 

82 

85 

86 

87 

88 

89 

85 

80 

83 

82 

85 

84 

80 

78 

77 

BO 

85 

80 

B  ) 

84 

87 

96 

95 

84 

9 

MIN 

63 

60 

68 

50 

53 

64 

66 

66 

63 

58 

64 

61 

60 

64 

63 

59 

53 

54 

52 

61 

62 

51 

52 

51 

60 

63 

66 

64 

69 

72 

72 

60 

8 

MOUNT   CARROLL  ' 

MAX 

87 

82 

82 

79 

75 

78 

82 

84 

80 

81 

84 

76 

75 

73 

77 

75 

76 

74 

75 

75 

73 

75 

77 

77 

71 

79 

82 

87 

85 

91 

87 

79 

3 

MIN 

59 

65 

67 

46 

53 

58 

64 

65 

59 

54 

61 

55 

57 

56 

62 

59 

59 

51 

52 

61 

55 

50 

46 

48 

59 

62 

69 

65 

71 

73 

75 

59 

2 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

87 

9  0 

90 

83 

83 

68 

89 

90 

84 

86 

85 

89 

90 

92 

80 

82 

83 

87 

89 

69 

83 

78 

79 

85 

86 

91 

78 

82 

88 

98 

97 

86 

6 

MIN 

70 

65 

69 

55 

58 

63 

71 

72 

66 

64 

69 

64 

65 

66 

69 

61 

56 

62 

58 

64 

67 

56 

56 

52 

64 

64 

68 

67 

72 

72 

71 

64 

4 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

88 

92 

91 

85 

88 

91 

95 

93 

86 

90 

86 

90 

93 

93 

82 

85 

85 

89 

91 

93 

83 

83 

85 

89 

92 

96 

'79 

87 

95 

100 

101 

89 

7 

MIN 

70 

61 

67 

57 

54 

60 

71 

71 

68 

64 

67 

67 

61 

63 

65 

65 

54 

61 

66 

62 

67 

53 

51 

49 

62 

63 

70 

68 

71 

73 

71 

63 

6 

NEWTON 

MAX 

90 

9  1 

9  1 

87 

65 

89 

87 

91 

85 

89 

86 

91 

93 

94 

90 

86 

66 

87 

90 

90 

85 

82 

83 

87 

88 

92 

80 

86 

85 

99 

100 

88 

; 

MIN 

56 

55 

58 

55 

48 

42 

50 

65 

54 

OLNEV  RADIO  STA 

MAX 

8  5 

94 

90 

82 

66 

87 

90 

86 

69 

84 

89 

90 

92 

92 

87 

82 

^5 

67 

89 

89 

75 

77 

78 

65 

89 

88 

82 

85 

88 

98 

98 

B7« 

0 

MIN 

73 

62 

68 

54 

57 

62 

69 

65 

65 

66 

65 

63 

63 

69 

63 

63 

54 

61 

54 

59 

62 

52 

51 

51 

62 

61 

68 

68 

71 

71 

74 

62 

8 

OTTAWA 

MAX 

89 

85 

83 

82 

79 

82 

8? 

67 

80 

85 

87 

81 

88 

76 

83 

75 

82 

76 

80 

74 

B  J 

77 

77 

80 

.70 

74 

82 

88 

85 

90 

93 

81 

7 

MIN 

62 

63 

69 

51 

56 

62 

68 

64 

64 

56 

62 

63 

58 

61 

65 

63 

60 

55 

55 

65 

59 

53 

50 

49 

60 

63 

67 

67 

77 

74 

75 

61 

6 

PALESTINE 

MAX 

83 

65 

88 

89 

92 

83 

91 

68 

90 

93 

95 

90 

84 

e  e 

89 

90 

93 

79 

81 

79 

36 

66 

93 

78 

86 

60 

99 

;  3 

86 

0 

MIN 

72 

60 

68 

53 

53 

61 

66 

70 

65 

64 

67 

67 

62 

62 

61 

61 

58 

58 

57 

58 

64 

53 

49 

56 

54 

60 

66 

66 

69 

70 

70 

61 

8 

PA  N  A 

MAX 

OO 

88 

90 

90 

88 

89 

89 

92 

93 

88 

79 

87 

85 

88 

89 

81 

80 

81 

86 

87 

36 

82 

88 

86 

99 

98 

87 

7 

MIN 

66 

62 

70 

51 

57 

63 

6? 

68 

67 

60 

66 

64 

63 

67 

64 

60 

56 

57 

57 

67 

64 

53 

57 

53 

63 

64 

68 

66 

69 

72 

77 

67 

8 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

87 

89 

85 

87 

91 

80 

a  9 

88 

89 

90 

91 

90 

80 

83 

83 

86 

86 

79 

78 

79 

85 

85 

85 

74 

88 

84 

97 

96 

85< 

7 

MIN 

64 

57 

68 

49 

50 

67 

63 

61 

6? 

58 

61 

60 

57 

62 

68 

65 

61 

53 

50 

50 

63 

51 

47 

44 

52 

60 

63 

63 

66 

69 

70 

59 

5 

PEORIA  WS  AIRPORT 

MAX 

64 

85 

81 

91 

8? 

87 

80 

83 

85 

81 

87 

85 

79 

73 

9( 

78 

83 

74 

77 

75 

76 

78 

68 

73 

78 

85 

86 

96 

93 

8I1 

6 

MIN 

63 

65 

60 

52 

57 

63 

66 

67 

65 

58 

65 

62 

62 

64 

65 

60 

58 

55 

56 

63 

56 

53 

55 

54 

60 

64 

66 

65 

72 

74 

70 

61 

8 

PONT  I  AC 

MAX 

81 

83 

76 

85 

84 

84 

82 

78 

80 

78 

83 

81 

78 

75 

75 

74 

77 

75 

76 

73 

73 

75 

71 

73 

77 

84 

83 

91 

91 

79i 

2 

MIN 

63 

68 

70 

65 

68 

62 

63 

65 

62 

62 

58 

i6 

68 

60 

54 

52 

51 

60 

63 

64 

66 

72 

74 

76 

63i 

4 

QUINCY 

MAX 

90 

89 

86 

85 

85 

99 

86 

92 

83 

88 

90 

90 

92 

87 

81 

88 

79 

78 

75 

75 

71 

84 

80 

89 

81 

96 

101 

96 

85  • 

9 

MIN 

63 

69 

72 

58 

61 

70 

65 

72 

65 

62 

68 

62 

68 

69 

63 

59 

67 

61 

! 

59 

65 

68 

66 

69 

74 

76 

77 

65* 

2 

OUINCY  CAA 

MAX 

89 

86 

86 

6  0 

85 

96 

85 

91 

80 

86 

87 

87 

90 

85 

79 

77 

85 

78 

78 

76 

75 

73 

79 

74 

83 

81 

90 

95 

95 

83. 

7 

MIN 

61 

66 

66 

56 

56 

69 

62 

68 

*64 

60 

66 

60 

64 

66 

61 

59 

56 

62 

i7 

55 

57 

63 

65 

63 

64 

69 

74 

75 

62i 

1 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

MAX 

85 

86 

85 

79 

63 

80 

84 

79 

84 

83 

85 

68 

50 

87 

75 

80 

79 

83 

81 

79 

75 

76 

79 

78 

73 

76 

84 

65 

95 

93 

81. 

9 

MIN 

67 

62 

56 

53 

56 

59 

65 

64 

64 

60 

63 

64 

61 

65 

67 

63 

5  1 

b4 

53 

52 

55 

61 

63 

66 

68 

71 

69 

6I1 

1 

RORERTS    3  N 

MAX 

84 

85 

82 

78 

79 

63 

80 

83 

87 

85 

66 

81 

86 

87 

82 

77 

80 

76 

32 

81 

76 

73 

75 

80 

75 

78 

78 

85 

85 

93 

91 

eii 

6 

MIN 

62 

60 

70 

50 

53 

55 

65 

61 

63 

55 

59 

62 

56 

60 

67 

60 

54 

56 

54 

60 

60 

52 

40 

46 

55 

61 

60 

60 

68 

71 

71 

2 

ROCKFORD 

MAX 

88 

84 

82 

79 

76 

75 

78 

86 

82 

83 

87 

.81 

85 

73 

75 

76 

81 

77 

78 

75 

76 

75 

80 

78 

77 

75 

81 

87 

63 

82 

91 

80 1 

? 

MIN 

59 

65 

66 

46 

54 

57 

64 

60 

59 

55 

61 

58 

54 

67 

60 

59 

54 

"j  4 

62 

53 

51 

48 

47 

58 

62 

63 

65 

60 

71 

75 

59  ■ 

0 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

85 

83 

78 

75 

74 

75 

77 

85 

77 

82 

87 

77 

71 

72 

80 

73 

79 

76 

77 

72 

75 

72 

75 

75 

72 

76 

82 

85 

81 

81 

86 

77 1 

9 

MIN 

64 

63 

55 

50 

55 

58' 

65 

64 

60 

57 

67 

60 

58 

58 

61 

60 

58 

56 

63 

56 

54 

49 

50 

58 

63 

66 

64 

70 

72 

62 

59i 

s 

PUSHV I LLE 

MAX 

91 

89 

90 

81 

67 

07 

89 

90 

88 

84 

90 

90 

92 

87 

81 

78 

82 

84 

85 

74 

77 

77 

79 

78 

00 

98 

97 

86  ■ 

1 

M|N 

64 

67 

75 

61 

67 

60 

66 

68 

60 

64 

6* 

66 

70 

66 

63 

60 

59 

56 

56 

64 

59 

53 

55 

59 

6? 

73 

72 

64  ■ 

0 

SPART_A 

MAX 

89 

00 

91 

85 

86 

89 

89 

89 

85 

88 

87 

no 

90 

91 

8* 

82 

85 

84 

89 

89 

85 

80 

79 

84 

89 

90 

81 

80 

93 

100 

LOO 

87. 

3 

MIN 

69 

65 

70 

58 

58 

64 

7? 

72 

65 

65 

69 

56 

65 

66 

67 

62 

62 

57 

59 

65 

67 

57 

55 

64 

65 

69 

67 

71 

73 

73 

64. 

6 

S*«  Reference  Ncies  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES  '^no,s 


Station 

Day  OI  Month 

■ 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

1G 

17 

18 

19  j 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  j 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

SPRINGFIELD  Wfl  AIRPORT 

8°. 

86 

68 

79 

84 

91 

83 

88 

81 

85 

86 

86 

87 

87 

83 

74 

82 

81 

84 

82 

78 

76 

78 

82 

76 

74 

8  2 

85 

87 

95 

94 

83t7 

MIN 

62.8 

SPR  I  ufi f  | f  LD   wR  CITY 

89 

89 

89 

80 

85 

92 

85 

89 

82 

86 

86 

88 

88 

89 

86 

76 

84 

83 

86 

84 

81 

78 

79 

84 

81 

74 

83 

85 

88 

99 

96 

85.3 

MIM 

64.5 

STOC  TON 

87 

83 

78 

75 

71 

75 

81 

82 

79 

8T 

83 

76 

.  70 

69 

77 

75 

77 

73 

75 

73 

72 

72 

76 

76 

70 

75 

81 

35 

BO 

86 

84 

77.4 

MIN 

72 

57.8 

SYC A  MOR  E 

87 

8? 

79 

77 

78 

77 

78 

85 

79 

82 

86 

80 

78 

76 

79 

74 

78 

75 

80 

74 

74 

74 

77 

78 

74 

77 

83 

86 

83 

82 

89 

79.4 

MIN 

67 

6 1 

57 

57 

57 

6  2 

58.2 

TARLE  GROVE 

MAX 

89 

86 

8R 

80 

85 

95 

90 

89 

83 

84 

88 

85 

90 

86 

8  2 

75 

82 

81 

85 

75 

77 

77 

79 

79 

71 

72 

83 

87 

90 

93 

94 

84.0 

MIN 

62.8 

TUSCOLA 

85 

68 

88 

81 

81 

85 

85 

88 

85 

B6 

86 

87 

89 

89 

68 

84 

84 

82 

87 

85 

80 

80 

77 

83 

80 

77 

73 

83 

63 

96 

95 

'  84.5 

MIN 

60.3 

UR8ANA 

MAX 

84 

86 

68 

78 

79 

84 

8? 

84 

80 

83 

87 

85 

88 

88 

8  2 

76 

79 

80 

83 

81 

78 

77 

76 

79 

SO 

75 

74 

83 

84 

94 

94 

82.2 

MIN 

6 1 

61 

58 

61.6 

VAWDGLIA   CAA  AP 

MAX 

86 

88 

88 

80 

85 

89 

85 

87 

83 

87 

86 

88 

89 

91 

87 

79 

84 

85 

86 

89 

74 

77 

78 

82 

86 

86 

82 

82 

89 

97 

98 

65.6 

MIN 

65 

6  0 

64 

5  3 

55 

63 

64 

67 

63 

60 

65 

62 

62 

64 

6  5 

58 

60 

57 

53 

61.1 

V I RDEN 

T4A  X 

88 

85 

89 

81 

84 

90 

88 

8e 

84 

66 

88 

88 

88 

38 

85 

76 

82 

82 

84 

82 

78 

79 

79 

82 

85 

78 

83 

84 

87 

95 

95 

'84.9 

MIN 

65 

62 

6  5 

62.0 

WALNUT 

MAX 

88 

85 

84 

77 

80 

87 

84 

86 

80 

83 

88 

83 

85 

77 

78 

76 

80 

77 

80 

77 

77 

72 

77 

80 

73 

78 

84 

89 

87 

•94 

92 

81.9 

MIN 

63 

6  4 

"Cr7 

46 

56 

57 

66 

67 

67 

57 

63 

59 

59 

60 

64 

60 

60 

5  4 

54 

65 

55 

it 

52 

52 

60 

64 

66 

65 

7 1 

74 

76 

61.1 

WATSEKA 

MAX 

84 

83 

85 

77 

79 

.77 

ei 

85 

78 

81 

83 

81 

84 

84 

80 

75 

78 

76 

80 

79 

77 

73 

75 

76 

76 

74 

79 

85 

83 

68 

93 

80.4 

MIN 

54 

56 

6 1 

'59 

6  :; 

59.8 

WAUKEGAN 

MAX 

78 

79 

77 

68 

72 

68 

77 

84 

82 

78 

84 

74 

70 

72 

.  71 

72 

80 

73 

75 

72 

76 

70 

70 

72 

76 

77 

82 

85 

80 

60 

86 

76,3 

MIN 

63 

60 

56 

49 

52 

58 

64 

5  J 

59 

56 

57 

60 

50 

58 

62 

63 

56 

53 

58 

56 

52 

49 

46 

61 

61 

65 

65 

66 

69 

64 

58.3 

WHEATON   COLLF  OF 

MAX 

84 

83 

80 

74 

77 

75 

76 

81 

80 

79 

83 

82 

79 

77 

77 

77 

78 

76 

76 

76 

75 

72 

73 

77 

75 

76 

ei 

.  85 

85 

62 

91 

78.8 

MIN 

6? 

60 

67 

54 

56 

67 

65 

66 

54 

57 

60 

53 

65 

64 

60 

58 

55 

53 

61 

57 

52 

46 

48 

59 

61 

67 

63 

68 

71 

75 

59.8 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

86 

8  7 

85 

34 

63 

9? 

9? 

87 

87 

85 

87 

86 

87 

86 

84 

76 

63 

82 

84 

84 

81 

78 

76 

80 

14 

84 

82 

82 

87 

95 

94 

64.9 

MIN 

6': 

70 

56 

57 

66 

64 

62 

66 

64 

64 

64 

63 

5  g 

56 

57 

5  4 

63 

54 

57 

56 

65 

66 

68 

68 

72 

72 

71 

63.2 

WINDSOR 

MAX 

85 

68 

87 

80 

83 

85 

86 

88 

80 

86 

85 

90 

87 

85 

87 

'17 

83 

83 

86 

87 

79 

77 

78 

62 

82 

85 

76 

84 

83 

97 

96 

64.7 

MIN 

64 

60 

71 

40 

6? 

f.7 

67 

55 

60 

65 

65 

65 

53 

36 

5  i 

61 

65 

52 

49 

46 

62 

62 

66 

64 

6  7 

72 

72 

60.  9 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

CARBONDALE  SEWAGE 

EVAP 

.07 

.31 

.07 

2', 

.15 

.  18 

.18 

.  14 

.22 

.29 

.28 

.11 

.15 

."23 

,01 

.  12 

.23 

.07 

.  22 

.15 

.28 

.04 

.  14 

.  17 

.33 

.  !0 

.C7 

.20 

4.97B 

WIND 

11 

10 

7 

13 

11 

10 

36 

15 

15 

10 

10 

3 

7 

10 

4 

19 

7 

10 

3 

7 

22 

8 

10 

10 

3 

10 

10 

12 

8 

329B 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.13 

.20 

.07 

.18 

.15 

.15 

.09 

.08 

.07 

.  13 

.08 

.  15 

.  10 

.31 

.10 

.08 

.05 

.09 

.08 

.  14 

.02 

.  10 

.08 

.  16 

.05 

.09 

.07 

.04 

.02 

3.16B 

WIND 

16 

27 

72 

44 

20 

87 

29 

47 

12 

4 

19 

7 

31 

23 

47 

32 

32 

13 

11 

35 

20 

31 

12 

21 

51 

81 

32 

33 

51 

31 

53 

1024 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.  32 

.30 

.25 

.43 

.26 

.28 

.  29 

.19 

.13 

.17 

.25 

.  19 

.30 

.55 

.20 

.20 

.  18 

.  13 

.  16 

.43 

.29 

.21 

.25 

.39 

.  20 

.02 

.06 

.22 

.18 

.31 

7.34 

WIND 

99 

50 

45 

130 

62 

106 

98 

42 

46 

52 

34 

34 

'  74 

162 

100 

80 

62 

32 

131 

92 

62 

33 

30 

94 

34 

40 

84 

111 

89 

2108 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.24 

.21 

.  23 

.  22 

.28 

.08 

.17 

.11 

.08 

.15 

.  17 

.15 

.15 

.16 

.  18 

0!: 

.  18 

.18 

.11 

.07 

.21 

.15 

.19 

.21 

.  16 

.  10 

.13 

.  17 

.16 

.  13 

4.97B 

WIND 

a 

19 

21 

29 

25 

28 

19 

13 

12 

10 

11 

14 

14 

17 

23 

16 

]  5 

.9 

11 

13 

22 

19 

18 

24 

14 

14 

19 

9 

19 

30 

14 

529 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Mercer 

Had 1 son 

Union 


i  Heights  4  SSE 


i  Lagrange  Dam 


.0195  Henry 
0203  Lake 
0247  Cook 
0330  Hancocl 
0338  Kane 


Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brcokport  Daa  52 
Cairo  WB  City 


.rbondal*  Sewage  Pie 


Dresden  isld 


go  Loyola  Univ. 
go  Hayfelr  Pap  Sti 
go  N  Br  Puap  31  a 
seland  Pmpg 


Hancock 
Franklli 
He Leas 


Clark 
Marlon 

Grundy 
Coles 

McLean 

Randolph 

Cook 

Cook 

Cook 


1537  Cook 
15421  Cook 
1547  Cook 
1 352  Cook 
1557  funs 


cago 

cago  Sao  Dist  Office  1562  Cook 

cago  S  Filter  Plant  1564  Cook 

o  Springfield  Puaplog  1567  Cook 

cago  University  1572  Cook 

cago  WB  Airport  1577  Cook 


Chicago  WB  City 


llle  Sewage  Plai 


1582  Cook 
1627  Peoria 
; 1648  Cook 
1664  Wayne 
1743  D«  Witt 

1775  Union 
1825  Madison 
1944  Randolph 

201 1  ' 


214 


I  Ve.-BllloB 


1 2145  Vermilion 
I 21931  Macon 

2348| Lee 

2417  McLean 

2463  Perry 

25021  Livingston 
2614  St.  Clair 
2642; Peoria 
2679  Madison 
2687  Bf flngham 

275oj  Bardln 
2800  Jersey 
2888 1  Cook 
2923 1 L 


^  1. 


eport  Sewage  Pla: 


Gladstone  Daa  18 
Gleadale  Exp.  Pars 
Golcoada  Das  51 


Green vl lie 
Gridtey 


leburg  Disposal  PI 


lie  Sewage  PI 


Jo,  1 


WB  All 


Kankakee 
Kankakee  4  KW 
Iankakee  Seeage  Pla 
leltbsburg 
Sevan ee 


La  Salle 
La  Salle 


Lockport  Lock  h  Daj 


38  22 
41  12 
41  03 

38  53 
37  28 

41  24 

42  29 
42  02 

40  14 

41  45 


39  41 

40  01 
39  56 
3K  32 


40  20 
36  00 
40  30 
40  30 


37  08 
37  00 
40  34 


7  39  18 
2  38  31 
4  40  0  3 
41  24 

7  39  30 

40  44 

37  54 

41  40 
41  30 

41  56 

42  00 
41  58 
41  58 
41  42 
41  50 

41  52 
41  4S 
41  55 
41  47 
41  47 

41  53 

40  55 

41  51 

38  31 

40  08 

37  30 

38  40 
38  11 

41  27 
40  08 


3304  Saline 
3312  Jo  Daviess 
3320'  Knox 
33351  Henry 

3384, Henry 
3413  Ford 
3455  Henderson 
3482  Pope 
3522  Pope 

3572  Jersey 
3595  Jackson 
3666  Greene 
j  3683,  Cumberland 

3693  Bond 
3709  Mclean 
!  57i  :  Pike 
3850  Calhoun 
36T9  Ssllne 

3684  Sal Ins 
I  39301  Mason 
I  3940'  Ha  sod 

4108|  Montgomery 
■  4198  Veralllon 

42691  McLean 
4312  Crawford 
I  4317  CraeforC 
:  4355!  Bock  Island 
4442  Morgan 

4447  Morgan 

4469  Jersey 
4530  Mill 
4535  Will 

45931  Kankakee 
45981  Kankakee 

!  46031  Kankakee 

j  46551  Mercer 
17  1H  Henry 

I  480S  Marshall 
I  48231  Hancock 
j  4879>  Carroll 
I  4922  La  Salle 
1  4923  La  Salle 

,  4959|  Lawrence 
5036  McLean 
5079  Logan 
5084  Logan 
513V  *m 


3H  23 
40  14 
38  40 
42  18 


37  51 
42  25 
40  57 


4U  <>6 

38  58 

37  40 

39  20 

39  15 

38  53 

40  45 

39  43 

39  09 
37  44 

37  44 

40  18 
40  18 


88  03 
90  45 
90  34 
90  11 

89  15 

89  55 
88  06 

87  58 
SO  57 

88  20 

90  26 

91  03 
90  26 

90  32 

89  51 

88  52 

91  07 
88  55 


89  37 

88  39 

89  10 


89  12 

90  09 
88  17 
88  11 

88  44 

89  50 
87  36 
87  38 
87  40 

67  40 
87  45 
87  42 
87  38 
87  42 


87  46 

88  24 

88  58 

89  15 
89  59 
89  36 
87  38 
87  38 

87  39 
68  57 
89  29 
98  51 


88  22 
88  38 

88  29 

89  37 

89  : 

90  09 
88  37 
90  26 
90  22 
90  02 


88  29 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
88  10 


88  31 
90  03 
90  04 


1 511t ' 


9  09    89  29 


40  40  8 

39  07  8 
39  06    87  40 


88  15 

90  20 

88  06 

88  10 

41  071  87  52 
41  06 

41  OBI    87  53 

1   061     90  57 

41   15|     89  54 

1  OS  89 

40  35{    90  58 

89  50 


1  38  44  87  41 

lj  40  2U  88  46 

40  Ofl  89  22 

40  09]  89  : 

41  34^  88  I 


Obser- 
vation 
time 


-  Bessie  Ellci 
J.  W.  Parkinson 
Municipal  Wtr  Wki 
Corps  of  Engines: 
Bon  Hart  line 

Albert  E.  Crosgai 
Roy  I.  Kufslk 
George  A.  Honsaai 
Bay  Plercs 
Phys  Dept  Aurora 


George  E.  KrlU 
Corps  of  Engln 


Hugh  Moore 
U.S.  Civil  Aei 
Corps  of  Engli 


.S.  Soli  Conn  Ser 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
"    D.  Upp 
Corps  of  Engineers 
William  H.  Dykes 

as  H.  Martin 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Al f red  J .  Cooper 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 

Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 


David  H .  Dugan 
George  D .  Lukes 
Pure  011  Company 
t.  Corrlngton 


Observe] 


Refer 

to 
tables 


Earl  Wilson 
Roy  Heal' 

Clay  County  Hosp. 
John  Schroder 
Seeage  Treatment  I 


Edward  P.  Bsrgstroi 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Ser« 
Corps  of  Engineers 

G.  W.  Nethery 
John  A.  DsShsrlta 
John  A.  Dickson 
Fred  S.  Pewter 
Ettelbrick  Shoe  Co 


1  J.  : 


cAlli 


A.  B  Campbell 


Ed  W.  Dry 
111  Public  Serv  C 
Corps  of  Engineer 
Norbury  Ssnatorlui 

Municipal  Ssw  Tr 
Albion  F.  Edwards 
Edwin  M.  Portsr 
Corps  of  Engineer: 
U.S.  Wsatber  Rursau 

Kankakee  Water  Co. 
M.  A.  Dura no 
Hun  Sewage  Trt  PI 
Alfred  M.  Horrls 
Eseanee  Baker  Park 

Richard  B .  Stlth 
Kent  Campbell 
William  E.  Aurand 
Westclox  0TI  Corp. 
Arthur  J.  Fischer 

Frank  Bray 

O.  J.  Lere 

John  Zurkamamr  Jr. 

George  L.  Smith 

Corps  of  Engineers 


ILLINOIS 
AUGUST  1951 


station 

r«  *-  1 

County 

t 

1 

*S 

g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

M 
J 

I 

1  .3 

2 

'ft 

3 

> 
0 

Temp 

Precip 

MID 

3  4 

HID 

3  4 

Mackinaw 

5273 

Taxswel 1 

1  40  32 

89  21 

646 

6P 

T.    L.  Ilaenaol 

3 

Macomb 

5280 

McDonough 

1  40  26 

90  40 

702 

6P 

W.  5.  Newelt 

3 

6P 

6P 

2  3  3 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

HID 

3  4 

Marlon  * 

5342 

Williamson 

4  37  44 

88  55 

448 

5P 

C.  R.  Dan  lei  eon 

Maroa 

5364 

1    40  02 

88  57 

725 

HID 

Nelson  R.  Smith 

3  4 

Lm*S*ll 

7A 

3 

6P 

3 

88 

Mason  City 

r.4i:i 

Mason 

1  40  12 

89  42 

581 

MM) 

Charles  Pllnapach 

3  4 

Mat toon 

5430 

7  39  28 

68  21 

716 

MID 

HID 

Cen  111  Pub  Sorv  Co 

2  3  S 

3  « 

6P 

3 

6P 

6P 

2  3  5 

Hedora 

5539 

Hacoupln 

1  39  10 

90  08 

622 

TP 

M .  F .  Dodge 

3 

Ml nook 

5712 

Woodford 

1  40  54 

89  02 

751 

TP 

7P 

City  of  Hlnonk 

2  3  5 

HID 

HID 

2  3  4  5 

7 

6P 

6P 

2  3  S 

7 

4P 

3 

Morris 

5820 

Grundy 

1  41  21 

88  26 

7A 

Roy  Webb 

3 

Horrls  3  NE 

5823 

Grundy 

1  V  49 

88  22 

549 

6P 

6P 

Donald  M.  Pyatt 

2  3  5 

TP 

7P 

2  3  5 

7 

HID 

J  -1 

TP 

2  3  5 

7 

Mount  Carsel 

5888 

Wabash1"" 

7  38  25 

87  46 

465 

6P 

7A 

Frank  D.  Talley 

2  3  3 

T 

Hount  Carmel  Wtr  Wks 

5803 

Wabash 

7  38  25 

87  43 

424 

HID 

Ht  Carmel  wtr  wks 

3  4 

TP 

7P 

2  3  S 

SP 

3 

SP 

3 

Hount  Sterling 

5935 

Brown 

1  39  59 

90  46 

711 

7P 

F.  E.  Sahland 

3 

Houn  t  Vernon  4  N 

5943 

Jefferson 

4  38  22 

88  55 

590 

6P 

TA 

Radio  Station  WHIX 

2  3  5 

7 

HID 

6P 

3 

6P 

3 

New  Boston  Dam  17 

6080 

Hercer 

4  41  11 

91  03 

548 

■A 

Corpa  of  Engineers 

3 

New  Boston 

6085 

4  41  10 

91  00 

571 

TA 

II.  D.  Harris 

3 

New  Burnslde 

J*hC*F 

TP 

TP 

Hiss  Has  HcCabe 

2  3  3 

6P 

SP 

2  3  4  3 

5P 

5P 

Radio  Statlnn  WVLH 

2  3  3 

7 

Oregon  ° 

6490 

Ogle 

6  42  01 

89  20 

700 

HID 

Carnation  Company 

3  4 

Oregon  Water  Works 

6492 

Ogle 

6  42  01 

89  20 

702 

8A 

Also  Grant 

3 

TP 

TP 

2  3  3 

7 

7P 

TP 

2  3  5 

TP 

TP 

2  3  5 

Paris  Sewage  plant 

6605 

Edgar 

7  39  .17 

67  41 

735 

HID 

City  of  Paris 

3  4 

Paris  Water  Works 

6610 

Edgar 

7  39  36 

87  42 

739 

7P 

TP 

City  of  Paris 

2  3  5 

3P 

3 

SP 

3 

Peoria  Lock  A  Dam 

3  4 

Psorla  WB  Airport 

6711 

Peoria 

1  40  40 

89  41 

654 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  5 

7 

Peotone 

6725 

Will 

1  41  20 

87  46 

722 

2P 

Hra.  Hlna  Cutl 

4T 

3 

HID 

s  \ 

HID 

3  4 

Pleasant  Hill  2  E 

6861 

Pike 

4  39  27 

90  50 

540 

6P 

Lou  Gal lowuy 

Pont lac 

6910 

Livingston 

1   40  53 

88  37 

647 

6P 

6P 

Roger  Williams 

2  3  5 

7 

HID 

3  4 

HID 

3  4 

6P 

3 

Prophetstown 

7014 

Whiteside 

>  41  40 

69  56 

625 

HID 

111  Northern  Ut  Co 

3  4 

Qulncy 

7067 

Adams 

«  39  57 

91  24 

601 

TP 

TP 

A.  H.  Gibson 

2  3  S 

MID 

HID 

2  3  4  3 

T 

8A 

3  4 

TA 

3 

Rantoul  Chnnute  AF  Base 

7150 

Champaign 

r  40  18 

88  09 

744 

BID 

HID 

U.   S.    Air  force 

2  3  4  3 

7 

Red  Bud 

7157 

Randolph 

2  38  13 

90  00 

TA 

Dr.  H .  LeSaulnler 

3 

HID 

3  4 

Roberts  3  N 

TP 

_ 

3P 

Rockford 

7375 

Winnebago 

i  42  IS 

89  OS 

720 

6P 

F.  W.  Knowlton 

Rockford  4  TTE 

7377 

Winnebago 

1  42  17 

88  59 

850 

7A 

MID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

3  3  4  3 

7 

Rock  Island  Daa  15 

SA 

Corps  of  Knclneern 

Rockport 

6P 

Harry  Williams 

Rushvllle 

7S51 

Schuyler 

I  40  07 

90  34 

683 

6P 

Gain  Bros.  Greenhao 

2  3  3 

Ste  Marie 

7603 

Jasper 

T  38  56 

88  01 

448 

TA 

Judson  E.  Cameron 

Sales 

7636 

2  38  37 

SP 

Frank  C .  Brown 

3 

Shewneetown  New  Town 

Gallatin 

5  37  43 

8A 

Jake  H.  Stewart 

3 

Sldell 

TS52 

Vermilion 

T  39  55 

87  49 

TA 

Gary  Laos 

3 

Skokie  N  S  Treat  Works 

7990 

1  42  01 

87  43 

600 

HID 

Cbt;o  Sanitary  Diet. 

Sparta 

6147 

Randolph 

(  38  08 

89  42 

538 

Springfield  WB  Airport 

8179 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  3  6 

7 

Springfield  WB  City 

Sangamon 

HID 

U.S.  weather  Bureau 

2  3  4  3 

Stlckney  W  S  Treat  Wks 

Mil)  '  h«o  Sanitary  Dlst. 

Jo^Davleas 

>  42  21 

90  00 

tooo 

SP 

5P 

A.  Curt  las 

St  re a tor 

8353 

La  Salle 

I  41  07 

88  50 

623 

SP 

J ,  F.  Prafcke 

3 

Sullivan  Water  Works 

8389 

Houl tr le 

I  39  34 

HID 

A.  B .  Fultx 

3  4 

Syc amors 

Frank.  C.  Dean 

2  3  S 

7 

Table  Grove 

TP 

TP 

C.  A.  Hammond 

2  3  3 

7 

Taylorvllle 

8491 

Christian 

39  33 

69  16 

634 

6P 

John  W.  Coal* 

3 

Tlskllwa 

8604 

Bureau 

I  41  18 

89  30 

512 

6P 

Orville  L.  weaver 

3 

SP 

Ernest  R.  Rob»on 

3 

SP 

6P 

DeKnlb  At:rl .  Assn 

2  3  5 

7 

TP 

TP 

State  Water  Survey 

2  3  3 

Urbana  Exp.  Farm 

8745 

Champaign 

f  40  06 

88  15 

HID 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3  4 

Urbana  Engr.  Campua 

8750 

Champaign 

r  40  06 

68  14 

730 

TA 

State  Water  Survey 

3  6 

Utlca  Starved  Rock  Daa 

TA 

3 

•A 

Ernest  E.  Brlcker 

3  4 

Vandal  la  CAA  AP 

HID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  4  3 

Hacoupln 

39  30 

89  46 

674 

SP 

6P 

B.  H.  Wstklna 

2  3  5 

Walnut 

Mill", 

Bureau 

6  41  33 

89  35 

714 

SP 

SP 

Carl  F.  Nellck 

2  3  S 

3P  Charlss  Swing 

3 

I960 

I  40  42 

89  24 

740 

■ID 

Willis  A.  Sullivan 

3  4 

Waterloo 

Monroe 

4  38  20 

90  09 

717 

SA 

t.  H.  Wolf 

9010 

De  Kalb 

t  41  46 

88  46 

779 

HID 

Wm.  Ray  Clarke 

3  4 

latseka 

•021 

I roquo 1 a 

1  40  46 

87  44 

834 

7P 

TP 

Benjimtn  Jordan 

2  3  3 

9029 

Lake 

3  42  21 

87  51 

668 

TP 

R.  w.  flagg 

2  3  5 

-.1,4.1 

7  38  21 

98  35 

363 

TA 

Paul  F.  Nichols 

3 

Marshal  1 

1  41  03 

69  03 

700 

HID 

Leonard  H .  Foley 

3  4 

West  Frankfort  8  E 

1140 

Franklin 

1  37  54 

88  49 

480 

HID 

111  Stats  Wtr  Surv 

3  4 

wnsaton  College 

•*2;i 

1  41  52 

88  06 

753 

SP 

When  ton  Col  legs 

2  3  5 

whits  Hall  1  B 

4/41 

1  39  26 

90  33 

378 

5P 

SP 

Oacsr  Watt 

2  3  3 

7 

Wilcox 

6374 

CUT 

7  38  38 

68  16 

TA 

F.  Lowell  Routt 

3 

•38  1 

Shelby 

2  |3»  26 

88  36 

683 

•P 

6P 

Hlna  M.  Ryhsrd 

2  3  3 

Tatss  City 

MM 

Knox 

1  40  47 

90  01 

Or a  L.  Bell 

3  4 

t  Dfelnnge  Code:     1.   Illinois     2.  Kamkaskla    3.  Laks  Mlcblgsn     4.  Hlsslsslppl     3.  Ohio    8.  Rock    7.  Wabash 


-  1T3  - 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index,  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Heather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  other- 
wise shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  bail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,  4,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing 
or  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6      Station  not  equipped  with  a  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Ye  arly  subscription  includes  the  Annua!  Summary,)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,    KANSAS  CITY,   MO.   —  10-8-51   —  1160 
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WEATHER  SUMMARY 

September  1951  continued  the  below-normal  temperature  trend  which  began  in  June.  The  av- 
erage temperature  reported  for  Illinois  was  64.0°,  which  was  3.7°  below  normal.  The  tem- 
perature range  was  considerable  —  since  El izabethtown  and  Jerseyville  both  reported  high 
readings  of  96°  for  the  month,  while  a  minimum  temperature  of  30°  was  observed  at  Marengo, 
Mount  Carroll,  Freeport  ,  and  Aurora.  The  high  readings  occurred  on  the  afternoon  of  the 
1st,  with  the  lowest  readings  for  the  State  falling  on  either  the  28th  or  29th.  The  highest 
mean  temperature,  69.8°,  was  recorded  at  Cairo,  and  the  lowest  mean  temperature  of  59.7° 
was  reported  from  both  Marengo  and  Freeport.  Temperatures  over  the  entire  State  were  far 
above  normal  on  the  1st  of  September,  but  after  that  day  readings  were  generally  below 
normal  for  the  remainder  of  the  first  decade.  The  period  of  the  10th  through  the  13th 
averaged  above  normal  and  was  followed  by  subnormal  readings  until  the  19th.  No  major 
trend  was  evidenced  thereafter  until  the  28th  and  29th,  when  temperatures  were  far  below 
normal . 

On  a  state -wide  basis,  precipitation  averaged  3.49  inches,  or  0.15  inch  below  normal  for 
the  month  of  September.  Distribution  was  not  uniform  however.  The  northern  third  of  the 
State  averaged  3.56  inches,  which  was  only  0.16  inch  below  normal.  In  the  central  third, 
the  average  fall  was  2.72  inches  (0.98  inch  below  normal),  while  the  southern  third  of 
the  State  reversed  the  trend,  reporting  an  average  fall  of  4.85  inches,  which  constituted 
an  excess  of  1.42  inches.  Although  northern  sections  generally  reported  falls  below  normal 
during  the  month,  the  Calumet  Treatment  Works  in  Chicago  reported  the  greatest  monthly 
total  precipitation--8 . 26  inches.  The  least  monthly  total  precipitation  fell  in  Blooming- 
ton,  where  only  1.11  inches  was  measured.  The  first  half  of  the  month  found  scattered 
shower  activity  occurring  somewhere  within  the  State  on  nearly  every  day,  with  heaviest 
falls  occurring  on  the  5th,  9th,  and  12th.  There  was  much  less  rainfall  during  the  period 
between  the  15th  and  20th,  but  following  that,  each  day  found  showers  reported  from  some 
areas  and  comparatively  heavy  falls  on  the  21st;  also,  in  northern  sections  on  the  25th 
and  26th. 

There  were  no  major  storms  or  extensive  storm  damage  during  the  month,  although  local  damage 
resulted  from  thunderstorm  activity  in  northern  and  central  localities  on  the  26th,  when 
basement  flooding  and  lightning  strikes  caused  damage  totaling  approximately  $15,000. — JTC 


In  addition  to  the  cl lmato] ogical  data  from  some  6,000  Weather  Bureau  and 
cooperative  weather  stations,  this  bulletin  series  contains  records  from  Hy- 
droclimatic  Network  Stations  which  were  formerly  reproduced  in  the  Hydrologic 
Bulletin  Series.  The  Hydrocl imatic  Network  is  a  nationwide  net  of  rain  gages 
— mostly  oi  the  recording  type  which  produce  continuous  records  of  precipita- 
tion. It  was  established  in  1939  at  the  request  of  the  Corps  of  Engineers, 
Department  of  the  Army,  to  supplement  existing  precipitation  stations  In  order 
to  provid.e  recc-i-ds  cf  rainfall  intensity  which  were  essential  to  the  planning 
of  flood  control  and  related  works  by  the  Corps  of  Engineers.  This  Network, 
now  numbering  about  2,000  recording,  and  1,000  non-recording  rain  gages,  has 
been  maintained  by  the  Weather  Bureau  through  working  funds  transferred  an- 
nually to  the  Weather  Bureau  by  the  Corps  of  Engineers.  These  transfers  av- 
eraged about  $250,000  per  year  between  1940  and  1944,  and  nearly  $375,000 
since  that  date.  For  the  years  1940-4;*,  the  Department  of  Agriculture  trans- 
ferred about  $100,000  per  year  to  provide  data  required  in  its  work,  and  since 
1947  the  Bureau  of  Reclamation  has  transferred  about  $25,000  per  year  to  jreet 
the  increasing  needs  of  their  program  fn  the  Western  States, 


Previous  to  the  introduction  of  this  bulletin  series,  data  from  Bydrocllmatlc 
Network  stations  were  presented  in  bulletins  (Hydrologic  Bulletins)  which 
wer<?  issued  monthly  for  each  of  8  drainage  araus  embracing  the  entire  United 
States,  but  since  the  Network  was  established  To  meet  the  internal  require- 
ments of  the  Federal  agencies  referred  to  above,  no  provision  was  made  for 
public  dissemination  of  the  data,  distribution  being  limited  to  cooperating 
agencies  and  to  certain  public  repositories.  A  list  of  locations  where  ref- 
erence copies  of  the  Hydrologic  Bulletin  Series  are  available  for  Inspection 
may  be  obtained  upon  application  to  Chief,  U,  S.  Weather  Bureau.  Washington 
25,  D.  C. 

Many  other  records  published  in  this  bulletin  have  been  made  available  through 
the  cooperation  of  various  public  offices,  private  agencies,  and  Individuals 
as  listed  in  the  Station  Index, 
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Data  for  the  period  beginning  with  1949  to  date  have  ifeen  weighted  on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  publ 
lor  earlier  years. 
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.0 

0 

12 

2 

0 

NE  WTON 

3M 

^ 

1 

37 

^ 

13 

g 

2 

DAI  CQT1  MET 
rALC  J  1  I  P*  EL 

64 

~  ^ 

92 

35 

29 

75 

07 

1  42 

13 

8 

1 

PANA 

65 

0 

-  3 

7 

92 

12 

36 

28+ 

67 

1 

0 

2 

76 

-  .80 

57 

13 

.0 

0 

1 1 

1 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

62 

5M 

-  5 

5 

90 

12 

31 

29 

118 

1 

1 

2 

14 

-  1.51 

80 

13 

.0 

0 

10 

1 

0 

PEORIA  WB  AP 

62 

3 

-  3 

6 

89 

12 

35 

28 

119 

0 

0 

2 

50 

-  1.53 

1 

28 

26 

0 

9 

1 

1 

QUINCY 

65 

0 

-  4 

3 

88 

11  + 

37 

28 

77 

0 

0 

3 

61 

-  .94 

72 

12+ 

.0 

0 

12 

3 

0 

QUINCY  CAA  AP 

61 

9 

85 

11  + 

33 

28 

122 

0 

0 

3 

63 

-  1.53 

74 

1 2 

.0 

0 

1 3 

2 

0 

KAP4  1  UUL    LnMriUlL    Mr    DM  JC 

fX 

f 

12 

38 

28+ 

i: 

12 

■ 

^ 

11 

3 

12 

33 

lio 

* 

75 

13 

6 

2 

PU SHV I LLE 

65 

^ 

88 

1+ 

33 

28 

85 

70 

2 '  57 

61 

12 

10 

1 

SPRINGFIELD  WB  AP 

II 

63 

4 

-  1 

4' 

88 

12 

36 

29 

106 

0 

0 

2 

76 

-     .  88 

77 

1 

.0 

0 

12 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

65 

2 

-  2 

4 

92 

1 2 

38 

28+ 

71 

2 

0 

2 

11 

-  1.53 

73 

1 2 

11 

1 

0 

tadi  c  ronwr 

IMDLt  uKUVL 

^ 

* 

11  + 

35 

J: 

' 

1 2 

9 

1 

Tl  ICr  Al  A 

1 

34 

?n 

flfl 

77 

_  Q£ 

13 

10 

1 

J 

62 

88 

12 

36 

29 

99 

13 

1  22 

10 

'  0 

1  3 

2 

VANDAL  I A  CAA  AP 

63 

3 

89 

12 

33 

29 

98 

0 

0 

3 

00 

1 

16 

12 

.0 

0 

13 

2 

1 

VIRDEN 

64 

1 

87 

1+ 

35 

28 

86 

0 

0 

2 

98 

-  .79 

46 

22 

.0 

0 

11 

0 

0 

WATSEKA 

62 

2 

87 

1 2 

33 

29 

123 

0 

0 

1 

79 

-  1.85 

64 

.  0 

0 

10 

2 

0 

WHITE  HALL   1  E 

65 

0 

-  3 

6 

93 

1 

37 

26 

69 

1 

0 

2 

83 

"  1-nl 

48 

12 

.  0 

0 

1  2 

0 

0 

WINDSOR 

63 

7 

—  4 

3 

89 

12 

35 

28 

93 

0 

0 

3 

77 

-     .  OB 

1 

27 

13 

.  0 

0 

9 

2 

1 

DIVISION 

63 

9 

-  4 

□ 

2 

72 

-  .98 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALTON  DAM  26 

66 

1 

92 

38 

28+ 

56 

1 

0 

3 

58 

-  .10 

1 

1 9 

13 

.  0 

0 

_ 

1 

ANNA  1  NW 

67 

2M 

-  4 

5 

95 

38 

29 

44 

1 

0 

6 

13 

2.24 

2 

05 

13 

.  1 

0 

10 

4 

2 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

II 

65 

7 

88 

12 

39 

29 

56 

0 

0 

1  3 

58 

-  .09 

1 

.14 

12 

0 

10 

2 

1 

CAIRO  WB  CITY 

69 

8 

-  2 

7 

95 

45 

29 

24 

'  1 

0 

4 

52 

1.63 

1 

51 

12 

.0 

0 

1  ^ 

* 

2 

CARBONDALE  SEWAGE 

66 

8 

-  4 

6 

95 

1 

34 

29 

45 

1 

0 

5 

72 

1  .95 

1 

93 

13 

.0 

0 

3 

CARLYLE 

66 

OM 

-  3 

7 

88 

12 

37 

29 

51 

0 

0 

3 

85 

.45 

1 

.48 

13 

.0 

0 

■  1 

COBDEN  2  S 

66 

7 

95 

36 

29 

50 

1 

0 

6 

23 

2 

.03 

13 

.0 

0 

12 

5 

2 

DU  QUOIN 

67 

3 

-  3 

7 

92 

39 

29 

39 

1 

0 

5 

60 

2.35 

1 

92 

13 

.0 

0 

8 

3 

3 

EAST  ST  LOUIS 

67 

8 

-  3 

4 

92 

1 

39 

29 

35 

2 

0 

3 

57 

.07 

1 

19 

12 

.  0 

0 

10 

3 

1 

EL IZABETHTOWN 

68 

5 

96 

1 

40 

29 

31 

2 

0 

5 

55 

2.09 

2 

24 

13 

.0 

0 

8 

4 

2 

FAIRFIELD 

65 

8 

-  5 

1 

92 

37 

29 

59 

2 

0 

23 

.71 

1 

95 

1  3 

.  0 

0 

8 

3 

2 

FLORA 

88 

i 

0 

0 

5 

28 

1.81 

.0 

0 

11 

GOLCONDA  DAM  51 

67 

5M 

-  3 

9 

92 

41 

29 

39 

1 

0 

5 

49 

1.93 

2 

03 

13 

.0 

0 

11 

4 

2 

HARR I SBURG 

66 

7 

-  5 

3 

33 

29 

55 

2 

0 

3 

93 

.53 

1 

BO 

13 

.0 

0 

8 

2 

1 

MAKANDA   1  NW 

,., 

3 

90 

36 

29 

50 

1 

0 

5 

83 

1 

88 

13 

.0 

0 

11 

2 

MC  LEASNBORO 

67 

5 

-  3 

5 

94 

36 

29 

39 

2 

0 

4 

72 

1  .  12 

2 

59 

13 

.  0 

0 

7 

3 

1 

MOUNT  VERNON  4  N 

65 

9 

-  4 

6 

92 

36 

29 

56 

1 

0 

5 

58 

2.07 

1 

92 

24 

.0 

0 

8 

3 

3 

NEW  BURNSIDE 

66 

2 

-  4 

7 

93 

33 

29 

62 

2 

0 

4 

12 

.56 

1 

82 

13 

.0 

0 

11 

4 

1 

OLNEY  RADIO  STA 

66 

0 

-  3 

9 

91 

12 

37 

29 

56 

2 

0 

3 

31 

-  .25 

1 

99 

13 

.0 

0 

6 

2 

1 

SPARTA 

66 

8 

-  4 

2 

93 

1 

37 

29 

39 

1 

0 

5 

99 

2.62 

57 

24 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

66 

9 

-  3 

6 

4 

85 

1  .42 

.0 

STATE 

64 

0 

-  3 

7 

3 

49 

-     .  15 

T 

See  refereoce  noios  following  Station  lodec. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1951 


Station 


Day  of  month 


6 

7 

0 

a 

Q 

in 

12 

13 

1  A 

14 

15 

.13 

T 

T 

48 

■  „- 

* 

.  64 

60 

* 

.  34 

.05 

aa 

i  iq. 

17 

* 

.33 

1  16 

IS 

.  03 

'  42 

'  40 

.08 

.09 

12 

T 

.25 

T 

1  17 

35 

* 

T 

T 

T 

.98 

68 

04 

.08 

.32 

T 

.05 

.40 

74 

.30 

.19 

.  44 

.  25 

1  14 

16 

T 

.34 

.  20 

* 

.09 

.02 

.46 

.01 

.05 

.66 

.05 

.07 

.08 

.16 

.18 

T 

65 

T 

.16 

.17 

* 

.  15 

.  11 

.  12 

S3 

T 

.  21 

* 

.02 

.01 

54 

01 

_ 

Ofi 

.04 

.02 

- 

.06 

.  78 

1 .51 

54 

.  12 

.35 

.  50 

07 

.23 

13 

1  0,1 

.08 

.  04 

T 

12 

* 

28 

10 

* 

■  „. 

05 

.22 

82 

01 

■  AA 

.  13 

.07 

.  45 

1  65 

" 

.  02 

49 

i  in 

12 

.  10 

95 

1  56 

T 

T 

.15 

28 

80 

*  20 

.03 

21 

T 

70 

.41 

.05 

T 

.52 

1  *  25 

_ 

T 

.04 

^39 

.20 

1  95 

2  00 

.  01 

.59 

76 

T 

T 

> 

.  03 

23 

63 

.04 

.  20 

.71 

.  02 

.30 

.  79 

T 

.45 

• 

T 

.02 

.29 

.  76 

T 

.02 

.38 

.80 

T 

T 

.  06 

.35 

.  26 

.33 

.45 

.14 

.  11 

.37 

.62 

T 

T 

!o6 

!l8 

T 

.63 

.12 

.  16 

.01 

.98 

.18 

2 . 03 

.26 

.09 

.50 

.20 

1 .05 

.  09 

.34 

.14 

.  64 

.  46 

1.41 

.  14 

.  70 

_ 

.12 

60 

72 

1 

.03 

01 

61 

48 

'  „„ 

.15 

46 

09 

'  90 

02 

* 

T 

27 

* 

09 

30 

1  03 

'  16 

01 

■ 

.09 

.35 

.  28 

.  15 

'  °^ 

.52 

18 

"  19 

.16 

1  75 

1 '  92 

05 

09 

16 

75 

• 

■  -  . 

■  _ 

* 

T 

__ 

T 

1  25 

T 

.22 

*  51 

i  ?n 

.22 

4 

*  41 

1  09 

'  11 

17 

T 

'  54 

T 

02 

.12 

'  75 

2  24 

.  02 

.18 

.  58 

.  08 

"  s<! 

.42 

_ 

.12 

1  95 

.09 

21 

.  82 

.  08 

.03 

1  .  78 

.  30 

.08 

.02 

.  90 

.01 

.  10 

44 

.  10 

44 

.  01 

.  42 

.  98 

.  34 

.  90 

.01 

.45 

.48 

2  . 32 

.21 

.04 

.65 

.12 

61 

.05 

T 

.30 

.18 

.  39 

.04 

.26 

.25 

.73 

T 

08 

.10 

.47 

.15 

.86 

T 

T 

.40 

.48 

__ 

.45 

.  38 

05 

14 

.45 

1  . 86 

.38 

.12 

.58 

.03 

* 

.57 

.41 

.09 

'  *|! 

1.79 

■ :  ■* 

.45 

.04 

ai 

■ 

.04 

'~* 

T 

.33 

.44 

.26 

'  99 

.52 

"  ir 

.67 

.30 

• 

-  . 

.  06 

T 

.05 

.44 

rn 

.15 

.44 

80 

03 

T 

T 

.23 

.04 

.23 

'  _fi 

.01 

T 

.53 

l  '  1 1 

' ,  p 

.22 

.80 

'  q 

.04 

.02 

.79 

■  ~z 

.01 

.08 

.10 

sn 

• 15 

.16 

.30 

.12 

.48 

.33 

.30 

T 

.45 

.03 

.  75 

66 

.  04 

•  *^ 

.03 

.59 

16 

•  ^ 

.50 

.08 

.  78 

T 

.14 

.85 

.12 

.18 

_ 

■  2 

T 

T 

.42 

T 

.05 

.39 

■  . 

■  2 

.02 

.48 

1.19 

T 

.35 

60 

.56 

.46 

.41 

.01 

.03 

.46 

.07 

.81 

.30 

.60 

.24 

.04 

1  15 

.24 

T 

!79 

.17 

.14 

T 

.05 

.02 

.06 

.13 

.44 

!21 

.01 

.09 

.12 

.61 

.23 

.01 

.22 

.01 

.85 

.05 

.16 

.69 

.05 

.20 

.62 

.19 

.26 

.55 

1.15 

.25 

.67 

.23 

.16 

.79 

.02 

.04 

.50 

.17 

.72 

.03 

.15 

.12 

-06j 

1.12 

.05 

1.88 

.03 

.16 

T 

1 .00 

.07 

.07 

J 

.75 

.04 

.11 

: 

1  .20 

.60 

1.87 

.03 

.10{ 

21 

22 

23 

24 

25 

2b 

27 

28 

29 

■J 

.21 

.96 

.18 

.07 

.41 

.16 

.05 

42 

I 

22 

__ 

22 

.08 

01 

• 

*  R7 

*  04 

id 

" 

' 

02 

79 

T 

'  __ 

T 

110 

.35 

"  53 

04 

* 

.05 

.  49 

'  10 

21 

,  02 

.  34 

55 

.  08 

3  91 

.01 

.12 

.27 

.  66 

.14 

.  02 

.27 

.  70 

.  14 

.10 

T 

.  23 

.  62 

.  24 

T 

T 

42 

33 

03 

1.18 

38 

02 

.11 

.  32 

.  95 

.  42 

T 

.04 

.33 

.  10 

.  01 

. 

.31 

10 

1 2 

"  01 

__ 

01 

1 .60 

T 

61 

1 9 

*  i  n 

*  42 

.02 

04 

42 

1  '  04 

04 

.01 

T 

.14 

41 

32 

97 

T 

.08 

*  HS 

"  - 

Ofi 

.10 

ns 

n 

45 

ss 

1  9 

.40 

2  *  61 

12 

.80 

T 

.08 

T 

.28 

.45 

T 

1 

01 

■ 

00 

fiS 

.02 

9  79 

*  1 1 
' 

'  ni 

3.11 

1  ftfl 

22 

1.35 

.02 

42 

'  _q 

.01 

1  .42 

■ 02, 

1  .15 

'  71 

09 

1.68 

56 

58 

08 

02 

1  .38 

1  75 

1 '  32 

# 

09 

2.06 

,  ' 

1  33 

09 

2.06 

1  02 

51 

T 

12 

02 

2.55 

T 

57 

.60 

T 

.  06 

04 

1  .61 

T 

1 .57 

1.06 

RO 

1  '  50 

06 

*  09 

1 .63 

.28 

04 

Ofi 

25 

'  80 

'  46 

.  10 

.07 

.48 

1  Oft 

.77 

.03 

T 

OS 

52 

i  n 

19 

* 

'  0 

.90 

" .  n 

.03 

9 

.ia 

.17 

.01 

T 

.22 

T 

97 

T 

.30 

on 

1  .59 

.69 

97 

90 

■  . 

04 

2.77 

77 

2 . 20 

. 

f»9 

.02 

i« 

10 

91 

* 

T 

.19 

T 

* 

.05 

91 

I  ■) 

.06 

. 

'  fi_ 

OS 

1  .64 

T 

na 

19 

1 .64 

*  50 

09 

09 

.40 

*  90 

117 

'  - 

.03 

.  27 

. 

111 

1  9 

.11 

01 

* 

1 .12 

T 

T 

02 

.80 

.46 

21 

19 

01 

02 

1 .32 

!so 

.06 

1 . 06 

.09 

T 

.05 

.91 

!37 

l!l5 

T 

.27 

I 

07 

.  04 

.61 

T 

. 

"  S9 

.19 

1 .31 

T 

92 

.09 

.66 

T 

68 

.  20 

.83 

. 

.  15 

. 

"  2^ 

.02 

.01 

iii 

'  * 

.  02 

.01 

*™ 

il 

A 

.15 

1.18 

T 

■  "5 

.  78 

' !! 

■  °^ 

'  1 

T 

.16 

.1 

.  72 

•  z2 

■  _^ 

.68 

.23 

. 

■  2° 

.30 

•  ~ 

.  22 

'  sn 
.  50 

.03 

i 

Toi 

■ 

t" 

.40 

T 

ni 

.54 

■  2-j 

.09 

■  J, 

T 

.67 

. 

!07 

.  51 

67 

.1 

■  28 

.12 

.30 

.34 

.06 

.05 

.49 

.30 

H9 

■  J:^ 

09 

.36 

.40 

.02 

.36 

1 .01 

'"J 

.22 

.85 

.03 

.22 

.09 

.04 

.24 

.10 

.35 

.36 

.33 

'  o! 

.45 

T 

2.77 

1 .20 

.17 

.53 

.01 

1.91 

T 

.28 

'  * 

.32 

.30 

.25 

.08 

.59 

.86 

T 

.29 

in 

1.31 

.40 

T 

• 2^ 

.13 

T 

.43 

.02 

1 .00 

.03 

.39 

.05 

1 .05 

.90 

- 
T 

.02 

.49 

.02 

.1 

.15 

1  .30 

.27 

1  .20 

.31 

T 

.21 

'.16 

.98 

.47 

.15 

.07 

.03 

.03 

.36 

.02 

.35 

.16 

.1 

.63 

.05 

.13 

.7.1 

.1 

.57 

.08 

.14 

.66 

2.28 

\* 

14 

2.28 

2.30 

.44 

.15 

2.38 

.29 

.72 

.65 

.20 

.13 

or. 

.< 

.10 

.29 

T 

.02 

.11 

.1 

T 

.56 

.60 

.97 

T 

.26 

.02 

1.27 

.04 

.  45 

A 

.27 

.46 

.57 

.60 

.09 

.01 

.42 

Albion 
Aledo 

Alexis  Water  Works  R 
Alton  Dun  26 

Annawan 
Ant  loch 

Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta  R 
Aurora  College 
Barry 

Beardstovn 

Beardstown  Lagrange  D  R 

Belleville  Scott  AF 

Belleville  Scott  AF  R// 

Belvldere  Sewage  PI  R 

Bent  ley 

Benton 

Bloomlngton 

Blooming  ton  Normal 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP  6 
Brookport  Dam  52 
Cairo  WB  City  R 
Canton 

Carbondale  Sewage 
Carllnvllle  4  E 
Carlyle 
Carml 

Carpenter  1  SW  R 
Casey 

Centralla  4  W 

Chandlervllle 

Channahon  Dresden 

Charleston 

Chenoa 

Chester 

Chicago  Cal  Tr  Wks  R 
Chicago  Heights 
Chicago  Loyola  Univ.  R 
Chicago  N  Br  Pump  Sta  R 
Chicago  San  Dlst  Dlsp  R 
Chicago  San  Dlst  Of  R 
Chicago  University 
Chicago  University  R 
Chicago  WB  Airport  R 
Chicago  WB  City  R 
Chilllcothe 
Cicero 

Clsne  Brovo  Camp  R 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

Colllnsvllle  R 
Coulterville  R 
Crete  R 
Danvll le 

Danville  R 
Danville  Sewage  PI 
Decatur 
Dixon 

Downs  2  HE  R 
Du  Quoin 

Dwlght   State  Ref.  R 
East  Saint  Louis 
Edelsteln  R 
Edwardsville 
Effingham 

Effingham  R// 
Elgin 

Ellzabethtown 
Evanston  Pump  Sta.  R 
Falrbury  Water  Wks  R 
Fairfield 

Farmer  City  S 

Flora 

Freeport 

Freeport  Sewage  PI 

Freeport  Sewage  PI  R 

Fulton  Dam  13 

Fulton  Dam  13  R 

Galatla  1  W  R 

Galena 

Galesburg 

Galva 

Geneseo 

Gibson  City 

Gladstone  Dam  18 

Glendale  Exp.  Farm 

Gle&dale  Exp.  Farm  R 

Golconda  Dam  51 

Golconda  Dam  51 

Golden 

Grand  Tower  2  N 

Greenfield  R 

Greenville 

Grldley 

Gr lggsville 

Bardin 

Harr lsburg 

Harrlsburg  Disposal  PI 

Havana 

Havana  No.  2 

Hlllsboro 
Hoopeston 

Hoopeston  R 

Hudson  Lk  Bloomlngton  R 

Hutsonvllle  R// 

Hutsonville  Pwr  PI 

Illinois  City  Dam  16 

Illinois  City  Dam  16  R 

Jacksonville 

Jacksonville  Sewage  PlR 

Janesvllle  R 

Jerseyville 

Jollet  Brandon  Rd 

Jollet  WB  Airport  6 

Kankakee 

Kankakee  4  W 

Kankakee  Sewage  PI  R 

Kelthsburg 

Kewanee 

Kewanee  R 

La  Harpe  1  SW 

Lanark  R 

La  Salle 

La  Salle  1  S 

Lawrenceville 

Le  Roy 

Llncol n 

Lincoln  No.  2 

Lockport  L  It  D  R 

Lockport  Power  House  R 

Louisville  R 

Mackinaw 

Macomb 

Makanda  1  NV 

Marietta  R 
Marlon 

Maroa  r 


.03 

.20 
.21 


■  j  Statlno  [ado. 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Conttnued 


Day  of  month 

$ 

o 

Station 

1 

2 

4 

5 

5 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Marseilles  Lock 

.12 

.15 

.02 

.83 

.50 

.06 

.13 

1.34 

.12 

3.15 

Marshall 

.04 

.04 

.38 

T 

.91 

.49 

.29 

.12 

T 

.12 

T 

2.51 

Mascoutah 

.05 

.  02 

.33 

.04 

.03 

T 

.67 

1  .69 

T 

.04 

.29 

.87 

.08 

.04 

4.15 

Mason  City 

R 

.17 

.17 

« 

.36 

.85 

.11 

.45 

.02 

.57 

.  30 

3.00 

Mattoon 

.53 

.10 

.02 

.61 

1 .20 

.18 

T 

.10 

.37 

.05 

T 

.31 

.15 

3.62 

McHenry  2  S 

.02 

T 

.13 

T 

.02 

.67 

.04 

T 

.59 

T 

T 

.69 

.21 

2.37 

McLeansboro 

T 

.06 

.05 

.54 

2.59 

.22 

.93 

.32 

4.72 

Medora 

.42 

T 

T 

.08 

.48 

.07 

.55 

.17 

T 

.96 

.05 

.76 

.37 

.12 

4.03 

Mlaonk 

T 

.02 

.20 

.86 

* 

.70 

.02 

1  .86 

.14 

3  .80 

Moline  WB  Airport 

R// 

T 

T 

T 

.53 

.93 

.61 

.06 

.03 

.08 

T 

1 .23 

T 

3.47 

Monmouth 

T 

T 

.34 

.33 

.80 

.03 

.55 

.10 

.03 

.39 

.03 

2.60 

Montlcel lo 

.08 

.15 

T 

.13 

.10 

.06 

.77 

1.11 

.29 

.13 

Morris 

T 

T 

.23 

.  79 

2.76 

T 

.11 

.85 

.15 

4.89 

Morris  3  NE 

T 

.21 

.60 

T 

2.58 

.14 

1 .14 

.10 

4.77 

Morrison 

T 

.  01 

.15 

.32 

.40 

.35 

T 

.15 

1.50 

2.88 

Morrisonviile 

R 

.06 

.20 

.14 

.94 

.45 

.34 

.18 

.02 

.20 

.06 

2.59 

Morrisonville  1  E 

.06 

T 

.01 

.02 

.03 

.35 

.51 

.38 

.43 

.55 

.03 

.13 

.06 

2.56 

Mount  Carroll 

T 

T 

.15 

.15 

1  .40 

T 

.36 

T 

.02 

.04 

1.22 

3.34 

Mount  Olive 

.38 

.15 

.06 

T 

.50 

.41 

.49 

T 

.06 

.41 

.  16 

2.62 

Mount  Pulaski 

.92 

T 

.08 

T 

.18 

.12 

.63 

T 

.19 

.12 

T 

.64 

.  05 

2.93 

Mount  Sterling 

.11 

T 

.14 

.02 

.45 

T 

.58 

.13 

.36 

.04 

.14 

.11 

.10 

2.18 

Mount  Vernon  4  H 

.05 

.12 

.04 

T 

1 .34 

T 

1 .79 

T 

.13 

1 .92 

.19 

T 

5.58 

Murphysboro  Wtr  Wks 

R// 

.09 

.16 

.17 

.59 

.96 

2.05 

.  20 

.32 

1.17 

5.71 

Nashville  3  NW 

T 

.23 

.22 

1  .20 

1 .42 

.03 

. 

1.82 

.16 

5.08 

Newark  7  E 

T 

.18 

.68 

.60 

T 

.25 

1.25 

.12 

1  3.08 

New  Boston  Dam  17 

.05 

T 

T 

.02 

.28 

.32 

.37 

T 

.14 

.15 

.18 

T 

1.51 

New  Boston 

.01 

T 

.02 

.34 

.47 

.23 

.18 

.16 

.10 

.  04 

1 .57 

New  Burnslde 

.02 

.09 

.18 

.02 

.55 

1  .82 

.02 

.23 

.17 

.51 

.51 

4.12 

Newton 

.02 

T 

.06 

.11 

.56 

1 .31 

.27 

.44 

.14 

.11 

3.02 

Newton 

R 

.20 

.07 

.48 

1 .05 

.26 

.28 

.35 

.23 

.02 

.17 

.05 

3.16 

Olney  Radio  Sta. 

.17 

,56 

1 . 99 

T 

.26 

.10 

.23 

3.31 

Oregon 

R 

.29 

.54 

.35 

.40 

.01 

.02 

1 .89 

3.50 

Oregon  Water  Wks 

.30 

.  58 

.87 

.03 

1 .58 

.35 

3.71 

Ottawa 

T 

T 

.05 

.24 

.74 

.04 

.21 

.21 

T 

.14 

.07! 1.72 

3.42 

Palestine 

T 

.16 

T 

.45 

.10 

1 .55 

.27 

.40 

.07 

.07 

3.07 

Pana 

.33 

T 

.06 

T 

.22 

.35 

.37 

.57 

T 

T 

.01 

.37 

.13 

.15 

.  20 

2.76 

Paris  Sewage  Plant 

a 

.09 

.10 

.24 

.77 

.  24 

.24 

.14 

.08 

.04 

1  .94 

Paris  Water  Works 

.20 

T 

.05 

.12 

T 

.28 

.80 

.12 

.17 

.11 

.21 

.  08 

2.14 

Paw  Paw 

.20 

.10 

1 .10 

.15 

T 

.63 

.07 

.14 

3.15 

.27 

5.81 

Payson 

.26 

.03 

.12 

.06 

.07 

.58 

.04 

.75 

T 

.  22 

.36 

.14 

.05 

.17 

.19 

.28 

T 

.40 

3.72 

Peoria  Lock  L  Dam 

R// 

.20 

.01 

.74 

.13 

.23 

.62 

.09 

2.02 

Peoria  WB  Airport 

ft 

T 

.01 

T 

.16 

.03 

.49 

.22 

.22 

.01 

T 

T 

1 .28 

.08 

2  .  50 

Peotone 

T 

T 

.63 

.75 

.17 

.03 

.10 

1.15 

.29 

3.12 

Petersburg 

.42 

.05 

.23 

.11 

.74 

.20 

* 

1 .03 

.14 

.42 

.08 

3.42 

Piper  City 

R 

.69 

.01 

.39 

.07 

.20 

Pittsfield  Water  Wks 

R 

.22 

.09 

.03 

.41 

.85 

.77 

.03 

.22 

.04 

.02 

.04 

.75 

3.47 

Pleasant  Hill  2  E 

.39 

.20 

.06 

.43 

.74 

.17 

.04 

1.56 

.07 

.27 

T 

.47 

.16 

4.56 

Pontine 

T 

T 

.05 

.03 

.20 

.62 

.12 

.44 

.01 

.01 

.16 

.66 

.03 

2.33 

Prairie  du  Rocher 

R 

.22 

.68 

.25 

.60 

.15 

1.22 

.08 

.08 

1.50 

4.78 

Princeton  1  S 

R// 

.22 

.02 

.74 

.35 

.15 

.02 

.23 

1.17 

2.90 

Princeville  2  NW 

T 

.02 

T 

.03 

.  19 

.07 

.76 

.10 

.10 

.43 

.10 

.01 

2.  26 

.07 

4.14 

Prophetstown 

R 

.57 

.03 

1 .45 

.85 

.15 

.14 

1.00 

4.19 

Quincy 

.14 

T 

.12 

.32 

.52 

.72 

.  10 

T 

.72 

.15 

.09 

.03 

.37 

,33 

3.61 

Quincy  CAA  AP 

6 

.10 

.03 

T 

.05 

.30 

.50 

T 

.74 

.07 

.45 

.03 

.26 

.02 

T 

.15 

.33 

3.03 

Quincy  Dam  21 

.12 

T 

T 

.07 

.03 

.30 

.52 

.73 

.06 

.06 

.43 

.26 

.03 

.24 

2.85 

Quincy  Dam  21 

R 

.12 

.10 

.30 

.50 

1  .75 

.10 

.70 

.06 

.25 

.04 

.22 

.27 

3.41 

Quincy  Memorial  Bridge 

.13 

T 

T 

.01 

.07 

.45 

.56 

.  75 

.10 

.83 

.24 

.32 

.15 

3.61 

Rantoul  Chanute  AF 

T 

T 

.25 

T 

.01 

.55 

.69 

.07 

.32 

.02 

.12 

.08 

.54 

.05 

2.70 

Rantoul  Chanute  AT 

R 

.07 

.02 

.54 

.60 

.10 

.30 

.11 

.09 

.57 

.05 

2.45 

Red  Bud 

.09 

.40 

.32 

.76 

1 .67 

.02 

.17 

.56 

.19 

.02 

4.20 

Ricbview 

R 

.14 

.11 

.78 

.64 

1 .64 

.19 

.05 

.59 

1.39 

.02 

5.55 

Roberts  3  N 

T 

.04 

.12 

T 

.30 

T 

.73 

.68 

.35 

T 

2.22 

Rochel le 

.15 

T 

.68 

.28 

1 .78 

2.89 

Rockford 

T 

T 

.25 

.07 

.10 

T 

T 

1.04 

1.17 

2.63 

Rockford  4  NE 

.18 

.11 

.34 

.01 

.78 

.03 

1.02 

.01 

2.48 

Rockford  CAA  AP 

6 

T 

.01 

T 

.14 

T 

.46 

T 

T 

.48 

.36 

T 

.04 

1.50 

T 

2.99 

Rock  Island  Dam  15 

T 

.02 

T 

T 

T 

T 

.80 

.44 

T 

T 

T 

T 

.35 

.04 

.09 

1.16 

.02 

T 

2.92 

Rockport 

.41 

.26 

.60 

1.02 

.10 

.15 

T 

1.53 

.38 

.08 

.42 

4.95 

Rushvll le 

.09 

T 

.33 

T 

.61 

.05 

T 

.12 

.36 

.02 

.04 

.01 

.07 

1.70 

Ste  Marie 

.02 

.20 

.57 

.04 

1 .31 

.19 

.11 

.53 

.12 

.06 

3.15 

Salen 

.08 

.17 

1 .09 

1.80 

.12 

.80 

4.06 

Shawneetown  New  Town 

.12 

.51 

1 .80 

.12 

.14 

T 

.30 

.50 

3.49 

Sldell 

.13 

.32 

.55 

.02 

.77 

.06 

.29 

2.14 

Skokie  N  S  Tr  Wks 

Ft 

.01 

.16 

.62 

.08 

.32 

.01 

1.57 

2.77 

Sparta 

T 

.36 

.12 

T 

1  .05 

T 

1 .72 

T 

2.57 

/17 

5.99 

Springfield  WB  AP 

R// 

.77 

T 

T 

.10 

.02 

.24 

.07 

.73 

T 

.01 

.17 

.17 

.01 

T 

.31 

.16 

2.76 

Springlield  WB  City 

R 

.22 

.10 

.14 

.02 

.73 

.01 

.13 

.25 

.02 

.  22 

.27 

2.11 

Stlckney  w  Side  Tr  WksR 

.03 

.39 

.46 

1.24 

.66 

.01 

2.23 

5.02 

Stockton 

.01 

.06 

.29 

.09 

.44 

.03 

.01 

.27 

.96 

2.16 

Streator 

.03 

.16 

.68 

2.91 

2.74 

6.52 

Sullivan  Water  Wks 

R// 

.53 

.08 

.08 

.20 

1  1 .00 

.17 

.11 

.08 

.26 

.14 

.01 

.44 

.  13 

3.23 

Sycamore 

T 

.14 

.70 

.07 

.67 

.06 

1.18 

2.82 

Table  Grove 

.02 

T 

T 

.04 

.33 

.77 

.46 

.20 

T 

T 

.04 

.41 

.17 

2  .44 

Taylorville 

.11 

.12 

T 

.27 

.10 

.  71 

.46 

.31 

.08 

.49 

.29 

2  .94 

TlBkllwa 

T 

T 

.25 

.  99 

.31 

.06 

1.52 

3.13 

Toulon 

.03 

.  02 

.18 

.14 

.58 

.15 

.30 

.03 

.17 

1 .77 

.01 

.03 

3.41 

Tuscola 

.46 

.10 

.08 

.35 

1 .04 

.12 

. 

.17 

.22 

.18 

!  2.72 

Urbana 

.10 

.01 

.03 

.02 

.02 

.64 

.34 

.51 

.10 

.05 

.06 

T 

.22 

.  03 

i  2.13 

Urban?    Exp .  Farm 

R 

.12 

.05 

.51 

.68 

.  10 

.02 

.05 

.05 

.16 

.03 

1.77 

Urbana  Eng.  Campus 

.11 

.02 

.04 

.63 

.85 

.11 

.07 

.13 

T 

.22 

2.18 

Utica  Starved  Rock  Da 

.24 

.61 

.34 

.02 

.18 

1  .09 

.41 

1  2.89 

Vandal la 

R 

.10 

.14 

.50 

.30 

1 .19 

.06 

.49 

.12 

.07 

.06 

1  3.03 

Vandal la  CAA  AP 

8 

.02 

T 

.01 

.12 

.34 

.27 

1.16 

.10 

T 

.10 

.62 

.14 

.05 

.05 

.02 

|  3.00 

Vlrden 

.13 

T 

T 

.10 

.32 

.09 

.43 

.30 

T 

.46 

1 

.22 

.08 

.38 

.37 

2.98 

Walnut 

T 

.38 

.45 

.44 

.18 

T 

2.14 

3.59 

Warsaw 

.  06 

.42 

1 .22 

.60 

.05 

.18 

T 

2  .79 

Washington 

R 

.15 

.07 

.59 

.70 

.32 

.58 

[06 

2.47 

Waterloo 

.15 

.35 

*18 

.79 

1.25 

.26 

1 .05 

.14 

4.17 

Waterman 

R// 

.20 

.10 

.05 

Watseka 

T 

r 

.02 

.03 

.52 

.64 

T 

.16 

.06 

.20 

.01 

.14 

.01 

1 .79 

Waukegan 

.01 

T 

.08 

.38 

.13 

T 

.99 

.01 

1 .07 

.36 

3.03 

Wayne  City 

.24 

1  .01 

.01 

1,91 

.01 

.15 

2.13 

5.46 

Wenona 

R 

.11 

.14 

.80 

.91 

.19 

.01 

.05 

3.24 

.03 

5.48 

West  Frankfort  8  E 

R 

.06 

.08 

.81 

1.96 

.30 

.58 

.38 

4.17 

Wbeaton  College 

.01 

.22 

.65 

T 

T 

.54 

T 

.08 

2.20 

3.70 

White  Hall  1  E 

.30 

T 

.08 

T 

.04 

.45 

.11 

.48 

.31 

T 

.27 

.25 

.04 

.40 

.10 

2.83 

Wilcox 

.17 

.80 

1 .50 

.07 

.70 

.16 

Windsor 

.34 

T 

.05 

T 

.51 

T 

1.27 

T 

.09 

.47 

.46 

.26 

.32 

3.77 

Yates  City 

R 

.07 

.21 

.64 

.20 

.35 

.04 

1 .19 

.05 

2  .75 

-  182  - 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1950 


AUGUSTA 

BEARDSTOWN   LAGRAN6E  OAM 
CARPENTER    1  SW 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 
CHICAGO  MAYFAIR   PUMP  ST 
CHICAGO  ROSELANO  PUMP 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPR I NGFLO  PUMP 
FARMER  CITY 
GOLCONDA  DAM  51 
GREENF IELO 
ILLINOIS  CITY  OAM  16 
JACKSONVILLE    SEWAGE  PL 
MAROA 

MASON  CITY 

MC  HENRY 

MORR [ SONV ILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PIPER  CITY 

PITTSFIELO  WATER  WORKS 

QUINCY  CAA 

OUINCY  OAM  21 

SPR INGF IELO  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

VANDAL IA 

VANDAL  I A  CAA  AP 

WATERMAN 


BRADFORD  CAA 
CHICAGO  UNIVERSITY 
OWIOMT  STATE  REFORM 
EFFINGHAM 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
PEORIA  WB  AIRPORT 
QUINCY  CAA 
ROCKFORO  CAA  AP 


CAIRO  WB  CITY 
COLLINSVILLE 
COULTERVILLE 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
PRAIRIE   DU   ROC HER  W  WKS 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER   1  SW 
COLLINSVILLE 
COULTERVILLE 
GLENDALE    EXP  FARM 
JACKSONVILLE   SEWAGE  PL 
MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
PITTSFIELO  WATER  WORKS 
PRAIRIE   DU  ROCHE R  W  WKS 
QUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 
VANDAL IA   CAA  AP 


BEARDSTOWN   LAGRANGE  OAM 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER  1  SK 
CISNE   BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT   STATE  REFORM 

EFF INGHAM 

FAIRBURY  WATER  WORKS 
GALATIA  1W 
GLENDALE    EXP  FARM 
GOLCONDA  OAM  51 
GREENFIELD 
MOOPESTON 

HUDSON  LK   BLOOM INGTON 
HUT SONV ILLE 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 
JANESVILLE 

KANKAKEE    SEWAGE  PLANT 

LOUISVILLE 

MAR  IETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

PITTSFIELO  WATER  WORKS 

PRAIRIE   OU  ROCHER  W  WKS 

QUINCY  CAA 

QUINCY   DAM  21 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

RICHVIEW 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULLIVAN   WATER  WORKS 
URBANA   EXP  FARM 
VANDAL IA 
VANDAL  I A  CAA  AP 
WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


// 
// 


A.  M.  Hour  Ending 


.07 
.06 


P.  M.  Hour  Ending 


-1st- 


.16 

.09 


.02 

.08  .62 


.10 
.01 


// 
// 


// 

// 
// 


.03 
•  01 


.08 
.01 


.05  .01 
•  33 
»  » 
.06  .04 


-2d- 


-3d- 


-4th- 


.07     .05  .02 


-5th- 


.03 
.04 


.01 
.03 


.02     .04     .04  .01 


S#«  R*!er.nc.  Not.    Following  Station  lnd«« 


*  *01 
.06  .01 


•  05 

•  15 

•  05 

•  02 

.27 

.01 

.02 

•01 

.02 

.04 

•  04 

.03 

.01 

.01 

.03 

.03 

.02 

.01 

.04 

.02 

•  02 

.03 

.01 

•  04 

.03 

.02 

• 

• 

• 

.11 

.02 

.45 
.14 
.13 
.19 
.23 
.03 
.15 


.03 
.17 
.17 
.20 
.10 
.03 


.07 
.11 
.10 
.10 
.08 
.05 
.14 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1950 


DANVILLE 

EFFINGHAM 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLO0MINGT0N 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
WEST  FRANKFORT  8  E 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEAROSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

BELVIOERE  SEWAGE  PLANT 

BRACFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER   1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOTOCA  UN1V 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICA60  SAN   DIST  DISPAT 

ChlCAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  W6  CITY 

CISNL  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  ME 

DWIGHT   STATE  REFORM 

ED6LSTEIN 

EFF INGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK  BLOOM INGTON 
HUTSONV ILLE 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE   SEWAGE  PL 
JANESVI LLE 
JOLIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE  SEWA6E  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
LOUISVILLE 
MAR  IETTA 
MAR  OA 

MASON  CITY 

M0L1NE  WB  AIRPORT 

MORRISONV ILLE 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

peoria  lock  and  dam 
peoria  wb  airport 
pittsfielo  water  works 
prairii  dv  roche r  w  wks 
princeton  1  s 
prophetstown 
ouincy  caa 
cuincy  dam  21 
rantoul  chanute  af  base 
richview 
rockforc  caa  ap 
skokie  n  s  treat  wks 
springfield  wb  airport 
springf ielo  wb  city 
stickney  w  side  treat 
sullivan  watep  works 
vandal  i a 
vandal ia  caa  ap 
washington 

WENONA 
YATES  CITY 


BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 

BELVIOERE  SEWAGE  PLANT 

BRAOFORC  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER   1  SW 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA   UN  I  V 

CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  D I  SPAT 

CHICAGO  SAN  OIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICALO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EFF INGHAM 

EVANSTON  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 


A.  M.  Hour  Ending 


4        5        6        7        8  9 


10       11       12  1 

1  1 


P.  M.  Hour  Ending 


-6th- 


-7th- 

II  '0l 
-9th- 

.1*   !  -06 


-10th- 


•  02 

•  01 

•  03 


.07 
,06 
,  00 


•  01 

•  01 


•  01 
.01 


•  04 
.0? 


•  1* 

■  02 


Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITAT  ION 


ILLIN01 
SEPTEMBER  195 


A.  M.  Hour  Ending 


station 

1 

- 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7 

8 

9 

in 
10 

11 

GOLCONOA  OAM  51 

•  03 

•  01 

•  07 

.37 

.02 

.02 

.05 

GREENFIFLD 

.02 

.02 

HOOPESTON 

•  02 

•  06 

.16 

.41 

.08 

■  04 

.01 

.01 

HUDSON  IK   BLOOM INGTON 

.03 

.  05 

.02 

MUTSONV I LLE 

II 

.  0* 

.07 

.12 

.01 

•  03 

.01 

.01 

.01 

JANESVILLE 

JOL 1ET  KB  AIRPORT 

6 

•  12 

• 

* 

* 

• 

• 

.07 

• 

* 

* 

•  • 

KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 

•  01 

.0? 

.11 

•  15 

.03 

.08 

.06 

.02 

LOCKPORT   LOCK   AND  DAM 

•  03 

•  09 

•  04 

.01 

LOCKPORT   POWER  HOUSE 

.01 

.02 

•  11 

•  05 

■  01 

LOU  I SV 1 LLE 

■  15 

•  12 

■  1  3 

•  06 

.03 

•  03 

•  01 

•  01 

.01 

MAROA 

MASON  CITY 

MORRISONVILLE 

.02 

.02 

.05 

.03 

.02 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

II 

.50 

.31 

.06 

.01 

.02 

.01 

•  04 

.01 

NEWTON 

•  06 

.10 

.10 

•  13 

.04 

.03 

PARIS   SEWAGE  PLANT 

.02 

•  08 

•  OA 

•  04 

•  01 

.01 

.03 

.01 

PEORIA  LOCK   AND  OAM 

II 

.01 

PEORIA  WB  AIRPORT 

.01 

.02 

PIPER  CITY 

PRAIRIE    DU  ROCHER  W  WKS 

•  12 

.03 

PRINCETON    1  S 

II 

.01 

.01 

PROPHETSTOWN 

•  01 

.01 

.01 

RANTOUL   CHANUTF   AF  BASE 

" 

.01 

•  01 

.01 

.11 

.03 

.03 

•  26 

.01 

•  02 

RICHV1EW 

.40 

.11 

.02 

.01 

•  02 

.01 

.05 

•  01  • 

P.  M.  Hour  F.noMng 

5    [     6    |     7    |  8 


12 


ROCK FORD  CAA  »P 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN   WATER  WORKS 
URBANA   EXP  FARM 
VANDAL  I  A 
VANDAL  I  A   CAA  AP 
WASHINGTON 
WENONA 

WEST  FRANKFORT   8  E 


FAIRBURY  WATER  WORKS 


ALEXIS  WATER  WORKS 
AUGUSTA 

BEAROSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BSE 

BEL V I DERE   SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER    1  SW 

CHICAGO  CAL    TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N   BRA   PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  OIST  DISPAT 

CHICAGO   SAN   DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB-  C  I  TY 

CISNE   BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV I LLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWIGHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFF INGHAM 

EVANSTON   PUMP  STA 

FAIRBURY   WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  OAM  13 

GAL  AT  I A  1W 

GLENOALE   EXP  FARM 

GOLCONOA    DAM  51 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUDSON  LK   BLOOM  I NGTON 

HUTSONV ILLE 

ILL INOI S  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE   SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE    SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT   LOCK   AND  OAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MAR IETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

PARIS   SEWAGE  PLANT 
PEORIA   LOCK   AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

PRAIRIE  DU  ROCHER  W  WK5 

PRINCETON   1  S 

PROPHETSTOWN 

QUINCY  CAA 

OUINCY  DAM  21 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

R1CHVIEW 

ROCKFORO  CAA  AP 

SKOKIE  N  5  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  W8  CITY 

STICKNEY  w  SIDE  TREAT 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

URBANA   EXP  FARM 


// 
// 


•  03 

•  10 


•  04 
.28 


-11th- 


-12th- 


•  30 

.20 

.02 

•  03 

.05 

.60 

.30 

.11 

.09 

.13 

.06 

.05 

.74 

.56 

.06 

.13 

.24 

•  16 

.01 

1.16 

.29 

.15 

.02 

.46 

•  79 

•  53 

.19 

- 

1.51 

.52 

.52 

.05 

•  15 

.15 

•  07 

.03 

1.49 

»  • 

• 

* 

• 

• 

• 

• 

* 

* 

• 

.76 

.76 

.40 

.19 

.01 

.01 

■  01 

•  01 

.63 

•  49 

•  18 

.01 

.01 

.02 

.71 

•  48 

.25 

.01 

.03 

.77 

•  21 

.26 

.05 

.01 

•  05 

•  03 

.61 

•  40 

.31 

•  01 

•  03 

.01 

.76 

•  52 

•  22 

.01 

•  01 

.03 

.01 

.80 

• 

• 

« 

• 

• 

• 

.34 

•  21 

.10 

.15 

•  IS 

.10 

1.05 

•  54 

•  20 

.15 

.24 

.16 

.12 

1.41 

.10 

•  43 

.07 

.02 

.03 

,05 

.70 

•  02 

.29 

.09 

.06 

.02 

.48 

.29 

.10 

.05 

.04 

.01 

.02 

.01 

.52 

.20 

•  46 

.03 

.02 

.04 

.75 

.77 

.09 

•  08 

.07 

.04 

1.05 

•  46 

.20 

.  14 

•  10 

.06 

.13 

1.09 

.39 

.15 

.02 

.01 

•  01 

.58 

.30 

.05 

.04 

.01 

.02 

.42 

.55 

.10 

.04 

.01 

•  06 

.02 

.02 

.82 

.30 

.12 

.02 

.44 

.11  .58 

.11 

.10 

.90 

.02 

.01 

1.47 

.16 

.32 

.34 

2.32 

.32 

.96 

.36 

1.86 

.04 

1.11 

.52 

1.67 

.23 

.26 

.10 

.05 

.13 

.04 

.61 

•  04 

.16 

.09 

.02 

.03 

.06 

.40 

.40 

.05 

•  02 

.03 

.50 

.60 

.16 

.20 

.07 

.12 

.08 

1.23 

.24  .16 

.06 

.03 

.49 

.40 

•  09 

•  09 

.02 

.06 

.66 

.45 

.34 

.16 

•  03 

•  05 

.09 

1.14 

• 

• 

• 

• 

.66 

.30 

.54 

.07 

.02 

.03 

•  03 

1.19 

.24 

.12 

•  03 

•  02 

.41 

.32 

.16 

.11 

.01 

.60 

.54 

.10 

.04 

.01 

.69 

.49 

.09 

.02 

.01 

.01 

.62 

.60 

.09 

.21 

.09 

.16 

1.13 

.46 

.06 

.10 

.10 

•  03 

.75 

•  37 

.05 

.07 

.01 

.02 

.04 

.02 

•  02 

.60 

• 

• 

• 

• 

• 

•  85 

.85 

.01 

.81 

.10 

.01 

.93 

.59 

.10 

.03 

•  04 

.07 

.06 

.01 

.94 

■  60 

.75 

.25 

.32 

.13 

2.03 

•  49 

.13 

•  13 

.20 

.10 

1.03 

.40 

.OS 

.02 

.03 

•  01 

.54 

.36 

•  19 

.12 

.07 

.03 

.77 

.39 

.18 

.05 

.08 

.04 

.74 

.16 

.15 

.06 

.06 

.04 

.»9 

•  40 

.15 

.09 

.01 

.01 

•  03 

.69 

.22 

.36 

.07 

.09 

.06 

.05 

.83 

.05 

•  58 

.07 

.23 

.13 

.05 

.07 

1  .22 

.05 

.50 

.06 

•  04 

.06 

•  01 

.74 

1.16 

.17 

.05 

.04 

•  01 

1.43 

* 

.74 

.40 

.11 

.14 

.07 

.03 

.73 

.13 

.19 

.07 

.03 

.01 

.09 

•  06 

.60 

.5C 

.27 

.10 

.19 

.30 

.20 

1.64 

• 

• 

• 

•  43 

• 

• 

• 

.44 

.15 

■  01 

.01 

.01 

.62 

.07 

.26 

.10 

.17 

.02 

.11 

.73 

.26 

.10 

.20 

•  04 

•  09 

•  02 

.73 

.21 

.20 

.01 

.03 

.01 

.46 

.20 

.35 

.13 

.07 

•  04 

.11 

.10 

1.00 

.27 

.13 

.02 

•  02 

.06 

.14 

.68 

Sm  R«lor«nc«  Now*  Following  Station  Indvs 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


10       11       12  1 


VANDAL  I A 

VANDAL  I A  CAA  AP 

WASHINGTON 

HE  NONA 

YATES  CITY 


ALEXIS  WATER  WORKS 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BSE 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  WB  CITY 

CARPENTER   1  SW 

riSNE  BROWN  CAMP 

:OLL INSVILLE 

COULTERV I LLE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

EFF INGHAM 

FARMER  CITY 

GAL AT  1 A  IN 

GLENDALE   EXP  FARM 

GOLCONDA   DAM  91 

HOOPESTON 

HUTSONV I LLE 

JANESVI LL  E 

JOL 1ET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE    SEWAGE  PLANT 

LOUISVILLE 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PIPER  CITY 

PRAIRIE    DU  ROCHER  W  WKS 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
R1CHV1EW 
ROCKFORO  CAA  AP 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA   EXP  FARM 
VANDAL  I A 
VANDAL  I A  CAA  AP 
WEST  FRANKFORT   8  E 


FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 


AUGUSTA 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
HUTSONV I LLE 

JACKSONVILLE   SEWAGE  PL 
QUINCY  CAA 
OUINCY  DAM  21 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
WATERMAN 


-13th- 


.02 

•01  .01  .01 
.10 

.03     .02  .02 


-14th- 


-15th- 


-16th- 


GREENFIELD 


AUGUSTA 

8EARDST0WN   LAGRANGE  DAM 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BSE 
BELVIDERE   SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICA60  LOYOL  A  UNIV 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  OIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN   DIST  OFF 
CHICAGO  UN  I  VERS  I TY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CISNE  BROWN  CAMP 
CRETE 

OWIGHT  STATE  REFORM 
EDELSTEIN 
EVANSTON  PUMP  STA 
FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 
GALATIA  1W 
GLENOALE    EXP  FARM 
GOLCONOA   DAM  31 
HUDSON  LK   BLOOM  I NGTON 
ILL INOIS   CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE    SEWAGE  PL 
JOL IET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE    SEWAGE  PLANT 
KEWANEE 
LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 
LOCKPORT  POWER  HOUSE 
MAR IETTA 

MOLINE   WB  AIRPORT 
MURPHYSBORO   WATER  WORKS 
OREGON 

PEORIA   LOCK    AND  DAM 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PITTSFIELO  WATER  WORKS 

PRINCETON   1  S 

PROPHETSTOWN 

OUINCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

ROCKFORO  CAA  AP 

SKOKI6   N   S   TREAT  WKS 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN   WATER  WORKS 

URBANA   EXP  FARM 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 


1st- 


1.05 
•  18 


.03  1.56 
•11  .08 


2.26 
2.30 


.01 
•  19 


.70 

.08 
1.24 
.11 
.02 
.70 
.20 


Sep  ReJercncc  Nolcs  Following  Stalion  Index 
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Table  4  -  Continued 


HOURLY  PRECIPITAT  ION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1951 


Station 


YATES  CITY 


AU6U5TA 

BEARDSTOWN   LAGRANGE  DAM 

BELVIDERE   SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  NB  CITY 

CARPENTER   1  SH 

CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N   BRA   PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  OISPAT 

CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVCRS ITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CISNE   BROWN  CAMP 

COLL INSV ILLE 

COULTERV ILLE 

CRETE 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

DWUHT   STATE  REFORM 

EDELSTE1N 

EFFINGHAM 

EVANSTOH  PUMP  STA 

FAIRBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE   EXP  FARM 

GOLCONOA  DAM  31 

HOOPESTON 

HUDSON  LK   BLOOM  I  NOT ON 

HUTSONV I LLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE   SEWAGE  PL 

JANE  5V ILLE 

J8LIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK  AND  DAM 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MAR  IETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

NOL  I  NE  WB  AIRPORT 

MORR I  SONY  ILLE 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

paris  sewa«e  plant 
peoria  lock  and  dam 
peoria  wb  airport 
piper  city 

pittsfield  water  works 

prairie  du  roche r  w  wks 

princeton  1  s 

prophetstown 

ouincy  caa 

quincy  dam  21 

rantoul  chanute  af  base 

richview 

rockford  caa  ap 

skokie  n  s  treat  wks 

sprin6field  wb  airport 

springfield  wb  city 

stickney  w  sioe  treat 

sullivan  water  works 

vandal ia 

vandal  i a  caa  ap 

washington 

waterman 

WENONA 

WEST   FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

BRADFORD  CAA 

CARPENTER   1  SW 

CISNE   BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERV I LLE 

EFF  INGHAM 

FARMER  CITY 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

HUTSONV I LLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE   SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOLIET  WB  AIRPORT 

LOUISVILLE 

MAROA 

MASON  CITY 
MOLINE   WB  AIRPORT 
MORR ISONVILLE 
NEWTON 

PARIS  SEWAGE  PLANT 
PEORIA   WB  AIRPORT 
PITTSFIELD  WATER  WORKS 
PRINCETON   1  S 
OUINCY  CAA 
QUINCY  DAM  21 
RICHVIEW 

SPRINGFIELD   WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SULLIVAN   WATER  WORKS 

URBANA   EXP  FARM 

VANOAL1A 

VANDAL  I A  CAA  AP 

WENONA 


A.  M.  Hour  Ending 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

•  09 

•  0 1 

m 

• 

_ 

m 

,1k 

•  07 

•  07 

•  04 

•  01 

•  1 2 

• 

_ 

•  01 

•  01 

•  28 

•  02 

•  19 

•  53 

•  19 

•  02 

•  02 

•  16 

•  06 

•  03 

•  02 

•  17 

•  06 

•  03 

,21 

•  1  8 

•  05 

•  04 

« 

• 

# 

•  58 

•  32 

•  86 

•  07 

•  05 

•  17 

•  23 

•  08 

•  03 

•  28 

•  22 

•  05 

•  05 

•  01 

•  OS 

•  04 

.01 

•  10 

•  01 

•  02 

•  03 

•  11 

•  20 

•  09 

•  01 

•  02 

1*15 

•  02 

•  12 

.01 

•  02 

•  11 

•  09 

•  01 

•  0  5 

•  0 1 

•  04 

.01 

•  17 

•  12 

•  02 

•  09 

•  06 

•  05 

•  1 9 

»09 

•  09 

•  0 1 

•  03 

•  05 

•  05 

* 

•  01 

.01 

_ 

01 

06 

* 

03 

* 

02 

05 

•  06 

•  04 

•  03 

•  10 

•  44 

•  22 

•  05 

•  02 

•  01 

•  04 

•  02 

•  08 

•  05 

•  11 

•  29 

•  03 

•  01 

• 

• 

• 

• 

• 

1 

•  16 

•  03 

• 

•  02 

•  02 

•  01 

•  IS 

•  31 

•  14 

•  02 

•  02 

•  02 

•  44 

•  01 

•  02 

•  15 

•  03 

• 

.01 
.01 


P.  M.  Hour  Ending 


-22d- 


•  32 
0!  .03 


■*« 
.02 

.04 


.OA  .OA 
.02  .03 


.01  .01 
.01 


.01 


.04 


.02 
■  28 


•30     .12  .03 


-23d- 

.03     .07  .01 


.40 
.19 
.!  1 


•  02 

•  19 


.09 
•  16 


.01 

•  03  I 
.  •  ! 

•  01 


•  03  .02 
.04  .01 
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.09 
•  43 


.01 
•  22 


.17 
.23 


.03 
.12 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


P.  M.  Hour  Ending 


g 

7 

g 

10 

11 

12 

0 
H 

□  1 

* 

* 

• 

1  .04 

*  fie. 

•  0  6 

•  02 

•  01 

l04 

*  i 

ni 

*  i  \ 

01 

* 

02 

01 

*06 

* 

* 

'  03 

*oi 

•  01 

•  01 

•  01 

06 

* 

•  01 

* 

•  01 

•  02 

* 

*03 

06 

* 

- 

* 

•  01 

•  06 

• 

•  02 

*  Oft 

* 

* 

*  A1 

ftl 

* 

01 

03 

* 

•  01 

*  04 
* 

* 

* 

1 

•  01 

01 
•  01 

02 

* 

•  01 

__ 

* 

04 

* 

*  13 
* 

* 

* 

* 

* 

•  0  3 

_ 

* 

•  01 

•  03 

• 

17 

* 

• 

* 

n  ft 

0? 

n? 

•  09 

*0Q 

* 

15 

•  02 

# 

_ 

01 

* 

•  01 

•  02 

02 

* 

02 

* 

10 

•  05 

•  01 

•  2  0 

•  02 

•  01 

•  03 

•  05 

•  02 

•  03 

•  02 

•  02 

•  1  4 

•  05 

•  01 

•  06 

•  02 

•  01 

•  1  5 

•  02 

•  02 

•  06 

•  6  5 

•  04 

•  04 

•  02 

01 

* 

03 

* 

•  02 

•  02 

•  0  8 

•  02 

•  02 

•  08 

•  1  8 

•  25 

•  02 

•  41 

•  02 

1.17 

•  02 

•  01 

•  02 

•  08 

•  23 

* 

ni 

* 

*08 
* 

•  01 

•  01 

•  02 

*^ 

•  02 

•  01 

*  i  f 

•  4 

•  0 

i 

* 

* 

•  04 

.04 

•  11 

•  11 

•  09 

•  01 

•  04 

•  01 

•  03 

1.39 

•  01 

# 

# 

•  01 

•  01 

•  02 

•  02 

•  11 

.01 

•  14 

.07 

» 

.05 

•  05 

.05 

•  58 

•  01 

•  04 

-24th- 


BELVIOERE    SEWAGE  PLANT 

BRADFORD  CAA 

CAIRO  KB  CITY 

CARPENTER   1  SW 

CHICAGO  CAL    TREAT  WKS 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

CHICAGO  N   BRA   PUMP  STA 

CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 

CHICAGO  SAN   DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO   WB  AIRPORT 

CHICAGO  MB  CITY 

CISNE  BROWN  CAMP 

COLLINSVILLE 

COULTERVILLE 

DOWNS  2  NE 

DW1GHT  STATE  REFORM 

EDELSTEIN 

EFFINGHAM 

FA  I RBURY  WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALATIA  1W 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA   DAM  51 

MOOPESTOH 

HUTSOKV I LLE 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESVI LLE 

JOL IET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE   SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT   LOCK   AND  DAM 

LOCKPORT   POWER  HOUSE 

LOUISVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORR I SONV ILLE 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

NEWTON 

OREGON 

paris  sewage  plant 
piper  city 

pittsfield  water  works 

prairie  du  roche r  w  wks 

princeton  1  s 

prophetstown 

quincy  caa 

ouincy  dam  21 

rantoul  chanute  af  base 

richview 

rockford  caa  ap 

springfield  wb  airport 

springfield  wb  city 

sullivan  water  works 

vandal  i a 

vandal !a  caa  ap 

waterman 

WENONA 

WEST  FRANKFORT  8  E 
YATES  CITY 


BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER   1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  SAN  DIST  DISPAT 
CHICAGO  SAN  DIST  OFF 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
DANVILLE 
DOWNS  2  NE 
DWIGHT  STATE  REFORM 
FAIRBURY  WATER  WORKS 
FULTON  DAM  13 
GALATIA  1W 
GLENDALE   EXP  FARM 
GOLCONDA   DAM  51 
HOOPESTON 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JOL IET  WB  AIRPORT 

MORR I SONV ILLE 

NEWTON 

OREGON 

PITTSFIELD  WATER  WORK 5 
QUINCY  CAA 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 
RICHVIEW 
ROCKFORD  CAA  AP 
SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 
STICKNEY  W  SIDE  TREAT 
SULLIVAN  WATER  WORKS 
URBANA  EXP  FARM 
VANDAL  I A  CAA  AP 
WEST  FRANKFORT  8  E 


AUGUSTS 

BEAROSTOWN   LAGRANGE  DAM 
BELVIOERE  SEWAGE  PLANT 
BRADFORD  CAA 
CAIRO  WB  CITY 
CARPENTER   1  SW 
CHICAGO  CAL  TREAT  WKS 
CHICAGO  LOYOLA   UN IV 
CHICAGO  N  BRA  PUMP  STA 
CHICAGO  SAN  0 1ST  DISPAT 


•28     .44  .28 


•01  .02 
.04     .05     .01     .08     .05  .01 


.05     .38  .38 


I  .0*  .01 
1   .01  * 


.30  .05  .11  ;  .13  .01  .02 
.29     .16     .06     .15  ,01 


•04  .02 
•07  <03 


•30     .01     .01     .13  .02 


.34     .10     .13     .03     .10     .05  .03 


.62  « 
.01  .01 


.02  .03 
•  02 


.03 
•  01 


.01 

.07  ,01 

•  * 

.01 


.02 
.01 


•12  .18  .02 
•01  .01 


-25th- 


-26th- 


•OA  <11 |  .25  .10  .18  >  .22  .03  .15 
»         »       1.10     *         »         «         »  * 


.14      .18  I    .29   1.19    1 ,04  i  .01 
.03     .11     .09     .21     .20     .33     .39  .02 
.01     .07     .07  ;   .20     .21     ,30  i  .22  .03 
,04     ,09     ,09     ,20     ,59     ,31  1   .01  «01 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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HOURLY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1951 


A.  M.  Hour  Ending 


CHICAGO  SAN  DIST  OFF 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

CRETE 

DANVILLE 

DOWN5   2  NE 

DW1GHT   STATE  REFORM 

EDELSTE IN 

EFF INGHAM 

EVANSTON   PUMP  STA 

FAIRBURY   WATER  WORKS 

FARMER  CITY 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

FULTON   OAM  13 

GLENOALE    EXP  FARM 

HOOPESTON 

HUDSON  LK   BLOOM  I NGTON 

HUTSONV ILLE 

ILLINOIS   CITY   DAM  16 

JACKSONVILLE    SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

JOtlET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE    SEWAGE  PLANT 

KEWANEE 

LANARK 

LOCKPORT  LOCK   AMD  DAM 

LOCKPORT  POWER  MOUSE 

LOUISVILLE 

MAR  1  ETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MORRISONVILLE 

NEWTON 

OREGON 

PARIS   SEWAGE  PLANT 
PEORIA  LOCK   AND  DAM 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PIPER  CITY 

PITTSFIELO  WATER  WORKS 

PRINCETON  1  S 

PROPHETSTOWN 

OUINCY  CAA 

OUINCY   DAM  21 

RANTOUL   CHANUTF   AF  BASE 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOKIE  N  S  TREAT  WKS 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STICKNEY  W  SIDE  TREAT 

SULLIVAN   WATER  WORKS 

URBANA   EXP  FARM 

VANDAL IA 

VANDAL IA  CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WE NONA 

YATES  CITY 


DANVILLE 

GLENOALE  EXP  FARM 
JOLIET  WB  AIRPORT 
VANDAL IA  CAA  AP 


9         10        11  12 


03 

•  09 

.07 

.15 

.41 

.22 

•  01 

0< 

.11 

.11 

.21 

.45 

.40 

•  01 

.03 

02 

.07 

•  13 

.23 

.90 

.61 

.02 

0  '. 

■  08 

.09 

.21 

•43 

.34 

•  01 

.03 

.03 

.12 

.09 

.36 

.07 

•  03 

.03 

P.  M.  Hour  Ending 


.86  .45 

•03  .14 


.0: 
.0? 

•  25 
.1? 
.11 


■02 

.10 


•  09  ll>06 
•10  1.47 


// 
// 


.05 
•05  .15 


.02 
.01 


.45  .35  .20  .05 
.20     .25     .06  .07 


•04  .01 

rt     •  » 

.03     .13     .08     .22     .17  .26 

•09     .09     .20     .77  ,5S 


.02     .11  .01 


•01      .01      .01  .01 


.60     .76   1.00     .04  .04 

.08     .01  1  .01 


.01 
•  35 
.05 


HUTSONV ILLE 


BELLEVILLE   SCOTT  AF  BSE 


ALEXIS  WATER  WORKS 

8EAR0ST0WN  LAGRANGE  DAM 

CHICAGO  LAKEVIEW  PUMP 

CHICAGO  MAYFAIR   PUMP  ST 

CHICAGO  ROSELAND  PUMP 

CHICAGO  S  FILTER  PL 

CHICAGO  SPRINGFLD  PUMP 

DANVILLE 

DOWNS  2  NE 

EDELSTE IN 

EFFINGHAM 

FARMER  CITY 

GREENFIELD 

HOOPESTON 

HUTSONV ILLE 

JACKSONVILLE   SEWAGE  PL 

JANESVILLE 

MARIETTA 

MAROA 

MASON  CITY 

MC  HENRY 

MORRISONVILLE 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

NEWTON 

PEORIA   LOCK   AND  DAM 

PEORIA   WB  AIRPORT 

PITTSFIELO  WATER  WORKS 

OUINCY  CAA 

OUINCY   DAM  21 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

SPRINGF1EL0  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD   WB  CITY 

SULLIVAN   WATER  WORKS 

URBANA  EXP  FARM 

VANDAL IA   CAA  AP 

WASHINGTON 

WATERMAN 

WENONA 

YATES  CITY 


-27th- 

-28th- 

-29th- 

-  II  -  ' 
-30th- 


.14     .01     .01  '02 


.01 

.04  .03 
.02  .03 


•02  |28 
•  03 


•02  .0? 
•09  .01 


.01 

.04     .11  "05 


•02  .01 
.01      .09  .16 


.04 
.04  .02 


.0? 
.0' 


.02 
•01 


.01 

.05 
.22 


1.38 
2.06 
2.55 
1.61 
.90 
.17 
.69 
2.77 
2.20 
.06 


•46  <04 
•45  .02 


.01 
.05 


.02 
.20 


•04  .36 
•60  .20 


.17 

.01  .01 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1951 


Day  01  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

,9 

20 

21 

1 

22  | 

1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

86 

68 

70 

73 

71 

77 

73 

77 

75 

80 

87 

85 

76 

75 

68 

69 

77 

80 

82 

82 

76 

63 

72 

6C 

67 

82 

69 

67 

62 

70 

74,3 

52 

60 

60 

54 

55 

59 

57 

51 

58 

60 

67 

60 

46 

52 

48 

43 

45 

49 

52 

61 

61 

44 

45 

54 

51 

54 

42 

34 

36 

56 

92 

73 

74 

73 

70 

80 

87 

78 

74 

82 

88 

88 

78 

80 

68 

73 

75 

84 

86 

84 

83 

71 

74 

79 

71 

88 

68 

64 

70 

82 

77.7 

66 

64 

60 

54 

56 

60 

56 

54 

56 

64 

57 

58 

52 

58 

54 

51 

48 

52 

54 

58 

60 

48 

44 

53 

60 

62 

48 

38 

38 

52 

95 

86 

80 

80 

75 

84 

81 

85 

79 

84 

87 

77 

79 

80 

74 

75 

78 

78 

83 

79 

72 

71 

74 

75 

83 

74 

62 

68 

81 

78.6 

74 

65 

62 

57 

58 

60 

55 

54 

64 

62 

65 

57 

51 

53 

50 

46 

49 

53 

55 

65 

53 

43 

55 

62 

59 

60 

41 

38 

50 

55,7 

69 

66 

69 

74 

76 

71 

66 

69 

75 

77 

84 

87 

71 

72 

66 

63 

73 

75 

81 

79 

75 

65 

71 

65 

63 

75 

69 

53 

59 

72 

71.0 

58 

5  7 

55 

48 

50 

58 

50 

45 

47 

60 

57 

65 

51 

51 

46 

44 

46 

46 

51 

59 

63 

47 

42 

53 

48 

48 

42 

35 

34 

51 

50.  ? 

68 

70 

70 

78 

77 

69 

68 

90 

72 

67 

66 

73 

75 

80 

81 

81 

71 

72 

67 

67 

61 

62 

72 

72.0 

59 

58 

48 

49 

50 

53 

43 

57 

63 

50 

41 

37 

38 

40 

58 

40 

52 

49 

50 

30 

31 

54 

47  •  7 

87 

71 

75 

68 

68 

80 

77 

75 

76 

81 

85 

88 

75 

80 

72 

71 

72 

78 

79 

82 

81 

71 

72 

74 

71 

85 

69 

59 

68 

80 

75.7 

71 

68 

61 

58 

59 

62 

56 

56 

56 

64 

60 

63 

56 

54 

54 

52 

48 

51 

55 

57 

60 

48 

43 

57 

59 

59 

49 

42 

39 

52 

55*6 

94 

70 

70 

69 

72 

77 

72 

72 

77 

80 

89 

89 

87 

76 

74 

69 

74 

SO 

81 

83 

86 

85 

73 

72 

70 

85 

83 

59 

65 

64 

76  .6 

6? 

6  1 

61 

52 

54 

62 

53 

48 

53 

62 

61 

67 

53 

54 

47 

44 

44 

50 

56 

60 

62 

49 

46 

54 

58 

55 

48 

34 

36 

55 

53*4 

95 

84 

8? 

77 

79 

84 

78 

79 

88 

SO 

87 

89 

73 

80 

81 

73 

74 

77 

79 

85 

79 

72 

72 

72 

79 

84 

75 

62 

69 

80 

78«9 

75 

69 

67 

63 

62 

67 

63 

60 

60 

68 

65 

68 

60 

55 

61 

59 

53 

54 

58 

59 

69 

53 

52 

60 

67 

67 

60 

48 

45 

53 

60  •  7 

95 

83 

81 

74 

76 

83 

83 

80 

84 

80 

86 

87 

83 

81 

80 

74 

75 

79 

79 

84 

81 

75 

74 

74 

75 

84 

80 

64 

70 

82 

79.  5 

74 

64 

63 

55 

56 

59 

52 

53 

51 

65 

60 

62 

64 

48 

49 

54 

43 

44 

50 

50 

57 

54 

39 

54 

64 

56 

59 

41 

34 

46 

54.0 

89 

78 

72 

70 

75 

79 

78 

77 

77 

82 

88 

89 

75 

72 

71 

72 

75 

80 

82 

84 

85 

75 

73 

72 

70 

86 

78 

65 

62 

75 

76.9 

68 

6  2 

62 

54 

53 

63 

57 

50 

52 

63 

52 

64 

51 

51 

4  5 

46 

39 

45 

53 

6  1 

55 

50 

38 

54 

60 

56 

50 

34 

32 

51 

52,2 

87 

75 

75 

67 

71 

80 

76 

76 

75 

81 

87 

88 

75 

82 

73 

74 

74 

79 

81 

84 

75 

73 

75 

78 

85 

75 

61 

70 

81 

77.0 

73 

65 

64 

57 

56 

57- 

53 

54 

54 

65 

61 

67 

62 

52 

51 

53 

45 

48 

52 

59 

52 

42 

55 

56 

60 

52 

39 

37 

51 

54*  9 

75 

80 

75 

74 

77 

81 

85 

89 

82 

81 

81 

73 

76 

82 

82 

83 

78 

73 

73 

68 

73 

83 

76 

60 

68 

72 

76.9 

54 

64 

54 

48 

49 

63 

59 

63 

56 

49 

47 

47 

43 

48 

55 

55 

60 

55 

41 

53 

61 

56 

52 

36 

35 

49 

52,0 

87 

71 

70 

69 

74 

75 

72 

69 

77 

79 

87 

89 

74 

75 

70 

68 

72 

79 

81 

82 

85 

81 

71 

70 

69 

83 

79 

55 

63 

64 

74,  7 

61 

59 

60 

49 

52 

61 

51 

46 

51 

62 

60 

65 

52 

53 

48 

43 

45 

48 

56 

58 

60 

4Q 

43 

54 

56 

58 

46 

34 

34 

55 

52,3 

66 

66 

71 

74 

76 

76 

67 

69 

79 

78 

86 

89 

74 

74 

66 

67 

73 

78 

81 

81 

84 

71 

72 

68 

65 

77 

73 

56 

62 

67 

72*9 

60 

58 

57 

43 

48 

55 

51 

40 

40 

59 

59 

64 

51 

50 

44 

39 

41 

44 

51 

56 

59 

48 

51 

53 

50 

46 

44 

32 

33 

52 

49.3 

67 

65 

68 

69 

76 

74 

63 

65 

78 

78 

86 

38 

73 

73 

65 

65 

71 

75 

79 

80 

83 

61 

71 

65 

61 

77 

61 

51 

60 

68 

70,5 

62 

62 

63 

62 

62 

61 

54 

51 

52 

64 

64 

63 

57 

56 

52 

49 

51 

53 

57 

60 

61 

49 

46 

58 

56 

57 

45 

40 

41 

55 

55*5 

65 

67 

71 

72 

80 

74 

66 

70 

80 

79 

89 

90 

75 

74 

67 

67 

74 

76 

81 

82 

85 

61 

72 

68 

65 

79 

61 

56 

64 

71 

72,7 

62 

6  1 

55 

53 

58 

60 

52 

47 

48 

64 

62 

63 

55 

54 

47 

46 

46 

51 

54 

60 

60 

46 

44 

56 

55 

56 

44 

38 

37 

55 

53*0 

67 

65 

68 

68 

75 

75 

63 

65 

78 

78 

89 

90 

75 

75 

66 

66 

74 

77 

81 

81 

84 

61 

71 

66 

60 

77 

63 

51 

60 

70 

71.3 

62 

6  1 

62 

63 

65 

61 

57 

53 

56 

66 

65 

65 

57 

59 

56 

51 

54 

59 

61 

64 

61 

52 

49 

58 

56 

59 

45 

41 

43 

57 

57.3 

71 

68 

74 

73 

80 

77 

68 

69 

79 

80 

80 

90 

74 

75 

68 

69 

74 

79 

82 

83 

85 

64 

73 

69 

69 

77 

66 

59 

63 

72 

74,0 

63 

6  1 

60 

51 

58 

58 

55 

47 

47 

62 

61 

66 

54 

54 

47 

44 

46 

51 

52 

59 

63 

51 

43 

55 

54 

55 

45 

37 

35 

54 

52.9 

95 

89 

81 

74 

77 

83 

80 

84 

84 

84 

83 

83 

81 

79 

79 

79 

74 

77 

78 

82 

79 

71 

71 

74 

75 

82 

75 

62 

69 

79 

78.  8 

74 

64 

62 

57 

58 

59 

55 

54 

53 

64 

62 

66 

57 

48 

53 

53 

45 

44 

47 

49 

59 

54 

41 

55 

64 

58 

60 

41 

36 

47 

54*6 

83 

68 

72 

77 

79 

78 

71 

7  3 

78 

79 

86 

90 

79 

79 

70 

71 

75 

81 

83 

83 

85 

72 

71 

65 

72 

80 

76 

57 

65 

68 

75  .4 

65 

63 

58 

50 

52 

63 

54 

44 

44 

62 

60 

62 

54 

47 

45 

45 

41 

45 

54 

54 

58 

53 

38 

53 

58 

52 

50 

37 

31 

50 

51  .4 

85 

69 

68 

69 

70 

79 

74 

76 

77 

82 

90 

90 

77 

80 

66 

72 

75 

81 

83 

85 

86 

71 

75 

65 

70 

85 

75 

59 

68 

65 

75.6 

66 

62 

58 

54 

55 

63 

53 

52 

46 

63 

60 

66 

53 

53 

48 

46 

44 

49 

56 

59 

60 

50 

43 

52 

60 

59 

46 

36 

39 

55 

53,5 

79 

68 

70 

73 

73 

75 

70 

71 

78 

78 

e5 

88 

73 

72 

68 

67 

74 

76 

80 

79 

77 

66 

72 

68 

66 

61 

80 

57 

61 

72 

73.2 

60 

5  8 

58 

49 

52 

58 

50 

47 

51 

61 

61 

70 

48 

53 

44 

41 

41 

42 

48 

61 

61 

46 

42 

52 

46 

51 

41 

32 

31 

55 

50,3 

92 

83 

71 

70 

70 

82 

79 

79 

80 

80 

85 

88 

82 

80 

78 

81 

74 

79 

79 

83 

81 

74 

72 

71 

71 

82 

76 

62 

69 

80 

77.8 

75 

6  4 

63 

58 

58 

61 

55 

55 

56 

65 

63 

67 

58 

51 

54 

56 

48 

50 

54 

57 

63 

54 

43 

56 

65 

63 

59 

42 

39 

50 

56.7 

92 

78 

76 

70 

72 

84 

79 

79 

77 

87 

88 

90 

78 

82 

75 

75 

76 

81 

82 

85 

84 

75 

73 

77 

60 

88 

75 

61 

69 

83 

79.0 

70 

66 

65 

58 

58 

63 

57 

56 

57 

66 

62 

66 

56 

52 

55 

54 

48 

50 

56 

59 

60 

.52 

45 

56 

57 

61 

56 

43 

39 

53 

56  •  5 

89 

74 

72 

77 

72 

81 

75 

74 

77 

81 

86 

90 

82 

81 

74 

73 

75 

80 

80 

83 

80 

75 

72 

72 

73 

84 

77 

59 

66 

76 

76  .8 

69 

6  4 

61 

54 

55 

63 

54 

50 

48 

62 

58 

64 

55 

47 

46 

47 

41 

44 

51 

53 

60 

38 

53 

62 

58 

53 

36 

37 

50 

52*8 

96 

85 

82 

79 

82 

83 

80 

80 

88 

78 

86 

90 

85 

80 

82 

74 

81 

80 

80 

85 

83 

74 

73 

73 

78 

85 

82 

69 

74 

82 

81.0 

74 

67 

64 

58 

59 

63 

55 

58 

51 

60 

63 

62 

60 

49 

5? 

53 

50 

45 

50 

54 

63 

58 

42 

55 

64 

60 

65 

42 

40 

42 

56*0 

92 

80 

77 

73 

78 

80 

78 

76 

82 

78 

85 

90 

84 

78 

77 

70 

71 

76 

80 

83 

81 

71 

72 

74 

63 

76 

61 

66 

81 

77,6 

73 

65 

63 

56 

56 

63 

53 

51 

47 

65 

59 

63 

56 

49 

49 

53 

43 

45 

49 

52 

60 

55 
55 

39 

53 

63 

57 

58 

41 

37 

46 

54 tO 

88 

75 

73 

70 

80 

75 

76 

75 

78 

78 

85 

86 

79 

77 

75 

75 

76 

77 

75 

83 

83 

76 

79 

76 

64 

65 

78 

76.9 

70 

67 

72 

75 

70 

73 

67 

70 

74 

77 

83 

85 

71 

70 

65 

64 

73 

73 

79 

76 

72 

58 

70 

65 

62 

79 

64 

54 

58 

70.2 

58 

5  5 

55 

48 

50 

58 

57 

45 

54 

61 

57 

62 

48 

50 

48 

40 

46 

40 

48 

59 

57 

45 

42 

49 

42 

49 

40 

33 

30 

54 

49.7 

75 

68 

74 

77 

72 

74 

69 

71 

75 

76 

84 

84 

73 

70 

67 

67 

74 

73 

76 

79 

74 

62 

69 

64 

63 

82 

67 

56 

5B 

60 

58 

62 

54 

56 

60 

55 

49 

55 

60 

65 

61 

51 

55 

54 

47 

48 

48 

51 

61 

59 

47 

45 

52 

48 

52 

43 

38 

36 

55 

52*8 

69 

66 

70 

70 

71 

76 

73 

74 

74 

79 

87 

87 

75 

75 

68 

69 

75 

80 

79 

83 

80 

65 

70 

67 

68 

85 

57 

58 

62 

72.4 

67 

6  1 

56 

55 

56 

56 

53 

53 

58 

64 

67 

64' 

48 

51 

4B 

43 

45 

52 

54 

63 

50 

46 

46 

56 

53 

56 

40 

34 

38 

55 

52.6 

85 

66 

73 

71 

72 

76 

73 

74 

78 

78 

87 

89 

74 

74 

69 

75 

79 

82 

81 

80 

70 

72 

68 

67 

84 

74 

58 

63 

60 

5  8 

5  9 

52 

55 

S.H 

51 

48 

53 

58 

58 

64 

47 

52 

•48 

44 

44 

48 

5  3 

59 

59 

42 

54 

50 

54 

42 

32 

35 

54 

51.2 

92 

76 

75 

81 

P5 

75 

81 

84 

78 

84 

87 

82 

81 

74 

74 

80 

77 

84 

80 

70 

74 

72 

11 

84 

84 

70 

69 

80 

78.8 

70 

6  5 

60 

60 

f-  ' 

56 

56 

54 

64 

64 

64 

55 

54 

52 

53 

48 

50 

54 

54 

66 

48 

46 

56 

50 

62 

57 

44 

41 

54 

56.1 

90 

7  8 

74 

69 

70 

77 

74 

72 

74 

78 

83 

87 

83 

76 

68 

64 

71 

ft  5 

f>  7 

57 

58 

64 

55 

53 

56 

64 

58 

65 

54 

55 

55 

51 

97 

70 

6F 

69 

72 

77 

75 

76 

70 

81 

88 

88 

76 

77 

69 

70 

73 

8  5 

81 

84 

86 

78 

72 

68 

70 

81 

84 

60 

62 

68 

75.5 

65 

60 

f,n 

64 

53 

58 

57 

62 

56 

57 

59 

53 

47 

47 

51 

50 

47 

51 

58 

57 

46 

44 

52 

55 

58 

45 

33 

35 

51 

52*6 

95 

83 

«' 

75 

80 

84 

82 

80 

86 

82 

89 

93 

82 

82 

80 

75 

72 

80 

82 

86 

84 

72 

73 

73 

79 

87 

75 

63 

70 

84 

60*3 

73 

66 

6] 

50 

56 

62 

57 

52 

49 

65 

58 

59 

58 

48 

46 

52 

42 

43 

48 

49 

60 

54 

39 

63 

58 

53 

41 

33 

45 

53*0 

87 

70 

68 

69 

72 

77 

73 

75 

74 

81 

89 

90 

76 

76 

66 

69 

69 

80 

82 

83 

86 

77 

73 

69 

69 

87 

65 

58 

66 

64 

74.5 

65 

63 

63 

55 

55 

63 

53 

53 

55 

63 

60 

51 

■55 

47 

46 

43 

49 

55 

62 

58 

48 

43 

53 

57 

57 

48 

36 

35 

56 

53.9 

86 

73 

71 

70 

70 

7  9 

76 

77 

7f 

81 

87 

89 

77 

80 

71 

72 

75 

80 

81 

83 

82 

77 

74 

75 

70 

85 

78 

60 

69 

78 

76,7 

69 

63 

60 

55 

54 

53 

51 

=■  i 

63 

58 

64 

57 

50 

49 

47 

44 

48 

55 

56 

57 

50 

40 

53 

61 

57 

50 

37 

35 

51 

53,3 

B9 

70 

70 

73 

77 

77 

71 

70 

BO 

78 

87 

89 

81 

78 

69 

70 

73 

60 

81 

83 

85 

74 

74 

65 

70 

79 

77 

57 

65 

64 

75,2 

65 

62 

58 

47 

53 

57 

45 

49 

62 

60 

62 

54 

55 

47. 

46 

45 

50 

54 

54 

59 

52 

43 

55 

58 

53 

50 

36 

34 

5? 

52,5 

ALE  DO 

ALTON  DAM  26 

ANNA  1NW 

ANTIOCH 

AURORA  COLLEGE 

BELLEV 1 LLE   SCOTT  AF 

RLOOMINGTON  NORMAL 

CAIRO  Wfl  C I  TV 

CARBONDALE    SEWAGE  PL 

CARL  INV  ILLE  UE 

CARLYLE 

CHARLESTON 

CHFNOA 

CHICAGO  HEIGHTS 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  W8  AIRPORT 
CHICAGO  WR  CITY 


COROEN  2S 


FAST   ST  LOUIS 


EFF INGHAM 


EL  I Z  ABE  THTOWN 


FA IRFIFLO 


FULTON   DAM  13 


GALES8URG 


GOLCONDA  DAM  51 


GREENVILLE 


GRIGGSVILLE 


HARRIS BURG 


HOOPESTON 


MAX 
M I N 


MAX 

m  ;  n 


MAX 

M  In 


MAX 
MIN 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 

m  In 


MAX 
MIN 


MAX 
M  In 


MAX 
M  !  n 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN. 


MAX 

M  I  N 


MAX 
M  I  N 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Table  5  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILL INOIS 
SEPTEMBER  1951 


Day  O!  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

j 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

1 

19  | 

20  j 

21 

22 

1 

23 

24 

25 

r 

26 

27 

28 

29 

30 

JACKSONVILLE 

MAX 

73 

68 

67 

70 

70 

75 

72 

75 

71 

76 

88 

00 

71 

75 

70 

67 

70 

80 

81 

79 

82 

80 

69 

67 

65 

84 

81 

64 

64 

6k 

M  IN 

68 

6  3 

64 

51 

5  3 

5  2 

61 

0 

49 

46 

57 

58 

59 

50 

38 

36 

^7 

jERSEYV ILLE 

MAX 

96 

76 

71 

69 

70 

78 

78 

78 

76 

82 

88 

90 

86 

80 

79 

72 

74 

80 

82 

85 

84 

85 

72 

77 

75 

87 

87 

65 

68 

79 

MIN 

67 

6  3 

55 

52 

52 

53 

49 

45 

58 

59 

90 

37 

37 

53 

J0L1ET  W8  AIRPORT 

MAX 

67 

67 

7* 

76 

77 

76 

70 

68 

81 

79 

89 

91 

75 

74 

69 

67 

74 

78 

82 

83 

84 

61 

71 

68 

68 

81 

59 

57 

62 

67 

MIN 

61 

60 

52 

47 

50 

61 

48 

42 

40 

58 

* 

40 

S  S 

53 

52 

40 

35 

33 

52 

KANKAKEE 

MAX 

83 

67 

72 

74 

74 

74 

69 

68 

77 

77 

85 

86 

73 

75 

67 

67 

72 

77 

79 

80 

83 

74 

70 

66 

69 

79 

77 

36 

62 

64 

MIN 

63 

60 

58 

50 

53 

-  ; 

53 

46 

*' 

56 

36 

34 

53 

KANKAKEE   A  W 

MAX 

83 

67 

71 

71 

74 

74 

67 

66 

77 

75 

85 

87 

82 

74 

65 

65 

71 

74 

79 

80 

83 

73 

71 

65 

66 

79 

F9 

54 

61 

64 

MIN 

62 

6  0 

59 

47 

53 

* 

53 

55 

42 

5  5 

50 

46 

34 

34 

53 

KEWANEE 

MAX 

87 

69 

69 

70 

70 

~- 

7* 

70 

79 

83 

89 

86 

72 

75 

71 

72 

73 

77 

81 

79 

BO 

77 

80 

67 

65 

89 

82 

58 

57 

69 

MIN 

59 

60 

61 

49 

5  0 

60 

44 

50 

54 

42 

33 

37 

LACON 

MAX 

82 

68 

71 

73 

69 

66 

69 

70 

73 

78 

89 

88 

78 

75 

74 

72 

74 

82 

80 

74 

70 

65 

68 

83 

58 

62 

76 

72 

MIN 

62 

5  4 

55 

54 

56 

46 

36 

35 

50 

LA  MARPE  1SW 

MAX 

87 

69 

78 

75 

71 

79 

76 

77 

75 

81 

87 

87 

78 

76 

72 

71 

76 

81 

80 

83 

81 

70 

72 

70 

70 

87 

71 

58 

64 

65 

MIN 

64 

6 1 

61 

54 

S3 

60 

51 

52 

45 

43 

54 

53 

43 

33 

35 

3  4 

LA  SALLE 

MAX 

76 

71 

72 

77 

75 

77 

71 

74 

80 

81 

89 

91 

76 

75 

68 

68 

75 

79 

83 

83 

85 

66 

73 

70 

69 

85 

69 

58 

64 

69 

MIN 

6? 

6  0 

61 

50 

53 

60 

53 

48 

51 

62 

44 

43 

46 

60 

L I NCOLN 

MAX 

87 

72 

69 

69 

71 

78 

70 

74 

75 

81 

88 

90 

77 

78 

69 

70 

75 

81 

83 

83 

87 

75 

•73 

69 

71 

85 

78 

59 

64 

65 

MIN 

63 

6 1 

62 

53 

53 

1 2 

50 

49 

s  2 

45 

42 

47 

54 

48 

4 

MAKANDA  1NW 

MAX 

90 

79 

78 

71 

73 

81 

78 

77 

32 

79 

84 

88 

82 

78 

77 

•  71 

72 

77 

79 

63 

80 

71 

71 

7* 

73 

83 

75 

60 

se 

79 

MIN 

72 

63 

62 

55 

56 

59 

53 

53 

58 

63 

50 

46 

50 

57 

57 

65 

52 

MARENGO 

MAX 

74 

66 

72 

74 

77 

74 

67 

70 

75 

77 

86 

88 

71 

71 

65 

65 

73 

74 

79 

79 

74 

60 

70 

6* 

65 

76 

59 

55 

60 

70 

MIN 

57 

56 

53 

46 

47 

55 

50 

4 1 

41 

4'1 

30 

S1 

MATTOON 

MAX 

78 

70 

67 

72 

72 

77 

71 

70 

76 

79 

84 

88 

73 

78 

71 

tl 

71 

78 

81 

82 

79 

71 

70 

66 

72 

81 

57 

6* 

J3 

MIN 

63 

6  2 

40 

45 

37 

51 

MC  LEANSRORC 

MAX 

9* 

83 

81 

74 

80 

82 

80 

78 

f-i 

81 

87 

90 

85 

81 

80 

75 

76 

80 

81 

85 

82 

74 

72 

72 

77 

85 

jq 

65 

70 

82 

m  In 

53 

47 

54 

64 

59 

41 

38 

48 

MINONK 

MAX 

90 

70 

70 

71 

75 

76 

72 

78 

81 

89 

90 

80 

76 

70 

70 

~s 

80 

82 

83 

86 

80 

72 

69 

70 

83 

80 

57 

73 

70 

iM  I N 

59 

61 

50 

* 

54 

54 

54 

45 

34 

MOLINE   WB  AIRPORT 

MAX 

69 

67 

69 

71 

71 

75 

70 

75 

77 

78 

87 

87 

75 

73 

68 

68 

76 

77 

81 

83 

72 

63 

70 

67 

65 

86 

5H 

57 

60 

71 

61 

63 

6  3 

55 

50 

50 

48 

49 

35 

3 

5  t 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

81 

65 

70 

74 

70 

76 

71 

76 

74 

79 

85 

85 

75 

75 

67 

75 

74 

80 

80 

82 

8  0 

64 

71 

67 

66 

86 

76 

57 

64 

70 

M  IN 

59 

48 

49 

* 

61 

61 

47 

51 

43 

3* 

54 

MORRIS    3  NE 

MAX 

85 

68 

72 

73 

77 

76 

70 

68 

80 

79 

88 

9C 

86 

74 

72 

67 

73 

76 

81 

83 

85 

76 

71 

67 

65 

82 

"i 

56 

*  I 

68 

M I N 

61 

* 

41 

42 

47 

4 

MORR  I  SON 

MAX 

76 

68 

74 

75 

73 

77 

74 

76 

76 

79 

87 

Kf 

76 

73 

69 

70 

77 

79 

83 

82 

76 

64 

70 

67 

67 

B5 

60 

59 

76 

M I N 

48 

MORR ISONVILLE   1  E 

MAX 

90 

78 

70 

70 

70 

78 

75 

74 

75 

80 

86 

75 

79 

67 

71 

72 

B  o 

80 

83 

82 

73 

72 

70 

70 

85 

59 

6( 

73 

MIN 

50 

* 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

75 

66 

73 

74 

69 

73 

71 

72 

74 

75 

85 

84 

73 

70 

66 

66 

76 

75 

78 

79 

74 

60 

69 

66 

65 

83 

68 

67 

98 

73 

MIN 

46 

* 

49 

* 

40 

42 

46 

6 1 

58 

MOUNT  VERNON  AN 

MAX 

92 

79 

77 

72 

72 

81 

78 

76 

79 

81 

85 

88 

81 

79 

76 

71 

72 

78 

79 

82 

82 

73 

77 

73 

73 

84 

74 

59 

67 

79 

56 

52 

46 

49 

51 

56 

62 

53 

42 

54 

63 

59 

56 

i  6 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

93 

81 

80 

73 

79 

81 

80 

78 

84 

83 

85 

90 

79 

79 

79 

72 

72 

78 

79 

83 

B2 

70 

71 

72 

75 

85 

75 

61 

69 

80 

51 

65 

62 

57 

48 

50 

NEWTON 

MAX 

92 

85 

72 

72 

74 

BO 

77 

76 

77 

80 

87 

Q  i 

86 

Bl 

76 

73 

76 

80 

83 

85 

83 

79 

74 

72 

75 

84 

79 

62 

69 

77 

59 

51 

49 

64 

49 

48 

54 

OLNEV  RADIO  STA 

MAX 

90 

75 

73 

74 

76 

3' 

81 

79 

82 

80 

87 

91 

80 

80 

76 

73 

74 

79 

82 

85 

94 

71 

74 

73 

75 

86 

78 

62 

'  S 

78 

68 

64 

54 

54 

6 1 

52 

49 

48 

64 

6 1 

58 

47 

*7 

OTTAWA 

•'{« 

77 

79 

.79 

75 

77 

72 

69 

77 

80 

80 

88 

89 

77 

75 

68 

69 

ie 

80 

83 

81 

B6 

64 

74 

67 

69 

82 

67 

61 

62 

68 

6  0 

50 

53 

53 

50 

62 

62 

66 

53 

56 

*7 

PALESTINE 

Wl 

88 

75 

71 

71 

78 

81 

76 

77 

81 

80 

88 

92 

78 

80 

78 

74 

76 

87 

83 

72 

72 

71 

74 

84 

73 

62 

69 

76 

62 

56 

52 

58 

50 

45 

62 

55 

48 

*7 

60 

30 

5  7 

59 

47 

PANA 

MAX 

81 

71 

70 

72 

73 

80 

75 

75 

79 

81 

88 

92 

75 

81 

71 

72 

76 

81 

89 

83 

72 

75 

73 

7) 

85 

79 

59 

69 

73 

67 

63 

42 

48 

55 

57 

50 

41 

53 

60 

56 

50 

36 

36 

PARIS   WATER  WORKS 

MAX 

82 

70 

70 

71 

77 

78 

72 

71 

79 

79 

84 

90 

80 

79 

74 

70 

74 

79 

81 

83 

81 

65 

73 

71 

73 

81 

76 

59 

68 

74 

58 

* 

48 

49 

59 

50 

43 

60 

54 

56 

47 

36 

48 

54 

52 

46 

33 

31 

44 

PEORIA    WR  AIRPORT 

MAX 

70 

67 

69 

71 

71 

76 

77 

74 

78 

79 

88 

89 

75 

74 

65 

67 

72 

79 

80 

82 

85 

62 

72 

69 

68 

85 

59 

56 

64 

61 

MIN 

61 

60 

56 

55 

55 

56 

52 

5 1 

55 

63 

-50 

46 

46 

54 

60 

54 

46 

43 

54 

55 

58 

40 

35 

39 

35 

PONT t AC 

MAX 

84 

69 

70 

69 

72 

7* 

69 

66 

75 

76 

85 

87 

72 

72 

65 

65 

70 

76 

78 

81 

82 

75 

69 

65 

66 

82 

79 

55 

(  1 

63 

63 

6  0 

61 

52 

56 

61 

48 

64 

66 

54 

45 

46 

50 

56 

58 

60 

53 

'  45 

59 

57 

54 

47 

36 

36 

5  3 

QUINCV 

"AX 

84 

70 

70 

70 

72 

79 

75 

77 

69 

83. 

88 

85 

79 

77 

66 

70 

77 

81 

81 

86 

87 

68 

70 

68 

67 

88 

69 

61 

64 

68 

68 

6  2 

67 

57 

56 

60 

54 

58 

62 

60 

49 

46 

45 

92 

57 

63 

62 

47 

47 

55 

56 

61 

46 

37 

41 

54 

OUINCV  CAA 

vs. 

75 

68 

67 

70 

72 

74 

75 

77 

70 

79 

85 

85 

74 

75 

65 

68 

72 

78 

78 

83 

83 

62 

69 

67 

68 

85 

60 

59 

63 

68 

• 

MIN 

65 

6  0 

56 

53 

53 

54 

54 

59 

43 

43 

49 

52 

59 

51 

44 

42 

52 

55 

58 

39 

33 

36 

53 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

-  < 

75 

68 

70 

70 

75 

76 

7? 

70 

77 

77 

86 

88 

74 

77 

69 

68 

73 

79 

80 

83 

85 

71 

71 

64 

71 

81 

64 

58 

65 

64 

MIN 

63 

6  1 

58 

52 

55 

63 

51  * 

51 

60 

47 

53 

54 

54 

57 

47 

54 

55 

55 

42 

38 

38 

52 

ROBERTS   3  N 

MAX 

71 

68 

70 

70 

73 

75 

70 

72 

78 

80 

82 

90 

75 

75 

66 

67 

72 

79 

82 

80 

85 

71 

72 

65 

70 

81 

76 

35 

63 

64 

MIN 

60 

60 

59 

49 

51 

60 

57 

45 

47 

61 

65 

61 

55 

52 

45 

44 

44 

50 

55 

54 

51 

49 

42 

52 

55 

52 

47 

34 

33 

S7 

ROCKFORD 

.MAX 

78 

66 

72 

75 

76 

74 

69 

72 

76 

79 

86 

88 

74 

74 

64 

67 

75 

76 

81 

79 

75 

63 

74 

68 

66 

78 

77 

36 

61 

73 

MIN 

60 

57 

57 

49 

49 

58 

50 

46 

*9 

60 

58 

68 

49 

50 

46 

42 

43 

56 

6 1 

51 

45 

33 

ROCKFORO  CAA 

MAX 

64 

65 

•a 

73 

75 

7* 

69 

70 

75 

79 

85 

•7 

74 

72 

67 

67 

79 

77 

81 

79 

71 

38 

73 

65 

64 

80 

55 

55 

56 

73 

MIN 

59 

58 

54 

50 

50 

57 

48 

46 

50 

60 

62 

58 

50 

48 

46 

44 

44 

43 

51 

62 

5: 

45 

43 

57 

48 

52 

40 

35 

3* 

55 

RUSHVILLE 

MAX 

88 

82 

71 

70 

74 

78 

76 

77 

71 

81 

88 

as 

76 

75 

67 

71 

79 

82 

82 

84 

87 

71 

73 

70 

71 

88 

80 

60 

67 

71 

MIN 

67 

61 

66 

56 

54 

62 

51 

53 

58 

62 

57 

65 

48 

53 

47 

43 

45 

50 

55 

58 

6<y 

47 

42 

53 

56 

59 

92 

33 

35 

44 

SPARTA 

MAX 

93 

77 

70 

71 

63 

79 

76 

78 

83 

86 

89 

81 

82 

76 

72 

74 

81 

80 

83 

83 

78 

73 

-4 

71 

85 

77 

62 

70 

81 

MIN 

73 

66 

63 

57 

57 

59 

56 

54 

57 

64 

59 

65 

56 

52 

53 

56 

47 

48 

53 

53 

57 

52 

41 

55 

64 

59 

55 

41 

37 

48 

76.5 
53.4 


78.4 
35.2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  ■  Continued 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1951 


Station 

Day  Oi  Month 

•age 

e 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

> 
< 

SPRINGFIELD   WB  AIRPORT 

MAX 

77 

7  0 

68 

68 

69 

77 

73 

73 

74 

80 

87 

88 

74 

76 

66 

69 

72 

79 

81 

63 

85 

63 

71 

66 

70 

86 

62 

57 

66 

67 

73.2 

M  I N 

66 

62 

58 

57 

56 

59 

52 

50 

56 

64 

61 

60 

52 

53 

48 

43 

43 

49 

56 

61 

61 

47 

44 

54 

59 

62 

44 

37 

36 

58 

53,6 

SPRINGFIELD   WB  CITY 

MAX 

76 

7  0 

69 

70 

72 

80 

74 

75 

76 

82 

90 

92 

78 

80 

68 

71 

75 

81 

83 

85 

86 

66 

73 

70 

70 

87 

64 

58 

67 

66 

75.1 

MIN 

65 

62 

62 

58 

55 

60 

55 

52 

57 

64 

62 

60 

54 

55 

54 

48 

49 

55 

58 

61 

61 

51 

46 

54 

58 

61 

44 

38 

38 

57 

55.3 

STOCKTON 

MAX 

73 

65 

72 

74 

70 

72 

69 

71 

74 

75 

84 

84 

73 

70 

65 

65 

75 

74 

79 

77 

72 

58 

69 

64 

63 

81 

68 

56 

57 

70 

70.6 

MIN 

55 

55 

57 

48 

51 

57 

48 

45 

53 

58 

57 

66 

47 

49 

49 

42 

46 

42 

54 

59 

56 

42 

43 

47 

39 

48 

38 

33 

32 

52 

SYCAMORE 

MAX 

7  7 

6  7 

70 

74 

77 

73 

68 

69 

78 

78 

86 

88 

68 

70 

72 

61 

72 

67 

65 

80 

76 

55 

61 

74 

72.6 

MIN 

60 

57 

56 

48 

50 

58 

52 

44 

46 

60 

60 

65 

48 

46 

45 

40 

44 

43 

52 

58 

60 

45 

40 

51 

46 

49 

42 

32 

32 

52 

49.4 

TABLE  GROVE 

MAX 

S3 

6  7 

68 

71 

73 

76 

73 

77 

73 

81 

86 

88 

76 

7  5 

66 

70 

81 

84 

86 

64 

72 

70 

69 

86 

68 

59 

66 

65 

74.3 

MIN 

65 

62 

62 

56 

55 

56 

54 

52 

55 

62 

61 

60 

49 

53 

50 

45 

46 

50 

56 

61 

60 

48 

45 

'54 

55 

59 

46 

35 

37 

55 

53.5 

TUSCOLA 

MAX 

93 

7  3 

70, 

70 

74 

78 

75 

72 

76 

80 

85 

89 

85 

80 

7  5 

7 1 

fl  3 

71 

65 

72 

69 

82 

59 

66 

73 

76  . 1 

MIN 

64 

62 

60 

52 

53 

62 

57 

47 

48 

62 

57 

62 

54 

49 

45 

44 

41 

46 

55 

52 

55 

50 

40 

52 

59 

59 

50 

34 

36 

47 

51.8 

URBANA 

MAX 

75 

68 

73 

75 

78 

84 

88 

75 

7  8 

6  8 

80 

82 

64 

69 

80 

74 

58 

63 

64 

73.0 

63 

62 

60 

50 

53 

62 

52 

46 

51 

62 

57 

62 

53 

53 

48 

49 

45 

50 

55 

54 

55 

52 

45 

54 

50 

55 

53 

37 

36 

52 

52.8 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

MAX 

8  5 

7  2 

70 

71 

76 

80 

87 

89 

75 

80 

7  0 

71 

80 

80 

83 

80 

72 

75 

72 

84 

66 

59 

66 

80 

75.9 

MIN 

66 

63 

56 

54 

53 

57 

52 

49 

49 

59 

56 

60 

53 

48 

46 

45 

42 

44 

50 

55 

54 

41 

37 

55 

57 

59 

41 

35 

33 

49 

50.6 

VIROEN 

MAX 

73 

80 

86 

87 

75 

79 

6  8 

7 1 

- 

82 

71 

71 

85 

59 

66 

70 

75.3 

69 

6  1 

55 

55 

61 

52 

51 

54 

62 

57 

64 

50 

50 

48 

45 

44 

47 

54 

56 

56 

49 

42 

52 

58 

57 

49 

35 

36 

52 

52.6 

WALNUT 

MAX 

71 

71 

79 

78 

86 

73 

73 

69 

66 

65 

82 

72 

57 

65 

71 

73.3 

61 

58 

59 

52 

56 

59 

50 

48 

53 

61 

62 

67 

49 

55 

50 

43 

48 

44 

54 

6-1 

61 

46 

46 

47 

49 

53 

42 

32 

35 

56 

51.9 

WATSEKA 

MAX 

81 

6  5 

68 

80 

70 

63 

67 

78 

75 

54 

61 

64 

73.0 

63 

6  1 

57 

48 

52 

60 

53 

43 

45 

62 

58 

64 

54 

51 

45 

44 

42 

47 

54 

54 

59 

51 

41 

55 

57 

52 

49 

35 

33 

5! 

51.3 

WAUKEGAN 

MAX 

65 

67 

68 

70 

72 

73 

65 

69 

75 

78 

87 

88 

73 

71 

66 

68 

75 

76 

82 

80 

78 

61 

72 

65 

62 

75 

72 

57 

56 

73 

71.3 

M  In 

59 

58 

57 

48 

50 

58 

50 

44 

44 

60 

59 

66 

52 

51 

47 

43 

44 

45 

52 

61 

60 

48 

41 

52 

49 

52 

41 

36 

35 

52 

50.5 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

83 

66 

70 

73 

78 

75 

71 

65 

78 

77 

87 

89 

72 

69 

65 

72 

75 

80 

81 

62 

72 

71 

66 

66 

76 

77 

55 

61 

72 

73.3 

MIN 

61 

59 

=  Q 

49 

55 

58 

51 

44 

45 

60 

58 

67 

53 

53 

45 

42 

44 

47 

50 

58 

61 

49 

42 

53 

52 

52 

43 

35 

33 

51 

51.0 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

93 

74 

70 

70 

70 

77 

76 

75 

73 

80 

86 

88 

74 

77 

74 

70 

72 

78 

79 

82 

84 

81 

70 

70 

70 

87 

85 

62 

66 

70 

76.1 

MIN 

68 

64 

6  < 

57 

55 

61 

55 

54 

56 

63 

56 

65 

51 

50 

49 

48 

42 

46 

52 

58 

56 

49 

41 

53 

60 

62 

51 

37 

38 

54 

53.8 

WINDSOR 

MAX 

88 

69 

68 

70 

70 

78 

73 

70 

77 

81 

85 

89 

82 

80 

70 

70 

74 

79 

80 

83 

60 

72 

70 

70 

72 

83 

76 

58 

65 

73 

75.2 

MIN 

65 

61 

60 

52 

54 

64 

52 

48 

50 

62 

56 

62 

54 

49 

4  7 

46 

43 

49 

54 

.54 

57 

51 

40 

53 

60 

5» 

45 

35 

37 

48 

52.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 
ave 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 

.17 

.21 

.17 

.01 

.15 

.02 

.04 

.14 

.10 

.27 

.00 

.26 

.17 

.10 

.14 

.24 

.01 

.11 

.13 

.24 

.02 

.13 

.21 

.05 

.15 

.25 

.01 

.07 

4.18B 

WIND 

10 

17 

3 

4 

8 

8 

20 

10 

10 

10 

40 

30 

54 

16 

10 

14 

11 

9 

9 

17 

34 

54 

14 

20 

18 

12 

5.8 

14 

16 

12 

562 

Rockford  4  NE 

EVAP 

.22 

.05 

.17 

.08 

.04 

.18 

.13 

.04 

.37 

.17 

.06 

.20 

.00 

.10 

.12 

.19 

.10 

.22 

.06 

.05 

.16 

.05 

.05 

.10 

.05 

.09 

.06 

3.11 

WIND 

79 

6 

16 

36 

24 

21 

53 

99 

76 

157 

116 

65 

41 

16 

36 

24 

27 

84 

* 

143 

39 

89 

29 

11 

32 

137 

77 

7 

89 

1629 

Springfield  WB  AP 

EVAP 

.29 

.18 

.04 

.04 

.11 

.00 

.26 

.18 

.15 

.09 

.24 

.36 

.33 

.27 

.24 

.09 

.13 

.22 

.23 

.28 

.29 

.28 

.20 

.16 

.02 

.11 

.35 

.22 

.19 

.26 

5.81 

WIND 

99 

110 

82 

63 

37 

33 

87 

33 

47 

118 

115 

180 

153 

61 

76 

32 

52 

48 

25 

158 

138 

166 

88 

106 

59 

110 

190 

117 

78 

133 

2794 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 

.26 

.06 

.06 

.08 

.05 

.15 

.11 

.07 

.15 

.09 

.22 

.22 

.18 

.13 

.18 

.12 

.14 

.04 

.10 

.18 

.13 

.09 

.16 

.08 

.07 

.13 

.19 

.10 

.04 

3.58 

WIND 

26 

9 

6 

12 

14 

15 

14 

21 

19 

17 

16 

45 

29 

16 

15 

21 

12 

9 

8 

12 

43 

37 

21 

21 

14 

23 

50 

32 

24 

14 

615 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1091 


oration 

Index  No. 

s 

q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
tune 

UD9erv6r 

Temp. 

Precip. 

Albion 

0085 

7 

38  22 

88  03 

447 

8P 

Mrs.  Bessie  Ellen 

0072 

Mercer 

4 

41  12 

90  45 

739 

6P 

J.  W.  Parkinson 

Alexis  later  Works 

Warren 

2 

41  03 

90  34 

694 

HID 

Kualclpal  Wtr  Wks 

0137 

38  53 

90  11 

432 

■  II! 

7A 

Corps  of  Engineers 

Anna  1  Nf 

0187 

Union 

=> 

37  28 

89  IS 

629 

7P 

TP 

J.  Bon  llartllne 

0198 

Henry 

e 

41  24 

89  55 

620 

IV  p 

Albert  E.  Croegaerl 

AotlOCh 

0203 

Lake 

42  29 

88  06 

770  ' 

TP 

71' 

Roy  I .  Kufalk 

Arlington  Heights  4  S3E 

0247 

Cook 

l 

42  02 

87  58 

704 

4P 

George  A.  Honeaann 

03  H 

40  14 

90  57 

680 

MID 

Aurora  College 

0338 

Kane 

41  45 

HH  VI, 

744 

7V 

7P 

Phys  Dept  Aurora  C 

Avon 

MM 

Fulton 

40  40 

90  26 

641 

BP 

Edwin  D.  Babbitt 

044S 

Pike 

4 

39  41 

91  03 

640 

7* 

George  E.  Krlder 

Cass 

HI  in 

90  26 

7A 

Otto  OK  Swope 

Beardstown  ^ 

0497 

39  56 

90  32 

434 

Bin 

Belleville  Scott  AT  Base 

1)510 

St.  Clair 

2 

38  32 

89  51 

444 

H  i  D 

K  I  I 

D,  S.  Air  Force 

0883 

42  16 

88  52 

778 

HI  I> 

Edgar  F.  Bruns 

0898 

Hancock 

40  20 

91  07 

671 

<>[■ 

Roy  11.  Gibbons 

Benton 

0608 

Franklin 

* 

38  00 

88  55 

474 

*r 

Benton  Water  Dept. 

0761 

McLean 

40  30 

69  01 

7* 

Blooalngton  Normal 

0766 

1 

40  30 

89  00 

830 

8P 

4P 

Harry  g! 'Johnson 

Bluffs 

0781 

Scott 

1 

39  45 

90  33 

467 

hi' 

Hugh  Moore 

Bradford  CAA  AP 

0873 

1 

41  13 

89  37 

795 

IK  1  II 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

Brookport  Daa  52 

0993 

r> 

37  08 

88  39 

335 

Corps  of  Engineers 

I  LM 

Alexander 

37  00 

89  10 

314 

MID 

Ml  I 

U.S.    Weather  Bureau 

Canton" 

1250 

Fulton 

40  34 

90  02 

655 

fir 

Floyd  D .  Haanond 

Carbondale  Sewage  Plant 

1265. Jackson 

37  44 

89  12 

420 

7f 

7A 

Harold  U.  Hill 

Carlinvill*  4  E 

12»u 

Macoupin 

1 

39  17 

89  49 

627 

6P 

Henry  B.  Hoeltlng 

Carlyle 

1288 

Clinton 

2 

3M  36 

89  22 

IP 

7A 

Kun  Wtr  It  Per  PI 

1296 

38  05 

88  10 

399 

SP 

Carpenter  1  SW 

1304 

Madison 

I 

38  S3 

3  9  -.4 

520 

Kin 

U.S.  Soli  Cons  Ser 

1329 

Clark 

7 

39  Lfl 

88  00 

648 

SP 

Walter  A.  Newl in 

Ceotralla  4  I 

1386 

Marlon 

a 

38  31 

89  1? 

494 

SP 

Edgar  V.  Cavanaugh 

ChandlervlUe 

1412 

l 

40  03 

9v  l"i 

OP 

W.  D.  Upp 

1420 

Brady 

41  24 

88  17 

510 

7A 

Charleston 

1436 

Coles 

7 

3'H  3d 

88  11 

686 

6P 

SP 

Wllllaa  H.  Dykes 

Chenon 

1473 

1 

40  44 

88  44 

720 

SP 

5P 

C.  Merle  Parry 

Chester 

1491 

Randol ph 

4 

37  54 

69  50 

381 

7A 

Acklas  H.  Martin 

Chicago  Cal  Treat  Wks 

1522 

3 

41  40 

67  36 

593 

KM1 

Chgo  Sanitary  Dlst 

1527 

41  30 

87  38 

634 

7P 

Chicago  Lakevlow  Pap  Sta 

1532 

Cook 

3 

41  58 

87  40 

651 

MID 

Cty  Engr  wtr  Purlf 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

3 

42  00 

87  40 

592 

N  1 1  I 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  Mayfair  Pap  Sta 

1542 

3 

41  58 

87  45 

647 

UT[i 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  M  Br  Puap  Sta 

1547 

Cook 

3 

41  58 

87  42 

S9S 

Will 

Chgo  Sanitary  Dlst 

1532 

Cook 

41  42 

87  36 

659 

kid 

Chicago  San  Dlst  Diep 

i 

Cook 

3 

41  50 

87  42 

602 

KID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  San  Dlst  Office 

1562 

Cook 

3 

41     ■>  v 

87  38 

898 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  S  Filter  Plant 

1564 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

KID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chgo  Springfield  puaplng 

1567 

Cook 

3 

41  55 

87  44 

630 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  Un 1  vers  1 1  y 

if,?: 

Cook 

41  47 

87  36 

594 

'in 

KID 

Cole ago  TO  Airport 

1577 

3 

41  47 

87  44 

623 

M  i  1- 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

Chicago  TO  City 

1582 

3 

41  53 

87  38 

823 

KID 

MID 

Chlllicoth* 

1627 

1 

40  55 

89  29 

490 

David  H .  Dugan 

Cicero 

Cook 

3 

41  SI 

87  46 

Sum 

71' 

7P 

George  D.  Lukes 

Clsne  Brown  Canp 

1664 

Wayne 

3B  31 

88  24 

KID 

Clinton  1  S 

De  Witt 

1 

40  08 

86  58 

746 

6P 

C.    E .  Corrlngton 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

4 

37  30 

89  15 

540 

hP 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

Colllnsvllle 

1825 

Madison 

4 

38  40 

89  59 

500 

KID 

Noraa  E.  Evanko 

Coultervlll* 

1944 

Randolph 

* 

38  11 

89  36 

590 

win 

Harley  L.  Isoa 

2011 

Will 

41  27 

87  38 

675 

MID 

Danville 

2140 

Vernlllon 

7 

40  08 

87  38 

602 

TP 

7P 

Radlo*Statlon  WDAN 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

7 

40  08 

87  39 

555 

7A 

Ben  Burt 

Decatur 

2193 

Macon 

1 

39  51 

88  57 

682 

7P 

7P 

Aael la  Cooradt 

Dlzon 

2348 

Lee 

6 

41  50 

89  29 

696 

6P 

6P 

Wll 1 laa  W .  Shuck 

2417  McLean 

40  23 

88  51 

794 

MID 

Du  Quoin 

24831  Perry 

4 

38  01 

89  14 

468 

6P 

6P 

G.  H.  Knetzger 

Dwight  St.  Reforaatory 

2502 

Livingston 

41  05 

88  28 

641 

HID 

East  Saint  Louis 

2614 

St.  Clair 

* 

38  37 

90  07 

413 

7P 

1A 

Union  Ele.  of  111 . 

Bdelstein 

M42 

} 

40  57 

89  38 

MID 

Russell  Peck 

2fi7'3 

38  49 

89  58 

554 

6P 

Ef f lnghaa 

3887 

Eff lnghaa 

7 

39  07 

88  33 

SP 

6P 

Efflnghaa  Water  Co. 

Elgin 

.'736 

Kane 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W.  0.  Beckner 

El  lzabethtown 

2750 

Hardin 

S 

37  27 

66  18 

357 

SP 

U.S.  Forest  Ranger 

Elsab 

1800 

4 

36  57 

90  22 

429 

SP 

The  Prlnclpla  Col. 

Evanston  Puaplng  Sta. 

3888 

Cook 

42  02 

87  41 

625 

HID 

Fairbury  Water  Works 

2923 

Livingston 

1 

40  44 

86  31 

691 

Kin 

Dept.  of  Wtr  Works 

F»lrf leld 

3931 

7 

38  23 

88  22 

451 

SP 

SP 

Earl  Wilson 

Finer  City 

3993 

1 

40  14 

88  38 

732 

MID 

Roy  Neal 

Flora 

310S 

Clay 

1 

38  40 

88  29 

490 

6P 

6P 

Clay  Coun^  Hosp- 

Freeport 

3257 

Stephenson 

42  IB 

89  37 

762 

7P 

TP 

Freeport  Sewage  Plant 

Stephenson 

6 

42  17 

89  36 

751 

7A 

Sewage  Treataent  Pi 

Fulton  Daa  13 

3290 

Whiteside 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 
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Galatla  1  V 

3304 

Saline 

S 

37  51 

68  37 

410 

HID 

Josephine  Harris 

Galena 

3312  Jo  Daviess 

A 

42  25 

90  26 

603 

SP 

Orrln  A.  Mernfield 

3320  Knox 

40  57 

90  22 

780 

VIC 

"■P 

Calva 

33351  Henry 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

6P 

Arthur  Z.  Johnson 

3384 

Henry 

6 

41  27 

90  09 

639 

a 

Mrs.  K.  J.  Bessant 

Gibson  City 

3413) Ford 

40  28 

88  23 

753 

6P 

Edward  P.   Bergs  trow. 

Gladstone  Daa  18 

3453 

Henderson 

4 

40  50 

91  04 

8A 

Corps  of  Engineers 

Glendale  Exp.  Para 

3462 

Pope 

37  26 

88  41 

500 

HII 

Golconda  Daa  SI 

J52.;  Pope 

I 

37  22 

88  29 

354 

6A 

6A 

Corps  of  Engineers 

Golden 

3530|  Adaas 

1 

40  06 

91  01 

725 

SP 

G.  W.  Nethery 

Grafton 

157_ 

1 

38  58 

90  26 

7A 

John  A.  DeSherlla 

Grand  Tower  2  N 

3595!  Jackson 

i 

37  40 

89  30 

367 

7A 

John  A.  Dickson 

39  20 

90  12 

556 

MID 

Greenup*1*1 

3683;  Cumberland 

7 

39  15 

88  10 

554 

11 

Ettelbrlck  Shoe  Co. 

Greenville 

1  3693:  Bond 

s 

38  53 

89  24 

S63 

TP 

TP 

Deane  J.  McAllster 

Grldley 

3709  McLean 

40  45 

88  53 

732 

SP 

Exra  D.  Stoller 

Grlggsvllle 

3717  Pike 

I 

1S>  43 

90  44 

685 

SP 

SP 

Krs.  Ellen  Harvey 

3850  Calhoun 

3'.-  <K 

90  37 

700 

SP 

A.  B.  Caapbell 

Harrisburg 

I  3879'  Saline 

5 

37  44 

88  32 

366 

6P 

SP 

Clyde  Plttaan 

Harrlsburg  Disposal  PI 

',  3884  Saline 

5 

37  14 

88  31 

61 

W.  Harrison  Klbler 

|  39301  Mason 

40  18 

90  03 

451 

7P 

TP 

L.  L.  Euteneuer 

Bavana  No.  2 

3940  Mason 

: 

40  18 

90  04 

460 

7A 

Ewald  R.  Trlspe 

4101 

39  09 

69  29 

626 

SP 

SP 

John'V^Mushr'ush 

Boo pes  ton 

41 9* 

' 

40  28 

87  40 

717 

SP 

SP 

42691  McLean 

1 

40  40 

68  56 

740 

HID 

111 .  State  Wtr  Sur 

Hutsonvllle 

4312  Craaford 

1 

39  07 

87  40 

MID 

Ed  W.  Dry 

Hutsonvllle  Pwt  Plant 

4317  Crawford 

7 

87  40 

7* 

111  public  Serv  Co 

Illinois  City  Daa  16 

4355  Rock  Island 

' 

41  2! 

91  01 

554 

SA 

Corps  of  Engineers 

Jacksonville 

4442  Morgan 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

SP 

Jacksonville  Sewage  PI 

1  4447  Morgan 

1 

39  44 

90  14 

575 

Municipal  Sew  Tr 

Janesvi lie 

4465  Cuaberland 

1 

1  39  22 

88  15 

Mil 

Albion  F.  Edwards 

Jersey v i : l e 

4489  Jersey 

39  07 

90  20 

635 

SP 

Edaln  M.  Porter 

Joliet  Brandon  Rd  Daa 

Will 

41  30 

88  06 

543 

7J 

Corps  of  Engineers 

Joliet  WB  Airport 

4535  Will 

: 

41  30 

98  10 

584 

MID 

HII 

U.S.  Weather  Bureau 

45931  Kankakee 

41  01 

87  53 

631 

Tf 

TP 

Kankakee  Water  Co. 

Kankakee  4  h*T 

4598i  Kankakee 

41  08 

87  56 

620 

6f 

SP 

M.  A.  Durand 

Kankakee  Sewage  Plant 

,  4603|  Kankakee 

41  oe 

87  53 

642 

MIC 

Mun  Seance  Tr t  PI 

4655  Mercer 

41  OC 

90  57 

540 

84 

Alfred  M.  Morris 

471«  Henry 

41  1! 

89  54 

800 

a 

51 

Kewanee  Baker  Park 

Lacon 

480S  Marshall 

41  0' 

89  24 

Bt 

M 

Richard  B .  Stlth 

La  Harpe  1  SI 

4623  Hancock 

1 

40  3! 

90  56 

691 

n 

a 

Kent  Caapbell 

Lanark 

1  4979  Carroll 

42  0< 

89  5C 

883 

Mir 

Wl 1 liaa  I.  Aurand 

La  Salle 

4922  La  Salle 

41  2( 

89  0C 

522 

7F 

31 

Vestclox  GTI  Corp. 

La  Salle  1  S 

4923  La  Salle 

41  11 

89  Ot 

7J 

Arthur  J.  Fischer 

Lavrencevilie 

4959  Lawrence 

38  4< 

1     87  41 

472 

m 

Frank  Bray 

503 

L  40  21]     88  At 

780 

71 

0.  J.  L*re 

Lincoln 

507 

jj  McLean 

1    40  n 

89  2: 

591 

71 

71 

John  Zurkaaaer  Jr. 

Lincoln  No.  2 

50841  Logan 

U  40  0 

89  21 

600 

7J 

George  L.  Salth 

Lock  port  Lock  4  Du 

I  513U  Will 

41  3 

88  0! 

585 

Mil 

Corps  of  Engineers 

Relei 


otauon 

Index  No. 

bounty 

Drainage: 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refei 

to 
tables 

Temp 

Precip 

-.1  it, 

41  34 

88  05 

585 

Mil' 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3  4 

S218 

in  46 

88  30 

480 

win 

Carl  E  Farrell 

3  4 

J272 

Tazewell 

10  12 

89  21 

646 

6P 

T.  L.  Ilaensel 

3 

5280 

McDonough 

40  28 

90  40 

702 

8P 

W.  3  Newell 

3 

Makanda  1  NW 

V,!  <  1 

17  1M 

H9  14 

680 

6P 

6P 

Harvey  B .    Hart  Hue 

2  3  S 

McHenry 

42  IS 

88  36 

819 

hi' 

8P 

2  3  5 

7 

a  1 3 1 

Ful ton 

40  30 

90  24 

S46 

HID 

Joseph  Ace  McCance 

3  4 

Marlon 

5342 

Williaason 

37  44 

88  55 

448 

5P 

C.  N.  Daniel  son 

3 

.  16  I 

40  02 

88  57 

725 

Kill 

Nelson  R.  Salth 

3  4 

Marseilles  Lock 

5373 

La  Salle 

41  20 

88  45 

486 

7A 

Cor pa  of   Eng Intern 

3 

Marshal  1 

S  (80 

Clark 

39  23 

87  42 

606 

8P 

Erneat  Thoans  Pine 

3 

Mascoutah 

St.  Clair 

38  29 

89  48 

42S 

BS 

Dr.  R.  F.  Llscher 

3 

Mason  City 

5413 

40  12 

89  42 

561 

mn 

Charles  Fl lnspach 

3  4 

5430 

39  28 

88  21 

718 

HID 

Kin 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

2  3  3 

McHenry 

5493 

McHenry 

42  21 

88  16 

750 

mn 

Fred  C.  Feltx 

3  4 

Mc Henry  2  S 

5498 

42  19 

88  IS 

742 

6P 

John  J .  Darning* 

3 

HcLeansboro 

53 19 

38  05 

88  32 

300 

SP 

6P 

2  3  5 

Kedora 

3539 

Macoupin 

39  10 

90  08 

622 

7P 

M .  F .  Dodge 

3 

S713 

Woodford 

40  54 

H<t  I)? 

731 

TP 

7P 

City  of  Mlnonk 

2  3  S 

Wo line  WD  Airport 

S7S1 

Rock  Island 

41  27 

■H,  11 

S69 

MID 

HID 

U.S.    Weather  Bureau 

2  3  4  5 

7 

:>7..h 

40  55 

90  38 

770 

OP 

6P 

Prof.  1,4 le  Flnley 

2  3  5 

7 

Hontlcel lo 

5791 

40  02 

88  34 

659 

4P 

C.  H.  Wlttlg 

Morris 

3820 

Grundy 

41  21 

88  26 

7A 

Roy  Webb 

3 

Morris  3  HE 

Grundy 

41  24 

88  22 

549 

SP 

6P 

Dona  Id  M  Pyatt 

2  3  5 

:,  h  3  i 

WhI testde 

41  49 

B9  58 

670 

7P 

7P 

Ral ph  K .  Green 

2  3  3 

7 

5841 

39  25 

89  27 

638 

HID 

Frank  A.  Lowle 

3  4 

0H4-. 

49  25 

89  26 

638 

TP 

TP 

2  3  3 

7 

Mount  Carael 

:.*kn 

Wabash 

38  25 

87  46 

465 

SP 

7A 

Frank  D.  Talley 

2  3  5 

7 

Mount  Carael  Wtr  Wks 

5893 

Wabash 

38  25 

87  45 

424 

HID 

Mt  Carael  Wtr  Wks 

3  4 

5B01 

Carrol  1 

42  05 

89  58 

917 

TP 

7P 

Jaaes  Y.  HcCray 

2  3  5 

5917 

39  04 

89  43 

681 

SP 

Henry  W.  Johnson 

3 

Mount  Pulaski 

..'<,■  7 

40  00 

89  17 

687 

SP 

3 

Mount  Sterling 

593  S 

Brown 

39  59 

90  46 

711 

7P 

F.  E.  Sahland 

3 

Mount  Vernon  4  N 

5943 

Jefferson 

38  22 

88  55 

6P 

7A 

Radio  Station  WMIX 

3  3  5 

7 

5983 

37  46 

89  19 

420 

HID 

Murphysuoro  Wtr  Co 

3  4 

Nashville  3  NW 

6011 

38  23 

69  25 

505 

SP 

R.  E.  Schlatter 

3 

Newark  7  E 

8089 

Kendall 

41  32 

88  27 

Warren  8.  Gray 

3 

New  Boston  Daa  17 

6080 

Mercer 

41  11 

91  03 

548 

8A 
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3 

New  Boston 

«0«f. 

41  10 

91  00 

571 

7A 

3 

New  Burnslde 

6093 

Johnson 

37  35 

88  46 

560 

7P 

7P 

Miss  Mae  McCabe 

2  3  5 

Newton 

6159 

39  00 

88  10 

513 

6P 

SP 

George  H.  Payne 

2  3  4  3 

Olney  Radio  Station 

Richland 

38  42 

88  04 

SP 

5P 

Radio  Station  WVLM 

2  3  5 

7 

6490 

Ogle  * 

42  01 

69  20 

700 

MID 

Carnatloo  Company 

3  4 

6492 

Ogle 

42  01 

89  20 

B  A 

3 

Ottawa  W°rlt* 

6526 

La  Salle 

41  22 

88  50 

474 

TP 

71' 

John  A.  Beed 

2  3  5 

7 

6558 

39  00 

87  37 

514 

7P 

TP 

H.  H.  Gaddls 

2  3  5 

6579 

39  23 

89  OS 

696 

TV 

TP 

C .   E .  Schuaac  her 

2  3  5 

Paris  Sewage  Plant 

6605 

Edgar 

39  37 

87  41 

735 

UII> 

City  of  Paris 

3  4 

Paris  Water  Works 

6610 

Edgar 

39  38 

87  42 

739 

7P 

7P 

2  3  5 

6661 

Lee 

41  41 

88  59 

928 

5P 

W.   A.  Woods 

3 

66T0 

Adaas 

39  49 

91  14 

640 

8P 

Edith  A.  Robblns 

3 

6T06 

40  37 

89  39 

443 

Corps  of  Engineers 

3  4 

Peoria  WB  Airport 

6T11 

Peoria 

40  40 

89  41 

654 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  4  3 

7 

Peotone 

672S 

Will 

41  20 

87  48 

722 

2P 

3 

6760 

40  01 

89  51 

524 

4P 

Frank  0.  Ralney 

6819 

40  45 

88  11 

670 

MID 

Isaac  B.  Griffith 

3  4 

Pittsfleld  Water  Works 

6833 

Pike 

39  39 

90  48 

724 

MID 

Rayaond  T.  Loyd 

3  4 

Pleasant  Hill  2  E 

Pike 

39  27 

90  50 

540 

61' 

Lou  Galloway 

6910 

40  53 

88  37 

647 

BP 

SP 

Lewis  Tebei*"6 

2  3  S 

7 

p°nir"C  du  Roch 

6973 

Randolph0" 

38  05 

90  06 

390 

HID 

3  4 

6996 

41  21 

89  28 

700 

HID 

Miles  W.  Bryant 

3  4 

7004 

40  57 

89  47 

745 

hP 

Frank  S.  Stewart 

3 

Prophetstoan 

7014 

Whiteside 

41  40 

89  56 

625 

HID 

111  Northern  Ut  Co 

Qulncy 

T06T 

Adaas 

39  57 

91  24 

601 

7P 

7P 

2  3  5 

Qulocy  CAA  AP 

r072 

39  56 

91  11 

670 

mn 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  4  5 

7 

Qulncy  Daa  21 

7077 

39  54 

91  26 

483 

BA 

Corps  of  Engineer* 

3  4 

Qulncy  Meaorlal  Bridge 

7082 

39  56 

91  24 

7A 

Kelvin  Brlnkoetter 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

7150 

Chaapalgn 

40  18 

88  09 

744 

Mil' 

MID 

U.  S.  Air  force 

2  3  4  5 

7 

Red  Bud 

7157 

Randolph 

2 

38  13 

90  00 

444 

6P 

Dr.  H.  LeSaulnier 

3 

7244 

2 

38  22 

89  11 

544 

MID 

Mrs.    MKhel  Martin 

3  4 

7338 

7 

40  40 

88  11 

786 

7P 

TP 

R.  E.  Bradbury 

2  3  5 

7 

6 

41  55 

89  04 

798 

3P 

California  PkR  Corp 

3 

Rockford 

7375 

Winnebago 

42  15 

89  05 

720 

6P 

6P 

F.  W.  Knowlton 

2  3  5 

Rock ford  4  HE 

7377 

Winnebago 

8 

42  17 

88  59 

830 

7A 

3  6 

Rockford  CAA  AP 

7382 

0 

42  12 

89  06 

734 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  4  5 

7 

. 

41  31 

90  34 

568 

9A 

3 

SP 

Harry  Wllllaa* 

3 

Rushvllle 

7551 

Schuyler 

40  07 

90  34 

683 

6P 

2  3  5 

Ste  Marie 

7603 

Jasper 

7 

38  56 

88  01 

448 

7A 

Judson  E.  Caaeron 

7636 

3 

38  37 

88  57 

544 

SP 

3 

Shawneetown  New  Town 

7859 

$ 

37  43 

88  10 

350 

'.A 

3 

7 

39  55 

87  49 

7A 

3 

Skokle  N  S  Treat  Works 

7990 

Cook 

3 

42  01 

87  43 

600 

HID 

ChRO  Sanitary  Diet . 

3  4 

Sparta 

V.  indolph 

38  0M 

89  42 

338 

SP 

6P 

How*  V .  Morgan 

2  3  3 

7 

Springfield  WB  Airport 

1 

39  50 

89  40 

387 

HID 

MID 

2  3  4  S  6 

7 

Springfield  Wft  City 

8194 

Buesaow 

39  4H 

89  39 

398 

■  ID 

HID 

2  3  4  3 

Stlckney  W  3  Treat  Whs 

41  49 

87  46 

686 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3  4 

Stockton 

JO  |  views 

4 

42  21 

90  00 

1000 

SP 

5P 

E.  A.  Curtlsa 

2  3  5 

7 

Streator 

La  1911* 

41  07 

88  50 

625 

8P 
KID 

J.  F.  Prafcke 

3 

Sullivan  Water  Works 

8389 

2 

39  34 

86  37 

686 

3  4 

8452 

8 

41  59 

88  41 

840 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  nuiiber  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  poet  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  other- 
wise shown  by  footoote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 

Amounts  in  Table  4  are  from  recording  gages.     Traces  are  not  shown. 

Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,   4,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry.     When  hourly  precipitation  is  missing 
otr  accumulated  for  several  days,  only  the  first  and  last  days  are  shown  in  Table  4. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

6      Station  not  equipped  with  a  recording  gage.     See  Table  4  for  6-hourly  measured  amounts. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

S3     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  lncxudes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Kansas  City,  Mo.   —  10-31-51  --  1160 
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NOTE:     Beginning  with  the  October 
1951  issue  of  Cliraatological  Data, 
Table  4,  Hourly  Precipitation,  will 
be  discontinued  due  to  curtailment 
of  the  funds  necessary  for  process- 
ing and  publication  of  these  data. 
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Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

The  average  temperature  for  October  1951  was  57.4°.  The  fact  that  the  month's  average  tem- 
peratures for  the  State  were  1.5°  above  normal  was,  in  large  part,  due  to  the  periods  Oc- 
tober 1-6  and  13-18  being  much  above  normal.  Thus,  a  considerable  temperature  excess  was 
built  up,  even  though  the  period  from  the  7th  through  the  11th  was  below  normal.  The  last 
decade  of  the  month  lacked  any  pronounced  temperature  trend.  During  the  first  period  of 
above-normal  temperatures,  a  reading  of  92°  was  reported  at  Harrisburg,  East  Saint  Louis, 
Alton  and  Olney  on  October  4th,  which  was  the  date  on  which  the  highest  temperature  of  the 
month  occurred  at  the  majority  of  Illinois  stations.  The  lowest  reading  observed  at  any 
reporting  station  in  Illinois  during  October  was  24°  at  Marengo  on  the  11th.  The  range  in 
mean  temperatures  was  from  62.2°  at  Cairo  to  51.5°  at  Marengo. 

The  range  in  total  precipitation  was  great  with  a  monthly  total  fall  of  7.44  inches  reported 
from  Galena  and  only  0.97  inch  from  Mount  Carmel .  The  State  averaged  3.13  inches  which  is 
0.46  inch  in  excess  of  normal.  Stations  in  the  southern  two-thirds  of  the  State  reported 
precipitation  totals  which  were,  in  nearly  all  cases,  within  0.25  inch  of  normal.  However, 
rainfall  reported  during  October  from  observing  points  in  the  northern  third  of  the  State 
averaged  1.11  inches  in  excess  of  normal.  Heaviest  24-hour  amounts  were  measured  on  either 
the  7th  or  23rd  of  the  month  by  most  stations. 

At  the  end  of  October,  roughly  a  third  of  the  Illinois  corn  crop  had  been  harvested  and  less 
than  5%  of  the  soybean  crop  remained  to  be  combined,  although  frequent  rains  during  the  last 
ten  days  of  the  month  had  caused  general  delay.  Wheat  seeding  was  nearing  completion  and 
precipitation  was,  therefore,  not  entirely  disadvantageous.  There  had  been  no  general  hard 
freeze.  However,  reporting  points  in  the  northern  third  of  the  State  obtained  readings  in 
the  upper  20' s  during  the  last  three  days  of  the  month  and  there  were  isolated  instances  of 
lower  readings. 

No  major  storms  were  reported.  Heavy  rains  on  the  23rd  caused  some  local  damage  in  southern 
localities. — JTC 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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90 

19 

2.06 

0.1 

7 

1942 

56.2 

89 

15 

1.91 

T 

7 

1899 

59.6 

94 

13 

3.33 

T 

7 

1921 

55.9 

86 

27 

2.39 

T 

7 

1943 

55.1 

89 

21 

2.08 

T 

7 

1900 

62.0 

93 

23 

2.48 

0 

6 

1922 

58.7 

96 

22 

2.27 

0.0 

6 

1944 

56.1 

94 

21 

1.21 

T 

3 

1901 

56.7 

92 

21 

2.14 

0 

6 

1923 

52.0 

86 

18 

3.73 

0.2 

7 

1945 

53.9 

84 

24 

1.66 

T 

& 

1902 

57.3 

93 

23 

2.15 

0 

6 

1924 

60.3 

92 

21 

1  .02 

0 

4 

1946 

59.7 

93 

26 

3.18 

T 

6 

1903 

55.1 

91 

16 

2.49 

T 

5 

1925 

46.6 

90 

1 

3.94 

2.3 

14 

1947 

63.6 

92 

28 

3.13 

0 

7 

1904 

55.1 

88 

21 

0.70 

T 

4 

1926 

54.9 

92 

20 

3.79 

T 

10 

1948 

53.3 

85 

16 

1.93 

0 

7 

1905 

54.1 

96 

16 

4.25 

T 

8 

1927 

59.2 

92 

26 

3.82 

T 

7 

1949 

58.8 

91 

21 

5.17 

T 

8 

1906 

54.3 

86 

16 

1.65 

T 

5 

1928 

58.2 

95 

17 

4.15 

0 

10 

1950 

60.7 

92 

26 

1.30 

T 

4 

1907 

53.1 

89 

17 

1.67 

T 

5 

1929 

54.4 

85 

26 

3.45 

1.9 

11 

1951 

57.4 

92 

24 

3.13 

T 

8 

1908 

55.1 

91 

15 

0.47 

T 

3 

1930 

53.7 

90 

16 

2.20 

T 

6 

1909 

51.7 

94 

13 

2.58 

T 

6 

1931 

59.8 

91 

28 

3.67 

T 

11 

1910 

58.2 

97 

10 

3.37 

0.1 

5 

1932 

54.6 

86 

21 

3.83 

T 

7 

PERIOD 

56.0 

2.86 

0.1 

1911 

54.3 

92 

19 

2.89 

T 

10 

1933 

54.1 

88 

20 

2.80 

T 

9 

Data  for  the  period  beginning  with  1949  to  date  have  been  weighted  on  an  areal  basis  and  arc  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this  table 
for  earl ier  years . 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Table  2 


Station 

Temperature 

Precipitatic 

n 

Average 

Departure 
from  normal 

1 

A 

2 

• 

a 

■ 

t 

e 
a 

a 

■ 

s 

1 
a 

No  of  days 

Total  | 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

e 

& 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  days 

Max.  90' 
or  above 

i* 

3s  o 

3 

o 

Marc  depth 
on  ground 
at  obsn. 

s 
a 

• 

o 
S 

0 

• 

o 

a 

5 
o 

1  S 

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 

56.7 

2.6 

88 

29 

31 

291 

0 

2 

3 

52 

.99 

.98 

6 

■°o 

1  i 

:i 

0 

Antioch 

52.8 

1.1 

84 

29 

29* 

392 

0 

3 

3 

48 

.76 

.90 

9 

2 

0 

Aurora  College 

53.4 

1.5 

87 

25 

29 

379 

0 

5 

2 

64 

-  .23 

.61 

23 

0 

10 

•i 

0 

Chicago  Heights 

53.9 

88 

26 

29 

367 

0 

6 

3 

15 

.45 

1.21 

6 

1 

Chicago  University 

55.2 

1.2 

87 

33 

31 

334 

0 

0 

2 

93 

.40 

.94 

6+ 

8 

3 

0 

Chicago  WB  Airport 

54.9 

2.4 

90 

31 

29+ 

342 

1 

2 

2 

73 

.17 

.92 

23 

T 

0 

J 

0 

Chicago  WB  City 

56.0 

.9 

88 

34 

31 

319 

0 

0 

3 

30 

.74 

1.06 

23 

.0 

8 

1 

Cicero 

55.9 

1.8 

89 

30 

29 

317 

0 

2 

3 

18 

.57 

1.33 

7 

0 

9 

2 

1 

Dixon 

54.3 

1.8 

85 

26 

31 

358 

0 

6 

3 

36 

.50 

1  .22 

18 

1 

s 

12 

1 

0 

Freeport 

52.7 

1.4 

82 

29 

29+ 

396 

0 

6 

5 

OS 

2.34 

.83 

18 

T 

12 

(. 

Pulton  Dam  13 

54.2 

1.2 

82 

30 

31 

356 

0 

2 

4 

40 

1.81 

1.30 

7 

T 

3 

1 

Galesburg 

55.9 

87 
88 

30 

31 

315 

0  . 

1 

4 

41 

1.80 

1.30 

18 

.0 

10 
10 

3 

2 

Galva 

56.  M 

2.1 

28 

31 

304 

0 

3 

3 

67 

1.08 

1.12 

18 

.0 

3 

1 

Joliet  WB  Airport 

53.9 

2.3 

88 

27 

29 

367 

0 

3 

3 

27 

.45 

1.14 

6 

.0 

10 

3 

1 

Kankakee 

55.9 

1.7 

87 

30 

29 

313 

0 

2 

3 

06 

.33 

.98 

23 

.0 

7 

3 

0 

Kankakee  4  W 

55.7 

87 

29 

29 

320 

0 

2 

2 

66 

-  .04 

7 

0 

2 

1 

Kewanee 

56.3 

3.0 

86 

28 

31 

305 

0 

1 

3 

68 

1.06 

.0 

0 

11 

Lacon 

57. 9M 

89 

29 

31 

0 

1 

3 

59 

10 

La  Salle 

55.8 

1.1 

90 

30 

31 

318 

1 

1 

3 

.05 

Marengo 

51.5 

.0 

84 

24 

11 

431 

0 

9 

3 

25 

.48 

S«#  r«f<T«t>c*  aotmm  folio*. m  Stfttloa  Indax. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  ILLIN0IS 

Table  2-Conhnued  OCTOBER  1951 


Station 

Temperature 

Precipitation 

o 

b> 

s 

> 

< 

Departure 

trom  normal 

Highest 

■2 
Q 

LoweBt 

M 

Q 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  days 

Mai.  90' 
or  above 

Min.32' 
or  -below 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

0 

o 

S 
0 

| 

o 
in 

1.00  or 
more 

Minonk 

56 

2 

1 

9 

90 

4 

30 

31 

301 

1 

3 

3 

25 

63 

1 

05 

7 

.0 

0 

3 

3 

1 

Mol ine  WB  Airport 

// 

54 

6 

2 

6 

86 

1+ 

29 

31 

350 

0 

1 

3 

75 

1 

36 

1 

03 

23 

T 

12 

3 

Monmcu  t  li 

55 

6 

1 

2 

88 

4 

31 

31 

317 

0 

2 

4 

09 

1 

42 

39 

18 

.  0 

0 

11 

3 

Morris  3  NE 

56 

0M 

2 

4 

39 

4 

316 

0 

2 

87 

23 

94 

3 

Morrison 

54 

g 

1 

6 

87 

1 

28 

31 

336 

0 

4 

3 

62 

99 

90 

18 

t° 

o 

11 

4 

n 

Mount  Carroll 

53 

8 

2 

3 

34 

28 

371 

0 

5 

3 

86 

1 

19 

78 

13 

T 

0 

12 

4 

0 

Ot  tawa 

56 

0 

1 

9 

90 

4 

30 

31 

311 

1 

2 

2 

95 

40 

74 

23 

.  0 

o 

,, 

3 

o 

Pont  iac 

56 

5 

9 

88 

4 

31 

302 

0 

1 

2 

70 

05 

33 

7 

,  0 

o 

9 

3 

o 

Rockf ord 

54 

2 

1 

9 

85 

2+ 

27 

31 

361 

0 

6 

4 

23 

1 

44 

1 

:,<i 

13 

T 

0 

10 

3 

1 

Rock  ford  CAA  AP 

52 

5 

2 

5 

85 

4 

29 

29+ 

406 

0 

4 

4 

26 

1 

45 

97 

18 

T 

0 

13 

4 

0 

Stockton 

52 

1 

82 

1+ 

25 

31 

414 

0 

5 

6 

41 

3 

83 

1 

67 

21 

T 

0 

13 

5 

2 

Sycamore 

52 

6 

9 

37 

4 

28 

31 

406 

0 

4 

3 

21 

19 

84 

13 

.  0 

o 

8 

2 

0 

Walnut 

56 

0 

2 

5 

86 

4 

27 

31 

312 

0 

1 

3 

38 

1 

14 

1 

48 

13 

.  0 

0 

7 

Waukegan 

53 

2 

1 

3 

8S 

4 

29 

29+ 

389 

0 

4 

2 

71 

01 

95 

7 

.  0 

0 

1 

o 

Wheaton  College 

55 

1 

88 

4 

29 

29 

339 

0 

5 

2 

94 

14 

35 

7 

.  0 

0 

10 

2 

o 

DIVISION 

54 

8 

1 

5 

3 

52 

1 

11 

T 

CENTRAL  DIVISION 

Bloomington  Normal 

53 

4 

3 

2 

90 

4 

30 

31 

256 

1 

1 

2 

22 

59 

76 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

Carlinville  4  E 

57 

9 

8 

90 

4 

29 

20 

261 

1 

2 

2 

37 

- 

34 

1 

38 

23 

.0 

0 

1 

1 

Charleston 

58 

SM 

2 

4 

90 

4 

32 

20 

246 

1 

1 

1 

70 

-1 

54 

74 

23 

T 

0 

4 

2 

0 

Chenoa 

53 

9M 

29 

31 

349 

2 

2 

93 

33 

1 

05 

7 

.0 

0 

5 

3 

1 

Danville 

57 

3 

3 

7 

88 

1  + 

30 

9 

279 

0 

4 

2 

97 

08 

2 

37 

23 

.  0 

0 

6 

1 

Decatur 

58 

4 

2 

2 

91 

4 

31 

31 

253 

1 

1 

2 

90 

25 

1 

60 

23 

T 

0 

7 

2 

1 

Effingham 

58 

9 

5 

90 

4 

33 

9 

233 

1 

0 

2 

32 

- 

46 

.  0 

0 

7 

0 

0 

Griggsville 

58 

3 

1 

2 

90 

4 

32 

20+ 

251 

1 

2 

2 

47 

49 

35 

6 

.0 

0 

7 

0 

Havana 

57 

4 

1 

3 

89 

4 

31 

29+ 

274 

0 

2 

2 

87 

32 

'TO 

23 

.  0 

o 

8 

3 

o 

Hil 1 sboro 

58 

3 

3 

90 

4 

33 

19+ 

242 

1 

0 

2 

18 

-1 

04 

1 

53 

23 

.  0 

o 

7 

1 

i 

Hoopeston 

57 

6 

3 

0 

89 

4 

31 

31 

270 

0 

1 

4 

25 

1 

.29 

2 

78 

23 

,  0 

o 

7 

2 

2 

Jacksonvi 1 le 

58 

4 

2 

2 

.84 

4 

33 

31 

242 

0 

0 

4 

15 

1 

19 

1 

56 

23 

T 

0 

6 

2 

Jerseyville 

59 

8 

2 

9 

91 

4 

32 

31 

211 

1 

1 

2 

20 

-1 

06 

1 

00 

23 

T 

0 

7 

2 

1 

La  Harpe  1  SW 

57 

4 

2 

3 

88 

4 

30 

8+ 

273 

0 

2 

3 

47 

94 

1 

00 

6 

.  0 

0 

10 

2 

1 

Lincoln 

57 

0 

1 

6 

90 

4 

30 

3 1 

281 

1 

2 

2 

95 

11 

1 

20 

23 

.  0 

0 

3 

1 

Mattoon 

56 

7 

89  . 

4 

33 

9+ 

288 

0 

0 

2 

74 

.36 

1 

70 

23 

.  0 

0 

5 

2 

1 

Morrisonville  1  E 

57 

5 

1 

4 

90 

4 

31 

31 

266 

1 

3 

2 

43 

- 

.43 

1 

61 

23 

.0 

0 

8 

1 

1 

Newton 

59 

9 

3 

5 

92 

4 

34 

9 

209 

1 

0 

3 

43 

26 

2 

33 

23 

.0 

0 

9 

1 

1 

Palest  ine 

58 

8 

1 

2 

92 

4 

31 

20 

238 

1 

2 

4 

01 

81 

2 

46 

23 

.  1 

0 

7 

3 

1 

Pana 

58 

5 

1 

6 

91 

32 

1 

1 

2 

44 

- 

.63 

1 

65 

23 

T 

0 

7 

1 

Paris  Water  Works 

56 

5 

5 

89 

4 

28 

20+ 

293 

0 

6 

2 

44 

- 

58 

»2 

05 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

Peoria  WB  Airport 

55 

2 

1 

7 

88 

4 

30 

31 

334 

0 

1 

2 

97 

.68 

1 

28 

6 

.0 

0 

11 

2 

1 

Quincy 

57 

8 

1 

1 

91 

4 

31 

31 

272 

1 

I 

2 

17 

- 

.27 

1 

04 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

Quincy  CAA  AP 

55 

5 

88 

4 

29 

31 

327 

0 

2 

2 

06 

.33 

91 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

Rantoul  Chanute  AP 

// 

55 

9 

88 

4 

32 

29+ 

310 

0 

2 

2 

99 

.22 

1 

57 

23 

.0 

0 

7 

2 

1 

Roberts  3  N 

56 

5 

2 

1 

88 

4 

29 

31 

293 

0 

4 

1 

96 

.69 

70 

7' 

.  0 

0 

5 

3 

0 

Rushville 

57 

5M 

1 

3 

90 

4 

31 

31 

272 

1 

1 

2 

33 

.10 

.39 

6 

.  0 

0 

8 

0 

Springfield  WB  Airport 

// 

56 

9 

3 

3 

89 

1 

33 

31 

291 

0 

0 

2 

89 

.36 

1 

54 

23 

T 

0 

6 

2 

2 

Springfield  WB  City 

53 

0 

2 

90 

4 

33 

31 

261 

1 

0 

89 

36 

1 

76 

23 

6 

2 

Table  Grove 

. 

57 

2 

1 

2 

88 

4 

31 

31 

278 

0 

1 

2 

50 

.02 

92 

6 

.  0 

0 

10 

2 

0 

Tuscola 

57 

6 

89 

4 

31 

31 

263 

0 

2 

2 

91 

.18 

.  0 

0 

6 

Urbana 

57 

1 

2 

2 

88 

4 

31 

31 

274 

0 

1 

2 

76 

.06 

1 

.80 

23 

.0 

0 

3 

.  2 

1 

Vandal ia  CAA  AP 

56 

4 

90 

4 

29 

20 

299 

1 

2 

3 

12 

1 

.43 

23 

T 

0 

6 

2 

2 

Virden 

57 

3 

83 

4 

31 

31 

270 

0 

1 

'  2 

54 

.49 

1 

.28 

23 

.0 

0 

9 

2 

1 

Watseka 

56 

4 

86 

4 

31 

20+ 

295 

0 

3 

3 

90 

1 

.  11 

2 

.62 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

White  Hall  1  E 

59 

7 

3 

0 

39 

4 

33 

20+ 

213 

o 

0 

2 

87 

.  40 

.. 

.  33 

23 

0 

o 

6 

3 

1 

Windsor 

57 

9 

1 

7 

89 

4 

32 

20+ 

258 

0 

2 

3 

06 

.07 

2 

.00 

23 

T 

0 

7 

1 

1 

DIVISION 

57 

5 

1 

3 

2 

81 

.14 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Alton  Dam  26 

59 

4 

92 

4 

33 

31 

220 

1 

0 

2 

55 

.  62 

.  97 

23 

.  0 

0 

9 

1 

0 

Anna  1  NW 

60 

2 

0 

37 

4+ 

33 

20 

193 

0 

0 

4 

23 

.71 

1 

.74 

23 

.0 

0 

10 

3 

2 

Belleville  Scott  AF 

// 

53 

9 

39 

4 

34 

20 

232 

0 

0 

3 

49 

.47 

2 

.12 

22 

T 

0 

5 

2 

2 

Cairo  WB  City 

62 

2 

1 

7 

88 

4 

36 

31 

155 

0 

0 

1 

94 

.82 

.  74 

31 

.0 

0 

1 

0 

Carbondale  Sewage  Plant 

60 

3 

1 

0 

89 

31 

136 

0 

1 

3 

00 

- 

.47 

1 

.50 

23 

.0 

0 

6 

2 

2 

Carlyle 

61 

9M 

4 

0 

90 

4 

35 

31 

135 

1 

0 

2 

72 

_ 

.64 

1 

.98 

23 

.0 

0 

7 

1 

1 

Cobden  2  S 

59 

8 

87 

4 

32 

20 

202 

0 

1 

4 

03 

1 

.46 

23 

.  0 

0 

10 

2 

2 

Du  Quoin 

61 

3 

2 

2 

38 

4 

34 

31 

165 

0 

0 

4 

24 

1 

.24 

2 

.71 

23 

.0 

0 

9 

2 

1 

East  Saint  Louis 

61 

3 

1 

7 

92 

4 

36 

20+ 

104 

1 

0 

.0 

0 

Elizabethtown 

61 

8 

90 

33 

160 

2 

0 

1 

61 

-1 

.68 

.45 

31 

T 

0 

7 

0 

0 

Fairfield 

59 

0 

3 

90 

4 

31 

20 

225 

1 

i 

•1 

44 

1 

.27 

2 

.43 

23 

T 

0 

8 

?. 

2 

Flora 

59 

7 

2 

1 

88 

4 

31 

31 

213 

0 

l  ' 

3 

76 

50 

2 

.86 

23 

T 

0 

6 

2 

1 

Golconda  Dam  51 

61 

1 

2 

0 

90 

5 

35 

31 

1 

0 

1 

44 

-1 

.36 

.45 

23 

.0 

0 

7 

0 

0 

Greenville 

34 

31 

0 

.0 

0 

Harrisburg 

60 

6 

5 

92 

4+ 

30 

20 

196 

3 

1 

2 

98 

.41 

1 

.65 

6 

.0 

0 

6 

2 

1 

Makanda  1  NW 

61 

1 

87 

4 

32 

20 

179 

0 

1 

4 

83 

2 

.05 

23 

.0 

0 

11 

3 

2 

McLeansboro 

61 

4 

2 

3 

90 

4 

34 

31 

171 

1 

0 

43 

.53 

1 

.23 

23 

.0 

0 

7 

?. 

1 

Mount  Carmel 

97 

-2 

.53 

.41 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

Mount  Vernon  4  N 

60 

2 

1 

8 

88 

4 

32 

31 

193 

0 

1 

4 

26 

.94 

.59 

23 

T 

T 

31 

8 

2 

1 

New  Burnside 

GO 

6 

1 

1 

39 

4 

29 

20 

197 

0 

1 

2 

85 

.65 

.36 

7 

.0 

0 

11 

3 

0 

Olney  Radio  Station 

60 

9 

3 

1 

92 

4 

33 

11  + 

186 

1 

0 

3 

.78 

.75 

3 

.10 

23 

T 

T 

31 

6 

1 

1 

Sparta 

60 

9 

1 

5 

90 

4 

32 

20 

173 

1 

i 

4 

96 

1 

.50 

3 

.18 

23 

.3 

T 

31 

6 

2 

2 

DIVISION 

60 

6 

1 

6 

3 

23 

.20 

T 

STATE 

57 

4 

1 

5 

3 

13 

.46 

T 

S*e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

ALBION 

.  13 

1.21 

1  43 

07 

ALE  DO 

T 

.98 

30 

.  07 

.  03 

.  72 

.13 

.  28 

'.  02 

.  82 

.  12 

ALTON  DAM  26 

T 

.02 

.42 

.  32 

T 

40 

ANNA     1  NW 

.02 

1.44 

.12 

1  74 

.  02 

ANNAWAN 

.03 

.66 

.44 

1.58 

.  10 

.  02 

!65 

ANTIOCH 

.02 

.18 

.90 

.40 

.70 

.  05 

47 

'45 

ARLINGTON  HEIGHTS  4 

SS  E 

.13 

1.27 

T 

.26 

.31 

.  05 

AURORA  COLLEGE 

.01 

.40 

.42 

.  55 

04 

TO 

AVON 

.01 

.35 

15 

20 

07 

BARRY 

1.20 

.98 

?54 

.11 

.26 

66 

BEARDS TOWN 

.10 

.45 

.79 

.02 

.  25 

.  15 

61 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

BASE 

T 

.14 

T 

.05 

2^12 

1 . 12 

T 

BENTLEY 

1.06 

.30 

T 

T 

i 

.06 

.  84 

BENTON 

.15 

1.85 

*25 

2 , 03 

BLOOM  I NGTON 

.  10 

.35 

.92 

.26 

.25 

.  66 

BLQOMINGTON  NORMAL 

.46 

.76 

.  01 

,  65 

.2i 

.98 

.85 

.19 

1 1 

.27 

1 .32 

.  05 

BRADFORD  CAA 

.  J2 

.05 

T 

1.11 

.32 

T 

.86 

15 

r 

.17 

.  78 

11 

BROOKPORT  DAH  52 

- 

.02 

.  77 

.30 

CAIRO  WB  CITY 

R 

T 

.01 

.16 

T 

.16 

.43 

CANTON 

T 

.90 

.43 

.  03 

.07 

.23 

.34 

.  56 

CARBONDALE  SEWAGE 

,  11 

1.07 

1.50 

.20 

CARLINV ILLE  4  E 

T 

,35 

.15 

T 

T 

.24 

1.38 

.04 

CARLYLE 

.30 

.23 

.05 

1.98 

.07 

.  08 

1.00 

.04 

.53 

.02 

CASEY 

.12 

2.26 

CENTRALIA  4  W 

.  05 

T 

.03 

.68 

2  82 

CHANDLERY  I  LLE 

.55 

.65 

.35 

1 .05 

.14 

CHASNAHON  DRESDEN 

.25 

1.18 

- 

- 

- 

.08 

- 

.04 

.20 

.04 

.75 

CHARLESTON 

.  28 

.12 

.56 

.74 

CHENOA 

.85 

1.05 

.22 

.66 

.20 

CHESTER 

T 

.45 

.03 

1.97 

1.30 

CHICAGO  HEIGHTS 

.05 

1.21 

.67 

.01 

T 

.15 

.74 

.20 

CH ICAGO  UN  I VERS  I TY 

T 

T 

.94 

.67 

T 

.15 

.05 

.05 

.94 

08 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

R 

T 

T 

.80 

.  57 

.15 

• 

.92 

.  06 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

T 

.89 

.78 

.21 

■ 

■  ^0 

CHILLICOTHE 

.71 

.82 

.  02 

T 

.  05 

!! 

AA 

*  ■  2f. 

.20 

PI(  ERO 

T 

.25 

1.33 

.09 

.25 

■  5 

'  So 

■ 

CLINTON  1  S 

.40 

.67 

'  \n 

1  - 

13 

COBDEN  2  S 

.03 

1.40 

26 

•  J~ 

■ 

1  '  JI 

■ 

DANV I  LLE 

.11 

.19 

DANV I LLE  SEWAGE  PL 

T 

.18 

T 

DECATUR 

.33 

.68 

X 

•  J"} 

DIXON 

.07 

.27 

.64 

01 

.13 

1.22 

_ 

ni 

AA 

DU  QUO 1 N 

.24 

.  72 

-~~ 

■  " 

EAST  ST  LOUIS 

.02 

.40 

T 

« 

EDWARDSV ILLE 

T 

.44 

.13 

_ 

HO 

'  If 

.  65 

EFF INGHA M 

.12 

.06 

.13 

T 

.  10 

.10 

1.06 

91 

02 

* 

*40 

50 

ELIZA  BE  THTOW  N 

.  14 

'  36 

'.  22 

.  05 

ELS  AH 

40 

.  80 

FA  I RF I  ELD 

.05 

1.23 

.34 

2.43 

.  08 

68 

.  06 

2  86 

.08 

FREE PORT 

.10 

.35 

.50 

.40 

.02 

T 

T 

.60 

83 

.25 

.72 

.60 

.  58 

FRELPORT  SEWAGE  PL 

.  14 

.23 

.04 

.80 

.01 

T 

.09 

.57 

.  46 

.03 

.  83 

.13 

.  89 

FULTON  DAH  13 

.60 

.11 

1.30  ' 

.10 

.41 

.45 

.  02 

.33 

.  08 

T 

.95 

GALENA 

T 

.30 

.86 

.82 

X 

T 

.30 

1.15 

.78 

2.15 

.24 

.  84 

GALESBURG 

.  14 

1.11 

.25 

.01 

1.30 

.41 

T 

.19 

.  66 

.29 

T 

T 

.48 

.55 

T 

1.12 

.16 

.  06 

.18 

.  72 

.30 

GENESEO 

.10 

.01 

.65 

.45 

.02 

.  10 

.  05 

1 .22 

.08 

.  05 

.04 

.66 

.32 

GIBSON  CITY 

1.  16 

.60 

.  02 

.08 

1.  80 

GLADSTONE  DAH  IB 

.05 

.  03 

.38 

,  87 

T 

.  10 

.80 

.28 

.02 

.20 

.57 

.06 

.93 

GLEN  DA  LE  EXP  FARH 

.13 

I  05 

.27 

.36 

GOLCONDA  DAH  5 1 

.35 

.01 

.45 

.23 

GOLDEN 

.  18 

98 

.25 

T 

T 

.  15 

.45 

.  69 

GRAFTON 

T 

39 

.20 

T 

T 

T 

.29 

.55 

.49 

GRAND  TOWER  2  N 

.16 

2.46 

2.51 

.58 

GREENV I LLE 

.  83 

1 .  72 

GS IDLEY 

.79 

1.11 

.05 

T 

.26 

66 

.25 

GRIGGSVILLE 

.56 

85 

.29 

.20 

25 

HARDIN 

.12 

.46 

.25 

1.26 

HARK ISBURG 

T 

1.65 

.15 

T 

.28 

.60 

.20 

HARRISBl'RG  DISPOSAL 

PL 

.95 

.25 

.62 

HAVANA 

T 

.75 

.60 

.04 

T 

T 

.34 

.90 

.11 

HAVANA  NO  2 

.22 

T 

.38 

1.14 

T 

.02 

.01 

T 

.31 

.10 

.  89 

HILLSBORO 

.25 

.  11 

.03 

.20 

1  .53 

T 

HOOPESTON 

.21 

1 .  14 

.01 

T 

T 

2.  78 

.04 

HI'  Tb  ONV  I  LLE  PWR  PL 

36 

T 

I.  19 

1 . 80 

.  70 

.10 

.15 

.69 

T 

.25 

.61 

.18 

.01 

.18 

.05 

T 

.  88 

J  At.  Kb  ON  V  I  LLE 

1.51 

.48 

.21 

1 .56 

JERSEYVILLE 

.64 

.12 

T 

.29 

1  .00 

.02 

JOLIET  BRANDON  RD 

T 

.23 

1.22 

T 

.11 

.05 

.21 

.12 

72 

JOLIET  WB  AIRPORT 

T 

1.  14 

.56 

.14 

.  05 

.30 

.82 

11 

KANKAKEE 

88 

.95 

T 

.08 

.98 

.12 

KANKAKEE  4  W 

T 

.46 

1.31 

.  04 

.  05 

.  55 

.23 

KE 1THSBURG 

.04 

.40 

.85 

.06 

.40 

.  12 

T 

.  14 

T 

■\l 

.76 

KEWANEE 

.09 

1.23 

.03 

1.04 

.17 

.12 

.  15 

.36 

.37 

T 

.69 

.35 

.39 

.21 

• 

.  51 

.37 

1 .  06 

LA  HARPE  1  SW 

T 

T 

1.00 

.37 

T 

.40 

.43 

.  01 

.85 

.23 

.03 

.01 

.47 

.82 

T 

.22 

.25 

.12 

.06 

.21 

.32 

.46 

LA  SALLE  1  S 

.01 

.27 

.79 

.17 

.20 

.17 

.16 

.02 

Va 

LAWRENCE  V  I  LLE 

1.40 

.  55 

3.81 

.  34 

.49 

.74 

.12 

1 .23 

.05 

LINCOLN 

'  .52 

.66 

.02 

T 

.29 

1 .20 

.10 

LINCOLN  NO  2 

.14 

.02 

.37 

.  78 

.02 

.02 

.30 

.60 

.65 

HAC  K INAW 

.14 

1  1.01 

.57 

1.  01 

24 

.01 

.99 

.39 

T 

T 

.24 

.32 

.66 

.12 

HA  KAN  DA    1  NW 

.02 

1  . 10 

.73 

.  26 

2 . 05 

.  15 

MARENGO 

.  03 

.46 

.37 

.02 

.86 

.45 

.46 

.35 

HAR ION 

.26 

.84 

.30 

1. 12 

MARSEILLES  LOCK 

.01 

.02 

1  .25 

.98 

• 

.  13 

.10 

.  30 

.  98 

MARSHALL 

I  .03 

•  .07 

.  01 

2 . 07 

.  04 

MASCOUTAB 

.21 

.12 

T 

.  61 

3  .35 

MATTOON 

.20 

.07 

.  64 

1  . 70 

MC  HENRY  2  S 

.22 

1  .10 

96 

T 

.03 

.55 

.  03 

.  05 

.49 

.37 

MC  LEANSBORO 

1  -°4 

.92 

.  09 

1 .23 

.  06 

ME  DORA 

.90 

.07 

.  35 

1.18 

HINONK 

.  70 

1 .  05 

.07 

.23 

.63 

.  46 

MOLINE  WB  AIRPORT 

R// 

T 

.04 

.22 

.95 

.15 

T 

.16 

.08 

.70 

.  11 

15 

T 

1  .03 

.07 

MONMOUTH 

.01 

.77 

.34 

.07 

1.39 

44 

01 

.04 

.75 

.24 

MORR I S 

.30 

1 . 13 

.05 

.05 

.23 

.03 

.70 

HORRIS  3  HE 

52 

94 

.  10 

.  06 

.  27 

.  53 

.34 

MORR I  SON 

.15 

.52 

65 

.01 

.02 

90 

T 

.  OS 

.30 

02 

•62 

.35 

HORR ISONVILLE  1  E 

.01 

T 

27 

.22 

.17 

1.61 

T 

MT  CARMEL 

.41 

T 

.18 

.22 

MOUNT  CARROLL 

.08 

T 

.50 

.52 

.04 

.30 

.  78 

.05 

.45 

.03 

.61 

.49 

MOUNT  OLIVE 

19 

.11 

.31 

1.40 

.02 

MOUNT  PULASKI 

.30 

.  80 

.14 

1 .30 

.06 

MOUNT  STERLING 

.85 

.40 

.05 

T 

.07 

.85 

08 

'MOUNT  VERNON  4N 

.20 

.35 

T 

.80 

2  59 

T  \ 

NASHVILLE  3  NW 

15 

.05 

.  60 

2.68 

NEWARK  7  E 

.78 

.42 

.04 

.22 

.03 

.09 

.  20 

.65 

.30, 

NEW  BOSTON  DAM  17 

.03 

.32 

.82 

T 

.12 

.48 

.20 

.02 

.14 

11 

.03 

.  96 

NEW  BOSTON 

T 

.03 

.35 

.86 

.21 

34 

.16 

.02 

.24 

.  05 

.  12 

83 
.  16 

NEW  BURNS IDE 

.03 

.20 

.86 

.  38 

.53 

NEWTON 

.05 

.05 

.49 

.41 

2.33 

.05 

OLNEY  RADIO  STA 

T. 

.40 

.08 

3.10 

10 

OREGON  WATER  *KS 

.08 

.10 

.96 

03 

.01 

.65 

.52 

.01 

.05 

.03 

.03 

.90 

OTTAWA 

T 

65 

73 

19 

.  15 

z\ 

.74 

.17  ! 

PALESTINE 

.05 

.05 

54 

71 

2  48 

.02 

PAN  A 

.25 

.15 

.28 

1  .65 

PARIS  WATER  WORKS 

.  12 

.18 

J 

T 

2.05 

T 

PAW  PAW 

.05 

1.05 

T 

1.13 

.19 

.60 

.41 

PAYS ON 

84 

.14 

.  04 

T 

T 

.27 

.  76 

.03 

PEORIA  WB  AIRPORT 

R 

.02 

1.28 

.19 

.02 

.02 

.12 

.34 

.86 

.01 

PEOTONE 

.  54 

1  54 

T 

.34 

.73 

PETERSBURG 

.48 

.67 

.22 

1.28 

.  10 

PLEASANT  HILL  2  E 

1.11 

20 

.01 

T 

.74 

1 .43 

.01 

PONT  I AC 

.81 

.88 

.02 

.  09 

T 

.  12 

.55 

.17 

ILLINOIS 
OCTOBER  19S1 


3  52 
2.55 
4.28 


.  07 
.06 
.  09 


3.48 
3.33 
2  64 


4.51 

2.63 
2.22 


3.00 
2  37 
2.72 


2.73 
3.30 
3.06 
3.  18 

2  94 
4.08 
2.97 
2.73 
2.90 
3.36 
4.24 

2.86 
2.82 
3.35 
1.61 

4.44 

3  .  76 
5.05 
4.30 
4.40 
7.44 
4.41 
3.67 
3.87 
3.72 
4.31 
1.91 
1.44 
2.93 
2.07 

[  5.73 

3.20 
2.47 
2.21 
2.98 
1.85 
2.  87 
3.20 
2.18 
4.25 
4.15 
3.22 
4.15 
2.20 

2.  82 
3.27 

3.  06 
2.66 
2.  96 


.06     .01  3.12 


.02       01     .34     4  83 


2  .  SO 
2  48 
2.69 
3.25 


2  .  68 
2.45 
4.26 
4.17 

2  91 

3  28 
3.25 
2.85 
3.48 


2.44 
2.44 

3.62 
2.41 
2.  97 
3.23 
2  96 
3.68 
2.70 
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Table  3-Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
OCTOBER  1951 


Day  of  month 


oiauon 

1  1  2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

f2 

PRINCEVILLE  2  tffl 

J 

.02 

.  13 

.39 

.26 

.55 

.15 

T 

.  06 

.  04 

T 

QUINCY 

T 

1.04 

.07 

T 

.  06 

.  12 

.56 

.12 

.14 

.  06 

2.17 

QUINCY  CAA 

.07 

.91 

.  03 

T 

T 

T 

T 

.22 

.66 

T 

T 

.12 

T 

.  05 

2.06 

QUINCY  DAM  21 

.30 

.56 

.33 

T 

T 

T 

.10 

.14 

.56 

.  03 

.12 

.02 

.  05 

2.21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

.26 

.59 

.36 

T 

T 

T 

T 

.  02 

.  10 

.17 

.59 

.03 

.15 

.01 

.05 

2.33 

RANTOUL  CHAtTdTE  AF  BASE 

.90 

.16 

T 

T 

.30 

1.57 

.01 

.03 

.  02 

T 

2.99 

RED  BUD 

.09 

* 

.19 

.  14 

2.40 

.  65 

T 

.06 

.12 

T 

.  13 

3.78 

ROBERTS  3  N 

.50 

.70 

.  50 

.20 

.06 

T 

1.96 

ROCHELLE 

_ 

- 

.88 

.  38 

.34 

• 

.75 

ROCKFORD 

.  13 

.  25 

.63 

.33 

1.50 

.  03 

.19 

.44 

.67 

.  11 

4.28 

ROCKFORD  CAA  AP 

.07 

.55 

.  61 

.14 

-  T 

.34 

.  97 

.  06 

.20 

.  02 

.79 

.21 

.08 

.02 

4.26 

ROCK  ISLAND  DAM  15 

.14 

.18 

.84 

.  02 

.11 

.46 

.25 

T 

.21 

.  17 

T 

.  95 

T 

T 

.11 

T 

T 

3.44 

ROCKPORT 

1.05 

.23 

.28 

1.35 

.08 

.17 

.07 

3.23 

RUSHVILLE 

.  89 

.28 

T 

1  .09 

.85 

.07 

.  11 

.07 

.02 

2.38 

STE  MARIE 

.  08 

.12 

.72 

1.96 

1.25 

.  11 

.07 

4.31 

SALEM 

.37 

1.40 

2.49 

.12 

4.38 

SnAWNEECOWN  NEW  TOWN 

.50 

T 

m 

.23 

.26 

T 

T 

.99 

S IDE  LL 

.02 

.28 

.78 

1.87 

.  14 

T 

T 

T 

3.09 

SPARTA 

.27 

T 

T 

1.09 

3.18 

.  09 

T 

.09 

T 

.24 

4.96 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

T 

1.07 

.  01 

T 

.17 

1.54 

T 

T 

.08 

I 

.02 

T 

T 

2.89 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

T 

.82 

.04 

T 

.16 

1.76 

.  08 

.03 

T 

2.89 

STOCKTON 

.33 

.40 

.12 

.68 

.01 

.  08 

1.27 

.74 

1.67 

.03 

.37 

.  68 

.03 

T 

6.41 

STREATOR 

.51 

.  61 

.20 

T 

.17 

.23 

.  96 

.  06 

2.  74 

SYCAMORE 

.20 

.64 

.46 

.84 

.02 

.  14 

.43 

.48 

T 

3.21 

TABLE  GROVE 

.  04 

.92 

.33 

.  02 

T 

.15 

.18 

.55 

.09 

T 

.11 

.11 

T 

2.50 

TAYLORV ILLE 

.48 

T 

.08 

1.74 

T 

.09 

2.39 

TISKILWA 

.  07 

.70 

.50 

.76 

.07 

.16 

.15 

.48 

.32 

.09 

T 

3.30 

TOi  LOS 

.  19 

.19 

.  85 

.35 

.03 

.05 

.70 

.29 

.68 

.20 

.  04 

T 

3,57 

TUSCOLA 

.  15 

.26 

2.25 

.09 

.  16 

T 

T 

2.91 

URBANA 

.17 

.53 

.05 

1.80 

.02 

.13 

.05 

T 

.01 

2.  76 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

.31 

.98 

.  06 

.  18 

.16 

.27 

.84 

.02 

.07 

2.89 

VANDALIA  CAA  AP 

.26 

.08 

1.25 

1.  48 

.  04 

T 

.01 

T 

T 

3.12 

VIRDEN 

.01 

.39 

.57 

.01 

T 

.  18 

1.28 

T 

.06 

.01 

.03 

T 

2.54 

WALNUT 

T 

1.13 

T 

1.48 

T 

.  14 

1.00 

.13 

T 

3.  88 

WARSAW 

1.05 

.23 

41 

.  49 

.61 

.20 

.04 

.13 

.05 

3.21 

WATERLOO 

.OS 

.25 

.  06 

.38 

3.80 

.40 

T 

.  19 

T 

5.14 

WATSEKA 

.02 

.41 

.  69 

T 

T 

2.62 

.09 

.07 

T 

T 

3.90 

WAUKEGAN 

.03 

.14 

.95 

.48 

.04 

T 

.  21 

.46 

.40 

T 

2.71 

WAYNE  CITY 

.86 

3.45 

.  76 

5.07 

WHEATON  COLLEGE 

.07 

.33 

.  85 

.01 

.26 

.05 

.25 

.  80 

.  30 

.02 

2.94 

WHITE  HALL  1  £ 

.66 

.  51 

T 

T 

.25 

1.33 

.  06 

.06 

2.87 

WILCOX 

.25 

3.05 

1.20 

4.50 

WINDSOR 

.13 

.13 

.37 

2.00 

.03 

! 

.32 

.  08 

T 

T 

3.06 
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DAILY  TEMPERATURES  Illinois 

TableS   OCTOBER  1951 


Station 

Day  Ot  Month 

Average 

1 

2 

 L 

3 

4 

 L 

5 

I 

6 

7 

1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

IS 

.6 

IT 

i 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEDO 

MAX 

3B 

84 

35 

97 

79 

57 

50 

59 

68 

60 

79 

76 

75 

77 

80 

77 

69 

57 

56 

96 

76 

68 

50 

59 

67 

70 

53 

67 

60 

62 

45 

67,8 

M  1 N 

5* 

62 

65 

U 

5? 

48 

4? 

32 

41 

41 

45 

48 

50 

52 

46 

55 

48 

42 

45 

37 

49 

48 

40 

36 

37 

49 

38 

93 

34 

44 

29 

45.3 

ALTON  DAM  26 

MAX 

86 

86 

86 

92 

SO 

62 

56 

60 

66 

74 

76 

80 

74 

78 

60 

84 

88 

67 

67 

68 

78 

75 

52 

72 

79 

77 

58 

64 

51 

68 

43 

71.7 

MIN 

56 

58 

64 

64 

58 

50 

44 

38 

44 

41 

42 

50 

48 

48 

52 

52 

52 

46 

36 

36 

48 

50 

44 

4? 

43 

48 

45 

44 

41 

42 

33 

47.1 

ANNA  1NW 

MAX 

81 

84 

85 

87 

87 

7? 

66 

57 

67 

6n 

72 

73 

73 

75 

78 

80 

82 

83 

67 

69 

80 

77 

70 

62 

67 

72 

61 

63 

53 

63 

62 

77.1 

MIN 

53 

60 

64 

68 

68 

58 

49 

39 

38 

41 

40 

*» 

44 

50 

48 

50 

49 

51 

44 

33 

43 

61 

51 

44 

38 

45 

53 

44 

43 

49 

34 

48.3 

ANTIOCH 

MAX 

79 

81 

70 

84 

76 

S7 

48 

53 

62 

60 

67 

66 

70 

69 

76 

72 

64 

48 

48 

52 

71 

64 

49 

64 

63 

66 

•6 

48 

57 

54 

53 

62.7 

MlN 

5* 

60 

65 

61 

56 

46 

43 

31 

38 

39 

36 

43 

43 

48 

45 

56 

47 

41 

34 

33 

45 

48 

41 

35 

33 

4? 

34 

33 

29 

45 

29 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

82 

82 

84 

87 

76 

56 

51 

56 

64 

6* 

69 

71 

72 

72 

77 

75 

67 

37 

53 

53 

77 

65 

49 

57 

63 

68 

57 

36 

99 

56 

40 

65.1 

MIN 

49 

59 

63 

64 

52 

46 

43 

30 

33 

34 

36 

41 

44 

45 

42 

52 

48 

41 

35 

33 

47 

45 

42 

35 

31 

42 

32 

36 

29 

99 

21 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

84 

84 

86 

89 

81 

63 

57 

56 

65 

66 

74 

77 

74 

76 

76 

80 

S3 

71 

55 

66 

80 

72 

39 

66 

67 

70 

60 

S3 

55 

65 

46 

69,6 

^  I N 

57 

60 

67 

66 

62 

54 

47 

40 

41 

42 

40 

48 

46 

47 

93 

51 

51 

50 

39 

34 

46 

55 

46 

42 

38 

48 

48 

47 

4? 

47 

37 

48,1 

BLOOM INGTON  NORMAL 

MAX 

85 

84 

89 

90 

86 

67 

52 

56 

64 

69 

71 

75 

72 

74 

77 

80 

80 

78 

55 

60 

79 

78 

37 

57 

66 

68 

69 

36 

54 

60 

60 

64.7 

4IN 

55 

64 

68 

67 

60 

51 

44 

35 

42 

37 

41 

46 

47 

50 

49 

56 

54 

51 

40 

39 

52 

51 

44 

39 

40 

49 

47 

38 

36 

44 

30 

47  ,  0 

CAIRO  W8  C I  TV 

MAX 

82 

85 

86 

88 

86 

73 

59 

58 

69 

67 

70 

73 

74 

75 

77 

79 

80 

81 

62 

66 

80 

76 

72 

67 

67 

T 

61 

61 

35 

69 

61 

71.7 

MIN 

59 

62 

67 

71 

70 

59 

50 

46 

43 

47 

44 

49 

49 

54 

35 

56 

55 

96 

44 

40 

51 

64 

50 

48 

44 

52 

97 

50 

49 

53 

96 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

83 

85 

38 

89 

88 

77 

67 

58 

OP 

70 

73 

77 

75 

76 

80 

B3 

S4 

84 

73 

67 

82 

81 

75 

63 

70 

76 

64 

63 

58 

67 

63 

74.4 

M  I N 

50 

54 

63 

65 

67 

58 

50 

40 

33 

40 

35 

41 

39 

43 

49 

52 

44 

47 

46 

31 

43 

43 

53 

45 

33 

44 

92 

48 

39 

50 

34 

44  .  2 

CARL INV ILLE  4E 

<AX 

84 

85 

89 

90 

80 

64 

63 

57 

65 

67 

72 

78 

73 

77 

78 

80 

80 

60 

56 

66 

80 

70 

53 

60 

66 

70 

60 

60 

52 

64 

60 

70.0 

56 

65 

63 

65 

64 

52 

41 

34 

34 

33 

38 

45 

44 

48 

49 

50 

50 

47 

40 

29 

50 

53 

44 

42 

39 

44 

45 

42 

34 

48 

92 

45,7 

CARLVLE 

MAX 

85 

88 

90 

84 

69 

64 

75 

80 

84 

84 

84 

B  1 

62 

66 

82 

74 

60 

66 

67 

73 

IC 

64 

55 

65 

90 

72,9 

M  IN 

58 

65 

68 

68 

55 

48 

37 

65 

54 

60 

62 

48 

41 

42 

56 

57 

48 

44 

37 

45 

49 

45 

40 

49 

93 

50,9 

CHARLESTON 

MAX 

85 

84 

8? 

90 

85 

69 

61 

59 

64 

68 

72 

77 

78 

80 

83  ' 

82 

66 

67 

78 

76 

60 

59 

56 

72 

99 

60 

55 

64 

33 

70,7 

M  I N 

se 

59 

63 

66 

69 

53 

47 

42 

34 

39 

37 

43 

49 

50 

49 

92 

40 

32 

48 

59 

51 

41 

35 

42 

44 

43 

34 

44 

99 

CHENOA 

MAX 

85 

80 

60 

52 

55 

63 

63 

59 

74 

71 

72 

76 

78 

78 

52 

68 

77 

66 

■5 

96 

64 

60 

66 

54 

54 

59 

57 

63,0 

55 

59 

SO 

43 

34 

36 

37 

42 

44 

46 

45 

40 

53 

48 

39 

30 

48 

54 

44 

<6 

36 

46 

40 

36 

33 

42 

29 

42.7 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

83 

83 

85 

88 

76 

61 

59 

54 

36 

63 

68 

71 

71 

72 

78 

78 

64 

69 

49 

65 

77 

69 

56 

50 

64 

69 

59 

52 

56 

59 

35 

66.0 

MIN 

47 

58 

63 

64 

59 

48 

42 

31 

33 

33 

31 

39 

43 

44 

45 

52 

51 

42 

33 

29 

47 

52 

39 

35 

33 

42 

35 

30 

26 

40 

27 

41,7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

80 

82 

85 

87 

76 

58 

52 

53 

97 

57 

62 

62 

71 

72 

77 

76 

58 

56 

56 

76 

66 

51 

55 

64 

66 

49 

51 

55 

57 

40 

63,0 

MIN 

56 

65 

68 

68 

58 

51 

44 

37 

43 

44 

45 

48 

50 

51 

52 

55 

52 

42 

40 

41 

53 

50 

47 

39 

41 

49 

38 

36 

36 

37 

33 

CHICAGO  KB  AIRPORT 

MAX 

82 

84 

85 

90 

75 

57 

53 

55 

60 

59 

67 

68 

73 

73 

79 

76 

62 

60 

50 

54 

78 

65 

50 

36 

66 

67 

»<. 

32 

57 

57 

41 

64,5 

53 

63 

66 

67 

57 

50 

44 

34 

40 

40 

39 

45 

47 

48 

48 

55 

51 

41 

40 

38 

50 

49 

47 

39 

37 

47 

16 

35 

31 

37 

31 

CHICAGO  WR  CITY 

MAX 

81 

82 

85 

88 

78 

56 

52 

55 

55 

56 

63 

61 

67 

71 

77 

76 

58 

57 

47 

56 

75 

66 

51 

55 

63 

67 

40 

30 

56 

58 

41 

63.0 

58 

67 

69 

70 

56 

51 

43 

37 

45 

48 

48 

55 

55 

53 

56 

56 

52 

42 

41 

..4 

54 

51 

48 

39 

43 

49 

40 

37 

38 

39 

34 

CICERO 

MAX 

83 

85 

85 

89 

80 

61 

54 

57 

63 

58 

69 

57 

73 

74 

79 

78 

68 

57 

52 

33 

77 

66 

55 

57 

66 

69 

eo 

54 

56 

56 

36 

66.4 

54 

63 

65 

67 

60 

49 

44 

34 

38 

39 

38 

44 

47 

46 

47 

53 

52 

47 

37 

38 

49 

94 

47 

37 

35 

47 

40 

33 

30 

43 

31 

45.4 

COBOEN  2S 

MAX 

82 

82 

85 

87 

84 

75 

67 

57 

67 

79 

71 

74 

72 

74 

78 

80 

81 

81 

69 

66 

60 

77 

69 

62 

62 

71 

63 

62 

34 

66 

60 

72.2 

52 

55 

64 

70 

68 

58 

49 

41 

34 

38 

37 

43 

4  4 

46 

47 

47 

48 

51 

44 

32 

42 

59 

50 

44 

37 

45 

53 

47 

42 

48 

34 

47.4 

DANVILLE 

MAX 

88 

85 

86 

88 

84 

62 

57 

96 

64 

66 

72 

74 

72 

74 

78 

80 

82 

82 

52 

69 

79 

76 

59 

64 

65 

70 

68 

37 

35 

62 

35 

69.6 

M'N_ 

55 

58 

65 

67 

62 

52 

45 

39 

30 

33 

33 

42 

43 

45 

46 

51 

48 

48 

35 

32 

4R 

99 

56 

39 

34 

42 

43 

43 

37 

41 

37 

44  .  9 

DECATUR 

MAX  ' 

86 

85 

89 

91 

81 

60 

56 

37 

61 

66 

72 

77 

75 

74 

79 

80 

82 

74 

53 

64 

60 

70 

55 

97 

67 

71 

61 

57 

54 

63 

56 

69,5 

MIN 

59 

61 

66 

66 

60 

92 

44 

M 

35 

39 

39 

46 

49 

50 

49 

53 

55 

52 

40 

37 

56 

99 

48 

'0 

37 

49 

44 

40 

36 

41 

91 

47,2 

DIXON 

MAX 

83 

82 

80 

85 

77 

60 

48 

38 

67 

63 

71 

74 

73 

73 

77 

73 

68 

59 

51 

5  0 

73 

67 

46 

56 

64 

68 

66 

97 

60 

36 

55 

65,4 

MIN 

52 

62 

67 

67 

56 

46 

40 

32 

37 

36 

38 

44 

49 

50 

41 

56 

47 

38 

31 

35 

48 

46 

40 

33 

32 

42 

36 

31 

24 

43 

ft 

43,  1 

DU  OUOIN 

MAX 

84 

84 

85 

88 

84 

75 

65 

58 

69 

65 

72 

75 

74 

72 

78 

80 

83 

"4 

75 

64 

80 

72 

64 

66 

68 

74 

70 

65 

39 

64 

61 

72.5 

MIN 

55 

61 

65 

.65 

71 

59 

49 

40 

40 

42 

41 

50 

47 

51 

92 

52 

51 

32 

45 

39 

50 

60 

60 

46 

41 

47 

52 

47 

43 

30 

34 

50. 1 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

88 

88 

89 

92 

83 

71 

61 

61 

60 

7o 

72 

79 

w 

80 

BO 

82 

84 

74 

61 

68 

81 

73 

56 

65 

70 

75 

63 

6, 

35 

70 

63 

73.1 

MIN 

58 

6i 

66 

66 

69 

55 

48 

41 

to 

41 

45 

52 

46 

49 

55 

55 

53 

54 

44 

(6 

49 

55 

46 

44 

38 

49 

48 

46 

42 

45 

96 

49.  5 

EFFINGHAM 

MAX 

85 

85 

87 

90 

84 

71 

65 

58 

b? 

66 

71 

75 

73 

76 

78 

SO 

82 

81 

68 

6  6 

80 

79 

75 

60 

61 

70 

62 

62 

32 

62 

36 

71.6 

MIN 

57 

56 

62 

66 

68 

53 

47 

40 

33 

39 

34 

41 

48 

48 

50 

46 

46 

41 

34 

46 

58 

51 

42 

34 

42 

46 

43 

34 

46 

34 

44.1 

ELI2ABETHTOWN 

MAX 

84 

86 

BB 

90 

90 

78 

78 

60 

66 

64 

71 

76 

79 

76 

60 

85 

84 

M 

82 

79 

81 

76 

72 

68 

68 

75 

6  | 

68 

34 

64 

60 

74,9 

MIN 

55 

58 

64 

70 

68 

60 

51 

45 

39 

38 

35 

42 

4? 

46 

48 

48 

48 

50 

47 

33 

46 

62 

62 

45 

35 

44 

93 

54 

41 

30 

36 

46,7 

FAIRFIELD 

MAX 

83 

85 

87 

90 

85 

76 

68 

56 

',i 

65 

68 

75 

73 

74 

70 

81 

81 

81 

66 

65 

81 

73 

68 

96 

66 

71 

60 

60 

3? 

63 

57 

71.3 

MIN 

52 

52 

64 

66 

68 

56 

49 

41 

39 

40 

35 

41 

41 

43 

47 

48 

45 

40 

43 

31 

44 

61 

58 

45 

34 

43 

51 

47 

37 

47 

39 

46,6 

FLORA 

MAX 

83 

83 

82 

88 

86 

89 

69 

91 

61 

66 

70 

72 

70 

73 

73 

79 

82 

76 

77 

63 

79 

71 

70 

6  0 

67 

71 

70 

61 

39 

61 

99 

71.5 

MIN 

57 

60 

se 

66 

71 

55 

48 

42 

49 

39 

41 

41 

44 

4? 

50 

50 

54 

46 

42 

33 

46 

61 

58 

44 

36 

43 

51 

45 

37 

42 

31 

47.9 

FREE  PORT 

MAX 

81 

81 

80 

82 

70 

57 

49 

59 

53 

52 

70 

71 

71 

72 

73 

70 

63 

49 

50 

33 

68 

65 

44 

M 

64 

65 

30 

51 

61 

34 

4! 

62.7 

MIN 

50 

62 

65 

64 

55 

46 

44 

32 

39 

32 

36 

43 

46 

49 

40 

59 

47 

40 

32 

39 

47 

43 

38 

35 

35 

46 

34 

30 

29 

41 

29 

42.7 

FULTON  DAM  13 

MAX 

82 

82 

B  1 

81 

74 

60 

50 

37 

63 

63 

66 

73 

71 

72 

76 

70 

63 

54 

52 

50 

72 

66 

45 

56 

64 

63 

39 

34 

36 

46 

63.7 

MIN 

52 

60 

S3 

64 

56 

48 

41 

36 

43 

40 

42 

46 

48 

48 

44 

56 

47 

4? 

37 

36 

46 

44 

43 

36 

34 

49 

37 

95 

31 

44 

3  0 

44.6 

GALESBURG 

MAX 

85 

83 

8* 

87 

69 

^6 

48 

98 

66 

69 

75 

75 

73 

75 

77 

78 

72 

^4 

53 

54 

78 

66 

49 

37 

63 

67 

47 

56 

35 

59 

IB 

65  .6 

M I N 

57 

64 

67 

68 

56 

47 

43 

39 

42 

43 

45 

49 

48 

53 

48 

55 

51 

41 

39 

40 

42 

49 

40 

4  0 

41 

47 

42 

37 

36 

35 

90 

46.1 

GALVA 

MAX 

86 

83 

85 

88 

81 

54 

53 

60 

67 

se 

74 

75 

73 

75 

78 

77 

73 

50 

96 

76 

65 

50 

59 

67 

70 

99 

57 

58 

65 

60 

66.4 

MIN 

54 

60 

66 

65 

54 

47 

40 

32 

38 

46 

40 

47 

43 

48 

45 

53 

48 

45 

33 

39 

44 

46 

40 

37 

34 

44 

36 

33 

31 

47 

28 

43.8 

GOLCONDA  OAM  51 

MAX 

82 

85 

84 

88 

90 

88 

66 

62 

69 

70 

72 

75 

74 

76 

77 

78 

82 

83 

81 

69 

78 

75 

70 

60 

63 

76 

70 

72 

62 

54 

98 

73.6 

MIN 

53 

62 

60 

64 

66 

SO 

48 

42 

38 

41 

40 

44 

44 

48 

46 

50 

50 

52 

41 

39 

48 

63 

50 

45 

40 

38 

99 

46 

44 

50 

39 

46.5 

GREENVILLE 

MAX 

69 

72 

77 

74 

78 

80 

75 

60 

65 

78 

77 

58 

98 

65 

69 

6  3 

62 

53 

63 

37 

M  IN 

60 

48 

46 

52 

51 

52 

94 

42 

36 

46 

58 

48 

42 

39 

47 

93 

45 

41 

48 

34 

GR IGGSV ILLE 

MAX 

86 

84 

87 

90 

83 

60 

57 

98 

63 

67 

75 

81 

71 

77 

79 

80 

77 

69 

54 

60 

79 

73 

59 

96 

67 

67 

60 

54 

53 

65 

49 

69.3 

MIN 

58 

59 

63 

63 

57 

49 

41 

33 

41 

39 

44 

46 

45 

48 

63 

47.2 

HARR ISBURG 

MAX 

85 

88 

°c 

92 

92 

75 

68 

39 

67 

SO 

73 

78 

76 

79 

81 

S3 

85 

85 

61 

69 

84 

78 

73 

65 

66 

75 

69 

63 

37 

65 

60 

74.4 

MIN 

52 

54 

68 

61 

66 

59 

49 

41 

34 

37 

33 

41 

41 

41 

49 

48 

45 

48 

40 

.90 

43 

67 

63 

40 

33 

43 

91 

48 

38 

50 

34 

46.7 

HAVANA 

MAX 

85 

83 

B7 

89 

79 

60 

53 

97 

64 

66 

72 

76 

73 

75 

76 

79 

76 

67 

54 

60 

78 

72 

54 

59 

65 

65 

61 

37 

33 

62 

99 

68.2 

MIS 

57 

61 

67 

68 

60 

52 

45 

37 

41 

40 

41 

44 

45 

50 

48 

53 

55 

50 

41 

33 

51 

53 

44 

40 

35 

46 

42 

37 

31 

47 

31 

46.6 

HILLSBORO 

MAX 

35 

83 

87 

90 

81 

63 

61 

99 

61 

67 

73 

77 

74 

76 

77 

SO 

81 

73 

64 

66 

79 

72 

58 

60 

67 

70 

63 

60 

33 

63 

38 

70.4 

MIN 

56 

58 

69 

65 

52 

52 

45 

3* 

37 

46 

36 

43 

43 

46 

50 

49 

53 

48 

33 

33 

49 

56 

46 

42 

37 

47 

46 

43 

37 

47 

33 

46.7 

HOOPESTON 

MAX 

87 

84 

86 

89 

82 

64 

55 

99 

62 

69 

69 

74 

72 

74 

78 

79 

81 

79 

66 

63 

78 

73 

60 

94 

66 

70 

62 

95 

55 

62 

96 

69.5 

MIN 

55 

59 

64 

64 

64 

52 

46 

36 

39 

38 

37 

44 

45 

45 

48 

50 

53 

48 

40 

34 

46 

60 

49 

38 

35 

42 

42 

39 

33 

41 

91 

49.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued 


ILLINOIS 
OCTOBER  1951 


Day  01  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

... 

16  |  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  ' 

I 

29 

30 

1 

31 

Ave: 

JACKSONV ILLE 

MAX 

80 

8  0 

83 

84 

83 

54 

59 

80 

80 

55 

63 

79 

78 

65 

61 

57 

64 

6fl 

2 

M  IN 

60 

63 

67 

67 

63 

53 

45 

39 

40 

40 

49 

49 

47 

49 

49 

51 

53 

53 

40 

39 

52 

52 

44 

42 

39 

51 

46 

39 

42 

50 

33 

48 1 

6 

JERSEYVILLE 

MAX 

95 

88 

58 

64 

82 

82 

65 

66 

79 

75 

67 

65 

72 1 

1 

M  IN 

57 

61 

64 

64 

94 

52 

45 

36 

40 

)g 

45 

50 

47 

50 

47 

51 

52 

50 

41 

34 

50 

49 

44 

41 

36 

47 

49 

44 

40 

48 

32 

47  ( 

4 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

82 

56 

63 

76 

69 

63 

54 

7(1 

65 

50 

64 

68 

48 

53 

^  5 

57 

. 

65i 

0 

MIN 

51 

60 

66 

65 

52 

48 

44 

34 

34 

16 

35 

44 

45 

45 

45 

53 

51 

41 

37 

35 

50 

46 

45 

35 

33 

42 

34 

30 

27 

35 

30 

42i 

8 

KANKAKEE 

MAX 

87 

78 

62 

54 

55 

6] 

63 

68 

70 

71 

7  6 

77 

78 

52 

30 

76 

ro 

69 

56 

56 

63 

68 

38 

34 

57 

57 

66 

7 

MIN 

52 

59 

64 

65 

61 

51 

45 

36 

36 

38 

36 

43 

45 

44 

46 

56 

53 

51 

40 

33 

43 

55 

47 

35 

42 

42 

36 

30 

43 

31 

45 

0 

KANKAKEE  4  W 

MAX 

53 

60 

62 

66 

70 

76 

78 

7fl 

68 

60 

57 

77 

67 

67 

0 

MIN 

53 

58 

64 

64 

62 

50 

45 

34 

34 

36 

34 

43 

44 

43 

45 

52 

53 

51 

39 

33 

48 

55 

46 

37 

33 

42 

41 

35 

29 

41 

30 

44< 

3 

KEWANEE 

MAX 

85 

J3 

64 

65 

74 

76 

76 

77 

70 

30 

76 

70 

6P 

0 

MIN 

57 

62 

66 

66 

56 

48 

40 

33 

4(1 

4C 

39 

44 

4(3 

48 

30 

55 

48 

44 

34 

36 

36 

48 

40 

38 

38 

48 

37 

34 

34 

44 

28 

44< 

5 

LAC  ON 

MAX 

6? 

74 

79 

80 

79 

58 

68 

9 

MIN 

m 

63 

63 

68 

SO 

59 

41 

58 

47 

50 

49 

49 

33 

36 

44 

41 

36 

36 

44 

45 

34 

33 

42 

49 

29 

46 

8 

LA  HARPE  1SW 

MAX 

59 

69 

82 

76 

" 

79 

70 

67 

61 

68 

7 

MIN 

58 

62 

66 

66 

54 

50 

42 

30 

39 

41 

47 

47 

si 

53 

47 

55 

50 

39 

36 

52 

48 

42 

38 

40 

50 

40 

35 

34 

46 

30 

46 

1 

LA  SALLE 

MAX 

57 

65 

_ 

73 

79 

71 

61 

53 

78 

66 

66 

8 

MIN 

52 

62 

67 

66 

56 

49 

42 

35 

37 

3P 

37 

43 

47 

46 

43 

53 

52 

46 

39 

35 

48 

50 

43 

37 

34 

48 

39 

36 

33 

44 

30 

44 

7 

LINCOLN 

MAX 

78 

68 

64 

67 

76 

74 

79 

81 

68 

54 

61 

79 

66 

65 

68 

60 

57 

54 

61 

58 

68 

6 

MIN 

56 

58 

65 

65 

56 

52 

44 

37 

35 

37 

40 

43 

46 

47 

45 

53 

53 

49 

39 

31 

48 

53 

44 

39 

36 

45 

43 

38 

33 

45 

30 

45 

3 

MAKANDA  1NW 

MAX 

87 

55 

64 

74 

77 

79 

82 

80 

T3 

71 

6 

MIN 

57 

62 

64 

68 

se 

57 

48 

38 

39 

40 

44 

51 

51 

51 

55 

55 

56 

59 

44 

32 

50 

60 

58 

43 

43 

46 

55 

46 

44 

49 

33 

50 

5 

MARENGO 

MAX 

79 

54 

63 

60 

67 

69 

70 

70 

76 

71 

63 

62 

5 

MIN 

51 

59 

63 

64 

55 

44 

40 

29 

34 

30 

24 

39 

38 

46 

40 

54 

46 

40 

33 

31 

45 

46 

40 

33 

31 

46 

31 

29 

26 

42 

27 

40 

5 

MATTOON 

MAX 

56 

61 

79 

80 

66 

68 

2 

MIN 

59 

58 

62 

66 

56 

55 

44 

40 

33 

40 

36 

42 

46 

49 

46 

51 

49 

47 

35 

34 

46 

54 

45 

37 

35 

43 

44 

39 

35 

42 

33 

45 

2 

MC  LEANSBOPO 

MAX 

89 

69 

65 

6  7 

70 

71 

82 

83 

68 

74 

0 

MIN 

54 

68 

67 

67 

69 

55 

.  49 

41 

38 

41 

38 

45 

45 

47 

49 

50 

44 

48 

44 

35 

49 

61 

60 

45 

36 

45 

56 

45 

»? 

49 

34 

48 

8 

MI  NOW 

MAX 

57 

64 

79 

78 

53 

55 

78 

67 

9 

MIN 

54 

59 

65 

63 

56 

50 

43 

34 

36 

39 

39 

45 

46 

45 

4  5 

51 

51 

50 

40 

31 

48 

55 

43 

37 

34 

44 

40 

35 

37 

40 

30 

44 

5 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MAX 

58 

65 

75 

65 

64 

7 

MIN 

55 

63 

67 

66 

55 

46 

41 

34 

44 

40 

44 

48 

50 

50 

43 

50 

49 

41 

33 

38 

51 

43 

40 

38 

39 

45 

35 

33 

35 

35 

29 

*+' 

5 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

82 

85 

76 

49 

59 

97 

67 

75 

76 

7g 

76 

77 

78 

70 

76 

67 

64 

68 

57 

57 

61 

66 

9 

MIN 

55 

60 

65 

65 

5* 

47 

42 

32 

42 

39 

44 

47 

46 

48 

47 

53 

49 

44 

38 

34 

50 

45 

40 

36 

35 

46 

38 

35 

33 

44 

31 

44 

7 

MORRIS   3  NE 

MAX 

56 

62 

73 

77 

78 

72 

55 

72 

?J 

63 

59 

57 

67 

7 

MIN 

49 

61 

66 

64 

60 

48 

44 

33 

36 

3  3 

35 

42 

42 

45 

43 

52 

50 

40 

39 

31 

48 

54 

44 

36 

33 

43 

40 

32 

29 

44 

12 

MORRISON 

MAX 

60 

68 

?5 

78 

74 

65 

55 

" 

66 

5 

MIN 

52 

59 

67 

53 

55 

47 

39 

32 

39 

37 

42 

43 

47 

47 

44 

56 

47 

42 

33 

36 

46 

It 

39 

36 

47 

36 

32 

31 

45 

28 

43 

2 

MORRISONVILLE   1  E 

MAX 

57 

63 

80 

82 

63 

63 

58 

69 

9 

MIN 

57 

58 

64 

65 

6? 

52 

4  6 

34 

35 

35 

36 

44 

45 

45 

50 

50 

47 

47 

32 

32 

47 

54 

45 

40 

36 

44 

45 

42 

34 

46 

31 

45 

1 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

66 

64 

69 

64 

64 

2 

MIN 

53 

61 

67 

67 

57 

47 

39 

32 

41 

34 

37 

43 

47 

52 

40 

46 

41 

32 

35 

47 

45 

39 

35 

34 

48 

36 

32 

28 

44 

28 

43 

4 

MOUNT  VERNON  AN 

MAX 

57 

65 

80 

82 

71 

8 

MIN 

55 

57 

65 

66 

67 

56 

47 

40 

36 

41 

39 

48 

46 

50 

5  0 

53 

52 

53 

42 

34 

48 

61 

51 

43 

39 

46 

51 

46 

41 

47 

32 

48 

5 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

78 

56 

64 

80 

82 

72 

7 

MIN 

55 

58 

63 

68 

66 

59 

50 

43 

34 

36 

36 

47 

41 

46 

6  7 

53 

.54 

45 

29 

48 

61 

02 

44 

34 

42 

50 

47 

39 

49 

34 

48 

5 

NEWTON 

MAX 

60 

65 

78 

82 

84 

67 

75 

60 

73 

1 

MIN 

57 

58 

63 

65 

69 

54 

,7 

40 

34 

40 

35 

42 

43 

44 

47 

47 

48 

49 

42 

35 

45 

60 

57 

42 

35 

43 

48 

44 

35 

45 

35 

46 

7 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

85 

87 

92 

88 

81 

67 

66 

65 

68 

78 

81 

83 

78 

68 

73 

7 

MIN 

57 

60 

66 

67 

68 

57 

50 

42 

34 

39 

33 

44 

45 

46 

48 

50 

47 

47 

43 

38 

50 

61 

60 

44 

36 

41 

52 

46 

37 

48 

33 

48 

0 

OTTAWA 

MAX 

87 

82 

85 

58 

50 

59 

64 

7? 

74 

73 

75 

70 

79 

72 

55 

78 

66 

60 

9« 

j7 

57 

45 

66 

8 

MIN 

52 

62 

67 

66 

58 

50 

43 

36 

39 

37 

40 

44 

45 

47 

45 

55 

52 

45 

40 

36 

48 

49 

44 

37 

35 

46 

41 

36 

32 

41 

30 

45 

1 

PALESTINE 

MAX 

59 

55 

72 

77 

74 

81 

83 

85 

?7 

69 

74 

58 

65 

56 

72 

6 

MIN 

52 

56 

60 

64 

63 

62 

48 

40 

33 

35 

34 

43 

40 

44 

45 

45 

47 

4  7 

38 

31 

44 

51 

56 

42 

35 

40 

47 

42 

34 

45 

32 

45 

0 

PANA 

MAX 

91 

57 

64 

77 

76 

79 

81 

83 

67 

75 

58 

7? 

61 

39 

65 

57 

70 

7 

MIN 

57 

58 

65 

64 

57 

52 

46 

36 

36 

43 

38 

46 

44 

46 

50 

50 

51 

51 

40 

33 

47 

54 

47 

41 

36 

46 

44 

43 

36 

46 

32 

46 

3 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

57 

61 

80 

81 

79 

63 

36 

70 

6 

MIN 

53 

56 

59 

62 

62 

48 

41 

38 

30 

34 

32 

39 

39 

42 

49 

46 

46 

4  7 

37 

28 

43 

56 

48 

37 

33 

38 

40 

38 

3  0 

31 

28 

42 

3 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

63 

71 

78 

76 

?7 

\l 

60 

65 

2 

MIN 

56 

60 

65 

67 

52 

47 

43 

35 

39 

4? 

43 

47 

♦9 

50 

40 

56 

52 

41 

39 

36 

48 

46 

40 

39 

39 

46 

39 

34 

35 

30 

45 

>2 

PONTIAC 

MAX 

81 

55 

61 

70 

77 

77 

69 

7? 

68 

64 

67 

62 

54 

55 

59 

57 

66 

7 

MIN 

55 

61 

68 

69 

62 

50 

44 

37 

39 

41 

40 

45 

46 

45 

48 

54 

55 

50 

40 

34 

50 

54 

45 

37 

36 

45 

41 

37 

33 

43 

31 

46 

3 

OUINCY 

MAX 

81 

58 

66 

79 

69 

61 

79 

70 

63 

54 

58 

52 

65 

47 

66 

8 

MIN 

61 

6* 

68 

68 

58 

49 

44 

34 

44 

48 

51 

54 

53 

56 

53 

56 

50 

45 

39 

39 

55 

49 

42 

40 

4? 

52 

42 

38 

41 

45 

31 

48 

8 

QUINCY  CAA 

MAX 

83 

82 

SB 

56 

66 

75 

76 

79 

72 

60 

56 

61 

79 

67 

47 

57 

64 

63 

47 

38 

51 

65 

36 

65 

7 

MIN 

58 

64 

65 

65 

53 

47 

38 

31 

38 

42 

47 

51 

49 

51 

50 

51 

49 

44 

38 

37 

53 

45 

39 

39 

38 

47 

38 

35 

36 

34 

29 

45 

2 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

MAX 

85 

82 

86 

86 

80 

55 

56 

62 

65 

69 

74 

7  7 

78 

80 

78 

63 

77 

70 

70 

56 

55 

52 

61 

39 

67 

3 

MIN 

55 

60 

61 

64 

55 

53 

43 

38 

33 

42 

38 

45 

46 

43 

♦7 

49 

50 

44 

39 

34 

44 

50 

46 

37 

35 

44 

43 

37 

32 

38 

32 

44 

4 

ROBERTS  3  N 

MAX 

55 

62 

79 

81 

69 

69 

68 

9 

MIN 

52 

58 

64 

64 

61 

50 

44 

35 

34 

35 

38 

41 

41 

42 

46 

50 

52 

50 

46 

30 

45 

55 

45 

36 

32 

41 

41 

36 

30 

42 

29 

44 

0 

ROCKFORD 

MAX 

82 

85 

82 

85 

79 

58 

50 

58 

66 

64 

71 

73 

75 

73 

78 

73 

66 

52 

52 

52 

72 

68 

48 

58 

65 

67 

54 

35 

61 

55 

54 

65 

3 

MIN 

53 

61 

65 

65 

57 

47 

40 

•30 

39 

32 

3B 

42 

48 

49 

43 

51 

44 

43 

32 

35 

48 

42 

40 

34 

34 

47 

37 

32 

30 

42 

27 

42 

8 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

82 

81 

79 

85 

70 

55 

50 

56 

62 

62 

69 

70 

70 

72 

76 

72 

55 

49 

50 

51 

72 

62 

45 

57 

62 

67 

49 

50 

59 

55 

38 

62 

3 

WIN 

54 

59 

66 

66 

55 

46 

41 

33 

39 

35 

40 

45 

47 

48 

44 

50 

49 

40 

35 

37 

49 

42 

37 

36 

34 

43 

31 

30 

29 

34 

29 

42 

7 

RUSHVI LLE 

MAX 

87 

84 

88 

90 

81 

60 

52 

58 

66 

68 

76 

75 

73 

75 

77 

eo 

75 

69 

56 

60 

79 

60 

51 

60 

64 

61 

60 

52 

67 

53 

6B 

6 

MIN 

58 

59 

65 

66 

57 

50 

43 

33 

41 

42 

44 

50 

48 

46 

50 

53 

54 

47 

40 

35 

48 

49 

42 

39 

38 

41 

38 

37 

47 

31 

46 

4 

SPARTA 

MAX 

85 

86 

87 

90 

82 

72 

61 

58 

67 

69 

76 

79 

75 

77 

81 

81 

84 

83 

78 

67 

82 

74 

61 

63 

71 

76 

65 

61 

59 

64 

59 

73 

3 

MIN 

57 

5B 

66 

68 

60 

61 

47 

39 

40 

40 

39 

47 

44 

46 

S3 

50 

50 

52 

43 

32 

46 

61 

51 

44 

37 

47 

52 

47 

42 

48 

33 

48 

4 
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DAILY  TEMPERATURES 

Day  Oi  Month 


ILLINOIS 
OCTOBER  1951 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  | 

27 

28 

29, 

30 

31 

Avei 

SPRINGFIELD   WB  AIRPORT 

84 

S3 

86 

89 

77 

57 

50 

56 

61 

67 

72 

7« 

72 

74 

77 

78 

79 

68 

54 

63 

78 

65 

50 

56 

64 

66 

54 

57 

55 

62 

1H 

66.6 

MIN 

60 

62 

68 

69 

56 

49 

44 

38 

38 

40 

45 

51 

t,u 

52 

52 

57 

55 

46 

38 

34 

52 

49 

42 

41 

41 

49 

43 

37 

37 

is 

33 

47 1 2 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

So 

85 

SB 

90 

80 

57 

50 

58 

63 

65 

73 

78 

74 

75 

78 

80 

81 

69 

54 

64 

80 

66 

50 

57 

65 

70 

36 

60 

55 

62 

40 

66.0 

M  IN 

60 

6  1 

64 

66 

54 

50 

43 

39 

44 

43 

47 

50 

47 

51 

52 

56 

56 

53 

42 

36 

51 

50 

44 

42 

41 

40 

44 

43 

19 

38 

33 

48.  0 

STOCKTON 

62 

80 

82 

82 

75 

55 

46 

35 

63 

64 

71 

7» 

70 

69 

75 

68 

58 

40 

49 

52 

66 

64 

45 

56 

61 

62 

48 

50 

59 

53 

43 

62.1 

MIN 

6? 

6 1 

64 

60 

55 

46 

31 

39 

33 

40 

41 

4R 

48 

4  4 

55 

42 

39 

31 

35 

44 

45 

36 

33 

37 

47 

33 

31 

30 

43 

25 

47.1 

SYCAMORE 

6? 

82 

82 

87 

76 

57 

48 

55 

63 

62 

69 

71 

71 

71 

76 

72 

63 

51 

51 

51 

73 

61 

46 

56 

65 

67 

49 

51 

58 

54 

38 

63.3 

MIN 

50 

59 

64 

63 

56 

45 

40 

35 

35 

32 

38 

42 

44 

43 

43 

51 

48 

34 

34 

47 

45 

40 

3* 

33 

45 

35 

31 

29 

35 

26 

41. B 

TABLE  GROVE 

86 

82 

87 

88 

79 

58 

49 

58 

65 

68 

76 

7fi 

73 

78 

76 

79 

76 

66 

56 

54 

78, 

68 

49 

57 

66 

68 

58 

37 

53 

64 

46 

67.6 

MIN 

58 

63 

66 

67 

58 

49 

44 

34 

42 

45 

49 

47 

31 

51 

5* 

40 

3 

51 

49 

43 

39 

38 

49 

41 

36 

33 

46 

31 

46.8 

TUSCOLA 

85 

84 

84 

89 

62 

70 

62 

57 

64 

63 

70 

75 

72 

75 

80 

80 

82 

80 

66 

65 

7a 

75 

75 

37 

65 

71 

61 

5B 

52 

62 

70.9 

MIN 

57 

5  5 

62 

64 

64 

51 

45 

41 

33 

34 

34 

43 

44 

42 

48 

50 

49 

50 

39 

33 

44 

49 

49 

38 

»* 

42 

43 

40 

32 

33 

31 

44.3 

URBANA 

S3 

SO 

84 

SS 

81 

61 

55 

57 

60 

64 

69 

75 

70 

74 

78 

80 

81 

79 

56 

63 

78 

70 

58 

55 

64 

69 

60 

37 

56 

60 

54 

68.4 

MIN 

56 

59 

62 

61 

61 

52 

47 

40 

36 

40 

37 

44 

45 

47 

50 

50 

52 

49 

41 

34 

42 

56 

48 

39 

35 

43 

44 

40 

37 

39 

31 

45.8 

VANDAL1A  CAA  AP 

85 

87 

S7 

90 

62 

62 

53 

56 

64 

68 

73 

76 

74 

75 

77 

80 

83 

78 

53 

66 

80 

74 

55 

59 

67 

70 

58 

61 

53 

65 

43 

69.6 

MIN 

54 

55 

64 

65 

56 

52 

42 

34 

35 

36 

34 

40 

40 

40 

46 

46 

45 

32 

29 

44 

35 

33 

42 

36 

34 

42 

34 

43(1 

VI ROEN 

MAX 

84 

83 

85 

88 

78 

63 

54 

58 

62 

67 

73 

75 

72 

74 

76 

78 

79 

67 

54 

64 

78 

68 

54 

38 

65 

69 

60 

59 

S3 

63 

57 

66  .  3 

MIN 

58 

60 

64 

65 

63 

52 

44 

34 

37 

36 

40 

48 

47 

47 

4Q 

51 

52 

50 

40 

33 

48 

54 

44 

41 

37 

44 

44 

40 

37 

46 

31 

46.3 

WALNUT 

MAX 

84 

83 

82 

86 

81 

58 

49 

58 

68 

69 

70 

75 

76 

73 

63 

77 

71 

63 

55 

50 

74 

70 

48 

61 

70 

65 

56 

57 

50 

57 

36 

67.  3 

MIN 

54 

64 

67 

66 

57 

48 

40 

33 

40 

37 

43 

hO 

47 

47 

♦2 

56 

49 

33 

36 

49 

48 

40 

36 

37 

49 

37 

33 

33 

44 

27 

44.7 

WATSEKA 

MAX 

8? 

81 

84 

86 

81 

66 

55 

54 

61 

62 

66 

70 

69 

72 

75 

77 

78 

75 

66 

61 

77 

60 

58 

37 

65 

70 

61 

55 

55 

61 

56 

67.9 

MIN 

54 

57 

62 

68 

64 

52 

46 

37 

34 

36 

36 

42 

42 

45 

45 

52 

53 

51 

41 

31 

46 

57 

47 

37 

33 

41 

43 

36 

31 

41 

31 

44.9 

WAUKEGAN 

MAX 

82 

83 

83 

88 

71 

56 

51 

58 

58 

60 

61 

63 

S4 

72 

77 

73 

65 

50 

47 

33 

72 

67 

50 

58 

65 

65 

53 

50 

59 

55 

»5 

63.4 

MIN 

52 

61 

65 

61 

55 

47 

42 

31 

37 

34 

37 

41 

46 

41 

46 

56 

46 

41 

35 

35 

48 

48 

42 

37 

35 

42 

35 

31 

29 

43 

29 

42.9 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

SI 

82 

84 

68 

79 

65 

51 

55 

59 

63 

70 

70 

71 

78 

77 

80 

68 

5^ 

50 

55 

77 

66 

53 

57 

64 

77 

64 

52 

57 

58 

it 

66.4 

MIN 

62 

61 

65 

64 

58 

48 

42 

35 

37 

34 

43 

43 

44 

45 

45 

54 

49 

46 

31 

31 

42 

52 

43 

36 

35 

46 

34 

37 

29 

41 

30 

43.8 

WHITE  MALL   1  E 

MAX 

85 

85 

87 

89 

88 

67 

55 

57 

64 

67 

74 

74 

74 

75 

77 

79 

79 

77 

69 

64 

"0 

77 

56 

56 

65 

66 

63 

50 

58 

66 

64 

70.8 

MIN 

57 

60 

62 

70 

6? 

53 

46 

37 

40 

39 

43 

57 

57 

56 

56 

53 

52 

51 

41 

33 

50 

52 

45 

4? 

36 

47 

45 

41 

37 

49 

33 

48.5 

WINDSOR 

MAX 

84 

84 

86 

89 

82 

70 

60 

61 

60 

65 

70 

74 

71 

75 

77 

79 

81 

79 

65 

64 

78 

74 

58 

57 

63 

70 

60 

58 

33 

54 

5? 

69.8 

MIN 

56 

58 

63 

64 

67 

52 

45 

38 

34 

36 

38 

45 

45 

48 

46 

49 

51 

43 

32 

45 

56 

49 

41 

36 

43 

45 

42 

34 

44 

32 

45.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

lag 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.03 
80 

.20 
85 

.  26 
157 

.32 
145 

.24 
95 

24 
120 

.01 
172 

.07 
110 

.  1  i 
66 

.04 
26 

.09 
20 

.11 
43 

.19 
61 

.27 
78 

.13 

142 

.  1 

.21 
150 

85 

.  !  3 

.  55 

.17 
175 

.  10 
60 

.19 
145 

.32 

213 

.01 
121 

.09 

170 

.13 
85 

.  15 
109 

.06 
98 

.02 
81 

.  1 1 
77 

.04 
104 

.  10 
167 

4.47 
3297 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


Belleville  Scott  AF  Base 
Chicago  WB  Airport 
Decatur 
Dixon 

Hollne  WB  Airport 

Morr lson 

Mount  Vernon  4  N 

Oiney  Radio  Station 

Rockford  CAA  AP 

Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Stockton 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNuWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.3 
T 

T 


RfmiM  not*,  follovl 

-  205  - 


fine  31 


Itatloa  Ind«i 


STATION  INDEX 


btation 

Index  No. 

Uounty 

Drainage  I 

D 

-a 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

\j  D  server 

Refer 
tables 

Temp. 

Precip. 

o  :i  '■■ 

EDWARDS 

88  03 

*47 

6P 

MRS.    BESSIE  ELLEN 

3 

00  7  2 

MERCER 

41  12 

90  45 

6P 

6P 

J.    W.  PARKINSON 

2   3  5 

ALTON  OAM  26 

0137 

MAO  I  SON 

38  53 

90  11 

432 

MIO 

7  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

0187 

UN  1  ON 

5 

89  15 

629 

2  3      5  7 

ANNAWAN 

0195 

HENRY 

<:■■ 

41  24 

89  55 

620 

5P 

ALBERT  E.  CROEGAERT 

ANT 10CH 

0203 

LAKE 

i 

42  29 

88  06 

770 

7P 

7P 

ROY  I .  KUFALK 

2  3       5  7 

ARLINGTON  HE IGHTS  4  SSE 

0247 

COOK 

42  02 

87  58 

704 

4P 

GEORGE  A.  HONEMANN 

3 

AURORA  COLLEGE 

0338 

KANE 

4  1  45 

88  20 

7P 

PHYS  DEPT  AURORA  C 

2  3       5  7 

AVON 

0356 

FULTON 

90  26 

641 

04*5 

PIKE 

39  41 

91  03 

640 

7A 

GEORGE  E.  KR1DER 

3 

8EARDST0WN 

0*i  92 

CASS 

1 

40  Dl 

90  26 

450 

7A 

SAMUEL  C.  CROWELL 

3 

BELLEVILLE   SCOTT  Af  BASt 

0510 

ST.  CLAIR 

38  32 

89  51 

MID 

MID 

U.  S.  AIR  FORCE 

2  3       5  7 

8ENTLE  Y 

0598 

HANCOCK 

40  20 

91  07 

671 

6P 

ROY  H.  GIBBONS 

3 

BENTON 

88  55 

474 

'■„■ 

BLOOMINGTON 

0761 

MC  LEAN 

1 

40  30 

89  01 

7A 

C.    C.  WILLIAMS 

3 

BLOOMING TON  NORMAL 

0766 

MC  LEAN 

i 

40  30 

89  00 

830 

SP 

4P 

HARRY  G.  JOHNSON 

2  3       5  7 

BLUFFS  - 

0781 

SCOTT 

39  45 

90  33 

467 

6P 

HUGH  MOORE 

BRADFORD  CAA  AP 

o  a  t  i 

41  13 

89  37 

795 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

3 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

68  39 

6A 

CAIRO  WB  C1TV 

1166 

ALEXANDER 

4 

37  00 

89  10 

314 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3       5  7 

CANTON 

1250 

FULTON 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

FLOYD  0.  HAMMOND 

3 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

126S 

JACKSON 

37  44 

89  12 

420 

7P 

HAROLD  U.  HILL 

2   3       5  6 

CARL IMV J  LLE  4  E 

1280 

MACOUPIN 

39  17 

89  49 

627 

f>P 

HENRY  B.  HOELTING 

2  3       5  7 

1286 

89  22 

461 

7P 

MUN  WTR  Cr  PWR  PL 

2   3  5 

CARMI 

1296 

WHI  T£ 

■; 

38  05 

88  10 

399 

tip 

J.   A.  RICKENBACH 

CASEY 

1329 

CLARK 

■ 

39  18 

88  00 

648 

6P 

WALTER  A,   NEWL IN 

3 

CENTRAL  1 A  4  W 

1386 

MARION 

18  31 

39  12 

494 

6P 

EDGAR  V.  CAVANAUGH 

3 

CHANDLERV 1LLE 

1412 

CASS 

40  03 

90  09 

464 

BP 

W.    D .  UPP 

3 

C HANNAHON  DRESDEN  1SLD 

GRUNDY 

88  17 

510 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

COLES 

7 

39  30 

86  11 

666 

6P 

6P 

WILL  1 AM  H.  OYKES 

2  3  5 

CHENOA 

1475 

MC  LEAN 

j 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.    MERLE  PARRY 

2  3  5 

CHESTER 

1491 

RANDOLPH 

37  54 

89  50 

381 

ACKLAS  H.    MART  IN 

3 

CHICAGO  HEIGHTS 

1527 

COOK 

3 

41  30 

87  36 

634 

7P 

ALFRED  J.  COOPER 

2  3  5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

3 

87  36 

594 

m  ;  d 

M  i  □ 

UNIV.   OF  CHICAGO 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

1577 

COOK 

3 

41  47 

87  44 

623 

MIO 

M  1 D 

U  3  WEATHER  BUREAU 

2  3       5  7 

CHICAGO  Wfl  CITY 

■  582 

COOK 

3 

41  S3 

67  38 

623 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3  5 

CHILLICOTHE 

ie:7 

PEORIA 

i 

40  55 

89  29 

490 

6P 

DAVID  H.  DUGAN 

3 

CICERO 

L646 

COOK 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

GEORGE  D.  LUKES 

2  3  5 

1743 

88  58 

6P 

COBDEN  2  S 

1775 

JNION 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

FLOYO  G.  ANDERSON 

2  3  5 

OANVILLE 

2140 

VERMILION 

7 

40  OS 

B7  38 

602 

7P 

7P 

RADIO  STATION  WDAN 

2  3       5  7 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

VERMILION 

7 

40  08 

87  39 

555 

BEN  BURT 

3 

DECATUR 

2193 

MACON 

39  51 

38  57 

662 

7P 

7P 

AMELIA  COORADT 

2  3       5  7 

2348 

6 

89  29 

696 

6P 

6P 

DU  QUOIN 

2463 

=ERRY 

38  01 

89  14 

466 

6P 

6P 

G.  H. . KNET2GER 

2  3  5 

EAST  SAINT  LOUIS 

2614 

ST.  CLAIR 

4 

38  37 

90  07 

413 

7P 

1A 

UNION  EL£ .  OF  ILL. 

2  3  5 

EDWARDSV1LLE 

MAO  I  SON 

38  49 

89  59 

554 

fr.P 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

3 

EFFINGHAM 

2687 

EFFINGHAM 

7 

39  07 

88  33 

6P 

6P 

EFFINGHAM  WATER  CO. 

2  3       5  7 

1 

88  17 

729 

7k 

EL  12ABETHT0WN 

27  50 

HARD  IN 

37  27 

68  16 

357 

5P 

U  S  FOREST  RANGER 

2  3  5 

ELSAH 

2800 

JERSEY 

A 

38  57 

90  22 

429 

5P 

THE  PRINC1PIA  COL. 

3 

FAIRFIELD 

2931 

WAYNE 

33  23 

451 

6P 

6P 

EARL  WILSON 

2  3  5 

FLORA 

3109 

CLAY 

38  40 

88  29 

490 

6P 

GP 

CLAY  COUNTY  HOSP . 

•   3  5 

FREEPORT 

3257 

STEPHENSON 

6 

89  37 

762 

7P 

7P 

JOHN  SCHRODER 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

STEPHENSON 

6 

42  17 

89  36 

751 

7A 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

3 

FULTON  DAM  13 

3290 

WHITESIDE 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3  5 

GALENA 

3312 

JO  DAVIESS 

42  25 

90  26 

603 

6P 

ORRIN  A.  MERRIFIELD 

3 

GALESBURG 

3?  20 

KNOX 

90  22 

760 

M 1  D 

5P 

JAMES  BARRETT 

2  3  .5 

3335 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

6P 

ARTHUR  £ .  JOHNSON 

GENESEO 

3384 

HENRY 

6 

41  27 

90  09 

639' 

6P 

MRS.    M.    J.  BESSANT 

3 

GIBSON  CITY 

3413 

FORD 

1 

40  28 

88  23 

753 

6P 

EDWARD  P.  BERGSTPOM 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

1ENDERS0N 

40  50 

91  04 

538 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENDALE  EXP.  FARM 

34  82 

POPE 

5 

37  26 

88  41 

500 

MID 

U  S  SOIL  CONS  SERV 

3 

3^2:? 

5 

88  29 

354 

6A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN 

35  30 

AOAMS 

1 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  NETHERY 

3 

GRAFTON 

3572 

JERSEY 

4 

38  56 

90  26 

404 

7A 

JOHN  A.  DESHERLIA 

3 

GRAND  TOWER  I  N 

3595 

JACKSON 

37  40 

89  30 

367 

7A 

JOHN  A.  DICKSON 

3 

GREENUP 

16  B3 

CUMBERLAND 

39  15 

88  10 

ETTELBR ICK  SHOE  CO. 

3 

GR  E  E  NV ILLS 

3693 

2 

89  24 

563 

7P 

7P 

3EANE  J.  MCALISTER 

GRIOLEY 

3709 

4C  LEAN 

1 

40  45 

88  53 

752 

6P 

E2RA  D.  STOLLER 

3 

GR IGGSV I LLE 

3  7  1  v 

PIKE 

1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

MRS.  ELLEN  HARVEY 

2  3  5 

HARDIN 

3850 

CALHOUN 

1 

39  09 

90  37 

700 

6P 

A.  B.  CAMPBELL 

3 

HARR I SBURG 

3879 

SALINE 

5 

37  44 

88  32 

366 

6P 

6P 

CLYDE  PITTMAN 

2  3      5  7 

HAVAr'iAeURG  DlSr,0SAL  PL 

3884 

5 

68  31 

6A 

W.    HARRISON  KIBLcR 

3930 

MASON 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

TP 

L,   L,  EUTENEUER 

2  3  5 

HAVANA  NO-  2 

3940 

4AS0N 

1 

40  18 

90  04 

460 

7A 

EWALD  R.  TRIMPE 

3 

HI  LLSBORO 

4ioe 

MON TGOMERr 

39  09 

39  29 

626 

6P 

H.  A.  CRESS  JR. 

2  3  5 

HOOPESTON 

4198 

VERMILION 

7 

4C  26 

87  40 

717 

6P 

6P 

JOHN  F .  MUSHRUSH 

2  3  5 

4317 

CRAWFORD 

7 

87  40 

ILL  PUBLIC  SERV  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

ROCK  ISLAND 

41  25 

91  01 

554 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

I 

JACKSONVILLE 

4442 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

NORBURY  SANATORIUM 

2  3  5 

JERSEYV1LLE 

(.489 

JERSEY 

1 

39  07 

90  20 

635 

6F 

EDWIN  M.  PORTER 

2  3  5 

J0L1ET  BRANDON  RD  OAM 

4530 

WILL 

1 

41  30 

86  06 

543 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

(535 

1 

86  10 

564 

■111 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KANKAKEE 

4593 

CANKAKEE 

1 

41  07 

87  52 

631 

7P 

7P 

KANKAKEE  WATER  CO 

2  3       5  7 

KANKAKEE   4  NW 

4598 

KANKAKEE 

1 

41  06 

87  56 

620 

6P 

6P 

2  3  5 

KE I THSBURG 

4655 

MERCER 

41  06 

90  57 

540 

8A 

ALFRED  M.  NORRIS 

3 

KEWANEE 

4710 

HENRY 

1 

»  1| 

89  54 

800 

5P 

5P 

KEWANEE  BAKER  PARK 

2  3  5 

4805 

1 

89  24 

480 

8A 

*  I  CHARD  B.  STITH 

LA  HARPE    1  SW 

4823 

HANCOCK 

1 

40  35 

90  56 

691 

6P 

6P 

KENT  CAMPBELL 

2  3       5  7 

LA  SALLE 

4922 

LA  SALLE 

1 

41  20 

89  06 

522 

7P 

3P 

WESTCLOX  GT1  CORP. 

2  3  5 

LA  SALLE  1  S 

4923 

LA  SALLE 

1 

41  19 

89  06 

7A 

ARTHUR  J.  FISCHER 

3 

L AWRENCEV ! LLE 

LAWRENCE 

7 

38  44 

87  41 

472 

6P 

FRANK  8RAY 

3 

5036 

1 

86  46 

7P 

LINCOLN 

5079 

-OGAN 

1 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7P 

JOHN  2URKAMMER  JR. 

2  3       5  7 

LINCGLN  NO.  2 

5084 

LOGAN 

1 

40  09 

89  21 

600 

7A 

GEORGE  L.  SMITH 

x 

MACKINAW 

5272 

TAZEWELL 

40  32 

89  21 

646 

T.  L.  HAENSEL 

3 

MACOMB 

5280 

MCDONOUGH 

1 

4C  28 

90  40 

702 

6P 

W.  S.  NEWELL 

3 

5294 

89  14 

660 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

2  3  5 

MARENGO 

5326 

MCHENRY 

6 

42  15 

68  36 

819 

E 1 1 

6P 

FRANK  J.  MACK 

2  3       5  7 

MARION 

5342 

WILLIAMSON 

4 

37  44 

98  55 

448 

5P 

C.  N.  DAN  I  EL SON 

3 

MARSE ILLES  LOCK 

5372 

LA  SALLE 

41  20 

88  45 

486 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MARSHALL 

5380 

CLARK 

39  23 

87  42 

606 

6P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

3 

5405 

2, 

69  48 

425 

SS 

DR.  R.  F.  L1SCHER 

3 

MAT TOON 

5430 

COLES 

7 

39  28 

80  21 

718 

M ; '. 

:■■  .., 

CEN  ILL  PUB  SERV  CO 

2  3  5 

MCHENRY  2  S 

5498 

MCHENRY 

1 

42  19 

ae  15 

742 

6P 

JOHN  J.   BARN INGS 

3 

MCLEANS80RO 

HAMILTON 

5 

38  05 

88  32 

500 

6P 

6P 

F'.  G.  FRAZ1ER 

2  3  5 

MEDORA 

5539 

MACOUPIN 

39  10 

90  08 

622 

7P 

M.  F.  DODGE 

3 

5712 

1 

89  02 

751 

7P 

7P 

CITY  OF  M1N0NK 

2  3  5 

MOI.INE  WB  AIRPORT 

5751 

'OCK  ISLAND 

6 

41  27 

90  31 

569 

(I  i  D 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MONMOUTH 

5768 

BARREN 

40  55 

90  38 

770 

6P 

6P 

PROF.  LYLE  FINLEY 

2  3       5  7 

MONT  I CELLO 

5791 

>IATT 

1 

40  02 

98  34 

659 

4P 

C.  H.  WITTIG 

MORRIS 

SOUND Y 

41  21 

88  26 

7A 

ROY  WEBS 

3 

5825 

3RUNDY 

"1 

88  22 

549 

6P 

DONALD  M.  PYATT 

2  3  5 

MORRISON 

5833 

WHITES  IDE 

6 

41  49 

89  58 

670 

7P 

7P 

RALPH  H.  GREEN 

MQRRlSONViLLE   1  E 

CHRISTIAN 

1 

49  25 

69  26 

638 

7P 

7P 

JOHN  P.  LOW IS 

MOUNT  CARMEL 

WABASH 

38  25 

87  46 

465 

6P 

6P 

FRANK  D.  TALLEY 

MOUNT  CARROLL 

5901 

CARROLL 

42  05 

89  58 

817 

7P 

JAMES  F.  MCCRAY 

2  3  5 

MOUNT  OLIVE 

5917 

MACOUP IN 

89  43 

681 

6P 

MOUNT  PULASKI 

5927 

LOGAN 

40  00 

69  17 

687 

5P 

ALVA  BROWN 

MOUNT  STERLING 

5935 

39  59 

90  46 

711 

7P 

F.  E.  SAHLAND 

3 

MOUNT  VERNON  4  N 

5943 

JEFFERSON 

38  22 

68  55 

590 

6P 

7  A 

RAOIO  STATION  WMIX 

2  3       5  7 

NASHVILLE  3  NW 

6011 

WASHINGTON 

2 

36  23 

89  25 

505 

6P 

fi.  E,  SCHLEIFER 

3 

NEWARK  7  E 

6069 

KENDAL  I 

41  32 

86  27 

6P 

WARREN  S.  GRAY 

3 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

MERCER 

41  11 

91  03 

548 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

NEW  BOSTON 

6065 

MERCER 

91  00 

571 

7  A 

H.  0.  HARRIS 

NEW  BURNS  IDE 

5093 

JOHNSON 

5 

37  36 

86  46 

560 

7P 

MISS  MAE  MCCABE 

2  3  5 

NEWTON 

6159 

JASPER 

7 

39  00 

08  10 

513 

6P 

6P 

GEORGE  H.  PAYNE 

2  3  '5 

OLNEY  RADIO  STATION 

54  46 

RICHLAND 

7 

38  42 

66  04 

472 

5P 

5P 

RADIO  STATION  WVLM 

2  3       5  7 

OREGON  WATER  WORKS 

5492 

OGLE 

6 

42  01 

89  20 

702 

8A 

Alan  grant 

3 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PEOTONE 
PETERSBURG 
PLEASANT  H 


PONT  I AC 

PR1NCEVILLE  2  NW 
QUINCY  ■!,. 
QUINCY  CAA  AP 
QUINCY  DAM  21 

GUiNCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 

ROCKFORD 
ROCKFORO  4  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 
ROCK    ISLAND  DAM  15 
ROCKPORT 

RUSHVI LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STOCKTON 
STREATOR 

SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 
TISKILWA 
TOULON 

TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  EHGR .  CAMPUS 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
VANDAL I A  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 

WATSEKA 

WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL   1  E 
WILCOX 

WINDSOR 


Statio 


2  E 


County 


SALLE 
CRAWFORD 
CHRISTIAN 
EDGAR 


PEORIA 
ADAMS 
ADAMS 
ADAMS 

AOAMS 

CHAMPAIGN 

RANDOLPH 

FORD 

OGLE 

I1NNESAG0 
IINNEBAGO 
UNNEBAGO 
:OCK  ISLAND 


VERMILION 

RANDOLPH 
SANGAMON 
SANGAMON 
JO  DAVIESS 
LA  SALLE 


FULTON 
CHRISTIAN 
BUREAU 
STARK 


MACOUPIN 

BUREAU 

HANCOCK 

MONROE 

IROQUOIS 

LAKE 
WAYNE 
DU  PAGE 
GREENE 
CLAY 

SHELBY 


40  57 
39  57 
39  56 


39  56 

40  18 
38  13 


42  15 

42  17 

42  12 

41  31 


40  46 

42  21 

38  21 

41  52 

39  26 
36  36 


91  24 
91  11 
91  26 


-  i  ;:■ 
86  59 
89  06 


90  34 
88  01 
88  57 


Obser- 
vation 
time 


Refer 


Observer 


JOHN  A.  BEED 
M.  GADD1S 
E.  SCHUMACHER 
CITY  OF  PARIS 
i,  WOODS 

EDITH  A.  ROBBINS 
S  WEATHER  BUREAU 
S.  MINA  CUTI 

FRANK  B.  RAINEY 

LOU  GALLOWAY 

ROGER  WILLIAMS 
FRANK  S.  STEWART 

H.  GIBSON 

S  CIVIL  AERO  ADM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

'IN  8RINK0ETTER 
AIR  FORCE 
H.  LESAULN1ER 
i.  BRADBURY 
CALIFORNIA  PKG  CORP 

I.  KN OWL TON 
MRS.  t>.  5.  CUMMINGS 

CIVIL  AERO  ADM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HARRY  WILLIAMS 

GAIN  BROS.  GREENHSE 
JUOSON  E.  CAMERON 
FRANK  G.  BROWN 
JAKE  H.  STEWART 
GARY  LANE 

HOWE  V.  MORGAN 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
E.  A.  CURTISS 
J.  F.  PRAFCKE 

FRANK  C.  DEAN 
C.   A.  HAMMOND 
JOHN  W.  COALE 
ORVILLE  L.  WEAVER 
ERNEST  R,  ROBSON 

DEKALB  AGRI .  ASSN 
STATE  WATER  SURVEY 
STATE  WATER  SURVEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

E.  M.  WATKINS 
CARL  F.  NELICK 
CHARLES  EWlNG 
E.   H.  WOLF 
BENJAMIN  JORDAN 

R.  W.  FLACG 
PAUL  F.  NICH0L5 
WHEATON  COLLEGE 
OSCAR  WATT 
E.  LOWELL  ROUTT 

NINA  M.  RYHERD 


LINOIS    2.  KASKASK I A 


PI     5.  OHIO 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will   be  carried   in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not   listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index   for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all   except  Weather  Bureau  and  C'AA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included   in   following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B       Adjusted   to  a  full  month . 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent   the  value  for  the  full  month. 
R       Daily  values  and  monthly   total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non -record ing  gages, 
T      Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes   total   for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office.  Washington  25,  D.  C. 

W  R.P.C.,  Kansas  City,  Mo.         12-4-51  —  1160 
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ILLINOIS  -  NOVEMBER  1951 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

November  1951  was  the  coldest  November  in  Illinois  since  the  origination  of  State- 
wide records  in  1890.  The  average  temperature  for  the  State  was  35.5°,  while  the 
previous  lowest  mean  temperature  was  36.4°,  which  occurred  in  both  1911  and  1892. 
During  the  first  10  days  of  the  month,  nearly  all  Illinois  observing  points  re- 
corded their  lowest  readings  for  the  entire  month,  the  lowest  being  -2°  at  Freeport 
on  the  5th.  The  period  immediately  following  the  coldest  days  of  the  month  was 
much  warmer,  and  .most  of  the  highest  readings  for  November  were  observed  around 
the  13th.  A  maximum  of  77°  occurred  at  East  Saint  Louis  on  the  13th  and  was  the 
highest  of  record  for  the  State  during  November.  During  the  remainder  of  the  month 
there  was  no  pronounced  temperature  trend,  although  the  general  average  was  sub- 
normal. The  highest  monthly  mean  temperature  was  42.1°,  which  was  reported  from 
Cairo,  while  the  mean  of  28.9°  at  Marengo  was  the  lowest  in  the  State. 

Precipitation  averaged  3.43  inches,  which  is  only  0.81  inch  in  excess  of  normal. 
However,  the  average  snowfall  of  7.9  inches  is  the  greatest  of  record  for  November 
in  Illinois.  Previously,  the  record  fall  was  6.4  inches,  which  had  remained  un- 
challenged since  1895.  During  the  6th  and  7th,  record  or  near-record  snows  were 
general,  with  depths  accumulating  to  nearly  1  foot,  particularly  in  central  Illi- 
nois, where  Decatur  reported  11  inches  on  the  ground  on  the  6th  and  Alton  10  inches 
on  the  7th.  However,  most  stations  in  northern  and  north-central  Illinois  re- 
ceived their  greatest  amounts  of  precipitation  for  a  single  day  during  the  heavy 
rains  of  the  12th  and  13th.  In  southern  and  south-central  areas,  the  heaviest 
falls  for  a  single  day  occurred  either  during  the  snow  of  the  6th  and  7th  or  on 
the  23d.  On  the  23d  rainfall  was  very  heavy  in  the  extreme  southern  portion  of 
the  State,   and  Cairo  reported  a  total  for  the  day  of  3.02  inches. 

Although  there  was  an  excess  of  soil  moisture  during  the  last  3  weeks  of  the  month, 
corn  harvest  was  normal  or  nearly  so  in  most  sections,  with  the  greatest  difficulty 
arising  from  the  necessity  for  hand-picking.     A  limited  amount  of  fall  plowing  was 

accomplished . 

In  addition  to  the  damage  brought  about  by  the  heavy  snows  of  the  6th  and  7th, 
strong  northeasterly  winds  caused  appreciable  damage,  especially  along  the  shore- 
line of  Lake  Michigan,  which  was  at  an  unusually  high  level.  .  Tornadoes  were  re- 
ported at  Campbell  Hill  and  in  Mason,  Tazewell,  and  McLean  Counties  on  the  13th, 
and  caused  damage  estimated  at  $95,000  and  $50,000,  respectively.  Heavy  rains  on 
the  13th  and  14th  caused  much  damage  in  the  area  around  Waukegan . --JTC 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

< 

10 

Q. 

i/> 
a 
>a 

8 
1 

60-10 

10-49 

SO-  99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sue  use  to  81 

CAIRO  WB  CITY 

10.1 

37 

sw 

13 

3 

5 

3 

1 

2 

1 

15 

45 

7.1 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

ssw 

17 

10.4 

AO 

NW 

3 

74 

74 

60 

70 

3 

3 

2 

3 

1 

0 

12 

48 

6.9 

JOLIET  WB  AIRPORT 

s 

18 

13.0 

83 

85 

66 

78 

3 

2 

2 

4 

0 

0 

11 

6.5 

MOLINE  WB  AIRPORT 

NW 

13 

11.9 

57 

W 

3 

75 

79 

64 

69 

5 

3 

2 

2 

0 

0 

12 

50 

6.7 

PEORIA  WB  AIRPORT 

s 

19 

12.8 

49 

W 

3 

77 

81 

65 

71 

5 

4 

3 

2 

0 

0 

14 

49 

6.5 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

s 

17 

15.2 

57 

s 

12 

77 

79 

63 

70 

5 

5 

2 

2 

0 

0 

14 

49 

6.6 

COMPARATIVE  DATA 

Table  1 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

*  — 

n 

<  s 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

Average 
snowiall 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

Average 
snowfall 

«  © 

i  S 
-o  a 

o  0 
6  ■— . 
ZQ 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

44.0 
36.5 
36.4 
38.9 
37.7 

78 
74 
75 
78 
75 

20 

-  8 
4 

-  9 
4 

2.19 
5.06 
3.48 
2.32 
1.70 

0.3 
2.1 
3.5 
3.0 
1.4 

6 
12 
9 
6 
6 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

43.0 
48.4 
45.1 
45.9 
44.3 

78 
80 
85 
85 
82 

8 
11 

1 
10 

5 

1 .91 
3.21 
0.67 
2.42 
1  .97 

0.1 

T 

T 
1.0 
0.2 

4 

9 
4 
7 

5 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

47.  1 
41.1 
39.5 
38.9 
44.8 

82 
83 
79 
84 
86 

16 
7 
6 
0 
3 

5.65 
4.59 
2.30 
1 .48 
2.35 

T 
0.2 
0.9 
3.2 
1.3 

11 
11 
3 
7 
6 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

39.3 
41.3 
41.3 
38.3 
46.7 

79 
80 
78 
80 
80 

-  6 

-  2 

-  8 

-  6 
13 

3.78 
2.81 
4.28 
2.27 
1.94 

6.4 
4.2 

0.1 
3.4 
2.3 

9 
9 
10 
8 
7 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

43.3 
43.2 
40.7 
40.7 
42.9 

79 
76 
72 
78 
77 

9 
13 
10 
8 
7 

0.64 
2.29 
3.38 
1.08 
3.68 

0.3 

T 
0.4 
0.1 
1.7 

4 

7 
8 
6 
8 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

41.9 
40.2 
44.2 
44.8 
39.1 

73 
82 
79 
80 
79 

15 
-  3 
7 
8 
10 

1.32 
2.89 
2.63 
5.12 
1.75 

0.1 
1.6 
2.4 
2.8 
0.5 

6 
8 
8 
12 
5 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

41.2 
38.6 
48.9 
38.2 
43.0 

83 
81 
89 
■8T 
78 

2 
4 
9 
2 
11 

2.99 
1.38 
3.13 
1 .09 
0.26 

1.8 
0.2 
1.2 
1.3 
T 

9 
5 
9 
5 
1 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

45.1 
43.9 
43.5 
40.0 
37.9 

82 
78 
85 
76 
71 

11 
15 
3 
1 
1 

2.76 
1.79 
1  .22 
3.05 
3.77 

1.0 
0.1 
0.4 
3.2 
5.7 

9 
7 
6 
7 
11 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

44.9 
42.8 
45.3 
37.6 
45.1 

82 
82 
78 
69 
79 

12 
9 
11 
-20 
14 

1.86 
2.60 
4.73 
2.40 
3.45 

0.6 
0.5 

T 
4.5 

T 

10 
8 
10 
10 
10 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

42.3 
40.  7 
40.2 
44.1 
50.9 

79 
78 
73 
84 
85 

4 

8 
4 

8 
2 

2.12 
3.95 
2.33 
2.76 
4.09 

T 
1.5 
0.7 
0.2 
0.3 

6 
7 

5 
7 
9 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

45.9 
43.5 
37.9 
43.6 
51.2 

82 
75 
73 
83 
83 

12 
15 
-  8 
-11 
16 

4.64 
3.67 
1.79 
2.18 
4.81 

0.6 
0.3 
1.4 
1.4 
1.0 

10 
12 
7 
8 
11 

1949 
1950 
1951 
Period 

44.2 

36.5 
35.3 

42.0 

80 
86 
77 

3 

-12 

-  2 

0.67 
2.82 
3.43 

2.64 

0.7 
3.1 
7.9 
1.5 

4 

9 
8 

1910 
1911 

37.6 
36.4 

81 
84 

10 
-  2 

1.19 
3.03 

0.2 
2.3 

4 

8 

1932 
1933 

37.4 
41.8 

74 
88 

7 

-  2 

1 .75 
0.65 

5.1 
0.2 

6 
5 

Data  for  the  period  beginning  with  1943  to  date  have  been  weighted  on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this  table  for 
earlier  years . 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

• 
e 

Q 

Lowest 

Date 

-3 
S 

1 

No.  of  days 

3 

0 
H 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  oi  days 

o  S 

O)  o 

2  S 

M 
it 

Total 

o.  g 

]  Ij 

Date 

• 

0 

a 

3 

• 

0 

a 

o 

8 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

■ 

ALED0 

33.3 

-  7.0 

70 

12 

10 

3+ 

942 

0 

27 

2.30 

.  19 

1.00 

13 

3 

6 

6 

2 

1 

ANTI0CH 

30.5 

-  7.4 

60 

13 

7 

5 

1031 

0 

27 

3.71 

1.61 

2.05 

13 

8.0 

6 

7 

8 

1 

1 

AURORA  COLLEGE 

30.8 

-  8.3 

65 

13 

3 

5 

1021 

0 

27 

2.59 

.28 

.80 

13 

4.9 

5 

7+ 

9 

3 

0 

CHICAGO  HEIGHTS 

32.5 

64 

13 

7 

3+ 

970 

0 

24 

3.34 

1.14 

1.32 

13 

14.0 

10 

6 

9 

1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

34.0 

-  6.1 

64 

13 

14 

3 

924 

0 

22 

3.38 

1.01 

1.04 

13 

t 

1 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

32.9 

-  4.8 

64 

13 

11 

3+ 

957 

0 

25 

3.7* 

1.23 

1.09 

13 

13.0 

7 

6 

9 

4 

CHICAGO  WB  CITY 

34.8 

-  6.4 

65 

13 

16 

3+ 

901 

0 

21 

3.54 

1.03 

.87 

13 

10 

3 

0 

CICERO 

33.8 

-  7.1 

64 

13 

10 

5 

931 

0 

25 

3.64 

1.49 

.83 

13 

13.4 

e 

7 

9 

- 

0 

0IX0N 

32.0 

-  6.9 

64 

12 

5 

5 

984 

0 

27 

2.96 

.89 

.85 

13 

8.5 

6 

9 

3 

0 

FREEP0RT 

29.9 

-  7.7 

60 

13 

-  2 

5 

1043 

0 

27 

2.15 

.04 

.86 

13 

6.6 

3 

7 

8 

2 

0 

FULTON  DAM  13 

32.2 

-  6.8 

62 

13 

11 

5 

981 

0 

27 

3.87 

1.79 

2.20 

14 

2.4 

2 

7 

8 

3 

1 

GALESBURG 

34.3 

67 

13 

13 

4 

916 

0 

25 

2.69 

.39 

.78 

13 

8.9 

8- 

6+ 

8 

3 

0 

GALVA 

34.2 

-  5.6 

67 

12 

8 

3 

915 

0 

26 

2.87 

.69 

1.81 

13 

5.5 

5 

7 

6 

1 

1 

JOLIET   WB  AIRPORT 

31.4 

-  7.3 

65 

13 

8 

5 

1000 

0 

27 

3.53 

1.25 

.98 

12. 

8.9 

7 

6 

8 

4 

0 

KANKAKEE 

33.0 

-  7.7 

64 

13 

10 

8 

950 

0 

25 

2.15 

-  .20 

.60 

6 

11.7 

9 

7 

10 

2 

0 

KANKAKEE  4  W 

32.6 

65 

13 

7 

8 

965 

0 

26 

3.31 

.97 

1.05 

6 

12.3 

6 

7 

3 

1 

KEWANEE 

33.7 

-  6.3 

65 

12 

10 

4+ 

930 

0 

24 

LA  SALLE 

33.5 

-  7.5 

68 

13 

11 

8 

936 

0 

26 

3.13 

1.15 

.81 

12 

10.5 

12 

3 

0 

MARENGO 

28.9 

-  9.0 

60 

13 

-  1 

5 

1078 

0 

27 

3.54 

1.53 

1.41 

13 

5.2 

3 

T 

9 

2 

1 

MIN0NK 

33.4 

-  7.2 

69 

13 

6 

8 

941 

0 

26 

2.65 

.48 

.73 

13 

9.0 

8 

.  7 

11 

2 

0 

S*«  rrlTtfif.  aotaa  follovlac  Station  Iod«i. 


Table  2-Continued 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILL INOIS 
NOVEMBER  1951 


Temperature 


No.  of  days 


Station 

Average 

Departure 
from  norma 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  day 

Mai.  90' 
or  above 

Min.  32" 
or  below 

Total 

Departure 
from  norms 

Greatest  da 

Date 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

9 

0 

a 

5 
3 

0 

a 

0 

o 

1.00  or 
more 

M0L1NE   WB   AP  // 

32.6 

-  4.9 

67 

1  3 

1 1 

96  5 

0 

26 

1 . 68 

.14 

63 

12 

3  . 4 

2 

6+ 

7 

2 

MONMOUTH 

33.7 

-  6.7 

69 

1  3 

10 

3+ 

932 

o 

26 

2  .  51 

.  24 

72 

1 2 

7.3 

8 

8 

7 

3 

MORRIS  3  NE 

32 . 6 

-  7.8 

66 

13 

5 

8 

966 

0 

26 

2  . 60E 

.  28 

69 

12 

8 .  5 

7 

7 

10 

2 

_ 

MORRISON 

32.6 

-  6.8 

68 

13 

6 

5 

966 

0 

27 

2.11 

.03 

1 

24 

13 

5.0 

4 

7 

6 

1 

1 

MOUNT  CARROLL 

31.2 

-  6.6 

61 

10+ 

2 

5 

1009 

0 

27 

4.  24 

2.02 

2 

87 

13 

4.5 

2 

3+ 

8 

2 

1 

OTTAWA 

-  6.6 

70 

13 

1 0 

8 

914 

o 

26 

2. 12 

-  .05 

1 2 

9.3 

5 

6+ 

9 

1 

PONTIAC 

33  9 

-  8.1 

68 

1 3 

9 

8 

930 

o 

25 

2.39 

.  1 3 

71 

8 

6+ 

7 

3 

- 

ROCKFORD 

312 

-  7.4 

63 

13 

3 

5 

1004 

o 

2  7 

2 .  89 

.  70 

1 

00 

1 3 

12.0 

7 

2 

ROCKFORD  CAA  AP 

30. 1 

-  6.3 

63 

13 

5 

5 

1043 

0 

27 

4.14 

2.00 

1 

87 

13 

14.7 

6 

7 

8 

3 

l 

STOCKTON 

29.  1 

60 

10 

-  1 

5 

1070 

0 

27 

2.43 

.  38 

1 

24 

13 

4.5 

2 

4 

10 

2 

l 

SYCAMORE 

30  0 

-  8.2 

61 

1 3 

g 

1044 

o 

27 

3.17 

1.06 

1 

1 5 

1 3 

5 . 1 

-j 

9 

2 

. 

WALNUT 

33.1 

-  6.9 

64 

1  3 

9 

5 

949 

o 

26 

i.  8i 

-  .25 

63 

12 

7 . 2 

8 

7 

7 

2 

o 

WAUKEGAN 

31.6 

-  7.6 

62 

13 

6 

5 

995 

o 

2  7 

4.30 

2.19 

2 

35 

1  3 

8 . 0 

6+ 

9 

1 

1 

WHEATON  COLLEGE 

31.  8M 

64 

13 

5 

5 

986M 

0 

27 

3.15E 

.93 

90 

13 

8.9 

5 

6 

8 

3 

0 

DIVISION 

32 . 3 

.  8.8 

2 . 99 

.  77 

8 . 3 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM INGTON  NORMAL 

34.9 

-  6.7 

68 

13 

8 

8 

897 

o' 

25 

3.24 

.  56 

91 

12 

10.4 

8 

7 

8 

3 

0 

CARL  I NV  I LLE  4  E 

36.7 

-  7.3 

/3 

13 

4 

8 

841 

0 

27 

2.56 

.  10 

1 

40 

6 

9.7 

10 

6+ 

6 

2 

1 

CHARLESTON 

36  .  9M 

-6.5 

65 

13 

10 

3+ 

o 

22 

3.45 

.  72 

1 

58 

6 

9.  3 

7 

6+ 

9 

2 

1 

CHENOA 

33 .  2M 

67 

13 

8 

g 

950M 

o 

25 

2.72 

.  40 

68 

8 

10.0 

8 

6+ 

8 

3 

0 

DANVILLE 

35.2 

-  6.8 

61 

1 1 

Q 

3 

885 

0 

25 

2.41 

-  .22 

71 

6 

6  .  2 

4 

7 

10 

2 

0 

DECATUR 

35.  5M 

-  7.4 

71 

13 

10 

8 

888M 

0 

24 

2.96 

.50 

1 

04 

6 

13.5 

11 

6 

11 

2 

1 

EFF INGHAM 

37. 4M 

-  5.0 

67 

13 

8 

8 

821M 

0 

24 

4.00 

1  .08 

1 

77 

6 

2 

1 

GR 1 GGSV I LLE 

37 .  1 

-  6.6 

71 

13 

14 

8 

831 

0 

20 

2.  10 

.  33 

98 

12 

4.0 

6 

1 

0 

HAVANA 

35 .  4M 

-  6.6 

70 

13 

10 

3 

889M 

0 

25 

1 . 81 

.  40 

60 

12 

7.7 

7 

1 

0 

HILLSBORO 

36  .  6M 

-7.8 

72 

13 

10 

3+ 

846M 

0 

2.89 

.  33 

1 

22 

6 

10.9 

10 

6+ 

7 

3 

1 

HOOPESTON 

34.  7 

-  6.8 

64 

13 

10 

19 

900 

0 

25 

2.70 

.06 

1 

16 

6 

11.3 

8 

6 

10 

2 

1 

JACKSONV 1 LLE 

37.8 

-5.1 

75 

13 

9 

8 

810 

0 

22 

2.69 

.33 

1 

01 

12 

5.5 

1 

JERSEYVILLE 

38 .  3M 

-  6.1 

75 

1  3 

12 

3 

80 1M 

0 

2 . 34 

-  .31 

85 

8.0 

8 

6 

7 

2 

0 

LA  HARPE   1  SW 

35 .  8 

-  5.5 

71 

13 

1 1 

3+ 

870 

o 

25 

1 . 50 

-       .  70 

76 

12 

4 .  0 

4 

7 

7 

1 

0 

LINCOLN 

34  .  8 

-  7.5 

70 

13 

10 

3 

900 

0 

25 

2.79 

.41 

1 

05 

'  12 

9.0 

6 

6+ 

9 

2 

1 

MAT  TOON 

35.0 

65 

13 

9 

8 

895 

0 

24 

3.01 

.33 

1 

33 

6 

9.3 

6 

6+ 

8 

1 

1 

MORR I SONV I LLE    1  E 

36.1 

-  6.9 

71 

13 

4 

8 

859 

0 

25 

1.87 

.  53 

60 

6 

8.0 

8 

7 

0 

NEWTON 

38 . 0 

-  5.4 

67 

1 1  + 

11 

3 

802 

0 

21 

4. 13 

1 . 23 

1 

61 

6 

5.0 

2 

6+ 

10 

4 

1 

PALESTINE 

37.6 

-  7.2 

66 

11 

11 

3 

813 

0 

23 

5.68 

2.82 

1 

79 

6 

7.5 

3 

6+ 

12 

4 

2 

PANA 

36.  7M 

-  6.8 

71 

13 

10 

3+ 

850M 

0 

3.65 

1.18 

1 

95 

6 

12.5 

11 

6 

8 

3 

1 

PARIS  WATER  WORKS 

33.9 

-  9.0 

64 

11+ 

5  • 

3+ 

926 

0 

25 

3.01 

.26 

1 

00 

13 

8.5 

6 

6 

6 

4 

1 

PEORIA  WB  AIRPORT 

33.3 

-  6.5 

69 

13 

10 

8 

944 

0 

26 

2.43 

.06 

94 

12 

8.9 

6 

6+ 

9 

2 

0 

QUINCY 

37.1 

-  6.6 

72 

13 

15 

3+ 

826 

0 

19 

2.32 

.08 

1 

38 

12 

4.0 

4 

6+ 

6 

1 

1 

QUINCY  CAA  AP 

35.2 

69 

13 

10 

9 

890 

0 

23 

1 . 64 

.61 

96 

12 

2 . 7 

2 

6+ 

6 

1 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

33.  4 

65 

13 

12 

3+ 

941 

o 

24 

2 . 63 

.  36 

76 

12 

14.8 

4 

6+ 

1 1 

2 

0 

ROBERTS  3  N 

33.2 

-  7.7 

65 

13 

7 

8 

946 

o 

25 

2 . 24 

-  .02 

1 

00 

6 

11.8 

7 

2 

1 

RUSHV I LLE 

36.2 

-  6.1 

71 

13 

10 

3+ 

858 

0 

24 

2.30 

.09 

97 

12 

5.6 

6 

6 

6 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

35.0 

-  4.9 

72 

13 

6 

7 

894 

0 

24 

2.25 

.27 

78 

6 

9.2 

7 

6 

9 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

36 .  5 

-  5.7 

72 

13 

16 

3 

849 

0 

21 

2.38 

.14 

88 

10 

3 

0 

TABLE  GROVE 

35.7 

-6.1 

68 

1  3 

12 

3+ 

87  1 

0 

24 

2.11 

-  .07 

99 

12 

6 . 6 

6 

6+ 

8 

1 

0 

TUSCOLA 

34 .  8 

67 

13 

6 

8 

900 

o 

25 

3 .  27 

.  74 

1 

50 

6 

11.7 

8 

2 

1 

URBANA 

34.6 

-  6.9 

66 

13 

10 

8 

906 

0 

24 

2.41 

.06 

1 

27 

6 

10.8 

7 

6 

9 

2 

1 

VANDAL IA  CAA  AP 

35.0 

70 

13 

2 

8 

894 

0 

26 

3.00 

81 

6 

11.5 

10 

6+ 

0 

VIRDEN 

36  . 0 

72 

13 

7 

8 

866 

0 

24 

2 . 46 

.  04 

1 

04 

6 

9 .  5 

9 

6 

7 

2 

1 

WATSEKA 

33.8 

64 

13 

9 

8 

929 

0 

25 

2.59 

.  21 

70 

6 

9.7 

8 

6+ 

10 

2 

0 

WHITE  HALL   1  E 

3  7.  7M 

-  5.8 

74 

13 

10 

8 

820M 

o 

26 

1.13 

1.48 

50 

6 

6 

6 

5 

1 

0 

WINDSOR 

35.4 

-  7.5 

66 

13 

10 

3 

862 

0 

26 

2.64 

.01 

1 

20 

6 

12.0 

7 

6 

7 

1 

1 

DIVISION 

35.  7 

-  6.6 

2.68 

.08 

8.8 

SOUTHERN  DIVISION 

ALTON  DAM  26 

37.5 

72 

13 

17 

3+ 

821 

0 

25 

2.  17 

.41 

86 

6 

9.8 

10 

7 

10 

1 

0 

ANNA   1  NW 

39.  8 

-8.1 

69 

13 

13 

3 

750 

0 

20 

7.42 

3.80 

2 

22 

6 

4.5 

3 

6 

3 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

38.4 

73 

13 

11 

8 

791 

0 

21 

3.37 

.77 

95 

6 

12.7 

9 

6 

6 

2 

0 

CAIRO  WB  CITY 

42.  1 

-  5.2 

70 

13 

20 

3 

682 

0. 

14 

8.02 

4.34 

i 

02 

23 

1.0 

T 

2+ 

12 

4 

3 

CARBONDALE  SEWAGE 

40.2 

-  7.0 

71 

13 

12 

8 

736 

0 

21 

6.27 

2.98 

1 

93 

6 

6.0 

6 

13 

3 

2 

CARLYLE 

10 

8 

0 

23 

3.78 

.98 

1 

.58 

6 

10 

1 

1 

COBDEN  2  S 

DU  QUOIN 

39.7 

-  6.8 

71 

13 

15 

3 

752 

0 

18 

5.69 

2.75 

2 

10 

6 

5.  5 

8 

4 

2 

EAST  ST  LOUIS 

40.2 

-  6.9 

77 

13 

14 

8 

739 

0 

19 

3.  39 

.87 

.80 

6 

13.0 

8 

3 

0 

EL  I ZABETHTOWN 

41  .0 

70 

11 

10 

3 

715 

0 

19 

7.78 

4.  19 

2 

03 

23 

11 

5 

3 

FAIRFIELD 

38.  8 

-  7.2 

68 

11 

1  1 

3 

777 

0 

23 

6.09 

3.22 

1 

.46 

6 

3.0 

2 

6 

10 

4 

3 

FLORA 

14 

3+ 

0 

22 

4.67 

1 .72 

I 

.50 

6 

1 1 

4 

1 

GOLCONDA  DAM  51 

39.  4M 

-  7.3 

68 

11 

15 

3 

767M 

0 

21 

6.96 

3.32 

1 

98 

24 

8 

6 

2 

GREENVILLE 

37.8 

-  6.9 

71 

13 

12 

3 

807 

0 

22 

2.90 

.36 

85 

6 

12.0 

10 

6+ 

8 

3 

0 

HARR I SBURG 

40.1 

-  7.7 

72 

11 

10 

3 

740 

0 

21 

5.94 

2.80 

1 

80 

23 

4.0 

2 

5 

12 

3 

3 

MAKANDA   1  NW^ 

40.0 

69 

13 

13 

3 

743 

0 

18 

6.  80 

.20 

6 

7.0 

7 

6 

12 

4 

2 

MC  LEANSBORO 

40.4 

-  6.0 

69 

13+ 

13 

3 

729 

0 

18 

5.  35  . 

2.33 

.62 

6 

6+ 

9 

5 

2 

MOUNT   VERNON   4  N 

38.  7 

-  6.8 

68 

11 

10 

8 

782 

0 

20 

5.27 

2.33 

1 

92 

6 

4.8 

4 

6 

10 

4 

1 

NEW  BURNS  IDE 

39.  9M 

-  7.3 

69 

11 

10 

3 

745M 

0 

19 

6.55 

3.02 

] 

81 

23 

2.4 

2 

6 

11 

4 

3 

OLNEY  RADIO  STA 

38.6 

-  6.4 

67 

10 

11 

3+ 

787 

0 

20 

4.46 

1  .41 

1 

.45 

6 

1 

6 

9 

4 

1 

SPARTA 

40.2 

-  6.5 

70 

13 

15 

3 

738 

0 

18 

4.  92 

2.10 

1 

87 

6 

7.0 

5 

6 

9 

'2 

1 

DIVISION 

39.6 

-  6.5 

5.46 

2.27 

5.7 

STATE 

35.  5 

-  6.7 

3.43 

.81 

7..  9 

Precipitation 


Snow,  Sleet,  Hail 


No  of  days 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1951 


Day  of  month 


otduOD 

2 

g 

g 

Albion 

2.10 

Aledo 

.20 

A  1  ton  Dam  26 

T 

T 

™ 

.36 

Anna  1  NW 

.05 

2.22 

Annawan 

.62 

Ant  loch 

.30 

Arlington  Heights  4  SSE 

T 

■  5 

•  *™ 

.29 

Aurora  Col  lege 

.01 

■ 13 

.16 

Sarry 

r 

T 

.05 

"eards  town 

.06 

Belleville  Scott  AF  Base 

* 

T 

■ 30 

.95 

Bent  ley 

- 

T 

.25 

Benton 

T 

T 

.55 

Bl oomlng  ton 

.04 

.13 

31oomington  Normal 

T 

• 05 

.74 

T 

.75 

Bradford  CAA  AP 

ir'J 

T 

.73 

Brookport  Dam  53 

es 

.10 

.47 

T 

14 

1.07 

Cannon 

* 

.62 

Caroondale  Sewage  Plan 

* 

■ 

Z. 

1 .93 

Carllnville 

T 

T 

1  .40 

Carly  e 

1 .58 

T 

1 .80 

Cm 

1  .25 

T 

.75 

Chand lerville 

T 

.10 

.65 

Channahon  Dres .  Isle 

T 

T 

T 

1  .58 

Chenoa 

T 

.63 

Chester 

T 

Chicago  Heights 

T 

T 

_ 

.21 

Chicago  University 

T 

'  HA 
"  ^ 

.62: 

T 

.99 

Chicago  WD  City  R 

.02 

.75! 

Ch 111 icothe 

* 

"23 

.35 

C lcero 

T 

•  ■* 

01 
.01 

.65 

C 1 1 nton  1  S 

.06 

.75 

C o bd en  2  S 

2.30 

Danvi lie 

.01 

.71 

Danville  Sewage  Plant 

T 

.20 

1 

Decatur 

T 

•  03 

1 .04 

Dixon 

.09 

T 

.30 

Du  Quoin 

T 

T 

■  -J* 

2.10 

East  Saint  Louis 

T 

.30 

.30 

Edward s v 1 1 1 o 

T 

1 .43 

Ef  f 1 ngham  1  SW 

T 

1 .77 

Elgin 

■  " 

.29 

El  lzabethtown 

.30 

T 

.04 

1.32 

.93 

t airl  ieid 

*  ~* 

T 

T 

1 .46 

Flora 

.  16 

.01 

1 .50 

reepor 

.10 

__ 

Fulton  Dam  13 

T 

14 

.03 

.69 

uai  va 

T 

T 

.33 

Geneseo 

.27 

.02 

.91 

Gl  d°t  D 

_ 

T 

ft  ?n  3rfe  m» 

"  * 

1.60 

Golconda  Dam 

T 

T 

.33 

Golden 

T 

.70 

T 

T 

.32 

Grand  |ower  2  * 

.47 

T 

1.31 

T 

.35 

Gr  Id  ley 

.35 

Gr  l  ggs vi lie 

T 

T 

.36 

2.92 

llarr  l  sburg 

T 

1.00 

Harrlsburg  Disposal  PI 

0? 

■  10E 

Havana 

■ 04 

.40 

Havana  No.  2 

T 

.  02 

.05 

Hill sboro 

T 

1 .22 

Hoopeston 

■ 03 

1.16 

Hut son vi lie  Power  Plan t 

.34 

Illinois  City  Dam  16 

.03 

Jacksonvil le 

T 

T 

.57 

Jersey vi 1 le 

T 

.35 

Jol iet  Brandon  Rd  Dam 

.20 

T 

Jo  1 i e  t  WB  Airport 

T 

.75 

Kankakee 

.02 

T 

.60 

Kankakee  4  NW 

T 

T 

• " 

1.05 

Kelt  hsburg 

T 

T 

Kewanee 

"* 

.13 

La  Salle 

T 

•  ~} 

.71 

La  Salle  1  S 

.03 

T 

Lawrencevllle 

.12 

~ 

* 

.32! 

.57 

Lincoln 

.02 

.31 

.37 

1 

Mackinaw 

.32 

1  .12 

Macomb 

•M 

.36 

Makanda  1  NW 

.12 

.04 

.  20 

2.20 

Marengo 

.02 

.25 

Marlon 

.11 

T 

.04 

.46 

1  .10 

Marseilles  Lock 

T 

.04 

.01 

Marsha 1 1 

T 

T 

T 

1 .53 

Mat  toon 

10 

1.33 

Mcllenry  2  S 

.05 

T 

.34 

McLeansboro 

.  11 

.03 

1.62 

T 

1.45 

Minonk 

T 

.06 

.  23 

.32 

Moline  WB  Airport  R// 

T 

.02 

T 

.13 

Monmouth 

.09 

.53 

Mont  icel lo 

T 

Morris  3  NE 

.  03 

T 

.40E 

Morrison 

.04 

T 

.14 

Morr lsonvil le  1  E 

T 

.60 

Moun t  Carrol 1 

.10 

Mount  Olive 

* 

1 .74 

Mount  Pulaski 

T 

.  09 

.70 

Moun t  Sterling 

m 
T 

.63 

Mount  Vernon  4  N 

■  05 

T 

1 .92 

Nashville  3  NW 

1 .08 

Newark  7  E 

.38 

New  3oston  Dam  1 7 

T 

New  Boston 

New  Burnside 

.17 

.07 

.09 

1.48 

T 

T 

1  .61 

Olney  Radio  Station 

!n 

T 

1 .45 

Oregon  Water  tforks 

.02 

Ottawa 

T 

.12 

.01 

.35 

Palest lne 

T 

.02 

.06 

1.79 

Pana 

T 

T 

1 .95 

Paris  Water  Works 

.  25 

.60 

Paw  Paw 

.12 

Payson 

T 

T 

.65 

Peoria  WB  Airport  R 

T 

.01 

T 

.64 

Peotone 

T 

.23 

.13 

Petersburg 

T 

T 

.50 

Pleasaot  Hill  2  E 

.64 

Pontiac 

T 

T 

.71 

Prlnceville  2  NW 

T 

.02 

T 

.45 

Qulncy 

T 

.35 

Quiney  CAA  AP 

T 

T 

T 

T 

.201 

10 

13 

1  A 

_ 

15 

16 

1/ 

10 
lo 

1  r, 

21 

00 
Z£ 

23 

_  . 

26 

60 

1 

75 
00 

.08 

■ 

.25 

-j. 

'  30 

1 . 62 

.03 

■  3^ 

.44 

21 

.04 

T 

T01 

T 

!06 

.32 

111 

.06 

•  *~ 

1 

OB 

.03 

.  12 

2 . 00 

.  4  1 

.  57 

40 

04 

.  39 

.09 

.40 

2 

ii-, 

.20 

T 

T 

.22 

.04 

■  39 

89 

.03 

.08 

T 

.64 

.03 

.  58 

80 

.02 

T 

T 

.68 

.02 

.97 

.  20 

.03 

.07 

.32 

5.1 

.10 

.17 

.08 

13 

.10 

.09 

.05 

.39 

34 

.45 

T 

T 

T 

.06 

.12 

.26 

24 

T 

T 

.  03 

T 

T 

65 

.05 

.35 

T 

.07 

1 . 60 

.45 

■  36 

1 

in 

.33 

.02 

T 

.  38 

.02 

T 

T 

?l 

35 

T 

.  01 

.  25 

.  13 

T 

1 

13 

.21 

.35 

33 
10 

.63 

■ 04 

■ 12 

T 

T 
T 

.37 

1 . 08 

2 . 72 

.04 

.05 

... 

16 

1 

,., 

.20 

■™ 

T 

T 

.09 

.96 

!97 

41 

25 

29 

'  J.' 

01 

14 

3  02 
1  .62 

36 

.08 
.29 

T 

.21 

.54 

10 

T 

T 

.12 

.32 

.08 

.04 

33 

.09 

.12 

.42 

.22 

.21 

70 

14 

•  *| 

T 

.25 

1 .52 

03 

.37 

.40 

22 

.07 

.27 

.73 

.37 

10 

.42 

T 

.30 

.55 

.40 

1 .08 

46 

.12 

.12 

.10 

1 

00 

.32 

i 

■ 

T 

.51 

.11 

.32 

74 

.13 

.41 

.01 

T 

.65 

64 

'  ft 

•  Vz 

.34 

.20 

.10 

T 

41 

.45 

•  9S 

1  .31 

09 

.39 

.69 

1 

32 

•  \[ 

nn 

.65 

.45 

1 

04 

T 

.62 

.06 

.50 

1 

09 

ftQ 

*  2 

.56 

.06 

.49 

37 

.31 

.01 

T 

.54 

.  08 

1.63 

19 

■  °2 

.32 

.05 

T 

.50 
.98 

33 
68 

.  16 

.50 

.45 
.12 

T 

.06 

T 

.34 

73 

.07 

1  .78 

.36 

50 

.47 

53 
4  i 

.47 

.  06 

.01 
.03 

T 

.32 

.10 
.46 

T 

01 

.63 

42 

.03 

.01 

T 

.43 

.01 

.01 

.01 

.52 

35 

.17 

• 06 

T 

.53 

' 

T 

.38 

52 

•  **> 

.  31 

1.51 

.67 

50 

.  26 

T 

.45 

.10 

'31 

.79 

57 

T 

T 

.41 

.62 

.05 

!31 

.35 

33 

.15 

.35 

.65 

.54 

i 

12 

T 

T 

.63 

.10 

30 

.06 

.06 

2.03 

.93 

38 

.65 

02 

22 

.21 

1 

31 

.24 

1.33 

.30 

60 

.25 

.26 

.62 

.53 

36 

.12 

15 

7  1 

2.50 

•p 

nt 

■ 

.21 

:S 

34 

2.20 

T 

■  ~j* 

.07 

07 

* 

.96 

.99 

•  4 

.08 

T 

.02 

.  23 

%7 

.73 

.02 

.27 

T 

.08 

.19 

1 

31 

.27 

.07 

.50 

1 

09 

-  ~? 

.38 

.72 

65 

.07 

'  05 

.50 

29 

.0., 

1 
T 

T 

T 

T 

.53 

.01 

T 

07 

.17 

1 

74 

• 3^ 

.16 

3.03 

.02 

.93 

T 

3  j 

1  .47 

T 

T 

T 

T 

.98 

1 .98 

1.37 

31 

.22 

T 

T 

.57 

T 

.14 

.11 

.14 

,  , 

23 

.31 

.61 

.01 

T 

1 .89 

.33 

' 

.62 

13 

T 

"ft8 

.21 

.62 

.75 

38 

.37 

.10 

T 

.93 

.15 

T 

.25 

.13 

.71 

25 

T 

.19 

.111  1 

00 

.40 

.11 

T 

.09 

1.80 

.27 

•  ^5* 

yi 

.76 

.  47 

1 .34 

.61 

.60 

.30 

.40 

T 

.36 

T 

T 

.41 

43 

.06 

.04 

.36 

.09 

ft. 

.03 

.59 

70 

T 

T 

.05 

.16 

T 

in 

.52 
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.  06 

.03 

T 

.20 

.06 

T 

T 

40 

.36 

.34 

T 

T 

1 .51 

T 
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.60 

1 

27 

1.69 

.02 

.09 

.07 

1.01 

34 

.26 

.39 
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.30 

15 

T 

.02 

.1  ! 

.19 

■  1 

T 

.09 
.93 

mi 
.93 

.33 

.13 

T 
T 

T 

.53 

.56 

.501 

.35 

.  10 

■ 

.24 

.07 

■ 

.65 

.70 

.02 

.  16 

T 

T 

.08 

.27 

T 

.06 

.56 

16 

.10 

T 

.30 

.  12 

.73 

1 

.36 

.44 

.76 

.12 

T 

.24 

T 

• 

.31 

.60 

.03 

■ »« 

.29 

.02 

.32 

.61 

.09 

T 

.34 

1  n 

.31 

.44 

.67 

'a 

.78 

.84 

.36 

.62 

■  °S 

T 

.22 

■ 

1.05 

.41 

.23 

!o6 

.51 

1 

2 

35 
.46 

.29 

T 

T 

.OS 
.43 

.18 

.10 

.36 

19 

.09 

.02 

.02 

'.14 

.26 

.35 

.  14 

.57 

.04 

T 

1.96 

.32 

.58 

.90 

1 

41 

.08 

.05 

T 

T 

T 

.48 

.15 

.19  1 

02 

.06 

T 

.02 

T 

.52 

1 .60 

.27 

.47 

.24 

.48 

.02 

.04 

T 

.46 

.  14 

.23 

.40 

T 

.04 

T 

T 

.26 

.46 

.02 

.48 

.47: 

T 

T 

.35 

.04 

.43 

2 

.01 

.28 

T 

T 

.51 

.06 

.25 

.73 

T 

.52 

T 

1.52 

.05 

.52 

.69 

08 

.05 

.07 

.55 

.05 

T 

.70 

.73 

.07 

T 

.06 

.26 

.06 

.04 

.63 

.S3 

T 

T 

T 

.23 

.09 

.72 

.69 

T 

.28 

T 

.09 

.56 

.09 

T 

.05 

.12 

.21 

.02 

.02 

.15 
.69 

1 

.01 
.57 

.28 
.04 

.04 

.05 
T 

T 

.28 

.32 
.21 

.04 

.12 
T 

.43 

1 

.24 

.06 

T 

T 

7 

.53, 

.08 

T 

T 

.05 

.34 

.07 

.65 

2 

.87 

.04 

T 

T 

.25 

.11 

.60 

.13 

T 

.16 

.10 

.14 

.72 

.52 

.03 

T 

.18 

T 

T 

.10 

.92 

.18 

T 

.30 

.15 

.17 

.17 

.35 

.59 

T 

.69 

.96 

.36 

.40 

P 

1 .10 

.18 

.66 

.05 

T 

.43 

.55 

.53 

.03 

.  10 

T 

T 

.49 

.07 

.60 

.  12 

T 

I 

T 

T 

.17 

7 

.14 

.57 

.87 

.03 

T 

T 

.03 

.01 

7 

.04 

.16 

1 

.03 

T 

.46 

.20 

1 .81 

.45 

.63 

.29 

.51 

T 

.30 

fti 
.01 

.58 

.58 

7 

.08 

.09 

.60 

.15 

.82 

T 

.42 

.68 

.08 

.58 

.65 

.71 

.01 

.02 

.30 

.11 

.62 

.27 

.07 

T 

T 

.49 

.09 

.27  1 

.21 

.05 

.47 

.10 

.97 

.S3 

.09 

.58 

.65! 

.03 

T 

.14 

.11 

7 

.07 

.50 

1 

.00 

T 

T 

T 

.11 

.55 

7 

.79 

1 

.72 

.05 

.05 

T 

.56 

7 

1.09 

.  13 

T 

T' 

.08 

.01 

.19 

.94 

.40 

.08 

T 

T 

.16 

.01 

.06 

T 

.90 

.24  1.68 

.09 

.11 

.05 

.40 

.64 

.68 

T 

T 

.05 

T 

.03 

.47 

.15 

T 

.54 

.16 

.52 

.55 

.03 

T 

T 

.34 

T 

7 

.11 

.68 

."7 

.38 

.13 

1 .38 

.12 

T 

T 

.22 

.02 

.23 

.96 

.17 

T 

T 

.16 

.12 

30  31 


6.34 

2.30 

2.17 

7.42 

2.39 

3.71 

3.03 

2.59 

1.68 

1.80 

1.57 

3.37 

1.07 

4.02 

3.23 

3.24 

3.33 

3.06 

7.60 

U.02 

2.52 

6.27 

2.56 

3.78 

5.46 

2.94 

3.07 

2.5U 

3.04 

3.45 

2.72 

4.61E 

3.34 

3.33 

3.74 

3.54 

2.31 

3.64 

3.09 

6.30 

2.41 

2.31 

2.96 

2.96 

5.69 

3.39 

4.23 

4.00 

4.10 

7.7- 

1.07 

6.09 

4.67 

2.15 

4.53 

3.07 

2.69 
2.87 
2.49 
2.50 
1.69 
3.04 
6.96 
2.86 
2.27 
5.91 
2.90 
3.27 
2.10 
4.09 


4.01 

3.07 
2.69 
2.34 


1 .50 

3.13 

1.94E 

5.05 

2.62 

2.79 

3.95 

4.5U 

1.76 

6.80 

3.54 

5.86 

2.06 

3.12 

3.01 

3.83 

5.35 

3.00 

2.65 

1.68 

2.51 

2.54 

2.60E 

2.11 

1 .87 

4.24 

2.92 

2.54 

2.24 

5.27 

3.90 

2.45 

1 .40 

2.13 


4.46 

2.90 
2.12 
5.68 
3.65 
3.01 
3.86 
2.15 
2.43 
4.40 
2.20 
2.05 
2.39 
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DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Continued  nouember  1951 


Station 

Day  of  month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Quincy  Dan  21 

0_ 

__ 

1  00 

33 

T 

da 

_ 

* 

• 

.03 

2 

42 

Quincy  Memorial  Bridge 

01 

■ 

T 

01 

"  9n 

1  03 

■  _ 

21 

06 

T 

'  1  n 

T 

.02 

1 

96 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

"  04 

09 

T 

21 

20 

02 

'  nr 

2 

63 

Red  Bud 

.02 

T 

■ 

* 

.  28 

. 

* 

3 

90 

Roberts  3  N 

T 

T 

■ 

fin 

-  * 

40 

_ 

Ofi 

'  - 

T 

T 

2 

24 

Rochel le 

i 

61 

Rock ford 

l 

00 

T 

T 

2 

89 

Rockford  CAA  AP 

'  1  Q 

i 

87 

'  Od 

•><• 

03 

4 

14 

Rock   Island  Dam  15 

T 

■ 

26 

j 

2, 

T 

'  In 

.081 

1 

54 

Rockport 

T 

•7(1 

■  ^ 

•  zz 

74 

T 

■ 1 

2 

91E 

Rushvil  lc 

T 

-r 

42 

ni 

T 

.23 

.12 

2 

30 

Ste.  Marie 

■  6 

T 

T 

a* 

97 

T 

69 

"<;n 

T 

T 

T 

T 

ni 

.09 

S 

11 

99 

03 

'  fin 

3 

60 

Shawneetown  New  Town 

.61 

T 

* 

T 

"It 

■ 

l 

37 

■ 33 

T 

T 

T 

" 

.38 

7 

12 

Sldell 

T 

■  ^ 

ni 

20 

.52 

* 

*« 

T 

2 

63 

Sparta 

T 

I 

T 

in 

02 

<f 

T 

T 

4 

92 

Springfield  WI!  AP  R// 

T 

T 

'iii 

36 

nfi 

* 

T 

2 

25 

Springfield  WB  City  R 

T 

■  _ 

51 

f,9 

'  9Q 

*  ^ 

2 

38 

Stockton 

* 

l 

24 

'  f 

.01 

2 

43 

Streator 

74 

T 

19 

*  ns 

'  1  q 

3 

24 

Sycamore 

T 

20 

14 

l 

15 

07 

' 

'  - 

3 

17 

Table  Grove 

'  at 

T 

42 

T 

*  99 

40 

1  ft 

2 

11 

Taylorville 

T 

' 

1  00 

!54 

35 

T 

T 

24 

'  07 

2 

21 

Tiskilwa 

.20 

.64 

: 

.71 

l 

03 

.17 

.011 

• 

|25 

!o2 

3 

03E 

Toulon 

T 

.60 

50 

2 

30 

Tuscola 

T 

1^50 

!l2 

.41 

7  ( 

.05 

!28 

.16 

!o2 

3 

27 

Urbana 

T 

.06 

1  .27 

.13 

.53 

07 

.01 

T 

.12 

.15 

.02 

2 

41 

Utica  Starved  Rock  Dam 

T 

.12 

T 

.90 

T 

.21 

53 

.11 

.10 

.35 

.08 

2 

40 

Vandal ia  CAA  AP 

T 

T 

.  10 

.31 

.12 

.59 

14 

.17 

T 

T 

T 

.63 

.30 

.14 

3 

00 

Virden 

T 

T 

T 

1  .04 

.12 

.56 

23 

T 

T 

.28 

.18 

.05 

T 

2 

46 

Walnut 

.11 

.21 

.26 

.63 

53 

.05 

T 

.02 

1 

81 

T 

.34 

.32 

03 

.12 

1 

36 

Waterloo 

T 

T 

T 

T 

.02 

1.37 

.09 

.33 

.02 

.51 

.06 

.10 

.58 

.39 

.05 

3 

57 

Watseka 

.06 

.06 

.70 

.20 

.47 

.50 

.08 

T 

.25 

.16 

T 

.03 

2 

59 

Waukegan 

..16 

T 

.32 

.24 

.36 

2 

35 

.17 

.11 

T 

.47 

.12 

4 

30 

Wheaton  College 

.30 

.36 

.20 

.63 

90 

.09 

.66 

.01 

3 

15E 

White  Hall  1  E 

T 

T 

.50 

T 

.19 

22 

T 

T 

T 

.09 

.13 

1 

13 

Wilcox 

.25 

1 .25 

.45 

25 

.65 

.75 

.05 

1 .10 

.28 

5 

03 

Windsor 

T 

T 

1 .20 

.15 

.43 

38 

T 

.10 

.20 

.18 

2 

64 

Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1951 


Day  Ol  Monlh 


btalion 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

j  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

5 
< 

ALEOO 

MAX 

3  2 

35 

2  7 

27 

26 

30 

36 

54 

64 

60 

70 

60 

59 

42 

30 

J3 

60 

MIN 

24 

14 

10 

10 

15 

21 

21 

13 

26 

30 

32 

49 

51 

39 

26 

28 

24 

14 

14 

21 

26 

30 

20 

15 

17 

22 

.'0 

27 

27 

32 

23!  9 

ALTON  DAM  26 

MAX 

3J 

33 

29 

35 

4? 

S2 

63 

63 

59 

7J 

58 

46 

68 

MIN 

29 

20 

17 

16 

26 

24 

23 

17 

26 

29 

29 

46 

46 

37 

34 

28 

22 

1  B 

18 

24 

30 

34 

28 

25 

26 

32 

28 

28 

27 

32 

27.4 

ANNA  1NW 

MAX 

49 

42 

38 

34 

31 

33 

36 

43 

5  2 

65 

66 

61 

69 

65 

56 

J5 

39 

46 

62 

62 

MIN 

32 

24 

13 

27 

25 

27 

26 

16 

32 

37 

37 

48 

48 

44 

42 

32 

25 

19 

19 

22 

30 

48 

36 

30 

28 

35 

31 

25 

24 

33 

30.5 

ANTIOCM 

MAX 

39 

3  i 

25 

24 

27 

31 

34 

32 

43 

53 

51 

57 

60 

55 

40 

J4 

31 

27 

30 

37 

^7 

46 

25 

J2 

31 

3J 

42 

47 

52 

38  3 

MIN 

26 

14 

9 

12 

7 

IS 

27 

18 

24 

28 

26 

39 

48 

39 

30 

28 

22 

17 

12 

15 

26 

27 

17 

15 

14 

2? 

16 

70 

25 

26 

22.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

41 

35 

27 

26 

32 

32 

33 

33 

44 

53 

54 

59 

65 

56 

42 

36 

31 

28 

37 

36 

50 

49 

33 

30 

33 

35 

37 

46 

51 

57 

40  8 

MIN 

23 

13 

« 

11 

3 

20 

22 

4 

20 

21 

25 

42 

47 

37 

27 

26 

21 

18 

10 

16 

25 

29 

19 

14 

15 

21 

15 

25 

21 

27 

20.8 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

45 

35 

49 

32 

34 

33 

35 

36 

46 

60 

62 

56 

73 

61 

47 

32 

35 

41 

43 

S  P 

60 

39 

35 

4  5 

43 

57 

61 

63 

46  .6 

MIN 

33 

21 

17 

21 

27 

27 

24 

11 

30 

34 

30 

51 

52 

45 

36 

24 

21 

20 

25 

31 

39 

32 

30 

30 

34 

32 

32 

29 

34 

30.1 

BLOOM INGTON  NORMAL 

MAX 

43 

38 

30 

30 

33 

30 

33 

35 

45 

52 

56 

56 

66 

56 

51 

41 

32 

29 

,2 

42 

52 

56 

37 

34 

35 

41 

39 

49 

57 

60 

43.2 

MIN 

25 

20 

12 

15 

19 

24 

26 

6 

26 

30 

30 

46 

50 

40 

30 

27 

25 

16 

15 

22 

29 

35 

26 

21 

23 

30 

23 

30 

31 

39 

76.5 

CAIRO  WR  CITY 

MAX 

50 

39 

42 

38 

33 

40 

39 

46 

54 

63 

68 

59 

70 

63 

60 

43 

35 

37 

42 

46 

56 

66 

60 

38 

48 

44 

42 

5  1 

57 

59 

49.6 

MIN 

36 

24 

20 

25 

30 

30 

26 

24 

35 

41 

40 

50 

56 

49 

43 

35 

28 

24 

26 

29 

35 

50 

38 

34 

34 

39 

32 

30 

31 

37 

34.5 

CARBONOALE    SEWAGE  PL 

MAX 

5  1 

44 

40 

41 

35 

34 

36 

43 

51 

65 

68 

64 

71 

67 

5  9 

47 

34 

36 

45 

47 

54 

63 

64 

36 

45 

46 

42 

65 

60 

62 

50.6 

MIN 

33 

26 

14 

20 

26 

28 

28 

12 

28 

31 

29 

51 

51 

45 

40 

33 

26 

20 

15 

19 

29 

50 

37 

31 

27 

35 

30 

24 

23 

31 

29.7 

CARL INV I LLE  4E 

MAX 

42 

36 

42 

36 

32 

32 

38 

^s 

60 

61 

56 

73 

62 

52 

^6 

33 

35 

39 

44 

57 

62 

56 

35 

40 

43 

42 

57 

52 

64 

46  .9 

MIN 

28 

1  B 

9 

16 

25 

25 

26 

4 

26 

29 

28 

48 

49 

41 

30 

31 

24 

16 

12 

21 

31 

31 

29 

26 

26 

32 

26 

26 

27 

31 

26.4 

CARL VLE 

MAX 

47 

40 

36 

36 

35 

36 

38 

42 

42 

55 

62 

66 

MIN 

31 

22 

14 

18 

20 

20 

20 

10 

31 

36 

28 

46 

51 

48 

35 

30 

22 

20 

18 

18 

19 

19 

33 

28 

28 

26 

26 

26 

26 

35 

26.8 

CHARLESTON 

MAX 

35 

34 

J3 

J3 

35 

46 

62 

54 

65 

61 

<•  6 

39 

J2 

57 

61 

45  3 

MIN 

30 

10 

16 

25 

25 

27 

10 

« 

33 

33 

49 

48 

43 

34 

30 

25 

20 

14 

21 

27 

47 

32 

26 

25 

32 

25 

26 

28 

35 

28.4 

CHENOA 

MAX 

30 

32 

J3 

5J 

56 

57 

45 

" 

29 

29 

40 

57 

30 

39 

57 

60 

41  6 

MIN 

2* 

16 

10 

14 

15 

23 

26 

8 

24 

29 

43 

49 

40 

29 

24 

16 

11 

19 

27 

33 

25 

20 

20 

29 

20 

29 

30 

35 

24.7 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

26 

26 

29 

33 

33 

5  2 

55 

64 

56 

44 

,42 

59 

MIN 

26 

12 

7 

14 

7 

17 

23 

21 

29 

22 

39 

44 

38 

28 

'» 

22 

is 

15 

21 

25 

35 

23 

17 

16 

23 

30 

33 

30 

34 

23.8 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

42 

28 

27 

24 

30 

34 

37 

32 

43 

51 

53 

55 

64 

48 

43 

33 

28 

30 

36 

48 

50 

31 

27 

35 

34 

35 

45 

52 

57 

39.6 

MIN 

28 

18 

14 

17 

15 

27 

26 

22 

29 

33 

39 

49 

46 

38 

35 

30 

23 

21 

20 

25 

29 

31 

27 

22 

24 

28 

29 

32 

33 

39 

28.4 

CHICAGO   KB  AIRPORT 

MAX 

36 

5^ 

64 

48 

28 

33 

39 

50 

30 

29 

J3 

46 

53 

59 

40  •  1 

MIN 

29 

14 

11 

15 

11 

27 

21 

17 

26 

28 

30 

46 

47 

38 

33 

29 

23 

20 

17 

20 

28 

30 

74 

20 

20 

26 

n 

30 

29 

34 

25.6 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

25 

31 

3  * 

37 

32 

43 

51 

5  1 

54 

65 

47 

4  3 

J7 

34 

28 

30 

37 

49 

50 

33 

29 

35 

35 

35 

45 

53 

58 

40.1 

MIN 

31 

19 

ie 

17 

16 

26 

26 

24 

29 

34 

44 

49 

47 

39 

36 

31 

24 

22 

27 

31 

31 

26 

23 

25 

20 

29 

33 

36 

39 

29.4 

CICERO 

MAX 

26 

J? 

3J 

J5 

34 

54 

3  5 

54 

64 

56 

45 

30 

35 

39 

5  0 

50 

34 

31 

34 

33 

39 

47 

54 

59 

41.5 

MIN 

31 

17 

11 

15 

10 

25 

29 

18 

25 

28 

30 

45 

49 

41 

32 

29 

24 

20 

17 

20 

28 

33 

23 

19 

20 

27 

24 

29 

28 

33 

26.0 

COBOEN  2S 

MAX 

39 

39 

32 

34 

37 

43 

57 

63 

67 

59 

70 

65 

57 

3t 

36 

45 

45 

54 

63 

63 

37 

44 

44 

41 

51 

58 

61 

49.1 

MIN 

32 

24 

11 

19 

25 

27 

26 

12 

29 

31 

34 

48 

47 

46 

41 

32 

24 

18 

15 

18 

27 

48 

35 

30 

28 

35 

30 

23 

25 

29 

29.0 

DANVILLE 

MAX 

35 

33 

J7 

52 

61 

54 

57 

57 

47 

40 

y  7 

35 

39 

52 

56 

56 

33 

38 

39 

36 

52 

56 

62 

43.5 

MIN 

30 

18 

8 

16 

22 

25 

28 

12 

24 

32 

28 

47 

46 

46 

32 

30 

25 

14 

18 

26 

48 

32 

24 

23 

28 

22 

28 

23 

35 

26.9 

DECATUR 

MAX 

,1 
^  l 

32 

54 

58 

55 

71 

56 

4  7 

2  0 

33 

43 

55 

57 

32 

36 

40 

40 

53 

59 

61 

43.6 

MIN 

28 

17 

12 

15 

24 

25 

24 

10 

27 

34 

32 

47 

49 

41 

32 

29 

25 

17 

16 

73 

29 

29 

23 

26 

31 

24 

30 

30 

37 

27.1 

01  XON 

MAX 

64 

63 

56 

42 

33 

44 

32 

48 

29 

31 

32 

36 

39 

46 

55 

56 

41.7 

MIN 

22 

15 

9 

10 

5 

20 

26 

7 

27 

24 

27 

46 

50 

40 

29 

27 

21 

15 

10 

19 

30 

29 

19 

9 

18 

26 

14 

27 

21 

26 

22.3 

OU  QUOIN 

MAX 

39 

3J 

30 

35 

40 

45 

63 

66 

61 

71 

68 

55 

34 

36 

41 

45 

53 

61 

60 

37 

43 

45 

40 

55 

58 

61 

48.3 

MIN 

33 

24 

15 

19 

19 

28 

28 

16 

31 

36 

34 

50 

50 

45 

42 

33 

27 

20 

19 

24 

30 

51 

37 

30 

20 

36 

31 

27 

31 

36 

31.0 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

45 

3  8 

41 

59 

62 

3  1 

3  B 

40 

45 

59 

63 

63 

38 

40 

45 

44 

59 

63 

65 

49.0 

MIN 

35 

24 

\6 

20 

26 

26 

27 

14 

30 

36 

32 

51 

51 

43 

37 

33 

27 

21 

21 

26 

33 

51 

32 

31 

30 

35 

32 

32 

30 

37 

31.3 

9 

EFFINGHAM 

MAX 

45 

59 

67 

63 

50 

2  7 

52 

57 

58 

35 

40 

43 

38 

53 

57 

60 

46.7 

MIN 

30 

24 

15 

17 

1 

26 

8 

!6 

32 

28 

49 

47 

43 

33 

26 

20 

14 

30 

47 

32 

26 

27 

33 

26 

27 

24 

32 

26.1 

EL  IZA8ETHT0WN 

MAX 

50 

43 

36 

3^ 

61 

66 

67 

67 

36 

38 

44 

47 

57 

62 

62 

40 

50 

49 

40 

51 

59 

63 

30.9 

MIN 

34 

25 

10 

20 

27 

30 

28 

17 

31 

32 

34 

48 

56 

53 

44 

34 

26 

20 

18 

18 

30 

45 

40 

33 

31 

36 

31 

25 

23 

31 

31.0 

FAIRFIELD 

MAX 

49 

4 1 

49 

66 

58 

67 

67 

5  7 

35 

35 

38 

43 

54 

60 

56 

36 

43 

42 

39 

34 

39 

63 

48.4 

MIN 

32 

24 

11 

19 

27 

27 

28 

14 

26 

32 

29 

49 

50 

44 

38 

32 

27 

22 

15 

17 

27 

50 

36 

28 

26 

35 

29 

25 

74 

30 

29.2 

FLORA 

MAX 

MIN 

32 

25 

14 

19 

22 

27 

28 

14 

28 

33 

32 

50 

50 

45 

37 

33 

27 

21 

16 

19 

70 

36 

30 

29 

27 

34 

28 

28 

25 

78 

28.9 

FREE  PORT 

MAX 

38 

36 

58 

56 

58 

60 

55 

39 

3  2 

29 

2  B 

29 

42 

50 

46 

28 

27 

30 

30 

36 

36 

51 

50 

39.1 

MIN 

22 

14 

10 

10 

-  2 

8 

25 

7 

26 

27 

22 

45 

49 

38 

28 

27 

21 

15 

9 

17 

77 

25 

11 

14> 

15 

17 

11 

28 

25 

27 

20.7 

FULTON   DAM  13 

MAX 

38 

37 

58 

Si, 

61 

62 

56 

40 

34 

30 

30 

29 

43 

52 

52 

30 

28 

30 

32 

38 

38 

53 

44 

40.1 

MIN 

26 

15 

12 

12 

11 

19 

25 

17 

28 

27 

32 

45 

47 

38 

30 

28 

24 

16 

15 

19 

31 

29 

10 

16 

18 

27 

16 

30 

24 

77 

24.2 

GALE  SBURG 

MAX 

39 

3  4 

32 

59 

61 

65 

67 

50 

4  1 

30 

32 

33 

46 

54 

52 

32 

30 

34 

38 

40 

46 

60 

61 

42.5 

MIN 

25 

14 

15 

13 

19 

19 

14 

29 

31 

37 

49 

45 

37 

51 

28 

21 

17 

18 

72 

32 

28 

22 

19 

23 

25 

74 

29 

31 

37 

26.0 

GALVA 

MAX 

43 

35 

35 
8 

32 

33 

31 

64 

59 

40 

33 

34 

33 

46 

37 

52 

36 

32 

34 

39 

40 

30 

59 

61 

44.9 

MIN 

24 

15 

9 

14 

22 

23 

9 

23 

29 

33 

46 

41 

37 

27 

25 

23 

14 

14 

19 

29 

30 

20 

IT 

17 

27 

10 

27 

27 

32 

23.4 

GOLCONOA  DAM  51 

MAX 

47 

34 

40 

68 

66 

64 

58 

43 

34 

36 

44 

46 

58 

62 

60 

38 

50 

40 

32 

56 

60 

49.1 

MIN 

34 

1  8 

15 

20 

28 

26 

24 

18 

3C 

32 

34 

48 

54 

44 

40 

31 

24 

20 

18 

72 

30 

45 

36 

30 

30 

34 

25 

25 

25 

30 

29.7 

GREENVILLE 

MAX 

45 

38 

39 

35 

33 

33 

35 

56 

60 

47 

33 

35 

31 

42 

54 

59 

59 

34 

38 

43 

42 

56 

61 

64 

46.3 

MIN 

30 

19 

12 

17 

26 

25 

26 

15 

25 

32 

34 

49 

50 

42 

38 

32 

25 

18 

19 

22 

2<) 

48 

32 

27 

29 

33 

70 

29 

30 

34 

29.2 

GR IGGSVILLE 

MAX 

36 

34 

42 

33 

33 

30 

34 

40 

50 

64 

65 

68 

71 

55 

53 

16 

31 

37 

40 

46 

50 

55 

35 

32 

37 

40 

44 

56 

60 

61 

46,0 

MIN 

26 

18 

15 

16 

23 

23 

20 

14 

34 

36 

40 

51 

51 

40 

31 

26 

22 

16 

19 

25 

34 

31 

27 

20 

21 

32 

25 

34 

35 

39 

78.2 

HARR ISBURG 

MAX 

50 

41 

38 

40 

35 

38 

35 

47 

55 

68 

72 

60 

68 

67 

60 

43 

34 

37 

43 

47 

50 

63 

61 

41 

47 

45 

38 

55 

61 

64 

50.3 

MIN 

33 

24 

10 

19 

27 

27 

29 

13 

22 

30 

30 

51 

55 

46 

40 

34 

27 

20 

15 

18 

29 

51 

39 

29 

28 

35 

29 

24 

26 

79 

29.6 

HAVANA 

MAX 

40 

35 

*«. 

33 

35 

31 

35 

36 

47 

56 

65 

70 

59 

49 

40 

32 

32 

35 

45 

37 

59 

37 

32 

37 

42 

40 

52 

59 

60 

44.9 

MIN 

27 

19 

10 

15 

22 

24 

24 

12 

23 

26 

29 

47 

51 

40 

70 

29 

26 

IT 

16 

19 

34 

25 

21 

24 

32 

21 

28 

25 

33 

23.8 

HI LLSBORO 

MAX 

44 

36 

41 

39 

32 

33 

35 

39 

49 

59 

60 

55 

72 

62 

iC 

37 

32 

35 

40 

44 

53 

30 

37 

39 

42 

58 

59 

62 

45.9 

MIN 

28 

24 

10 

16 

25 

25 

25 

10 

28 

35 

29 

49 

49 

42 

34 

31 

24 

17 

15 

71 

30 

30 

25 

26 

26 

27 

30 

25 

35 

27.3 

HOOPESTON 

MAX 

45 

37 

28 

30 

33 

33 

33 

34 

43 

49 

57 

52 

64 

56 

47 

40 

31 

27 

33 

39 

SO 

54 

54 

32 

35 

38 

36 

49 

56 

62 

42.6 

MIN 

28 

20 

11 

15 

21 

24 

28 

11 

24 

32 

29 

43 

49 

43 

32 

31 

24 

1  B 

10 

17 

27 

45 

30 

22 

23 

30 

77 

29 

29 

36 

26.6 
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Table  5  Continued 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1951 


Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IC 
18 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28  j 

29  | 

30  |  31 

MAX 

40 

33 

41 

38 

34 

31 

35 

36 

49 

60 

63 

65 

75 

59 

48 

45 

33 

35 

39 

47 

64 

64 

37 

34 

38 

42 

44 

56 

61 

63 

47 1 

0 

MIN 

29 

21 

18 

1  7 

25 

25 

27 

9 

30 

31 

29 

51 

51 

41 

34 

31 

26 

12 

16 

25 

34 

36 

29 

24 

24 

34 

25 

30 

31 

42 

28. 

6 

MAX 

42 

38 

46 

42 

33 

32 

35 

40 

55 

63 

64 

62 

75 

60 

5  6 

42 

35 

37 

42 

45 

62 

61 

34 

42 

43 

43 

58 

62 

64 

48 

7 

MIN 

28 

23 

12 

16 

24 

24 

24 

13 

27 

34 

36 

48 

49 

41 

33 

31 

23 

17 

18 

23 

31 

29 

25 

26 

33 

26 

30 

30 

35 

27. 

9 

MAX 

42 

27 

28 

26 

30 

34 

34 

33 

41 

51 

52 

56 

33 

33 

28 

33 

39 

50 

50 

33 

30 

34 

35 

37 

47 

52 

58 

40. 

1 

MIN 

26 

13 

9 

14 

8 

24 

17 

11 

25 

25 

24 

46 

46 

35 

32 

28 

22 

15 

12 

17 

27 

29 

23 

19 

19 

21 

18 

24 

22 

31 

22. 

7 

MAX 

44 

36 

30 

27 

32 

32 

34 

31 

40 

50 

38 

32 

28 

32 

37 

49 

55 

38 

31 

34 

36 

37 

46 

53 

57 

40. 

7 

MIN 

29 

17 

12 

14 

15 

24 

28 

10 

23 

24 

24 

42 

49 

41 

32 

28 

25 

20 

14 

18 

28 

36 

27 

21 

20 

27 

22 

29 

27 

34 

25, 

3 

MAX 

44 

36 

28 

28 

32 

30 

3  3 

40 

35 

33 

37 

49 

54 

44 

31 

34 

58 

40 

b 

MIN 

27 

20 

9 

14 

12 

23 

27 

7 

22 

23 

22 

41 

49 

41 

i  1 

29 

23 

19 

11 

18 

27 

42 

26 

20 

20 

29 

21 

28 

26 

32 

24 

6 

MAX 

38 

39 

32 

25 

31 

34 

49 

40 

30 

31 

32 

33 

30 

33 

43 

0 

MIN 

23 

14 

11 

10 

10 

22 

23 

12 

27 

33 

35 

47 

49 

38 

30 

27 

19 

13 

13 

20 

29 

31 

19 

17 

17 

16 

29 

29 

30 

36 

24 

4 

MAX 

45 

36 

38 

30 

35 

29 

36 

32 

45 

T 

MIN 

25 

16 

11 

12 

18 

24 

21 

11 

28 

29 

32 

49 

52 

37 

26 

29 

24 

14 

17 

21 

31 

31 

20 

18 

22 

28 

32 

26 

34 

37 

25 

8 

MAX 

41 

32 

30 

36 

42 

3 

MIN 

24 

17 

13 

13 

10 

23 

25 

11 

26 

24 

27 

46 

50 

40 

33 

28 

24 

17 

13 

20 

30 

30 

22 

17 

20 

28 

20 

32 

24 

31 

24 

6 

MAX 

44 

34 

34 

29 

34 

32 

3ft 

42 

38 

32 

30 

37 

37 

43 

6 

MIN 

24 

14 

10 

14 

22 

24 

24 

11 

25 

32 

29 

47 

49 

41 

20 

28 

25 

16 

14 

21 

29 

35 

27 

19 

24 

30 

21 

30 

29 

35 

25 

9 

MAX 

49 

43 

38 

32 

60 

46 

3  2 

35 

48 

6 

MIN 

32 

24 

13 

18 

25 

27 

26 

16 

33 

38 

45 

45 

48 

40 

42 

32 

25 

20 

21 

25 

31 

49 

36 

31 

28 

35 

32 

26 

36 

40 

31 

3 

MAX 

39 

29 

24 

22 

29 

31 

31 

27 

30 

37 

4 

MIN 

23 

13 

8 

8 

-  1 

11 

20 

10 

24 

29 

24 

44 

47 

37 

28 

26 

20 

18 

9 

12 

25 

26 

16 

13 

12 

20 

13 

24 

24 

26 

20 

3 

MAX 

45 

33 

34 

31 

33 

33 

33 

35 

45 

52 

61 

53 

65 

56 

43 

32 

28 

3  3 

41 

52 

57 

37 

33 

40 

40 

43 

3 

MIN 

29 

14 

11 

17 

24 

25 

22 

9 

24 

31 

31 

48 

47 

41 

34 

25 

23 

16 

14 

20 

27 

37 

31 

25 

28 

28 

25 

28 

28 

35 

26 

6 

MAX 

52 

44 

38 

39 

36 

36 

36 

44 

50 

68 

62 

49 

36 

35 

43 

44 

55 

6? 

60 

37 

45 

43 

43 

55 

50 

0 

MIN 

34 

25 

13 

20 

28 

33 

27 

17 

30 

3? 

35 

50 

50 

41 

42 

33 

26 

21 

17 

22 

28 

50 

37 

30 

28 

36 

32 

28 

25 

33 

30 

6 

MAX 

43 

35 

30 

29 

32 

31 

34 

35 

69 

38 

34 

28 

33 

42 

50 

55 

36 

30 

34 

40 

49 

b  9 

60 

42 

4 

MIN 

24 

19 

9 

13 

15 

21 

26 

6 

25 

25 

29 

40 

49 

38 

28 

29 

25 

15 

12 

19 

27 

33 

24 

19 

21 

29 

21 

28 

28 

32 

24 

3 

MAX 

39 

2  3 

32 

27 

31 

29 

35 

38 

49 

61 

32 

31 

32 

33 

46 

55 

50 

28 

28 

34 

36 

39 

45 

57 

59 

41 

5 

MIN 

23 

13 

12 

11 

12 

22 

•  17 

16 

30 

27 

30 

49 

45 

35 

30 

28 

19 

17 

14 

22 

34 

24 

21 

16 

20 

23 

21 

26 

26 

28 

23 

7 

MAX 

38 

32 

34 

27 

31 

27 

37 

38 

49 

61 

61 

35 

32 

34 

35 

44 

55 

53 

32 

31 

33 

37 

40 

50 

61 

43 

3 

MIN 

21 

14 

10 

10 

11 

22 

24 

15 

27 

30 

30 

47 

50 

37 

29 

27 

23 

14 

11 

19 

30 

30 

17 

15 

19 

27 

19 

30 

28 

36 

24 

1 

MAX 

47 

36 

27 

28 

38 

32 

29 

32 

40 

52 

30 

33 

41 

7 

MIN 

25 

19 

10 

12 

8 

20 

26 

5 

23 

22 

25 

41 

49 

40 

31 

29 

24 

19 

10 

17 

27 

36 

22 

16 

19 

28 

18 

29 

23 

32 

23 

5 

MAX 

41 

32 

31 

26 

32 

30 

37 

34 

31 

3 1 

31 

42 

1 

MIN 

23 

14 

10 

9 

6 

18 

23 

11 

26 

25 

28 

45 

50 

39 

30 

28 

23 

14 

13 

19 

30 

28 

19 

14 

18 

25 

19 

30 

28 

29 

23 

1 

MAX 

45 

3  8 

38 

^ 

41 

32 

45 

9 

MIN 

27 

23 

10 

16 

24 

24 

24 

4 

22 

10 

?7 

43 

48 

41 

31 

30 

24 

16 

15 

20 

27 

.4  7 

28 

24 

25 

31 

23 

28 

25 

33 

26 

3 

MAX 

39 

31 

29 

26 

33 

30 

36 

50 

61 

33 

?  9 

40 

,5 

MIN 

22 

13 

10 

10 

2 

14 

24 

11 

28 

23 

27 

46 

50 

38 

29 

27 

23 

15 

9 

18 

30 

2.7 

18 

14 

15 

22 

14 

29 

21 

26 

21 

8 

MAX 

48 

40 

36 

40 

35 

34 

35 

39 

43 

47 

>9 

MIN 

32 

22 

12 

19 

26 

27 

27 

10 

30 

36 

35 

49 

49 

42 

4  0 

30 

26 

20 

IS 

22 

28 

49 

33 

26 

26 

35 

29 

26 

25 

35 

29 

>5 

MAX 

48 

44 

37 

39 

31 

35 

35 

45 

52 

64 

69 

49 

38 

♦  9 

7 

MIN 

33 

24 

10 

18 

25 

28 

27 

14 

30 

33 

35 

48 

48 

45 

48 

32 

25 

19 

15 

21 

29 

46 

37 

31 

?? 

35 

29 

22 

29 

35 

30 

0 

MAX 

48 

42 

36 

36 

35 

35 

37 

41 

49 

35 

30 

39 

47 

,5 

MIN 

32 

24 

11 

18 

26 

26 

28 

13 

25 

33 

30 

49 

49 

43 

34 

31 

26 

21 

14 

1  ft 

25 

46 

34 

28 

27 

33 

28 

27 

23 

34 

28 

5 

MAX 

48 

42 

37 

38 

35 

35 

39 

65 

52 

33 

30 

38 

43 

55 

47 

5 

MIN 

33 

25 

11 

19 

26 

28 

29 

11 

26 

37 

30 

49 

50 

46 

37 

32 

28 

22 

15 

17 

28 

4? 

36 

30 

32 

33 

28 

26 

25 

34 

29 

7 

MAX 

44 

33 

29 

29 

35 

33 

35 

39 

45 

37 

34 

32 

43 

5 

MIN 

26 

16 

13 

13 

12 

24 

26 

10 

25 

26 

27 

47 

50 

41 

32 

29 

25 

18 

13 

19 

30 

33 

23 

18 

21 

27 

21 

30 

2  b 

32 

25 

1 

MAX 

50 

39 

37 

37 

42 

35 

3 1 

36 

4  3 

54 

46 

8 

MIN 

32 

24 

11 

18 

27 

26 

27 

12 

25 

IS 

29 

49 

50 

45 

37 

30 

26 

19 

13 

15 

25 

46 

36 

25 

29 

31 

27 

28 

23 

30 

28 

3 

MAX 

44 

3  7 

38 

33 

35 

32 

38 

5  5 

59 

42 

32 

32 

46 

0 

M  IN 

28 

19 

10 

16 

24 

25 

21 

10 

27 

31 

48 

48 

41 

32 

29 

24 

17 

16 

20 

29 

48 

29 

25 

26 

32 

30 

26 

28 

34 

27 

3 

MAX 

45 

38 

34 

32 

36 

45 

44 

31 

29 

50 

43 

,7 

MIN 

25 

18 

5 

13 

20 

21 

23 

5 

24 

31 

27 

44 

49 

39 

3  0 

26 

22 

16 

9 

14 

23 

43 

29 

21 

21 

28 

20 

22 

21 

33 

24 

1 

MAX 

40 

32 

31 

60 

42 

2 

MIN 

25 

12 

11 

14 

18 

24 

15 

10 

25 

27 

30 

49 

46 

35 

29 

26 

22 

16 

16 

23 

30 

29 

22 

18 

24 

25 

23 

26 

27 

34 

24 

4 

MAX 

41 

36 

31 

27 

39 

60 

41 

9 

MIN 

27 

19 

13 

15 

18 

19 

22 

9 

25 

26 

27 

44 

49 

41 

31 

28 

26 

18 

15 

20 

28 

35 

26 

22 

23 

3  0 

23 

30 

29 

36 

25 

8 

MAX 

36 

3  4 

42 

30 

33 

30 

34 

40 

50 

63 

65 

36 

29 

3  7 

45 

7 

MIN 

26 

19 

15 

16 

23 

23 

19 

15 

35 

36 

39 

51 

52 

40 

30 

29 

23 

16 

19 

26 

34 

31 

27 

21 

21 

33 

26 

35 

35 

40 

28 

5 

MAX 

37 

2  7 

42 

2  8 

34 

27 

44 

5 

MIN 

24 

12 

11 

14 

22 

23 

16 

10 

33 

3: 

38 

47 

45 

35 

30 

26 

18 

14 

17 

23 

33 

29 

24 

21 

26 

26 

23 

31 

32 

36 

25 

e 

MAX 

45 

32 

30 

29 

33 

33 

33 

32 

39 

45 

53 

52 

35 

31 

26 

4  0 

5 1 

41 

ii 

MIN 

30 

14 

12 

16 

23 

25 

19 

12 

24 

28 

28 

43 

49 

38 

35 

26 

22 

19 

17 

18 

25 

33 

28 

24 

25 

26 

24 

29 

25 

35 

25 

7 

MAX 

43 

36 

28 

29 

34 

29 

33 

33 

41 

48 

52 

53 

65 

57 

46 

37 

31 

27 

34 

39 

50 

55 

33 

34 

38 

38 

46 

57 

60 

42 

0 

MIN 

26 

1  8 

9 

14 

16 

23 

25 

7 

23 

26 

26 

39 

48 

41 

30 

28 

23 

12 

11 

17 

25 

41 

26 

20 

21 

30 

21 

27 

27 

33 

24 

4 

MAX 

42 

32 

26 

27 

31 

30 

36 

36 

47 

55 

55 

57 

63 

56 

41 

34 

30 

30 

3.1 

41 

53 

46 

29 

28 

33 

36 

38 

44 

54 

55 

40 

5 

MIN 

23 

15 

10 

11 

3 

15 

15 

11 

26 

26 

24 

45 

48 

40 

29 

27 

19 

17 

11 

11 

28 

29 

17 

15 

16 

27 

13 

29 

27 

28 

21 

8 

MAX 

38 

23 

27 

25 

30 

30 

33 

33 

45 

55 

53 

59 

63 

44 

40 

31 

29 

28 

29 

39 

49 

46 

26 

28 

31 

31 

35 

42 

53 

53 

38 

3 

MIN 

22 

12 

11 

10 

5 

18 

21 

8 

26 

24 

25 

47 

44 

36 

30 

27 

21 

18 

14 

18 

28 

24 

19 

16 

17 

18 

15 

26 

25 

28 

21 

8 

MAX 

39 

35 

37 

28 

35 

30 

34 

39 

52 

63 

62 

69 

71 

55 

48 

39 

32 

37 

40 

46 

60 

56 

40 

34 

38 

41 

43 

se 

62 

63 

46 

2 

MIN 

25 

18 

10 

14 

21 

20 

24 

10 

26 

30 

35 

49 

51 

38 

27 

30 

24 

10 

18 

22 

30 

33 

26 

21 

25 

31 

22 

29 

29 

35 

26 

1 

MAX 

47 

40 

41 

43 

35 

33 

36 

45 

47 

64 

68 

59 

70 

65 

55 

48 

35 

36 

45 

47 

56 

59 

59 

35 

43 

45 

44 

58 

61 

65 

49 

5 

MIN 

32 

26 

15 

19 

24 

27 

26 

17 

29 

40 

33 

50 

49 

43 

38 

35 

25 

20 

17 

20 

35 

50 

34 

29 

28 

36 

31 

27 

30 

36 

30 

6 

MAX 

41 

29 

37 

28 

34 

31 

33 

35 

44 

53 

58 

59 

72 

54 

43 

35 

31 

32 

43 

54 

60 

33 

32 

39 

42 

40 

54 

59 

61 

43 

4 

MIN 

29 

13 

13 

16 

24 

25 

10 

6 

29 

31 

33 

48 

48 

38 

31 

27 

23 

17 

17 

24 

31 

33 

28 

24  ;  27 

29 

25 

30 

31 

37 

26 

6 

JACKSONVILLE 


JERSEYVILLE 


JOLIET   WB  AIRPORT 


KANKAKEE   4  W 


LA  HARPE  1SW 


MAKANDA  1NW 


MC  LEANS80RO 
MINONK 

MOL1NE  WB  AIRPORT 
MONMOUTH  AIRPORT 
MORRIS   3  NE 
MORR I  SON 

MORR ISONV I LLE   1  E 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  VERNON  4N 
NEW  BURNSTDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STA 
OTTAWA 
PALESTINE 
PANA 

PARIS  WATER  WORKS 

PEORIA   WB  AIRPORT 

PONTIAC 

OUINCY 

QUINCY  CAA 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

ROBERTS  3  N 

ROCKFORO 

ROCKFORO  CAA 

RUSHV ILLE 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-   216  - 


Tablo_5_-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1951 


Station 

Day  01  Month 

I 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Ji 

14 

15 

•  8 

17 

18 

19 

"1 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

SPRINGE IELD  WR  CITY 

MAX 
MIN 

42 

29 

29 
17 

39 
16 

31 
17 

35 

25 

31 
25 

34 

21 

36 

17 

47 
29 

56 
34 

58 
36 

58 
49 

72 

50 

55 
43 

44 

35 

36 
28 

32 
23 

34 
18 

36 
18 

44 

25 

54 

31 

61 

33 

33 
28 

32 

25 

40 

28 

43 
29 

40 
26 

54 

32 

59 
36 

61 

40 

44.2 
78.8 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

37 
18 

29 
10 

26 
9 

23 
B 

30 
-  1 

29 

6 

34 

20 

37 
13 

50 
28 

60 
32 

55 

25 

37 
45 

55 
48 

53 

35 

38 

27 

30 
26 

27 
21 

27 
1? 

29 
8 

42 

18 

48 

28 

47 

25 

28 
14 

27 
10 

28 
13 

29 

19 

35 
9 

35 
26 

51 
25 

47 
76 

38.1 
70,1 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

3* 

23 

28 

12 

26 
8 

26 
9 

30 
1 

31 
11 

33 
24 

35 

9 

47 
24 

56 
26 

53 
27 

59 
43 

61 
48 

55 
37 

40 
28 

33 
24 

29 
21 

27 
16 

30 

39 

17 

48 

25 

46 

25 

28 

18 

27 
14 

s 

31 

21 

37 
15 

43 

25 

51 
23 

54 

29 

39.0 
71.0 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

40 
26 

32 
16 

35 
12 

30 
13 

34 

21 

29 
24 

35 

22 

40 
12 

49 
28 

61 
34 

63 
33 

67 
49 

68 
50 

54 
45 

45 
30 

37 
29 

31 
23 

34 
16 

38 
18 

47 

20 

58 

32 

35 

32 

35 
24 

32 
19 

33 
24 

40 

30 

43 

21 

32 
30 

61 
31 

62 
38 

44.7 

26.7 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

45 

26 

35 
16 

33 
9 

34 
14 

35 

23 

33 
25 

33 
24 

35 

6 

41 
19 

50 
27 

56 

28 

55 
41 

67 
43 

59 
41 

52 
30 

43 

28 

32 

24 

29 
IB 

35 

12 

41 

19 

32 

25 

33 

42 

57 

30 

35 

23 

35 
23 

42 

30 

39 
22 

33 
28 

58 
26 

60 
33 

44.3 
75.2 

URBANA 

MAX 
MIN 

44 

29 

37 
20 

32 
11 

29 
15 

33 

23 

31 
24 

32 
26 

32 
10 

39 
23 

47 

29 

55 
30 

32 
45 

66 
47 

55 
41 

44 

33 

19 

29 

32 
24 

29 

21 

32 
16 

40 

20 

52 
26 

55 
43 

49 

29 

31 

22 

37 

25 

39 

31 

38 

23 

51 

27 

55 

30 

59 
36 

42.2 
77.0 

VANDAL  I A  CAA  »P 

MAX 
MIN 

45 

29 

34 

13 

39 
11 

35 
16 

33 
26 

33 
26 

33 

12 

36 

2 

45 

26 

55 

26 

60 
24 

55 
49 

70 
45 

58 

34 

47 

29 

35 
27 

32 
23 

34 

18 

41 

15 

43 

21 

54 
28 

58 
36 

37 

30 

34 
26 

41 

29 

42 

28 

42 

28 

56 

26 

59 

23 

62 

27 

44.9 
25.1 

VIROEN 

MAX 
MIN 

43 

27 

35 
19 

43 

10 

31 
16 

34 

23 

30 
24 

34 
24 

37 
7 

46 

26 

55 
30 

58 
34 

59 
47 

72 
49 

56 
40 

4  0 

30 

40 
30 

31 
24 

36 
11 

39 
IB 

43 

21 

55 

29 

61 

39 

39 

28 

34 

24 

38 

26 

42 

31 

42 

25 

56 
28 

59 
30 

61 

33 

45.2 
26.7 

WALNUT 

MAX 
MIN 

48 

23 

33 
16 

28 
1? 

32 
11 

35 

9 

30 
22 

33 

25 

40 

10 

45 
28 

59 
26 

55 
34 

61 
44 

64 

50 

59 
39 

42 
29 

35 

26 

23 

15 

31 
12 

43 

21 

53 
31 

48 

30 

32 
20 

27 
17 

33 
20 

34 

27 

38 
19 

43 
28 

55 
27 

61 

32 

41.9 
24.3 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

44 

29 

37 
18 

28 
10 

29 
15 

34 

16 

32 
24 

33 
27 

34 

9 

41 

7b 

47 

28 

32 

25 

52 
40 

6* 
49 

56 
43 

47 
30 

39 
31 

31 
24 

28 
19 

" 
13 

37 
17 

50 
28 

54 

45 

54 

29 

33 
22 

35 
21 

35 

29 

35 
22 

45 

29 

55 

25 

59 
34 

41.7 
25.9 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

28 

14 

2„ 

a 

13 

6 

33 
17 

28 

18 

29 

28 

28 

42 

46 

40 

41 

31 

35 
29 

33 
23 

29 
19 

14 

15 

29 

29 

30 
19 

29 

15 

34 

14 

32 
21 

36 
18 

45 

30 

48 

26 

56 

30 

39.8 
23.4 

WHEA TON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

27 

30 
13 

26 
9 

10 

29 

5 

32 
18 

33 
22 

33 
13 

44 

24 

52 
24 

53 
27 

S7 
41 

64 
49 

58 
40 

42 

36 
28 

31 

23 

31 
19 

32 
13 

38 

16 

48 

28 

49 

32 

32 

21 

28 
17 

34 

16 

35 
24 

36 
19 

49 

19 

52 

77 

55 

30 

40.7 
72.8 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 
MIN 

41 

29 

38 
23 

43 

11 

44 

17 

34 

25 

32 
26 

34 

25 

38 
10 

51 
29 

59 

29 

64 

32 

63 
50 

74 
42 

63 
40 

55 

30 

42 

30 

32 
25 

35 
18 

41 

18 

45 

24 

60 
31 

62 

29 

35 
23 

39 

22 

42 

33 

44 

26 

58 

29 

61 

77 

67 

32 

48.2 
27.1 

WINO  SOR 

MAX 
MIN 

44 

28 

38 
20 

34 
10 

34 
16 

33 
24 

32 
23 

34 

25 

35 
11 

44 

23 

52 
29 

57 
32 

S3 

44 

66 
48 

60 
41 

50 
» 

38 
30 

32 
24 

28 
19 

33 
14 

41 
19 

33 
26 

55 
43 

57 
31 

32 

74 

38 
24 

40 

31 

]l 

53 
30 

57 
76 

58 

32 

43.9 
26.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA    1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

1  .0 
T 

3.0 
3 

T 

2 

T 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

2 

1 

3.0 
4 

2.0 
6 

5 

2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

• 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

1.5 

2 

2 

2 

1.4 
3 

1.8 

5 

5 

1 

T 

T 
T 

0.1 
T 

T 
T 

T 
T 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
T 

9.7 
9 

T 

6 

4 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

BLOOM! NGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 

1 

T 

7.2 
7 

2.2 
8 

6 

4 

1 

T 

T 
T 

0.5 

T 

CAIRO  W8  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.7 
T 

T 

0.1 

T 

0.1 
T 

T 

0.1 

T 

CARL INV I LLE   4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

9.5 

10 

0.2 
10 

4 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

I 

CHICAGO  W8  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.4 
4 

1 

T 

B.O 
7 

T 
4 

4 

3 

T 

T 

0.5 
T 

0.1 
T 

T 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

4.7 
3 

0.5 
4 

3 

3 

0.8 
1 

0.1 
T 

T 

1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

11.0 
11 

2.0 
10 

7 

2 

T 

0.5 
1 

T 
T 

T 
T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

T 

1 

T 

3.5 
4  . 

3.5 
6 

4 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
1 

EFFINGHAM  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

3.4 
3 

2.1 
5 

4 

2. 

T 

T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

11.0 
10 

1.0 
10 

8 

4 

2 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 
2 

2.0 
1 

T 

JOL1ET  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
T 

T 

T 

7.6, 
7 

0.6 
4 

2 

1 

T 

T 

0.2 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

T 
1 

T 

7.3 
7 

1.5 
9 

8 

6 

4 

2 

1.0 
1 

0.5 
1 

i 

T 

T 

T 

LA  HARPE   1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 

3.0 
3 

0.5 
4 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5' 
1 

T 

6.0 
6 

2.0 
6 

4 

2 

T 

T 

0.5 
1 

T 

T 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

2.5 

2 

2.0 
3 

2 

T 

T 

0.5 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

TT 
T 

T 
T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 
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Table  7-CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1951 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

'21 

22 

23 

24 

2S 

26 

2V 

28 

29 

30 

MOLINE   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 
T 

T 
T 

T 

2.7 
2 

0.2 
2 

1 

T 

T 

T 

! 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
1 

1 

1 

5.0 
6 

1.0 
5 

3 

1 

T 

T 

0.1 
T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

1 

1 

2.0 
3 

2.0 
4 

3 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

MORR  I  SONV  I  LLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 
6 

2.0 

8 

6 

5 

2 

T 

T 
T 

T 

MT  VERNON  *  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.B 
4 

T 

3 

2 

1 

T 

OLNEY  RADIO  STA. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 
1 

0.1 
1 

T 

5.0 
5 

2.0 
5 

4 

1 

T 

1.0 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALl 
SN  ON  GND 

T 

0.1 
T 

T 
T 

6.5 

6 

1  .  3 

6 

3 

1 

T 

T 

0.8 

T 

T 

T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

T 

T 

7.5 
8 

1.0 
6 

6 

5 

2 

» 

T 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T  ' 

T 

T 

2.7 
2 

2 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

T 

T 
T 

9.4 

4 

0.2 
4 

3 

2 

T 

T 

1.8 
1 

1.0 
T 

0.2 
T 

T 

0.2 
T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 

10.0 

0.9 

0.5 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.4 
3 

T 
1 

T 

6.4 
5 

3.1 

6 

3 

2 

T 

T 

0.4 
T 

T 

T 

T 

1.4 
1 

1 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.2 
T 

6.2 

•5 

0.4 
4 

3 

2 

T 

T 

0.2 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

T 
T 

0.2 
T 

7.8 

7 

T 

5 

5 

3 

1 

T 

0.8 
1 

0.1 
T 

T 

T 
T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .0 
1 

1.0 

2 

1 

T 
1 

1.0 
1 

1 

T 

0 . 5 
1 

T 

1  . 0 
1 

1 

T 

T 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 .  5 
2 

2 

2 

2.1 
3 

1.5 
4 

3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 
T 

6.2 
6 

T 
6 

3 

1 

T 

T 
T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

10. C 
10 

1.2 

0.5 

1 

T 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

6.0 

6 

4 

3 

2 

T 

T 

* 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


STATION  INDEX 


Station 

■2 

1 
— 

1 

~       _  1 

County  | 

j 

C 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Qbasi 
vabon 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

EDWARDS 

7  36  22 

68  03 

447 

t? 

•ff:S.  BESSIE  ELLEN 

ALEOO 

D072 

MERCER 

*  41  12 

90  45 

739 

6P 

6P 

WILL  C.  EGBERT 

2  -■. 

ALTON  DAM  26 

»1  3"1 

MADISON 

*  36  53 

90  1 1 

432 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

■ 

i  37  28 

89  15 

629 

7P 

J.  BON  HARTlINE 

>  41  24 

ALBERT  E.  CROFCiAERT 

i*2  29 

88  06 

770 

7P 

7P 

'OY  1 .  KUFALK 

. 

5  7 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

02*7 

COOK 

42  02 

87  56 

704 

4P 

GEORGE  A.  HONEMANN 

AURORA  COLLEGE 

0338 

KANE 

41  45 

86  20 

744 

?P 

7P 

PHYS.  OEPT  AURORA  C 

40  40 

90  26 

641 

7A 

GEORGE  E .  KR IDER 

40  01 

90  26 

450 

SAMUEL  C .  CROWELL 

SELLEV  J  LlE  SCOTT  AF  8ASI 

3510 

ST.  CLAIR 

!  38  32 

89  51 

MID 

MID 

U.  S.  AIR  FORCE 

8ENTLEY 

0398 

HANCOCK 

*  40  20 

91  07 

671 

6P 

ROY  H.  GIBBONS 

*  36  00 

88  55 

474 

6P 

BENTON  WATER  DEPT. 

Blooming ton 

40  30, 

BLOOMINCTON  NORMAL 

40  30 

89  00 

830 

8P 

HP 

HARRY  G.  JOHNSON 

■ 

BLUFFS  - 

0781 

SCOTT 

39 

90  33 

467 

6P 

HUGH  MOORE 

■ 

BRADFORD  CAA  AP 

0673 

BUREAU 

L  41  13 

89  37 

795 

MID 

. 

BROOKPORT  DAM  52 

MASSAC 

5  37  06 

88  39 

335 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAIRO  WB  CITY 

Alexander 

U  S  WEATHER  BUREAU 

I  40  34 

90  02 

-:P 

PLOYD  D.  HAMMOND 

-  ..fiSCMrALE  SEWAGE  PLANT 

1265 

JACKSON 

*  37  44 

89  12 

420 

7P 

CARLSNVILLE  4  E 

1280 

MAC CUP  IN 

I  39  17 

89  49 

627 

I  P 

6P 

HENRY  B.  HOELTiNG 

!  38  36 

89  22 

461 

fp 

MUN  WTR  6  PWR  PL 

5 

J.   A.  RICKEM8ACH 

7  39  18 

88  00 

646 

6P 

WALTER  A.  Nf WL IN 

CENTRAL  I  A  4  W 

1386 

MARION 

I  38  31 

89  12 

494 

6P 

EDGAR  V.  CAVANAUGH 

CKANIjLfRVlLLE 

1412 

CASS 

40  03 

90  09 

6P 

■ 

41  24 

88  17 

510 

7A 

;ORPS  OF  ENGINEERS 

40  44 

86  44 

720 

5P 

3P 

C.  MERlE  parry 

CHESTER 

1491 

RANDOLPH 

•  37  54 

69  50 

381 

7  ■■ 

ACKLAS  H.  MARTIN 

CHICAGO  HEIGHTS 

1527 

COOK 

J  41  30 

87  38 

634 

7P 

ALFRED  J.  COOPER 

CHICAGO  UN IVERS1 T Y 

■  41  47 

87  36 

594 

M  I  D 

MM) 

JNIV.  OF  CHICAGO 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

J  S  WEATHER  BUREAU 

i  41  53 

87  38 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

-■:  1 

5 

CHILL ICOTH6 

1627 

PEORIA 

40  55 

89  29 

490 

DAVID  H.  DUGAN 

16*8 

COOK 

1  4L  51 

67  46 

608 

TP 

7P 

GEORGE  D.  LUKES 

5 

4C  08 

68  58 

746 

6P 

C .  E .  CORR I NGTON 

cLOYO  G.  ANDER50N 

VERMILION 

7  40  08 

87  38 

602 

RADIO  STATION  wOAN 

Z  3 

OANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

VERMILION 

7  40  08 

555 

BEN  BURT 

3 

DECATUR 

2193 

MACON 

39  51 

662 

■ 

s  41  50 

89  29 

696 

6P 

6P 

WILLIAM  W.  SHUCK 

Z  3 

G-  H.  KNEIZGER 

EAST  5A INT  LpUI S 

t  38  37 

90  07 

413 

7P 

7P 

union  ele.  of  III. 

5 

EDwAROSV ILLE 

2679 

MADISON 

7  36  49 

89  58 

554 

6P' 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

■ 

EFFINGHAM    1  SW 

EFFINGHAM 

7  39  06 

68  34 

6P 

6P 

5  7 

42  02 

68  17 

729 

7P 

W.  0.  8ECKNER 

EL  12 A3 E THTOWN 

88  18 

J  S  FOREST  RANGER 

.  36  57 

90  22 

429 

5P 

THE  PRINCtPlA  COL. 

FAIRFIELD 

293  1 

WAYNE 

7  38  23 

86  22 

451 

6P 

EARL  WILSON 

2  3 

5 

3109 

CLAY 

7  36  40 

68  29 

490 

6P 

CLAY  COUNTY  HOSP . 

1  3 

5 

FREEPOR  f 

STEPHENSON 

42  18 

89  37 

762 

7P 

JOHN  SCHRODER 

■ 

5 

STEPHE N SON 

SEWAGE    TREATMENT  PL 

FULTON  DAM  13 

•  41  54 

90  09 

592 

5P 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5 

GALENA 

3312 

JO  DAVIESS 

t  42  25 

90  26 

603 

6P 

ORRIN  A.  MERR IF  1  ELD 

GALESBURG 

3320 

KNOX 

40  57 

90  22 

780 

MID 

5P 

JAMES  BARRETT 

5 

41  10 

90  02 

849 

6P 

6P 

ARTHUR  E.  JOHNiO'J 

40  28 

88  23 

753 

6P 

'DwARO  P.  BERGSTROM 

3 

GLADSTONE  DAM  '6 

3455 

HENDERSON 

1  40  50 

91  04 

538 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENOAlE  EXP.  FARM 

3482 

POPE 

>  37  26 

86  41 

■  . 

MID 

U  S  SOIL  CONS  SERV 

GOLCONDA  DAM  51 

>  37  22 

88  29 

354 

6.". 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

: 

G.  W.  NETHERv 

♦  38  58 

90  26 

JOHN  A.  DESHERLIA 

i 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

JACKSON 

i  37  40 

89  30 

JOHN  A.  DICKSON 

■ 

GREENUP 

3683 

CUMBERLAND 

7  39  15 

86  10 

554 

4P 

ETTELBRICK  SHOE  CO. 

3 

I  36  53 

89  24 

563 

7P 

71 

3EANE  J .  MC AL 1 STER 

5  7 

EZRA  D.  5T0LLER 

1  39  43 

90  44 

685 

6P 

E  P 

MRS.   ELLEN  HARVEY 

2  I 

5 

HARDIN 

3850 

CALHOUN 

1  39  09 

90  37 

700 

6P 

A.  B.  CAMPBELL 

3 

HARR ISBURG 

3879 

SALINE 

5  37  44 

88  32 

366 

6P 

CLYDE  PITTMAN 

2  5 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 

5  37  44 

88  31 

6A 

W.  HARRISON  KiBLER 

3 

3930 

MASON 

40  18 

451 

l.  L.  EUTENEUER 

3940 

i  40  18 

90  04 

460 

EwALD  R.  TRIMPE 

3 

HlLLSBORO 

4108 

MONTGOMERY 

2  39  09 

89  29 

6P 

6P 

H.  A.  CRESS  JR. 

2  3 

5 

HOOPESTON 

4198 

VERMILION 

7  40  28 

87  40 

717 

6P 

JOHN  f .  MUSHRUSH 

: 

hutsOnville  pwr  plant 

-31  7 

CRAWFORO 

7  39  06 

87  40 

ILL  PUBLIC  SERV  CO 

4355 

ROCK  ISLAND 

.  41  25 

554 

I0RP5  OF  ENGINEERS 

4442 

MORGAN 

39  44 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in   the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in   the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record   in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent   the  value  for  the  full  month. 
R       Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  SI. 50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Kansas  City,  Mo.   —  1-2-52  —  1160 
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ILLINOIS  -  DECEMBER  1951 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

In  Illinois  during  December  1951  temperature  averaged  1.5°  below  normal  and  pre- 
cipitation averaged  0.36  inch  above  normal.  Temperatures  were  highly  variable 
during  the  month,  with  a  State  high  of  77°  being  reached  at  Elizabethtown  on  the 
31st  and  a  low  of  24°  below  zero  at  Aurora  College  on  the  16th.  The  December  high 
has  been  exceeded  only  once  since  1890  by  a  78°  which  occurred  in  1948.  The  monthly 
low  of  24°  below  zero  is  also  close  to  the  December  record  of  29°  below  zero,  which 
occurred  in  both  1950  and  1914.  The  temperature  distribution  through  the  month 
consisted  of  very  warm  periods  at  the  beginning  and  the  end,  with  the  middle  por- 
tion being  very  cold.  The  State-wide  monthly  average  of  29.7°  was  near  the  normal. 
The  extreme  averages  for  December  are  40.8°  in  1923  for  the  high  and  22.0°  in  1909 
for  the  low. 

Precipitation  over  the  State  during  the  month  averaged  2.51  inches.  The  area  of 
greatest  precipitation  was  Wabash,  White,  Gallatin,  Saline,  Hardin,  Pope,  Massac, 
Johnson,  Pulaski,  and  Alexander  Counties,  where  monthly  totals  in  excess  of  6 
inches  were  general.  The  area  receiving  the  least  amount  was  a  belt  including 
Tazewell,  Mason,  Menard,  Morgan,  Scott,  and  Pike  Counties,  where  monthly  totals 
were  mostly  between  three-quarters  inch  and  an  inch  and  a  quarter.  The  station 
receiving  the  greatest  amount  of  precipitation  during  the  month  was  Cairo  with  7.99 
inches,  and  the  least  amount  was  0.62  at  Havana.  The  first  3  days  of  the  month 
were  comparatively  dry,  but  beginning  with  the  4th  frequent  rains  or  snows  occurred 
until  the  25th,  after  which  dry  weather  extended  to  the  close  of  the  month.  Heav- 
iest rains,  particularly  in  the  southern  third,  fell  on  the  8th,  14th,  and  20th, 
when  a  number  of  stations  measured  more  than  an  inch  in  24  hours. 

Snowfall  during  the  period  was  quite  heavy;  in  fact  the  December  1951  average  fall 
of  11.6  inches  has  been  exceeded  only  once  since  1890.  This  was  in  1909  When  14.9 
inches  fell  during  December.  Wheaton  College,  with  a  monthly  total  snowfall  of 
40.5  inches,  was  the  greatest  of  reporting  stations,  while  Elizabethtown  with  only 
a  Trace  reported  the  least.  Most  of  the  month's  snow  fell  during  the  middle  half 
of  the  month,  with  daily  totals  of  4  to  7  inches  being  general  in  the  northern 
half  of  the  State  on  the  14th,   18th,   20th,   and  25th. 

Wet  fields  during  the  warm  periods  and  snow  cover  during  the  cold  periods,  pre- 
vented farmers  from  accomplishing  much  field  work  during  the  month,  but  reports  on 
the  condition  of  winter  grains  continued  to  be  favorable. 

Heavy  snows,  particularly  in  the  northern  quarter  of  the  State,  resulted  in  numerous 
periods  of  blocked  highways.  In  some  cases  persons  were  stranded  by  drifts,  but 
no  major  damage  or  loss  of  life  resulted. 
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1944 

25.3 

67 

-24 

1.66 

9.5 

8 

1945 

24.7 

68 

-18 

2.01 

9.2 

9 

1946 

36.4 

73 

-16 

2.23 

2.7 

7 

1947 

33.8 

67 

5 

2.13 

2.0 

6 

1948 

34.1 

78 

-12 

2.69 

4.5 

8 

1949 

35.7 

73 

-  7 

4.72 

1  .6 

10 

1950 

23.3 

74 

-29 

1.45 

9.8 

8 

1951 

29.71 

77 

-24 

2.51 . 

11  .6 

10 

Data  for  the  period  beginning  with  1948  to  date  h?ve  been  weighted  on  an  areal  basis  and  are  not 
earlier  years. 


nmparable  with  unweighted  values  published  in  tils  table  for 
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Table  2 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  days 

Greatest  day 

Snow,  Sleet,  Hail 

No  of  days 

Station 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

I 

Lowest 

13 
O 

Df.iiee  dayi 

Mai.  90*  1 
or  above  j 

Min.  32* 
or  below 

1 

0 
H 

j  Departure 
from  norma 

■ 

5 
a 

3 

1  §  n 

0>  J0 

£ 

Q 

• 

o 

a 

o 

• 

3 

a 

0 

o 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 
ANT I0CH 
AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 

23.5 
23.  3M 
28.0 
26.2 

-1.7 

-  3.1 

-  .8 

-  .7 

59 
63 
65 
65 

6+ 

2 
6 
6 

-1 1 
-13 
-24 
-10 
-12 

16 
16 
16 
16 
16 

1283 
1271M 
1141 
1196 

0 
0 
0 
0 
0 

25 
25 
27 
21 
23 

1  .40 
2.  37 
2.97 
2.52 
2.  76 

-  .07 
.  77 
1.29 

.50 
.85 

25 

25 
20 

23.  1 
36.4 

33.3 

18 

31 

21 

21+ 

25+ 

! 

CHICAGO  WB  CITY 

CICERO 

DIXON 

FREEP0RT 

FULTON  DAM  13 

29. 1 
27.1 
23.5 
24.  8M 
23.8 

-  .9 

-  1.3 

-  2.4 

.6 

-  2.2 

66 
64 
64 
63 
65 

6 
7 

2+ 

3 

3 

-  7 

-12 
-16 

-15 

16 
16 
16+ 

25 
17 

• 

25+ 

10 
9 

2 
4 

0 
2 

0 
0 
0 
0 

GALESBURG 
GALVA 

J0LIET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE 
KANKAKEE  4  W 

25.9 
26.0 
23.9 
27.0 
26.4 

-  .8 

-  2.0 

-  1.4 

67 
67 
63 
64 
63 

3 
3 

6 

7 

-  8 
-18 
-20 
-15 
-15 

27 
16 
16 

.62 

12.5 

9 
9 

KEWANEE 
LA  SALLE 
MARENGO 
M1N0NK 

MOLINE  WB  AIRPORT  // 

25.  7M 

26.1 

20.7 

26.4 

23.4 

-  .8 

-  2.4 

-  4.0 

-  1.6 

-  2.3 

67 
64 
57 
63 
67 

6 
2 

2+ 
2+ 
3 

-16 
-12 
-18 
-13 
-13 

16 
16 
27 
16 
16+ 

1206M 
1199 

.73 
1.46 

-  .20 

.59 

Se«  refareoc*  not**  rollowlof.  Station  Indfi. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  ILLIN0IS 

Table  2-Continued  DECEMBER  1951 


Station 

Temperature 

t  Precipitation 

0 

I 
> 

Departure 
from  normal 

Highest 

Q 

Lowest 

» 
% 
O 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

Date 

Snow,  Sleet  Hail 

No-  of  days 

Max.  90° 
or  above 

Min.  32" 
or  below 

Total 

Max.  depth 
on  ground 
at  obsn. 

Date 

8 

0 

e 

0 

0 

s 
a 

0 

o 
to 

1.00  or 
more 

MONMOUTH 

25.4 

-  2.3 

68 

2 

-13 

16 

1 220 

o 

24 

1  41 

—  11 

66 

1  u 

n 

7 

1 

MORRIS  3  NE 

24.9 

-  2.6 

64 

2 

-15 

27 

1 236 

25 

' 

-     .  96 

"  _ 

7  n 

r  * 

ic. 

7 

0 

** 

MORR I  SON 

-  2.4 

66 

-16 

1267 

24 

2  *  22 

14 

26 '  0 

2^ 

25+ 

10 

1 

MOUNT  CARROLL 

23. 1M 

-  1.7 

66 

3 

-19 

27 

1277M 

0 

27 

2.25 

.70 

.52 

25 

26.0 

19 

25 

10 

0 

OTTAWA 

-1.6 

65 

-12 

1186 

0 

23 

2.16 

.60 

.70 

14 

21.2 

15 

21  + 

10 

1 

0 

PONT  I AC 

-  1.7 

63 

-10 

1149 

o 

23 

1 .34 

-     .  54 

.  31 

1 8 

9  5 

„ 

_ 

7 

o 

ROCKFORD 

23.  B 

-  1.6 

62 

2 

—  12 

16 

1271 

22 

.  60 

26  '  0 

I 

ROCKFORD  CAA  AP 

21.9 

-     .  9 

60 

2+ 

-13 

27 

1  '  80 

' 

14 

18*4 

14 

25 

10 

STOCKTON 

21.4 

63 

3 

-14 

16 

1348 

0 

28 

1.94 

.48 

.43 

25 

18.  5 

17 

25 

9 

0 

0 

SYCAMORE 

22.7 

-  2.5 

62 

2 

-17 

16 

1304 

0 

26 

2.  81 

1.23 

.58 

25 

26.4 

27 

25+ 

9 

2 

0 

WALNUT 

-  2.2 

65 

-1  5 

1230 

o 

23 

2  40 

.  93 

.  60 

20 

29  0 

7 

2 

WAUKEGAN 

24.4 

-  2.1 

62 

6+ 

-13 

16 

1252 

2 '  40 

.  63 

210 

2^ 

25+ 

Q 

2 

WHEATON  COLLEGE 

25. 3M 

62 

2+ 

-15 

16 

1 2 10M 

o 

25 

3 .  62 

1 . 89 

.  8 1 

25 

40 . 5 

19 

25 

8 

o 

DIVISION 

24.9 

-  2.3 

2.20 

.53 

22.6 

CENTRAL  DIVISION 

8L00M1NGT0N  NORMAL 

27.  9M 

-  1.4 

64 

2+- 

-14 

16 

1 145  M 

o 

22 

2.01 

.05 

.  50 

2 1 

7 

18 

9 

1 

o 

CARL INV ILLE  4  E 

30.  7M 

-  1.7 

68 

31 

-  9 

16 

1068M 

0 

20 

.83 

-  1.42 

.25 

14 

8.3 

7 

18+ 

9 

0 

0 

CHARLESTON 

31  .3 

-  .6 

66 

31 

-14 

16 

1038 

0 

20 

2.23 

-  .30 

.71 

25 

7  .  1 

7 

18+ 

13 

">  1 

0 

CHENOA 

26. 4M 

63 

2+ 

-14 

16 

1191  M 

0 

23 

DANV  I  LLE 

.  3 

64 

-1 1 

1074 

0 

20 

2 .  58 

.  30 

.  98 

25 

5 . 9 

6 

18+ 

9 

2 

o 

DECATUR 

30.2 

.  8 

67 

2 

-  9 

16 

1070 

0 

21 

1.91 

-  .35 

.  64 

25 

8 .  2 

4 

21+ 

15 

1 

o 

EFFINGHAM  l'  SW 

30.  8M 

-     .  1 

66 

31 

-12 

16 

1063M 

0 

2.44 

-  .15 

.48 

20+ 

5.0 

5 

18+ 

11  • 

0 

0 

GR IGGSV ILLE 

29.1 

-  2.5 

69 

6 

-  7 

16 

1107 

0 

23 

1 .65 

-  .05 

.43 

14 

12.0 

7 

0 

0 

HAVANA 

28.7 

-  1.1 

67 

6 

-10 

16 

1116 

0 

24 

.  62 

-  1.02 

.  25 

14 

7  . 3 

6 

0 

o 

HILLSBORO 

31.8 

-  1.0 

69 

-  9 

1023 

o 

20 

1.35 

—     .  89 

.  36 

8 

7 

18+ 

7 

0 

o 

HOOPESTON 

28.9 

-     .  5 

64 

7 

-12 

16 

1111 

o 

22 

2.63 

.  33 

.  58 

25 

9 .  8 

8 

18+ 

10 

2 

o 

JACKSONVILLE 

30.  4M 

-  .6 

68 

6 

-15 

16 

1055M 

0 

20 

1.71 

-  .02 

.45 

14 

8 

0 

0 

JERSEYVILLE 

32.1 

-  .6' 

68 

6 

-  6 

16 

1012 

0 

21 

5.0 

4 

14+ 

LA  HARPE   1  SW 

26.7 

-  2.1 

68 

3+ 

-16 

16 

1180 

o 

24 

.  99 

-  .61 

.  30 

14 

9.6 

7 

21+ 

9 

0 

o 

l  i  Mr  ;  L! J 

-  1.5 

65 

-11 

1121 

o 

23 

1 . 44 

-     .  53 

.43 

25 

7 . 0 

5 

17+ 

11 

0 

o 

MAT  TOON 

31  .OM 

66 

31 

1 047  M 

o 

20 

7 

1 7+ 

MORRISONVILLE   1  E 

30.2 

-1.2 

66 

2+ 

-17 

16 

1073 

0 

22 

1.82 

-  .15 

.61 

25 

6.0 

6 

18+ 

9 

1 

0 

NEWTON 

33.8 

1.0 

69 

31 

16 

963 

0 

20 

3.32 

.69 

.57 

14 

9.6 

8 

18 

13 

1 

0 

PALEST  I NE 

33.5 

.  1 

70 

31 

-  9 

16 

968 

o 

20 

3 . 29 

.  30 

.61 

8 

7 . 0 

7 

1  8+ 

12 

2 

0 

PANA 

-1.1 

67 

-10 

1055 

0 

21 

2.24 

-  .05 

.70 

25 

10  .0 

8 

18+ 

11 

1 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

29.  6M 

-1.4 

69 

1 

-20 

16 

1091M 

0 

23 

PEORIA  WB  AIRPORT 

26.1 

-  2.0 

65 

6 

-14 

16 

1198 

0 

24 

1 .  16 

-  .61 

.38 

14 

9.8 

8 

21+ 

10 

0 

0 

QUINCY 

28.9 

-  2.9 

69 

6 

-  7 

16 

1109 

0 

22 

1.42 

-  .17 

.44 

14 

12.0 

8 

21 

7 

0 

0 

OUINCY  CAA  AP 

26.0 

69 

3+ 

-14 

15 

1202 

0 

26 

1.47 

-  .13 

"  .44 

14 

10.8 

12 

21+ 

9 

0 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

.// 

63 

-11 

1126 

0 

23 

2.61 

.  65 

.  67 

25 

12^1 

7 

18+ 

10 

2 

0 

ROBERTS  3  N 

27.1 

-1.7 

62 

6+ 

-14 

16 

1 166 

0 

23 

1 .  56 

.27 

.42 

14 

8 .  9 

9 

0 

0 

RUSHVILLE 

-  1.5 

70 

-12 

1123 

o 

24 

1  . 00 

-  .71 

.  35 

14 

8 . 0 

7 

0 

o 

SPRINGFIELD  WB  AP 

// 

28.9 

-     .  8 

66 

6 

-12 

16 

1112 

0 

22 

1.55 

-  .63 

.60 

25 

8.4 

5 

14+ 

11 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

-  1.3 

66 

-  6  . 

1064 

0 

20 

1.32 

-     .  86 

.56 

25 

9 

1 

0 

TABLE  GROVE 

27.6 

-  1.6 

69 

3 

-12 

16 

1152 

o 

23 

1.15 

.41 

.  28 

17 

10 . 5 

7 

21+ 

6 

0 

0 

TUSCOLA 

29.3 

65 

7 

-14 

16 

1103 

0 

23 

3.  30 

1 . 00 

1.12 

18 

12 

3 

1 

URBANA 

29.2 

.  4 

64 

31 

-1 1 

16 

1105 

0 

22 

2.51 

.  36 

.  60 

25 

8.3 

7 

18+ 

10 

1 

o 

VANDAL  I A  CAA  AP 

30.4 

69 

31 

-18 

15 

1066 

0 

20 

2.67 

.92 

25 

6.9 

6 

18+ 

11 

1 

0 

VIRDEN 

29.4 

65 

6 

-12 

16 

1097 

0 

23 

1  .  16 

-     .  77 

.48 

14 

5.7 

5 

16+ 

10 

0 

0 

WATSEKA 

28.2 

64 

7 

-12 

16 

1 134 

0 

23 

2 . 14 

.05 

.  37 

4 

10.5 

6 

18+ 

12 

0 

o 

WHITE  HALL   1  E 

31  .  1 

.  9 

69 

6 

-  9 

16 

1043 

0 

22 

1 . 14 

-     .  79 

.45 

14 

6 

18+ 

6 

0 

0 

WINDSOR 

30.3 

-  1.2 

65 

2 

-12 

16 

1067 

0 

21 

2 . 91 

.  40 

.  77 

25 

10.5 

8 

18+ 

1 1 

1 

0 

DIVISION 

29.5 

-  1.9 

1.88 

-  .21 

8.6 

SOUTHERN  DIVISION 

■ 

ALTON  DAM  26 

31. 9M 

68 

31 

0 

16 

1  '  2  'i'-' 

21 

1 . 66 

_  „ 

.43 

14 

9 

0 

o 

ANNA   1  NW 

38.2 

1  .  2 

73 

31 

3 

16 

827 

0 

19 

4.34 

.80 

.87 

14 

3.4 

2 

18+ 

13 

4 

0 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

// 

34.6 

72 

31 

4 

15 

934 

0 

19 

2.15 

-     .  19 

.  55 

14 

2.9 

3 

17+ 

7 

1  . 

0 

CAIRO  WB  CITY 

40.9 

3  .  1 

73 

31 

g 

16 

16 

1 .  3 

j 

14 

CARBONDALE  SEWAGE 

.9 

74 

3 

836 

0 

19 

3.62 

.60 

.63 

9 

14 

3 

0 

CARLYLE 

0 

19 

2.24 

-  .22 

.71 

14 

2.0 

9 

1 

0 

COBDEN  2  S 

37.5 

71 

31 

3 

16 

845 

0 

19 

3.  79 

.89 

14 

3.0 

2 

18+ 

11 

3 

0 

DU  QUOIN 

36.6 

.  8 

75 

31 

5 

16 

876 

0 

19 

2.96 

-  .04 

.98 

14 

2.0 

11 

2 

0 

EAST  ST.  LOUIS 

34.  9M 

.  9 

74 

31 

4 

15+ 

935M 

0 

20 

2.  25 

.03 

.70 

14 

.  4 

7 

1 

0 

EL  I ZABE TH TOWN 

77 

4 

782 

0 

18 

7.19 

3.46 

1.17 

7 

T 

T 

18+ 

12 

7 

2 

FAIRFIELD 

35.7 

.  5 

71 

31 

1 

16 

901 

0 

20 

4.39 

1.39 

1.25 

14 

3.0 

3 

18+ 

11 

4 

1 

FLORA 

.9 

70 

0 

930 

0 

19 

3.60 

.78  . 

.94 

14 

11 

2 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

38. 5M 

2.3 

76 

31 

6 

15+ 

826M 

0 

19 

6.97 

3.19 

1  .  74 

7 

2.4 

1 

18+ 

13 

5 

2 

GREENVILLE 

-  .4 

69 

-  3 

994 

0 

21 

2.34 

-  .03 

.  59 

14 

5.0 

3 

14+ 

9 

1 

0 

HARR I SBURG 

38.2 

.8 

76 

31 

3 

16 

822 

0 

18 

6.34 

3.04 

1.60 

3 

.  1 

T 

18+ 

11 

5 

2 

MAKANDA   1  NW 

37.9 

72 

31 

2 

16 

836 

0 

19 

4.04 

.60 

4+ 

2.2 

12 

4 

0 

MC  LEANSBOR 

37.6 

1  .  8 

74 

31 

3 

16 

843 

0 

19 

4.64 

1  .  24 

1  .10 

14 

8 

4 

2 

MT  CARMEL 

0 

0 

6.35 

2.77 

1.74 

.  4 

4.0 

12 

4 

1 

MOUNT  VERNON  A  N 

35.5 

.  8 

72 

31 

1 

16 

910 

0 

20 

2.62 

-  .37 

.84 

14 

3.5 

2 

18+ 

11  , 

2 

0 

NEW  BURNS  IDE 

38.  3M 

1.7 

73 

31 

3 

16 

820M 

0 

18 

5.  28 

1  .67 

1  ,02 

14 

3.0 

1 

18+ 

12 

6 

1 

OLNEY  RADIO  STATION 

35.2 

1.0 

70 

31 

-  1 

16+ 

915 

0 

20 

4.36 

1.44 

.83 

4 

7.0 

9 

3 

0 

SPARTA 

36.  1 

74 

31 

3 

16 

889 

0 

19 

1 .97 

-  .68 

.67 

14 

7 

2 

0 

D 1 V  I  S  I  ON 

36.6 

.  5 

4.14 

1.23 

2.7 

STATE 

29.7 

-  1.5 

2.51 

.36 

11.6 

See  reference  notes  f ol lowing  St  at  ion  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


3 

4 

5 

5 

7 

s 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

1 . 22 

.  84 

1 .17 

.12 

.50 

.12 

1  .  L'li 

T 

T 

T 

.10 

T 

T 

.50 

.37 

.03 

.26 

T 

.27 

T 

T 

.43 

.64 

.20 

.21 

.08 

.69 

.11 

'  .08 

.87 

T 

.28 

.02 

.04 

.01 

T 

T 

.21 

T 

.05 

T 

T 

.40 

T 

.36 

T 

.05 

T 

T 

.70 

T 

T 

.01 

T 

.06 

T 

.85 

.01 

.15 

.15 

T 

.02 

.01 

.06 

r 

.07 

.15 

.18 

.45 

T 

T 

T 

T 

.55 

.45 

T 

T 

T 

.40i: 

.63 

.10 

1 

.18 

i 

.68 

T 

.85 

I 

.07 

.08 

.19 

T 

.10 

.07 

r 

.33 

.56 

T 

.03 

.07 

T 

T 

.03 

T 

.53 

.53 

1 .03 

.14 

.86 

.01 

1.15 

.10 

.02 

.30 

1 .11 

.03 

.14 

2.07 

.07 

1 .31 

.06 

.03 

.57 

.01 

.03 

T 

.02 

T 

.03 

.70 

.47 

.54 

.08 

.28 

.08 

.63 

.04 

.58 

.02 

.10 

.15 

T 

.  25 

.01 

.06 

.36 

.01 

.42 

*71 

1 .35 

.53 

.32 

j 

.86 

.10 

1  .15 

.12 

.49 

.10 

.57 

.20 

.10 

.50 

.60 

T 

.55 

.  1  2 

T 

.10 

.04 

T 

.35 

.67 

.07 

T 

.16 

.09 

.04 

.04 

r 

.27 

T 

.01 

.42 

.24 

T 

.16 

.  10 

T 

.30 

.01 

1 .01 

.10 

.07 

.02 

.05 

.10 

T 

T 

.44 

T 

.26 

.07 

T 

T 

T 

T 

.48 

T 

.17 

.08 

T 

T 

T 

T 

.52| 

T 

.17 

.01 

.03 

T 

.70 

T 

.54 

.02 

.07 

T 

.01 

.74 

T 

r 

T 

.12 

T 

T 

.30 

.47 

.18 

.27 

T 

.65 

.08 

.08 

.89 

.55 

.11 

.23 

T 

.01 

.18 

.36 

.02 

.26 

T 

.051 

.08 

.05 

.02 

.11 

.02 

.10 

T 

.281 

T 

T 

.31 

T 

.09 

T 

T 

.45! 

.15 

.15 

.32 

.72 

.10 

.01 

.98 

.21 

.24 

.45 

T 

T 

.04 

.70 

.02 

.27 

.22 

.42 

.02 

T 

T 

T 

.06 

.11 

.34 

.07 

T 

.34 

.02 

T 

.35 

T 

T 

.25 

.05 

T 

T 

.57 

.75 

.75 

.16 

1  . 17 

.50 

.40 

T 

.06 

.91 

.41 

.54 

.51 

.29 

.  02 

.58 

.18 

1  .25; 

.26 

.40 

.20 

.21 

.26 

.94 

.07 

.01 

.03 

.35 

.02 

.03 

T 

T 

.08 

.  10 

.06! 

T 

.22 

T 

T 

T 

.50 

T 

.15 

.01 

.01 

.71 

.05 

T 

.40 

.07 

.07 

.55 

.25 

T 

.09 

.10 

T 

.01 

.40 

T 

.05 

.02 

T 

.01 

.03 

T 

-20j 

1 .02 

.OB 

.18 

1 .61 

.06 

1.18 

.08 

.971 

.66 

.46 

14 

1 .74 

T 

.87 

.05 

T 

.221 

1  j 

.22 

T 

.03 

.50 

.12 

.08 

T 

T 

T 

.40 

.15 

.  26 

.08 

.13 

.04 

•  56! 

.44 

.02 

X 

.20 

.36  .02 

T 

.59 

I 

.05 

.05  .02 

T 

.40 

.12 

.28 

.43 

.10 

.02 

.05 

1 .60 

.47 

.70 

.27 

1.00 

.05 

T 

.04 

.87 

1  *71 

.65 

.16 

.21 

.03  1 .10 

.02 

.661 

T 

.05 

T 

T 

.25 

1  T 

.01 

.08 

T 

.10 

I  .07 

.11 

T 

.36 

T 

T 

.2') 

.40 

.50 

T 

.15:  .03! 

T 

T 

.31 

.59 

.14 

.Oil  .56 

.  41 

T 

T 

14 

.05 

.16 

.02,  .02 

T 

45 

T 

.15 

.42 

.03 

.50 

.09 

.25 

1  .01 

.25 

.06 

T 

T 

T 

.521 

!  .10 

.14 

.04 

T 

.26 

.02 

.02 

.03 

.07| 

.02 

T 

T 

.50 

T 

.04' 

T 

T 

T 

.10 

.01 

.10! 

.50 

.12 

T 

r 

.30' 

.36  T 

.03 

.01 

T 

T 

.59^ 

.30 

.02 

.03 

■  .54 

.11 

.  66 

.45 

.071 

.01 

.06 

.071 

.32! 

1  T 

.01 

.04 

.06  T 

.04 

.38 

.05 

.10 

.09 

.10 

.20 

.21 

.08: 

- 

.401 

T 

.11 

T 

T 

.04, 

.01 

.301 

.59 

.60 

37 

.04 

.35 

.211 

.07 

.60j 

.02 

.  20 

T 

T 

T 

T 

.40; 

.95 

.21 

.01 

.50 

T 

.08 

T 

.62 

,  .04! 

T 

.05' 

.05 

.55 

.05 

.20 

.06 

.03 

T 

.36. 

.47 

.32  T 

.04 

T 

.34) 

1  .02 

T 

.47 

T 

.05 

T 

.02 

.36 

1  1.03 

.53 

.28 

T 

.68  T 

T 

1.10; 

.0( 

.06! 

T 

T 

.48 

T 

- 

T 

.07 

T 

.371 

.01 

.09  T 

T 

.04 

T 

T 

.39 

.0! 

T 

T 

.66 

.07  .11 

T 

T 

.07  T 

.36 

.06 

.09 

.06 

I 

.07 

1  T 

I 

.03, 

T 

.11 

.11 

.111  .06 

1 

.57! 

1  .11 

.  04 

.16  T 

T 

.40 

1.74 

.42;  .21 

.04  .95 

T 

.46 

.09: 

T 

.04 

T 

T 

.48 

{  .08 

.39 

.47 

.02 

.05 

.10  T 

.09 

.381 

12 

.02 

.02 

.54. 

1  *" 

.26 

.54  .01, 

T 

.84 

.12 

.14 

.64 

.94 

.50 

!  .071 

T 

T 

.67 

.03 

1  .is! 

T 

.30! 

T 

1  .21t 

T 

.41 

.50 

.64 

1  !« 

|    .86;  .19 

m 

.06 

1 .02 

.11 

.45 

If 

.41  .04 

.05 

T 

.57, 

.3C 

.63 

.  ;i! 

.8( 

.35 

T 

.40 

.24 

.Of 

M 

.02 

.01,  .04 

T 

T 

.70 

.29 

.3« 

.03 

.611  .031 

T 

.60 

'.0! 

.OS 

.33|  T 

T 

.40 

.7( 

1.0C 

.20 

1     .401  .10 

.10 

.41 

T 

!  "H 

T 

-It 

T 

.03 

.40 

.01 

,  .05 

1 

T 

T 

.38 

.1! 

.27 

!  .0« 

J  T 

T 

.23 

.  .04 

.38 

T 

.10 

u 

T 

.051 

.40 

T 

.0' 

T 

T 

T 

.28! 

.0 

.02: 

T 

.19 

3 

1  .0. 

..4 

1  « 

1  •*«! 

T 

.  T 

T 

.44 

15 

ID 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

.32 

.62 

.36 

T 

.20 

.10 

I 

.40 

.10 

T 

T 

T 

.03 

T 

.13 

.06 

T 

T 

.08 

.25 

.59 

.03  | 

.34 

.20 

.37 

59 

.J 

.22 

T 

.40 

7l5 

.40 

.51 

.20 

.15 

.35 

.27 

:S 

T 

.57 

.23 

.31 

.01 

.64 

.15 

.45 

T 

.37 

.28 

.50 

.01 

.20 

.10 

£ 

.16 

.13 

.01 

.20 

.02 

.14 

.25 

f 

I 

.37 

T 

T 

T 

T 

.01 

.44 

T 

T 

.24 

T 

T 

.23 

T 

1 

.09 

.42 

.15 

.15 

T 

.37 

T 

.13 

.19 

.31 

.04 

.01 

.29 

.29 

.50 

.38 

.30 

.18 

.54 

T 

T 

.20 

.05 

.02 

.28 

.35 

T 

.06 

•  GO 

.16 

.20 

.87 

.50 

.90 

T 

.19 

T 

.19 

.89 

.02 

T 

1.31 

T 

.55 

.25 

.08 

.14 

.15 

.  IH 

.10 

.26 

.15 

.08 

T 

.  05 

.06 

T 

.12 

.03 

T 

.05 

.31 

.09 

.27 

T 

.30 

.55 

.36 

.16 

T 

T 

.23 

.40 

T 

.48 

.03 

30 

.28 

.32 

.54 

.40 

T 

.30  .37 

.39 

T 

.01 

.30 

T 

.28 

.03 

.02 

.71 

.10 

.12 

.21 

.10 

.22 

.04 

T 

.10 

T 

.21 

.31 

.14 

.03 

.40 

.15' 

T 

.38 

.50 

.38 

.23 

.04 

.53 

.131 

T 

.  32 

.32  | 

.38 

.13 

.05 

.75 

.20 

T 

.40 

.46 

.02 

.18 

.30 

.18 

.20 

.06 

.24 

.26 

.79 

T 

.07 

.72 

T 

T 

.40 

T 

.10 

.30 

.25! 

.52 

T 

.37 

.18 

.13 

.22! 

T 

.98 

.36 

.39 

T 

.07  .08 

T 

.85 

.08 

.01 

T 

.02 

.30  T 

.151  .10 

.01 

.64 

.44 

.18 

.19  .25 

.16 

.45 

T 

.20 

.12 

.05 

.16 

.30 

T 

T 

T 

I 

T 

.31 

T 

.02 

.19 

T 

T 

.11 

.09 

.19 

.17 

.48 

.07 

T 

.48 

.03 

.32 

.20 

.31  .39 

.81 
a. 

ILLINOIS 
CF.MBKR  1951 


29    30     31  h 


Albion 
Aledo 

Alton  Dam  26 
Anna  1  HW 
Annawan 

Antiocb 

Arlington  Heights 
Aurora  College 
Avon 
Barry 

Beardstown 

Belleville  Scott  AF 

Bent  1 ey 

Benton 

Bloomlngton 

Bloomlngton  Normal 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dan  52 
Cairo  WB  City  H 
Canton 

Carbondale  Sea.  Plant 

Carllnvllle  4  E 

Carlyle 

Carml 

Casey 

Centralta  4  W 
Chandlervlllc 
Channahon  Dresden  Isld 
Charl eston 


Icago  University 
lcago  WB  Airport 
icago  WB  City 
lllicothe 


bden  2  S 
nvillc 

DVille  Sewage  Plant 


Quoin 
st  Saint  Louis 
wards v  1 1  le 
fingham  1  S 


eport 

eport  Sewage  Plant 
ton  Oasi  13 


Gibson  City 
Gladstone  Dam  18 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

Grafton 

Grand  Tower  2  N 

Greenville 

Gridley 

Griggsville 

Hardin 

Harr isburg 

Hamsburg  Disposal  PI. 
Havana 

Havana  No.  2 

Hil lsboro 
Hoopeston 

Kutsonvllle  Power  Plant 

Illinois  City  Dan  16 

Jacksonville 

Jersey ville 

Joliet  Brandon  Rd  Dan 

Jo) let  WB  Airport 

Kankakee  4  NW 
Keltbsburg 

La  Harpe  1  SN 
La  Salle 
La  Salle  1  S 
Lawrencevl lie 
Le  Roy 
Lincoln 
Lincoln  No.  2 
Mackinaw 
Macomb 

Makanda  1  NW 
Marengo 

Marseilles  Lock 

Marshall 

Mat  toon 

McHenry  2  S 

McLeansboro 

Medora 

Mlnonk 

Moline  WB  Airport  R/ 

Monmouth 

Montlcello 

Morris 

Morris  3  NT 

Morrison 

Morrlsonvi 1 le  1  E 
Mount  Carmel 
Mount  Carroll 
Mount  Olive 
Mount  Pulaski 
Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 
New  Boston  Dan  17 
Hew  Boston 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Sta. 

Oregon  Water  Works 

Ottawa 

Palestine 

Pana 

Paris  Water  Works 

Paw  Paw 

Payson 

Peoria  WB  Airport  R 

Peotone 

Petersburg 

Pleasant  Hill  2  E 

Pont  lac 

Prlncevllle  2  NW 
Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 


I  2.37 
i  3.00 
;  2.97 


1.32E 
3.13 
1.49 
2.01 

1  1.58 
1.62 

'  7.39 
7.99 


2.52 
2.76 
3.14 
2.00 
3.74 
1.22 
3.79 
2.58 
2.54 


2.44 

2.93 
7.19 


1  .321 
, 1 .00! 


4.39 

3.60 
2.11 


4.23 
1.72 
1  .53 


2.68 
2.34 
1.38 
1 .65 


.20 
.20F. 


.21 

|02 

.01 

.20 

.09' 

T 

.07 

.10 

T 

.30' 

T 

T 

.161 

.07 

.22 

.02 

.  14 

.09 

.28: 

.57 

T 

.70 

.20! 

.35 

.3G 

.11 

.681 

.02 

.351 

.15 

T 

.171 

.38 

.09 

.30 

.08 

T 

.45 

.27 

.34 

.40 

.371 

.35; 

T 

.07 

.04| 

.21 

T 

.15 

.32 

.22 

•  2l! 

.37 

.01 

.14 

.10 

.15 

.15 

.11 

.18 

•«, 

T 

.281 

.15 

.30j 

.03 

.06! 

.20 

T 

.37 

.25, 

.15 

.21 

T 

.22' 

.15 

.08 

.471 

.72 

.26 

.48 

T 

It 

•18| 

.08 

.17! 

.22 

T 

.29 

.10 

.1Z 

.08 

.04 

.11 

.18 

.11 

.oo; 

.18 

.331 

.111 

.431 

.32, 

.171 

.21! 

.62 

.09' 

.371 

.48 

.131 

.40' 

.50 

.50! 

.03! 

.38 

.30 

.20 

.32 

.29 

.19 

.20 

.43 

r 

.08 

.17 

.35! 

.06 

.53 

7 

.37 

.171 

.26 

.10 

.25 

.02 

.Oil 

.11 

.11 

.63 

.38 

.19! 

.40 

T 

.061 

.09 

.14! 

.09 

.311 

.29! 

.15 

.04 

.151 

.24 

T 

?  1 

.17 

.251 

.22 

.03| 

•«\ 

T  | 

1 .41 

1 .19 
1 .50 

.99E 
2.25 
1.37 

.82 


.051 


.04, 


1  .25 
2.62 
3.02 


2.01 
5.28 
3.32 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
DECEMBER  1951 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

y 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

iy 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Qulncy  Dam  21 

■  Jjj 

■ 

•  ~^ 

.  03 

■  *J 

■  Ji* 

j  ■[*! 

Quincy  Memorial  Bi idge 

* 

* 

■ 

T 

RmatOUl  Cnanute  AF 

T 

T 

T 

■  i 

.67 

.  47 

9  CI 

2  . 61 

*  91 

Oft 

in 

RnliL  i'  I  s  3  N 

■ 

• 

■ 

'  7  £ 

*  J* 

■  ^ 

■  ~z 

T 

1 .56 

Rochelle 

•  , 

- 

• 

10 

~23 

T 

T 

T 

'  14 

T 

10 

T 

T 

KO 

'i"  in 

■ 

■  „ 

T 

01 

* 

*  1  fi 

01 

04 

T 

T 

'  08 

T 

is 

■  n_ 

■  2g 

T 

oc  por 

15 

T 

*  10 

10 

10 

■  n 

05 

05 

T 

'  35 

18 

02 

17 

18 

1 

1  00 

"s  Vy  e 
B     .     ar  le 

56 

34 

03 

51 

.02 

'  gg 

05 

87 

30 

17 

43 

01 

4  *  00 

06 

52 

53 

65 

96 

25 

10 

20 

3  66 

<tiH*iTe  own  ew  own 

'  02 

49 

*  24 

T 

'  15 

"  „ . 

*  90 

Sparta 

T 

T 

24 

61 

T 

T 

67 

T 

T 

29 

T 

~02 

~04 

T 

.10 

T 

197 

Springfield  WB  AP  R// 

'  _„ 

' 

'  J?  J? 

Springfield  WB  City  R 

07 

T 

T 

T 

T 

1  o 

'  09 

' 

1  '  19 

Stockton 

18 

02 

T 

28 

18 

■  oq 

'  .  g 

T 

91 

41 

rea  or 

21 

'  53 

T 

30 

14 

'  99 

17 

9  11 

yc amore 

T 

18 

T 

04 

' 

T 

'  3„ 

*  19 

T 

'  9S 

1Q 

'  58 

-  '  Ol 

'  _ 

T 

T 

T 

T 

91 

T 

'  28 

'  9? 

'  1  7 

T  Q 

' 

Tlskllwa  6 

T 

T 

'  08 

T 

80 

T 

30 

20 

30 

'  30 

T 

20 

2  *  18 

Toulon 

.09 

T 

T 

.04 

.36 

• 

^30 

!20 

^25 

!l5 

T 

1.39 

Tuscola 

.05 

T 

.12 

.03 

.25 

.06 

T 

.01 

.60 

T 

1.12 

.10 

.10 

.84 

.02 

3.30 

Urbana 

.49 

.36 

T 

.15 

.01 

.04 

.35 

.01 

T 

T 

.32 

.18 

T 

T 

.60 

2.51 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

.17 

T 

T 

T 

.15 

.55 

.60 

.15 

.32 

.40 

2.34 

Vandalia  CAA  AP 

.27 

.18 

.41 

T 

T 

T 

.33 

T 

T 

.24 

T 

.12 

.08 

.05 

.04 

.92 

T 

T 

.03 

2.67 

Virden 

T 

T 

.07 

T 

T 

.48 

T 

.03 

.01 

.03 

.18 

.04 

T 

.06 

.23 

.03 

1.16 

Walnut 

T 

T 

.50 

.26 

.24 

.32 

.60 

.32 

.16 

2.40 

Warsaw 

.14 

T 

.37 

.17 

.10 

T 

.16 

.10 

1.04 

Waterloo 

T 

T 

T 

.20 

.13 

.31 

.02 

1.32 

.04 

.36 

.03 

.27 

T 

T 

2.68 

Watseka 

.27 

.37 

.07 

.02 

.05 

T 

T 

.35 

.06 

.02 

.30 

.25 

.07 

.31 

2.14 

Waukegan 

T 

.08 

T 

.06 

T 

T 

.55 

.30 

.21 

.33 

.24 

.63 

2.40 

Wheaton  College 

.18 

.75 

.50 

.19 

.35 

.60 

.24 

T 

.81 

3.62 

White  Hall  1  E 

.02 

.03 

.45 

T 

T 

.12 

.12 

T 

.40 

T 

1.14 

Wilcox 

.10 

.90 

.25 

.56 

.78 

.38 

.20 

.20 

.10 

3.47 

Windsor 

.26 

.06 

.12 

.26 

T 

.05 

.40 

.05 

.40 

.44 

.10 

.77 

T 

2.91 
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DAILY  TEMPERATURES  «■«■»»» 


Table  5   DECEMBER  1951 


Station 

Day  Ol  N 

onth 

~~ 

Average 

1 

5 

8  |  9 

in 

" 

12 

13 

14 

IS 

16 

19  1 

20 

21 

LL 

\ 

23 

1 

25 

1 

26 

27 

"  i 

28 

29 

30 

31 

ALEDO 

MAX 

60 

63 

66 

55 

64 

34 

40 

36 

27 

24 

20 

18 

1 C 

76 

1" 

42 

40 

6r 

M  I  N 

32 

41 

53 

29 

37 

39 

38 

29 

29 

17 

24 

LO 

9 

11 

-  8 

-11 

9 

-  4 

.'0 

-  1 

-10 

6 

-  5 

9 

8 

-10 

16 

1  B 

34 

16*2 

ALTON   DAM  26 

MAX 

63 

6  0 

-  6  1 

65 

40 

67 

54 

45 

34 

45 

42 

39 

29 

28 

13 

13 

J3 

30 

3  0 

33 

28 

2E 

43 

6  1 

44 

66 

40.6 

M  I N 

36 

44 

43 

35 

41 

40 

42 

32 

30 

28 

26 

25 

18 

12 

2 

0 

11 

9 

11 

7 

12 

12 

6 

23 

12 

6 

25 

34 

44 

23.0 

ANNA  1NW 

MAX 

6* 

62 

60 

61 

55 

69 

69 

56 

39 

39 

49 

42 

36 

34 

27 

19 

35 

42 

55 

66 

73 

46.7 

M  In 

39 

40 

52 

38 

42 

44 

53 

38 

31 

29 

28 

25 

23 

26 

8 

3 

13 

15 

11 

1 J 

15 

16 

33 

IN 

32 

24 

1! 

25 

40 

52 

60 

29.6 

ANTIOCH 

MAX 

52 

57 

5  8 

57 

44 

59 

59 

42 

32 

34 

33 

2  3 

18 

20 

15 

4 

19 

2 1 

22 

29 

32 

70* 

48 

32.1 

MIN 

32 

35 

47 

35 

31 

40 

40 

29 

2s 

20 

21 

13 

4 

10 

-  5 

-13 

-  6 

•  4 

-  2 

20 

2 

-  5 

4 

-12 

7 

5 

-  7 

8 

15 

27 

33 

14.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

63 

59 

48 

62 

62 

40 

34 

35 

36 

15 

-  1 

20 

22 

28 

' 

4  5 

33.0 

M  IN 

30 

37 

45 

30 

31 

31 

34 

24 

28 

17 

22 

11 

4 

12 

-1  1 

-24 

-17 

-1  i 

17 

-  2 

-11 

-  1 

-14 

10 

13 

14 

25 

34 

13.5 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

6 1 

6  2 

60 

53 

6S 

59 

47 

35 

40 

32 

14 

6 

33 

34 

34 

38 

,7 

„ 

42,0 

M  I N 

*0 

50 

52 

40 

44 

46 

47 

35 

32 

31 

26 

27 

22 

14 

4 

5 

13 

9 

10 

'  3 

10 

14 

23 

11 

26 

18 

1C 

24 

16 

39 

51 

27.2 

BLOOMI NGTON  NORMAL 

MAX 

64 

61 

61 

63 

50 

34 

36 

35 

32 

28 

2 

5 

22 

30 

22 

35 

40 

36.1 

MIN 

40 

40 

55 

35 

42 

43 

45 

30 

30 

20 

29 

12 

10 

17 

-  5 

-14 

3 

11 

-  1 

22 

3 

-  2 

18 

-  3 

15 

15 

-  3 

19 

32 

34 

19.7 

CAIRO   WB  CITY 

MAX 

64 

62 

58 

55 

72 

64 

56 

40 

38 

46 

23 

23 

38 

34 

73 

48.1 

M  I N 

41 

49 

53 

42 

48 

50 

56 

40 

34 

33 

33 

31 

31 

23 

10 

9 

20 

18 

18 

37 

19 

22 

>fj 

27 

32 

7  6 

19 

29 

46 

56 

62 

33.7 

CARBONOALE   SEWAGE  PL 

MAX 

63 

65 

62 

65 

54 

70 

70 

57 

40 

49 

28 

19 

43 

43 

47.1 

MIN 

31 

39 

52 

34 

40 

45 

53 

39 

32 

29 

30 

25 

23 

27 

8 

3 

10 

17 

13 

31 

14 

14 

34 

18 

33 

74 

1  1 

19 

39 

4  6 

50 

28.5 

CARL INV I LLE  4E 

MAX 

50 

67 

65 

50 

35 

40 

1  6 

14 

68 

40.3 

MlN 

39 

45 

54 

34 

41 

40 

33 

30 

25 

28 

15 

14 

16 

-  3 

0 

6 

1 

24 

4 

3 

19 

2 

22 

21 

0 

21 

33 

34 

38 

21.1 

CARLVLE 

MAX 

64 

62 

10 

72 

70 

59 

29 

MIN 

-0 

50 

54 

39 

39 

4! 

49 

37 

33 

30 

31 

26 

20 

20 

4 

1 

8 

2 

28 

10 

13 

25 

9 

9 

22 

8 

23 

37 

36 

39 

26.1 

CHARLESTON 

MAX 

64 

59 

59 

49 

64 

48 

37 

36 

39 

29 

20 

6 

39.6 

MIN 

36 

47 

51 

37 

39 

43 

48 

37 

31 

22 

28 

13 

14 

19 

-  6 

-14 

5 

7 

2 

24 

7 

6 

20 

3 

26 

22 

3 

19 

3' 

38 

69 

22.9 

CHENOA 

MAX 

63 

61 

60 

50 

63 

63 

J5 

J7 

29 

15 

0 

20 

29 

23 

3^ 

32 

20 

30 

35.6 

MIN 

38 

41 

49 

34 

38 

38 

40 

20 

27 

12 

9 

15 

"  * 

-14 

-  2 

4 

-  1 

20 

0 

-  4 

10 

15 

12 

-  7 

17 

30 

31 

31 

17,0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

61 

60 

65 

40 

35 

25 

22 

14 

1 

24 

26 

23 

36 

24 

19 

33.3 

MIN 

40 

49 

49 

41 

41 

41 

39 

34 

27 

24 

24 

15 

9 

14 

-  6 

-10 

0 

15 

13 

21 

0 

-  1 

6 

2 

24 

1  2 

4 

19 

27 

34 

36 

20.7 

CHICAGO   WB  AIRPORT 

MAX 

40 

34 

13 

2 

22 

2 1 

34.7 

M  IN 

27 

45 

49 

36 

36 

43 

39 

32 

25 

22 

22 

13 

7 

13 

-  8 

-12 

-  7 

6 

6 

20 

0 

-  3 

1 

-  5 

23 

5 

-  3 

19 

22 

31 

36 

17.7 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

55 

41 

35 

16 

3 

,3 

36.0 

MIN 

42 

49 

50 

42 

41 

42 

41 

34 

26 

25 

25 

18 

10 

16 

-  4 

-  7 

1 

16 

16 

22 

2 

0 

8 

2 

25 

!  2 

9 

21 

28 

15 

36 

22.1 

CICERO 

MAX 

44 

38 

26 

18 

3 

22 

10 

18 

35.4 

MIN 

35 

43 

5  i 

38 

36 

41 

43 

31 

30 

21 

25 

15 

7 

16 

-  2 

-12 

-  6 

12 

8 

20 

-  4 

6 

-  3 

17 

13 

-  2 

12 

21 

31 

36 

18.8 

COBOEN  2S 

MAX 

62 

60 

56 

39 

46 

39 

36 

34 

25 

19 

36 

46.4 

MIN 

35 

39 

52 

36 

41 

40 

53 

38 

31 

28 

26 

25 

23 

23 

8 

3 

11 

13 

10 

30 

14 

15 

33 

19 

32 

24 

11 

23 

39 

:  i 

39 

28.6 

OANVILLE 

MAX 

60 

59 

63 

64 

47 

35 

18 

8 

27 

38.3 

MIN 

40 

46 

51 

39 

36 

42 

47 

35 

31 

22 

27 

16 

13 

17 

0 

-11 

5 

5 

-  1 

25 

6 

5 

15 

0 

22 

1  - 

19 

)4 

35 

36 

21.8 

DECATUR 

MAX 

59 

45 

33 

15 

10 

27 

36 

63 

38.6 

M  I N 

40 

46 

50 

36 

41 

43 

45 

33 

31 

21 

26 

12 

11 

15 

-  9 

7 

7 

5 

28 

5 

5 

17 

1 

21 

15 

3 

21 

32 

35 

38 

21.8 

DI  XON 

MAX 

43 

32 

12 

3 

25 

32,9 

MIN 

31 

41 

50 

32 

32 

35 

39 

32 

25 

16 

25 

12 

3 

1  2 

-  7 

-16 

-12 

8 

-  5 

19 

"  1 

-  8 

4 

-11 

7 

-  1 

-16 

12 

13 

27 

34 

14,0 

OU  QUOIN 

MAX 

60 

53 

39 

26 

19 

3J 

43 

37 

39 

6 1 

6  4 

7  5 

43.3 

MIN 

38 

45 

54 

37 

45 

4'; 

50 

39 

33 

30 

30 

26 

23 

23 

7 

5 

14 

14 

6 

29 

13 

15 

22 

17 

18 

17 

10 

23 

37 

35 

58 

27.6 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

63 

52 

36 

19 

17 

29 

34 

30 

40 

38 

37 

38 

27 

37 

29 

30 

46 

59 

50 

74 

43.5 

MIN 

49 

54 

39 

43 

46 

48 

35 

32 

30 

32 

26 

21 

19 

4 

4 

13 

14 

12 

30 

9 

9 

26 

9 

18 

24 

10 

25 

34 

37 

38 

26,3 

EFFINGHAM     1  SW 

MAX 

65 

60 

52 

36 

26 

20 

12 

26 

26 

25 

35 

36 

76 

36 

3  0 

29 

37 

46 

4  5 

66 

39.6 

MIN 

34 

49 

37 

38 

40 

48 

36 

31 

29 

28 

1H 

15 

-  1 

-12 

1 

10 

-  4 

24 

8 

6 

26 

0 

26 

25 

4 

19 

37 

41 

21.9 

EL IZABETHTOWN 

MAX 

64 

59 

42 

31 

21 

36 

4  5 

46 

52 

32 

42 

3  7 

34 

44 

65 

68 

77 

49.0 

MIN 

36 

43 

5  3 

43 

41 

43 

55 

42 

33 

31 

30 

27 

24 

31 

11 

4 

13 

2  0 

13 

32 

20 

16 

34 

22 

24 

26 

14 

21 

34 

42 

60 

30  .  3 

FAIRFIELD 

MAX 

63 

62 

60 

51 

53 

38 

24 

17 

32 

33 

28 

41 

37 

40 

45 

33 

46 

33 

32 

41 

5  i 

63 

71 

44.4 

MIN 

34 

48 

51 

36 

36 

38 

53 

38 

32 

30 

29 

24 

21 

24 

5 

1 

8 

11 

1? 

27 

14 

15 

10 

IS 

32 

27 

11 

21 

33 

37 

45 

27.0 

FLORA 

MAX 

58 

62 

62 

61 

52 

66 

65 

57 

39 

34 

37 

38 

38 

25 

16 

30 

29 

39 

3  B 

36 

43 

34 

34 

34 

29 

39 

53 

52 

70 

42.9 

MIN 

38 

49 

50 

40 

36 

42 

53 

39 

33 

30 

30 

31 

18 

25 

3 

0 

6 

14 

12 

15 

1  1 

13 

31 

10 

29 

17 

10 

23 

36 

38 

41 

26  .  7 

FREE  PORT 

MAX 

52 

61 

63 

49 

49 

58 

54 

40 

33 

36 

35 

23 

20 

1  6 

13 

3 

1  7 

2 1 

28 

24 

5 

18 

10 

29 

20 

13 

31 

39 

40 

46 

31.0 

MIN 

33 

30 

46 

31 

30 

32 

39 

32 

25 

19 

20 

12 

5 

11 

-  7 

-14 

19 

0 

-  6 

2 

10 

24 

3? 

18.5 

FULTON   OAM  13 

MAX 

56 

62 

65 

53 

50 

6  1 

59 

43 

33 

36 

37 

26 

25 

20 

1  5 

3 

16 

18 

22 

27 

2  5 

8 

2  0 

12 

30 

76 

13 

35 

39 

38 

90 

33.1 

MIN 

32 

33 

48 

32 

35 

39 

39 

31 

27 

21 

24 

15 

10 

12 

-  5 

-13 

-  8 

8 

-  6 

19 

1 

-  6 

-  6 

6 

0 

-15 

11 

11 

20 

34 

14.4 

GALESBURG 

MAX 

60 

63 

67 

53 

55 

65 

52 

37 

32 

39 

36 

28 

24 

2  2 

7 

8 

26 

2  o 

30 

?  0 

24 

26 

7  i 

1  7 

27 

24 

23 

32 

40 

4  1 

50 

34.8 

MIN 

40 

47 

43 

32 

42 

43 

37 

30 

23 

19 

15 

11 

10 

7 

-  8 

-  8 

6 

1 

3 

2  2 

1 

-  6 

0 

-  3 

10 

3 

-  ■> 

22 

27 

34 

30 

16.9 

GALVA 

MAX 

62 

62 

67 

57 

54 

65 

60 

49 

37 

19 

9 

?3 

25 

25 

31 

30 

15 

25 

11 

30 

31 

24 

38 

42 

40 

31 

36.9 

MIN 

40 

39 

50 

28 

37 

38 

34 

27 

23 

15 

22 

g 

3 

9 

-10 

-16 

-  4 

5 

3 

20 

-  2 

-  9 

4 

-  6 

8 

7 

-11 

16 

19 

31 

33 

15.0 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

62 

66 

65 

60 

56 

70 

68 

56 

40 

48 

40 

36 

2? 

20 

38 

32 

40 

42 

40 

g  2 

42 

48 

46 

36 

45 

60 

62 

7 

48.3 

MIN 

34 

38 

54 

41 

40 

40 

50 

36 

3? 

28 

26 

26 

24 

20 

6 

6 

16 

12 

12 

34 

16 

16 

28 

23 

30 

74 

14 

24 

to 

58 

28.7 

GREENVILLE 

MAX 

57 

65 

61 

60 

49 

68 

66 

49 

37 

39 

17 

15 

29 

34 

28 

37 

37 

33 

36 

2  7 

37 

2  B 

29 

39 

57 

43 

6  4 

41.2 

MIN 

35 

44 

52 

38 

43 

40 

47 

37 

31 

28 

30 

22 

17 

1  7 

-  lJ 

-  3 

8 

B 

7 

27 

7 

8 

73 

3 

25 

22 

5 

21 

32 

38 

41 

24.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

63 

6"6 

68 

56 

50 

69 

61 

44 

34 

40 

14 

9 

30 

31 

25 

J  7 

30 

29 

28 

IB 

28 

21 

7  1 

40 

45 

40 

68 

3B.2 

MIN 

45 

49 

50 

32 

40 

43 

40 

31 

30 

20 

25 

i  9 

12 

11 

-  4 

-  7 

4 

6 

3 

21 

-  2 

1 

9 

-  3 

18 

13 

-  6 

19 

32 

33 

3  5 

HARR I SBURG 

MAX 

65 

71 

65 

65 

55 

70 

66 

58 

40 

37 

49 

22 

21 

36 

-i  7 

35 

45 

44 

44 

50 

*5 

31 

>  5 

31 

45 

58 

6  6 

76 

47.9 

M  IN 

33 

39 

54 

38 

38 

39 

55 

40 

33 

31 

30 

27 

23 

22 

8 

3 

10 

15 

11 

34 

18 

16 

25 

20 

20 

28 

12 

20 

43 

43 

it 

28.5 

HAVANA 

MAX 

60 

64 

66 

45 

34 

32 

2  6 

13 

8 

29 

30 

26 

33 

33 

23 

32 

17 

31 

26 

22 

36 

44 

39 

60 

38.1 

M  IN 

34 

39 

54 

32 

41 

42 

44 

29 

31 

19 

28 

12 

12 

13 

-  3 

-10 

-  2 

11 

2 

23 

2 

-  2 

11 

-  4 

15 

15 

-  3 

20 

27 

32 

•34 

19.3 

HI LL  SBORO 

MAX 

58 

66 

63 

60 

49 

67 

66 

51 

36 

38 

40 

33 

32 

27 

20 

15 

27 

13 

25 

•6 

»5 

32 

36 

23 

36 

27 

29 

40 

51 

44 

6 

40.8 

MIN 

39 

46 

53 

35 

40 

40 

47 

35 

3  0 

26 

29 

17 

15 

18 

-  3 

-  9 

3 

8 

4 

24 

5 

8 

21 

3 

22 

23 

3 

20 

33 

34 

39 

22.  8 

HOOPESTON 

MAX 

57 

62 

59 

59 

46 

62 

64 

47 

36 

34 

35 

31 

27 

21 

21 

7 

23 

31 

22 

36 

36 

21 

32 

20 

35 

29 

2  5 

35 

41 

iv 

62 

37.3 

MIN 

36 

42 

49 

39 

36 

42 

46 

32 

31 

22 

28 

1* 

10 

18 

-  3 

-12 

2 

8 

0 

71 

4 

2 

17 

-  3 

19 

18 

0 

18 

31 

34 

36 

20.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

64 

65 

66 

57 

54 

68 

65 

55 

33 

41 

38 

31 

30 

25 

16 

14 

26 

26 

24 

36 

30 

63 

r  ) 

33 

25 

75 

38 

45 

46 

62 

40.1 

MIN 

38 

46 

58 

34 

43 

43 

45 

33 

3  0 

20 

30 

15 

13 

16 

-  3 

-15 

1 

8 

-  2 

2* 

0 

-   3  • 

•  2 

1 

20 

18 

0 

23 

34 

34 

36 

20.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ILLINOIS 
DECEMBER  1951 


JERSEYVILLE 


JOLIET  WB  AIRPORT 


KANKAKEE   4  W 


LA   HARPE  ISW 


MAKANDA  1NW 

MARENGO 

MATTOON 

MC  LEANSBORO 

MINONK 

MOLINE  W8  AIRPORT 
MONMOUTH 
MORRIS   3  ME 
MORR I  SON 

MOftR I SONV I LLE   1  E 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  VERNON  4N 
NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEV  RAOIO  STA 
OTTAWA 
PALESTINE 
PANA 

PARIS  WATER  WORKS 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PONT  I AC 

OUINCV 

QUINCY  CAA 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

ROBERTS  3  N 

ROCKFORD 

ROCKFORO  CAA 

RUSHVILLE 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 


Day  Ol  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

13 

19 

 1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  I 

 L 

31 

6* 

63 

66 

61 

51 

68 

66 

55 

35 

41 

40 

34 

34 

23 

18 

16 

27 

34 

29 

36 

36 

34 

34 

34 

33 

33 

28 

42 

51 

47 

67 

41i9 

M  IN 

37 

46 

52 

34 

41 

-0 

41 

33 

29 

23 

28 

24 

15 

16 

-  3 

-  6 

4 

12 

6 

23 

2 

5 

25 

1 

23 

18 

3 

13 

32 

34 

37 

22a2 

55 

62 

60 

52 

47 

63 

52 

40 

34 

36 

38 

26 

23 

23 

12 

4 

23 

25 

21 

34 

31 

18 

•  25 

22 

28 

25 

2C 

33 

40 

41 

50 

34.3 

M  IN 

33 

40 

44 

32 

33 

38 

25 

21 

21 

13 

6 

12 

-14 

-17 

-  9 

-  9 

-  9 

21 

-  1 

-  6 

-  1 

-11 

22 

-  6 

-20 

15 

18 

30 

35 

3i5 

MAX 

55 

6  0 

59 

58 

47 

63 

64 

42 

35 

35 

37 

27 

24 

23 

16 

4 

20 

28 

22 

36 

34 

18 

31 

181  29 

29 

20 

35 

40 

39 

59 

35.6 

MIN 

34 

42 

46 

36 

34 

40 

30 

21 

26 

15 

10 

16 

-  6 

-15 

-  4 

8 

-  1 

20 

1 

-  2 

13 

-  3 

17 

11 

-  7 

16 

27 

32 

35 

MAX 

56 

61 

60 

59 

48 

62 

63 

45 

36 

36 

37 

29 

24 

22 

22 

5 

20 

28 

22 

34 

33 

15 

29 

17  28 

28 

20 

34 

39 

39 

54 

35.6 

MIN 

33 

40 

46 

36 

33 

37 

42 

30 

20 

29 

14 

9 

15 

-  3 

-15 

-  6 

7 

-  2 

19 

2 

-  3 

13 

-  8 

15 

10 

-10 

15 

22 

30 

34 

' 

61 

63 

tb 

60 

61 

67 

66 

49 

26 

37 

38 

29 

29 

21 

12 

3 

19 

23 

20 

28 

27 

10 

19 

5 

28 

22 

20 

35 

40 

40 

52 

34.7 

MIN 

38 

«  0 

52 

32 

38 

39 

39 

28 

28 

18 

26 

9 

8 

12 

-  7 

-16 

-  2 

6 

-  1 

20 

0 

-  9 

2 

-  3 

8 

-  9 

16 

25 

30 

34 

16.7 

62 

64 

68 

57 

52 

68 

52 

43 

34 

40 

38 

31 

30 

23 

14 

5 

23 

26 

23 

32 

27 

19 

28 

12 

27 

23 

22 

38 

41 

39 

62 

36.2 

MIN 

40 

44 

53 

28 

38 

40 

29 

17 

25 

10 

9 

13 

-  6 

-16 

-  3 

4 

-  2 

22 

-  2 

-  6 

5 

-  8 

.12 

13 

-  9 

20 

27 

32 

39 

MAX 

56 

64 

62 

55 

52 

63 

60 

44 

34 

38 

37 

26 

24 

20 

15 

4 

20 

26 

23 

31 

29 

13 

22 

13 

29 

27 

18 

36 

46 

41 

52 

34.8 

MIN 

3? 

40 

51 

36 

35 

37 

43 

30 

22 

25 

14 

10 

15 

-  4 

-12 

-  4 

1 

"  1 

21 

2 

-  3 

5 

-  8 

13 

6 

-10 

18 

21 

30 

35 

17.3 

MAX 

59 

65 

61 

56 

51 

M 

64 

42 

34 

38 

36 

30 

29 

24 

14 

8 

25 

31 

25 

35 

34 

27 

31 

21 

33 

27 

23 

37 

42 

37 

62 

37.6 

MIN 

36 

41 

49 

34 

39 

43 

31 

21 

27 

11 

9 

14 

-  6 

-11 

5 

3 

1 

24 

4 

2 

12 

-  3 

21 

14 

-  1 

_  21 

30 

32 

36 

9.7 

62 

63 

60 

60 

55 

69 

69 

56 

39 

38 

47 

39 

38 

32 

28 

18 

34 

34 

30 

42 

42 

40 

47 

38 

47 

35 

34 

40 

55 

65 

72 

46.1 

MIN 

40 

47 

52 

40 

42 

46 

38 

32 

32 

29 

25 

21 

27 

7 

2 

11 

16 

11 

30 

14 

16 

34 

18 

31 

24 

11 

23 

39 

51 

60 

29.7 

MAX 

50 

57 

57 

52 

49 

56 

54 

37 

30 

33 

32 

21 

17 

13 

12 

5 

13 

15 

17 

28 

27 

6 

17 

7 

25 

20 

11 

32 

39 

37 

42 

29,3 

MIN 

32 

31 

47 

34 

31 

31 

21 

17 

20 

1Z 

3 

11 

-  7 

-15 

-14 

0 

-15 

17 

-  i 

-  8 

0 

-15 

7 

3 

-18 

10 

18 

24 

31 

12.0 

MAX 

56 

64 

59 

53 

48 

6-, 

61 

42 

34 

34 

37 

32 

25 

10 

30 

30 

28 

35 

36 

32 

35 

32 

31 

36 

28 

27 

36 

44 

45 

66 

39.7 

MIN 

36 

46 

50 

37 

40 

42 

31 

23 

22 

14 

8 

-11 

5 

8 

5 

7 

6 

8 

12 

2 

27 

12 

9 

21 

32 

36 

42 

22.2 

MAX 

64 

68 

63 

61 

53 

68 

67 

56 

38 

38 

45 

36 

36 

34 

26 

17 

32 

34 

32 

42 

42 

40 

47 

34 

48 

35 

33 

41 

55 

65 

74 

46.0 

MIN 

37 

45 

58 

40 

40 

43 

54 

32 

30 

29 

25 

22 

25 

7 

3 

10 

15 

32 

14 

15 

31 

17 

34 

28 

11 

22 

39 

43 

55 

29.1 

MAX 

55 

63 

60 

60 

51 

63 

57 

45 

33 

35 

35 

30 

25 

20 

15 

6 

20 

28 

20 

34 

32 

17 

27 

15 

28 

27 

24 

35 

42 

38 

53 

35.3 

MIN 

35 

38 

49 

31 

37 

40 

30 

20 

30 

:? 

9 

15 

-  5 

-13 

-  5 

10 

0 

20 

5 

-  6 

11 

-  6 

10 

8 

-  8 

16 

25 

32 

34 

MAX 

57 

63 

67 

51 

49 

63 

50 

39 

32 

39 

36 

26 

22 

20 

4 

5 

20 

17 

25 

27 

24 

11 

19 

17 

28 

19 

24 

3* 

39 

38 

50 

MIN 

39 

42 

a 

32 

36 

43 

23 

19 

13 

10 

10 

4 

-11 

-13 

4 

-  4 

-  2 

23 

0 

-12 

-  6 

-  9 

H 

-  4 

-13 

19 

20 

30 

22 

IVA 

MAX 

60 

66 

61 

32 

52 

67 

34 

51 

32 

40 

37 

29 

28 

22 

11 

6 

20 

24 

20 

30 

26 

14 

24 

11 

24 

23 

18 

36 

39 

40 

54 

34.6 

MIN 

38 

41 

50 

32 

37 

4? 

24 

17 

21 

9 

6 

11 

-  6 

-13 

-  1 

5 

-  1 

19 

-  1 

-  5 

5 

-  7 

11 

10 

-  7 

13 

23 

23 

34 

16.1 

MAX 

56 

64 

60 

59 

48 

62 

62 

47 

36 

36 

37 

30 

23 

23 

20 

5 

19 

27 

22 

33 

33 

12 

23 

13 

29 

28 

17 

33 

42 

38 

50 

35.1 

MIN 

32 

37 

■'•7 

35 

31 

33 

3  g 

20 

28 

13 

5 

15 

-  5 

-18 

-12 

8 

-  8 

19 

3 

-  5 

4 

-12 

11 

1 

-15 

10 

13 

29 

33 

MAX 

se 

63 

66 

53 

51 

61 

57 

43 

33 

39 

36 

25 

23 

20 

13 

4 

17 

20 

22 

30 

5  5 

10 

23 

9 

31 

25 

14 

35 

40 

40 

46 

33.3 

MIN 

34 

38 

48 

31 

36 

36 

27 

18 

21 

11 

8 

11 

0 

-16 

-  8 

7. 

-  5 

19 

-  2 

0 

4 

-10 

7 

6 

-13 

11 

16 

28 

34 

MAX 

59 

66 

61 

60 

50 

66 

64 

46 

36 

39 

40 

33 

31 

25 

21 

11 

27 

34 

26 

35 

35 

30 

34 

?? 

35 

29 

26 

38 

47 

41 

66 

39.8 

MIN 

35 

41 

51 

32 

38 

39 

!9 

24 

27 

14 

12 

18 

-  4 

-17 

-  1 

9 

-  2 

24 

3 

1 

20 

0 

20 

23 

1 

20 

31 

33 

37 

20.5 

MAX 

54 

62 

66 

58 

47 

59 

57 

43 

34 

38 

36 

32 

22 

18 

13 

2 

17 

17 

21 

28 

25 

6 

20 

8 

29 

24 

34 

39 

38 

47 

33.1 

MIN 

31 

33 

48 

31 

32 

33 

39 

26 

19 

19 

12 

6 

12 

-  6 

-15 

-  7 

1 

-10 

20 

-  1 

-  7 

4 

-13 

7 

1 

-1  9 

10 

11 

27 

32 

13.1 

MAX 

60 

68 

61 

61 

49 

ia 

62 

53 

38 

37 

43 

35 

35 

32 

22 

15 

30 

33 

27 

47 

39 

37 

43 

31 

46 

30 

33 

39 

54 

63 

72 

44.0 

MIN 

38 

43 

52 

39 

43 

43 

31 

28 

IB 

25 

20 

21 

4 

1 

10 

10 

4 

27 

11 

11 

27 

13 

29 

26 

9 

21 

36 

42 

6  4 

26.9 

MAX 

62 

67 

62 

60 

53 

69 

68 

56 

4  6 

36 

46 

39 

35 

33 

28 

20 

25 

32 

4  = 

44 

41 

50 

39 

50 

35 

32 

43 

55 

66 

7  3 

47,1 

MIN 

36 

44 

53 

35 

38 

44 

31 

29 

27 

23 

22 

27 

8 

3 

9 

10 

30 

17 

12 

33 

19 

34 

26 

11 

18 

41 

52 

3  9 

29.4 

MAX 

60 

67 

61 

59 

48 

66 

65 

53 

40 

35 

40 

37 

34 

29 

25 

15 

30 

34 

27 

38 

38 

35 

42 

31 

41 

34 

31 

39 

50 

48 

6d 

42.6 

MIN 

36 

49 

49 

38 

37 

40 

31 

29 

27 

19 

16 

23 

-  1 

-  9 

4 

13 

1 

25 

10 

9 

26 

7 

30 

26 

7 

20 

35 

44 

45 

MAX 

58 

it 

62 

60 

51 

66 

65 

55 

38 

33 

41 

37 

34 

33 

26 

13 

29 

33 

27 

39 

39 

■  35 

43 

32 

44 

35 

33 

39 

52 

52 

70 

43.2 

MIN 

39 

49 

39 

37 

40 

32 

31 

28 

20 

19 

26 

4 

-  1 

7 

14 

-  1 

26 

13 

14 

32 

12 

28 

10 

23 

38 

46 

45 

MAX 

55 

65 

61 

56 

52 

63 

61 

42 

34 

38 

40 

27 

26 

21 

15 

4 

21 

26 

23 

34 

30 

14 

27 

16 

30 

30 

21 

35 

44 

44 

51 

35.7 

MIN 

34 

40 

50 

36 

35 

36 

31 

22 

26 

14 

10 

15 

-  5 

-12 

-  5 

-  1 

0 

21 

2 

-  3 

6 

-  6 

J4 

7 

-  9 

15 

22 

31 

36 

MAX 

64 

64 

62 

58 

48 

66 

66 

51 

38 

34 

41 

35 

32 

32 

22 

15 

31 

33 

27 

37 

37 

36 

43 

32 

43 

33 

27 

38 

51 

51 

70 

42.5 

MIN 

33 

43 

50 

35 

35 

41 

31 

28 

27 

18 

17 

22 

-  2 

-  9 

5 

9 

2 

25 

12 

11 

20 

9 

30 

26 

6 

21 

37 

44 

45 

MAX 

57 

56 

60 

58 

49 

66 

67 

46 

35 

39 

39 

33 

30 

25 

15 

12 

28 

33 

26 

3  6 

35 

31 

35 

28 

36 

28 

29 

38 

49 

43 

66 

39.7 

MIN 

37 

43 

51 

34 

38 

40 

30 

26 

28 

15 

13 

14 

-  4 

-10 

2 

6 

5 

19 

5 

4 

20 

2 

26 

19 

4 

20 

32 

35 

40 

MAX 

69 

65 

60 

58 

49 

64 

61 

48 

36 

35 

37 

30 

29 

24 

6 

28 

28 

24 

36 

36 

29 

37 

27 

38 

30 

27 

37 

46 

46 

67 

40.2 

MIN 

35 

45 

46 

33 

32 

37 

27 

17 

23 

6 

9 

14 

-20 

-  1 

1 

-  5 

19 

4 

2 

15 

-  2 

22 

17 

-  1 

14 

32 

33 

39 

MAX 

59 

63 

63 

53 

53 

65 

54 

36 

33 

37 

37 

29 

23 

22 

T 

8 

28 

27 

26 

33 

25 

32 

30 

20 

29 

25 

24 

35 

40 

41 

5  6 

35.9 

MIN 

36 

42 

42 

32 

43 

43 

22 

17 

15 

10 

9 

7 

-13 

-14 

5 

0 

1 

24 

1 

-  6 

-  1 

-  6 

19 

3 

-  5 

22 

29 

34 

33 

MA  X 

57 

63 

60 

59 

50 

63 

63 

44 

34 

36 

36 

29 

25 

23 

17 

5 

21 

29 

23 

34 

!  ■ 

19 

30 

16 

29 

29 

22 

36 

42 

39 

59 

36.3 

MIN 

37 

40 

50 

36 

37 

39 

31 

22 

28 

14 

12 

16 

-  3 

-10 

0 

7 

1 

20 

2 

-  1 

15 

-  4 

13 

8 

-  3 

13 

29 

32 

3  5 

19.1 

MAX 

63 

1  6 

67 

56 

48 

69 

58 

40 

34 

40 

37 

32 

30 

23 

11 

g 

30 

30 

25 

32 

25 

29 

29 

18 

29 

21 

21 

41 

46 

38 

65 

37.5 

MIN 

44 

49 

50 

33 

41 

44 

29 

21 

25 

IB 

13 

11 

-  4 

-  7 

5 

6 

* 

25 

-  2 

1 

9 

"3 

18 

14 

-  4 

20 

32 

33 

35 

MAX 

63 

66 

64 

57 

46 

69 

32 

35 

33 

39 

36 

31 

26 

24 

4 

10 

32 

21 

29 

33 

13 

31 

29 

23 

29 

22 

25 

40 

42 

37 

64 

36.5 

MIN 

41 

47 

36 

27 

40 

42 

23 

17 

21 

14 

11 

3 

-14 

-10 

1 

-  1 

6 

13 

-  3 

-  5 

-  2 

-  5 

20 

1 

-  9 

22 

30 

32 

2  7 

15.5 

MAX 

58 

62 

58 

58 

47 

63 

57 

38 

34 

35 

36 

30 

24 

22 

12 

9 

29 

31 

25 

34 

34 

29 

31 

25 

35 

29 

24 

35 

40 

38 

62 

36,9 

MIN 

32 

40 

46 

39 

38 

43 

28 

22 

22 

15 

13 

11 

-  9 

-11 

5 

3 

5 

25 

5 

4 

8 

1 

25 

10 

4 

22 

30 

35 

36 

MAX 

58 

61 

58 

58 

49 

62 

62 

45 

38 

35 

35 

31 

27 

21 

21 

6 

22 

77 

21 

34 

34 

20 

29 

22 

32 

28 

21 

35 

40 

36 

58 

36,2 

MIN 

35 

39 

47 

33 

34 

35 

41 

29 

20 

29 

13 

10 

16 

-  4 

-14 

-  2 

9 

-  2 

20 

3 

-  2 

17 

-  5 

11 

16 

-  5 

15 

27 

30 

33 

MAX 

55 

62 

61 

57 

48 

59 

57 

43 

33 

36 

34 

25 

24 

'17 

15 

5 

15 

20' 

21 

23 

26 

8 

22" 

10 

28 

25 

16 

34 

42 

41 

47 

32,7 

MIN 

34 

36 

49 

39 

33 

36 

40 

33 

29 

19 

24 

13 

5 

12 

-  5 

-12 

-  8 

8 

-  5 

7 

3 

-  6 

3 

-10 

6 

0 

-  8 

9 

17 

26 

33 

14.8 

MAX 

51 

60 

60 

50 

47 

58 

49 

37 

32 

34 

34 

24 

22 

17 

to 

4 

17 

is! 

21 

28 

-1 

8 

20 

16 

28 

21 

17 

32 

40 

38 

44 

31.0 

MIN  i 

30 

36 

40 

33 

33 

37 

34 

32 

24 

17 

16 

12 

7 

10 

-  9 

-11 

-11 

-  9 

-  9 

21 

-  5 

-  4 

-  9 

11 

0 

-13 

13 

14 

27 

30 

12,7 

MAX 

64 

65 

70 

58 

54 

68 

60 

45 

33 

42 

18 

33 

31 

24 

15 

11 

26 

31 

25 

35 

32 

28 

32 

20 

30 

24 

26 

38 

47 

40 

5  3 

38.8 

MIN 

32 

43 

52 

31 

40 

42 

41 

27 

29 

17 

26 

13 

9 

11 

-  5 

-12 

2 

s 

1 

23 

3 

-  3 

2 

-  3 

19 

12 

-  4 

20 

26 

35 

37 

18.4 

MAX 

62 

63 

61 

63 

52 

69 

67 

50 

38 

41 

46 

38 

35 

33 

22 

16 

31 

34 1 

30 

4  0 

40 

39 

43 

31 

45 

30 

}5 

40 

57 

65 

74 

44.8 

MIN 

38 

43 

43 

39 

43 

41 

50 

38 

33 

30 

30 

25 

23 

22 

sj 

3 

10 

10 

8 

10 

12 

30 

14 

30 

24 

10 

21 

35 

43 

51 

27.3 

MAX 

60 

65 

63 

56 

51 

66 

55 

37 

33 

39 

38 

32 

26 

24 

91 

10 

32 

32  | 

29 

35 

29 

34 

33 

28 

33 

26 

24 

37 

45 

42 

63 

38.3 

MIN 

41 

47 

42 

32 

44 

43 

33 

32 

26 

19 

21 

14 

12 

9 

-11 

-12 

5 

0 

6 

29 

3j 

2 

6 

1 

25 

9 

2 

23 

33 

33 

37 

19.5 

MAX 

60 

65 

63 

56 

52 

66 

57 

42 

34 

39 

40 

33 

25 

24 

lo! 

7 

31 

32  1 

31 

37 

29 

34 

34 

28 

34 

28 

24 

38 

45 

40 

63 

38.7 

MIN 

41 

47 

49 

38 

43 

42 

42 

34 

28 

26 

22 

16 

14 

10 

-  5 

-  6 

5 

9l 

9 

29 

7 

8 

3 

26 

11 

23 

34 

36 

37 

22.1 
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-  223  - 


Table  5  Continued 

Station 


DAILY  TEMPERATURES 


STOCKTON 


TARLE  GROVE 


VANDAL  I  A  CAA  AP 


WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL   1  E 
WINDSOR 


ILLINOIS 
DECEMBER  1951 


Day  Ol  Month 

. 
XT 
0 

I 

3 

4 

5  |  6 

7 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

19 

20 

21 

22  1 
LI 

23, 

25 

?f 

27 

28  [ 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

52 

45 

50 

36 

21 

15 

10 

3 

13 

19 

23 

3 

15 

9 

26 

21 

14 

31 

F)9 

35 

47 

29.8 

MIN 

33 

30 

48 

30 

31 

3  \ 

38 

32 

25 

16 

20 

10 

3 

9 

-  9 

-14 

-10 

5 

-  7 

18 

0 

-  7 

1 

-10 

k 

5 

-  8 

8 

15 

23 

3  0 

13*0 

MAX 

62 

54 

47 

5  b 

56 

35 

12 

2 

17 

1 9 

1  3 

?8 

2  1 

13 

35 

1 1 

39 

45 

31.6 

MIN 

32 

36 

47 

32 

30 

35 

40 

29 

26 

18 

21 

12 

3 

12 

-  8 

-17 

-  8 

0 

-  6 

18 

1 

-  8 

5 

-10 

12 

e 

-11 

8 

16 

26 

34 

13.7 

MAX 

65 

69 

58 

52 

67 

60 

32 

40 

26 

8 

26 

32 

29 

10 

26 

2 L- 

38 

43 

38 

B  l 

37.0 

MIN 

36 

43 

51 

31 

40 

40 

29 

29 

19 

25 

12 

10 

10 

-  7 

-12 

0 

3 

1 

25 

5 

-  4 

16 

9 

20 

28 

33 

38 

16.2 

MAX 

64 

5  0 

59 

49 

63 

65 

49 

J5 

21 

8 

25 

22 

36 

40 

38.6 

MIN 

32 

38 

46 

34 

36 

^1 

41 

3  0 

31 

19 

28 

19 

9 

18 

4 

-14 

1 

8 

-  3 

21 

! 

-  1 

20 

-  1 

19 

r. 

0 

16 

29 

34 

3' 

19.9 

MAX 

60 

63 

58 

57 

48 

62 

35 

17 

6 

31 

" 

33 

Z9 

'* 

36 

64 

37.2 

MIN 

32 

41 

48 

39 

43 

33 

31 

22 

29 

13 

12 

17 

-  5 

-11 

6 

9 

23 

5 

3 

17 

-  1 

19 

17 

4 

19 

31 

35 

37 

21.1 

MAX 

48 

67 

12 

15 

32 

0  V 

40.3 

MIN 

35 

50 

48 

36 

37 

41 

33 

31 

28 

24 

19 

16 

11 

-18 

-15 

-  4 

-  7 

1 

31 

7 

6 

14 

4 

25 

10 

1 

22 

33 

34 

42 

20  .4 

MAX 

60 

64 

62 

58 

57 

OS 

" 

15 

11 

26 

38.8 

MIN 

36 

41 

53 

32 

32 

29 

21 

21 

13 

12 

15 

-  5 

-12 

2 

6 

0 

20 

3 

3 

17 

1 

20 

18 

2 

19 

30 

34 

33 

20.0 

51 

61 

25 

20 

14 

2 

18 

?  0 

1 1 

30 

26 

37 

40 

40 

50 

33.7 

MIN 

38 

41 

50 

34 

37 

36 

40 

31 

29 

19 

26 

12 

8 

13 

-  8 

-15 

-  5 

7 

0 

20 

2 

-  9 

5 

-  9 

9 

6 

-  9 

14 

21 

29 

34 

16.3 

MAX 

59 

45 

62 

64 

20 

6 

21 

33 

o  0 

36.2 

MIN. 

36 

46 

49 

38 

35 

42 

44 

30 

31 

22 

29 

15 

11 

17 

-  2 

-12 

0 

10 

0 

21 

4 

1 

18 

-  2 

16 

17 

-  3 

16 

29 

32 

35 

20.2 

MAX 

58 

59 

57 

43 

62 

62 

44 

32 

36 

33 

22 

18 

23 

14 

3 

21 

21 

23 

31 

,4 

8 

22 

9 

28 

7fi 

40 

46 

32.9 

MIN 

■3* 

39 

43 

34 

32 

39 

41 

29 

30 

19 

21 

» 

4 

10 

-  4 

-13 

-10 

17 

1 

22 

2 

-  3 

4 

-10 

9 

7 

-  * 

6 

17 

28 

34 

15.8 

MAX 

5* 

62 

59 

58 

46 

61 

62 

49 

37 

34 

36 

26 

21 

23 

18 

15 

21 

20 

30 

31 

8 

24 

.  1* 

26 

27 

18 

33 

38 

42 

47 

34.7 

MIN 

31 

39 

4>9 

36 

32 

37 

43 

30 

29 

21 

21 

15 

6 

4 

-11 

-15 

-10 

e 

2 

18 

1 

-11 

8 

-  8 

8 

7 

8 

9 

20 

28 

35 

15.8 

MAX 

62 

64 

60 

60 

52 

6? 

67 

S3 

34 

40 

41 

31 

32 

26 

18 

12 

25 

33 

25 

35 

35 

31 

34 

23 

33 

26 

23 

42 

48 

44 

10 

40.4 

MIN 

38 

45 

54 

32 

42 

42 

44 

34 

30 

21 

26 

19 

15 

17 

-  2 

-  9 

3 

12 

0 

24 

3 

1 

18 

21 

22 

1 

21 

10 

34 

37 

21.8 

MAX 

56 

65 

58 

64 

48 

64 

63 

46 

35 

36 

38 

31 

30 

25 

20 

9 

25 

>2 

25 

33 

35 

28 

35 

,1 

36 

30 

25 

36 

42 

45 

64 

38.8 

MIN 

35 

40 

46 

38 

37 

41 

43 

33 

30 

23 

27 

13 

13 

18 

-  2 

-12 

3 

11 

3 

23 

6 

3 

20 

1 

23 

2S 

2 

17 

31 

40 

41 

21.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

1') 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA  1  NW 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

1 

2.4 

2 

2 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.1 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

1 
5 

5 

4.0 
9 

2.0 
11 

1 1 

4.0 
15 

3.0 
18 

18 

17 

16 

5.0 
IB 

18 

18 

17 

15 

13 

9 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.2 

T 

10.7 
11 

11 

10 

2.9 
13 

4.5 
17 

T 

16 

7.6 
23 

2.7 
25 

25 

25 

1.4 
26 

6.4 
31 

T 

31 

30 

29 

27 

21 

15 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

2.9 
3 

T 
3 

3 

T  . 

3 

T 
T 

T 

T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 

T 
4 

4 

T 
4 

3.0 
7 

6 

1.0 
5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

0 

CAIRO  WS  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

T 

T 

T 
T 

0.7 
T 

T 
T 

T 

T 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4-.0 
4 

4 

T 

4 

0.5 
5 

2.0 
7 

T 

7 

1.8 

3 

7 

3 

3 

3 

3 

2 

V 

2 

2 

T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

LO.O 
10 

9 

7 

4.6 
9 

2.8 
12 

0.6 
8 

5.2 
11 

1.5 
12 

10 

r 

9 

4.6 
10 

4.0 
17 

1 . 

16 

15 

12 

9 

3 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.9 

2 

2 

2 

2.0 
4 

2.0 
6 

6 

4 

3 

3 

. 

T 

2 

T 
2 

2 

2 

2, 

1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

2.8 
3 

J 

2 

T 

2 

T 
2 

1.3 

T 

1.5 
3 

1.0 
4 

4 

3 

T 

3 

0.6 
3 

3 

2 

1 

T 

T 

OIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

9.0 
9 

9 

9 

4.0 
i  3 

2.0 
15 

15 

2.0 
17 

2.0 
19 

19 

19 

1.0 
20 

5.0 

25 

25 

25 

20 

15 

10 

6 

EFFINGHAM  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

3 

3 

3 

2.0 
5 

5 

T 
4 

T 

3 

1 

1 

1 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

4.5 

5 

0.5 
5 

1.7 

7 

1.9 
9 

0.7 
10 

2.3 
12 

2.2 
15 

15 

16 

16 

16 

10 

4 

2 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

0.2 
T 

1.0 
1 

1 

0.7 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

3 

2 

2 

2.0 
3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

7 

JOLIET  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

5.7 
6 

T 

6 

6 

3.5 
7 

1.3 
9 

0.4 
9 

3.5 
11 

1.6 
12 

11 

11 

1.5 
11 

4.0 
15 

T 
15 

15 

14 

7 

s 

2 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

■  T 

5.0 
5 

I 

5 

5 

6 

2.0 
8 

8 

3,0 
9 

0.5 
9 

e 

8 

.  8 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

T 

LA   HARPE    1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

1 
3 

1.0 
4 

2.0 
5 

1.0 
6 

T 

1.0 
6 

1.0 
7 

0.6 
7 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
4 

T 
4 

T 
4 

2.0 
6 

0.5 
6 

I 

6 

3 

O.S 
3 

3 

3 

T 
3 

2 

2 

See  reference  notes  following  Station  Index 


Table  7 -CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
DECEMBER  1951 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

4.0 
4 

3 

3 

7.0 

10 

2.0 
10 

S 

3.5 

10 

3.5 
13 

12 

11 

10 

7.0 
17 

17 

16 

15 

14 

10 

8 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 
1 

T 
T 

T 
T 

0.4 
T 

T 
T 

T 
T 

7.0 
7 

6 

T 

5 

3.7 
8 

0.3 
9 

0.6 
9 

2.0 
11 

1.0 
11 

10 

10 

T 

7 

0.8 
7 

6 

5 

4 

3 

2 

2 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

8.0 
8 

7 

6 

2.0 
8 

2.0 
9 

8 

1.0 

8 

2.0 
10 

9 

8 

8 

0.2 
8 

8 

8 

6 

7 

6 

1 

MORR I  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

10.0 
10 

10 

10 

4.0 
14 

2.0 
16 

16 

2.0 
18 

3.0 
21 

21 

21 

2.0 

23 

2.0 

25 

25 

25 

20 

14 

10 

6 

MORRISONVILLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
4 

T 

4 

T 
4 

T 

4 

2.0 

6 

6 

4 

T 
4 

4 

4 

T 
4 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

MT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.5 

2 

2 

1.0 
1 

T 

OLNEY  RADIO  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

4.0 

2.0 

T 

_ 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

6.9 
7 

7 

7 

3.1 
9 

2.4 
10 

10 

3.2 
12 

2.9 
15 

15 

14 

T 

14 

2.7 
12 

11 

11 

10 

8 

6 

2 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 
T 

T 

T 

T 

T 

4.2 
4 

4 

T 
4 

2.6 
6 

0.2 
7 

0.1 
7 

0.9 

6 

1  .  1 
8 

8 

7 

7 

0.3 
7 

T 

7 

7 

6 

5 

5 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
3 

'  3 

1.0 
4 

3.5 
7 

7 

2.0 
8 

8 

8 

7 

7 

T 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

4.5 

5 

5 

0.5 
6 

2.2 
8 

0.2 
8 

T 
8 

3.4 

10 

T 

12 

12 

12 

11 

11 

T 
11 

11 

9 

5 

4 

T 

RAN  TOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

4.5 
4 

3 

T 

2 

3.2 

5 

2.0 
7 

0.7 

7 

0.6 

2 

0.1 

2 

1 

1 

T 

1 

T 
1 

1 

1 

1 

1 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.5 

0.4 

T 

2.0 

2.0 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 

0.3 
T 

T 

T 

T 
T 

4.5 

4 

4 

4 

3  .  B 
7 

0.1 
8 

T 
8 

0.2 
7 

2.6 
10 

T 
8 

T 
8 

2.8 

9 

3.4 
14 

T 
12 

10 

8 

6 

3 

2 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

T 

1.5 

2 

T 
1 

0.2 
T 

T 
T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 
T 

T 

T 

5.6 
5 

4 

0.2 
4 

0.9 
5 

0.2 
5 

d.i 

5 

0.4 
3 

0.8 
3 

3 

3 

T 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

T 

T 

3.0 

3 

3 

3 

4.0 
6 

2.0 
8 

8 

1.0 

9 

2.0 
11 

11 

T 

11 

2.0 
13 

4.0 
17 

16 

16 

15 

14 

13 

10 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

5.5 
6 

6 

6 

4.0 
10 

2.0 
12 

T 
12 

2.5 
14 

3.9 
18 

18 

18 

2.5 
21 

6  .  0 

27 

27 

26 

21 

14 

10 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

3.0 

3 

3 

T 

3 

3.0 

5 

5 

T 

5 

2.0 
5 

2.0 

7 

7 

7 

7 

0.5 
7 

7 

7 

E 

5 

2 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WHITE  HALL  1  E  ' 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

2 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65"F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent   the  value  for  the  full  month. 
R       Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes   total   for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington  25,  D .  C. 


KANSAS  CITY 


See  reference  cotes  following  Station  Indei. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

Table  2  DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

-a 

No.  of  days 

>. 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  day* 

Station 

Average 

Departme 
from  norm; 

1 

-a 

2 

Date 

Lowest 

■ 

& 

Degree  day 

0  I 

01  o 

11 

Min.  32* 
or  below 

s  0 
21 

Greatest  da 

e 

s 

3 

11 

•s  1  S 

|    a  _° 
35   o  « 

Date 

.01  or  more 

.50  or  more 

0 

8 

1 

JULY  1951 

CENTRAL  DIVISION 
EFF INGHAM 

76.3 

.0 

94 

19+ 

51 

1+ 

1 

13 

0 

3.  17 

-  .06 

1.51 

11 

.0 

0 

6 

2 

i 

SOUTHERN  DIVISION 
COBDEN  2  S 

77.6 

95 

26 

56 

1 

0 

17 

0 

2.19 

1.35 

9 

.0 

0 

7 

1 

i 

DAILY  PRECIPITATION 

Table  3 


Station 

Day  of  month 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

To 

APRIL  1951 
PAY SON 
R0CKP0RT 

.06 

T 

.49 
.40 

.02 
T 

.29 
T 

T 
.09 

T 
T 

.72 
.60 

.77 
.50 

.16 
.08 

T 

T 

.19 

.09 
.17 

.02 

.07 

.  10 

.08 
T 

T 

.26 
.50 

T 
T 

.02 
.07 

3.08 
2. 67 

MAY  1951 
HUDSON  LK  BL00MINGT0N 
WEST  FRANKFORT  8  E 

.01 

.41 

.36 

.38 
.37 

.16 

.12 
1.00 

.36 

1.27 
.10 

.08 

.03 

.35 

2.82 
2.18 

JUNE  19S1 
CHICAGO  LAKEVIEW  PUMPING 
CHICAGO  MAYFAIR  PMPG  STA 
CHICAGO  ROSELANO  PMPG 
CHICAGO  S  FILTER  PL 
CHICAGO  SPRINGFLD  PMPG 

.81 
1  .00 

.36 
.63 

.06 

.01 

.01 
.02 

.08 
.24 
.15 
.  12 
.07 

.20 
.36 
.11 
.07 
.05 

.17 
.22 

.21 

1.29 
.50 

1.59 
1.31 
1.63 
1.22 
.91 

• 

.17 
.  12 
.17 
.  13 

.02 

.08 
.18 
.90 
.70 
.10 

.37 
.19 
.16 
.10 
.40 

3.49 
3.64 
4.49 
3.20 
2.51 

JULY  1951 
COSOEN  2  S 
EFFINGHAM 
GOLDEN 
WAYNE  CITY 

.22 

T 

.01 

.20 

T 

1.35 
.15 

.24 
.  11 
.  16 
.80 

1.51 
.25 

.04 
.68 

.33 
1.12 

.09 

1.48 

T 

.05 

.44 

.80 

5.95 

.24 
.30 

.42 

.02 
.64 

.61 

.01 

.02 

2.19 
3.17 
8.94 
4.34 

SEPTEMBER  1951 
ELSAH 
GRAFTON 

.18 
.60 

.01 

.39 
T 

.06 
.22 

.01 
.06 

.65 
T 

.04 
.74 

.03 

T 

.01 

.94 
.32 

.30 

3.67 

NOVEMBER  1951 
WAYNE  CITY 

.43 

.01 

.64 

.24 

.32 

.89 

.96 

1.39 

.29 

5.37 

DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 


Station 

Day  of  month 

0 

s 

s 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

JULY  1951 

COBDEN  2  S 

MAX 

81 

82 

89 

86 

BO 

•75 

85 

88 

90 

82 

88 

85 

83 

87 

90 

3 

90 

94 

92 

90 

92 

94 

H 

91 

90 

95 

94 

91 

91 

93 

89 

88 

3 

MIN 

56 

59 

68 

66 

59 

57 

58 

71 

66 

65 

70 

73 

70 

66 

65 

64 

67 

64 

70 

68 

72 

76 

69 

.  71 

69 

71 

70 

70 

68 

69 

66 

66 

9 

EFF INGHAM 

MAX 

80 

80 

85 

84 

72 

80 

85 

92 

90 

85 

87 

78 

B3 

86 

87 

B6 

92 

92 

94 

85 

93 

94 

•89 

85 

90 

92 

92 

91 

89 

90 

90 

87 

0 

MIN 

51 

51 

64 

70 

55 

51 

58 

72 

70 

68 

65 
- 

63 

64 

63 

70 

69 

67 

66 

70 

76 

7] 

67 

68 

66 

71 

67 

68 

65 

7 

65 

6 

CORRECTIONS 

March  1951,  Antloch,  Table  2,   number  of  days  with   .01  or  more  should  be  13,  and  with  1.00  or  more  should  be  1. 

May  1951,  Sullivan  Water  Works.  Table  3,  26th  should  be  .46  and  27th  .00. 

Sullivan  Water  Works,  Table  4,  on  26th  add  precipitation  as  follows:  noon  .04.  lp  .02,  2p  .04,  3p  .01,  4p  .14,  6p  .01,  and  total  .46. 
delete  all  entries. 


S««  r*>r*r*B£«  not**  foHo*lof  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


btation 

Index  No 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

EDWARDS 

T 

38  22 

88  03 

447 

6P 

MRS .   BESSIE  ELLEN 

3 

0072 

MERCER 

41  12 

90  45 

739 

6P 

WILL  C.  EGBERT 

2  3 

5 

ALTON  DAM  26 

0137 

MAO  1  SON 

38  53 

90  11 

432 

M  ■  □ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

ANNA   1  NW 

0187 

UNION 

c. 

37  28 

89  15 

629 

7P 

J.    80N  HARTLINE 

2  3 

5 

ANNA WAN 

0195 

e 

41  24 

89  55 

620 

5P 

ALBERT  E.  CROEGAERT 

3 

0203 

LAKE 

i 

42  29 

88  06 

770 

7P 

7P 

ROY  I .  KUFALK 

2  3 

5 

7 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

0247 

42  02 

87  58 

704 

4P 

GEORGE  A.  HONEMANN 

3 

AURORA  COLLEGE 

0338 

KANE 

i 

41  45 

88  20 

744 

PHYS  DEPT  AURORA  C 

2  3 

5 

7 

AVON 

0356 

FULTON 

40  40 

90  26 

641 

M.    LYNN  DAVIS 

3 

3445 

PIKE 

i 

39  41 

91  03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

3 

BEARDSTOwN 

0492 

CASS 

i 

40  01 

90  26 

450 

7A 

SAMUEL  C.  CROWELL 

3 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASf 

0510 

ST.  CLAIR 

2 

38  32 

89  51 

444 

m  :  d 

MID 

U.    S.    AIR  FORCE 

2  3 

5 

7 

BENTLEY 

0S9B 

HANCOCK 

40  20 

91  07 

671 

6P 

ROY  H.  GI8B0NS 

3 

BENTON 

060  B 

36  00 

88  55 

474 

BENTON  WATER  DEPT. 

3 

BLOOMING TON 

0761 

MC  LEAN 

1 

40  30 

89  01 

7A 

C.   C.  WILLIAMS 

3 

BLOOMINGTON  NORMAL 

766 

MC  LEAN 

1 

40  30 

89  00 

630 

SP 

4P 

HARRY  G.  JOHNSON 

2  3 

5 

7 

BLUFFS  - 

]  7  e  i 

SCOTT 

39  45 

90  33 

467 

HUGH  MOORE 

3 

BRAOFORO  CAA  AP 

)87  3 

BUREAU 

1 

41  13 

89  37 

795 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  AOM 

BROOKPQRT  OAM  52 

'■'■)•'->  i 

5 

37  08 

88  39 

335 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAIRO  WB  CITY 

1  L66 

ALEXANDER 

4 

37  00 

89  10 

314 

MID 

M 1  D 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

CANTON 

1250 

FULTON 

I 

40  34 

90  02 

655 

6P 

FLOYD  0.  HAMMOND 

3 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

L265 

JACKSON 

37  44 

89  12 

420 

7P 

HAROLD  U.  HILL 

2  3 

5  6 

CARLINVILLE  4  E 

1280 

MACCUP1N 

1 

39  17 

89  49 

627 

6P 

6P 

HENRY  B.  HOELTIHG 

2  3 

7 

CL INTON 

2 

38  36 

89  22 

461 

7P 

2  3 

5 

CARMI 

i  296 

7 

38  05 

88  10 

399 

8P 

J.   A.  RICKENBACH 

3 

CASEY 

7 

39  18 

88  00 

648 

6P 

WALTER  A.  NEWLIN 

3 

CENTRAL  IA  4  W 

'.  iHi 

MARION 

2 

38  31 

89  12 

494 

6P 

EOGAR  V.  CAVANAUGH 

3 

CHANDLERV ! LLE 

1412 

CASS 

1 

40  03 

90  09 

464 

6P 

W.    D.  UPP 

3 

CHANNAHON  QRESDEN  ISLD 

1420 

41  24 

86  17 

510 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CHARLESTON 

COLES 

7 

39  30 

86  11 

666 

6P 

6P 

ROBERT  W.  BLACK 

2  3 

5 

CHENOA 

L  475 

MC  LEAN 

1 

40  44 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.   MERLE  PARRY 

2  3 

5 

CHESTER 

t491 

RANDOLPH 

37  54 

89  50 

361 

ACKLAS  h.  mart  in 

3 

CHICAGO  HEIGHTS 

1  527 

COOK 

41  30 

87  38 

634 

7P 

ALFRED  J.  COOPER 

2  3 

5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

i 

87  36 

594 

MID 

MID 

2  3 

5 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

1577 

COOK 

3 

41  47 

87  44 

623 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

CHICAGO  WB  CITY 

1  562 

COOK 

3 

41  53 

87  38 

823 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

CHILL ICOTME  ' 

1627 

PEORIA 

40  55 

89-29 

490 

6P 

OAVIO  H.  OUGAN 

3 

CICERO 

!  £  -  . 

COOK 

41  51 

87  46 

7P 

7P 

GEORGE  0.  LUKES 

2  3 

5 

CLINTON   1  S 

1743 

1 

40  08 

86  58 

746 

6P 

C .  E .  CORR INGTON 

3 

COBDEN  2  S 

1775 

UNION 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

FLOYD  G.  ANDERSON 

2  3 

5 

OANV1LLE 

2140 

VERM I L ION 

7 

40  08 

87  38 

602 

7P 

7P 

RAO  10  STATION  WOAN 

2  3 

5 

7 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

2145 

VERMILION 

40  08 

87  39 

555 

DANVILLE   SEWAGE  PL 

3 

DECATUR 

2193 

MACON 

1 

39  51 

88  57 

662 

7P 

AMELIA  COONRADT 

2  3 

5 

7 

41  50 

89  29 

696 

6P 

WILLIAM  W.  SHUCK 

t  3 

5 

7 

OU  QUOIN 

2483 

PERRY 

38  01 

89  14 

466 

6P 

6P 

G.  H.  KNETZGER 

2  3 

5 

EAST  SAINT  LOUIS 

2614 

ST.  CLAIR 

4 

38  37 

90  07 

413 

7P 

7P 

UNION  ELE.  OF  ILL. 

2  3 

5 

EDWARDSV I LLE 

2679 

MAO  1  SON 

7 

38  49 

89  58 

6P 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

3 

EFF INGHAM     1  SW 

2-:.  a  7 

EFFINGHAM 

7 

39  06 

88  34 

6P 

6P 

RAD-IO  STA.  WCRA 

2  3 

5 

7 

1 

42  02 

86  17 

729 

7P 

3 

EL  I Z ABE  THTOWN 

2750 

HARD  I N 

S 

37  27 

88  18 

357 

51 

U  S  FOREST  RANGER 

2  3 

5 

ELSAH 

2BOO 

JERSEY 

4 

36  57 

90  22 

429 

5P 

THE  PRINCIPIA  COL. 

3 

FAIRFIELD 

WAYNE 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

EARL  WILSON 

2  3 

5 

FLORA 

3109 

CLAY 

7 

36  40 

88  29 

490 

6P 

CLAY  COUNTY  HOSP. 

2  3 

5 

FREEPORT 

STEPHENSON 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

JOHN  SCHRODER 

2  3 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

STEPHENSON 

6 

42  17 

89  36 

751 

7A 

SEWAGE    TREATMENT  PL 

3 

FULTON  DAM  13 

3290 

WHITESIDE 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

GALENA 

3312 

JO  DAVIESS 

42  25 

90  26 

603 

6P 

ORRIN  A.  MERRIFIELD 

3 

GALE5BURG 

3  I  20 

KNOX 

1 

40  57 

90  22 

780 

MID 

5P 

JAMES  BARRETT  ? 

2  3 

5 

3335 

1 

41  10 

849 

ARTHUR  E.  JOHNSON 

2  3 

5 

7 

GENESEO 

3384 

HENRY 

6 

41  27 

90  09 

639 

6P 

MRS.    M.    J.  86SSANT 

3 

GIBSON  CITY 

34  l  3 

F  ORD 

1 

40  28 

66  23 

753 

6P 

EDWARD  P.  BERGSTROM 

3 

GLADSTONE  DAM  IB 

3455 

HENDERSON 

40  50 

91  04 

538 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

GLENOALE  EXP.  FARM 

3 '.62 

POPE 

37  26 

88  41 

500 

MID 

U  S  SOIL  CONS  SERV 

3 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

5 

88  29 

354 

6A 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

7 

GOLDEN 

3530 

ADAMS 

1 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G,  W.  NETHER Y 

3 

GRAFTON 

3  5  J  2 

JERSEY 

4 

38  58 

90  26 

404 

7A 

JOHN  A.  DESHERL I A 

3 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

JACKSON 

37  40 

89  30 

367 

7A 

JOHN  A.  DICKSON 

3 

GREENUP 

3683 

CUMBERLAND 

7 

39  15 

86  10 

554 

ETTELBRICK  SHOE  CO. 

3 

GREENV I LLE 

36  3  3 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

OEANE  J.  MCALISTER 

2  3 

5 

GRIDLEY 

«■  LEAN 

1 

40  45 

88  53 

752 

6P 

EZRA  D.  S TOLLER 

3 

GR IGGSV I LLE 

3717 

PIKE 

1 

39  43 

90  44 

685 

GP 

6P 

MRS.   ELLEN  HARVEY 

2  3 

5 

HARD  IN 

3B50 

1 

39  09 

90  37 

700 

6P 

A.  B.  CAMPBELL 

3 

HARRIS BURG 

3B79 

SALINE 

5 

37  44 

88  32 

366 

6P 

CLYDE  P I TTMAN 

2  3 

5 

7 

HAVANA0URG  DISP0SAL  PL 

)  384 

5 

37  44 

88  31 

6A 

W.   HARRISON  KIBLER 

3 

3930 

MASON 

1 

40  16 

90  03 

451 

7P 

7P 

L.  L.  EUTENEUER 

2  3 

5 

HAVANA  NO.  2 

3940 

MASON 

1 

40  18 

90  04 

460 

7A 

EWALO  R,  TRIMPE 

3 

H1LLSBORO 

4108 

MONTGOMERY 

2 

39  09 

69  29 

626 

6P 

6P 

H.  A.  CRESS  JR. 

2  3 

5 

HOOPESTON 

. !  3  8 

VERMILION 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

JOHN  F.  MU5HRUSH 

2  3 

5 

HUTSONVILLE  PWR  PLANT 

4317 

CRAWFORD 

7 

39  06 

87  40 

ILL  PU8L IC  SERV  CO 

3 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

ROCK  ISLAND 

41  25 

91  01 

554 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JACKSONVILLE 

4442 

MORGAN 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

N0R8URY  SANATORIUM 

2  3 

5 

JERSEYVILLE 

4489 

JERSEY 

1 

39  07 

90  20 

635 

6P 

EDWIN  M,.  PORTER 

2  3 

5 

JOLlET  BRANDON  RD  OAM 

41  30 

54  3 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET  WB  AIRPORT 

4535 

1 

41  30 

88  10 

584 

MIO 

A  ■ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

KANKAKEE 

4593 

LANKAKEE 

1 

41  07 

87  52 

631 

7P 

7P 

KANKAKEE  WATER  CO 

2  3 

5 

7 

KANKAKEE  4  NW 

.■  98 

KANKAKEE 

1 

41  08 

67  56 

620 

6P 

M.    A.  DURAND 

2  3 

5 

KE 1 THSBURG 

4655 

MERCER 

41  06 

90  57 

540 

8A 

ALFRED  M.  NORRIS 

3 

KEWANEE 

4710 

1 

41  15 

89  54 

800 

5P 

KEWANEE  BAKER  PARK 

2  3 

5 

+805 

MARSHALL 

1 

41  02 

69  25 

480 

6P 

6P 

WARREN  G.   MCLAUGHL If> 

2  3 

5 

LA  HARPE   1  SW 

4623 

HANCOCK 

1 

40  35 

90  58 

691 

6P 

6P 

KENT  CAMPBELL 

2  3 

5 

7 

LA  SALLE 

«922 

LA  SALLE 

; 

41  20 

89  06 

522 

7P 

3P 

WESTCLOX  GTI  CORP. 

2  3 

5 

LA   SALLE    1  S 

+923 

LA  SALLE 

41  19 

89  06 

ARTHUR  J.  FISCHER 

LAWRENCEV 1 LLE 

4959 

LAWRENCE 

i 

36  44 

67  41 

472 

6P 

FRANK  BRAY 

0  36 

LOGANAN 

i 

40  21 

88  46 

780 

7P 

0.  J.  LERE 

3 

LINCOLN 

5079 

! 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7P 

JOHN  ZURKAMMER  JR. 

2  3 

5 

7 

LINCOLN  NO.  2 

5084 

LOGAN 

1 

40  09 

39  21 

600 

7A 

GEORGE  L.  SMITH 

3 

MACKINAW 

^272 

TAZEWELL 

1 

40  32 

69  21 

646 

T.    L.  HAENSEL 

3 

MACOMB 

MCDONOUGH 

40  28 

90  40 

702 

6P 

W.    S.  NEWELL 

MARENGO   1  NW 

5294 

JACKSON 

37  38 

69  14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  8.  HARTLINE 

2  3 

5 

53  26 

MCHENRY 

6 

42  16 

88  36 

819 

(  p 

2  3 

5 

7 

MARION 

5342 

WILLIAMSON 

4 

37  44 

86  55 

448 

5P 

C.    N.  DANIELSON 

3 

MARSEILLES  LOCK 

■3  7  2 

LA  SALLE 

1 

41  20 

68  45 

436 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

MARSHALL 

1 3  a  i 

CLARK 

39  23 

87  42 

6P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

3 

5405 

a 

38  29 

89  46 

425 

SS 

DR.    R.    F .  LISCHER 

3 

MAT IOON 

,4  30 

COLES 

7 

39  28 

68  21 

718 

■1; 

Mil 

CEN  ILL  PUB  SERV  CO 

2  3 

5 

MCHENRY  ?  S 

498 

MCHENRY 

! 

42  19 

88  15 

742 

6P 

JOHN  J .   BARN I NGS 

_ 

MCLEANSBORO 

i5  I  5 

HAMILTON 

5 

38  05 

88  32 

500 

6P 

6P 

:.  G.  FRA2IER 

2  3 

5 

MEDORA 

1539 

MACOUPIN 

1 

39  10 

90  08 

622 

7P 

M.    F .  DODGE 

3 

5712 

vOQDFORD 

40  54 

89  02 

751 

71' 

7P 

CITY  OF  MINONK 

MOL INE  WB  AIRPORT 

;75J 

ROCK  ISLAND 

6 

41  27 

90  31 

569 

ilID 

•110 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

; 

MONMOUTH 

5768 

WARREN 

l\ 

40  55 

90  38 

770 

6P 

6P 

3ROF .   L YLE  F INLE Y 

2  3 

5 

MONT  1  CELLO  . 

17  91 

PIATT 

1 

40  02 

86  34 

659 

5P 

.EE  F.  GIFFIN 

3 

MORRIS 

5820 

3RUNDY 

1 

41  21 

86  26 

7A 

JAY  WEBB 

5625 

1 

41  24 

66  22 

549 

6P 

JONALD  M.  PYATT 

2  3 

5 

MORR 1  SON 

5B33 

WHI TES IDE 

41  49 

89  58 

670 

7P 

TP 

ALPH  H.  GREEN 

2  3 

5 

7 

MORRISONVILLE  1  E 

5846 

CHRISTIAN 

49  25 

89  26 

638 

2  3 

5 

MOUNT  CARMEL 

58B8 

WABASH 

38  25 

87  46 

465 

6P 

5 

MOUNT  CARROLL 

5901 

CARROLL 

42  05 

69  58 

817 

JAMES  F.  MCCRAY 

2  3 

5 

MOUNT  OLIVE 

5917 

MACOUP IN 

39  04 

89  43 

681 

MOUNT  PULASKI 

5927 

LOGAN 

40  00 

89  17 

687 

5P 

ALVA  BROWN 

3 

MOUNT  STERLING 

5935 

BROWN 

1 

39  59 

90  46 

711 

7P 

F.  E.  SAHLANO 

MOUNT  VERNON  4  N 

5  S43 

JEFFERSON 

38  22 

88  55 

590 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WMIX 

2  3 

5 

NASHVILLE  3  NW 
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The  year  1951  was  both  cold  and  wet  in  Illinois.  On  a  State- 
wide basis  only  3  months  averaged  above  normal  in  temperature, 
and  the  entire  summer  was  below  normal.  Temperatures  also 
failed  to  reach  normal  levels  during  March  and  April,  which 
retarded  the  growing  season  considerably,  although  this  was  not 
reflected  in  crop  yield.  November  1951  was  the  coldest  November 
ever  recorded  in  Illinois.  The  annual  extremes  ranged  from  a 
reading  of  103°  at  Harrisburg  on  August  31  to  a  -24°  at  Aurora 
on  December  2.  Precipitation  was  extremely  heavy  during  Feb- 
ruary, June,  and  July,  while  November's  snowfall  was  the  heaviest 
of  record  for  that  month.  Precipitation  was  below  normal  only 
during  the  months  of  April,  May,  and  September.  Only  in  May  was 
the  average  precipitation  more  than  0.15   Inch  below  normal. 


WEATHER  BY  MONTHS   -  1951 

JANUARY  -  Below-normal  temperatures  in  the  extreme  northern  por- 
tion of  the  State  were  counterbalanced  by  above-normal  readings 
over  the  remainder  of  the  State,  so  that  temperatures  averaged 
slightly  above  normal.  Conversely,  excessive  rainfall  in  the 
southern  third  of  the  State  was  sufficiently  in  excess  of  normal 
to  result  in  a  State-wide  total  which  was  normal  or  a  little 
above ,  even  though  central  and  northern  portions  reported  sub- 
normal totals.  Heavy  snows  occurred  in  the  southern  counties 
on  the  31st,  and  total  falls  in  excess  of  5  inches  were  reported. 

FEBRUARY  -  Both  temperature  and  precipitation  continued  to  av- 
erage above  normal.  Precipitation  totals  averaged  heavier  than 
in  any  February  since  1909,  although  snowfall  was  near  normal. 
Minor  overflows  were  reported  from  a  number  of  streams  and 
rivers  due  to  the  heavy  rainfall,  but  no  major  damage  occurred. 
The  first  half  of  the  month  was  cold,  while  the  following  two 
weeks  reversed  the  trend,  so  that  the  month's  average  was  above 
normal.  However,  on  the  2nd  temperatures  as  far  south  as  Olney 
dropped  to  -25° . 

MARCH  -  This  month  was  cold  and  wet.  Although  the  first  week 
was  warm,  the  remainder  of  the  period  was,  for  the  most  part, 
considerably  below  normal.  Rainfall  was  excessive,  particularly 
around  the  11th  and  17th.  The  excess  precipitation,  together 
with  the  temperature  deficiency,  hampered  farming  activities. 
There  was  little  frost  left  in  the  ground  over  most  of  the  State 
at  the  end  of  the  month. 

APRIL  -  The  subnormal  temperature  trend  established  during  March 
continued  throughout  most  of  April;  during  the  last  week  of  the 
month  temperatures  were  at  seasonable  levels.  Although  pre- 
cipitation totals  were  about  normal,  heavy  amounts  were  recorded 
in  northern  and  central  counties  on  the  29th  and  30th.  Lighter 
totals  had  occurred  earlier  in  the  month  at  frequent  intervals, 
and  field  work  was  considerably  impeded.  The  subnormal  tem- 
peratures retarded  growth  of  vegetation  markedly  until  the  last 
few  days  of  the  month,  when  rapid  improvement  was  noted. 

MAY  -  There  was  no  prolonged  period  of  below-normal  temperatures 
during  this  month,  nor  did  freezing  temperatures  occur  at  any 
station.  Precipitation  totals  varied  considerably,  with  amounts 
less  than  normal  reported  from  most  southern  and  central  sec- 
tions. Rainfall  was  comparatively  frequent  throughout  the  first 
half  of  the  month;  then  a  dry  period  ensued  until  heavy  amounts 
were  reported  from  northern  and  central  areas  on  the  27th  and 
28th.  Spotty  flood  and  wind  damage  to  crops  occurred  during 
this  latter  period.     Local  hail  damage  was  also  reported. 

JUNE  -  Temperatures  on  June  1  climbed  to  near-record  high  levels 
over  northern  and  central  Illinois.  However,  the  retrogression 
to  below-normal  levels  was  rapid,  and  after  the  5th  there  were 
no  prolonged  periods  of  abnormally  warm  weather.  Precipitation 
was  seasonal  for  the  first  3  weeks  or  so  of  the  month,  but  the 
last  4  days  were  marked  by  heavy  rains,  particularly  over  central 
Illinois,  where  24-hour  falls  of  more  than  4  inches  occurred. 
This  widespread  heavy  rain  with  thunderstorm  activity,  resulted 
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in  serious  flooding  in  central  counties.  Crop  damage  was  es- 
timated at  $2,364,000  with  additional  property  loss  totaling 
$265,000.  On  the  27th  two  tornadoes  were  reported  in  Logan 
County,  which  caused  crop  loss  estimated  at  $1,350,000  and 
property  damage  of  $905,000.  Three  lives  were  lost  during  the 
period . 

JULY  -  The  cool  and  wet  regime  continued  during  July.  There 
were  no  readings  as  high  as  100°  anywhere  in  the  State,  and 
during  the  first  week  of  the  month  a  minimum  of  44°  occurred  at 
Chicago  Heights.  Rainfall  was  generally  above  normal.  In  a 
belt  extending  from  Iroquois  County  westward  through  Marshall  , 
Stark,  and  southern  Livingston,  totals  reached  more  than  nine 
inches  during  the  month.  Over  the  northern  two-thirds  of  the 
State,  heavy  rains  centered  around  the  8th  and  22d  caused  ex- 
tensive flooding.  Despite  the  below-normal  temperature  trend 
and  the  excessive  rainfall,  crop  conditions  were  regarded  as 
normal . 

AUGUST  -  During  this  month  temperatures  continued  below  normal, 
with  little  or  no  trend  being  evident  during  the  first  3  weeks. 
The  last  few  days  were  warm,  and  most  of  the  highest  readings 
for  the  month  occurred  during  that  period.  Precipitation  was 
above  normal  in  northern  and  central  sections,  but  below  in 
the  extreme  south.  Flooding  in  connection  with  thunderstorms 
around  the  end  of  the  month  caused  considerable  damage  to  crops, 
particularly  in  northwestern  sections. 

SEPTEMBER  -  Again,  temperatures  averaged  below  normal.  The 
range  between  extremes  was  considerable,  from  96°  to  30°.  The 
1st  was  hot,  but  following  temperatures  were  mostly  below  normal 
except  for  a  brief  period  around  the  10th.  Although  rainfall 
was  greater  than  normal  in  the  extreme  south,  the  State  as  a 
whole  averaged  below  normal.  Least  amounts  were  recorded  in 
central  portions  .  Some  of  the  monthly  falls  were  scarcely  more 
than  an  inch. 

OCTOBER  -  For  the  first  time  since  May,  temperatures  averaged 
above  normal  ,  largely  due  to  warm  periods  comprising  the  first 
and  third  weeks.  Temperature  extremes  ranged  from  92°  to  24°. 
Precipitation  was  somewhat  in  excess  of  normal,  with  greatest 
totals  being  reported  from  the  northern  third  of  the  State. 
Corn  was  about  one-third  harvested,  and  wheat  seeding  was  nearing 
completion.  There  was  no  general  hard  freeze,  although  readings 
in  the  20' s  occurred  at  some  northern  points  during  the  last 
3  days  of  the  month. 

NOVEMBER  -  The  mean  temperature  for  the  State  of  35.5°  was  the 
lowest  average  ever  recorded  for  any  November.  During  the  first 
10  days  of  the  month  temperatures  fell  to  record  and  near  record 
levels.  However,  a  reaction  to  warmer  followed  for  a  brief 
period  around  the  13th,  but  the  latter  half  of  the  month  was 
mostly  subnormal  again.  While  the  precipitation  total  was  not 
greatly  in  excess  of  normal,  the  snowfall  total  was  an  all-time 
record  high  for  November.  On  the  6th  and  7th,  heavy  snow  was 
general  with  depths  accumulating  to  near  1  foot,  particularly 
in  central  Illinois.  In  spite  of  heavy  precipitation  totals, 
corn  harvest  was  normal.  Tornadoes  were  reported  at  Campbell 
Hill  and  in  Mason,  Tazewell,  and  McLean  Counties  on  the  13th, 
resulting  in  damage  estimated  at  $95,000  and  $50,000,  respec- 
tively. Strong  northeasterly  winds  on  the  6th  and  7th  resulted 
in  appreciable  damage  along  the  shore   line  of  Lake  Michigan. 

DECEMBER  -  Temperatures  ranged  from  a  high  reading  of  77°  to  a 
low  of  -24°.  The  first  and  last  portions  of  the  month  were 
mild,  with  the  middle  period  being  very  cold.  As  a  result,  the 
State-wide  average  was  near  normal.  In  the  extreme  southeastern 
portion  of  the  State  precipitation  was  heavy,  with  monthly 
totals  in  excess  of  6  inches  being  common.  On  the  other  hand, 
central  localities  recorded  very  light  totals,  many  of  which 
were  less  than  an  inch.  There  was  no  major  storm  activity, 
although  heavy  snows  blocked  highways  and  caused  minor  damage. 
--JTC 
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Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 
Cicero 
Cobdeo  2  S 
Danville 

Decatur 
Dixon 
Du  Quoin 

East  Saint  Louis 
Effingham  I  SW 

Ellzabethtown 
Fairfield 
Flora 
Freeport 
Fulton  Dam  13 

Galesburg 
Galva 

Golconda  Dam  51 

Greenville 

Grlggsvllle 

Har r lsbur g 

Havana 

Hlllsboro 

Hoopeston 

Jacksonville 

Jerseyvllle 
Jollet  WB  Airport 
Kankakee 
Kankakee  4  NW 
Kevanee 

Lac  on 

La  Harpe  1  SW 
La  Salle 
Lincoln 
Makanda  1  HW 

Karen go 
Hat  toon 
McLeansboro 
Minonk 

Molioe  WB  Airport 

Monmouth 
Horrls  3  HE 
Morrison 

Morrisonvilie  1  E 
Mount  Carmel 

Mount  Carroll 
Mount  Vernon  4  H 
New  Burnslde 
Hew ton 

Olney  Radio  Station 

Ottawa 

Palestine 

Pana 

Paris  Water  Works 
Peoria  WB  Airport 

Pont lac 
Qu  1  nc  y 

Qulncy  CAA  AP 

Rantoul  Chaoute  AF  Base 

Roberts  3  N 

Rockford 
Rockford  CAA  AP 
Rushvllle 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 

Springfield  WB  City 

Stockton 

Sycpmore 

Table  Grove 

Tuscola 

Urbana 

Vandal  1a  CAA  AP 
Virden 
Wal nut 
Watseka 

Waukegan 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 
Windsor 
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Table  2 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ILLINOIS 
1951 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

9 

$ 

D 

0 

9 

9 

9 

9 

O 

& 

& 

9 

Station 

3 

1 

% 

n 

B 

■1 

3 

£ 

<C 

a 

a 

y 

# 

0. 

0. 

f 

Pi 

0 
0 

X 

"g 

a 

Q. 

0. 

0 
9 

(X 

0. 

f 

S. 

a 

0. 

1 

0 

Q 

& 

V 
P 

I 

t 
i< 

« 
Q 

& 

Q 

(E 

Q 

cu 

CD 
O 

9 

Q 

£ 

(0 

Q 

£ 

V 

Q 

du 

Q 

£ 

9 
Q 

£ 

9 
Q 

£ 

9 

Q 

ALB  I ON 

4.9? 

1 .  24 

:    9  ) 

3.52 

L  2 

.46 

2.6  5 

3.09 

-  .92 

4.  36 

.25 

2  .62 

-  .71 

1.15 

-2.40 

3 . 96 

.  58 

3. 19 

-  .10 

6.  34 

3.  13 

6.53 

3.34 

49.  58 

7.58 

.  84 

2 . 66 

5 

12 

2 .  77 

5.  42 

2 

5 . 38 

1 . 16 

5.  89 

1  .  52 

4.62 

1.18 

3  .45 

-  .05 

2.41 

-1 . 90 

3.  52 

.  99 

2.  30 

.  19 

1 .40 

-   .  07 

43  .01 

8.  66 

ALEXIS  WATER  WORKS  R 

1.00 

2.65 

4 

95 

3.93 

5.19 

4.64 

8.57 

2.91 

ALTON  DAM  26 

1  .  28 

-1 . 16 

5.68 

3.65 

2 

74 

-  .62 

2 . 29 

-1 

60 

2.09 

-2.  08 

LO  .75 

6 . 79 

4.40 

1 .34 

2.  87 

-  .71 

3 . 58 

-    .  10 ' 

2 .  55 

-  .62 

2. 17 

-  .41 

1.66 

-   .  57 

42.06 

3.91 

ANNA  1  NW 

5.  20 

1.28 

5.18 

2.25 

2 

56 

-1 .  84 

2 . 80 

-1 

60 

2.60 

-1  . 66 

7  -  86 

3.64 

2.  61 

-  .  81 

4  .07 

.  16 

6.  13 

2 .  24 

4.28 

.71 

7  .42 

3.  80 

4.  34 

.  80 

55.05 

8.77 

ANN A WAN 

5.23 

1.25 

6.  45 

2 .  96 

6.40 

2.66 

2  .47 

-1 . 73 

4.07 

1  .  41 

2.  39 

.15 

ANT IOCH 

1  . 56 

-  .  09 

1 . 92 

.  46 

3 .  59 

81 

4.04 

.  37 

4.91 

1 .43 

3.29 

.  16 

4.23 

1  .03 

2.97 

-1 .06 

3.48 

.  76 

3.71 

1 .61 

2 . 37 

.  77 

ARLINGTON  HEIGHTS  4SSE 

1.60 

2.05 

3 

53 

3.06 

3.65 

3.69 

5.63 

3.44 

3.17 

3.33 

3  .08 

3.00 

39.  23 

AUGUSTA  R 

1.26 

2.73 

53 

4.  84 

4.  21 

~ 

~ 

~ 

~ 

AURORA  COLLEGE 

I  .  74 

-  .04 

2  .60 

1.04 

1 

78 

-   .  79 

2 . 63 

08' 

1 .49 

3.  38 

-  .76 

4.  38 

1 . 36 

3.  84 

.  29 

5.  34 

1 . 30 

2  .64 

-  .23 

2.  59 

.  28 

2.  97 

1 . 29 

39.  28 

5. 15 

AVON 

]  .  28 

2.  86 

3 . 04 

■ 

4.  25 

1 .68 

1 . 22 

BARRY 

4" 

67 

1 . 95 

1  .00 

-2 

47 

3.14 

-1.18 

3.  92 

-  .43 

3.02 

-  .15 

3. 16 

-  .44 

3.32 

-1.32 

3.96 

1.20 

1.80 

-  .61 

1 . 34 

-   .  32 

BEARDSTOWN 

1.04 

-   .  83 

4.86 

3.  37 

4 

1.89 

3.  84 

49 

2.73 

-1  .44 

6.43 

2.57 

5.42 

2.37 

2.44 

-  .36 

2.45 

-1 .80 

2.61 

.03 

1 .57 

-  .64 

.  89 

-  .84 

38.  86 

4.31 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  R 

1.13 

3 . 96 

21 

2.27 

6.  24 

6  .64 

3  .  55 

2.40 

- 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  8 

3.  38 

.  80 

6.19 

13 

2 

6G 

-   .  70 

2.  17 

-1 

87 

2.26 

-1 .97 

7 .  24 

3.34 

3 .  27 

.09 

2.  22 

-1.  52 

3.  58 

-  .09 

3 . 49 

.47 

3 .  37 

.  77 

2. 15 

-  .19 

41 . 92 

3.26 

BELV1DERE  SEWAGE  PL  R 

2 

90 

2 .  81 

3.16 

3  . 36 

5 .  27 

3.  93 

2.  53 

BENTLEY 

1 .09 

-   .  67 

3  .45 

1  . 90 

5 

2 .  47 

3.  67 

57 

2.41 

-2.01 

6 .  20 

1 . 70 

4 . 43 

.  92 

4.53 

1 . 18 

1.42 

-2.  82 

2.85 

.29 

1 .87 

-    .  29 

1 .32 

-  .23 

38.31 

3.01 

BENTON 

5.33 

1 .  86 

4.77 

2.46 

3 

50 

-   .  37 

2.46 

-1 

20 

1.14 

-2.60 

5.78 

1 .  82 

3.33 

.21 

2.  38 

-  .93 

5.17 

1.75 

4. "51 

1.43 

4.02 

.99 

3.13 

.10 

45.  52 

5.52 

BLOOMINGTON 

1  ,  59 

-  .51 

3 . 94 

2. 19 

3 

52 

.37 

4.09 

55 

2.61 

-1  .55 

5.  59 

1.48 

3 . 33 

.26 

3.  24 

-  .24 

1 . 83 

-2 .  16 

2.63 

-  .  18 

3.  23 

.55 

1 .49 

-  .47 

37  .09 

.29 

SLOQMINGTON  NORMAL 

1.51 

-  .59 

3 . 98 

2.23 

3 

6  1 

.46 

3  .  45 

- 

09 

2 .  81 

-1 .35 

5.35 

1 .  24 

3.37 

.30 

3  .51 

.03 

1 .  11 

-2.  88 

2,  22 

-  .59 

3.  24 

.56 

2  .01 

.05 

36 . 17 

.63 

BLUFFS 

1 . 89 

-  .06 

4 .  74 

3.13 

4 

3  7 

1 .  57 

2.67 

7.76 

3.64 

6 . 17 

3.12 

3.60 

.15 

2.95 

-1 .51 

3 . 33 

.  91 

1 .58 

-  .17 

BRADFORD  CAA  AP 

.  95 

-  .77 

2 . 25 

.66 

2 

8  5 

.  14 

4  .09 

39 

4.36 

.  24 

3 .  56 

-  .12 

5  ,31 

2.06 

6.46 

2 .  88 

2.  70 

-1 . 16 

3.65 

.  90 

3.  06 

.81 

1 .62 

.05 

40 . 86 

6.68 

BROOKPORT  DAM  52 

8.30 

3.  74 

5.12 

1.  89 

3 

78 

-  97 

3.71 

- 

.73 

1.92 

-1 .84 

8.89 

4.89 

1 .96 

-1.59 

3.26 

-  .36 

5.70 

2.20 

7.60 

3.90 

7.39 

3.50 

CAIRO  WB  CITY 

6.81 

3.05 

6.  24 

3.11 

2 

90 

-  .85 

3 . 99 

27 

2.40 

-1.31 

10.  24 

6.41 

2.22 

-  .85 

2.05 

-  .97 

4.52 

1.63 

1 . 94 

-  .82 

8.02 

4.  34 

7.99 

4.  59 

59.32 

18.  60 

CANTON 

1  . 88 

.05 

~ 

3 

44 

.83 

4.04 

85 

3.24 

-   .  76 

5.65 

1  .  74 

5.  97 

2.46 

3.61 

.  43 

1 .  85 

-2 .  28 

2  .82 

.  24 

2 .  52 

.33 

1 . 96 

.  37 

— 

~ 

CARBONDALE  SEWAGE 

4.90 

1 ,  38 

5.35 

2.82 

2 

9 1 1 

-  .83 

3.15 

97 

1 .00 

-3.35 

9.60 

5.51 

4.  27 

.68 

3.  64 

-  .25 

5.  72 

1 .95 

3.00 

-  .47 

6.27 

2.96 

3  .62 

.60 

53.50 

1Q.05 

CARLlNVILLE  4  E 

.66 

-1 .66 

5.62 

3 . 66 

2 

92 

-   .  35 

2.  80 

-1 

17 

2.21 

-1 . 92 

5.  94 

1 .78 

1 .  58 

-1 .  88 

3.32 

-  .17 

2  .35 

-1  .41 

2 . 37 

-   .  84 

2.  56 

-   .  10 

.  83 

-1 .42 

33. 16 

-  5.  46 

CARLYLE 

2.44 

-1 

78 

1.59 

-2.47 

5.  86 

1.78 

3.04 

-  .18 

2.34 

-1.21 

3.  85 

.45 

2.72 

-  .64 

3.78 

.98 

2.24 

-  .22 

CARMi 

5.97 

2.06 

5.  36 

2  .94 

5 

57 

1 .  26 

2.  85 

- 

.78 

2.20 

-1 .64 

6.34 

2.72 

7.07 

3.90 

1.  63 

-2. 18 

3.  82 

.20 

1 .  89 

-1 .56 

5.46 

2.21 

5-52 

2.06 

53.68 

11 . 19 

CARPENTER  1  SW  R 

1 .53 

5.11 

2 

51 

2  .49 

~ 

8.68 

4.00 

2.  55 

3.  47 

~ 

~ 

~ 

~ 

CASEY 

2.39 

-  .22 

4.24 

2.13 

3.  95 

.51 

2.  86 

-1.13 

7.76 

4-04 

5.  50 

2.  23 

6.96 

3.24 

2.95 

-  .78 

2.41 

-  .94 

2.94 

.05 

CENTRALIA  4  W 

3.  10 

.  19 

5.  86 

3  .60 

3 

28 

-   .  37 

2.68 

-1 

2.37 

-1 .71 

6.68 

2  .64 

3.20 

-  .02 

2.79 

-   .  79 

3.72 

.38 

3.77 

.32 

3.  87 

.94 

3.06 

.44 

44.38 

4.35 

CHANDLERVILLE 

1 .67 

-  ,29 

3.71 

2.15 

5 

9  I 

3. 16 

4.51 

1 

2  3 

2.35 

-1.65 

7.96 

4.12 

2.40 

-  .60 

2.33 

-  .93 

3.07 

-  .99 

3. 17 

.56 

2.58 

.30 

1.56 

-.11 

41.22 

6.95 

CHANNAHON  DRESDEN 

2 . 12 

.  29 

90 

.  32 

4 .  87 

1 

.97 

4 . 84 

1 . 24 

3 .  22 

-  .  24 

4 . 36 

1 .48 

2 . 86 

-  .  65 

4 . 58 

.  76 

2 .65 

-  .02 

3.04 

■ 6^ 

2 . 92 

1 . 19 

CHARLESTON 

1  . 69 

-   .  82 

3 . 22 

1 . 24 

2 

01 

-1 .64 

5.  59 

2 

07 

" 

~ 

4 . 42 

.  81 

6 . 35 

2 . 76 

1 . 70 

-1 .  54 

3  .45 

.  72 

2 .  23 

-  .  30 

ChiENOA 

1 .  26 

-   .  84 

? 

-' - 

-   .  22 

*■  j;2 

.  88 

-   .  27 

2.29 

5 . 99 

2  .66 

-1.78 

/  '  rt8 

•  3| 

A   II  C 

.  40 

CHESTER 

3:27 

.09 

57 

-  .11 

;  7 

-1 

.  21 

3  62 

-   .  36 

8  99 

5 . 00 

5  30 

2.07 

6  25 

2 .35 

6 '  40 

2.93 

.96 

CHICAGO  CAL  TREAT  R 

. 

5.39 

2.  88 

5.99 

4.23 

8.26 

_ 

CHICAGO  HEIGHTS 

^.23 

.  39 

2.62 

.97 

- 

3.29 

.40 

5.40 

1.72 

2.61 

-  .89 

5.85 

2.87 

2.22 

-1.15 

4.88 

1.55 

3.15 

.45 

3.34 

1.  14 

- 

- 

- 

CHICAGO  LAKEVIEW  R 

1  .  83 

2.-23 

2 

32 

2 . 77 

3.11 

3 . 49 

4  .46 

CHICAGO  LOYOLA  R 

4.69 

3 . 68 

6 . 34 

4.12 

CHICAGO  MAYFMR  R 

2 . 32 

3^06 

3. 

4  33 

3 . 64 

3  *  43 

CHGO  N  BRANCH  R 

3.41 

5.  16  ' 

2.69 

6.06 

3.50 

2.78 

_ 

_ 

CHICAGO  ROSELAND  R 

2.12 

2.03 

2 

65 

4.65 

5.75 

4.49 

- 

- 

7-97 

- 

- 

- 

- 

CHGO  SAN  DIST  DSP  R 

3.78 

5 .  53 

2 .  59 

5 .03 

3.33 

4.18 

CHICAGO  SAN  C  OFF  R 

- 

- 

3.44 

4.55 

3. 13 

5.72 

3.15 

- 

- 

- 

- 

- 

CHICAGO  S  FILTER  R 

2 .  23 

2.45 

2 

39 

3.  97 

5.  26 

3.  20 

6.  95 

z 

: 

CHICAGO  5PR1NGFLD  R 

2.45 

2.  St* 

2 

93 

4.09 

4.47 

2.  51 

: 

3.85 

: 

CHICAGO  UNIV 

1 .85 

-  .05 

2. 17 

.03 

2 

25 

-  .33 

3.96 

1 

1  a 

5.17 

1 .63 

3.  54 

.24 

4.49 

1. 16 

4.23 

1.02 

6.29 

3.15 

2.93 

.40 

3.38 

1.01 

2.52 

.48 

42.76 

9.92 

CHICAGO  WB  AP 

1  .  81 

-  .09 

2  .62 

.  52 

2 

81 

.  25 

4.62 

2 

08 

4 . 90 

1.40 

2  .05 

-1 .43 

4.  96" 

1.53 

4.  66 

1 . 84 

5.  29 

2.09 

2 . 73 

.17 

3 . 74 

1 . 23 

2.  76 

.69 

43. 15 

10.  28 

CHICAGO  WB  CITY 

1  . 86 

-  .04 

2.  94 

.  84 

2 

3  '< 

-  .22 

3.  59 

1 

.05 

4.93 

1 .43 

3.36 

-  .12 

5.99 

2-56 

3.62 

:eo 

4.08 

.88 

3.  30 

.74 

3.54 

1 .03 

3 . 14 

1 .07 

42  .69 

9.82 

CHILL ICOTHE 

1 .69 

-  .14 

3.  34 

1 .69 

3 

36 

.63 

4.22 

3.01 

-  .95 

5.  59 

1.  85 

7.65 

4.46 

3.  57 

.21 

4.0  5 

.10 

3.  06 

.50 

2 . 81 

.56 

2.00 

.37 

44.35 

10 . 34 

CICERO 

1  .91 

-  15 

2.81 

1.15 

3 

3  3 

.  63 

4  .04 

1 

.34 

5.12 

1.  56 

3  .67 

.07 

6. 18 

3 . 15 

3.38 

.  13 

5.  28 

1.65 

3.18 

.  57 

3.64 

1 . 49 

3.74 

1.  97 

46.28 

13.86 

CISNE  BROWN  CAMP  R 

3.47 

4.40 

3 

34 

2.55 

1.56 

5. 19 

4.41 

1 .  57 

3  .  90 

CLINTON  )  S 

1 .78 

-  .35 

4 .  41 

2.61 

3 

06 

-  .39 

4.17 

.  53 

3.31 

-  .99 

7.  38 

3.  20 

6.49 

3.2c 

6.58 

3.04 

2.90 

-1.15 

2.94 

.04 

3.09 

•  .56 

1 .22 

-  .90 

47.33 

9.46 

COBDEN  2  S 

~ 

- 

~ 

- 

2. 19 

4.  09 

6.  23 

4.08 

6.80 

3.79 

COLLINSV1LLE  R 

5.04 

2 

46 

2  . 23 

.  23 

6 . 84 

2.79 

3.34 

2.87 

COULTERV I LLE  R 

3,88 

5.04 

3 

58 

1.95 

2.51 

5  .05 

4.  77 

5.  49 

4.07 

CRETE  R 

3 

03 

4.32 

4.56 

2.  84 

4.48 

1.96 

2.82 

- 

- 

- 

- 

DANVILLE 

1 . 86 

-  .65 

5 . 00 

3.  18 

2 

70 

-  .49 

3.  24 

- 

L9 

3.41 

-  .40 

4.  52 

.  90 

5 .  79 

2  .64 

4 . 98 

1  .'60 

1.95 

-1  .45 

2.  97 

.08 

2.41 

-  .22 

2 . 58 

.  30 

41 .41 

5.  30 

DANVILLE  HOSPITAL 

4 . 67 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

1 .76 

~  .73 

4.44 

2.62 

2 

46 

-  .73 

3.  50 

3.  86 

.05 

4.02 

.40 

7.05 

3.90 

3.89 

.51 

1.94 

-1 .46 

2.73 

-  .16 

2.31 

.18 

2.  54 

.26 

41.00 

4.89 

DECATUR 

1 .90 

-   ,  42 

5.07 

3 . 10 

3 

31 

-  .11 

5.  00 

1 

32 

.  09 

9.  61 

6 . 22 

1 .45 

-1 . 80 

2.64 

-  ,93 

3.21 

-   .  77 

2 . 90 

-  .25 

2.96 

.50 

1.91 

-  .35 

44 . 38 

6.60 

DIXON 

1 .23 

-  .32 

2.46 

1  .  14 

3 

47 

1.07 

3.56 

79 

4.75 

.75 

4.30 

.  21 

7.73 

4.02 

4.32 

.79 

3.47 

-  .61 

3.  36 

.50 

2.96 

.89 

2.  52 

1.00 

44-15 

10.  23 

OOWNS  2  NE  R 

1 . 57 

2 

52 

3  .65 

3 . 87 

4 ,  65 

4. 17 

4. 14 

2  .07 

~ 

~ 

~ 

DU  QUOIN 

2.  97 

-   .  19 

5.43 

3.  12 

3 

52 

-  .20 

3. 10 

- 

6 1 

2.04 

-1 .73 

7.  59 

3.61 

6.04 

2.45 

3.  59 

.03 

5.  80 

2.35 

4.  24 

1 .  24 

5 . 69 

2.75 

2 . 96 

-  .04 

52.97 

12.78 

DWIGHT  STATE  REF  R 

1  71 

3.05 

2 

79 

4.02 

4  . 16 

3.01 

4.  93 

2.  94 

5.60 

EAST  ST  LOUIS 

2 

20 

-1 .  23 

2.09 

-1 

.81 

1.86 

-2.  34 

7.34 

3.64 

4.97 

1 . 93 

2.68 

-  .86 

3.  57 

.07 

3.39 

.  87 

2.  25 

.03 

EDELSTE IN  R 

- 

- 

4.71 

4.00 

6. 10 

3.88 

- 

- 

EDWARDSV I LLE 

1 .65 

-  .79 

5  .  79 

3.69 

2 

50 

-  .91 

3.08 

- 

.87 

2.78 

-1.45 

12.93 

8.90 

7-18 

4.13 

3.73 

.01 

4.  24 

.50 

2.86 

-  .32 

4.23 

1.63 

1.61 

-  .65 

52.63 

13.87 

EFFINGHAM  1  SW 

1 . 64 

-1.08 

3  ,  77 

1 .63 

~ 

2 . 84 

— 

.69 

1.66 

-2.57 

8.07 

3.60 

3  .  17 

-  .06 

1  ,  73 

-2.30 

2.79 

-  .60 

2.82 

-  .46 

4.00 

1.08 

2.44 

-  .15 

~ 

ELGIN 

-  .28 

2 .  55 

.92 

3 

40 

.97 

3 . 82 

4.15 

.  18 

3.  37 

-  .53 

4.60 

1.  52 

3 .  32 

.00 

3.07 

-1 .06 

3.35 

.  50 

4.10 

1 . 91 

2.  93 

1 .43 

40 . 15 

6 . 50 

ELI ZABE  THTOWN 

7.  79 

3.00 

6.87 

3  .67 

49 

-  .22 

4.11 

- 

.  24 

2.04 

-1  .  82 

L0.23 

6 . 44 

2.73 

-    .  57 

3.02 

-  .56 

5.  55 

2 . 0 

1.61 

-1.  68 

7.78 

4. 19 

7.19 

3.  46 

63.41 

17 .  76 

EL5AH 

1 .  76 

-  .68 

6.05 

4. 10 

4 

10 

.  81 

2.88 

-1 

.01 

8.05 

4.12 

9.20 

6.25 

3.86 

.30 

1.87 

-  .78 

EVANSTON  PUMP  STA  R 

~ 

3 . 22 

5.36 

4.33 

5.22 

3.66 

2.82 

- 

- 

- 

FAIRBURY  WATER  WKS  R// 

1.41 

3.  26 

2 

62 

" 

~ 

5.  87 

LO  .47 

5.14 

1  .30 

~ 

FAIRFIELD 

z 

~ 

3 

47 

-  .36 

2.82 

'  4 

1.87 

-2. 16 

4.81 

.J9 

4.66 

J  .58 

1.84 

-1.  81 

4.23 

.71 

4 .  44 

1.27 

6.09 

3.22 

4.39 

1 .  39 

FARMER  CITY  R 

7.04V 

2 

62 

3.  44 

2.  50 

7.  44 

3.49 

2 .  86 

2  .31 

FLORA 

4.02 

.93 

- 

- 

2.49 

-1 

.28 

4.71 

.  74 

5.79 

1.91 

1 .90 

-1.38 

4.16 

•  .51 

5.28 

1.81 

3.76 

.50 

4.67 

1.  72 

3.60 

.79 

- 

- 

FREEPORT 

2 . 48 

1.12 

1 .  85 

.62 

2 

0  2 

-  .07 

3.  24 

.51 

3 . 90 

.  23 

4.  34 

.15 

7.53 

3.63 

5.36 

1.49 

2  .93 

-1 .20 

5.05 

2.34 

2.  15 

.04 

2.  U 

.61 

42.96 

9.  47 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

1.12 

-  .24 

2 .  14 

.91 

3 

29 

1  .20 

3.26 

.53 

4.50 

.  82 

3.30 

-  .39 

7.51 

3.61 

6.40 

2.53 

2.69 

-1 .44 

4,30 

1  .59 

4.53 

2.42 

1.54 

.04 

44.  58 

11.08 

FULTON  DAM  13 

1  . 10 

-  .38 

2.66 

1 .  29 

23 

1.98 

2.65 

.18 

4.95 

.94 

6.69 

2  .*4 

6.53 

3.13 

5.41 

1.69 

3.11 

-  .91 

4.40 

1 .  31 

3.87 

1.79 

1.99 

.51 

47.59 

14.  11 

GALATIA  1  W  R 

4  .51 

3 .51 

2.25 

4 .  98 

GALENA 

- 

1 .70 

.48 

- 

4. 19 

1 

.53 

4.79 

.88 

3.63 

-  .45 

6.77 

3.22 

4.66 

.96 

1.64 

-2.42 

7.44 

4.91 

- 

- 

4.23 

2.83 

- 

- 

GALESBURG 

1  . 24 

-  .60 

3.  38 

1.78 

60 

1 .95 

4.  29 

1 

.21 

4 . 86 

•11 

5.57 

1  .  76 

7.75 

4.06 

2.  53 

-  .84 

3.03 

-1.00 

4.41 

1.80 

2.69 

.  39 

1.72 

.16 

46  .07 

11.40 

GALVA 

1.08 

-   .  50 

3 .05 

1  .  55 

10 

1 .49 

4.07 

1 

.00 

5.07 

.  88 

6  .27 

2.  27 

9 .  34 

5.  80 

5.  94 

2.45 

2.  99 

-  .91 

3.67 

1.08 

2.87 

.69 

1 .53 

.07 

49.  98 

15.  87 

GENESEO 

1.01 

-   .  58 

2  .67 

1.15 

91 

1  .41 

3.  43 

.57 

6.72 

2.66 

7.15 

2.  88 

6.19 

2.67 

7.73 

3.99 

3.01 

-1.19 

3.87 

1 ,  25 

2.49 

• 

.22 

1 .69 

.  25 

49.87 

15.30 

GIBSON  CITY 

3.  92 

2 .  20 

2 

18 

-   .  82 

2.  97 

.43 

3 . 30 

7 .  98 

4 . 34 

3 . 46 

-  .11 

1 . 02 

.  18 

1 . 63 

-   .  34 

GLADSTONE  DAM  18 

.92 

-  .78 

2.75 

1 . 19 

09 

3.49 

2.  70 

.36 

3.67 

-  .43 

4!  86 

.  18 

4.75 

1 .  25 

3.46 

!o6 

1.61 

-2.76 

4.31 

1.60 

1  .69 

-  .49 

1.49 

-  .12 

38.30 

2.83 

GLENDALE  EXP  FARM 

6. 14 

1 . 62 

4.51 

1 .42 

■I 

1  3 

-  .45 

3 . 97 

.49 

2. 10 

-1 .  89 

.0.  75 

6.67 

3.76 

-  56 

3.  98 

.30 

5.00 

1.43 

1  .91 

-1 .48 

8.04 

4.47 

7.38 

3.67 

61.67 

15.83 

GOLCONDA  DAM  51 

6 .  72 

1 .  90 

6 . 25 

2 . 95 

3 

42 

-1 .  39 

3.  29 

-1 

.13 

1 . 79 

-2.05 

.0.  91 

7.06 

2  .68 

-  .51 

3.  49 

-  .28 

5.49 

1.93 

1 .44 

-1.86 

6.96 

3.32 

6.97 

3.19 

59.41 

13.13 

GOLDEN 

-   .  25 

1 . 76 

2 .  89 

.41 

2.35 

-2.14 

2.63 

-1.58 

8.94 

5.43 

4.31 

.84 

2.93 

.39 

2.  86 

,  .72 

GRAFTON 

.97 

-1.44 

6.30 

4.36 

22 

.  97 

3.09 

.80 

2.46 

-1.  59 

7.  84 

3.  90 

4.31 

1.37 

2.60 

-  .92 

3.67 

.01 

2.07 

-1 . 13 

2.27 

-  .40 

.91 

-1.32 

40.71 

3.01 

GRAND  TOWER  2  N 

4.89 

1.39 

6.60 

4.01 

2 

85 

-1.06 

3.89 

.30 

1.41 

-2.71 

8.41 

4  .34 

3.29 

-  .12 

4.  15 

.21 

6.57 

2.96 

5.73 

2.36 

5.91 

2.61 

2.68 

-  .41 

56.38 

13.28 

GREENFIELD  R 

GREENUP 

1 .83 

-  .83 

3.76 

.33 

2. 18 

-1.92 

- 

4.67 

.  86 

" 

" 

- 

GREENVILLE 

03 

-  .48 

3.11 

.75 

L0.42 

4. 18 

1 . 11 

1.  59 

-2.04 

2.90 

.36 

2.34 

-  .03 

GRIDLEY 

1  .  55 

-  .43 

3.03 

1.  26 

4 

31 

1.51 

5.49 

z 

3.  55 

-  .33 

9.58 

5.  88 

0.54 

7.54 

3.30 

-  .  12 

1.  89 

-1 .31 

3.  20 

.  .54 

3.  27 

.94 

1.  38 

-  .48 

51.09 

16.70 

GR 1GGSV I LLE 

3 

63 

.86 

1.67 

-1 

-1 .34 

4.61 

.28 

2.74 

-  .27 

3.35 

-1.^1 

2.47 

-  .49 

2.  10 

-  .33 

1.65 

-  .05 

HARDIN 

2,  51 

.27 

8.  13 

6.26 

3 

91 

.79 

3.39 

-1 .72 

8.36 

4.39 

6.90 

3  .86 

4.90 

1.36 

4.74 

.71 

2.21 

-1.01 

4.09 

1.44 

HARR I SBURG 

5.53 

1 .42 

4.86 

2.15 

3 

.67 

-  .49 

3.21 

.  B4 

2.68 

-1.14 

7.90 

4.01 

1 .38 

-2.23 

2.70 

-1.18 

3.93 

.53 

2.98 

-  .41 

5.94 

2.  SO 

6.34 

3.04 

51.12 

7.66 

HARRI SBURG  DISPOSAL  PL 

4.90 

.  79 

4.81 

2.  10 

2 

92 

-1.24 

2.78 

-1 

.27 

2.41 

-1.41 

7.78 

3.  89 

2.36 

-1.25 

2.59 

-1 .29 

3.52 

.  12 

1.85 

-1.  54 

4  .65E 

1 .51 

4.81 

1.51 

45.  38E 

1.92 

HAVANA 

1 .33 

-   .  S9 

3.59 

1.97 

4 

09 

1.38 

3.97 

.68 

2.66 

-1.  16 

7.43 

3.53 

2.12 

-1  .61 

2.68 

-  .54 

2.08 

-1.93 

2.87 

.32 

1  .81 

-  .40 

.62 

-1.02 

35.  30 

.63 

HAVANA  NO  2 

1 .22 

-  .75 

3.18 

1.56 

4 

50 

1 .79 

3.  94 

.65 

2.40 

-1.42 

7.22 

3.32 

2.04 

-1 .69 

3.11 

-  .11 

1  .  82 

-2. 19 

3  .20 

.65 

1  .92 

-  .29 

.97 

-  .67 

35.52 

.85 

H 1 LLSBORO 

1.54 

"  :S! 

6.31 

4.33 

3 

62 

.31 

4.11 

.36 

2.10 

-2.14 

0.52 

6.43 

3.44 

.43 

3.  83 

.07 

2.79 

-  .83 

2.18 

-1 .04 

2.  89 

.33 

1.35 

-  .89 

44.68 

6.47 

HOOPESTON 

2.45 

4.07 

2.00 

.67 

3.59 

.04 

3.64 

-  .29 

5.26 

1.36 

5-06 

1 .46 

2.63 

-  .90 

3.30 

—  .26 

4.25 

1.  29 

2.70 

-  .06 

2.63 

.33 

43.25 

5.44 

See 
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ce  note 

follow 

Log  Stab 

on  Inde 

-  235  - 


Table  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ILLINOIS 
1951 


Station 


HUDSON  LK  R 
HUTS0NV1LLE  R  // 

HUTSONV 1LLE  PWR  PL 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JACKSONVILLE  S  PL  R 
JANESVILLE  R 
JERSE YV ILLE 
JOLIET  BRANDON  RO 
JOLIET  MB  AP 

KANKAKEE 
KANKAKEEi 4  W 
KANKAKEE  SEW  PL  R 
KE I TMSBURG 
KEMANEE 

KEWANEE  BAKER  PARK 
LACON 

LA  HAKPE   1  SW 
LANARK  R 
LA  SALLE 

LA  SALLE   1  S 
LAWRENCEV ILLE 
LE  ROY 
LINCOLN 
LINCOLN  NO  2 

LOCKPORT  L  b  D  R 
LOCKPORT  PWR  HSE  R 
LOUISVILLE  R 
MACKINAW 
MACOMB 

MAKANDA  1  NW 
MARENGO 

MARIETTA  H 
MARION 

MAROA  R 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MASCOUTAH 

MASON  CITY  R 
MAT  TOON 

MC  HENRY  R 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEDORA 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 
MONT ICELLO 
MORRIS 
MORRIS  3  NE 

MORRISON 

MORR1SONV  ILLE  R 
MORR I SONV ILLE  1  E 
MT  CARMEL 

MI  CARMEL  WTR  WKS  R 

MOUNT  CARROLL 

MOUNT  OLIVE 

MOUNT  PULASKI 

MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON  4  N 

MURPHYSBORO  WTR  W  R/. 
NASHVILLE  3  NW 
NEWARK  7  E 
NEW  BOSTON  DAM  17 
NEW  BOSTON 

NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STA 
OREGON  R 
OREGON  WATER  WKS" 


PEORIA  LOCK  6  DAM 
PEORIA  WB  AP 
PEOTONE 

PETERSBURG 
PIPER  CITY 
P I TTSF I  ELD  WTR  w 
PLEASANT  H ILL  2  E 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  OU  ROCHER 
PRINCETON  1  S  R// 
PR 1NCEV ILLE  2  NW 
PROPHETSTOWN  R 
QU1NCY 

QU1NCY  CAA  AP 
OUINCY  OAM  21 
QUINCY  MEMORIAL  BR 
RANTOUL  CHANUTE  AF  B 
RED  BUD 

R1CHVIEW  R 

ROBERTS  3  N 

ROCHELLE 

ROCKFORD 

ROCKFORD  4  NE 

ROCKFORD  CAA  AP 
ROCK   ISLAND  PAM  15 
ROCKPORT 
R'JSHVILLE 
STE  MARIE 


January       February  March 


3.  57 

3.95 
4.02 


1.66 
1  .02 
1.  16 
1  .  74 

1.14 
4.90 
2.08 
1.95 
1.91 

1.69 


1.40 
.07 
-  .11 


1.37 
1.15 
.97 
5.41 


3.30 
2.06 
.93 


5.69 
3.50 
3.55 


3.01 
1.11 


4.47 
3.77 

2.38 

5.27 
4.06 
3.16 

2.37 


April 


1.00 
3.13 


3.59 
2.07 


-1.65 
-1.13 
1 .47 


May 


3.23 
4.42 
4.64 


•1  . 16 
1  .04 


-1.18 
-1.19 
-  .49 


June 


July 


1 .  85  -1 . 54 


August      September      October      November    December  Annual 


5.69 
5.  59 
9.45 
7.40 


6.00 
8.10 
4.  34 


4.37 


-1  .  48 
-1.86 
-1  .22 
-I  .39 


-1.12 
1.31 


2.75 
2.95 
3.  12 


3.25 
2.82 


.94E 
5.05 
2.62 


1.15 
1.97 


1.53 
2.56 


5.71 
4.76 
3.00 


5.31 
1.99 
3.21 
4.40 


2.86 
2.29 
4.50 


2.48 
2.69 
3.25 


2.27 
1.77 
3.05 


-1.73 

1.03 


5.03 
5.06 
6.01 


1.19 

3.90 
1.99 
2.43 
4.04 
2.52 

3.  55 


1.89 
2.24 


1.40 
2.09 
2.10 


2.24 
1  .08 


6.09 
6.01 
5.81 


2.80 
3.70 
3.65 
3.97 


-1  .58 
-1 .  34 
-1.19 


4.78 
9.02 
4.01 

3.93 
3.69 
4.40 
4-.  IB 

4.94 


3.27 
5.87 
2.82 

3.97 

3.69 
3.30 
2.41 

1.80 

4.  89 

6.20 
5.97 
4.02 
4.01 
4.26 


.70 


3.  34 
2.62 
2.93 


.5.71 
5.08 
3  .08 


3.31 
3.50 
3.71 

3.07 
2.76 
1.94 
2.14 


-1 .06 
-1.22 
-2.24 
2.07 


3.62 
2.43 


3.86 
2.20 
2.68 
2.45 
4.26 


2  .85 
3.48 
3.78 


2.11 
1.67 


3.90 
2.45 
1  .40 


.46  5.81 

.60  3.72 

.18  2.50 

-1.03  3.12 

-  .76  4.56 

1.87  2.33 


.35 
.42 


-1.51 
1.66 


2.95 
4.01 
2.44 


-   .  94    2  . 1  7 


2.25 
1.37 


38.23 

41.11 
•  1.19 
35.921 


3.83 
3.89 


5.20 
8.  78 


3.08 
4.64 
1.50 
2.17 

1.28 
1.41 
2.00 
1.65 
.73 

2.22 


42.  59 
50.16 
39.46 
43.89 


48.58 
38.45 


38.28 
44.31 
42.00 
45.91 


1 .67 
.69 
1.44 

.64 

.60 
.30 


54.40 
43.04 
43.52 

45.48 

39.25 

38.09 


14.03 
2.79 


7.63 
6.76 
4.93 


9.29 
2.90 
2.93 

11.93 


.90 
1  .34 
1.46 


1.00 
1.01 
2.63 
1  .29 
2.94 


6.48 
7.41 


1.42 
2.62 
3.51 


3.89 
2.  78 


.38  1.64 
.23  2.42 
.  11  1.96 


2.73    -  .64 


2.43 


36.67 
34.08 
37.30 


45.47 

34.75 


6.82 
8.94 


Sm  reference  notoe  following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

ffl 

B 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

£ 

a 

Station 

! 

1 

1 

ft 

1 

1 

1 

| 

a 

a 

3 

a 

0. 

1 

a 

a 

a 

a, 

ft 

ft 

ft 

1 

ft 

1 

8 

a 

s 

ft 

o 
a» 

ft 

O 
01 

a 

ft 

i 

5 

a 

o 

0 

a 

3 

0. 

a 

B 
a 

ft 

'5 

ft 

D 

I 

De 

<£ 

D 

S 

Q 

Q 

£ 

Q 

Q 

& 

Q 

1 

Q 

Q 

£ 

De 

<£ 

De 

£ 

Q 

I 

SALEM 

_ 

_ 

5 

04 

2 

82 

_ 

_ 

2 

40 

-1.62 

1.89 

-2.20 

5 

02 

34 

l 

30 

-1.94 

1  .  84 

-1 .  82 

4 

06 

.73 

4.35 

.90 

3 

.75 

3.66 

1.00 

_ 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

5.93 

.60 

89 

2 

07 

4.52 

.  li 

3 

48 

-  .73 

1.43 

-2.  51 

13 

48 

9 

77 

3 

56 

.24 

3.13 

-  .45 

3 

4  9 

.31 

.99 

-2.12 

7 

12 

3.68 

7.86 

4.35 

59.92 

16 

32 

SIDELL 

* 

2.77 

-   .  64 

3 

71 

.  21 

3.  88 

.01 

4 

72 

fj.i 

3.47 

4.15 

.  78 

-1.35 

3.09 

• 16 

63 

.02 

SK0K1E  N  S  TR  WKS 

R 

1  .  44 

2.64 

3 

07 

5.72 

4 

3  3 

e  q 

3.43 

SPARTA  ' 

3.60 

.63 

14 

07 

3 . 10 

-  .35 

2 

39 

-1 .  72 

2 . 40 

-1  .  71 

5 

4  8 

79 

4.03 

5.69 

1 .  64 

, 

2.62 

4.96 

2.10 

1 .  97 

-   .  68 

52 . 93 

13 

21 

spr  i'nof  i  eld  we  ap 

1.77 

_ 

.33 

4 

43 

2 

10 

3.86 

.69 

5 

09 

1 .  58 

2.49 

-1 .89 

8 

80 

4 

74 

1 

66 

-1.20 

1.96 

-1.21 

2 

-  .88 

2.89 

.  36 

2 

25 

-  .27 

1.55 

-  .63 

39.51 

3 

06 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

2.06 

- 

.04 

44 

2 

1  1 

3.  59 

.42 

4 

55 

1.04 

2.64 

-1.74 

8 

33 

4 

27 

1 

34 

-1.52 

1.65 

-1.52 

2 

;  i 

-1.53 

2.89 

.  36 

2 

-  .14 

1 .32 

-  .86 

37.30 

85 

STICKNEY  W  S    TR  W 

3 

89 

4 .  34 

3 

21 

\ 

3 . 68 

STOCKTON 

1 . 06 

_ 

1 

i? 

4.13 

2.09 

4 

04 

1.36 

3.77 

-  .07 

3 

43 

80 

2.29 

3.96 

.00 

16 

-2.01 

6.41 

3  83 

38 

1.94 

.48 

42.01 

8 

51 

5TREATOR 

4  09 

1  .  30 

4 

64 

1.41 

3.92 

.  26 

6 

39 

- 

ft-7 

2.32 

5.62 

2.27 

, 

2.  84 

2.74 

_ 

74 

* 

2.33 

.61 

SULLIVAN  WATER  WKS 

R// 

1 .  54 

2.65 

2 

95 

2.99 

6 

92 

5.12 

3 

23 

. 

_ 

_ 

SYCAMORE 

2. 13 

.63 

2 

62 

1 

1  5 

3.17 

.  58 

3 

08 

.30 

5.  55 

1.57 

3 

99 

01 

7 

4.91 

3.23 

-  .74 

2 

3  2 

-1.23 

3.21 

.  19 

3 

17 

1.06 

2.81 

1.23 

43.77 

9 

64 

TABLE  GROVE 

1 .  59 

'2* 

4 . 75 

2.16 

3 

93 

.  .  81 

6 

94 

-2.05 

2 . 64 

-   .  63 

-1 . 62 

2.50 

!  J 

-    '  ?q 

1.15 

-  .41 

TAYLORV I LLE 

.  81 

1*5 

3.  90 

.73 

3 

44 

.01 

3.07 

-   .  89 

8 

06 

ns 

-1.69 

2.34 

-1.23 

OA 

-  .55 

2.39 

■  J: 

y 

1.80E 

-   .  21 

37.56E 

1 

38 

TISKILWA 

.  B9 

_ 

.  B2 

f*  ^ 

2.99 

.  24 

4 

14 

1.01 

5.52 

1  .40 

3 

50 

_ 

i  ft 

83 

-  .44 

5.08 

1.40 

3 

-  .74 

3.30 

03F 

'  76 

2. 18 

.62 

41.13E 

6 

68 

TOULON 

1 .58 

.07 

3 

26 

1 

72 

3.83 

1 . 18 

5 

18 

2.  12 

4.96 

.85 

4 

27 

57 

13 

81 

10  .50 

5.30 

1 .  86 

3 

41 

-  .47 

3.57 

1.00 

2 

30 

.12 

1.39 

-  .10 

52.66 

19 

28 

TUSCOLA 

1  .68 

- 

.68 

4 

7  5 

2 

83 

3.38E 

-  .06 

4 

28 

.60 

3.17 

-  .92 

5 

90 

1 

85 

3.71 

-  .07 

2 

72 

-  .96 

2.91 

-  .18 

3 

27 

.  74 

3.30 

1.00 

URBANA 

2.07 

.  10 

<!n 

2 

05 

3.69 

.  40 

3 

07 

-   .  53 

2.49 

-1 . 34 

98 

1 

.  55 

4.71 

1.18 

-1 . 22 

2  . 76 

.06 

41 

.06 

2.51 

.  36 

38.39 

2 

34 

URBANA  EXP  FARM 

R 

1 .76 

3.02 

2 

98 

2.33 

5 

28 

Q7 

4.  58 

URBANA  ENG  CAMPUS 

_ 

3 

23 

-   .  37 

2.64 

-1  .  19 

5 

11 

24 

'^8 

.  87 

5. 10 

1.57 

18 

UTICA  STARVED  ROCK 

DAN1 

.  92 

.75 

2 

44 

86 

3.49 

1.00 

^ 

66 

1 .  78 

4.35 

.  75 

3 

75 

25 

5 

43 

2.46 

4.05 

.  24 

2 

89 

-1.05 

2.  89 

.39 

2 

40 

.39 

2.34 

.80 

39.61 

7 

12 

VANDAL  I A 

R 

2.41 

" 

07 

2.73 

2 

88 

1.82 

11 

54 

8 

32 

1  .  59 

3 

03 

VANDAL  I A  CAA  AP 

2 

73 

1 .72 

11 

15 

5 

07 

1 . 51 

3 

00 

3.12 

3 

00 

2.67 

VIRDEN 

1 .  26 

.96 

3.  11 

-  .88 

6 

11 

2 

16 

2 

29 

-  .  76 

3.  83 

.  38 

I 

98 

-  .79 

2.  54 

-  .49 

2 

46 

-  .04 

1.16 

-  .77 

WALNUT 

1.02 

_ 

.6B 

2 

28 

.72 

2.94 

.46 

4 

55 

1 .  81 

7.37 

3.33 

6 

27 

2 

44 

5 

52 

2.  15 

4.76 

.95 

3 

59 

-  .81 

3.  88 

1 . 14 

!1 

81 

-  .25 

2.40 

.93 

46.41 

12 

19 

WARSAW 

5.67 

3.42 

I 

04 

-1 . 10 

2.69 

-1.49 

3 

19' 

-1 

51 

2 

83 

-  .48 

3.73 

.37 

2 

79 

-1.45 

3.21 

.52 

1 

36 

-  .84 

1  .04 

-  .50 

WASHINGTON 

R 

1 .86 

3 

26 

3.64 

63 

2.99 

5 

69 

3 

2.65 

2 

47 

WATERLOO 

2.41 

.23 

5 

16 

3 

10 

2 . 76 

-   .  35 

2 

99 

-1 .00 

2 . 76 

-1 .43 

8 

07 

40 

82 

1 . 55 

4.31 

.68 

4 

17 

.69 

5.  14 

1.85 

3 

57 

.89 

2.68 

.  29 

48 . 84 

10 

44 

WATERMAN  R 

44 

5.77 

3 

90 

7 

64 

WATSEKA 

1.45 

_ 

.49 

3 

23 

1 

63 

3.18 

.21 

4 

75 

1.42 

4.39 

.  10 

4 

71 

1 

09 

9 

99 

6.71 

2.35 

-1.19 

1 

79 

-1 .  85 

3.  90 

1.11 

2 

59 

.21 

2. 14 

.05 

44.47 

9 

00 

WAUKEGAN 

1 .  51 

.15 

2 

01 

59 

4.12 

1.67 

02 

1  .21 

3.85 

.34 

20 

2 

05 

25 

1.27 

4.57 

1 .48 

3 

03 

-  .72 

2.71 

-  .01 

30 

2. 19 

2.40 

.69 

41.97 

10 

61 

WAYNE  CITY 

4.  55 

L.35 

5 

29 

2 

89 

3.42 

-  ,43 

2 

64 

-1 . 14 

4 

57 

51 

34 

1.34 

2.57 

-1.06 

5 

46 

1.91 

5.07 

1.83 

5 

37 

2.45 

WEM1NA 

R 

1  .56 

3.78 

4 

14 

3.92 

37 

5 

99 

6.49 

5 

48 

WEST  FRANKFORT  8  E 

R  . 

4.22 

4 

13 

2.85 

2.16 

8 

19 

2 

06 

3.47 

4 

17 

WHEATON  COLLEGE 

1.50 

.25 

2 

23 

58 

3.55 

.95 

3 

57 

.73 

4.69 

.92 

2 

59 

-1 

38 

53 

1.48 

3.25 

-  .05 

3 

70 

-  .26 

2.94 

.  14 

3 

15E 

.93 

3.62 

1.89 

39.32E 

5 

66 

WHITE  HALL   1  E 

1 .  76 

.32 

36 

2 

57 

4.01E 

.96 

2 

86 

-  .76 

2.64 

-1 .44 

4 

67 

73 

2 

92 

-  .29 

3.95 

.46 

2 

83 

-1.35 

2.87 

-  .40 

1 

13 

-1.48 

1 .  14 

-  .79 

35. 14E 

-  2 

11 

WILCOX 

2.64 

.62 

3 

99 

1 

81 

3.  39 

-  .47 

1.31 

-2.69 

4 

70 

88 

3 

88 

.63 

1 .  54 

-2.11 

4.50 

1.40 

5 

03 

2.05 

3.47 

.61 

WINDSOR 

2.63 

.  21 

74 

2 

61 

2.62 

-1.07 

3 

42 

-  .34 

1 .  81 

-2.66 

8 

39 

4 

.15 

3 

57 

.17 

4.92 

1.34 

3 

77 

-  .06 

3.06 

.07 

2 

64 

.01 

2.91 

.40 

44.48 

4 

83 

YATES  CITY 

R 

1 .  53 

2 

96 

4.07 

3 

70 

4.00 

3 

B5 

9 

14 

2.50 

2 

75 

SECTION  AVERAGE 

2.34 

.01 

4 

03 

2 

11 

3.53 

.33 

3 

45 

-  .10 

3.26 

-  .87 

6 

1  1 

2 

15 

4 

6  3 

1.40 

3.71 

.35 

3 

49 

-  .15 

3.13 

.46 

3 

43 

.  81 

2.51 

.  36 

43.68 

6 

86 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 

Table  4 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

cx 

Nov. 

Dec. 

Annual 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 

3.47 

6.61B 

5.37B 

5.71B 

4.97 

4.18B 

DEP 

WIND 

1710 

1120 

733 

537B 

329 

562 

Rockford  4  NE 

EVAP 

4.43 

3.59 

4.00B 

3  .16 

3.11 

DEP 

WIND 

2122 

1338 

1206 

1024 

1629 

Springfield  WB  Airport 

EVAP 

4.42 

8.41 

6.38B 

7.53 

7.34 

5.81 

4.47 

DEP 

-  .77 

2.51 

-  .60 

-  .86 

.12 

.14 

.75 

WIND 

3449 

3151 

2252 

2244 

2108 

2794 

3297 

Urbana  Engineering  Campus 

EVAP 

4.67 

4.32 

5.49 

4.97B 

3.58 

DEP 

WIND 

538 

109 

524 

529 

615 

-  238  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

1 

pi 

0* 

a 

Date 

Lowes 

Date 

La, 

it  spring  minim  u 

m  of 

First  fall  1 

ninimum 

ol 

No.  of  days 
bstHH  dates 

24  or 
below 

28°  or 
below 

32'  or 
below 

32"  or 
below 

28°  or 
below 

24'  or 
below 

24'  or 
below 

28'  or 

32"  or 

Aledo 

Alton  Dam  26 

96 
101 

g 
8 
8 

-30 

-18 
-  8 

2- 

2 

3 

24 

(22  ) 
(24°) 

4 

3 

-17 
-31 

(26°) 
(27°) 

4 
4 

-23 
-17 

(30°) 
(31°) 

10 
11 

-  8 

-  1 

(32°  ) 
(29°) 

11- 
11- 

1 

2 

(24°) 
(20°) 

11- 
11- 

1 

2 

(24°) 
(20° ) 

221 
223 

198 
216 

168 
198 

Anns  1  NW 

-31 

-11 

2- 

2 

3 

-21 

(20=) 

4 

-17 

(27°) 

4 

-17 

(27°) 

11 

-  1 

(32°) 

11- 

2 

(24°) 

11- 

2 

(24° ) 

226 

199 

198 

Ant  ioch 

an 

7 

-26 

-23 

1- 

30 

3 

-26 

(22°) 

4 

-2(1 

(28°) 

1 

-23 

(32°) 

1.1 

-  8 

(31°) 

11- 

1 

(26°) 

11- 

2 

(14°) 

221 

195 

168 

Aurora  College 

93 

7 

-27 

-25 

2- 

2 

4 

-23 

(23*) 

4 

-23 

(23°) 

1 

23 

(23°) 

-28 

(30°) 

10- 

29 

(25° ) 

11- 

1 

(23°) 

192 

189 

158 

Belleville  Scott  AF  Base 

99 

g 

-31 

-11 

(15") 

3. 

(27° ) 

4 

-23 

(32°) 

11 

-  2 

(21°) 

11- 

2 

(21°) 

11- 

2 

(21°) 

226 

223 

193 

Blooming ton  Normal 

96 

8 

-30 

-16 

2- 

2 

3 

-26 

(23°) 

-17 

(28°) 

4 

-23 

(31°) 

10 

-31 

(30°) 

11- 

1 

(25°) 

11- 

2 

(20°  ) 

221 

198 

191 

Carbondale  Sewage  Plant 

100 

8 

8 

-31 
-30+ 

-  5 
-22 

2- 
2. 

2 
2 

2 
3 

-10 
-26 

(23°) 
(24°) 

3 
4 

-21 
-17 

(27°) 
(26°) 

3 
1 

-24 

-23 

(32°) 
(30°) 

11 

16 

2 

-20 

(24°) 
(31°) 

11- 
11- 

2 

(24°) 
(26°) 

11- 
11- 

2 
3 

(24° ) 
(14°) 

265 
222 

226 
199 

223 
180 

Carlinville  4  E 

99 

a 

-30 

2- 

2 

3 

-26 

(17°) 

4 

-17 

(28°) 

4 

-23 

(31°) 

6 

-29 

(32°) 

11- 

2 

(28°) 

11- 

(18° ) 

222 

199 

159 

Carlyle 

98 

4 

-17 

(32°) 

11 

-  1 

(31°) 

11- 

2 

(22°) 

11- 

2 

(22°) 

- 

- 

198 

Charleston 

99 

8 

-30 

-16 

2- 

2 

3 

-26 

(19°) 

3 

-.26 

(19°) 

4 

-23 

(30°) 

10 

-20 

(32°) 

11- 

2 

(  -  ) 

11- 

2 

(  -  ) 

221 

221 

180 

Chenoa 

95 

8 

-30 

~ 

_ 

3 

-26 

(21°) 

4 

-17 

(28°) 

4 

-23 

(30°) 

1  0 

-20 

(30° ) 

11- 

1 

(24°) 

11- 

1 

(24  ° ) 

220 

198 

1 80 

Chicago  Heights 

8 

-31 

- 19 

1- 

30+ 

3 

-25 

(20°) 

4 

-23 

(28°) 

4 

-27 

(31°) 

9 

-28 

(32°) 

10 

3  0 

(26°) 

11- 

2 

(12°) 

222 

189 

154 

Chicago  University 

92 

8- 

-31 

-12 

2- 

2 

3 

-25 

(23°) 

3 

-26 

(28°) 

4 

-16 

(31°) 

11 

-  1 

(28° ) 

1 1  - 

1 

( 28° ) 

1 1 

(18°) 

222 

220 

199 

Chicago  WB  Airport 

92 

6 

-15 

1- 

30+ 

3 

25 

(20°) 

3 

-26 

(25°) 

4 

-17 

(31°) 

16 

-29 

(31°) 

11- 

2 

(14°) 

11- 

2 

(14°) 

222 

221 

195 

Chicago  WB  City 
Cobden  2  S 

92 

6 

-  1+ 

-12 

1- 

30 

3 

-25 

(23°) 

3 

-25 

(23°) 

4 

-16 

(31°) 

11 

-  1 

(31° ) 

11- 

2 

(19°) 

11- 

(19°) 

222 

222 

199 

95 

8 

-31 

-16 

1- 

30+ 

3 

-26 

(24°) 

3 

-26 

(24°) 

4 

-23 

(31° ) 

10 

-29 

(30° ) 

11- 

2 

(17°) 

f9d*  \ 

221 

~ 

8 

_ 

- 

_ 

1  6 

-20 

(32° ) 

]  1  - 

2 

(24°) 

- 

Dan  v  i 1 1 e 

96 

-31 

-15 

2- 

2 

3 

-26 

(21°) 

4 

-17 

(27°) 

4 

-23 

(29°) 

<) 

-29 

(31°) 

1  1  _ 

2 

(18°) 

fl8°  ) 

221 

199 

159 

Decatur 
Dixon 
Du  Quoin 

98 

8 

-30 

-13 

2- 

2 

3 

-  26 

(23° ) 

4 

-17 

(28°) 

4 

23 

(30°) 

10 

-31 

(31°) 

11- 

1 

(28°  ) 

11- 

2 

(17°) 

221 

198 

191 

91 

7 

-27+ 

-21 

2- 

2 

4 

-17 

(24°) 

4 

-23 

(28°) 

.< 

-2  3 

(28°) 

9 

-28 

(32°) 

10- 

31 

(26°) 

11- 

(22° ) 

198 

191 

158 

99 

8 

-30+ 

-11 

2. 

2 

3 

(16°) 

3 

-31 

(28°) 

4 

-17 

(29°) 

1 1 

-  2 

(24° ) 

11- 

2 

( 24° ) 

(24  ° ) 

226 

216 

East  Saint  Louis 

102 

8 

-31 

- 

3 

-21 

(18°) 

3 

-26 

(28°  ) 

4 

-17 

(30°) 

J  1 

.  2 

(24°) 

11- 

2 

(24°) 

11- 

2 

(24° ) 

226 

221 

199 

Ef  f i  ogham 

100 

K 

-31 

-17 

2- 

2 

4 

-23 

(28°) 

4 

-23 

( 28  ° ) 

1  1 

-  1 

(30° ) 

11- 

2 

(24° ) 

11- 

2 

(^4  ) 

- 

193 

192 

El lzabethtown 

99 

3 

-30+ 

-14 

2- 

2 

3 

-  2 1 1 

(24°) 

■» 

-17 

(27°  ) 

4 

-17 

(27°) 

1 1 

-  2 

(25°) 

1 1  - 

2 

(25°) 

11- 

3 

(10°) 

228 

199 

199 

Fairfield 
Flora 

98 

8- 

-31 

-22 

2- 

5 

3 

-26 

(23°) 

4 

-17 

(27°) 

4 

-23 

(30°) 

1  0 

20 

(31° ) 

1 1 

2 

(24°) 

11- 

2 

(24° ) 

221 

199 

180 

97 

8 

-31 

-  8 

2- 

2 

3 

26 

(24°) 

3 

-26 

(24°) 

4 

-23 

(30°) 

in 

31 

(31°) 

11- 

2 

(25°) 

11- 

3 

(14°) 

222 

221 

191 

Freepo:"t 

92 

7. 

.27 

-29 

1- 

30 

4 

-  5 

(24°) 

4 

-19 

(25°) 

4 

2  6 

(30°) 

9 

29 

(30) 

1 1  - 

1 

(22°) 

11- 

1 

(22°) 

210 

196 

156 

Fulton  Dan  13 

93 

8- 

-30 

-20 

2- 

9 

3 

-26 

(23°) 

3 

-26 

(23°) 

1 

-21 

(31°) 

1" 

29 

(31° ) 

11- 

1 

(26°) 

11- 

2 

(15°) 

221 

220 

191 

Galesburg 

96 

-15 

3 

2S 

(24°) 

4 

-17 

(27°  ) 

4 

23 

(31°) 

1  (J 

-31 

(30°) 

11- 

1 

(25°) 

11- 

2 

(14°) 

222 

198 

191 

Galva 

96 

e 

-30 

-18 

2- 

2+ 

4 

-17 

(21°) 

4 

-2  3 

(28°) 

4 

-23 

(28°) 

9 

-28 

(32°) 

10- 

31 

(28°) 

11  - 

1 

(24°) 

198 

191 

158 

Golconda  Dam  51 

99 

B 

7 

-10 

2- 

2 

3 

-21 

(24°) 

3 

2  6 

(28°) 

4 

-17 

(30°) 

1. 

-  2 

(18°) 

11- 

2 

(18°) 

11- 

2 

(18°) 

226 

221 

199 

Green v 1 1 1 e 

~ 

- 

-15 

2- 

2 

3 

-24 

(24°) 

3 

-26 

(25°) 

4 

-17 

(30°) 

1  1 

-  1 

(30°) 

11- 

2 

(19°) 

11- 

2 

(19°) 

223 

221 

198 

Griggsvil le 

99 

8- 

30 

-13 

2- 

2 

3 

26 

(23°) 

4 

-17 

(28°) 

4 

■23 

(32°) 

10 

20 

(32°) 

1 1 

1 

(26°) 

11- 

2 

(18°) 

221 

198 

180 

Harr lsburg 

103 

-23 

(24° ) 

4 

l17 

(26°) 

4 

3  3 

(30°) 

10 

20 

(30°) 

1 1  - 

2 

(24°) 

11- 

2 

(24°) 

221 

199 

180 

Havaf 

97 

8- 

30 

-17 

2- 

2 

3 

3.; 

(21°) 

4 

-17 

(27°) 

4 

-23 

(30°) 

lO- 

-29 

(31°) 

11- 

1 

(27°) 

11- 

2 

(19° ) 

221 

198 

189 

Hills  boro 

99 

8- 

30 

-15 

2- 

2 

3 

26 

(22°) 

4 

-17 

(27°) 

4 

-23 

(30°) 

ll 

-  1 

(28°) 

11- 

1 

(28°) 

U- 

2 

(24° ) 

221 

198 

192 

Hoopes  ton 

95 

6- 

1 

-15 

2- 

2 

3 

26 

(23°) 

4 

-17 

(28°) 

4 

-23 

(30°) 

10 

-31 

(31°) 

11- 

1 

(28°) 

11- 

2 

(20° ) 

221 

198 

191 

Jackson v  i lie 

97 

7- 

16+ 

-17 

2- 

2 

3- 

-24 

(21°) 

4 

-23 

(28°) 

4 

23 

(28°) 

11 

.  1 

(29° ) 

11- 

2 

(21° ) 

11- 

2 

(21° ) 

223 

193 

192 

Jerseyville 

98 

-12 

2- 

2 

3 

-24 

(23°) 

4 

-17 

(28°) 

4 

-17 

(28°) 

10- 

-31 

(32°) 

11- 

1 

(28°) 

11- 

2 

(23°) 

223 

198 

197 

Joliet  WB  Airport 

94 

8- 

31 

-20 

2- 

2+ 

3 

>\\ 

(22°) 

4 

-  5 

(27°) 

4 

-23 

(31°) 

1  D 

2o 

(30° ) 

1 0- 

39 

(27°) 

11- 

2 

(13°) 

221 

207 

188 

Kankakee 

92 

8- 

31 

-16 

2- 

2 

3 

26 

(24°) 

3 

-26 

(24°) 

4 

23 

(30°) 

10- 

2  9 

(30° ) 

11- 

2 

(17°) 

11- 

2 

(17° ) 

221 

221 

189 

Kankakee  4  W 

90 

6- 

1+ 

-17 

2- 

2 

3- 

-26 

(22°) 

3 

-26 

(22°) 

4 

-23 

(31°) 

10- 

-29 

(29°) 

11- 

1 

(27° ) 

11- 

2 

(20°) 

221 

220 

189 

Kevanee 

95 

8- 

30 

-19 

2- 

2 

10- 

■31 

(28° ) 

10- 

31 

(28°) 

11- 

1 

(23° ) 

- 

- 

Lacon 

94 

8- 

31 

10 

■31 

(29°) 

- 

- 

La  Harpi  1  SW 

96 

8- 

30 

-17 

2- 

2 

3 

-24 

(18°  ) 

4 

-23 

(28°) 

4 

-23 

(28°) 

10- 

-  8 

(30° ) 

11- 

1 

(25° ) 

11- 

2 

(16° ) 

223 

1 32 

168 

La  Salle 

96 

8- 

30 

-15 

1- 

30 

3- 

-26 

23°) 

4 

-  5 

(28°) 

4 

19 

(29°) 

10- 

31 

(30°) 

11- 

1 

(24° ) 

11- 

1 

(24°) 

220 

210 

195 

Llocol n 

98 

8- 

30 

-13 

2- 

2 

3- 

>> 

(20°) 

4- 

-17 

(27°) 

4- 

2  3 

(30°) 

10' 

■20 

(31°  ) 

11- 

1 

(24° ) 

11- 

1 

(24°  ) 

220 

198 

180 

Makanda 

- 

- 

10- 

20 

(32°) 

11- 

2 

(24°) 

11- 

2 

(24°) 

- 

-  - 

- 

Marengo 

91 

7- 

27 

-25 

1- 

30 

3- 

26 

(23°) 

4 

-23 

(28° ) 

4- 

-27 

(32°) 

9- 

28 

(32°) 

10- 

11 

(24°) 

10- 

LI 

(24°) 

199 

171 

154 

Mattoon 

96 

8- 

30+ 

-  9 

2- 

1+ 

3- 

26 

(13°) 

3- 

-26 

(13°) 

4- 

33 

(30°) 

11 

1 

(29°) 

11- 

2 

(14°)  ' 

11- 

2 

(14°  ) 

221 

221 

192 

McLeansboro 

101 

8- 

31 

-13 

2- 

2 

3 

21 

(20°) 

4- 

-17 

(28°) 

4- 

23 

(32°) 

11- 

2 

(25°) 

11- 

2 

(25° ) 

11- 

3 

(13°) 

227 

199 

193 

Mlnonk 

95 

8- 

30 

-18 

2- 

2 

3 

26 

(23°) 

4- 

■17 

(27°) 

4 

23 

(29°) 

10- 

20 

(31° ) 

11- 

1 

(24°) 

11- 

1 

(24°) 

220 

198 

180 

Uoline  WB  Airport 

97 

8- 

30 

-19 

2- 

9 

3- 

26 

(24°) 

4- 

-17 

(27°) 

4- 

2  3 

(30°) 

10- 

31 

(29°) 

11- 

1 

(23°) 

11- 

1 

(23°) 

220 

198 

191 

Monmouth 

96 

8- 

30 

-16 

2- 

2 

3 

26 

(24°  ) 

4- 

1  7 

(28° ) 

4- 

23 

(31°) 

10- 

8 

(32° ) 

11- 

1 

(21°) 

11- 

1 

(21°) 

220 

198 

1 68 

Morris  3  NE 

92 

8- 

31 

-17 

2- 

2 

3- 

2  6 

(21°) 

4 

20 

(28°) 

4- 

23 

(29°) 

9- 

29 

(32°) 

11- 

2 

(19°) 

221 

159 

Morrison 

97 

8- 

30 

-22 

2- 

2 

3- 

26 

(24°) 

4 

1  1 

(26°) 

4- 

-23 

(30°) 

10- 

8 

(32°) 

10- 

31 

(28°) 

11- 

1 

(23°) 

220 

197 

168 

Morr lsonv  il 1 e  1  E 

96 

8- 

30 

-17 

12- 

16 

3- 

2  6 

(24°) 

4 

-17 

(27°) 

4- 

23 

(30°) 

10 

19 

(32°) 

11- 

1 

(27°) 

11- 

2 

(23°) 

221 

198 

179 

Mount  Carmel 

- 

- 

3- 

16 

(24°) 

4 

-17 

(28°) 

4 

■23 

(32°) 

Mount  Carroll 

91 

7- 

27 

-26 

1- 

30 

4- 

17 

(24°) 

4- 

17 

(24°) 

4- 

•26 

(31°) 

9- 

29 

(30°) 

l(t- 

19 

(28°) 

11  - 

1 

(22°) 

198 

195 

156 

Mount  Vernon  4  N 

98 

8- 

30 

-14 

2- 

2 

3- 

26 

(24°) 

4- 

17 

(28°) 

4- 

23 

(32°) 

10- 

31 

(32°) 

11- 

2 

(22°) 

11- 

2 

(22°) 

221 

199 

191 

New  Burnside 

101 

8- 

31 

-15 

2- 

2 

3- 

26 

(21°) 

4- 

•17 

(27°) 

4- 

•23 

(29°) 

10 

20 

(29°) 

11- 

2 

(24°) 

11- 

2 

(24°) 

221 

199 

180 

Newton 

100 

8- 

31 

-15 

2- 

2 

3- 

26 

(15°) 

4- 

17 

(28°) 

4- 

23 

(30°) 

1 1  - 

1 

(32°) 

11- 

2 

(24°) 

11- 

2 

(24°) 

221 

199 

192 

Olney  Radio  Station 

98 

8- 

30+ 

-25 

2- 

2 

3- 

26 

(21°) 

4 

2  3 

(28°) 

4- 

-23 

(28°) 

11- 

2 

(25°) 

11- 

2 

(25°) 

11- 

3 

(11°) 

222 

193 

1 93 

Ot  tawa 

96 

7- 

27 

-15 

1- 

30+ 

3- 

26 

(24°) 

3 

26 

(24°) 

4- 

19 

(31°) 

10- 

29 

(32°  ) 

11- 

1 

(26°) 

11- 

2 

(16°) 

221 

220 

193 

Palestine 

100 

8- 

31 

-15 

2- 

2 

3- 

26. 

(12° ) 

3 

a  1 

(28°  ) 

4- 

23 

(30° ) 

10- 

20 

(31°) 

11- 

2 

(24°) 

11- 

2 

(24°) 

221 

216 

180 

Pana 

99 

8- 

30 

-16 

2- 

2 

3- 

26 

(22°) 

4- 

17 

(  27°  ) 

4. 

23 

(30°) 

10- 

31 

(32°) 

11- 

1 

(28°) 

11- 

2 

(19°) 

221 

198 

191 

Paris  Water  Works 

98 

8- 

31 

-20 

12- 

16 

3- 

26 

(20°) 

4- 

17 

(25°) 

4. 

23 

(29° ) 

9- 

29 

(31° ) 

10- 

20 

(28°) 

11- 

2 

(18° ) 

221 

186 

159 

Peoria  WB  Airport 

96 

S- 

30 

-16 

2- 

2 

3- 

3  6 

(24°) 

4- 

17 

(27° ) 

4- 

23 

(31°) 

1  0- 

31 

(30°) 

11- 

1 

(25°) 

11- 

2 

(12°) 

221 

198 

191 

Pont  iac 

91 

8- 

30+ 

-14 

2- 

2 

3- 

26 

(23°) 

4- 

■17 

(28°) 

4- 

33 

(31°) 

10- 

31 

(31°) 

11- 

1 

(27°) 

11- 

2 

(19°) 

221 

198 

191 

Quincy 

101 

8- 

30 

-10 

2- 

2 

3- 

24 

(21  °) 

4- 

\  7 

(28°  ) 

4- 

19 

(32°) 

10 

31 

(31° ) 

11- 

1 

(26°) 

11- 

2 

(19° ) 

223 

198 

195 

Quincy  CAA  AP 

96 

B- 

6 

-17 

2_ 

2 

3- 

24 

( 19° ) 

4- 

17 

(25°) 

4. 

23 

(30°) 

10- 

8 

(31°) 

11- 

1 

(24°) 

11- 

1 

(24° ) 

222 

198 

168 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

95 

8- 

30 

-11 

2- 

2+ 

3. 

26 

( 20° ) 

3. 

26 

(20° ) 

4- 

33 

(32°) 

10- 

29 

(32°) 

11- 

2 

(14°) 

11- 

2 

(14° ) 

221 

221 

189 

Roberts  3  N 

93 

8- 

30 

-16 

2- 

2 

3  - 

26 

(22°) 

4. 

•23 

(28° ) 

4- 

23 

(28°) 

10- 

20 

(30°) 

11- 

1 

(26°) 

11- 

2 

(18° ) 

221 

192 

180 

Rock ford 

7- 

27 

1- 

30 

3- 

26 

(23°) 

4- 

2" 

(28") 

4- 

2.1 

(31°) 

10- 

8 

(30°) 

10- 

31 

(27°) 

11- 

1 

(23°) 

220 

194 

168 

Rock  ford  CAA  AP 

93 

7. 

27 

-20 

2- 

2 

3- 

26 

(24° ) 

4. 

5 

(28° ) 

4. 

23 

(29° ) 

10- 

27 

(31°) 

11- 

1 

(22° ) 

11- 

1 

(22° ) 

220 

210 

187 

Rushville 

98 

8- 

30 

-14 

2_ 

2 

3- 

26 

(20°) 

4- 

17 

(27° ) 

4. 

22 

(32°) 

10- 

31 

(31°) 

11- 

1 

(25°) 

11- 

2 

(18°) 

221 

198 

192 

Sparta 

100 

8- 

30+ 

-10 

2- 

2 

3- 

21 

(15°) 

'3- 

26 

(26° ) 

4- 

17 

(29°) 

10- 

20 

(32°  ) 

11- 

2 

(26°) 

11- 

3 

(15° ) 

227 

221 

186 

Springfield  WB  Airport 

95 

8- 

30 

-15 

2- 

2 

3- 

24 

(21°) 

4- 

17 

(28°) 

4- 

23 

(30°) 

11- 

1 

(29°) 

11- 

2 

(13°) 

11- 

2 

(13°) 

223 

199 

192 

Springfield  WB  City 

8- 

30 

2- 

2 

3- 

24 

(22°) 

3- 

26 

(26°) 

4- 

16 

(32°) 

11- 

1 

(29') 

11- 

2 

(17°) 

11- 

2 

(17°) 

223 

221 

1 99 

Stockton 

91 

7- 

27 

-26 

1- 

30 

4- 

17 

(24°) 

4- 

20 

(28°) 

4- 

26 

(30°) 

9- 

2  9 

(32°) 

10- 

11 

(25°) 

11- 

1 

(18°) 

198 

194 

156 

Sycamore 

91 

6- 

1+ 

-22 

1- 

30 

3- 

26 

(22°) 

4- 

20 

(28°) 

4- 

23 

(29°) 

9- 

28 

(32°) 

10- 

31 

(28°) 

11- 

1 

(23°) 

220 

194 

158 

Table  Grove 

98 

8- 

30 

-13 

2- 

3- 

26 

(23°) 

4- 

17 

(28°) 

4- 

23 

(32°) 

10- 

31 

(31°) 

11- 

1 

(26°) 

11- 

2 

(16°) 

221 

198 

191 

Tuscola 

96 

8- 

1+ 

-19 

2- 

3- 

26 

(19°) 

4- 

23 

(27°) 

4- 

23 

(27°) 

16- 

29 

(32°) 

11- 

1 

(26°) 

11- 

2 

(16°) 

221 

192 

189 

Urban a 

95 

6- 

1 

-18 

2- 

2 

3- 

26 

(22°) 

3- 

2  6 

(22°) 

4- 

17 

(29°) 

10- 

31 

(31°) 

11- 

2 

(20°) 

11- 

2 

(20°) 

221 

221 

197 

Vandalia  CAA  AP 

98 

8- 

31 

3- 

26 

(23°) 

3- 

26 

(23°) 

4- 

23 

(30°) 

10- 

19 

(32°) 

11- 

2 

(13°) 

11- 

2 

(13°) 

221 

221 

179 

Virden 

95 

8- 

30+ 

10- 

31 

(31°) 

11- 

1 

(27°) 

11- 

2 

(19°) 

Walnut 

94 

8- 

30 

-18 

1- 

30 

4- 

5 

(22°) 

4- 

19 

(28°) 

4- 

23 

(30°) 

9- 

28 

(32' ; 

10- 

31 

(27°) 

11- 

1 

(23°) 

210 

195 

158 

Watseka 

93 

6- 

1+ 

-14 

2- 

2 

3- 

26 

(22°) 

3- 

26 

(22°) 

4- 

23 

(31°) 

10- 

20 

(31°) 

11- 

2 

(18°) 

11- 

2 

(18°) 

221 

221 

180 

Waukegan 

90 

7- 

26 

-23 

1- 

30 

3- 

26 

(21°) 

4- 

26 

(26°) 

4- 

23 

(30°) 

10- 

8 

(31*) 

11- 

1 

(28°) 

11- 

2 

(14°) 

221 

195 

168 

Wheaton  College 

91 

8- 

31 

-21 

1  ■ 

30 

3- 

26 

(23°) 

4- 

2  6 

(28°) 

4- 

23 

(28°) 

10- 

19 

(31°) 

11- 

1 

(27°) 

11- 

2 

(13°) 

221 

IPS 

182 

White  Hall*  1  E 

95 

8- 

30 

-15 

2- 

2 

3- 

26 

(24°) 

4- 

17 

(27°) 

4- 

23 

(30°) 

11- 

1 

(29°) 

11- 

2 

(23°) 

11- 

2 

(23°) 

221 

199 

192 

Windsor 

97 

8- 

30 

-16 

2- 

2 

3- 

26 

(18°) 

4- 

17 

(27°) 

4- 

23 

(31°) 

10- 

20 

(32°) 

11- 

1 

(28°) 

11- 

2 

(20°) 

221 

198 

180 

3*>«  r* far* DC*  notvn  folio*. n<  Station  loo**. 
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STATION  INDEX 


btafaon 

Index  No. 

County 

j 

c 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  < 
recorc 

Temp. 

Precip. 

ALB  ION 

005 

EDWARDS 

7 

38  2 

88  0. 

447 

39 

ALEDO 

007 

MERCER 

ii  it 

90  4 

ALEXIS  WATER  WORKS 

0  0  0 

WARREN 

2 

11  0 

90  3' 

694 

ALTON  DAM  26 

013" 

MAD 1  SON 

3B  5: 

90  1 

432 

ANNA    1  NW 

018" 

UNION 

37  2f 

89  1 

629 

67 

fc7 

0  1  9 

HENRY 

6 

41  21 

89  5£ 

620 

ANT IOCH 

020: 

LAKE 

42  2( 

-  88  Ot 

770 

j] 

31 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

024" 

COOK 

42  0* 

87  6£ 

704 

AUGUSTA 

033C 

HANCOCK 

40  1* 

90  5" 

660 

AURORA  COLt  EGE 

033E 

1 

41  4C 

88  2C 

71 

81 

AVON 

o  3  5C 

FULTON 

40  iiC 

90  26 

BARRY 

PIKE 

39  41 

91  01 

BEAROSTOWN 

0491 

CASS 

40  01 

90  26 

450 

50 

BEARDSTOWN  LAGRANGE  DAM 

0491 

BROWN 

39  56 

90  32 

434 

11 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

051C 

ST.  CLAIR 

I 

38  32 

89  51 

28 

BELVIOERE  SEWAGE  PLANT 

0583 

BOONE 

42  16 

83  52 

776 

10 

BENTLEY 

059E 

HANCOCK 

40  2C 

91  07 

671 

BENTON 

r,6o- 

FRANKL IN 

38  00 

88  55 

BLOOMlNGTON 

076 

MC  LEAN 

\ 

40  30 

89  01 

47 

BLOOMlNGTON  NORMAL 

0766 

MC  LEAN 

1 

40  30 

89  00 

630 

5B 

60 

BLUFFS 

0761 

SCOTT 

39  45 

90  33 

467 

1 1 

BRADFORD  CAA  AP 

0873 

BUREAU 

41  13 

89  37 

9 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

MASSAC 

37  oe 

88  39 

335 

25 

CAIRO  WB  CITY 

1166 

ALEXANDER 

37  00 

89  10 

314 

79 

60 

CAMP  ELLIS 

1230 

FUL  TON 

i 

40  23 

90  20 

7 

CANTON 

1250 

FULTON 

40  34 

90  02 

655 

11 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

126' 

JACKSON 

37  44 

89  12 

420 

CARL 1NVILLE  4  E 

1280 

MAC  OUP 1 N 

39  17 

39  49 

627 

60 

60 

CARLYLE 

1286 

CLINTON 

38  36 

89  22 

461 

13 

33 

CARMI 

1296 

WHITE 

7 

38  05 

88  10 

399 

28 

CARPENTER  1  Sw 

I  304 

MADISON 

38  53 

89  54 

520 

13 

1329 

CLARK 

39  ie 

88  00 

643 

62 

CENTRALIA  4  W 

1386 

MARION 

38  31 

89  12 

494 

28 

CHANDLERS  I LLE 

1412 

CASS 

40  03 

90  09 

1 1 
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CHANGES   IN  STATION  NAME 


Janesville:     listed  as  Diona  prior  to  February  23.     Rain  gage 


ived  5  miles  west. 


RELOCATIONS  OR  CHANGES   IN  EXPOSURE  OF  INSTRUMENTS 


Aledo:     Equipment  moved  0.3  miles  east  on  November  6. 
Annawan:     Rain  gage  moved  0.3  miles  northeast  on  May  14. 
Barry:     Rain  gage  moved  0.3  miles  south  on  March  2. 
Beardstown:     Rain  gage  moved  0.2  miles  northwest  on  October  16. 
Bradford  CAA  AP:     Equipment  moved  40  feet  north  on  September  21. 
Effingham  1  SW :     Equipment  moved  0.9  miles  southwest  on  November  27. 
Hoopeston:     Equipment  moved  1  mile  northeast  on  May  1. 
Kewanee:     Equipment  moved  1.7  mile  northwest  on  May  14. 

Lacon:     Equipment  moved  0.3  mile  east  on  Hay  5  and  0.3  mile  west  on  November  7. 
Marshall:     Rain  gage  moved  0.5  mile  southeast  on  February  22. 
Monmouth:     Equipment  moved  1.1  mile  southeast  on  August  30. 
Montlcello:     Rain  gage  moved  0.7  mile  northeast  on  November  9. 


Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movoBcnt  in 
miles.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  'he  June  and  December  issues  of  CI iraatological  Data. 

No  record. 

+    Also  later  date  (dates)  or  months. 

•     Amount  included  in  f ol lowing  measurement . 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  full  month. 

E    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partially  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  of  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
M     1  to  9  days'   record  missing;   see  monthly  CI imatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R     Station  equipped  with  a  recording  gage  only. 
T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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KANSAS  CITY:  1952 


ILLINOIS  -  JANUARY  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 

WEATHER  SUMMARY 

During  January  1952  both  temperature  and  precipitation  trends  as  estab- 
lished during  the  preceding  December  were  reversed.  A  deficiency  in 
precipitation  was  general,  while  the  average  temperature  for  Illinois  was 
31.6°,  or  3.9°  above  normal.  As  was  true  in  the  preceding  month,  the 
temperature  range  over  the  State  was  wide.  Greenville  reported  a  maximum 
reading  of  77°  on  the  17th,  and  a  week  later,  on  the  24th,  Stockton  ex- 
perienced the  lowest  reading,  15°  below  zero.  Although  there  were  minor 
fluctuations  during  the  early  part  of  the  month,  no  pronounced  tempera- 
ture trend  was  evident  until  the  period  between  January  14  and  20.  During 
that  time,  .the  high  readings  of  the  month  were  reported  by  most  stations 
in  the  State.  After  a  return  to  near-normal  readings,  the  second  marked 
trend  occurred  from  the  24th  through  the  29th,  and  it  was  during  this 
period  that  the  State's  lowest  readings  were  observed.  In  addition  to 
the  Stockton  minimum  of  15°  below  zero  on  the  24th,  12°  below  zero  was 
reported  from  Freeport,  Marengo,  and  Mount  Carroll. 

The  first  5  days  of  the  month  were  marked  by  light  precipitation.  There 
was  no  more  precipitation  of  consequence  until  the  19th  when  general 
rains  occurred.  Although  light  precipitation  was  reported  almost  daily 
during  the  last  decade  of  January,  falls  were  light  for  the  most  part. 
The  State-wide  average  for  the  month  was  only  1.76  inches,  which  is  0.57 
inch  below  normal.  The  greatest  monthly  total  precipitation  was  reported 
by  the  Weather  Bureau  Office  at  Cairo  where  5.36  inches  fell  during  Jan- 
uary. The  least  total  was  at  Quincy,  where  the  C.A.A.  station  measured 
only  0.47  inch  during  the  month.  Snowfall  ranged  from  a  total  of  12.0 
inches  at  Stockton  to  less  than  1  inch  at  several  stations. 

A  glaze  storm  on  January  1  and  2  in  Alexander,  Pulaski,  and  Union  Counties 
resulted  in  a  property  loss  estimated  at  $176,250.  Freezing  rain  and/or 
drizzle  occurred  almost  continuously  from  the  evening  of  the  1st  through 
the  2d,  causing  extensive  damage  to  utility  installations. --JTC 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


JANUARY  1952 


Wind 

direction 

Wind 

m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

» 

s 

Station 

Prevailing 

||| 
sal 

o.r  a 

1 
> 
< 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

tastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

12:30a  CST 

6:30a  CST 

t* 
w 

o 

a 
o 
n 

w 
~> 

t- 

in 
u 

a 

© 

s 

1 

t- 

s 

jf 
3 

.10-49 

66  -OS 

1  00-1  99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
■ky  cover 
sunrise  to  su 

Cairo  WB  City 

- 

10.7 

35 

SW 

19 

6 

6 

2 

0 

3 

0 

17 

28 

8.2 

Chicago  WB  Airport 

W 

15 

10  .4 

35 

NW 

17 

77 

78 

70 

75 

9 

7 

3 

0 

1 

0 

20 

41 

7.7 

Joliet  WB  Airport 

sw 

10 

13.5 

86 

87e 

75 

82 

8 

4 

6 

1 

0 

0 

19 

7.8 

Mo  line  WB  Airport 

WKW 

14 

12.4 

43 

W 

22 

80 

79 

70 

76 

11 

3 

3 

1 

0 

0 

18 

35 

7.0 

Peoria  WB  Airport 

S 

18 

13.  1 

43 

w 

22 

82 

83 

73 

79 

11 

5 

3 

1 

0 

0 

20 

35 

7.2 

Springfield  WB  Airport 

s 

17 

15.4 

56 

w 

19 

80 

78 

71 

76 

8 

6 

4 

1 

0 

0 

19 

32 

7.4 

COMPARATIVE  DATA 


T 

emperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

1 
1 

Lowest 

Average 

Average 
snowfall 

4  I 

o  0 

0 

Z  O 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

1 g 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

il 

No.  of  days 
01  or  more 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

33.7 
31.5 
20.7 
15.6 
30.6 

74 
63 
62 
63 
73 

-13 
0 

-25 
-26 
-26 

5.46 
1.76 
1.73 
1.25 
2.19 

2.8 
5.1 
13.2 
9.1 
4.5 

10 
7 
8 

8 

6 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

14.7 
31.1 
34.4 
23.9 
30.6 

59 
68 
72 
60 
72 

-30 
-10 
-  3 
-29 
-24 

1.15 
4.39 
1.96 
2.57 
6.82 

7.3 
3.3 
6.3 
8.2 
3.0 

6 
11 
7 
9 
13 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

34.  1 
29.6 
20.7 
28.3 
28.5 

69 
67 
66 
67 
62 

-10 
-16 
-27 
-12 
-  7 

1.19 
2.41 
1.40 
6.05 
2.57 

0.8 
1.2 
10.6 
4.2 
3.5 

6 
7 
9 
12 
8 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

21.0 
29.7 
25.  1 
31.3 
27.0 

68 
61 
70 
70 
64 

-19 
-15 
-28 
-  8 
-21 

1.90 
1.18 
4.62 
4.35 
1.94 

10.9 
1.1 
6.7 

10.7 
3.6 

7 
5 
10 
9 
7 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

28.4 
12.8 
32.0 
22.5 
34.4 

73 
56 
66 
69 
68 

-21 
-23 
-28 
-18 
-  2 

2.03 
2.37 
0.46 
TV  48 
1.53 

3.5 
20.8 
1.3 
8.1 
3.0 

6 
9 
3 

~~T 
8 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

34. 5 
15.0 
30.9 
28.0 
27.9 

71 
51 
63 
68 
78 

-  2 
-24 

-  8 
-24 
-27 

3.10 
1  .47 
2.50 
1.46 
1.20 

10.3 
9.3 
6.2 
3.1 
8.4 

11 
8 

10 
5 
9 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

31.8 
30.3 
27.4 
27.0 
20.7 

71 
69 
68 
70 
61 

-12 
-21 
-24 
-12 
-25 

1.25 
1.46 
1.03 
1.42 
3.02 

0.7 
3.6 
7.1 
7.0 
11.6 

6 
5 
5 
7 
9 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

26. 1 
34.0 
22.0 
26.8 
29.4 

69 
70 
62 
62 
64 

-11 
5 

-25 
-11 
-13 

1.29 
1.67 
1.77 
0.65 
1.66 

3.4 
3.2 
5.9 
4.9 

5.7 

5 
9 
8 
5 
9 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

33.3 
23.9 
30.4 
32.2 
22.6 

74 
60 
65 
72 
66 

-13 
-17 
-10 
-22 
-17 

0.57 
1.08 
2.17 
2.21 
1.68 

JO^ 
7.8 
2.7 
5.2 
4.5 

4 

7 
8 
8 

5 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

20.8 
32.9 
31.8 
30.0 
29.6 

68 
75 
77 
62 
78 

-15 
-  6 
-11 
-12 
-20 

1.67 
3.36 
5.78 
1.49 
2.34 

6.8 
4.7 
5.8 

5.5 
7.0 

7 
7 
13 
5 
9 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

26.6 
29.  2 
22.3 
20.9 
33.4 

63 
74 
70 
64 
74 

-34 
-19 
-24 
-35 
-11 

2.46 
1.08 
3.94 
4.70 
0.57 

8.9 
1.0 
8.8 
12.1 
2.7 

8 
4 
13 
14 
4 

1949 
1950 
1951 

1952 

30.2 
33.9 
28.4 

.  31.6 

71 
76 
70 

77 

-23 
-13 

-29 
-15 

6.09 
7.10 
2.34 

1.76 

3.1 
1.8 
5.5 
3.3 

13 
13 
8 
9 

1910 
1911 

27.2 
30.8 

67 
73 

-31 
-12 

2.09 
1.86 

5.8 
3.5 

8 
8 

1932 
1933 

36.1 
38.9 

70 
70 

-  6 
4 

3.09 
2.63 

1.2 
0.8 

12 
6 

Data  for  the  period  beginning  with  1949  to  date  have  *-cen  weighted  on  an  areal  basis  and  are  not  comparable  with  unweighted  values  published  in  this  table  for 
earlier  years. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

1 

J3 

a 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  days 

No.  of  days 

I 

is 

2i 

Greatest  day 

• 

& 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  days 

Mai.  90* 
or  above 

Min  32' 
or  below 

I 

3  Ij 
1  g  t 

e 

I 

c 

o 
a 

0 

3 

50  or  more 

1.00  or 
more 

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 

26. 5M 

2.9 

58 

19 

-  4 

29 

1178M 

0 

29 

.83 

-  .70 

.30 

21 

5.0 

4 

0 

0 

Antioch 

23  .4 

2.3 

49 

15 

-  9 

24 

1282 

0 

31 

2 

.08 

.43 

.85 

19 

11.0 

9 

9+ 

8 

1 

0 

Aurora  College 

23.9 

.9 

54 

17 

-  9 

24 

1268 

0 

31 

1 

.85 

.07 

.93 

19 

8.5 

14 

1+ 

9 

1 

0 

Chicago  Heights 

-  6 

24 

0 

Chicago  University 

28.4 

4.7 

59 

17 

-  1 

24+ 

1126 

0 

29 

1 

85 

-  .05 

.98 

19 

9 

1 

0 

Chicago  WB  Airport 

27.3 

5.0 

58 

17 

-  3 

24+ 

1163 

0 

29 

2 

18 

.28 

1.09 

19 

8.3 

4 

4 

11 

1 

1 

Chicago  WB  City 

29.2 

4.1 

58 

17 

0 

24+ 

1105 

0 

27 

2 

14 

.24 

1.15 

19 

11 

1 

1 

Cicero 

27.8 

3.0 

59 

17 

-  5 

24 

1144 

0 

26 

2 

14 

.38 

1.15 

19 

7.9 

10 

4 

11 

1 

1 

Dixon 

24.4 

2.4 

52 

IS 

-10 

24 

1251 

0 

30 

2 

.19 

.64 

.88 

19 

7.0 

10 

4+ 

7 

1 

1 

Freeport 

22.3 

2.3 

49 

14 

-12 

24 

1316 

0 

31 

2 

14 

.78 

.69 

14 

9.7 

5 

4+ 

9 

2 

0 

Fulton  Dam  13 

24.3 

3.1 

53 

15 

-  9 

24 

1256 

0 

30 

1 

97 

.49 

.60 

19 

7.4 

9 

5 

9 

1 

0 

Galesburg 

26.4 

61 

19 

-  2 

28+ 

1186 

0 

27 

1 

16 

-  .68 

.53 

19 

4.0 

.8 

1 

0 

Galva 

27.  7M 

4.5 

64 

19 

-  6 

24 

1157M 

0 

31 

1 

34 

-  .24 

.64 

19 

2.7 

6 

1 

0 

Joliet  WB  Airport 

25.9 

3.S 

59 

17 

-  4 

24 

1207 

0 

30 

2 

13 

.31 

.96 

19 

S.7 

3 

4+ 

11 

1 

0 

Kankakee 

28. 3M 

3.1 

61 

17 

-  1 

24 

1129M 

0 

30 

83 

-1  .04 

.46 

19 

2.9 

4 

0 

0 

Kankakee  4  W 

28.0 

61 

17 

-  2 

29 

1138 

0 

28 

1 

06 

-  .79 

.57 

19 

3.9 

3 

4+ 

11 

1 

0 

Kewanee 

26.  9M 

3.5 

59 

15 

-  7 

24 

1169M 

0 

28 

1 

85 

.22 

.70 

19 

8 

1 

0 

La  Salle 

27.4 

2.4 

57 

15+ 

-  4 

24 

1154 

0 

28 

1 

85 

.23 

.65 

19 

4.9 

10 

1 

0 

Marengo 

21 .7 

.8 

48 

17 

-12 

24 

1336 

0 

31 

1 

53 

-  .04 

-30 

4 

10.8 

8 

1+ 

10 

0 

0 

Mlnonk 

27.411 

2.6 

60 

19 

-  3 

24+ 

1152M 

0 

29 

1 

04 

-  .64 

.68 

19 

3.0 

3 

4 

5 

1 

0 

See  reference  note*  following  Station  Index 
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Table  2-Contiuued  JANUARY  1952 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Departure 
from  normal 

Highest 

Date 

Lowest 

1  Date 

Degree  days 

No.  of  days 

Total 

Departure 
from  normal 

Greatest  day 

0 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  days 

s  I 

3-3 
s  s 

Min.  32° 
or  below 

Total 

Max  depth 
on  ground 
at  obsn. 

• 

® 

0 

a 

o 

3 

s 
1 

0 

o 

tf) 

1.00  or 
more 

Moline  WB  Airport 

// 

25.1 

4.9 

57 

14 

-  6 

24 

1232 

31 

1 

57 

.  15 

.80 

19 

4 . 7 

3 

4+ 

7 

1 

o 

Monmouth 

26.9 

2.8 

62 

19 

-  4 

24+ 

1173 

0 

29 

45 

-  .34 

.62 

19 

4.0 

3 

4+ 

6 

1 

0 

Morris  3  NE 

27.2 

3.0 

58 

17 

-  4 

24 

1162 

0 

29 

1 

26 

-  .57 

.89 

19 

7 

1 

0 

Morrison 

24.2 

1.9 

50 

14+ 

-10 

24 

1258 

0 

30 

1 

77 

.20 

.47 

19 

8.0 

10 

4+ 

8 

0 

0 

Mount  Carroll 

23 . 4 

2 . 6 

50 

15 

-12 

24 

1282 

0 

30 

2 

35 

.87 

.73 

8.0 

14 

4 

8 

2 

0 

Ottawa 

27.9 

3.0 

58 

17 

-  4 

24 

1143 

0 

28 

1 

57 

-  .17 

.74 

3.9 

3 

4 

9 

1 

o 

Pont  iac 

29.2 

2.9 

62 

17 

-  1 

29 

1101 

0 

26 

96 

-1.12 

.57 

19 

2  .0 

2 

4+ 

6 

1 

0 

Rock  lord 

24.3 

2.8 

51 

17 

-10 

24 

1255 

0 

31 

1 

75 

.07 

.80 

19 

8.0 

5 

1 

0 

Rockford  CAA  AP 

22.8 

4.0 

48 

14 

-  9 

24 

1298 

0 

31 

1 

24 

-  .41 

.53 

19 

9.6 

4 

5 

9 

1 

0 

Stockton 

21 . 3 

49 

14  + 

-15 

24 

1348 

0 

31 

2 

38 

1 .03 

.81 

19 

12.0 

13 

5 

8 

2 

0 

Sycamore 

23.2 

1.7 

49 

17 

-10 

24 

1284 

0 

31 

1 

87E 

.37 

.82 

19 

• 

13 

4+ 

10 

1 

o 

Walnut 

25.8 

2.3 

55 

17 

-  7 

24 

1209 

0 

30 

2 

01 

.31 

.  94 

19 

5 

1 

o 

Waukegan 

24.6 

1.7 

53 

17 

-  8 

24 

1245 

0 

31 

1 

54 

-  .12 

.63 

19 

7.0 

6 

4+ 

8 

1 

o 

Wheaton  College 

25.4 

57 

15 

-10 

23 

1223 

0 

31 

1 

60 

-  .15 

.84 

19 

7.0 

10 

8  + 

7 

1 

0 

DIVISION 

25.7 

2.5 

1 

68 

-  .07 

6.6 

CENTRAL  DIVISION 

Blooming ton  Normal 

30.2 

4.0 

63 

17 

-  1 

29 

1072 

0 

26 

1 

20 

-  .90 

.44 

19 

3.0 

2 

4+ 

12 

0 

0 

Carlinville  4  E 

33 .  9M 

4  .  2 

72 

19 

2 

29+ 

962M 

0 

1 

23 

-1 .09 

.55 

26 

10 

1 

0 

Charleston 

33.7 

4.3 

70 

17 

4 

29 

963 

0 

25 

2 

68 

.17 

2.18 

26 

T 

T 

2+ 

10 

1 

1 

Chenoa 

28.5 

62 

17 

-  3 

29 

1122 

0 

27 

85 

-1.25 

.36 

19 

4.0 

4 

4+ 

5 

0 

0 

Danvil 1 e 

31.6 

3.9 

68 

17 

2 

29 

1030 

0 

24 

2 

31 

-  .20 

1 .12 

26 

2.0 

2 

2 

10 

1 

1 

Decatur 

31 .6 

3.5 

69 

17 

3 

29 

1027 

0 

25 

2 

39 

.07 

1.17 

26 

3.0 

3 

2+ 

18 

1 

1 

Effingham  1  SW 

34  .  2M 

5  . 4 

70 

17 

5 

29 

947M 

25 

1 

12 

-1.60 

.66 

26 

7 

1 

0 

Griggsville 

30.9 

2.4 

70 

14+ 

-  4 

29 

1052 

0 

26 

74 

-1 .23 

.25 

21 

7 

0 

0 

Havana 

30.2 

3.5 

67 

19 

1 

29 

1072 

0 

27 

70 

-1.27 

.26 

21 

4.0 

6 

0 

0 

Hil lsboro 

34.9 

4.7 

70 

17 

2 

29 

923 

0 

25 

1 

84 

-  .59 

.81 

26 

.9 

1 

3+ 

9 

1 

0 

Hoopeston 

30.7 

3.9 

67 

17 

0 

29 

1058 

0 

27 

1 

68 

-  .74 

.88 

26 

2.2 

2 

2+ 

11 

1 

0 

Jacksonvil  It? 

5 . 6 

72 

1 9 

933  M 

1 

90 

-  .02 

.45 

26 

2 . 8 

7 

0 

0 

Jerseyville 

35  .1 

5.4 

73 

19 

1 

29 

920 

0 

24 

1 

03 

-1.36 

.37 

2 

3.0 

6 

0 

0 

La  Harpe  1  SW 

2  8.6M 

3.3 

69 

19 

-  3 

29 

1127M 

0 

29 

99 

-  .96 

.39 

19 

4.0 

3 

4+ 

6 

0 

0 

Lincol n 

30.3 

3.0 

67 

17+ 

0 

29 

1066 

0 

27 

1 

56 

-  .50 

.30 

2+ 

5.0 

3 

2 

15 

0 

0 

Mat  toon 

32.6 

3.6 

69 

17 

4 

29 

998 

0 

25 

1 

99 

-  .46 

1.52 

26 

.5 

1 

2+ 

4 

1 

1 

1 

29 

976 

25 

1 

62 

-  .58 

.  78 

26 

2  . 0 

2 

3 

9 

1 

0 

Newton 

36.  6! 

6.3 

69 

17 

5 

29T 

876 

0 

22 

92 

-1.96 

.20 

4 

.8 

T 

2+ 

10 

0 

0 

Palest  ine 

36.  0M 

4.5 

69 

17 

5 

29 

894M 

0 

25 

2 

03 

-1 .19 

.67 

19 

.6 

T 

2  + 

13 

1 

0 

33 . 0 

3.7 

69 

17 

3 

29 

984 

0 

24 

1 

83 

-  .53 

.80 

26 

2 

2+ 

11 

1 

0 

Paris  Water  Works 

31  .  8M 

3  .3 

71 

17 

3 

29 

1010M 

0 

40 

.78 

2.50 

26 

5 

1 

1 

Peoria  WB  Airport 

27.2 

3.1 

63 

19 

-  2 

24+ 

1163 

29 

1 

51 

-  .27 

.80 

19 

2.3 

1 

2+ 

9 

1 

0 

31 . 1 

2 . 5 

70 

19 

-  3 

29 

1042 

0 

23 

67 

-1.18 

.24 

21 

3.0 

2 

2+ 

7 

0 

0 

Quincy  CAA  AP 

28.9 

66 

14  + 

-  4 

29 

1115 

0 

27 

47 

-1 .38 

.13 

21 

2.8 

3 

4 

8 

0 

0 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

// 

29.5 

65 

17 

1 

29 

1093 

0 

28 

1 

64 

-  .58 

.73 

26 

4.0 

2 

2+ 

13 

1 

0 

Roberts  3  N 

29.  5M 

3.7 

62 

17 

1092  M 

0 

28 

1 

23 

-  .82 

.41 

19 

3.5 

8 

0 

0 

Rushvi lie 

30.6 

3.6 

70 

19 

-  2 

29 

1059 

0 

26 

70 

-1.10 

.19 

21 

2.7 

7 

0 

0 

Springfiel d  WB  A  i  r por  t 

/  / 

30.3 

5  .6 

69 

19 

2 

29 

1071 

0 

25 

1 

65 

-  .45 

.67 

26 

2 . 9 

1 

2+ 

11 

1 

0 

Springfield  WB  City 

31.7 

5.2 

69 

19 

3 

29 

1028 

0 

24 

1 

53 

-  .57 

.62 

26 

10 

1 

0 

Table  Grove 

29.3 

3.3 

68 

19 

-  1 

29 

1101 

0 

27 

1 

03 

-  .83 

.37 

19 

3.5 

2 

4+ 

8 

0 

0 

Tuscola 

32.3 

70 

17 

2 

29 

1007 

0 

27 

2 

77 

.41 

1  .69 

26 

T 

10 

1 , 

1 

Urbana 

30.4 

3.6 

68 

17 

2 

29 

1065 

0 

25 

1 

94 

-  .23 

.97 

26 

2.7 

2 

2+ 

12 

2 

0 

Vandal ia  CAA  AP 

33  . 7 

70 

17 

4 

29 

963 

26 

95 

.  35 

26 

.  6 

1 

2+ 

11 

0 

0 

Virden 

32.6 

69 

19 

1 

29 

998 

0 

24 

1 

60 

-  .62 

.82 

26 

3.9 

2 

2+ 

11 

1 

0 

Watseka 

29.6 

64 

17 

0 

29 

1089 

0 

27 

1 

35 

-  .59 

.47 

19 

2.2 

2 

4+ 

9 

0 

0 

White  Hall  1  E 

33.8 

5.2 

71 

19 

1 

29 

960 

0 

25 

1 

04 

-1.04 

.41 

26 

2 

2+ 

8 

0 

0 

Windsor 

33. 4M 

4.5 

69 

17 

4 

29 

962M 

0 

25 

2 

31 

-  .11 

1 .52 

26 

1.5 

J. 

2+ 

9 

1 

1 

DIVISION 

31 .8 

3.9 

1 

52 

-  .69 

2.4 

SOUTHERN  DIVISION 

Alton  Dam  26 

33.7 

71 

19 

3 

29 

962 

0 

25 

1 

28 

-1.16 

.43 

26 

2.8 

1 

3  + 

11 

0 

0 

A  n  na  1  NW 

70 

8 

29 

765 

1 8 

3 

35 

-  .57 

.  98 

4 

.  2 

T 

2+ 

10 

3 

0 

Belleville  Scott  AF 

// 

37.  0M 

5.5 

74 

17 

7 

29 

865M 

0 

21 

97 

-1.61 

.38 

21 

4.3 

6 

0 

0 

Cairo  WB  City 

41.9 

7  . 0 

73 

16 

12 

29 

710 

0 

15 

5 

36 

1 .60 

1 . 62 

4 

T 

T 

28 

11 

3 

3 

Carbondale  Sewage  Plant 

40.5 

5.6 

70 

1+ 

9 

29 

752 

0 

20 

2 

00 

-1.52 

.57 

4 

T 

T 

2+ 

7 

2 

0 

Carlyle 

5 

29 

0 

21 

88 

-1.75 

.20 

22 

8 

0 

0 

Cobden  2  S 

4 

T 

T 

1  + 

2 

Du  Quoin 

38.9 

5.2 

71 

1 

8 

29 

805 

0 

23 

1 

25 

-1 .91 

.58 

4 

T 

5 

1 

0 

East  Saint  Louis 

38.  3M 

5.1 

75 

17+ 

7 

29 

824M 

0 

2 

16 

-  .33 

1.16 

26 

8 

1 

1 

Elizabethtown 

41.2 

75 

17 

6 

29 

734 

0 

19 

4 

95 

.16 

1.53 

2 

14 

2 

2 

Fairfield 

37.8 

4.7 

69 

26 

6 

29+ 

836 

0 

24 

2 

14 

-1.10 

.51 

4 

T 

11 

1 

0 

Flora 

37.  6M 

6.1 

8 

30 

837M 

23 

1 

86 

-1.23 

.60 

26 

T 

0 

Golconda  Dam  51 

39.7 

5.5 

70 

16 

8 

29 

781 

0 

19 

4 

90 

.08 

1.45 

2 

9 

4 

1 

Greenville 

35.6 

5.0 

77 

17 

3 

29 

905 

0 

24 

1 

25 

1.33 

.50 

26 

1 

2+ 

7 

1 

0 

Harr lsburg 

40.6 

5.1 

73 

16 

8 

29 

747 

0 

20 

2 

68 

-1.43 

.72 

4 

T 

T 

28+ 

10 

2 

0 

Makanda  1  NW 

40.2 

70 

1 

7 

29 

762 

0 

18 

2 

21 

.99 

4 

7 

2 

0 

McLeansboro 

39.6 

6.1 

70 

1  + 

7 

29 

780 

0 

20 

2 

28 

-1.48 

.68 

26 

T 

6 

2 

0 

Mount  Vernon  4  N 

37.5 

5.1 

70 

26 

5 

29 

846 

0 

24 

93 

-2.38 

.32 

21 

.5 

T 

2+ 

7 

0 

0 

New  Burnside 

40.0 

5.4 

72 

16 

7 

29+ 

771 

0 

20 

3 

07 

-1.21 

.89 

2 

.1 

1 

2 

11 

3 

0 

Olney  Radio  Station 

37. 7M 

5.7 

69 

1+ 

6 

30 

845M 

0 

23 

1 

76 

-1.65 

.56 

26 

0 

7 

1 

0 

Sparta 

39.5 

6.0 

75 

17 

7 

29 

787 

0 

23 

98 

-1 .99 

.30 

4 

1.5 

6 

O 

0 

DIVISION 

38.9 

5.5 

2 

32 

-1.03 

.7 

STATE 

31.6 

3.9 

1 

76 

-  .57 

3.3 

See  reference  notes  following  Station  Index, 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ILLINOIS 
JANUARY  1952 


Day  of  month 


SSE 


ALBION 
ALEDO 

ALTON  DAM  26 
ANNA   1  NW 
ANNAWAN 
ANTIOCH 

ARLINGTON  MGHTS 
AURORA  COLLEGE 
BARRY 
BEAROSTOWN 

BELLVILLE  SCOTT  AF  BASE 

8ENTLEY 

BENTON 

SLOOM1NGTON 

BLOOM1NGTON  NORMAL 

BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY  R 
CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

CARL INV ILLE  4  E 

CARLYLE 

CARM1 

CASEY 

CENTRAL IA  4  W 

CHANDLERVILLE 

CHANNAHON  DRESDEN  ISLD 

CHARLESTON 

CHENOA 

CHESTER 

CHICAGO  HEIGHTS 

CHICAGO  UN1V 

CHICAGO  WB  AP  R 

CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILL ICOTHE 

CICERO 

CLINTON  1  S 

COBDEN  2  S 

DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN 

EAST  ST  LOUIS 

EDWARDSV ILLE 

EFFINGHAM  1  SW 

ELGIN 

EL 1ZA6E  THTOwN 

FAIRFIELD 
FLORA 
FREEPOR  T 

FREE PORT  SEWAGE  PL 

FULTON  DAM  13 

GALENA 

GALESBURG 

GALVA 

GENESEO 

GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 

GLENDALE  EXP  FARM 

GALCONDA  DAM  51 

GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER   2  N 

GREENVILLE 

GRIOLEY 

GRIGGSVILLE  , 
HARD  IN 
HARR ISBURG 

HARRISONBURG  DISPOSAL  PL 


HUTSONV I LLE  PWR  PL 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

JOLIET  WB  AP 

KANKAKEE 

KANKAKEE  4  NW 

KE I THSBURG 

KEWANEE 

LA  4ARPE   1  SW 

LA  SALLE 

LA  SALLE  1  S 

LAWRENCEVlLLE 

LE  ROY 

LINCOLN 

LINCOLN  NO.  2 

MACOMB 

MAKANDA  1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSHALL 

MAT  TOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

ME DOR A 

MINONK 

MOLINE  WB  AP  R/V 

MONMOUTH 

MONT1CELLO 

MORRIS 

MORRIS  3  NE 

MORR I  SON 

MORR ISONV ILLE  1  E 
MT  CARMEL 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  4  N 
NASHVILLE   3  NW 
NEWARK  7  E 
NEW  BOSTON  DAM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STA 

OREGON  WATER  WORKS 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATER  WORKS 

PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA  WB  AP  R 

PEOTONE 

PETERSBURG 

PLEASANT  HILL  2  E 

PONT  I AC 

PR INCEV I LLE  2  NW 
OU1NCY 

QUINCY  CAA  AP 

GUINCY  DAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
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4 

g 

g 

7 

3 

g 

10 
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12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

.  56 

.50 

.06 

.13 

.39 

.06 

.06 

.08 

T 

.03 

.  25 

.05 

.30 

7 

.23 

T 

.'Ji 

.04 

.20 

.  12 

.02 

.04 

T 

.07 

.  13 

T 

.15 

T 

.43 

T 

.  13 

.11 

.17 

.06 

.03 

1 

.09 
.18 

.18 

.73 

.02 

.21 
.30 

T 

r 

.03 

.20 

.  13 
.21 

I 

.05 

.91 
.85 

.12 

.29 

T 

T 

T 

.03 

.  10 

.03 
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.13 

.05 

.04  | 

.11 

T 

_ 

.  33 

i 

.  11 

.09 

T 

.93 

.14 

.03 

1 

.07 

.02 

.04 
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.03 

.08 

.14 

■ 

.04 

.  16 

.  12 

.33 
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.03 

.05 

19 
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_ 

_ 

. 
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1 
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.02 

T 

I 

1 

T 
.20 
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T 

T 
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.04 
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.05 
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.  13 

I 

.  19 

T 

.  18 

.01 

.02 
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t 
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1 
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.13 
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.08 

T 

.17 
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I 
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.12 

T 

1 

.03 

T 

1 

- 

T 

T 

.  15 
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.24 

.01 

I 

.17 

no 

T 

.01 
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T 

I 

* 
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T 

T 

T 

T 

.03 
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.01 

.04 

.03 

T 
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.02 
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T 
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.01 

T. 
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.10 
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'.08 

.  23 

T 

.02 

T 
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I 
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( 
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.26 

.  15 

.02 

.01 

.11 

.03 

.53 

T 

.60 

.70 

.  50 

.08 

.07 

7 

.75 

.50 

T 

T 

.60 

.06 

.06 

i 

.24 

.03 

I 

T 

.03 

.22 

.04 

.  17 

.01 

.23 

.02 

T 

.20 

.54 

.  13 

.09 

T 

.09  1 

.  16 

.02 

.15 

.04 

.03 

: 

.02 

T 

T 

T 

.18 

.02 

.01 

T 

1 

I 

2.18 

r 

I 

T 

.  19 
.80 

.10 

.36 

7 

.  10 

T 

1 

T 

T 

T 

.06 

.09 

.03 

.40 

T 

.03 

.04 

.84 

7 

.04 

.38 

.  1 1 

.03 

T 

.  31 

.06 

T 

T 

.16 

.98 

.08 

.07 

T 

.04 

.  n 

T 

T 

.01 

.21 

T 

1 .09 

1 

.08 

.03 

.06 

.06  i 

7 

T 

X 

.08 

T 

T 

.01 

.15 

1.15 

T 

.  13 

.08 

.08 

.08 

T 

.02 

.01 

T 

.09 

.01 

.41 

.07 

06 

.01 

.33 

T 

.11 

.02 

1.15 

T 

T 

.03 

.05 

.03 
.11 
T 
.02 

.  81 
T 

.  10 
.21 

' '  07 
.  14 
.07 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 
.02 
.03 

.  30 

.02 

I 

.  1 8 
.  49 

.  11 

T 

.01 

T 

.20 

T 
•  ?4 

.40 

T 

T 
.  18 
T 

1 
T 

.03 
T 

I 

.02 

I 

r 
r 

03 
.01 

1.12 
.09 
1.17 

1.10 

T 

.36 

.  88 

T 

.37 

1 

I 

.29 

.  14 
.  17 

.58 
.05 
.05 

T 

T 

I 

T 

T 

.07 

.03 

.01 

.  16 
T 

.03 

T 

.22 
.22 

1 

1 

.26 
1 . 16 

.66 
[ 

T 
7 

I 

.18 

.05 

.04 
.39 
1.33 

T 

T 

.  1 1 

T 

1 

T 
.13 

.04 

.03 

.90 

I 

.12 

.26 

1 

.03 

I 

.09 

T 

2 

.20 

1.53 

.25 

.07 

.18 

.02 

.15 

.28 

.26 

.02 

.22 
.51 

.02 

T 

.03 

.10 

.  17 

T 

.25 

.05 

.51 

.33 

.28 

.01 

.15 

.30 

.03 

.03 

I 

.06 

.  30 

.34 

.01 

.01 

.  18 

.01 

T 

.06 

.06 

.60 

.36 

10 

.04 

T 

.  69 

.59 

.  14 

.10 

.05 

7 

.  87 

.63 

.25 

.07 

.33 

.02 

.47 

.60 

.06 

.09 

.03 

.10 

T 

.30 

.50 

T 

•M 

.01 

.23 

.17 

.14 
.09 
1.40 
.77 
.20 

.07 
.18 
.  12 

T 

.53 

.30 

.01 

t 

T 

.  12 

.64 

.22 

' 

.08 

T 

T 

.40 

.60 

.18 

.03 

.02 

.06 

.  14 

.04 

.14 

.23 

T 

T 
T 

.03 

.01 

.01 
.01 

.03 

.70 

.37 
.43 

T 

.10 

.09 
.28 

.01 
T 

7 

.02 

.38 
.01 

.27 

7 
T 

T 

l'.ll 
.12 
.15 

.32 
.10 
.18 
.10 
.60 
.38 
.12 
T 

.92 

07 
.01 

.28 
.06 

T 

T 
T 
1 

T 
T 

T 

.07 

T 

.09 

.  1  6 
T 

.09 

.14 
T 

T 

.18 
1 

.85 

.26 
.20 

.03 

.  1 1 
.30 
.06 
.05 
.  19 

.06 

T 

7 

.09 
.03 

.02 

.45 
.  13 
.03 
.26 
1 

.50 
.05 

T 

! 

T 

.01 
T 

I 

I 

1 

1 

T 

.03 

.25 

1 

.04 

.15 
.28 

.  64 

.11 

.67 

.50 

.  10 

.45 

T 

T 

.18 
T 

.72 
1.04 
.  10 
T 

.16 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

j 

.07 

T 
.  15 

.  u 
.04 

7 

.16 

; 

.25 

T 
.  16 

T 

.05 

1 

.05 
1 

.38 
.02 

.09 
.81 

.41 
T 

I 
T 

I 

.03 

.24 

.07 

.  10 

.20 

I 

.03 

T 

T 

.24 

.03 

.05 
.09 
.23 

T 

.01 
.06 

I 

1 

.16 

.24 

.11 

T 

.03 
T 

T 

.  12 
.25 

.30 

T 

.02 

.02 
.06 

.08 
.11 

T 

.02 
.22 

.  27 
.76 

T 

I 

.02 

.88 

.  10 

..il 

.34 
.37 

.10 
T 

T 
T 

T 

T 
.05 

T 
T 

.27 
I 

.27 
T 
T 

.29 

T. 
.05 

.07 
.52 

.45 

.22 
.16 

T 
.15 

.05 

1 
T 
T 

.15 

.45 
.14 

T 

.31 

I 

.03 

I 

.01 

.22 

T 

.96 

r 

.  14 

.10 

1 

.13 

.  14 
.  13 

T 
T 

.15 
.10 
.04 
.30 
.25 
.36 

T 
.22 

T 
T 

.01 
T 

T 

.02 

T 
.05 

.06 
.05 

T 

I 
T 

T 

T 

.  10 

.46 
.57 
.46 
.70 
.39 

.08 

.07 
.22 

1 

.02 

I 

.02 

1 

.  10 
.02 

e 

i 

T 

T 

T 

T 

.01 

.07 
T 

.65 

.23 

.02 

.11 

.35 

' 

T 

.07 

.  50 

.13 

.02 

.08 

1 

.14 
.40 
.30 
.05 
.05 
.50 

.62 
.  10 
.24 

.03 
.33 
.08 

.24 
.06 
T 

T 
.09 
.15 
.05 
.  19 
.99 
.30 
.86 
.08 

T 
.36 
.64 
.03 
.14 
.25 
.27 
.05 

T 

.02 
.01 

.23 

.40 

.08 
.  16 

.02 

.  15 

1.12 
•22 

.02 

T 

T 
T 

r 

.  25 
.08 

.06 

.34 

.05 
.07 

T 
t 

T 
T 

T 

.08 

.02 

I 

.20 

T 
T 

T 

T 

I 

1 

I 
I 

.05 
I 

'T 
T 

T 

.05 
.01 

.24 

.01 
1 

.24 

.09 

!ol 

.12 
.07 

.  16 

.05 
.  12 
.  19 

T 
.26 

.05 

.05 
.03 

.29 
.36 

I 
.22 

r 

.70 

.68 
.62 

i  .05 
.04 
1.15 

T 

.01 
T 

.24 
I 

[ 

1 

.08 

.05 
.07 

1.81 
1.52 

.68 

.68 

.25 

.18 

.03 
.25 

.03 

.02 

r 

.03 

.15 

.07 

2 

.45 

I 

.  10 

I 

.04 
.03 

..10 

.08 
.35 
.03 
.16 
.35 
.12 
.11 
.13 
.11 
.32 
.33 
.11 
.34 
.86 
.20 
.30 

T 

07 

.01 

.  89 

T 

.06 

! 

.06 

.14 

T 

.02 

.06 
.08 

.05 
T 

I 

T 

.39 

1 

.47 

.22 

.  16 

.13 

.03 

i 

.05 
T 

T 

.24 
.10 

.29 
.29 
.25 
.23 

.15 
.41 

T 

T 

.01 
.24 

.37 
T 

T 
I 

T 

1 
1 

T 

T 

T 
1 
T 
T 

.03 

! 
T 

.73 

.19 
I 

ir 

.  10 

.04 
.03 

.57 

.06 
.17 

.20 
.02 
.72 

.65 

- 

.03 
.23 

.18 
.  32 

.26 

!l5 
I 

.25 

1 

!  .08 
1 

.03 

.78 
.  16 

.66 
.15 
.06 

.(>e 
.28 

.31 
.17 

T 
.03 

T 

T 

.83 

.23 

I 
1 

.29 
.27 

.12 

.04 
.  15 

.17 

.89 
.15 

.18 
.10 

1 

1 

.15 
.09 

.04 

.30 

| 

.13 

.14 
.03 

.06 
.05 
.38 

• 

.02 
.09 
.07 

1 

.56 

.06 

.28 
I 

.14 
.14 

.40 

.54 

.36 

.06 

.04 

.15 

T 
.  22 
.31 

.08 
.01 

.31 
.  26 
.03 
.30 

T 
T 

r 

.07 

I 

.06 
.40 

.34 
.17 
.  15 

.03 

.74 
.67 
.03 

.10 
.03 

.05 
.  12 

.02 
• 

.06 
I 

.07 
.15 
' 

.05 

.  16 
.05 
.80 
!.50 

T 

T 

.08 

T 
.02 

T 

I 

.80 

.30 

.  16 

.12 

T 

.33 
.04 

T 

.08 
.30 
.02 
T 

.36 
.10 
■23 

T 

T 
T 

.02 
T 

T 

I 
T 

.13 
.02 

• 

.04 

T 
7 

I 

.01 

.19 
.80 
.23 

.53 

.17 
.20 

7 

7 

.01 
1 

.06 
1 

.22 

t 

.05 
T 

T 

.45 
.08 

T 
.16 
.09 
.05 

T 
.22 

.20 
.09 
.08 
.12 
.12 
.10 
.07 

T 
.03 

T 

T 
T 

T 

T 

.16 
.07 
.06 

.10 

.05 
.02 

.25 
.02 
.57 
.27 
.08 

.16 
.05 

T 
.26 
.24 

I 

7 

.04 
.08 

.33 

.08 

.06 

' 

: 
7 

.01 

.05 
.02 

.17 
.08 

.06 
.10 

T 
T 

T 

I 
T 

T 
7 

T 

■I  T 

T 
T 

.04 

T 
T 

T 

T 
.01 

T 

- 

.07 

.04 

I 
.08 
.08 
.38 

.13 
.02 

.19 

.26 
.06 

.01 

- 

.03 

.02 

T 
.01 

.02 

.04 
.01 

1.73 

.02 
I 

1 

.01 

1.66 
1.80 
1.31 
3.07 
.92 
1.76 
1.83 
1.57 
2.03 
1.83 
3.40 
1.82 
.91 
1.91 
1.12 
1.38 
1.65 
.96 
.8* 
.67 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  1952 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8 

RED  BUD 

"  ^3 

.02 

.02 

.02 

.03 

T 

ROBERTS  3  N 

■  *° 

.  10 

'  ?o 

.03 

.41 

.09 

.  T 

.01 

.15 

1.23 

ROChELLE 

.  15 

.  14 

.05 

.10 

!  .65 

ROC  KFORD 

.  28 

.80 

T 

T 

.  32 

T 

.15 

1  1.75 

ROCKFORD  CAA  AP 

"no 
.08 

•~| 

T 

.22 

T 

.  53 

.  1  5 

*.  11 

.02 

.02 

.06 

T 

1.24 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

.  23 

.  02 

T 

• T 

.  18 

-  fl2 

■  14 

.  30 

.02 

T 

.05 

.02 

T 

T 

1.78 

.  39 

T 

.55 

RUSHV I LLE 

■  ,17 

.  19 

T 

.06 

.  03 

T 

.70 

STE  MARIE 

.05 

.26 

.08 

■  " 

T 

.  02 

.07 

.20 

.18 

.  16 

.  16 

T 

T 

.  16 

.12 

.03 

1.69 

*  °f 

'YL 

'  \  Q 

.02 

.  33 

.16 

:  .99 

SHAWNEETOWN  NEW  .OWN 

■  j™ 

.  69 

.68 

'  2 

T 

.  27 

.  26 

.08 

.  20 

T 

.07 

.  26 

T 

3.30 

S 1DELL 

.  12 

'  * 

•  2° 

.02 

T 

.  29 

.11 

T 

T 

.  34 

.98 

2.12 

■SPAR  TA 

.  06 

.  1  2 

• 3^ 

T 

T 

T 

.06 

T 

.20 

.  24 

T 

.'3c 

SPR 1NGF 1ELD  W8  AP  R// 

■J*| 

■  ^ 

• 

T 

T 

■  03 

T 

.02 

.09 

T 

.06 

.20 

.14 

T 

T 

T 

.06 

.67' 

T 

1.65  ' 

SPRINGFIELD  MB  CITY  R 

T 

.04 

.  15 

.  15 

T 

T 

.07 

.  62 

T 

T 

1.53 

STOC  K  TON 

-  **2 

.09 

.09 

.  56 

.  81 

T 

.  29 

.08 

.04 

2.36 

STRE A  TOR 

.05 

1.30 

.08 

.05 

1.68E 

Sycamore 

■  2° 

E.05 

.  15 

T 

.  13 

.  82 

.07 

.  23 

.05 

.09 

1.B7E 

TABLE  GROVE 

.08 

T 

.02 

T 

T 

.37 

.  20 

T 

T 

.01 

.  12 

.05 

T 

1.03 

TAYLORV I LLE 

.09 

T 

T 

.26 

.26 

.04 

.05 

T 

T 

T 

1.09 

2.07 

TISKILWA 

T 

.36 

.60 

E.23 

.10 

T 

.29 

1.86E 

TOULON 

.02 

T 

.11 

.04 

.64 

.20 

.11 

.07 

.15 

.02 

1.59 

TUSCOLA 

.  17 

.  16 

T 

T 

.02 

.ie 

T 

.  13 

T 

.20 

1.69 

.01 

2.77 

URBANA 

.05 

.20 

.04 

.03 

T 

T 

T 

T 

.03 

.06 

.01 

.50 

.02 

T 

1 

.01 

.02 

.97 

T 

1.94 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

T 

.25 

.  50 

.07 

.15 

.02 

.07 

.19 

1.25 

VANDAL !A  CAA  AP 

.03 

.21 

. 

T 

.03 

T 

T 

.01 

.  15 

.02 

.01 

.09 

T 

T 

.35 

■ 

.95 

VIRDEN 

.32 

.05 

.03 

T 

.03 

T 

T 

.01 

.02 

.171 

.11 

T 

.01 

.82 

.03 

1.60 

WALNUT 

.33 

T 

.  14 

.94 

T 

.46 

.  14 

T 

2.01 

WARSAW 

.20 

.30 

.05 

.55 

WATSEKA 

.10 

.05 

.  13 

.02 

.01 

.18 

.47 

.02 

T 

T 

T 

.37 

1.35 

WAUKEGAN 

.24 

.09 

T 

.  13 

.02 

.63 

T 

.33 

.01 

T 

.09 

1.54 

WHEATON  COLLEGE 

.35 

.  1 0 

T 

T 

.84 

.20 

.10 

T 

.01 

1.60 

WHITE  HALL    1  E 

.  31 

.06 

.10 

T  1 

T 

T 

.03 

T 

.09 

T 

T 

.41 

.  1 

1.04 

WILCOX 

T 

.  10 

.23 

.  23 

.  12 

.  10 

.35 

.30 

.45 

1.88 

WINDSOR 

.  15 

T 

.39 

T  1 

.OA 

.04 

T 

.03 

.02 

.07 

T 

T 

T 

1.52 

.05 

2.31 

DAILY  TEMPERATURES 


Tnbte  5  \     JANUARY  1952 


Station 

Day 

Ol  M< 

16  | 

>nlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

10  | 

M 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22, 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALEOO 

MAX 

12 

20 

38 

26 

31 

30 

32 

43 

30 

31 

39 

40 

40 

5o 

57 

50 

46 

45 

38 

42 

30 

16 

37 

36 

35, 

15 

36 

53 

36«6 

MIN 

7 

8 

7 

17 

7 

15 

6 

18 

22 

14 

14 

21 

22 

27 

31 

29 

31 

14 

17 

11 

! 

15 

34 

18  6 

-  4 

3 

19 

16.3 

ALTON  OAM  26 

MAX 

45 

35 

33 

34 

30 

33 

35 

52 

40 

38 

3  6 

48 

63 

42 

6  0 

62 

66 

52 

71 

42 

34 

38 

26 

32 

48 

52 

44 

30 

24 

38 

57 

43*2 

MIN 

20 

20 

l  a 

26 

24 

18 

18 

31 

22 

20 

23 

28 

34 

38 

32 

3  0 

39 

25 

24 

19 

11 

1  4 

32 

35 

10 

9 

3 

12 

22 

24.2 

ANNA  1NW 

MAX 

70 

30 

\l 

36 

35 

32 

33 

59 

94 

37 

36 

54 

61 

•4 

67 

69 

68 

64 

68 

64 

37 

46 

32 

36 

51 

69 

36 

» 

25 

3S 

so 

48.8 

MIN 

29 

25 

2  4 

29 

27 

27 

'  8 

32 

33 

23 

24 

33 

47 

56 

42 

60 

34 

41 

34 

1 5 

11 

33 

50 

34 

24 

8 

1 3 

26 

31.3 

ANT  1 OCH 

MAX 

46 

19 

29 

29 

28 

29 

31 

35 

33 

30 

35 

36 

35 

48 

49 

39 

48 

36 

39 

36 

28 

21 

10 

36 

35 

30 

18 

9 

24 

44 

32.1 

MIN 

12 

4 

12 

17 

20 

1 1 

26 

21 

1  7 

12 

18 

13 

30 

3 1 

31 

23 

15 

16 

9 

-  9 

29 

13 

-  3 

-  8 

0 

2  0 

14.7 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

40 

23 

28 

30 

29 

27 

32 

37 

33 

34 

35 

37 

37 

53 

49 

42 

54 

38 

49 

40 

29 

35 

22 

20 

37 

37 

34 

24 

10 

26 

46 

34.5 

MIN 

1 1 

8 

-  3 

11 

12 

12 

25 

1  7 

12 

9 

15 

11 

30 

26 

* 

26 

20 

30 

14 

13 

14 

3 

—  f 

16 

30 

let  l 

-  7 

-  2 

18 

13.2 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

49 

27 

30 

37 

30 

32 

37 

56 

39 

36 

51 

65 

64 

61 

65 

74 

71 

37 

40 

26 

36 

58 

60 

41 

32 

20 

36 

57 

45.3 

MIN 

22 

30 

28 

2* 

36 

8 

25 

2  5 

32 

4  1 

51 

4  1 

* 

40 

33 

43 

32 

27 

13 

16 

37 

39 

32 

12 

7 

1 3 

26 

28.7 

BLOOMI NGTON  NORMAL 

MAX 

60 

21 

1 

32 

30 

28 

33 

40 

40 

32 

35 

40 

47 

59 

59 

47 

63 

5  0 

60 

61 

29 

35 

20 

19 

43 

46 

38 

35 

15 

32 

49 

39.4 

MIN 

15 

18 

18 

3 

28 

5 

19 

22 

28 

31 

34 

35 

** 

26 

35 

22 

18 

19 

9 

1 

18 

35 

29 

10 

-  1 

7 

25 

21.0 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

68 

33 

40 

39 

34 

40 

55 

*T 

37 

39 

54 

63 

60 

6  4 

n 

68 

51 

68 

49 

44 

49 

32 

42 

36 

70 

46 

36 

25 

37 

59 

49.0 

MIN 

3  0 

30 

3* 

31 

3 

31 

40 

2 

28 

35 

* 

57 

46 

50 

48 

* 

36 

34 

26 

20 

24 

4  1 

48 

36 

12 

20 

31 

34.7 

CARBONOALE  SEWAGE  PL 

MAX 

70 

32 

34 

40 

37 

34 

35 

35 

58 

57 

38 

54 

62 

64 

66 

70 

69 

66 

68 

68 

40 

47 

34 

39 

35 

70 

64 

37 

25 

36 

57 

50.4 

M  IN 

30 

25 

30 

29 

29 

29 

29 

31 

24 

21 

34 

49 

5* 

43 

60 

35 

33 

28 

32 

14 

1  5 

34 

50 

36 

24 

9 

12 

20 

30.6 

CARLINVILLE  4E 

MAX 

63 

24 

30 

35 

35 

30 

35 

47 

40 

34 

36 

48 

58 

63 

60 

55 

71 

52 

72 

53 

40 

40 

2  3 

30 

50 

44 

32 

20 

33 

55 

43.7 

MIN 

19 

19 

25 

22 

2 

14 

31 

30 

20 

2  0 

29 

32 

40 

3  8 

34 

'  0 

26 

39 

27 

24 

21 

12 

1C 

28 

20 

15 

2 

2 

2  5 

24.1 

CARLYLE 

MAX 

63 

65 

75 

56 

67 

58 

34 

40 

25 

33 

50 

67 

44 

32 

18 

30 

56 

"In 

25 

23 

21 

2  6 

26 

32 

31 

22 

24 

33 

36 

56 

1 8 

35 

5 

44 

30 

26 

25 

13 

1 5 

32 

43 

31 

17 

5 

1 1 

26 

28.9 

CHARLESTON 

MAX 

65 

28 

29 

34 

34 

29 

31 

48 

38 

34 

36 

47 

59 

61 

6  1 

49 

70 

SO 

62 

62 

31 

37 

'3 

26 

44 

54 

40 

30 

16 

30 

50 

42.1 

MIN 

25 

22 

16 

23 

25 

24 

27 

28 

27 

20 

22 

30 

34 

45 

4 1 

48 

28 

37 

28 

20 

22 

13 

5 

26 

39 

30 

14 

4 

6 

21 

25.3 

CHENOA 

MAX 

60 

20 

30 

30 

33 

27 

31 

38 

39 

31 

35 

40 

49 

56 

6  0 

47 

62 

42 

60 

56 

30 

35 

21 

18 

41 

47 

36 

32 

12 

33 

48 

38.6 

MIN 

15 

1  3 

5 

17 

12 

IS 

1  4 

27 

24 

18 

19 

26 

25 

32 

33 

28 

33 

2  6 

33 

20 

16 

16 

6 

-  2 

9 

34 

2*1  8 

-  3 

4 

22 

18.4 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

37 

40 

56 

53 

46 

00 

40 

54 

SO 

30 

34 

20 

19 

41 

40 

39 

» 

11 

23 

46 

MIN 

21 

23 

33 

30 

26 

24 

19 

1  6 

16 

14 

-  6 

IS 

35 

21 

-  4 

0 

3 

21 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

38 

28 

29 

31 

32 

28 

33 

37 

34 

32 

35 

37 

41 

57 

49 

he 

59 

38 

53 

37 

32 

36 

22 

24 

39 

39 

32 

22 

11 

26 

48 

35.7 

MIN 

18 

1  8 

13 

22 

20 

24 

23 

28 

23 

22 

23 

26 

31 

33 

32 

30 

30 

28 

34 

20 

22 

1 7 

—  1 

24 

32 

22 

3 

-  1 

7 

25 

21.1 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

36 

24 

30 

3? 

34 

27 

34 

37 

33 

31 

35 

37 

39 

56 

46 

48 

58 

37 

51 

37 

31 

36 

21 

22 

39 

38 

34 

21 

12 

26 

49 

35.2 

MIN 

16 

13 

10 

19 

1 8 

23 

23 

28 

21 

19 

19 

25 

25 

33 

3 1 

31 

28 

26 

34 

1 9 

17 

1 7 

3 

■  3 

22 

32 

21 

2 

-  3 

4 

24 

19.3 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

40 

29 

31 

32 

33 

29 

33 

39 

35 

33 

36 

39 

42 

37 

47 

49 

58 

39 

52 

38 

31 

36 

23 

24 

41 

41 

32 

21 

12 

26 

40 

36.3 

MIN 

1  8 

1  7 

15 

26 

21 

24 

23 

29 

25 

24 

25 

30 

34 

3  3 

34 

31 

30 

29 

35 

20 

22 

19 

* 

0 

24 

31 

21 

3 

0 

8 

26 

22.0 

CICE RO 

MAX 

52 

24 

31 

32 

35 

29 

34 

36 

35 

33 

35 

37 

39 

52 

53 

43 

59 

40 

47 

42 

30 

35 

21 

17 

39 

39 

36 

28 

14 

25 

50 

36.2 

MIN 

16 

14 

8 

18 

20 

18 

21 

27 

23 

20 

19 

26 

25 

33 

33 

30 

3* 

33 

19 

18 

14 

5 

15 

33 

21 

5 

"  4 

22 

19.4 

COBOEN  ?S 

MAX 

69 

32 

31 

37 

35 

32 

33 

59 

52 

38 

37 

54 

61 

64 

67 

69 

68 

63 

68 

64 

39 

47 

32 

35 

54 

69 

55 

36 

23 

36 

50 

48.9 

MIN 

30 

24 

24 

26 

28 

27 

28 

31 

32 

22 

20 

31 

48 

56 

59 

3 

38 

33 

8 

14 

16 

32 

51 

34 

8 

10 

22 

30.3 

DANVILLE 

MAX 

65 

29 

29 

34 

30 

28 

30 

46 

35 

34 

36 

44 

53 

61 

61 

49 

68 

44 

58 

SO 

33 

38 

21 

25 

43 

50 

37 

29 

16 

29 

48 

40.4 

MIN 

21 

2  1 

11 

17 

20 

21 

24 

28 

26 

20 

24 

29 

35 

38 

3  5 

36 

33 

1 

20 

36 

26 

11 

22 

22.8 

OECATUR 

MAX 

62 

25 

29 

33 

30 

29 

33 

46 

35 

32 

35 

44 

50 

60 

60 

50 

69 

45 

63 

49 

32 

32 

20 

26 

46 

46 

36 

31 

13 

32 

51 

40.2 

MIN 

20 

18 

11 

22 

19 

21 

19 

29 

25 

1  8 

22 

29 

35 

38 

37 

32 

36 

8 

3 

* 

20 

1 

26 

36 

29 

10 

3 

25 

23.0 

DIXON 

MAX 

44 

19 

32 

26 

25 

26 

32 

40 

33 

33 

35 

36 

38 

50 

52 

40 

51 

39 

47 

38 

2  7 

35 

22 

10 

36 

35 

32 

25 

12 

30 

46 

33>e 

MIN 

7 

6 

4 

12 

10 

18 

8 

28 

20 

17 

1  5 

17 

17 

31 

31 

24 

33 

13 

-10 

32 

15 

1 

23 

14.9 

OU  QUOIN 

MAX 

71 

29 

33 

38 

38 

33 

35 

60 

49 

46 

38 

53 

61 

63 

64 

67 

70 

69 

68 

67 

42 

44 

30 

35 

50 

70 

54 

35 

32 

33 

50 

49.4 

MIN 

27 

25 

24 

29 

28 

29 

28 

31 

30 

24 

24 

33 

30 

33 

40 

45 

61 

3  0 

42 

32 

27 

30 

l* 

17 

20 

33 

25 

8 

13 

28.3 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

68 

26 

32 

3P 

33 

32 

38 

55 

44 

3  5 

33 

68 

67 

65 

63 

75 

56 

75 

54 

35 

41 

29 

33 

90 

36 

42 

37 

21 

40 

61 

47.5 

MIN 

24 

22 

22 

29 

25 

29 

22 

33 

24 

26 

32 

36 

53 

40 

43 

43 

32 

27 

12 

1 7 

32 

41 

32 

19 

7 

13 

26 

29.1 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX 

64 

27 

28 

33 

33 

29 

30 

49 

44 

33 

15 

46 

55 

60 

60 

50 

70 

50 

61 

60 

30 

38 

23 

28 

55 

46 

32 

17 

30 

51 

42.6 

MIN 

25 

23 

17 

18 

26 

25 

28 

26 

26 

20 

20 

29 

40 

47 

33 

32 

50 

2  8 

36 

29 

22 

25 

15 

11 

42 

31 

16 

5 

6 

2  0 

25.7 

EL  I ZABETHTOWN 

MAX 

72 

32 

34 

38 

36 

32 

36 

55 

50 

36 

39 

54 

60 

66 

6  t 

74 

75 

65 

65 

65 

40 

SO 

35 

36 

32 

69 

68 

41 

26 

36 

38 

50.4 

MIN 

32 

28 

28 

31 

29 

30 

28 

32 

35 

24 

22 

36 

49 

57 

42 

39 

61 

32 

38 

34 

29 

32 

1 

17 

34 

51 

38 

26 

* 

16 

26 

32.0 

FAIRFIELD 

MAX 

68 

32 

32 

36 

37 

32 

33 

56 

47 

35 

35 

S3 

60 

64 

65 

57 

.5  8 

41 

66 

65 

35 

43 

2  9 

33 

47 

69 

55 

34 

21 

33 

56 

47.1 

MIN 

32 

25 

24 

28 

29 

28 

26 

26 

29 

23 

19 

32 

44 

56 

39 

30 

3- 

20 

26.5 

FLORA 

MAX 

31 

31 

35 

32 

31 

33 

55 

54 

38 

It 

51 

59 

63 

59 

53 

H 

68 

65 

64 

44 

31 

31 

31 

43 

68 

48 

35 

22 

38 

55 

46.5 

MIN 

30 

21 

22 

27 

26 

28 

31 

30 

18 

22 

32 

42 

42 

34 

21 

26.6 

FREE  PORT 

MAX 

40 

15 

28 

25 

26 

28 

29 

38 

33 

30 

37 

33 

34 

49 

48 

40 

48 

37 

41 

36 

26 

35 

24 

9 

36 

35 

27 

22 

7 

28 

44 

31.9 

MIN 

s 

4 

1 

7 

5 

6 

28 

19 

15 

1  3 

11 

9 

i  0 

26 

21 

11 

-  1 

2  „ 

12.7 

FULTON   DAM  13 

MAX 

43 

16 

32 

29 

25 

24 

30 

38 

33 

28 

38 

37 

37 

SO 

S3 

41 

49 

41 

45 

37 

30 

32 

24 

9 

35 

3S 

32 

26 

11 

11 

la 

33.6 

MIN 

5 

5 

6 

12 

7 

17 

5 

29 

18 

16 

13 

18 

25 

31 

31 

25 

1 7 

16 

1 

14.9 

6ALESBURG 

MAX 

29 

20 

33 

27 

25 

24 

33 

41 

30 

28 

36 

43 

44 

56 

46 

52 

49 

42 

61 

34 

32 

35 

12 

26 

42 

36 

31 

19 

16 

31 

52 

35.0 

MIN 

12 

11 

12 

20 

12 

12 

12 

28 

18 

15 

23 

25 

31 

3 

33 

33 

17 

19 

1 1 

5 

8 

26 

19 

-  2 

-  2 

7 

2  6 

17.6 

GALVA 

MAX 

51 

21 

38 

28 

31 

29 

34 

42 

39 

31 

31 

41 

43 

37 

9  5 

46 

60 

48 

64 

50 

33 

39 

24 

2S 

38 

42 

37 

36 

16 

11 

54 

39.5 

MIN 

9 

9 

8 

17 

7 

10 

5 

28 

18 

14 

16 

22 

25 

2  9 

30'  29 

'* 

19 

6 

15.9 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

67 

32 

34 

40 

34 

32 

37 

55 

46 

36 

38 

50 

62 

66 

68 

70 

68 

38 

66 

46 

42 

52 

32 

40 

58 

69 

51 

34 

24 

36 

5t 

48.4 

MIN 

32 

28 

26 

32 

30 

28 

28 

28 

32 

22 

25 

34 

46 

5  B 

42 

40 

34 

16 

30.9 

GREENVILLE 

MAX 

64 

27 

29 

35 

32 

31 

34 

52 

40 

36 

36 

49 

58 

6. 

64 

56 

77 

48 

68 

34 

33 

38 

26 

»1 

49 

57 

41 

1°1 

19 

13 

5  5 

44.1 

MIN 

24 

22 

19 

27 

26 

26 

21 

31 

29 

22 

22 

29 

35 

3  0 

42 

40 

41 

30 

16 

27.0 

GR IGGSV ILLE 

MAX 

47 

18 

30 

31 

30 

25 

.  34 

44 

35 

25 

36 

44 

52 

70 

63 

55 

6C 

45 

70 

52 

33 

32 

2  6 

26 

47 

43 

36 

31 

17 

36 

55 

40.3 

M  IN 

16 

15 

10 

20 

14 

15 

14 

31 

20 

19 

20 

30 

32 

3  5 

34 

40 

22 

8 

10 

21.4 

HARR ISBURG 

MAX 

70 

33 

33 

40 

38 

31 

36 

50 

50 

37 

40 

55 

63 

66 

67 

73 

64 

65 

67 

65 

36 

30 

33 

3  7 

58 

71 

37 

36 

24 

38 

60 

49.9 

MIN 

31 

28 

26 

3  0 

29 

30 

29 

32 

33 

22 

20 

31 

52 

56 

41 

36 

61 

90 

32 

34 

28 

33 

16 

16 

36 

57 

i6 

23 

8 

9 

21 

31.2 

HAVANA 

MAX 

56 

25 

29 

32 

29 

27 

34 

43 

36 

31 

37 

43 

45 

62 

60 

54 

63 

46 

67 

39 

32 

37 

2  0 

22 

43 

44 

3s 

34 

16 

35 

52 

40.4 

MIN 

15 

15 

5 

17 

15 

21 

7 

31 

21 

18 

20 

25 

28 

31 

33 

29 

35 

I  6 

37 

20 

19 

18 

H 

3 

21 

33 

28 

11 

1 

6 

22 

19.9 

HILLSBORO 

MAX 

68 

25 

31 

35 

35 

30 

34 

48 

40 

33 

35 

46 

59 

5  1 

6  ! 

54 

70 

61 

68 

68 

3  2 

37 

25 

27 

48 

54 

42 

30 

19 

36 

5. 

44.3 

MIN 

21 

20 

16 

25 

28 

25 

L6 

31 

28 

20 

20 

31 

32 

43 

18 

34 

50 

29 

39 

29 

22 

22 

12 

11 

27 

41 

24 

17 

2 

6 

26 

25.5 

HOOPESTON 

MAX 

6? 

28 

30 
8 

33 

32 

28 

31 

40 

35 

32 

35 

41 

49 

59 

6  0 

48 

67 

42 

58 

59 

31 

37 

21 

21 

42 

46 

37 

29 

14 

21 

46 

39.4 

MIN 

20 

19 

17 

19 

20 

24 

27 

26 

20 

23 

28 

31 

34 

35 

30 

39 

28 

32 

21 

17 

20 

14 

4 

21 

36 

28 

11 

0 

6 

22 

21.9 

DAILY  TEMPERATURES  .lunois 

Table  5  - Continued  JANUARY  1952 


Day  0(  Month  a* 


btauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1 

22 



23 

24 

1  1 
25 

H» 

26  1 

1 

27 

28 

[ 

29 

1 

30 

31 

< 

JACKSONVILLE 

MAX 

36 

33 

31 

35 

45 

37 

29 

36 

46 

54 

65 

62 

55 

66 

48 

72 

54 

42 

37 

21 

Z 

42 

39 

15 

37 

54  43.1 

MIN 

18 

16 

7 

22 

24 

15 

26 

23 

31 

29 

45 

36 

40 

45 

28 

41 

24 

24 

19 

10 

37 

28 

14 

0 

12 

25  23.9 

JERSEYV 1LLE 

MAX 

65 

23 

29 

35 

35 

31 

36 

47 

41 

33 

37 

50 

62 

65 

65 

56 

69 

59 

73 

67 

37 

38 

24 

2! 

49 

46 

42 

39 

19 

39 

57|  45.1 

MIN 

20 

17 

15 

24 

22 

28 

16 

31 

25 

20 

21 

29 

34 

43 

38 

39 

52 

28 

39 

28 

22 

21 

9 

la  27 

39 

26 

15 

1 

9 

23  25.0 

JOLIET  W6  AIRPORT 

MAX 

35 

23 

33 

31 

29 

27 

32 

37 

32 

32 

35 

38 

40 

55 

44 

50 

59 

40 

53 

36 

32 

35 

20 

22  38 

37 

3i 

22 

13 

27 

471  35.1 

MIN 

13 

13 

8 

17 

11 

19 

10 

27 

20 

1-4 

15 

22 

16 

32 

25 

27 

28 

26 

33 

16 

17 

16 

2 

22 

31 

21 

2 

-  3 

2 

20  16.7 

KANKAKEE 

MAX 

59 

24 

27 

31 

31 

27 

32 

38 

32 

32 

35 

38 

43 

57 

57 

45 

61 

41 

58 

48 

32 

36 

21 

18  40 

40 

37 

30 

14 

27 

45  37.3 

MIN 

16 

16 

4 

15 

15 

15 

23 

27 

25 

20 

19 

25 

32 

32 

27 

32 

27 

32 

20 

17 

19 

10 

-  1  17 

34 

26 

7 

2 

5 

22  19.3 

KANKAKEE   4  W 

MAX 

57 

23 

30 

30 

34 

27 

31 

37 

34 

31 

34 

38 

40 

55 

3  6 

44 

61 

4  1 

55 

57 

30 

35 

20 

18  39 

39 

36 

29 

13 

27 

46  37.0 

MIN 

16 

15 

4 

13 

14 

14 

22 

26 

24 

19 

18 

25 

25 

32 

34 

27 

35 

25 

30 

20 

16 

19 

11 

•_  ■ 

34 

26 

9 

-  2 

3 

21 

19.0 

KEWANEE 

MAX 

18 

34 

35 

26 

30 

31 

40 

37 

37 

37 

37 

40 

52 

59 

43 

57 

43 

57 

40 

28 

36 

25 

10 

38 

39 

52 

28 

12 

32 

48  36.7 

M  IN 

9 

9 

9 

20 

10 

15 

9 

28 

21 

15 

17 

25 

30 

31 

30 

28 

33 

26 

34 

14 

15 

16 

3 

-  ■ 

g 

33 

19 

5 

-  5 

4 

25!  17.1 

LA  HARPE  1SW 

MAX 

59 

20 

35 

29 

27 

25 

33 

42 

35 

26 

38 

44 

46 

64 

61 

55 

55 

69 

43 

30 

36 

18 

16 

41 

41 

36 

30 

15 

37 

54;  38.7 

MIN 

11 

12 

9 

20 

10 

17 

8 

31 

17 

18 

20 

24 

28 

30 

31 

28 

31 

25 

36 

18 

19 

17 

3 

] 

15 

33 

20 

9 

-  3 

4 

2E 

18.4 

LA  SALLE 

MAX 

49 

21 

35 

30 

30 

28 

35 

40 

34 

29 

37 

40 

43 

55 

57 

44 

57 

45 

57 

39 

30 

36 

19 

17 

38 

38 

33 

28 

13 

32 

50  36.7 

MIN 

12 

12 

12 

17 

11 

8 

10 

29 

23 

19 

18 

25 

20 

32 

33 

28 

32 

28 

34 

17 

17 

18 

6 

—  4 

17 

33 

21 

6 

-  2 

5 

23  18.1 

LINCOLN 

MAX 

59 

22 

29 

32 

29 

31 

34 

44 

34 

32 

35 

42 

47 

60 

59 

50 

67 

47 

67 

45 

32 

35 

19 

24 

44 

47 

38 

30 

16 

32 

5C 

1  39.8 

M  1  N 

16 

16 

8 

19 

14 

19 

11 

30 

23 

18 

20 

29 

30 

33 

35 

31 

32 

28 

36 

22 

20 

18 

9 

: 

25 

34 

27 

9 

0 

6 

23 

20.7 

MAKANDA  1NW 

MAX 

70 

30 

30 

36 

35 

31 

32 

59 

55 

38 

36 

53 

60 

63 

65 

69 

68 

64 

68 

65 

42 

47 

32 

35 

53 

69 

68 

38 

26 

35 

56 

49.3 

MIN 

30 

22 

24 

27 

28 

28 

28 

31 

34 

23 

24 

34 

46 

56 

44 

45 

60 

34 

40 

34 

27 

27 

14 

17 

33 

51 

34 

25 

7 

10 

21 

31.1 

MARENGO 

MAX 

33 

17 

28 

24 

24 

28 

29 

35 

31 

30 

34 

34 

34 

46 

47 

37 

48 

35 

38 

34 

25 

32 

20 

10 

34 

34 

27 

20 

5 

23 

44 

30.3 

MIN 

9 

3 

3 

9 

15 

20 

7 

25 

17 

15 

11 

12 

12 

29 

27 

22 

27 

22 

31 

13 

11 

15 

7 

-12 

1  0 

26 

12 

-  4 

-  9 

-  3 

21 

13.0 

MATTOON 

MAX 

63 

28 

35 

34 

30 

29 

31 

48 

35 

33 

35 

45 

55 

62 

55 

55 

69 

47 

62 

40 

34 

37 

21 

32 

46 

33 

36 

28 

17 

29 

49  41.1 

MIN 

21 

21 

22 

25 

23 

2  3 

27 

31 

21 

20 

22 

30 

36 

43 

33 

33 

32 

29 

38 

22 

22 

17 

13 

7 

30 

36 

28 

8 

4 

6 

27 

1  24.0 

MC  LEANSBORO 

MAX 

70 

32 

33 

37 

37 

31 

35 

58 

54 

38 

40 

53 

61 

65 

64 

63 

68 

64 

67 

65 

36 

45 

30 

34 

48 

70 

56 

35 

22 

34 

57 

48.5 

MIN 

32 

27 

24 

29 

28 

29 

28 

31 

33 

23 

21 

34 

48 

56 

41 

39 

57 

32 

40 

33 

25 

30 

14 

17 

32 

48 

35 

22 

7 

10 

23  30.6 

MINONK 

MAX 

24 

21 

32 

26 

32 

28 

33 

40 

35 

32 

34 

39 

42 

55 

44 

45 

58 

43 

60 

54 

30 

34 

21 

13 

39 

40 

42 

IS 

31 

48 

36.3 

MIN 

17 

13 

2 

24 

12 

12 

8 

26 

24 

18 

19 

24 

28 

32 

32 

30 

35 

26 

32 

20 

17 

19 

8 

■  3 

15 

33 

21 

7 

-  3 

2 

22 

18.5 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MAX 

22 

19 

34 

26 

28 

25 

33 

40 

32 

27 

38 

38 

40 

57 

40 

52 

53 

44 

55 

30 

34 

37 

17 

21 

37 

36 

30 

18 

14 

35 

51 

34.3 

M  I N 

7 

7 

8 

15 

9 

11 

9 

28 

18 

15 

22 

22 

20 

31 

27 

28 

29 

25 

30 

14 

18 

13 

-  2 

-  5 

20 

27 

18 

0 

-  4 

4 

29 

15.9 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

46 

19 

37 

27 

30 

25 

32 

41 

32 

27 

;o 

ii 

40 

61 

5» 

49 

52 

41 

62 

40 

29  36 

14 

14 

38 

40 

34 

28 

16 

36 

52 

36.6 

MIN 

10 

10 

10 

20 

9 

15 

7 

32 

18 

16 

18 

24 

26 

29 

31 

29 

30 

26 

35 

15 

15 

14 

1 

-  4 

13 

33 

19 

7 

-  4 

3 

25  17.2 

MORRIS    3  NE 

MAX 

56 

22 

34 

29 

32 

27  33 

38 

32 

32 

35 

40 

38 

52 

57 

44 

58 

40 

55 

54 

32 

35 

20 

17 

38 

38 

35 

31 

14 

28 

49 

36.9 

M  I N 

14 

13 

18 

14 

13 

11 

9 

27 

20 

17 

14 

24 

17 

31 

32 

26 

36 

25 

32 

18 

16 

18 

10 

-  4 

14 

33 

21 

5 

-  3 

3 

20  17.5 

MORRISON 

MAX 

42 

18 

37 

26 

26 

25 

31 

40 

34 

31 

38 

36 

37 

50 

50 

40 

49 

41 

44 

37 

28 

35 

22 

8 

35 

36 

33 

27 

15 

33 

49  34.0 

M  I N 

6 

5 

4 

15 

8 

18 

5 

28 

18 

17 

15 

17 

20 

31 

31 

26 

15 

24 

33 

11 

16 

17 

1 

-1  0 

7 

31 

16 

2 

-  6 

1 

221  14.3 

MORR ISONVILLE   1  E 

MAX 

64 

38 

30 

35 

35 

30 

34 

46 

38 

32 

36 

".8 

54 

63 

61 

52 

69 

31 

68 

63 

33 

37 

23 

28 

49 

48 

40 

35 

18 

34 

53 

43.4 

M  IN 

20 

18 

12 

22 

20 

23 

15 

29 

2  6 

18 

19 

29 

32 

38 

35 

33 

48 

27 

35 

27 

21 

20 

11 

7 

26 

38 

28 

14 

1 

3 

21 

23.1 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

41 

16 

29 

26 

25 

26 

30 

38 

34 

30 

38 

3  5 

37 

48 

50 

39 

48 

39 

43 

36 

27 

35 

28 

8 

36 

37 

31 

24 

18 

31 

49 

33.3 

MIN 

4 

4 

1 

6 

6 

19 

9 

28 

18 

18 

15 

14 

14 

29 

29 

21 

28 

24 

33 

9 

13 

17 

3 

-12 

8 

29 

14 

1 

-  8 

0 

25 

13.5 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

68 

30 

31 

35 

34 

31 

35 

59 

43 

35 

38 

53 

60 

64 

61 

58 

69 

60 

67 

66 

33 

41 

27 

32 

48 

70 

50 

33 

20 

34 

56 

46.5 

MIN 

29 

24 

21 

22 

27 

27 

24 

31. 

30 

22 

21 

32 

44 

55 

40 

40 

55 

29 

39 

31 

23 

27 

13 

15 

30 

45 

32 

19 

5 

6 

23 

28.4 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

70 

32 

31 

36 

35 

31 

34 

56 

52 

36 

38 

53 

60 

65 

65 

72 

66 

63 

68 

66 

53 

50 

J4 

35 

52 

69 

67 

39 

25 

35 

57 

49.9 

MIN 

30 

25 

25 

29 

27 

27 

28 

31 

32 

23 

20 

33 

48 

55 

37 

37 

60 

29 

36 

32 

26 

33 

14 

14 

33 

51 

36 

23 

7 

7 

23 

30.0 

NEWTON 

MAX 

66 

32 

31 

35 

35 

32 

32 

55 

46 

37 

34 

51 

58 

62 

63 

53 

69 

57 

64 

65 

35 

40 

28 

31 

47 

62 

49 

34 

20 

32 

54 

45,5 

MIN 

30 

24 

20 

26 

27 

25 

28 

29 

28 

22 

21 

29 

41 

53 

42 

33 

50 

28 

37 

33 

21 

26 

15 

13 

29 

42 

33 

17 

5 

5 

22  27.6 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

69 

34 

32 

36 

32 

31 

31 

55 

51 

36 

38 

51 

58 

63 

65 

58 

66 

60 

62 

63 

35 

41 

31 

31 

46 

69 

52 

36 

21 

31 

54 

46.4 

MIN 

31 

28 

23 

27 

28 

27 

29 

30 

28 

26 

24 

30 

43 

52 

43 

54 

28 

36 

32 

24 

30 

16 

15 

30 

42 

.35 

20 

8 

6 

24 

29.0 

OTTAWA 

MAX 

50 

22 

37 

28 

35 

29 

35 

40 

33 

34 

36 

41 

41 

56 

56 

44 

58 

47 

56 

40 

30 

35 

20 

17 

38 

37 

37 

28 

16 

31 

50 

37.3 

MIN 

13 

13 

11 

18 

15 

13 

10 

29 

22 

19 

17 

24 

22 

33 

31 

28 

31 

27 

34 

18 

18 

18 

6 

-  4 

17 

35 

21 

7 

-  2 

5 

22 

18.4 

PALESTINE 

MAX 

67 

41 

32 

35 

34 

32 

34 

55 

40 

33 

39 

50 

58 

63 

63 

56 

69 

49 

63 

51 

33 

43 

25 

30 

48 

62 

45 

32 

19 

32 

53 

44.7 

MIN 

30 

25 

21 

22 

27 

25 

29 

32 

28 

22 

20 

30 

43 

53 

35 

30 

44 

26 

39 

28 

22 

25 

15 

19 

30 

40 

32 

15 

5 

7 

27.3 

PANA 

MAX 

64 

26 

30 

34 

32 

31 

33  . 

47 

37 

33 

35 

48 

54 

62 

621 

52 

69 

48 

66 

52 

32 

37 

23 

48 

53 

3e 

35 

17 

33 

53 

42.3 

A  I N 

19 

19 

15 

23 

22 

23 

21 

30 

2  I 

19 

20 

29 

33 

41 

3*| 

34 

40 

28 

35 

26 

20 

20 

12 

8 

26 

37 

29 

12 

3 

6 

23 

23.7 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

65 

29 

30 

34 

34 

27 

32 

47 

34 

33 

34 

45 

56 

62 

62 

48 

71 

45 

62 

61 

33 

39 

24 

42 

35 

40 

30 

16 

29 

50 

41.8 

MIN 

20 

17 

10 

17 

17 

23 

29 

33 

43 

391 

29 

34 

25 

26 

17 

10 

26 

38 

28 

12 

3 

* 

20 

21.8 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

33 

20 

33 

28 

27 

26 

32 

41 

30 

30 

35 

40 

43 

58 

47 

57 

60 

41 

63 

33 

33 

35 

13 

42 

40 

36 

22 

15 

33 

30 

36.3 

M  !  N 

14 

15 

6 

18 

10 

8 

8 

26 

18 

18 

20 

25 

29 

31 

33 

31 

29 

25 

33 

18 

?o 

12 

6 

-22 

29 

29 

22 

4 

-  2 

5 

23 

18.1 

PONT IAC 

MAX 

59 

21 

32 

30 

32 

29 

32 

39 

3* 

31 

35 

39 

44 

57 

59 

46 

62 

42 

59 

56 

31 

35 

20 

20 

41 

41 

36 

30 

13 

30 

48 

38.2 

MIN 

16 

15 

7 

17 

14 

16 

15 

28 

25 

20 

20 

27 

28 

34 

H 

30 

35 

28 

33 

21 

19 

19 

10 

0 

20 

34 

25 

9 

-  1 

5 

23 

20.2 

QUINCY 

MAX 

48 

18 

29 

31 

31 

26 

35 

45 

36 

26 

38 

45 

53 

68 

58 

57 

62 

46 

70 

41 

33 

33 

17 

27 

48 

45 

37 

31 

17 

40 

56 

40.2 

MIN 

15 

14 

10 

22 

14 

15 

14 

33 

21 

20 

21 

32 

34 

38 

34 

41 

36 

27 

38 

22 

22 

16 

6 

'7 

27 

34 

23 

8 

-  3 

10 

30 

22.0 

OUINCY  CAA 

MAX 

28 

17 

27 

32 

35 

26 

35 

44 

29 

25 

37 

46 

52 

66 

54 

58 

62 

46 

66 

33 

37 

37 

16 

30 

47 

39 

37 

23 

16 

39 

36 

38.6 

MIN 

13 

11 

5 

20 

9 

11 

11 

29 

20 

19 

21 

28 

33 

38 

32! 

37 

28 

251 

34 

21 

19 

9 

6 

5 

29 

30 

2l! 

2 

-  4 

.6 

26 

19.2 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

MAX 

42 

25 

27 

33 

27 

26 

31 

43 

31 

32 

34 

42 

48 

60 

5x1 

51 

65 

42 

60 

38 

33 

37 

18 

28 

45 

45 

36 

26 

14 

28 

47 

37.6 

MIN 

18 

18 

12 

19 

19 

20 

24 

30 

20 

20 

23 

27 

32 

35 

32 

31 

31 

28 

36 

20 

19 

14 

11 

'  5 

28 

33 

26 

5 

1 

6 

20 

21(4 

ROBERTS  3  N 

MAX 

57 

23 

31 

33 

33 

26 

32 

38 

36 

32 

34 

39 

43 

56 

58 

49 

62 

40 

59 

37 

34 

35 

20 

39 

43 

35j 

30 

14 

28 

45 

38(7 

MIN 

18 

15 

b 

15 

13 

17 

18 

26 

24 

18 

19 

25 

26 

32 

33, 

28 

37 

271 

29 

22 

"1 

18 

10 

18 

35 

28 

10 

-  2 

13 

16 

20(3 

ROCKFORD 

MAX 

47 

20 

32 

26 

26 

28 

28 

38 

34 

32 

37 

37 

35 

48 

48 

40 

51 

38 

40 

37 

27 

27 

23 

30 

36 

36 

25 

10 

29 

46 

33(6 

MIN 

8 

4 

5 

12 

13 

21 

9 

27 

23 

18 

15 

10 

17 

30 

30 

22 

31 

24 

31 

12 

12 

18 

10 

-10 

8 

30 

14 

5 

-  8 

0 

22 

14(9 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

30 

17 

30 

25 

25 

29 

29 

38 

32 

31 

34 

35 

35 

48 

38 

43 

47 

38 

39 

34 

30 

35 

23 

19 

35 

35 

30 

15 

9 

27 

44 

31(6 

MIN 

10 

6 

S 

10 

12 

21 

6 

28 

20 

12 

13 

16 

14 

31 

25 

24 

26 

25 

32 

11 

14| 

18 

-  1 

-  9 

18 

21 

15 

-  2 

-  7 

0 

20 

14(0 

RUSHVILLE 

MAX 

40 

19 

35 

32 

30 

30 

34 

46 

35  ! 

31 

35 

45 

46 

65 

62 

55 

65 

46 

70 

41 

33 

36 

18 

24 

4 

45 

45 

40 

31 

18 

38 

54 

40(1 

MIN 

19 

19 

13 

21 

18 

15 

15 

31 

22 

21 

22 

25 

31 

33 

3'. 

36 

35 

26 

32 

21 

20 

17 

6 

23 

33 

25 

11 

-  2 

4 

25 

21.1 

SPARTA 

MAX 

69 

30 

33 

40 

35 

35 

39 

6* 

49 

37 

37 

55 

65 

63 

66 

68 

75 

71 

71 

55 

38 

42 

28 

34 

50 

73 

51 

37 

22 

38 

58 

49(3 

MIN 

30 

24 

22 

29 

24 

28 

23 

32 

32 

24 

21 

31 

43 

55 

40l 

39 

60 

32 

39 

32 

26 

28 

12 

16 

32 

49 

33 

22 

7 

10 

26 

29(7 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

37 

21 

25 

33 

31 

28 

33 

42 

30 

30 

35 

45 

50 

62 

51 

60 

66 

47 

69 

36 

34 

36 

17 

32 

48 

46 

39 

27 

16 

33 

51 

39.0 

M'N 

18 

17 

8 

24 

16 

13 

11 

29 

IB 

21 

24 

31 

34 

34 

,3j 

34 

30 

1 

36 

22 

22| 

12 

10 

6! 

32 

33 

27 

6 

2 

7 

27 

21.5 

S?e  FMorence  Not«s  Following  Station 
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Table  5  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY  195? 


Day  Ol  Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

1 

23, 

24 

25 

1  r 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 
< 

SPRINGFIELD  Wfl  CITY 

MAX 

" 

22 

28 

34 

31 

30 

45 

36 

31 

37 

45 

« 

62 

~59 

66 

47 

69 

37 

34 

37 

18 

31 

4. 

48 

39 

26 

17 

34 

5? 

40.0 

MIN 

18 

17 

15 

24 

22 

20 

19 

33 

20 

21 

24 

31 

36 

39 

37 

35 

34 

31 

37 

23 

22 

13 

12 

7 

31 

32 

2«  8 

3 

10 

26 

23.4 

STOCKTON 

MAX 

40 

14 

26 

24 

24 

26 

27 

36 

32 

29 

37 

33 

33 

49 

36 

46 

37 

37 

34 

25 

34 

22 

9 

34 

25 

21 

7 

29 

45 

30.6 

MIN 

2 

0 

2 

12 

11 

20 

9 

25 

20 

16 

14 

17 

10 

28 

28 

20 

26 

20 

31 

6 

10 

15 

3 

-15 

'5 

25 

9 

-  3 

-12 

-  5 

23 

12.0 

SYCAMORE 

MAX 

*3 

19 

31 

29 

28 

28 

30 

36 

33 

31 

34 

36 

33 

45 

39 

49 

36 

41 

36 

27 

34 

23 

20 

33 

35 

32 

21 

9 

22 

44 

32.3 

MIN 

9 

4 

3 

11 

12 

19 

5 

25 

18 

12 

11 

21 

IS 

30 

28 

24 

30 

23 

24 

12 

12 

15 

0 

-10 

18 

30 

15 

0 

-  7 

-  1 

19 

13.9 

TABLE  GROVE 

MAX 

4* 

20 

34 

30 

26 

26 

35 

42 

34 

30 

35 

45 

46 

63 

54 

61 

47 

68 

40 

32 

36 

14 

2? 

43 

43 

36 

29 

16 

36 

54 

38.7 

MIN 

14 

14 

8 

19 

14 

15 

10 

34 

20 

18 

18 

27 

31 

32 

33 

32 

32 

27 

37 

20 

19 

14 

6 

1 

22 

34 

24 

9 

-  1 

6 

26 

19.8 

TUSCOLA 

MAX 

69 

27 

29 

34 

34 

30 

32 

46 

34 

34 

35 

*5 

50 

60 

60 

32 

70 

" 

62 

60 

34 

36 

21 

25 

42 

50 

40 

41 

21 

31 

47 

42(0 

M  1 N 

22 

19 

9 

20 

21 

22 

25 

27 

25 

18 

21 

2B 

31 

34 

37 

30 

45 

27 

32 

26 

19 

20 

10 

3  23 

37 

28 

13 

2 

9 

20 

22.5 

UP8ANA 

MAX 

29 

25 

24 

32 

27 

31 

43 

35 

34 

34 

*3 

49 

61 

56 

47 

68 

45 

60 

38 

31 

36 

21 

24 

39 

46 

36 

30 

16 

29 

48 

37,6 

MIN 

21 

19 

11 

19 

19 

21 

24 

28 

27 

20 

23 

28 

37 

36 

37 

32 

38 

26 

37 

25 

20 

21 

12 

6 

24 

36 

30 

10 

2 

6 

21 

23.2 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

MAX 

** 

28 

29 

37 

31 

32 

34 

50 

38 

34 

35 

48 

58 

63 

58 

62 

70 

48 

65 

41 

35 

39 

25 

34 

53 

56 

4 

37 

30 

17 

34 

53 

42.9 

MIN 

22. 

22 

19 

27 

26 

26 

23 

33 

21 

21 

22 

30 

32 

45 

29 

32 

32 

29 

39 

24 

23 

17 

14 

14 

33 

36 

28 

8 

4 

7 

23 

24.5 

VIRDEN 

MAX 

5» 

29 

30 

33 

32 

30 

33 

45 

35 

31 

34 

45 

54 

62 

60 

63 

67 

47 

69 

53 

3  I 

37 

19 

28 

48 

46 

3° 

3* 

17 

34 

52 

41.9 

M  I N 

18 

1 7 

12 

23 

19 

23 

14 

30 

25 

19 

20 

28 

33 

41 

32 

36 

43 

26 

37 

25 

22 

19 

11 

7 

27 

36 

34 

13 

1 

9 

23 

23.2 

WALNUT 

MAX 

SO 

19 

32 

30 

26 

27 

32 

37 

34 

27 

36 

37 

39 

52 

53 

41 

55 

42 

52 

42 

33 

33 

19 

10 

37 

37 

12 

28 

11 

30 

46 

34.8 

MIN 

9 

1  0 

9 

19 

12 

9 

8 

28 

21 

16 

15 

25 

23 

32 

32 

28 

30 

25 

34 

14 

17 

17 

5 

-  7 

10 

31 

18 

4 

-  5 

4 

25 

16.7 

WATSEXA 

MAX 

59 

25 

*! 

32 

30 

26 

31 

38 

34 

32 

34 

38 

45 

58 

58 

48 

64 

41 

98 

56 

32 

36 

21 

19 

41 

42 

37 

32 

14 

27 

46 

38.1 

M  I  N 

19 

18 

7 

17 

18 

18 

24 

28 

25 

20 

22 

26 

26 

34 

35 

27 

38 

27 

30 

22 

17 

20 

14 

2 

18 

36 

28 

11 

0 

5 

23 

21.1 

WAUKEGAN 

MAX 

45 

21 

31 

32 

30 

29 

32 

36 

34 

30 

35 

38 

34 

49 

<-9 

36 

53 

37 

40 

36 

29 

35 

21 

12 

37 

36 

31 

22 

9 

24 

46 

33.2 

MIN 

13 

8 

6 

13 

18 

17 

14 

27 

21 

17 

14 

19 

14 

31 

31 

25 

32 

24 

29 

15 

12 

17 

11 

-  8 

12 

31 

15 

0 

-  7 

1 

21 

19.9 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

43 

24 

27 

30 

30 

34 

33 

37 

33 

32 

34 

34 

37 

51 

» 

42 

54 

37 

48 

36 

29 

35 

26 

14 

38 

36 

32 

35 

22 

25 

47 

35.2 

MIN 

13 

10 

5 

5 

16 

14 

15 

27 

17 

13 

13 

15 

32 

32 

25 

32 

24 

32 

14 

15 

17 

-10 

-  7 

14 

31 

18 

6 

-  5 

2 

21 

15t5 

WHITE  HALL    1  E 

MAX 

63 

20 

30 

35 

35 

30 

35 

44 

30 

36 

40 

60 

64 

64 

56 

66 

s 

71 

69 

34 

38 

22 

27 

49 

49 

40 

36 

16 

36 

53 

44.0 

MIN 

20 

17 

12 

23 

23 

26 

13 

32 

S 

21 

19 

28 

31 

37 

lb 

35 

39 

39 

27 

22 

21 

11 

11 

27 

34 

2B 

15 

1 

7 

24 

23.9 

WINDSOR 

MAX 

62 

30 

34 

34 

30 

31 

47 

38 

34 

35 

45 

92 

60 

59 

50 

69 

32 

61 

60 

36 

22 

26 

45 

55 

40 

30 

17 

26 

50 

42.0 

MIN 

24 

23 

23 

23 

25 

23 

34 

19 

21 

28 

28 

42 

32 

48 

28 

38 

28 

20 

22 

12 

5 

26 

40 

,0 

14 

4 

6 

21 

24.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  1952 


Day  of  month 


btaaon 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

24 

26 

27 

31 

Anna  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

Antioch 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

7 

7 

7 

7 

7 

9 

9 

8 

7 

6 

4 

2 

T 

T 

T 

2 

2 

2 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

Aurora  College 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

4  . 1 
14 

13 

T 
13 

13 

1  .  5 
14 

13 

12 

11 

10 

9 

6 

5 

4 

1 

1 

1 

T 

1 

0 . 3 
2 

T 

1 

2 

0 . 3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

Belleville  Scott  AF  Base 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0 . 8 

T 

1 . 1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Blooming ton  Normal 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 0 
1 

1  . 0 
1 

1 . 0 

2 

2 

T 

2 

2 

T 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

Cairo  WB  City  • 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

Carlinville  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

0  . 5 

0 .  5 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

" 

T 
T 

T 

T 

T 

Chicago  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

4 . 0 
4 

2 

2 

T 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Danvil le 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

Uecatur 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

3 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

io 

10 

1" 

10 

6 

6 

6 

6 

6 

4 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

Effingham  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

T 

T 

Gal  va 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

- 

- 

1 

1 

1 

T 

- 

- 

" 

T 

- 

- 

Greenville 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

i 

1 

1 

Harrisburg 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

Joliet  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

2 

1 

3.1 
3 

3 

3 

0 . 3 
3 

0.3 
3 

T 

.  2 

2 

2 

,  1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Kankakee 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  . 4 

1 

1  . 5 
2 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

■  T 

La  Harpe  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

Lincoln 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

1 

1 

Marengo 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

Moline  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1 . 8 
2 

0 . 1 
1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

Monmou  t  h 

SN  ON  GND 

1 

1 

1 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 .0 
1 

1 

1 

1 

1 

Morr  isoo 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

7 

6 

6 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

2  . 0 
2 

1 . 0 
3 

3 

3 

1 . 0 
4 

3 

3 

3 

3 

1 

T 

Morr  i  son v  i 1 le  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

Mount  Vernon  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0  5 
T 

T 
T 

T 

Ottawa 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

Peoria  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0 . 5 
1 

T 

1 . 3 
1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

.  T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Pont  iac 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 . 0 
1 

1 

1 . 0 
2 

2 

T 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Quincy  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

r 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

Rantou 1  Chanute  AF  Base 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 .  2 
2 

2 

T 

1 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

Roberts  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

Rockford  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1 

3 

0 . 2 

3 

0 . 4 
3 

T 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Spar  t  a 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

°:5 

- 

1  0 
T 

T 

Springfield  WB  Airport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

i 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1.1 
1 

T 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

Stockton 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

'i 

4 . 0 
12 

1  .0 
13 

12 

11 

T 
10 

10 

9 

7 

7 

6 

5 

4 

4 

1 

T 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

] 

Sycamore 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

3.0 
13 

13 

0.5 
13 

13 

1.5 
10 

9 

9 

9 

8 

7 

1.3 

6 

5 

4 

i 

T 

1.0 
1 

1 

2 

2 

2.0 
4 

0.5 
4 

T 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

T 

Table  Grove 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1 

1.5 
2 

2 

2 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

T 
T 

Tuscola 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

White  Hall   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

•; 

2 

■> 

T 

2 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

See  reference  note3  tollowing  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

4. 

County 

Drainage  * 

□n 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  1 

| 

§ 

E 

a 

Temp. 

Precip. 

EDWARDS 

36  22 

:■  j 

MRS.  BESSIE  ELLEN 

)u  a 

HI  12 

90  45 

739 

WILL  C.  EGBERT 

ALTON  DAM  26 

l  I  i : 

MAO  I  SON 

38  53 

90  II 

432 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  NW 

i  e  t 

UNION 

5 

37  28 

69  15 

629 

7P 

J.   80N  HARTLINE 

j 

>19S 

HENRY 

6 

41  24 

89  55 

620 

5P 

ALBERT  E.  CROEGAERT 

i 

ANT  IOC rl 

<*2  29 

88  06 

770 

ROY  1 .  KUFALK 

704 

GEORGE  A.  HONEMANN 

AURORA  COLLEGE 

41  45 

88  20 

744 

PHYS  DEPT  AURORA  C 

1 

40  40 

90  26 

641 

M.  LYNN  DAVIS 

u 

4 

39  41 

91  03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

BEARDS TOWN 

40  01 

SAMUEL  C.  CROWELL 

j£'  LEVIiLE  SCOTT  AF  BASI 

i  s :  o 

U.  S.  AIR  FORCE 

HANCOCK 

40  20 

91  07 

671 

ROY  H.  GIBBONS 

1606 

FRANKLIN 

36  00 

68  55 

474 

BP 

BENTON  WATER  DEPT, 

3LOOMINGTON 

0  761 

MC  LEAN 

1 

40  30 

69  01 

M 

3 

BLOOM INC TON  NORMAL 

AC  LEAN 

HARRY  G.  JOHNSON 

39  45 

90  33 

hugm  Moore 

BRADFORD  CAA  AP 

JUNEAU 

41  13 

89  37 

795 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

BBOOKFCRT  DAM  52 

1993 

MASSAC 

37  06 

86  39 

335 

6A 

CORPS  OF  ENGINEtRS 

3 

CAIRO  MB  CITY 

1166 

ALEXANDER 

MID 

u  s  weather  bureau 

■ 

. 

FULTON 

90  02 

655 

FLOYO  0.  HAMMOND 

i.-S2J\C'ALE  SLxAGE  PLANT 

420 

HAROLD  U.  HILL 

CARLlNVlLLE  *  £ 

MACOUPIN 

89  49 

627 

HENRY  B.  HOELTING 

CARLYLE 

1268 

CLINTON 

■ 

39  22 

461 

7A 

MUN  WTR  6  PWR  PI 

1296 

WHITE 

399 

8P 

J.   A.  RICKENBACH 

■ 

CLARK 

■ 

648 

WALTER  A.  NEwt IN 

"ENTRAL  [a  4  w 

MAR  I ON 

■ 

494 

EDGAR  V.  C AVANAUGH 

CHANOLERVlLLE 

CASS 

- 

464 

CWVUMHON  DRESDEN  I5LD 

[420 

GRUNDY 

41  24 

510 

7A 

CORP 5  OF  ENGINEERS 

1436 

COLES 

7 

39  29 

636 

6P 

6P 

ROBERT  W.  BLACK 

2  3 

! 

MC  LEAN 

• 

- 

C.   MERLE  PARRY 

L49 

RANDOLPH 

381 

ACKLAS  H.  MARTIN 

CHICAGO  HEIGHTS 

COOK 

41  30 

634 

ALFREO  J.  COOPER 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

COOK 

3 

41  47 

594 

4ID 

■ill) 

un iv .  of  Chicago 

5 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

1577 

COOK 

3 

B7  44 

MID 

mio 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■ 

CHICAGO  W6  CITY 

COOK 

41  S3 

87  38 

623 

U  S  WEATHER  BUREAU 

40  55 

89  29 

DAVID  H.  DUGAN 

CICERO 

COOK 

41  51 

87  46 

608 

GEORGE  D .  LUKES 

17*3 

DE  WITT 

40  oe 

86  56 

746 

C.  t.  C0RR1NGT0N 

C08DEN  2  s 

1775 

UNION 

4 

37  30 

69  15 

6P 

6P 

FLOYD  G,  ANDERSON  1 

.  ■ 

5 

VERMILION 

40  08 

3ADI0  STATION  wOAN 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

VERMIL ION 

40  OB 

67  39 

. 

DANVILLE  SEWAGE  Pi. 

DECATUR 

MACON 

39  51 

88  57 

AMFLIA  COONRADT 

2348 

LEE 

6 

41  50 

696 

6P 

6P 

WILL  1AM  W.  SHUCK 

5 

7 

DU  QUOIN 

2483 

PERRY 

* 

39  01 

69-14 

6P 

6P 

G.  H.  KNETZGEfi 

.  - 

5 

EAST  SAINT  LOUIS 

ST.  CLAIR 

38  37 

90  07 

UNION  ELE.  OF  ILL. 

MADISON 

36  49 

69  56 

554 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

EFFINGHAM    1  SW 

EFFINGHAM 

39  06 

88  34 

Elgin 

2736 

KANE 

'l 

42  02 

68  17 

729 

W.  0.  8ECKNER 

3 

ELIZABETH TOWN 

27S0 

HARDIN 

5 

37  27 

88  18 

357 

5P 

J  S  FOREST  RANGER 

5 

JERSEY 

38  57 

90  22 

429 

ThE  PRINCIPIA  COL. 

451 

EARL  WILSON 

CLAY 

38  40 

88  29 

CLAY  COUNTY  HOSP. 

FREEPORT 

3257 

STEPHENSON 

6 

42  IB 

89  37 

762 

7P 

7P 

JOHN  SCHRODER 

2  3 

5 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

STEPHENSON 

6 

42  17 

B9  36 

751 

7A 

SEWAGE   TREATMENT  PL 

3 

FULTON  DAM  13 . 

WHITESIDE 

41  54 

90  09 

592 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JO  DAVIESS 

603 

ORR IN  A.  MERRIFIELD 

GALESBURG 

KNOX 

40  57 

90  22 

760 

JAMES  BARRETT 

3335 

HENRY 

1 

41  10 

90  02 

649 

6P 

'6P 

ARTHUR  E.  JOHNSON 

5 

| 

GENESEO 

3364 

HENRY 

6 

41  27 

90  09 

639 

6P 

MRS.  M.  J.  BESSANT 

- 

GIBSON  CITY 

FORD 

40  28 

86  23 

753 

EDWARD  P.  BERGSTROM 

GLADSTONE  DAM  18 

HENDERSON 

53B 

CORPS  0F  ENGINEERS 

GLENOAL6  EXP.  FARM 

POPE 

37  26 

86  41 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERV 

GOLCONDA  DAM  SI 

3522 

POPE 

37  22 

86  29 

354 

6A 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

; 

3530 

ADAMS 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  NETHERY 

GRAFTON 

3572 

JERSEY 

38  58 

90  26 

JOHN  A.  OESHERLI'- 

GRAND  TOwER  2  N 

3595 

JACKSON 

37  40 

89  30 

367 

JOHN  A.  DICKSON 

GREENUP 

CUMBERLAND 

39  15 

88  10 

554 

ETTELBRICK  SHOE  CO. 

GREENVILLE 

3693 

BOND 

2 

36  53 

69  24 

563 

7P 

7P 

DEANE  J.  MCALISTER 

GRIDLEY 

3709 

MC  LEAN 

1 

40  45 

B8  53 

752 

6P 

EZRA  D.  STOLLEfi 

GRIGGSVILLE 

PIKE 

39  43 

90  44 

665 

MRS.    ELLEN  HARVEY 

CALHOUN 

39  09 

90  37 

700 

A.  B.  CAMPBELL 

HARR 1SBURG 

SALINE 

5 

37  44 

66  32 

366 

CLYDE  PITTMAN 

HARRIS8URG  DISPOSAL  PL 

SALINE 

5 

37  44 

88  31 

6A 

W.  HARRISON  KlBLER 

HAVANA 

3930 

MASON 

1 

40  18 

451 

7P 

7P 

L.  L.  EUTENEUER 

2  3 

HAVANA  NO.  2 

MASON 

40  18 

90  04 

460 

EWALO  R.  TR1MPE 

4  1 0  e 

MON TGOMERY 

2 

626 

H.  A.  CRESS  JR, 

HOOPESTON 

VERMIL ION 

<*0  26 

37  40 

717 

JOHN  F .  MUSHRUSH 

HUTSONVILLE  PWR  PLANT 

4317 

CRAWFORD 

: 

39  06 

87  40 

7A 

ILL  PUBLIC  SERV  CO 

3 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

ROCK  ISLAND 

41  25 

91  01 

■ 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JACKSONVILLE 

4-".2 

MORGAN 

1 

39  44 

90  14 

NORBURY  SANATORIUM 

4489 

. 

635 

EDWIN  M.  PORTER 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

WILL 

i 

41  30 

86  06 

CORPS  OF  ENGINtEHS 

JOLIET  MB  AIRPORT 

MILL 

: 

tl  30 

88  10 

584 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

-,. 

KANKAKEE 

6593 

KANKAKEE 

1 

tl  07 

87  52 

631 

7P 

KANKAKEE  WATER  CO 

5 

KANKAKEE   A  NW 

4598 

KANKAKEE 

tl  08 

87  56 

620 

M.  A.  DURAND 

KE I THSBuRG 

4655 

540 

ALFRED  M.  NORRIS 

KEwANEE 

HENRY 

41  15 

89  54 

KEwANEE  BAKER  PARK 

4805 

MARSHALL' 

tl  02 

89  25 

480 

6P 

WARREN  G.  MCLAUGHL] 

2  3 

LA  HARPE   1  SW 

4823 

HANCOCK 

i 

tO  35 

90  58 

6P 

6P 

KENT  CAMPBELL 

5 

LA  SALLE 

4922 

LA  SALLE 

tl  20 

89  06 

522 

WESTCLOX  GTI  CORP. 

4<j:  :- 

ARTHUR  J.  f ISCHER 

LAwRENCEV 1LLE 

4959 

LAWRENCE 

38  44 

87  41 

FRANK  BRAY 

5036 

K  LEAN 

1 

40  21 

86  46 

780 

7P 

0.  J.  LERE 

3 

LINCOLN 

5079 

LOGAN 

1 

to  09 

89  22 

591 

7P 

7P 

JOHN  ZURKAMMER  JR. 

2  3 

5 

LINCOLN  NO.  2 

5064 

LOGAN 

l 

40  09 

89  21 

600 

GEORGE  L.  SMITH 

5272 

TAZEWELL 

T.  L,  HAENSEL 
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SS 
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7P 
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DOCK  ISLANO 

tl  27 

90  31 

589 

HID 

HID 
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89  58 
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5 
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1 
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7P 
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2  3 

5 
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1 

38  25 
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6P 

6P 
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2  3 

5 
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5901 

CARROLL 

42  05 
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JAMES  F.  MCCRAY 

2  3 

5 
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5917 

MACOUPIN 

39  04 

89  43 
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LOGAN 

40  00 
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5P 
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39  59 
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38  22 
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PARIS  WATER  WORKS 
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TP 

PAW  PAW 
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41  41 
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W.  A.  WOODS 

PAVSON 

ADAMS 

EDITH  A.  RuBUlNS 

PEORIA  wB  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BURL  All 

PEOTONE 

MILL 

MISS  MINA  CUTI 

PETERSBURG 

i760 

MENARD 

40  01 

89  51 
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4P 

FRANK  6.  RAINtY 

PLEASANT  HILL  2  E 

6B61 

PIKE 

* 

90  50 

6P 

LOU  GALLOWAY 

: 

PONTIAC 

LIVINGSTON 

ROGER  WILLIAMS 

PR  1 NCEV ILLE  2  NW 

QUINCY 

ADAMS 

fp 

QUINCY  CAA  AP 

7072 

ADAMS 

39  56 

91  11 

670 

MID 

i-i  1 1  i 

■ 

OUINCY  DAM  21 

7077 

ADAMS 

39  54 

91  26 

483 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

MELV1N  BRINKOETTER 

KANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

CHAMPAIGN 

■ 

RANDOLPH 

OR.  H.  LESAULN] ER 

3  N 

7336 

FORD 

! 

40  40 

68  11 

rp 

6 

69  04 

■ 

CALIFORNIA  PKG  CORP 

■ 

WINNEBAGO 

■ 

WINNEBAGO 

ROCKFORD  CAA  AF 

WINNEBAGO 

M10 

ROCK  ISLAND  DAM  15 

7366 

ROCK  ISLAND 

41  31 

568 

BA 

ROCKPORT 

7400 

4 

39  32 

91  00 

470 

6P 

HARRY  WILL IAMS 

: 

RUSHV 1 LLF. 

SCHUYLER 

GAIN  BROS.  GREENHSE 

STE  MARIE 

JUDSON  [ .  CAMERON 

SALEM 

MARION 

FRANK  G.  BROWN 

Shawnee town  new  town 

7859 

GALLATIN 

37  43 

350 

JAKE  M.  STEWART 

7952 

VERMILION 

7 

■ 

RANDOLPH 

HOWE  V .  MORGAN 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SANGAMON 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SPRINGFIELD  W8  CITY 

SANGAMON 

MIL' 

U  S  WEATHER  BURfcAU 

STOCKTON 

B293 

JO  DAVIES5 

42  21 

90  00 

9F 

SP 

STREATOR 

«  t^i 

88  SO 

625 

J.  f .  PRAFCKE 

■ 

SYCAMORE 

64  52 

. 

840 

■ 

TABLE  GROVE 

6460 

: 

40  22 

90  26 

734 

7P 

C .  A .  HAMMOND 

T AYLORVlLLE 

6491 

CHRISTIAN 

39  M 

69  18 

634 

6P 

T 1 SK I LWA 

'.I  16 

89  30 

ORVILLE  L.  WEAVER 

TOWLON 

663! 

STARK  • 

i 

■ 

. 

TUSCOLA 

B664 

UR6ANA 

B74  - 

CHAMPAIGN 

88  13 

743 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 

e  i  so 

■ 

40  06 

88  14 

■ 

3 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

■ 

■ 

VANDAL  I A  CAA  AP 

8783 

■ 

i 

■ 

MID 

MID 

VIRDEN 

8860 

MACOUPIN 

i 

■ 

■■ 

. 

WALNUT 

8916 

Bureau 

69  35 

714 

i,p 

WARSAW 

6976 

HANCOCK 

5P 

<-. 

■ 

WATERLOO 

').)  ■,' 

MONROE 

WATSEKA 

902  1 

IROQUOIS 

40  46 

6P 

BENJAMIN  JORDAN 

5 

WAUKEGAN 

j 

87  51 

668 

WAYNE  CITY 

WAYNE 

7 

■ 

.' 

WHEATON  COLLEGE 

9221 

DU  PAGE 

88  06 

■ 

WHITE  HALL  1  E 

9241 

GREENE 

■  ■ 

.P 

2  1 

WILCOX 

■ 

7 

68  18 

3 

WINDSOR 

9354 

■ 

2 

66  36 

685 

6P 

■ 

■ 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

WRPC,    KANSAS  CITY,    MO.    —  3-13-52  —  1160 
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Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 

WEATHER  SUMMARY 

This  month  was  the  warmest  February  in  Illinois  since  1938.  As  early 
as  the  10th,  maximum  temperatures  ranged  from  the  middle  50' s  in  northern 
localities  to  75°  at  East  Saint  Louis.  This  latter  reading  was  the 
highest  recorded  in  the  State  during  the  entire  month.  Another  feature 
of  the  monthLs  unusual  temperature  regime  was  the  failure  of  any  reporting 
station  to  reach  a  minimum  of  zero;  in  fact,  8°  which  occurred  at  Aurora 
College  on  the  22d,  was  the  lowest  observed  during  the  month.  The  lowest 
reading  in  the  southern  third  of  Illinois  during  the  month  was  19°  at 
Olney.  The  protracted  mild  period  is  reflected  by  the  fact  that  at 
Springfield,  for  example,  only  2  days  during  February  were  below  normal 
in  respect  to  temperature.  The  excess  in  temperature  is  also  depicted 
by  the  station  mean  temperatures,  which  ranged  from  29.2°  at  Marengo  to 
44.8°  at  Cairo.  Normally  the  State  average  is  29.9°  for  February.  There 
were,  of  course,  no  extended  periods  of  subnormal  temperatures,  but  major 
drops  from  prevailing  high  levels  occurred  over  most  sections  around  the 
6th,  14th,  22d,  and  29th.  Conversely,  highest  temperature  levels  were 
centered  around  the  10th,   19th,   and  27th. 

Precipitation  averaged  0.25  inch  below  normal.  Falls  of  an  inch  or  more 
within  a  24-hOur  period  were  confined  largely  to  the  extreme  south.  In 
that  area,  heaviest  daily  totals  occurred  during  the  first  few  days  of 
the  month.  The  total  of  1.62  inches  at  Anna  on  the  1st  was  the  greatest 
24-hour  fall.  Over  the  remainder  of  the  State,  greatest  daily  amounts 
at  a  majority  of  reporting  points  occurred  during  heavy  snows  on  either 
the  14th  or  19th.  Totals  reported  for  the  month  ranged  from  0.92  inch 
below  normal  in  the  northern  division  to  0.09  inch  below  normal  in  the 
central  division  and  to  0.32  inch  above  normal  in  the  southern  division. 
The  least  monthly  total  was  0.14  inch  at  Wheaton  College,  while  the 
greatest  was  4.84  inches  at  Glendale  Experimental  Farm.  Snowfall  totals 
for  February  ranged  from  none  at  DuQuoin  and  McLeansboro  to  10.0  inches 
at  Chenoa. 

Frequent  periods  of  thawing  prevented  most  field  work,  particularly  in 
the  southern  part  of  the  State.  However,  winter  wheat  prospects  were 
considered  to  range  from  good  to  excellent.-  JTC 
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0.6 

6 

1944 

33.7 

75 

-21 

2.43 

8.5 

8 

1901 

22.8 

70 

-20 

1 .63 

9.8 

6 

1923 

26.2 
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2.7 

8 

1945 

32.7 

81 

-14 

2.50 

4.5 

8 

1902 

20.7 

62 

-16 

1.27 
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31  .9 

70 

-15 

2.63 

2.6 

8 

1906 

28.8 

76 

-15 

2.17 

5.7 

6 

1928 

33.7 

67 

-  4 

2.19 

3.2 

9 

1950 

31.3 

66 

-16 

3.S7 

5.7 

10 

1907 

30.3 

72 

-20 

0.51 

3.8 

4 

1929 

23.7 

61 

-30 

1.20 

6.3 

7 

1951 

31.2 

91 

-2< 

4i02 

*.o 

12 

1908 

29.4 

65 

-13 

4.48 

12.6 

9 

1930 

40.4 

82 

-  7 

2.00 

1.4 

7 

1952 

36.4 

75 

8 

1.67 

3.3 

8 

1909 

34.7 

71 

-  7 

4.16 

5.9 

10 

1931 

38.0 

72 

1 

1.31 

0.2 

7 

1910 

26.2 

68 

-24 

1 .93 

8.4 

6 

1932 

39.0 

83 

2 

1.37 

2.3 

6 

1911 

34.9 

78 

-  9 

2.28 

7.2 

8 

1933 

29.5 

74 

-26 

1.45 

5.7 

6 

Data  in  this  table  have  been  weighted  on  an  areal  basis. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

Station 

11 
II 

&§ 
SS 

II 

Average 

Departure 
From  Normal 

01 
X 

a 

• 

i 

• 

a 

5- 

Q 

! 

1 
a 

No.  of  Days 

3 

o 

ji 

> 

Q 
I 

: 

6 

• 

5 

Snow 

Sl.el.  Hall 

No.  ol  Dtya 

Man. 

Mln. 

I- 

Max.  D«pth 
on  Ground 

• 

3 

1  

£ 
1 
t 

J 

•i 

si 

— 

J  J 

-  » 

■  i 
=  i 

« 

3 

8 

si 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

41  .  1 

25.7 

33 

- 

6.9 

56 

909 

0 

2 

!8 

0 

.  55 

.  80 

.  25 

ANTI0CH 

36.7 

22.  8 

29 

8 

6.7 

49 

12 

10 

L016 

0 

7 

>8 

0 

.75 

.71 

.40 

19 

4 

4 

AURORA  COLLEGE 

39. 1 

21.4 

30 

3 

5.2 

52 

8 

22 

999 

3 

3 

!9 

0 

.28 

-1 

.12 

3 

0 

CHICAGO  HEIGHTS 

39.  8 

24.0 

31 

9 

52 

14 

22 

954 

0 

3 

>8 

0 

.50 

-1 

.  19 

4 

T 

8 

0 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

37.2 

28.6 

32 

9 

6.6 

51 

22 

22 

924 

4 

>6 

0 

.41 

-1 

0 

CHICAGO  W8  AP 

38.7 

25.8 

32 

3 

7.4 

: : 

17 

22 

942 

4 

!7 

.44 

-1 

.  71 

.  17 

CHICAGO  WB  CITY 

38.0 

29.1 

33 

6 

6.  1 

52 

22 

22 

905 

3 

S3 

0 

.50 

-1 

.22 

CICERO 

40.2 

26.4 

33 

3 

6.6 

16 

22 

910 

0 

!8 

.43 

-1 

.  12 

■ 

0 

0 

DIXON 

39.4 

24.4 

31 

9 

7.3 

53 

12 

22 

953 

o 

■8 

0 

.34 

-1 

.00 

.  10 

14+ 

0 

FREEPORT 

37. 1 

22.3 

29 

7 

6.9 

51 

12 

23 

1015 

8 

!8 

- 

.40 

.22 

19 

0 

FULTON  0AM  13 

38.3 

24.3 

31 

3 

7.7 

50 

12 

12 

22 

971 

4 

>8 

0 

.49 

.27 

6ALESBURG 

40.8 

26.2 

33 

5 

56 

10 

15 

17 

906 

5 

!7 

0 

GALVA 

42.7 

24.4 

33. 

6 

7.7 

56 

10 

13 

903 

0 

!B 

o 

.63 

0 

J0LIET  WB  AP 

40.0 

23.6 

31. 

8 

7.0 

53 

10 

13 

22 

961 

3 

!9 

0 

.58 

-1 

.03 

14 

6 

0 

KANKAKEE 

40.2 

25.6 

32. 

9 

5.6 

52 

10 

18 

7 

924 

3 

!9 

0 

.94 

.75 

.46 

14 

14+ 

KANKAKEE  4  W 

39.9 

25.0 

32. 

5 

52 

10 

14 

7 

936 

2 

8 

0 

14 

b 

0 

to*  r* for* oar*  aotaa  fol  lovlnc  Jtttlo*  li 

-  15  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1952 


Station 

Temperature 

Precipitation 

■(S 

»  a 

!■§ 

<s 

Average 

3  •? 
I| 

£ 

Date 

* 

s 

0 
15 

Q 

s 

9 

l 

a 

No.  of  Days 

0 
t  - 

Departure 
from  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Dale 

ft 

• 

.01  or  More 

.50  or  More 

•=! 

-  t 
"'■  i 

S  1 

!  ^ 

Total 

Max.  De 
on  Grow 

1.00 

or  More 

KEWANEE 

40. 

2 

24. 

6 

32 

4 

55 

10+ 

11 

17 

938 

■ 

8 

0 

1. 

20 

- 

.33 

.70 

14 

5 

i 

0 

LA  SALLE 

41  . 

1 

26. 

9 

34 

J 

ft  *  R 

10 

18 

22 

890 

o 

1 

27 

1 

78 

78 

.44 

14 

5.6 

6 

0 

0 

MARENGO 

35. 

9 

22. 

4 

29 

2 

ft  '  9 

10 

^QPft 

24 

-1 

13 

.19 

19 

1.0 

1 

19+ 

2 

0 

0 

MI NONK 

41. 

3 

25. 

7 

33 

5 

6  '  3 

54 

10 

4 

'8 

1. 

15 

48 

.69 

14 

7 

14+ 

4 

1 

0  , 

MOL I NE  WB  AP 

/  / 

38. 

5 

24. 

3 

31. 

4 

7.9 

54 

10 

+ 

0 

5 

!9 

0 

78 

84 

.32 

19 

5.9 

4 

14 

5 

0 

0... 

MONMOUTH 

41 . 

2 

2  5  . 

6 

33 

4 

& .  2 

56 

^7 

15 

17 

908 

0 

2 

!8 

0 

'  U.  ' 

*4 

14+ 

~l 

J? 

MORRIS  3  NE 

40 . 

9 

24 . 

>  > 

32  . 

8 

6 . 4 

54 

1 2 

13 

22 

930 

0 

2 

!8 

33 

23 

J 

14 

•? 

MORR I  SON 

40 . 

1 

24 . 

32 

4 

7.3 

52 

1 0 

7? 

0 

'7 

0 

6  2 

84 

.  24 

14 

5.0 

3 

15 

5 

0 

0 

MOUNT  CARROLL 

38 . 

8 

23 . 

9 

31  . 

4 

7.9 

51 

1 2 

22 

968 

0 

4 

0 

49 

.  1 8 

1 9 

4.0 

1 

14+ 

7 

0 

0 

OTTAWA 

41  . 

9 

27. 

34. 

6 

7.3 

56 

10 

18 

22 

875 

0 

1 

0 

60 

—1 

04 

.21 

14 

2.3 

2 

14 

7 

0 

0 

PONTIAC 

40 . 

8 

27 . 

3 

34 

1 

5.5 

54 

10 

17 

17 

890 

® 

2 

85 

.  99 

.42 

14 

4 .  8 

4 

14+ 

S 

0 

0 

ROCKFORD 

3  6  - 

5 

23 . 

-] 

3 1 

7.4 

52 

10 

10 

22 

973 

0 

3 

L  B 

0 

.  1 

ROCKFORD  CAA  AP 

36  . 

9 

23 . 

8 

30 

! 

3.4 

51 

}  9 

12 

22 

998 

0 

7 

>9 

0 

26 

.  2  7 

* 

i '  ^ 

19 

5 

0 

0 

STOCKTON 

37 . 

2 

2 1  . 

9 

29 

50 

10+ 

13 

25 

1020M 

0 

7 

28 

0 

1 8 

3 . 0 

1 8+ 

4 

0 

0 

SYCAMORE 

37. 

6 

22. 

8 

30 

2 

6 .  5 

51 

10 

10 

^ 

1001 

0 

6 

29 

0 

43E 

-1 

.04 

.11 

2.1 

2 

19+ 

7 

0 

0 

W  A  L  N  U  T 

^  * 

0^ 

^ 

8.1 

55 

' 

—  A 

• 

4 

0 

0 

WAUKEGAN 

7 

3n 

5.8 

51 

in 

22 

^ 

5 

28 

70 

'  J: 

1  Q 

19+ 

0 

WHEATON  COLLEGE 

3A 

5 1 

10 

12 

22 

981 

0 

4 

28 

0 

14 

19+ 

0 

0 

Ulv Jbl ON 

32 

1 

57 

- 

.92 

3.4 

V_  CIN  1  F*Ml_     U  1  V  1  J  i,*JIN 

BLOOMINGTON  NORMAL 

27 

35 

'fX 

19 

22 

858 

0 

2 

27 

0 

7ft 

14+ 

A 
0 

0 

CARL  I NV I LLE  4  E 

a  8* 

28 

38 

10 

17 

26 

764 

0 

0 

25 

0 

35 

■  ^ 

■  ^ 

22+ 

f-UADI  CCTOiM 

^nMr<i_c3  i 

46. 

3 

29 

2 

37 

8 

A? 

ft? 

10 

1 

60 

- 

.38 

.53 

1 

1.2 

1 

29 

8 

1 

0 

CHENOA 

40. 

8 

25 

8 

33 

3 

55 

10 

1 3 

I  7 

916 

PA 

J: 

92' 

- 

.96 

.32 

4 

10.0 

7 

14+ 

4 

0 

0 

U  M  H  V  1  LLC 

44 

1 

26 

g 

35 

5.6 

62 

10 

17 

26 

850 

c/ 

50 

.  32 

.  58 

29 

7  1 

1 

DECATUR 

44 

2  8 

3 

36 

20 

26 

818 

0 

1 

24 

0 

29 

EFFINGHAM  1  SW 

46 . 

g 

2  8 

Q 

37 

g 

c  '  q 

ft  4 
* 

10 

17 

26 

779 

0 

0 

23 

0 

86 

'  »fl 

78 

\Jr\  1'JOjv  1LLL 

45. 

8 

28 

9 

37 

4 

27 

1 8 

2^ 

5.0 

|_i  rt  \/ A  MA 
nttv  MJNM 

44 

7 

26 

7 

35 

7M 

6 '  1 

58 

10 

\  ft 

84  IK 

1 

32 

.30 

.35 

14 

4.9 

10 

0 

0 

H I  LLSBORO 

48 

27 

8 

38 

5.5 

66 

769 

0 

I" 

13 

.  15 

1 

1 . 5 

22+ 

^ 

0 

HOOPESTON 

42 

2  7 

_ 

34 

8 

7*  ^ 

ft8 

10 

15 

7 

871 

0 

2 

26 

0 

74 

*  JL 

\ 

6+ 

8 

JACKSONVILLE 

'  '  *? 

20 

21 

769 

0 

1 

21 

0 

69 

'  ^ 

.  57 

5 

29 

7 

2 

IFR^F  W  I  1  1  F 

JLliJL  TV  ILLC 

49 

9 

29 

3 

39 

6 

ftft 

10 

f  ft 

5? 

1 

87 

_ 

.07 

.79 

4 

6 

1 

0 

1    A     UADDC      1  CW 
LH     nMI"\rC      J.  JH 

44. 

9 

26 

2 

35 

6 

7 '  5 

60 

27 

17+ 

RAft 

)A 

J: 

1 

33 

- 

.22 

.46 

13 

2 

23+ 

6 

0 

0 

1  TNCOI  M 

l_  l  IMv  \JI_I\ 

43 

7 

27 

35 

5.7 

58 

10 

^  7 

J: 

%'<- 
"5 

16 

.44 

" 70 

29 

7 

29 

1 

0 

MATTOON 

4  5 

2 

2  8 

ft^ 

1 0 

18 

26 

818 

0 

0 

25 

0 

1 

83 

.  20 

.  68 

1 

2.0 

8 

2 

0 

MORR I 50NV I LLE   1  E 

37 

a  '  n 

20 

21+ 

795 

0 

0 

■ 

0 

22+ 

MF  WTnM 
INC.  rl  i  VJiN 

49. 

8 

29 

7 

39 

8 

-7 '  9 

10 

\  Q 

2 

49 

.  34 

.67 

1 

.5 

T 

29 

11 

2 

0 

DAI CtT 1 MF 

rnLL  J  1    1  INC 

48. 

1 

30 

1 

39 

1M 

c  '  ^ 
5 .  5 

65 

10 

9ft 

21 

PANA 

6 

28 

2 

37 

5.7 

64 

10 

?n 

?ft 
26 

7Q1 

791 

0 

0 

24 

0 

07 

1 

.07 

.88 

5.0 

2 

29 

9 

2 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

45 

1 

26 

8 

36 

0 

10 

17 

26 

832 

0 

0 

26 

0 

PEORIA  WB  AP 

40 

7 

25 

3 

33 

ft'ft 

55 

10+ 

16 

17 

919 

0 

26 

0 

1 

59 

.  48 

.  87 

1 3 

6 . 5 

3 

14+ 

8 

1 

0 

QU  I NC  Y 

45 

5 

28 

9 

37 

2 

5 .  8 

67 

19 

1 

50 

_ 

.  10 

.67 

13 

4.5 

2 

22+ 

8 

1 

0 

("lllTMrV    r  A  A  AD 
*jiU  1  INV_  1     LnH  Mr 

43 

2 

25 

8 

34 

5 

19 

16 

91 

6 

4 

26 

0 

2 

18 

.57 

.78 

13 

6.9 

4 

29 

7 

1 

0 

D  A  M  T  HI  11      r  HA  Ml  ITS     A  F  RACC 
KM  IN  1  UUL    <^  rIMINU  1  rl    AP     DM  O  E_ 

41. 

5 

27 

4 

34 

.5 

57 

10 

20 

22 

P7R 

878 

0 

3 

25 

0 

1 

55 

.  11 

.38 

29 

8.4 

5 

29 

11 

0 

0  . 

ROBERTS  3  N 

41 

2 

25 

1 

33 

2 

10 

12 

22 

916 

0 

2 

28 

0 

1 

.14 

- 

.53 

.70 

14 

4.9 

6 

1 

0 

RUSHVILLE 

46 

2 

27 

7 

37 

0 

7.  1 

61 

27 

19 

21 

80S 

0 

1 

26 

0 

1 

37 

.  10 

.41 

29 

'6.3 

7 

0 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

8.1 

59 

0 

2 

25 

0 

3.8 

1 

22+ 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

44 

3 

29 

7 

37 

0 

7 .  5 

60 

10 

22 

21 

802 

0 

2 

23 

0 

1 

93 

_ 

.47 

.  80 

3 

9 

1 

0 

TABLE  GROVE 

42 

6 

27 

4 

35 

0 

6.5 

60 

27 

20 

7+ 

866 

0 

2 

24 

0 

1 

42 

- 

.  13 

.40 

13 

5.7 

2 

29 

8 

0 

0 

TUSCOLA 

46 

1 

26 

7 

36 

4 

62 

10 

17 

26. 

822 

2 

52 

.60 

1.29 

4 

8 

1 

1 

URSANA 

42 

9 

28 

4 

35 

7 

6.7 

59 

io 

21 

22 

844 

0 

2 

24 

0 

1 

79 

- 

.07 

.45 

4 

6.7 

5 

29 

9 

0 

0 

VANDAL  I A  CAA  AP 

46 

28 

2 

37 

66 

10 

1  8 

26 

788 

0 

0 

't 

0 

1 

56 

.  63 

1 

.  4 

T 

22+ 

8 

2 

0 

VIRDLN 

46 

1 

27 

9 

37 

0 

61 

10 

20 

21  + 

802 

0 

1 

0 

1 

98 

.  22 

.37 

4 

3.2 

1 

22+ 

10 

0 

0 

WATSLXA 

41 

5 

26 

4 

34 

0 

10 

14 

7 

894 

0 

2 

27 

0 

1 

05 

— 

.55 

.40 

u 

5.4 

2 

14 

7 

0 

0 

WHITE  HALL  1  E 

48 

6 

28 

4 

38 

5 

6.5 

62 

10 

20 

62 

0 

0 

25 

0 

1 

16 

_ 

.63 

.26 

1 

29 

9 

0 

0 

WINDSOR 

45 

5 

27 

9 

36 

7M 

5.6 

63 

10 

19 

26 

811M 

0 

0 

26 

0 

2 

08 

- 

.05 

.67 

2.0 

1 

29 

7 

0 

D IV  I S ION 

36 

.5 

6.3 

1 

78 

- 

.09 

4.6 

SOUTHERN  DIVISION 

ALTON  DAM  26 

<\  8 

1 

28 

5 

38 

.3 

63 

10+ 

21 

26 

766 

0 

0 

26 

0 

2 

37 

.34 

.87 

4 

10 

2 

0 

ANNA  1  NW 

52 

2 

33 

0 

42 

.6 

5.2 

69 

28 

23 

7+ 

640 

0 

0 

16 

0 

3 

89 

.96 

1.62 

1 

2.3 

16 

14 

3 

1 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

// 

49 

5 

31 

8 

40 

7 

7.3 

69 

10 

24 

26 

696 

0. 

0 

16 

0 

94 

.  12 

.  80 

^ 

j 

T 

7 

CA I RO  WB  c : i Y 

52 

0 

37 

6 

44 

8 

6.3 

68 

10+ 

29 

7+ 

576 

0 

0 

7 

0 

H 

69 

1 

.47 

1  .13 

1 

4.6 

2 

16 

11 

5 

1 

CARBONDALE  SEWAGE 

53 

2 

32 

3 

42 

.  8 

5.  5 

69 

10 

22 

9+ 

637 

0 

0 

t 

0 

2 

65 

.12 

.92 

2 

1.0 

1 

17 

9 

3 

0 

CARLYLE 

50 

5 

31 

4 

41 

.OM 

10 

21 

26 

690N- 

0 

0 

0 

2 

.15 

- 

.01 

.  8S 

2 

T 

8 

2 

0 

COBDEN  2'  S 

51 

9 

32 

2 

42 

.1 

ftft 

28 

22 

9 

657 

0 

0 

16 

0 

3 

.  78 

1.09 

1 

T 

T 

16+ 

11 

4 

1 

DU  QUOIN 

5 i 

5 

32 

7 

42 

.1 

7n 

10 

■ 

0 

1 

.  89 

- 

.42 

.46 

3 

.C 

0 

10 

0 

0 

EAST  ST  LOUIS 

51 

1 

31 

9 

41 

.  5M 

5  6 

75 

10 

99 

0 

1 

0 

1 

22 

EL  I ZABETH  TOWN 

53 

5 

33 

9 

43 

.7 

70 

28 

25 

ft  11 

0 

0 

14 

0 

4 

.32 

1 

.  12 

.94 

1  + 

T 

0 

11 

* 

0 

FAIRFIELD 

50 

3 

31 

2 

40 

.8 

5  .  5 

10 

21 

9 

694 

0 

0 

16 

0 

2 

77 

.52 

.90 

1 

0 

9 

1 

0 

FLOR/'' 

50 

8 

29 

6 

40 

2M 

6.2 

20 

26 

712M 

0 

0 

22 

0 

1 

86 

.26 

.63 

1 

10 

1 

0 

GOLCC:'iDA  DAM  51 

50 

5 

33 

0- 

41 

5.8 

68 

28 

7+ 

0 

0 

0 

GREENVILLE 

48 

9 

- 

6 

39 

6.7 

68 

10 

21 

9 

724 

0 

0 

20 

0 

.  1 

84 

.27 

.65 

1 

2.0 

1 

22 

? 

0 

HAPR 1 SBURG 

53 

0 

3 

• 

5.6 

6  9 

1- 

23 

9 

626 

0 

0 

14 

0 

4 

17 

1 

.  46  | 

1  .44 

T 

2 

MAK.AM.~A   1  NW 

52 

6 

8 

2 

68 

)  1 

22 

26 

627 

0 

0 

I  1 

6 

3 

24 

.92 

2 

.  5 

12 

,3. ; 

0 

MC  Lr.'AM=30RO 

51 

8 

32 

5 

42 

2 

6.4 

63 

10 

23 

9+ 

657 

0 

° 

L6 

a 

2 

86 

.31 

.89 

1 

.0 

0 

9 

1 

0 

MT  CARMEL 

3 

31 

.61 

1.14 

T 

L0 

3 

1 

MOUNT  VFQNON  4  N 

50. 

5 

31 

2 

40 

9 

6.2 

70 

10 

21 

9 

693 

0 

0 

17 

0 

1 

35 

-1 

.07 

.33 

4 

T 

r 

9'' 

0 

0 

NE  W  BURNS  I  DE 

52. 

3 

31 

9 

42 

1 

5.2 

68 

10+ 

20' 

9 

658 

0 

0 

L7 

0 

4 

71 

.1 

.87 

1.31 

2 

3.2 

T 

17 

1 1 

3 

1 

OLNEY  RADIO  STA 

49. 

31 

3 

40 

6 

6.5 

65 

10 

19 

26 

711 

0 

0 

L  5 

0 

1 

71 

.51 

.70 

1 

.2 

0 

7 

J 

0 

SPARTA 

52. 

6 

32 

42 

7 

6.7 

73 

10 

22 

7+ 

641 

0. 

0 

L5 

0 

T 

0 

DIVISION 

41 

8 

6.3 

2 

92 

.32 

.8  , 

STATE 

36 

6.5 

1 

67 

.25 

3.3 

• 



See  reference  notea  following  Station  'odwx. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
EBRUARY  l*)W. 


Station 

Total 

1 

1  1 

2  | 

3 

4 

I 

5 

5 

7 

3 

ALBION 

•  99 

•  32 

.30 

.16 

•27 

T 

T 

ALTON  OA"  26 

•  19 

.52 

•  03 

•  87 

•  11 

ANNA      1  NH 

• 

U62 

•  30 

•  90 

•  14 

•09 

I  1  0 

•  02 

T 

ANT  1 OCH 

T 

•  05 

T 

ARL  I  NGTON  Hf  IGHTS  4 

SSE 

•02 

•  17 

•  02 

AURORA  COLLFGE 

* 

•  12 

•  03 

T 

•  11 

AVON 

.34 

1 1  0 

•  32 

•  24 

•  04 

Hf  ARO^TOWN 

■  21 

•  34 

•  80 

T 

•  73 

.12 

•  12 

•  04 

■  .10 

T 

1  \p 

.65 

•  30 

.30 

■  19 

•  17 

T 

•  32 

■  01 

•  05 

*\  rtTIMlNGTON    NO  I 

•  33 

•  04 

y 

•  28 

•  30 

•  08 

.23 

T 

•  01 

T 

T 

RROOKPORT  OAM  52 

Q 

•  60 

.40 

•  41 

«  18 

■  04 

CA  1 RO  WB  C I  TV 

R 

1*13 

•  51 

•  77 

•  07 

T 

'  A«, 

* 

T 

•  10 

■  16 

T 

CAkHONOALe  SEWAGE 

5*52 

■  06 

•  92 

•  50 

•  18 

•  06 

•  08 

CAPLlNVlLLE  4  E 

5*72 

•  65 

T 

•  47 

•  25 

T 

•  08 

~  * ' 

.85 

•  06 

•  69 

•  02 

•  20 

•  83 

•  39 

.35 

•  10 

•  15 

•  63 

.37 

.  Sfl 

CENTR  At.  i  A  4  w 

•  25 

.75 

•  45 

•  10 

CHANDLER VI LLE 

7  7ft 

•  30 

•  35 

•  23 

T 

CM**fNAHON  DRESDEN 

.06 

.27 

,03 

T 

AO 

•  53 

T 

•  26 

•  45 

•  14 

* 

T 

.32 

.20 

rwtrlrn  mf  icht*. 

■  12 

.37 

.■  ■ 

.54 

.03 

•  01 

•  12 

•  19 

.08 

•  03 

•  01 

.17 

.13 

T 

•  03 

• 

T 

•  17 

•  05 

T 

■  02 

•  02 

R 

T 

.22 

.11 

T 

.02 

CH ILLICOTHt 

•  04 

•  18 

.0- 

T 

41 
'  7fl 

■OS 

•  12 

•  02 

•  03 

CL  I  N  T ON  1  S 

•  13 

•  20 

•  30 

T 

T 

COBOFN  2  S 

1.09 

•  68 

•  59 

•  12 

•  02 

DAN V  I LLE 

i 

•  30 

T 

•  22 

•  58 

•  27 

T 

i*fi 

•  05 

•  31 

•  04 

•  61 

•  10 

•  05 

T 

• 

•  24 

T 

•  44 

•  33 

■  02 

.16 

T 

T 

r 

1  "ft<S 

* 

■  45 

•  20 

•  46 

•  16 

•  19 

U07 

_ 

•  59 

•  08 

•  19 

.03 

■  71 

■  47 

•  51 

.04 

_'     , N6HAM 

'  HA 

•  78 

.06 

•  45 

•  20 

•  19 

•  18 

T 

T 

T 

T 

EL  I Z  ARETHTOWN 

4  1? 

.94 

•  90 

•  52 

•  04 

T 

•  57 

•  01 

1.30 

id  ■-, 

FlIBPIFin 

5    7  7 

•  90 

.21 

.35 

•  29 

•  31 

FLORA 

1  AA 

•  63 

•  14 

•  22 

•  30 

.23 

FREE  POR  T 

* 

T 

T 

•  01 

FREE  PORT  SEWAGE  PL 

*  ° 

T 

T 

FULTON  OAM  13 

T 

T 

T 

T 

T  . 

rii  u*  ' 

•  13 

.10 

.06 

natfl!  riTT 

T 

•  05 

T 

T 

•  05 

•  27 

T 

l  i  0 

■TrMllTl  r     c     n  p.rau 

T 

■  03 

•  03 

T 

GLENDALF   F'P  FARM 

1.99 

•  48 

•  35 

•  09 

.02 

•  56 

•  77 

•  43 

.10 

•  02 

.07 

T 

T 

•  03 

.10 

*: 

B7 

•02 

■  12 

•  14 

.06 

•  25 

T 

.44 

1*20 

■  68 

•  16 

_ 

GREENVILLE 

.65 

■  03 

•  57 

•  26 

.08 

GR  I0L  E  V 

1  *  Aft 
* 

T 

.38 

.  0  9 

T 

GR  I GG  5  V  I LL  E 

.06 

■  08 

HA  RD I N 

•  14 

•  50 

.70 

T 

*  * 

1.44 

.40 

•  37 

•  04 

•  20 

m\nM«             OlSPOS  L 

•  34 

1.23 

•  41 

•  11 

•  03 

•  16 

1  15 

■  jL 

.01 

•  12 

•  27 

.02 

•  03 

T 

.44 

T 

"I* 

•  76 

T 

•  36 

•  48 

.05 

MOOP c  ON 

•  15 

■  12 

•  99 

T 

•  32 

HUTSONV  ILL E  °WR  PL 

T 

.57 

•  09 

•  10 

•  04 

.20 

T 

•  06 

T 

JACK  ^ONV I LLF 

•  53 

T 

•  97 

T 

T 

JE  R  5  e  YV  )  LL  f 

1  '  fl7 

•  42 

T 

•  18 

.79 

T 

•  49 

•  11 

■  26 

T 

T 

T 

•30 

•  15 

T 

T 

.02 

•  14 

T 

•08 

•  05 

•  21 

T 

.  14 

T 

■  05 

•07 

.20 

■  10 

LA  HARPE  1  SW 

1  »33 

T 

•  09 

T 

LA  SALLE 

•  7n 

•  06 

•  13 

T 

T 

T 

LA  SALLE  1  S 

•  27 

•  02 

•  12 

LAWRENCE VI LLE 

~ 

_ 

_ 

•  19 

•  22 

T 

1 .40 

•  02 

•  07 

•  21 

•  10 

L  I NC  OL  N 

•  20 

•  01 

•  30 

•  24 

■06 

LINCOLN  NO  7 

1*21 

•  20 

•  09 

•  44 

•08 

•  09 

T 

MAKANIA    1  NW 

3«  ?4 

•  70 

.97 

•  90 

•  20 

•03 

WARE  NGO 

•  2* 

T 

■  05 

T 

™ 

•  42 

•  36 

•  34 

•  32 

•  06 

MARSEILLES  LOCK 

•  31 

.04 

•  5« 

■  05 

•  40 

•  14 

•  02 

MA  SCOUT  AH 

•  91 

.16 

•  3)6 

•  45 

T 

•  19 

•  !? 

•  68 

•  S3 

•  10 

T 

•  21 

MC  HENRY  7  S 

•M 

•  07 

•  03 

•  03 

MC  LEANSRORO 

•  89 

•  34 

■2 

•  18 

•  22 

?»8e 

■  37 

•  78 

•  38 

T 

M I  NOMK 

1  »15 

•  36 

MOL I NE    WR  A  I RPOR  T 

T 

T 

T 

T 

MONMOUTH 

\  *  n 

•  01 

•  05 

T 

MONT  ICELLO 

1  «89 

•  32 

•  17 

•  48 

■  19 

T 

MQRR  I  S 

•  S3 

•  08 

•  78 

•  03 

MORR  IS   3  NE 

•  33 

•  11 

•  21 

T 

T 

MORR I  SON 

•  62 

T 

T 

MOPC  |  ">ONV  [  LLE    1  E 

<■  49 

•  35 

•  10 

MT  CARMEL 

!•  11 

•  12 

1*14 

•  15 

•  20 

•  09 

•  15 

.03 

mount  Carroll 

•  49 

T 

•  02 

MOUNT  OLIVE 

2*65 

I 

•  53 

•  07 

•09 

MOUNT  PULASK  I 

1  *96 

*  1* 

■55 

MOUNT  STERL I NG 

1  »46 

■  17 

MOUNT  VERNON  fcN 

1  «35 

NASHVILLE  3  NW 

?«?6 

* 

!o6 

•  90 

t  44 

•  20 

NEWARK  7  E 

•  2fl 

•08 

•  17 

T 

NEW  BOSTON  OAM  17 

•  2 

NEW  BOSTON 

•  91 

•  04 

•  02 

T 

NEW  B'JRMSIOE 

4,71 

*91 

[  .31 

,«* 

•  17 

T 

•  05 

NEWTON 

2.40 

.19 

•  28 

•  24 

•  20 

OLNEV  fAOIC  STA 

1.71 

*77 

•  43 

OREGON  WATER  WHS 

•  07 

OTTAWA 

•  60 

.20 

•  03 

T 

•  03 

T 

PALESTINE 

•  83 

•09 

.37 

.17 

•  23 

PAN  A 

3»07 

•  88 

•  49 

.76 

•  15 

PAR  I      WATER  WORKS 

•  90 

•70 

•  70 

•  20 

PAW  PAW 

•  34 

•  17 

•  03 

PAYS  ON 

1«»6 

•  73 

T 

•  07 

•  11 

PfORTA  WB  AIRPORT 

R 

1«S9 

T 

•26 

•  01 

T 

T 

PEOTONE 

.81 

T 

•  19 

■  19 

T 

PETERSBURG 

2.14 

•  12 

■  29 

■  34 

T 

PLEASANT  MILL  2  E 

1.62 

■  36 

•29 

.30 

T 

PONT  I AC 

■  85 

•  02 

•  22 

T 

.03 

PRINCE VI LLE   2  NW 

.75 

•  14 

•  07 

OUINCV 

1.50 

•  08 

.0-3 

•  10 

Day  of  month 


13     14  15 


16     17  18 


25     26     27  |  28     29     30  31 


■03     .10  T 


.00  .0'. 

■II 

.01  .06 


DAILY  PRECIPITATION 
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3 

Day  of  month 

Station 

0 

1 

 r 

1  r 

 r 

1  1 

 r 

 1  1  

 r 

1  r 

 1 

1  *  

H 

1 

1 

2 

— , — 1 

3 

4 

 1 

5 

 L 

6 

7  |   8  |  9 

10  |  11  j  12 

13 

14 

15 

16  1  17  18 

 1  1  

19  1 

1 

20 

 L 

21 

22 

 .  L 

23 

1 

24 

25  26 

1 

27 

28  J  29  30 

31 

QUINCY  CAA 

?.IB 

•  30 

T 

.  1  9 

T 

T 

T 

•  76 

T 

T 

•  12 

•  26 

•  15 

.38  1 

QUINCY  DAM  21 

1.50 

»?9 

•  06 

•  21 

•  56 

•  07 

•  29 

T 

T 

OUINCY  MEMOR 1 AL  BRIDGE 

1*3? 

•  02 

•  03 

•  21 

•  66 

T 

•  06 

.28 

•  04 

T 

RAN TOUL  CHANUTE   AF  BASE 

1  .55 

•  09 

•  27 

•  14 

•  04 

•  14 

T 

•  37 

.05 

T 

•  02 

T 

T 

•  02 

.03 

»38 

RED  RUD 

1.72 

.60 

•  21 

•  40 

•  15 

T 

■  04 

.08 

.06 

•  01 

ROBERTS  3  N 

1.14 

T 

•  05 

■  15 

•  09 

T 

.70 

T 

T 

T 

.05 

*  1  0 

ROCHELLE 

•  05 

~ 

■  07 

ROCKFORD 

" 

T 

T 

.03 

T 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

•  26 

■  03 

T 

T 

.03 

T 

T 

•  14 

.04 

•  0? 

T 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

•  86 

T 

■  06 

•  03 

T 

T 

T  T 

•  14 

•  1  6 

T 

•  26 

.07 

•  02 

T 

•  04 

•  08 

ROCK PORT 

1  «40 

•  07 

T 

■  56 

•  41 

■  11 

■  25 

ru<;hv  JLLE 

1.37 

•  06 

■  13 

•  32 

.04 

T 

•  17 

T 

•  27 

■  41 

5TE  MARIE 

1*99 

.02 

•  66 

•  16 

•  24 

.08 

•  26 

.06 

.45 

•  01 

•  05 

SALEM 

1.77 

■  49 

■  15 

■  24 

•  36 

•  20 

•  11 

•  07 

•  04 

•  11 

SHAWNFETOWN  NEW  TOWN 

3.62 

■  32 

1*13 

•  35 

•  14 

•  04 

•  12 

•  03 

•  08 

.42 

T 

•  42 

.57 

T 

S  IDE  LL 

1.46 

1*08 

•  23 

.09 

•  04 

T 

•  02 

SPARTA 

•  56 

.14 

•  55 

•  26 

.05 

T 

.  16 

•  10 

T 

T 

■  04 

SPRINGFIELD  WR  AP           R  // 

2*20 

•  28 

•  81 

.01 

•  01 

■  01 

•  66 

T 

T 

•  09 

T 

•  19 

•  03 

T 

•  11 

SPRINGFIELD  WB  CITY  fi 

1*93 

■  17 

■  80 

■  07 

T 

•  02 

•  45 

T 

•  08 

•  13 

.06 

•  15 

STOCKTON 

■  39 

T 

.01 

•  16 

•  12 

T 

.08 

STRE  A  TOR 

1.29 

•  32 

•  23 

.74 

T 

T 

T 

T 

SYCAMORE 

E  .43 

•  04 

■  11 

•  03 

■  10 

•  10 

.04 

•  01 

T 

TABLE  GROVE 

1.42 

.22 

•  05 

■  40 

.05 

•  22 

•  04 

.2? 

.22 

TAYLORVILLE 

2.45 

.47 

•  56 

•  73 

■  37 

•  Ob 

■  06 

•  18 

TI  SKI LWA 

•as 

•  22 

T 

.50 

T 

T 

■  13 

TOULON 

•  09 

T 

.56 

T 

•  12 

•  09 

.05 

TUSCOLA 

2.52 

•  4? 

.03 

.  1  5 

1*29 

•  15 

.36 

T  T 

T 

•  05 

.07 

UR6ANA 

1.79 

•  16 

.06 

•  27 

•  45 

T 

•  27 

T 

T 

•  21 

T 

•  02 

■  05 

T 

■  30 

UTICA   STARVED  ROCK  DAM 

•  17 

T 

T 

T 

.07 

.06 

■  03 

T 

•  06 

VANDAL IA  CAA  AP 

1*56 

•  63 

T 

•  55 

.17 

.04 

•  04 

•  01 

T 

•  09 

T 

.03 

VIRDEN 

1.98 

•  33 

•  35 

.37 

•  14 

•  14 

.20 

•  05 

.17 

•  09 

■  14 

WALNUT 

•  39 

•  05 

T 

T 

.18 

•  06 

T 

•  10 

T 

WARSAW 

.99 

T 

■  05 

.37. 

•  11 

•  26 

■  20 

WATERLOO 

1.89 

.51 

.50 

.  2  Z 

•  40 

•  04 

.10 

•  01 

•  01 

•  01 

.09 

WATSEK  A 

1.05 

T 

■  05 

.40 

•  20 

.25 

.01 

•  02 

T 

■  12 

WAUKEGAN 

.70 

.07 

•  08 

T 

■  04 

•  43 

.05 

•  03 

WAYNE  CITY 

•  ?2 

•  38 

■  32 

.t-5 

.21 

■  01 

.1? 

WHE  A  TON  COLLEGE 

•  14 

■  10 

.01 

■  02 

T 

•  01 

WHITE  HALL   1  E 

1.16 

.22 

•  07 

•  26 

T 

.09 

•  20 

■  03 

•  10 

•  10 

.09 

WILCOX 

1.57 

.70 

.  :e 

•  22 

.25 

.15 

■  10 

T 

WINDSOR 

2  .08 

.63 

.25 

.67 

T 

T 

.07 

■  26 

T 

•  10 

■  10 

3e*  rel.rvnc.  coles  tollovlng  St. I  loo  Ind'i. 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

5 

6 

1 

9 

10  11 

12 

13 

14 

15 

»± 

17 

ie 

20 

23 
23| 

24 

25 

M  1 

27 

28 

29  30 

31 

ALEDO 

MAX 

37 

42 

49 

42 

56 

-6 

48 

35 

36 

)6 

36 

30 

j7 

J? 

>} 

38 

41.1 

36 

27 

31 

28 

24 

23 

22 

29 

22 

28 

29 

27 

w 

24 

23 

23 

20 

23 

32 

23 

20 

17 

29 

26 

17 

20 

30 

30 

29 

75.7 

ALTON  OAM  26 

MAX 

44 

52 

47 

40 

58 

39 

56 

49 

53 

63 

56 

4> 

52 

49 

33 

51 

52 

82 

40 

34 

39 

43 

32 

63 

60 

39 

48.1 

36 

28 

36 

25 

24 

26 

23 

s 

22 

30 

32 

30 

32 

30 

28 

27 

24 

28 

38 

30 

23 

26 

31 

32 

23 

21 

32 

32 

28 

28.5 

ANNA  1NW 

MAX 

54 

55 

52 

51 

50 

45 

48 

6  1 

9  i 

68 

61 

47 

57 

37 

40 

48 

53 

62 

58 

47 

39 

44 

48 

41 

52 

60 

69 

52 

52.2 

M I N 

<>6 

46 

48 

32 

26 

32 

23 

39 

25 

25 

M 

31 

34 

38 

33 

29 

23 

28 

39 

35 

26 

30 

32 

35 

29 

24 

31 

46 

33 

33.0 

ANTIOCH 

MAX 

35 

35 

35 

33 

32 

40 

36 

39 

48 

39 

49 

45 

30 

33 

36 

38 

31 

33 

30 

92 

J7 

42 

39 

32 

36.7 

3* 

28 

30 

28 

23 

24 

18 

26 

18 

23 

23 

22 

29 

22 

23 

17 

19 

22 

26 

23 

21 

10 

14 

23 

16 

24 

21 

29 

24 

22.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

46 

37 

38 

37 

36 

31 

41 

41 

42 

52 

40 

49 

37 

33 

3  2 

36 

41 

38 

33 

34 

30 

39 

38 

39 

40 

46 

49 

34 

99.1 

M  I N 

30 

26 

28 

27 

24 

.23 

15 

20 

16 

23 

25 

22 

?e 

22 

23 

IB 

18 

IS 

25 

21 

19 

8 

22 

20 

15 

17 

18 

26 

21 

21.4 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

MAX 

48 

49 

43 

54 

50 

54 

66 

1 1 

69 

33 

44 

36 

SO 

3  5 

45 

ft  3 

49 

39 

37 

39 

*.<» 

41 

5 1 

6  I 

61 

41 

49.3 

M  IN 

45 

34 

43 

31 

27 

29 

26 

32 

26 

34 

34 

30 

33 

34 

32 

30 

28 

27 

39 

34 

25 

30 

34 

33 

27 

24 

33 

36 

31 

31.8 

8LOOMI NGTON  NORMAL 

MAX 

47 

44 

40 

44 

42 

44 

47 

*V5 

55 

50 

SO 

46 

37 

i  0 

40 

41 

42 

39 

31 

40 

36 

J3 

41 

41.1 

-3 

28 

32 

30 

27 

24 

23 

31 

23 

30 

30 

29 

31 

21 

2* 

26 

20 

24 

33 

28 

24 

19 

30 

12 

20 

23 

26 

32 

29 

27.3 

CAIRO   WB  CITY 

MAX 

53 

31 

49 

46 

50 

6A 

53 

68 

33 

43 

01 

49 

42 

62 

56 

46 

44 

48 

50 

52 

6 1 

68 

48 

32.0 

50 

50 

35 

30 

31 

29 

39 

39 

42 

39 

41 

39 

37 

32 

29 

31 

45 

41 

33 

33 

37 

3  9 

35 

32 

33 

48 

37 

37.6 

CARBONDALE    SEWAGE  PL 

MAX 

51 

52 

47 

48 

67 

49 

63 

51 

99 

51 

41 

s^ 

65 

59 

50 

42 

49 

5J 

63 

47 

37 

53.2 

48 

46 

46 

34 

26 

30 

23 

40 

22 

31 

36 

26 

32 

34 

33 

30 

22 

23 

39 

32 

24 

30 

35 

36 

30 

22 

29 

47 

31 

32.3 

CARLINVILLE  4E 

MAX 

50 

50 

45 

52 

55 

^m. 

65 

56 

47 

46 

43 

J7 

43 

51 

61 

56 

42 

33 

38 

42 

40 

50 

6  0 

55 

45 

48.2 

44 

29 

40 

30 

26 

27 

25 

32 

25 

29 

31 

29 

33 

29 

28 

28 

22 

26 

37 

28 

20 

24 

30 

32 

23 

17 

25 

32 

29 

28.6 

CARLVLE 

MAX 

5  0 

49 

44 

54 

47 

49 

60 

70 

36 

44 

56 

47 

37 

36 

46 

56 

65 

57 

38 

38 

40 

45 

50 

60 

61 

47 

50.5 

MI  N 

48 

37 

42 

32 

28 

29 

27 

34 

35 

34 

32 

3* 

35 

32 

30 

25 

27 

41 

32 

24 

27 

27 

26 

21 

28 

34 

32 

31.4 

CHARLESTON 

MAX 

45 

47 

4f 

42 

55 

45 

62 

51 

46 

S3 

41 

33 

45 

50 

49 

50 

34 

41 

37 

45 

44 

46 

3* 

99 

41 

46.3 

42 

30 

38 

31 

29 

28 

27 

3^ 

21 

31 

33 

29 

34 

28 

26 

78 

74 

26 

39 

30 

23 

21 

31 

33 

22 

18 

25 

95 

32 

29.2 

CHENOA 

MAX 

40 

44 

42 

44 

55 

49 

90 

30 

36 

38 

37 

38 

29 

36 

34 

40 

38 

46 

50 

48 

34 

40.8 

to 

28 

31 

29 

28 

24 

22 

30 

22 

31 

29 

29 

29 

20 

22 

24 

13 

18 

31 

26 

23 

17 

29 

30 

16 

23 

26 

30 

28 

75.8 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

38 

52 

46 

32 

39 

40 

33 

37 

3t 

40 

40 

37 

39 

46 

45 

46 

34 

39.8 

MIN 

35 

24 

31 

21 

27 

25 

15 

26 

20 

28 

24 

24 

29 

21 

24 

21 

20 

20 

27 

24 

20 

14 

21 

26 

21 

27 

20 

25 

76 

24.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

36 

35 

39 

^3 

51 

39 

48 

36 

31 

2  9 

33 

35 

30 

35 

35 

3., 

36 

44 

36 

39 

33 

37.2 

MIN 

37 

32 

34 

30 

29 

26 

23 

28 

26 

32 

28 

32 

29 

25 

25 

27 

30 

30 

29 

26 

25 

22 

28 

28 

26 

78 

31 

33 

30 

78.6 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

j7 

38 

43 

52 

40 

50 

37 

31 

31 

38 

3  7 

33 

30 

36 

39 

39 

14 

38.7 

MIN 

33 

29 

35 

30 

28 

23 

21 

23 

22 

28 

27 

27 

29 

25 

2« 

21 

24 

29 

29 

25 

23 

17 

27 

26 

21 

24 

25 

31 

26 

75.8 

CHICAGO  W6  CITY 

MAX 

37 

34 

40 

42 

52 

39 

48 

39 

jl 

30 

37 

J5 

36 

34 

36 

37 

45 

36 

40 

35 

38.0 

38 

33 

35 

32 

29 

27 

24 

28 

26 

33 

28 

34 

29 

25 

25 

28 

29 

31 

29 

26 

25 

22 

79 

28 

26 

29 

32 

34 

30 

29.1 

CICERO 

MAX 

39 

42 

^ 

40 

43 

45 

54 

42 

30 

41 

35 

31 

40 

36 

33 

38 

31 

40 

39 

41 

44 

46 

43 

34 

40.2 

■  e 

30 

32 

30 

27 

28 

20 

28 

22 

28 

26 

26 

32 

25 

25 

22 

23 

25 

28 

25 

23 

18 

77 

28 

21 

25 

25 

32 

30 

26.4 

COBOEN  2S 

MAX 

50 

45 

S2 

67 

63 

38 

56 

40 

48 

5  2 

62 

57 

45 

38 

44 

48 

41 

30 

6  0 

68 

54 

31.9 

MIN 

,5 

46 

47 

32 

26 

30 

23 

40 

22 

28 

M 

30 

31 

37 

32 

29 

24 

24 

37 

34 

25 

30 

33 

35 

29 

23 

27 

45 

32 

32.2 

DANVILLE 

MAX 

*5 

59 

4J 

62 

44 

46 

38 

J2 

45 

44 

49 

32 

40 

38 

44 

40 

49 

5* 

95 

36 

44.1 

MIN 

41 

30 

37 

31 

30 

23 

21 

31 

20 

25 

28 

24 

31 

24 

24 

27 

24 

21 

33 

30 

24 

IS 

29 

31 

21 

17 

22 

32 

30 

26.9 

DECATUR 

MAX 

44 

61 

*3 

49 

42 

5  0 

50 

50 

35 

37 

35 

46 

41 

49 

55 

56 

38 

44.7 

MIN 

42 

29 

36 

29 

26 

25 

26 

31 

22 

30 

31 

30 

3S 

25 

27 

28 

22 

28 

34 

29 

22 

21 

30 

32 

21 

20 

26 

34 

30 

28.3 

OtXON 

MAX 

4  3 

39 

37 

33 

53 

49 

33 

41 

36 

35 

33 

34 

38 

36 

36 

36 

42 

SO 

44 

16 

39.4 

MIN 

37 

28 

30 

79 

25 

25 

18 

26 

21 

24 

26 

23 

31 

23 

25 

21 

18 

22 

28 

24 

23 

12 

27 

25 

18 

24 

23 

26 

23 

24.4 

OU  JUO  IN- 

MAX 

51 

5  0 

51 

70 

60 

53 

6  ? 

60 

47 

38 

42 

47 

47 

31 

6  0 

65 

55 

51.5 

MIN 

43 

43 

47 

31 

27 

31 

25 

30 

36 

35 

31 

31 

38 

32 

33 

25 

30 

40 

33 

25 

30 

35 

36 

30 

22 

29 

45 

31 

32.7 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

52 

49 

58 

50 

59 

6  * 

75 

38 

65 

52 

42 

35 

39 

43 

42 

93 

63 

60 

51.1 

MIN 

32 

46 

33 

28 

30 

25 

40 

< 

37 

36 

36 

34 

33 

3  0 

30 

28 

31 

41 

33 

24 

31 

32 

34 

27 

22 

30 

31 

31  .9 

EFFINGHAM  1  SW 

MAX 

46 

45 

64 

S3 

43 

3  5 

39 

SO 

56 

53 

36 

35 

36 

45 

40 

49 

54 

39 

46 

46.8 

MIN 

43 

31 

42 

30 

27 

27 

26 

S2 

22 

29 

33 

24 

33 

30 

29 

27 

25 

25 

33 

31 

22 

22 

31 

34 

23 

17 

24 

32 

31 

28.8 

ELIZABETHTOKN 

MAX 

54 

53 

69 

61 

}5 

98 

54 

4  1 

47 

56 

SO 

55 

52 

38 

45 

52 

47 

32 

63 

70 

62 

53.3 

MIN 

46 

47 

49 

15 

29 

34 

26 

4C 

25 

34 

34 

31 

39 

39 

3". 

30 

25 

26 

16 

32 

28 

30 

30 

34 

32 

27 

30 

46 

34 

33.9 

FAIRFIELD 

MAX 

52 
44 

5  0 

50 

67 

56 

^5 

46 

42 

46 

52 

62 

56 

45 

96 

42 

48 

44 

43 

59 

62 

54 

50.3 

M  I N 

43 

47 

M 

28 

31 

26 

38 

21 

30 

35 

25 

91 

35 

31 

30 

26 

23 

32 

35 

25 

29 

34 

36 

27 

27 

26 

33 

31 

31.2 

FLORA 

MAX 

52 

51 

50 

50 

49 

68 

54 

>7 

56 

4  1 

47 

49 

61 

60 

47 

38 

42 

47 

43 

49 

97 

60 

60 

50.8 

MIN 

45 

39 

46 

34 

29 

27 

25 

29 

34 

30 

30 

31 

27 

28 

24 

21 

31 

27 

21 

28 

31 

33 

24 

20 

22 

32 

31 

79.6 

FREE  PORT 

MAX 

fc  3 

35 

38 

50 

40 

51 

3^ 

31 

32 

36 

37 

35 

1 0 

31 

31 

95 

35 

35 

37 

44 

48 

37 

32 

37.1 

MIN 

35 

29 

30 

28 

22 

22 

15 

26 

i ! 

23 

26 

22 

29 

23 

?<. 

21 

16 

20 

27 

21 

18 

13 

12 

15 

13 

25 

23 

27 

21 

22.3 

FULTON  DAM  13 

MAX 

41 

37 

M 

33 

** 

49 

41 

50 

^ 

>  1 

38 

6 

33 

33 

31 

32 

36 

34 

34 

40 

47 

47 

55 

38.3 

r*  I N 

35 

28 

30 

29 

24 

24 

20 

26 

23 

27 

27 

26 

32 

24 

23 

18 

16 

20 

29 

25 

23 

12 

26 

17 

15 

25 

26 

79 

77 

24.1 

GALE  SBURG 

MA". 

52 

37 

39 

3ft 

44 

42 

56 

45 

48 

^ 

27 

2  6 

J2 

41 

39 

41 

31 

30 

37 

36 

36 

40 

49 

99 

45 

34 

40.8 

MIN 

31 

28 

34 

26 

26 

24 

24 

24 

27 

34 

30 

30 

26 

24 

26 

21 

15 

26 

29 

26 

72 

19 

30 

27 

70 

26 

32 

30 

21 

26.2 

GALVA 

MAX 

50 

42 

39 

41 

44 

39 

56 

46 

J5 

38 

34 

37 

43 

3 

39 

39 

35 

95 

36 

3  6 

40 

46 

92 

49 

36 

42.7 

MIN 

35 

2<- 

?0 

28 

23 

24 

21 

29 

22 

27 

27 

26 

31 

21 

17 

23 

18 

19 

30 

23 

20 

13 

2ft 

27 

17 

22 

26 

28 

28 

24.4 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

** 

53 

52 

50 

50 

42 

46 

6? 

3  S 

64 

94 

3  6 

5  5 

ft'. 

57 

46 

40 

44 

49 

47 

50 

6? 

68 

45 

50.5 

MIN 

43 

46 

46 

31 

28 

28 

26 

32 

28 

35 

34 

32 

98 

36 

34 

30 

76 

26 

36 

35 

29 

31 

33 

33 

30 

28 

28 

4? 

34 

33.0 

GREENVILLE 

MAX 

4  B 

49 

48 

4"* 

52 

45 

49 

57 

5  3 

48 

53 

51 

ft  3 

56 

39 

33 

38 

43 

4  | 

50 

6  3 

59 

45 

48.9 

MIN 

44 

32 

45 

30 

26 

28 

25 

33 

21 

31 

34 

33 

30 

29 

25 

28 

37 

31 

23 

27 

31 

36 

25 

23 

29 

36 

30 

30.6 

GR IGGSV ILLE 

MAX 

50 

45 

43 

40 

45 

40 

52 

49 

51 

60 

34 

44 

40 

37 

37 

38 

48 

91 

91 

46 

37 

3? 

36 

40 

41 

52 

ft? 

55 

41 

45.8 

MIN 

40 

25 

34 

29 

25 

28 

30 

36 

34 

39 

30 

25 

30 

25 

"0 

25 

21 

31 

43 

29 

IB 

2.5 

28 

32 

22 

25 

30 

31 

30 

26.9 

HARR I SBURG 

MAX 

55 

55 

54 

49 

52 

44 

50 

69 

54 

68 

39 

44 

99 

55 

42 

40 

48 

56 

65 

37 

37 

38 

44 

90 

43 

51 

65 

69 

48 

39.0 

MIN 

48 

47 

48 

34 

28 

32 

28 

42 

23 

34 

30 

27 

93 

33 

33 

31 

26 

24 

34 

38 

28 

II 

35 

33 

31 

29 

27 

46 

34 

33.3 

HAVANA 

MAX 

50 

44 

43 

41 

44 

39 

47 

49 

48 

58 

S3 

49 

44 

17 

3? 

36 

41 

48 

54 

52 

33 

36 

35 

41 

40 

50 

96 

99 

41 

44.7 

MIN 

39 

27 

33 

30 

24 

26 

24 

30 

22 

28 

32 

25 

32 

23 

25 

27 

20 

24 

34 

26 

21 

21 

79 

21 

70 

29 

31 

29 

26.7 

MIU-SBORO 

MAX 

55 

52 

51 

46 

49 

48 

49 

56 

53 

66 

SO 

48 

52 

49 

33 

34 

44 

SO 

62 

58 

39 

34 

35 

43 

40 

50 

96 

57 

50 

48.7 

MIN 

46 

35 

41 

30 

25 

25 

23 

J! 

19 

28 

30 

25 

31 

26 

2S 

24 

19 

22 

36 

29 

20 

24 

30 

32 

22 

18 

27 

31 

29 

27.6 

HOOPESTON 

MAX 

47 

43 

46 

43 

42 

38 

39 

46 

41 

58 

47 

47 

»i 

34 

29 

39 

40 

41 

40 

42 

30 

40 

37 

42 

40 

47 

*? 

52 

40 

42.3 

MIN 

»  39 

28 

35 

31 

29 

26 

15 

30 

24 

29 

31 

27 

32 

23 

23 

27 

22 

24 

32 

30 

24 

18 

30 

32 

20 

22 

73 

34 

29 

27.2 

DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

• 
a 
« 
> 
< 

1 

4 

5 

e 

7 

g 

9 

10 

1 J 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2-1 

22 

23  i 

1 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30  |  31 

JACKSONVILLE 

MAX 

50 

46 

45 

41 

45 

43 

49 

45 

50 

61 

55 

49 

43 

41 

32 

39 

44 

49 

61 

59 

35 

34 

37 

40 

40 

51 

61 

54 

48 

46 

4 

M  IN 

43 

29 

35 

31 

28 

27 

26 

37 

25 

30 

33 

34 

37 

28 

27 

28 

23 

30 

39 

29 

20 

27 

31 

32 

231 

21 

27 

37 

31 

29 

9 

JERSETVILLE 

MAX 

53 

50 

49 

46 

49 

46 

33 

53 

54 

68 

65 

52 

47 

47 

'  33 

36 

46 

51 

62 

58 

38 

40 

37 

42 

41 

50 

62 

61 

53 

49 

9 

M  IN 

41 

29 

40 

29 

25 

26 

22 

34 

23 

38 

31 

31 

32 

29 

27 

27 

23 

27 

38 

28 

23 

20 

30 

33 

23 

29 

30 

35 

28 

29 

3 

JOL1ET  KB  AIRPORT 

MAX 

47 

38 

40 

36 

38 

32 

41 

45 

42 

53 

42 

49 

39 

30 

34 

39 

42 

38 

35 

36 

32 

39 

40 

41 

42 

45 

48 

43 

35 

40 

0 

M  IN 

27 

26 

32 

30 

28 

24 

23 

21 

22 

25 

24 

24 

29 

22 

23 

23 

20 

21 

29 

25 

20 

13 

26 

21 

16 

21 

18 

27 

23 

23 

6 

KANKAKEE 

MAX 

48 

42 

45 

39 

39 

36 

38 

45 

41 

52 

43 

47 

40 

32 

32 

38 

40 

38 

36 

37 

30 

37 

37 

40 

40 

45 

47 

48 

35 

40 

2 

M  IN 

28 

25 

32 

30 

28 

25 

18 

29 

23 

26 

30 

25 

31 

20 

24 

24 

22 

23 

30 

27 

24 

19 

25 

28 

21 

24 

24 

29 

29 

25 

6 

KANKAKEE  4  W 

MAX 

48 

40 

43 

39 

38 

34 

37 

43 

41 

52 

46 

47 

39 

34 

32 

36 

40 

37 

36 

37 

30 

36 

36 

40 

39 

44 

48 

47 

38 

39 

9 

M  IN 

37 

25 

29 

30 

27 

25 

14 

29 

21 

27 

29 

25 

31 

19 

23 

23 

19 

23 

30 

.  25 

24 

16 

25 

31 

18 

23 

22 

28 

26 

25 

0 

KEWANEE 

MAX 

48 

47 

46 

37 

41 

36 

45 

41 

39 

55 

55 

49 

46 

37 

30 

30 

38 

38 

35 

34 

26 

32 

32 

36 

36 

42 

46 

45 

42 

40 

2 

M  IN 

39 

27 

27 

29 

24 

24 

21 

31 

23 

25 

27 

30 

32 

21 

21 

22 

11 

21 

29 

25 

19 

14 

27 

26 

14 

25 

27 

28 

25 

24 

6 

LA  HARPE  1SW 

MAX 

54 

49 

39 

38 

44 

41 

50 

30 

30 

55 

51 

50 

4* 

35 

33 

35 

43 

44 

50 

49 

33 

36 

39 

39 

40 

50 

60 

57 

45 

44 

9 

MIN 

39 

25 

30 

29 

25 

24 

23 

31 

22 

28 

28 

30 

33 

23 

23 

20 

18 

19 

34 

25 

18 

22 

29 

30 

20 

23 

28 

31 

30 

26 

■  2 

LA  SALLE 

MAX 

50 

40 

40 

36 

41 

33 

46 

44 

46 

55 

45 

52 

42 

34 

33 

40 

41 

37 

37 

36 

31 

40 

37 

40 

40 

46 

51 

42 

37 

41 

1 

MIN 

40 

29 

31 

31 

28 

26 

23 

30 

25 

27 

29 

25 

33 

23 

27 

" 

19 

24 

31 

27 

24 

18 

28 

30 

19 

27 

24 

28 

27 

26 

9 

LINCOLN 

MAX 

48 

41 

46 

40 

49 

37 

47 

53 

48 

58 

47 

48 

42 

36 

30 

37 

42 

48 

49 

47 

33 

36 

35 

40 

41 

47 

57 

53 

37 

43 

i7 

MIN 

40 

27 

34 

29 

26 

24 

25 

29 

22 

31 

31 

29 

33 

26 

26 

27 

16 

26 

35 

28 

22 

19 

29 

31 

19 

21 

26 

28 

28 

27 

■  2 

HAKANDA  1NW 

MAX 

53 

54 

51 

51 

50 

47 

48 

65 

53 

67 

68 

49 

59 

54 

39 

36 

46 

53 

63 

59 

47 

41 

43 

47 

46 

49 

61 

66 

60 

52 

6 

MIN 

47 

46 

48 

33 

27 

31 

24 

40 

24 

38 

38 

35 

34 

36 

33 

30 

23 

29 

41 

34 

25 

30 

33 

35 

29 

22 

35 

46 

33 

33 

8 

MARENGO 

MAX 

41 

35 

3b 

34 

31 

30 

40 

34 

40 

SO 

37 

48 

34 

27 

31 

36 

40 

36 

29 

33 

30 

33 

34 

32 

39 

44 

42 

34 

32 

35 

9 

MIN 

33 

26 

30 

28 

24 

24 

17 

23 

20 

23 

24 

23 

27 

23 

24 

,9 

18 

21 

27 

22 

22 

9 

13 

19 

16 

23 

22 

28 

21 

22 

■  4 

MATTOON 

MAX 

47 

42 

47 

41 

47 

40 

44 

35 

46 

63 

46 

45 

51 

35 

35 

39 

43 

50 

50 

49 

35 

38 

37 

44 

40 

49 

55 

56 

40 

45 

,2 

MIN 

39 

30 

41 

30 

29 

27 

25 

27 

22 

30 

28 

28 

31 

29 

28 

28 

23 

26 

34 

29 

22 

22 

31 

29 

22 

18 

25 

33 

26 

28 

■  0 

MC  LEANSBORO 

MAX 

53 

51 

51 

49 

51 

47 

48 

64 

52 

68 

60 

48 

53 

48 

42 

40 

48 

53 

63 

60 

47 

37 

43 

46 

44 

50 

62 

64 

58 

51 

>8 

MIN 

44 

44 

47 

34 

27 

31 

26 

40 

23 

31 

35 

30 

35 

35 

32 

30 

26 

25 

35 

35 

26 

29 

35 

34 

28 

23 

30 

41 

32 

32 

>5 

MINONK 

MAX 

48 

43 

40 

39 

43 

38 

44 

44 

44 

54 

45 

50 

44 

37 

32 

40 

39 

38 

37 

36 

30 

36 

37 

39 

42 

46 

51 

48 

35 

41 

.3 

MIN 

37 

28 

31 

29 

26 

25 

23 

30 

22 

29 

29 

27 

30 

20 

24 

24 

14 

20 

31 

26 

22 

16 

29 

30 

17 

21 

26 

30 

28 

25 

i7 

MOt INF    KB  AIRPORT 

MAX 

47 

33 

99 

35 

40 

28 

46 

40 

47 

54 

45 

49 

42 

28 

29 

35 

38 

36 

34 

34 

29 

32 

36 

37 

33 

42 

49 

42 

36 

38 

5 

MIN 

30 

29 

31 

25 

26 

23 

23 

25 

24 

30 

28 

28 

28 

24 

24 

17 

13 

20 

30 

?3 

17 

13 

29 

24 

24 

28 

28 

26 

24 

3 

MONMOUTH 

MAX 

50 

40 

38 

37 

44 

34 

48 

42 

43 

55 

47 

47 

46 

40 

30 

35 

41 

37 

39 

36 

30 

35 

35 

38 

40 

46 

56 

46 

38 

41 

2 

MIN 

38 

25 

30 

27 

25 

23 

23 

29 

28 

31 

30 

28 

32 

22 

21 

20 

15 

22 

32 

25 

18 

17 

28 

28 

17 

25 

28 

28 

28 

25 

6 

MORRIS   3  NE 

MAX 

48 

39 

40 

39 

40 

36 

41 

43 

42 

53 

43 

54 

43 

35 

32 

39 

43 

37 

36 

36 

32 

38 

37 

42 

41 

46 

50 

44 

36 

40 

9 

MIN 

36 

27 

31 

21 

27 

25 

22 

28 

23 

25 

29 

24 

30 

21 

24 

23 

20 

23 

29 

75 

23 

13 

25 

30 

17 

23 

20 

26 

22 

24 

6 

MORRISON 

MAX 

48 

39 

38 

37 

32 

31 

46 

3y 

47 

52 

46 

30 

43 

34 

34 

41 

44 

37 

35 

33 

33 

40 

37 

40 

37 

43 

48 

43 

36 

40 

1 

MIN 

34 

28 

30 

29 

24 

24 

21 

27 

22 

27 

26 

27 

33 

23 

24 

21 

17 

22 

28 

23 

21 

13 

27 

23 

18 

24 

25 

28 

26 

24 

7 

MORR I SONVI LLE   1  E 

MAX 

49 

49 

48 

*5 

47 

45 

46 

53 

51 

63 

56 

47 

47 

45 

33 

38 

44 

50 

59 

55 

36 

34 

37 

42 

42 

49 

55 

55 

44 

47 

0 

MIN 

41 

28 

37 

29 

26 

25 

24 

34 

21 

29 

31 

27 

30 

28 

28 

27 

23 

25 

33 

28 

20 

22 

30 

32 

21 

20 

25 

25 

31 

27 

6 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

45 

39 

38 

36 

33 

30 

44 

37 

44 

50 

43 

51 

40 

33 

32 

39 

40 

36 

35 

32 

32 

38 

36 

37 

36 

44 

46 

41 

36 

38 

8 

MIN 

36 

29 

30 

29 

23 

23 

17 

26 

22 

25 

26 

23 

31 

24 

24 

20 

16 

22 

28 

23 

23 

11 

24 

20 

14 

25 

26 

28 

24 

23 

9 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

51 

49 

50 

48 

52 

46 

48 

61 

52 

70 

60 

44 

37 

48 

38 

37 

46 

53 

64 

58 

44 

38 

41 

46 

42 

49 

60 

62 

50 

50 

,5 

M  IN 

4» 

40 

46 

32 

24 

28 

24 

35 

21 

33 

35 

32 

34 

34 

31 

29 

25 

26 

37 

33 

23 

26 

32 

34 

26 

23 

26 

39 

31 

31 

2 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

53 

53 

52 

50 

48 

45 

47 

66 

52 

68 

62 

48 

57 

SO 

40 

39 

47 

54 

63 

58 

49 

39 

44 

49 

46 

30 

63 

68 

58 

52 

3 

MiN 

46 

47 

48 

33 

24 

31 

23 

37 

20 

35 

37 

28 

31 

35 

32 

29 

21 

24 

39 

34 

25 

27 

33 

32 

29 

22 

27 

*5 

32 

31 

9 

NEWTON 

MAX 

52 

50 

49 

46 

51 

46 

45 

59 

50 

66 

50 

47 

56 

46 

40 

43 

48 

53 

37 

55 

44 

39 

39 

48 

45 

51 

56 

62 

48 

49 

8 

MIN 

42 

35 

45 

31 

28 

29 

27 

32 

21 

29 

33 

26 

33 

31 

29 

29 

25 

24 

33 

32 

23 

_Z3 

31 

33 

24 

19 

26 

34 

33 

29 

7 

OLNEY  RAOIO  ST A 

MAX 

90 

49 

50 

49 

50 

45 

45 

60 

49 

65 

48 

47 

55 

47 

40 

42 

46 

52 

60 

36 

47 

40 

40 

48 

46 

49 

55 

61 

35 

49 

2 

MIN 

45 

41 

46 

34 

29 

30 

29 

37 

21 

28 

35 

25 

38 

34 

31 

30 

26 

24 

34 

36 

25 

23 

33 

34 

25 

19 

28 

34 

33 

31 

3 

OTTAWA 

MAX 

50 

40 

41 

36 

42 

35 

45 

44 

46 

56 

47 

32 

41 

34 

36 

42 

45 

38 

37 

36 

31 

40 

36 

44 

42 

47 

52 

43 

38 

41 

9 

MIN 

38 

29 

36 

31 

28 

27 

23 

31 

25 

27 

29 

25 

32 

23 

27 

27 

21 

25 

31 

28 

25 

18 

29 

30 

19 

25 

25 

28 

26 

27 

2 

PALESTINE 

MAX 

49 

49 

50 

46 

SO 

42 

45 

59 

48 

65 

48 

46 

48 

39 

40 

41 

48 

51 

52 

53 

33 

40 

41 

48 

42 

49 

58 

63 

48 

1 

MIN 

45 

35 

45 

32 

30 

28 

28 

33 

22 

31 

32 

25 

34 

32 

29 

29 

30 

22 

33 

35 

25 

21 

31 

32 

24 

19 

26 

35 

30 

1 

PANA 

MAX 

49 

50 

47 

45 

49 

43 

46 

56 

49 

64 

48 

48 

50 

40 

33 

39 

38 

51 

57 

55 

35 

35 

36 

44 

41 

51 

56 

57 

40 

46 

6 

MIN 

42 

29 

38 

30 

26 

26 

25 

33 

22 

30 

31 

28 

30 

28 

28 

26 

22 

25 

34 

29 

21 

22 

30 

32 

22 

20 

26 

33 

29 

28 

2 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

49 

42 

46 

43 

43 

40 

41 

56 

44 

63 

47 

47 

51 

39 

33 

40 

42 

48 

46 

50 

33 

41 

39 

43 

42 

48 

53 

37 

41 

45 

1 

MIN 

40 

27 

38 

31 

28 

27 

24 

32 

20 

28 

32 

24 

30 

26 

25 

27 

23 

21 

32 

29 

21 

18 

29 

26 

19 

17 

22 

35 

26 

26 

8 

PEORIA   WS  AIRPORT 

MAX 

49 

42 

41 

35 

45 

29 

47 

49 

47 

55 

45 

48 

42 

27 

30 

35 

38 

41 

44 

34 

29 

37 

35 

40 

40 

47 

55 

44 

34 

40 

7 

MIN 

30 

28 

34 

25 

24 

24 

23 

24 

22 

33 

30 

31 

27 

22 

16 

25 

33 

25 

20 

19 

30 

25 

18 

71 

26 

31 

21 

25 

3 

PONTIAC 

MAX 

48 

41 

44 

39 

42 

37 

42 

45 

43 

54 

47 

49 

40 

35 

31 

->.. 

38 

40 

38 

37 

30 

j ., 

35 

40 

38 

46 

50 

44 

35 

40 

6 

MIN 

39 

26 

32 

31 

29 

26 

24 

31 

25 

29 

30 

28 

32 

21 

2 

26 

17 

23 

32 

28 

24 

19 

29 

31 

21 

24 

27 

32 

30 

27 

3 

3UINCV 

MAX 

51 

44 

41 

35 

43 

42 

54 

47 

53 

60 

50 

47 

42 

37 

30 

37 

44 

49 

67 

46 

37 

32 

36 

44 

41 

53 

64 

50 

40 

45 

5 

MIN 

40 

2  5 

34 

29 

28 

25 

25 

32 

25 

36 

32 

35 

36 

26 

24 

25 

22 

29 

40 

25 

18 

28 

30 

32 

21 

25 

28 

33 

30 

28 

9 

QUINCY  CAA 

MAX 

50 

41 

35 

43 

30 

51 

48 

51 

59 

50 

48 

42 

32 

31 

36 

43 

47 

64 

34 

35. 

32 

38 

38 

40 

50 

61 

50 

33 

43 

2 

MIN 

32 

23 

34 

25 

25 

24 

20 

25 

22 

34 

30 

31 

31 

23 

24 

23 

19 

27 

33 

24 

16 

26 

30 

25 

20 

21 

27 

29 

26 

25 

8 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

MAX 

48 

38 

47 

37 

44 

34 

41 

50 

43 

57 

44 

46 

43 

29 

37 

41 

41 

.*« 

43 

30 

39 

40 

39 

47 

51 

50 

34 

5 

MIN 

37 

30 

37 

30 

30 

26 

25 

27 

25 

28 

29 

26 

29 

25 

25 

26 

23 

24 

34 

26 

22 

20 

30 

27 

23 

24 

29 

'  33 

24 

4 

ROBERTS  3  N 

MAX 

48 

41 

45 

42 

43 

40 

40 

46 

41 

54 

45 

46 

40 

35 

32 

40 

37 

44 

37 

38 

29 

40 

34 

40 

40 

45 

51 

46 

37 

41 

2 

IM  IN 

36 

25 

31 

29 

27 

23 

17 

30 

23 

28 

29 

25 

30 

20 

23 

25 

18 

20 

30 

27 

18 

12 

28 

30 

19 

21 

25 

31 

28 

25 

1 

ROCKFORD 

MAX 

44 

39 

37 

37 

32 

33 

39 

32 

42 

52 

42 

51 

43 

33 

35 

41 

4! 

35 

30 

33 

33 

38 

36 

36 

41 

45 

47 

35 

38 

5 

MIN 

29 

30 

29 

25 

25 

1 8 

28 

22 

25 

25 

24 

23 

73 

25 

23 

19 

22 

27 

24 

22 

10 

20 

23 

14 

23 

29 

24 

23 

9 

ROCKFORO  CAA 

MAX 

•.5 

■13 

37 

33 

32 

30 

42 

35 

42 

51 

41 

47 

35 

28 

34 

38 

39 

35 

32 

33 

30 

37 

33 

33 

39 

45 

47 

34 

32 

36 

9 

MIN 

31 

30 

31 

26 

26 

19 

16 

22 

22 

25 

26 

25 

28 

25 

26 

25 

22 

24 

28 

?4 

19 

12 

23 

21 

17 

23 

23 

27 

22 

23 

8 

RUSHVILLE 

MAX 

51 

45 

44 

40 

46 

40 

52 

31 

32 

59 

58 

49 

44 

37 

31 

36 

45 

46 

58 

58 

»* 

36 

38 

40 

43 

51 

61 

53 

41 

46 

2 

MIN 

41 

27 

33. 

30 

24 

25 

23 

29 

21 

30 

31 

31 

36 

24 

25 

27 

21 

28 

32 

27 

19 

24 

32 

21 

21 

27 

32 

30 

27 

7 

SPARTA 

MAX 

54 

50 

50 

50 

54 

47 

54 

63 

59 

73 

60 

49 

58 

50 

39 

35 

48 

56 

64 

60 

48 

39 

42 

44 

43 

52 

66 

64 

54 

6 

MIN 

47 

40 

47 

33 

25 

30 

22 

41 

23 

36 

36 

31 

34 

39 

32 

30 

26 

26 

36 

33 

25 

30 

34 

35 

28 

22 

32 

43 

31 

32 

7 

SPRINSF1ELD  WB  AIRPORT 

MAX 

48 

43 

47 

37 

44 

34 

48 

51 

49 

39 

50 

47 

43' 

32 

31 

36 

42 

46 

56 

39 

34 

33 

35 

40 

40 

49 

56 

52 

35 

43 

4 

MIN 

34 

29 

37 

28 

27 

2T 

26 

25 

23 

34 

32 

31 

32 

27 

28 

28 

22 

28 

36 

28 

20 

25 

31 

29 

i3 

21 

26 

30 

21 

27 

9 

&se  H«kirace  Not«s  Following  Station  Index 


Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1952 


SPRINGFIELD  «R  CITY 

STOCKTON 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WATSEKA 

WAUKEGAN 

WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL    1  E 


MAX 
M  I N 


M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
MIN 


MAX 

M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 

Ml  i 


MAX 
MIN 


Mix 
MIN 


MAX 

MIN 


MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


50  4  7  47 

38  3  0  38 

A*  35  35 

33  27  28 

A3  35  34 

32  29  30 I  26 

50  39  42  38 

39  27  32  29 


47  AS  46 

35  26  35 

47  41  44 

3  7  29  37 

48  48  48 

38  30  41 

48  49  46 

41  28  37 


38      28      31  30 


47     42  47 


33     29  31 


48  46 

?8  38 

45  46 

?•  33 


34      36  36 


8      9     10     11     12  13 


45  34 

28  27 


28  28 
20  22 


36  30 

25  24 


45  37 

25  25 


45  43 

28  26 


30     29  26 


50  39 
26  28 


45  43 

25  26 


41  34 

26  25 


40  36 

29  26 


36  32 

24  23 


3.  33 
26  24 


30     25  26 


45  43 

26  28 


48     54  51 

26     29  26 


20  27  25 

42  37  41 

16  25  18 

48  40  50 

20  29  24 

44  54  45 

25  30  21 

42  51  44 

25  30  24 

47  56  51 

25  25  22 

48  52  50 

23  32  21 

43  42  47 

22  30  23 

37  47  41 

14  28  23 

42  35  40 

16  24  18 

40  40  41 

19  26  20 

52  52  53 

23  30  22 


Day  Ol  Monlh 
15 


16  !  17 


33     32  32 


40  50  41 
23     21  21 


32     3  2     3  8  44 

26     29     29  23 


38  33 
17  21 


21     22  I  23  |  24 


48|  55  41  36:  34  35 
29     37     26     22     27  32 


31     30     30     34;    32  34 


51     39  47 


25 
48 


33     30  28 


1     20  17     14  14 

3     35     31     32     31     37     36  35 

22     26    21     20     10     22     2*1    14  24 


35      4?     45      50  36 


33     23     24 1    29     20     26|    34     26  20 

49     46      33      40     44     47      48     51  37 

31     26     25  ]    27     22     23     32     28  2? 


35     35     40|    41  50 

23     29     31     21     24  30 


40      30      57  »*  35 

23     28     34  31  26 

43      4*      46  41  34 

13     24     24  26  22 

39     39     47  47  33 

20 

tc 


43      34      30:    38     42     45      43     46  32 

33     25     25     26     23     26j    33     30     2S|    21  29 


41  38  43; 
18     29  31 


38     36  42 


♦7  j  53     40     35      36     44     51'    62     47  38 


28     28     26     31     31     30     29     25     24     35     29  21 


60     46     43     43     32      38  43 

31     29     34     31     28     27  22 


35  33 
24  24 


48  57 

271  35 

40  35 


26     32  31 


40     49  55 

19     17  23 


47  53 

23  26 


41      50  59 

24      18  24 


41      40     48  57 

32      21      20  26 


47      47  45 


25     18     25     31     29     221    11     27  27 


55     47     47     39     33     32'    38     40     41      36  39 


30     22  24 


22     23.  32 


32     30  1    34     37     38  32 


23     24     22     30     23     24,    19     21     21  27 


40  36  41 

20  27  30 

34  36  33 

11  16  25 


51  40  48  !  49  32  3  1 
25     25    2*    31     23  23 

62     6  0     50     46     45     3  3     38     4  5     5  0     61     61     36 1    35  37 


18     19     20'    27     22     21;    12  22 


29     32  28 


63     49     45  51 

30     32     28  31 


29  27 

4*  34 

29  28 


28     22     28|    40     29     20!    26  30 


38  42 

28  22 


49     52     50     34  M 

24     32     29     21  20 


47     47  53 

16     26  25 


45  38 

25  22 


31     21     19     26     38  31 


44.3 

29.7 

37.2 
21.9 

17.6 
22.8 

42.6 

27.4 

46.1 

26.7 

42.9 
28.4 

46.9 
28.2 

46.1 
27.9 

42.1 
25.9 

41.5 
26.4 

36.9 
23.4 

36.5 
23.4 

48.6 
26.4 

45.5 
27.9 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

ANNA   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

2.0 

T 

ANT10CH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

T 
4 

3 

2 

T 
2 

1 

T 

T 

1.0 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

T 

I 
T 

0.1 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.5 

2 

2 

1 

1 

T 

1. 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.6 

2 

T 

0.2 

T 

CARL INSV ILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

2. 
1 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.2 
T 

0.5 
T 

0.5 
T 

0.2 
T 

0.6 
T 

1 

T 

r 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
T 

T 

T 

T 

T 

6. 
6 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

3. 
3 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

1  .0 
1 

T 

EFFINGHAM  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

r 

6ALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

2 

T 

T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
1 

T 

HARR ISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

' 
T 

T 

JOLIET  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

i 

0.9 
1 

T 

1 

F 

0.  l 

0.1 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

r 

? 

t 

LA  HARPE   1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

I 

2.1 

2 

.INCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

7 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

I 

I 

T 

T 

! 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.3 

4 

3 

2 

1 

: 

1 

1 

T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

See  reference  notes  following  Station  i 
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Table  7 -CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1952 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
Z 

1.0 
3 

2 

1 

1 

1.0 
1 

T 

1 

1 

T 

1.0 

1 

T 

MORR I SONV I LLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1.0 
1 

MOUNT  CARMEL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

OLNEY  RADIO  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 

0.  1 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

T 

T 
T 

2.0 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

3.8 
T 

0.5 

3 

T 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.2 
T 

0.7 

T 

1.3 
T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.3 
T 

T 

T 

4.5 

4 

4 

3 

2 

1 

T 

1 

T 

1 

T 
1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.3 
1 

1.4 
1 

3.7 
4 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.3 
T 

1.4 

1 

1.4 

1 

0.3 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
5 

ROBEklS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.9 

3.0 

T 

T 

T 

1.0 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.2 
T 

T 

T 
T 

2.0 

0.4 

1 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 
T 

0.2 
T 

T 

T 

2.1 
1 

0.3 
T 

T 

1  .1 
1 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

T 

0 .  5 
1 

1 

1 

1 

1 

1 . 0 
1 

T 

T 

T 

T 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

r 

1.0 
1 

1.0 
2 

0  .  1 
2 

T 
2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.5 

1 

2.5 
1 

2.7 
2 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WHITE  HALL   1  E. 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

T 

T 

T 

T 

1 

8»*  r«(cre^c*  ootwa  follow! &t  station  lade*. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


■Ml  NO  TON  NORMAL 

FORO  CAA  AP 
IKPORT  DAM  52 
.0  W8  CITY 


■ 

0336 


■ 

0761 


00/3 
1166 


12  Hi- 
129fc 


EDWARDS 
MERCER 
MAO | SON 

HENRY 

■ 

■ 

KANE 

■ 

HANCOCK 
FRANKLIN 

■ 

MC  LEAN 

BUREAU 
M 

ALEXANOER 

MACOUPIN 
CLINTON 


1*36  COlES 


AGO  MB  CITY 


LLE  SEWAGE  PLANT 


T  SAINT  LOUIS 
IAROSV1LLE 
INGHAM    1  Sw 


i  sa2 

162T 
16*B 


TON  0AM  13 
ESflURG 


OSTONE  0AM  18 
NOALE  EXP ,  FARM 
CONDA  DAM  51 


LSBORO 

PES  TON 
SONV  ILLI 


SALLE 
SALLE  1  S 
*£NCEVlLLE 


iRSE  ILLES  LOCK 


R Shall 

MASCOUTm 
MAT TOON 


MOLINE  wb  AIRPORT 

MONMOUTH 
HON! [CELLO 
MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORRlSONVlLLE  1  E 
MOUNT  CARMEL 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASKI 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  4.  N 
NASHVILLE   3  NW 
NEWARK  7  E 
NEW  BOSTON  DAM  17 


DRAINAGE  CODEi 


MC  LEAN 

■ 

PEORIA 
.  ■ 

'  VERMILION 
VERMILION 
■  MACON 


26 !  J 
2736 


ST.  CLAIR 
MAD  I  SON 
EFFINGHAM 
KANE 


276C  HARDIN 


2931 
3109 
3257 
3262 

3290 
3312 
3320 
3335 
336* 


3*32 
3522 
3530 


JERSEY 
WAYNE 
CLAY 

STEPHENSON 
STEPHENSON 

WHITESIDE 
JO  DAVIESS 
KNOX 
HENRY 
HENRY 

FORD 

HENDERSON 
POPE 
POPE 
ADAMS 


3572  JERSEY 

JACKSON 
3683  CUMBERLAND 
3693  BOND 
3709  |MC  LEAN 

PIKE 
■  CALHOUN 
'  SALINE 
SALINE 
i  MASON 


***2  (MORGAN 


■*65S 
*710 
f.805 
*923 


I  KANKAKEE 

KANKAKEE 
MERCER 
HENRY 
MARSHALL 
HANCOCK 


39  *5 
*1  13 

37  00 


■ 

- 

*1  2* 
39  29 


Al  53 

*1  51 
*0  06 


39  51 
*1  50 
36  01 


18 
40  1 
AO  26 

39  ** 

39  07 

I  *  1  30 

*1  30 


1  |*1 
41  06 
*1  15 


*922    LA  SALLE 

*923  |LA  SALLE 

*959  Lawrence 
5036  He  lean 
5079  ^.OGAN 

5084  [LOGAN 
5272  |TAZ£WELL 
5280  | MCDONOUGH 
529*  IJACKSON 
5326  jMCHENRY 

53*2  WILLIAMSON 
5372  LA  SALLE 
5360  KLARK 
5405  ST.  CLAIR 
I  COLES 

5498  MCHENRY 
5515  HAMILTON 
5539  MACOUPIN 
5712  MXJDFORD 

ROCK  ISLAND 

5768  MARREN 
5791  PIATT 
5620  GRUNDY 
5825  GRUNDY 
6633  ^HITESIDE 

5846  (CHRISTIAN 
5686  iwABASH 
5901  KARROLL 
5917  MACOUPIN 
5927  LOGAN 

5935  BROWN 
59*3  JEFFERSON 
6011  WASHINGTON 
6069  iKENOALL 
6080  [MERCER 

£085  MERCER 
£093  JOHNSON 
£159  UASPER 
N  £446  RICHLAND 

£492  PGLE 

1.    ILLINOIS     2.  KASKASKIA 


40  32 

*0  28 

■  37  38 

42  15 


t  39  23 
>  38  29 
J  39  28 


<  38  05 

39  10 

40  5* 


*9  25 

38  25 
42  05 

39  04 

40  00 


Longitude 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

El 

efer 
to 

bles 

Station 

d 
2 

M 

-8 

County  J 

Latitude 

| 

w 

Temp,  i 

Precip.j 

ta 

3 

6526 

6P 

6P 

■ 

pp 

7P 

■ 

5F 

I P 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

671 

6P 

.  ■ 

■ 

3 

■ 

■ 

6P 

■ 

■ 

■ 

795 

■11C 

■ 

,  i  ■  ' 

■ 

8B  39 

6A 

69  10 

MID 

MID 

■ 

■ 

■ 

6P 

7P 

7A 

BP 

6P 

■ 

461 

7P 

7A 

■ 

■ 

6f 

6P 

i  y 

*6» 

6P 

686 

6P 

it 

5P 

5F 

■ 

■ 

TP 

>11D 

■'  i  D 

■ 

■ 

110 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

- 

■ 

E  ? 

5 

■ 

■ 

87  39 

696 

6P 

6P 

■ 

.  .  . 

i 

6P 

6P 

■ 

■ 

■■■■■ 

89  58 

88  3* 

6P 

6P 

■ 

68  17 

■ 

■ 

ee  ie 

■ 

■ 

WAUKCGAN 

88  22 

88  29 

490 

6P 

6P 

89  36 

90  09 

■ 

6P 

■ 

90  22 

M  i  D 

5P 

6P 

e  p 

■ 

90  09 

■ 

■ 

EDWARD  P.  8ERGSTR0M 

■ 

86  29 

354 

2  3 

3 

■ 

■ 

■ 

bf 

■ 

88  32 

BP 

■ 

88  31 

6A 

W.  HARRISON  KIBlER 

*51 

7P 

1..    L.    EU  TEUf  i- 

■ 

- 

ILL  PUBLIC   STRV  CO 

■ 

BP 

■ 

Bf 

88  06 

■ 

■ 

■ 

87  52 

631 

7." 

■ 

6P 

6P 

■ 

! 

BA 

89  54 

5P 

KEWANEE  8AKER  PARK 

2  3 

5 

480 

691 

■ 

2  3 

89  06 

. 

TP 

3P 

■ 

2  3 

5 

6P 

■ 

TP 

3 

89  22 

591 

7P 

JOHN  2URKAMMER  JS. 

2  3 

69  21 

600 

69  21 

fcp 

90  *0 

702 

6P 

w!  S.  NEWELL 

89  14 

680 

tP 

BP 

HARVE.Y  B.  HARTLINE 

2  3 

5 

8B  36 

819 

6P 

FRANK  J.  MACK 

5  7 

88  55 

4*8 

5P 

C.    N.   DAN IELSON 

88  45 

87  42 

606 

6P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

425 

DR.  P.  F.  L 1 SCHER 

3 

88  21 

718 

MID 

MID 

CEN  ILL  PUB  SERV  CO 

2  3 

5 

88  15 

7*2 

BP 

JOHN  J.  8ARNINGS 

88  32 

6P 

tP 

90  08 

622 

W 

M.  F.  DODGE 

3 

89  02 

751 

7P 

CITY  OF  MINONK 

2  3 

90  31 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

90  36 

pROF.  LYLE  FINLEY 

2  3 

88  3* 

88  26 

RAY  WEBB 

3 

88  22 

OONALD  M.  PYATT 

2  3 

89  58 

RALPH  H.  GREEN 

2  3 

89  26 

638 

JOHN  R.  LOW  IS 

2  3 

87  46 

•P 

BP 

FRANK  0.  TALLEY 

2  3 

5  7 

89  58 

817 

7P 

7P 

JAMES  F.  MCCRAY 

2  3 

69  43 

661 

BP 

HENRY  W.  JOHNSON 

89  17 

667 

5P 

ALVA  BROWN 

3 

90  46 

. 

7P 

F.  E.  SAHLAND 

3 

68  55 

590 

BP 

RADIO  STATION  WM1X 

2  3 

89  25 

505 

6P 

R.  E.  SCMLEIFER 

3 

88  27 

707 

6P 

WARREN  S.  GRAY 

3 

91  03 

548 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

91  00 

571 

7A 

H.  D.  HARRIS 

3 

86  *6 

560 

7P 

7P 

MISS  MAE  MCC ABE 

2  3 

5 

88  10 

513 

to 

BP 

GEORGE  H.  PAYNE 

2  3 

5 

66  04 

*72 

5f 

5P 

RADIO  STATION  WVLM 

2  3 

69  20 

702 

BA 

ALAN  GRANT 

3 

JObser 
, vahon 
time 

£  8 


1 


3.    LAKE  MICHIGAN 


MISSISSIPPI     5.  OHIO    6.  ROCK 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers 

within  a  state. 

Figures  and  letters  following   the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F, ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  1 ype  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 

shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B*     Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1».50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 

of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Kansas  City,  Mo.,   --  5-9-52  --  1160 
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KANSAS  CITY:  1952 


ILLINOIS  -  MARCH  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 

WEATHER  SUMMARY 

The  temperature  regime  for  March  1952  is  marked  by  the  occurrence  of  ex- 
treme temperatures  both  at  the  beginning  and  end  of  the  month.  The  first 
5  days  were  quite  cold,  and  the  lowest  readings  at  most  stations  were 
reported  on  the  5th.  Conversely,  the  last1  few  days  of  the  month  were 
marked  by  temperature  levels  much  above  seasonable  normals,  and  maxima 
for  the  month  were  observed  at  most  points  during  the  period  from  the 
29th  through  the  31st.  The  20th  was  also  quite  mild  over  the  southern 
third  of  the  State.  Mild  periods,  however,  were  few  and  of  short  dura- 
tion. Most  sections  reported  above-normal  temperatures  during  the  periods 
March  10-14,  18-23,  and  29-31.  The  remainder  of  the  month  was  below 
normal  for  the  most  part.  The  State-wide  average  temperature  of  38.9° 
was  2.1°  below  normal.  Monthly  mean  temperatures  ranged  from  a  high  of 
48.0°  at  Cairo  to  a  low  of  30.2°  at  Stockton.  The  lowest  daily  tempera- 
ture was  10°  below  zero  at  Freeport  on  the  5th,  and  the  highest  was  79°, 
which  occurred  at  Sparta  on  the  20th  and  at  Alton  on  the  29th,  30th,  and 
31st. 

Precipitation  during  the  month  averaged  1.18  inches  above  normal  for  the 
State.  However,  the  State-wide  average  of  4.38  inches  resulted  in  large 
part  from  extremely  heavy  totals  over  the  southern  third  of  Illinois. 
In  that  area  the  total  for  the  month  averaged  6.34  inches,  or  2.26  inches 
above  normal;  much  of  this  total  accrued  during  heavy  rains  around  the 
10th  of  the  month.  At  that  time,  several  localities  in  extreme  southern 
Illinois  reported  24-hour  falls  in  excess  of  3  inches;  Cairo  recorded  a 
24-hour  total  of  3.70  inches.  Falls  over  the  remainder  of  the  State 
were  also  above  normal,  but  the  excess  was  considerably  less.  Central 
counties  averaged  3.71  inches,  which  was  only  0.54  inch  above  normal; 
communities  in  the  extreme  north  reported  an  average  fall  of  3.86  inches, 
or  1.28  inches  in  excess  of  normal.  The  least  monthly  total,  1.83  inches, 
fell  at  White  Hall,  while  the  greatest,  8.58  inches,  occurred  at  New 
Burnside.  Snowfall  totals  averaged  10.6  inches  in  extreme  northern 
Illinois  and  declined  to  3.6  inches  in  central  sections  and  to  less  than 
an  inch  over  extreme  southern  localities.  The  greatest  total  snowfall 
was  measured  at  Marengo,  where  19.5  inches  were  deposited  during  the 
month.     Neither  El izabethtown  nor  Golconda  Dam  recorded  any  snow. 

Two  tornadoes  occurred  during  the  month,  both  on  the  18th.  The  first 
struck  at  Kane,  Illinois,  and  caused  damage  to  residences  and  outbuildings 
estimated  at  $25,000.  The  second  struck  at  Evansville,  where  destruction 
to  buildings  and  plants  reached  a  total  of  $50,000.  There  were  no  fatali- 
ties in  either  instance,  and  crop  damage  was  negligible  due  to  the  season 
of  the  year. — JTC 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
MARCH  1952 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Station 

0- 

d 

| 

« 

£ 

Percent  of 
time  from 
prev  ailing 

Average 

f 

1 1 

• 

«  1 

o  a 

J  J 

Date  of 
fastest  mile 

12 :30a  CST 

6:30a  CST 

to 
u 

a 

o 

M 
H 

b 

09 
O 

a 
a 

Trace 

.01-09 

10-.49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

ill 

i! 

a.  5.  ■ 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sv 

Cairo  WB  City 

11.3 

34 

SE 

18 

4 

5 

1 

2 

1 

1 

14 

66 

5.6 

Chicago  WB  Airport 

NW 

12 

10.3 

38 

N 

4 

74 

76 

63 

71 

5 

6 

7 

1 

1 

0 

20 

49 

6.9 

Joliet  WB  Airport 

N 

13 

12.3 

83 

87 

67 

76 

2 

4 

8 

2 

1 

0 

17 

6.5 

Moline  WB  Airport 

NE 

11 

12.1 

61 

SW 

23 

80 

85 

66 

69 

2 

6 

6 

3 

0 

0 

17 

45 

6.6 

Peoria  WB  Airport 

1 

9 

13.1 

43 

S» 

23 

79 

85 

64 

69 

4 

7 

5 

2 

1 

0 

19 

45 

6.5 

Springfield  WB  Airport 

SE 

9 

15.0 

59 

w 

23 

77 

81 

63 

65 

6 

7 

4 

1 

1 

0 

19 

44 

6.9 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

1 

• 

1 

-3  a 

J 
1 

1 

M 
9 

* 

\ 
5 

£ 

1 

o 

o  s 

i 

S 

s 

> 
< 

> 
< 

8 

6 

Z  P 

1890 

34 

2 

74 

-15 

3 

71 

7 

6 

10 

1891 

34 

4 

69 

-  2 

3 

23 

7 

9 

12 

1892 

36 

5 

79 

5 

2 

12 

3 

6 

10 

1893 

33 

5 

82 

-  2 

3 

22 

2 

0 

7 

1894 

46 

2 

85 

4 

2 

91 

3 

0 

7 

1895 

33 

7 

88 

0 

1 

50 

4 

0 

6 

1896 

35 

8 

79 

-  4 

1 

86 

6 

8 

8 

1897 

40 

5 

79 

-  2 

6 

05 

5 

9 

13 

1898 

43 

9 

79 

0 

7 

64 

2 

7 

13 

1899 

34 

7 

73 

-  8 

3 

.06 

8 

2 

11 

1900 

35 

3 

83 

-  4 

1 

.97 

4 

1 

7 

1901 

39 

7 

76 

-  1 

3 

.51 

2 

8 

10 

1902 

43 

2 

77 

-  1 

3 

44 

0 

7 

9 

1903 

45 

7 

80 

6 

2 

96 

0 

7 

8 

1904 

■10 

1 

80 

9 

6 

39 

5 

0 

12 

1905 

46 

0 

84 

8 

2 

.28 

1 

9 

8 

1906 

31 

4 

66 

-13 

3 

97 

12 

5 

12 

1907 

43 

2 

94 

15 

3 

.18 

2 

7 

9 

1908 

45 

3 

83 

13 

3 

14 

0 

5 

8 

1909 

39 

9 

73 

5 

2 

.35 

1 

1 

6 

1910 

52 

1 

93 

11 

fl 

26 

T 

2 

1911 

42 

I 

86 

4 

1777 

ITS 

"T 

1912 

31 

5 

81 

-15 

3 

.38 

14 

3 

10 

1913 

37 

9 

82 

-12 

5.58 

6 

0 

11 

1914 

38 

6 

79 

1 

2.15 

2.9 

10 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

1° 

Year 

e 

e 

c  = 

•3  a 

Year 

■ 

e 

e  = 

if 

a 
5 

1 

A 

1 
S 

I 

?1 
8  o 

o  8 

r? 

J 

i 

i 

! 

s 

e 

|1 

■38 

1 

a 

s 

\ 

■5s 

6  .-. 
zq 

3 

> 
< 

II 

b  p4 
Zp 

1915 

35.7 

65 

4 

0.84 

3.0 

6 

1940 

38.3 

87 

0 

2.05 

1.5 

8 

1916 

38.9 

81 

-  2 

1.98 

5.2 

8 

1941 

36.8 

72 

-  5 

1.20 

3.7 

6 

1917 

42.2 

84 

0 

2.85 

0.6 

8 

1942 

44.1 

81 

IS 

2.92 

2.1 

10 

1918 

47.6 

89 

2 

0.95 

0.2 

5 

1943 

37.0 

83 

-19 

2.77 

4.6 

7 

1919 

43.1 

77 

-  9 

3.41 

3.4 

9 

1944 

37.7 

82 

-  6 

4.26 

4.2 

12 

1920 

42.5 

81 

-  5 

5.01 

1.2 

10 

1945 

51.6 

88 

14 

6.40 

1.2 

12 

1921 

50.3 

83 

9 

5.12 

0.1 

12 

1946 

52.7 

84 

1 

2.80 

1.3 

11 

1922 

43.3 

78 

7 

6.30 

3.0 

13 

1947 

3778 

72 

0 

2.44 

8.9 

9 

1923 

37.7 

79 

-12 

4.32 

4.5 

10 

1948 

40.9 

85 

-14 

5.04 

4.7 

12 

1924 

36.6 

75 

6 

2.66 

9.9 

12 

1949 

41.1 

79 

5 

3.21 

2.3 

9 

1925 

44.1 

87 

-  5 

2.31 

2.0 

6 

1950 

37.5 

83 

-  8 

2.38 

2.0 

10 

1926 

35.2 

84 

1 

2.52 

9.9 

11 

1951 

37.6 

80 

4 

3.53 

7.1 

13 

1927 

44.6 

78 

10 

4.59 

1.6 

11 

1952 

38.9 

79 

-10 

4.38 

5.2 

12 

1928 

41.6 

86 

5 

1.53 

2.9 

7 

1929 

47.3 

94 

2 

3.41 

0.3 

9 

1930 

40.5 

80 

7 

1.53 

5.2 

6 

1931 

37.3 

69 

12 

2.74 

8.1 

9 

1932 

34.4 

77 

-  3 

2.31 

6.0 

10 

1933 

41.1 

89 

2 

4.13 

3.2 

11 

1934 

37.5 

79 

-14 

2.40 

7.0 

9 

1935 

47.4 

85 

4 

4.59 

1.8 

11 

1936 

44.8 

81 

5 

1.70 

1.3 

7 

1937 

37.9 

75 

9 

1.20 

3.9 

6 

1938 

49.2 

84 

7 

5.61 

0.5 

14 

1939 

43.5 

88 

3 

3.34 

0.7 

-f 

Data  in  this  table  have  been  weighted  for  size  of  the  area  in  each  subdivision. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

'J 

;| 

>is 
<s 

Average 
Minimum 

e 

« 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

9 

2 

e 

s 

1 

| 

3 

a 

a 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

43. 

9 

25. 

9 

34 

9 

4 

68 

31 

2 

5+ 

ANTI0CH 

39. 

3 

24. 

3 

3i 

8 

3 

.0 

61 

30+ 

2 

5 

AURORA  COLLEGE 

42  . 

4 

23  . 

5 

3  3 

0 

3 

] 

64 

31 

-  1 

3 

CHICAGO  HEIGHTS 

43. 

1 

26  . 

5 

34 

8 

65 

30 

5 

5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

40. 

2 

30. 

1 

3  5 

2 

0 

.1 

64 

30 

13 

5 

CHICAGO  WB  AP 

41. 

9 

28. 

5 

35 

2 

.7 

64 

30 

8 

5 

CHICAGO  WB  CITY 

->  . 

5 

30. 

7 

35 

6 

.7 

64 

30 

13 

5 

CICERO 

42. 

9 

28. 

1 

35 

5 

2 

.3 

66 

30 

8 

5 

D1X0N 

43. 

1 

24. 

4 

33 

8 

3 

.1 

62 

30 

-  4 

5 

FREEP0RT 

40. 

3 

22. 

5 

31 

.4 

3 

.6 

60 

30+ 

-10 

5 

FULTON  DAM 

41. 

1 

25. 

9 

33 

.5 

2 

.1 

64 

30 

4 

5 

GALESBURG 

43. 

9 

27. 

5 

33 

.7 

67 

30 

2 

5 

GALVA 

45. 

2 

27. 

1 

36 

.2 

1 

.8 

67 

31 

3 

5 

JOLIET  WB  AP 

43. 

1 

25. 

5 

34 

.3 

1 

.9 

64 

31 

3 

5 

KANKAKEE 

45. 

0 

27. 

6 

36 

.3 

2 

.5 

64 

30 

8 

5 

KANKAKEE   4  W 

44. 

5 

26 

7 

35 

.6 

65 

30 

6 

5 

KEWANEE 

8 

24. 

9 

33 

.9 

4 

.1 

65 

31 

0 

5 

LACCN 

44 

6 

26 

1 

35 

.4M 

•67 

31 

0 

5+ 

LA  SALLE 

44 

6 

27 

5 

3i 

.1 

! 

.1' 

66 

31 

4 

5 

MARENGO 

39 

3 

23 

4 

31 

.4 

3 

.  5 

60 

31 

-  7 

5 

926 
1018 
986 
928 
920 

917 
904 
908 
959 
1038 

973 
902 
886 
943 
882 

904 
957 
912 
890 
1033 


Precipitation 


4.68 
3.77 
3.89 
3.45 
3.22 

3.64 
3.72 
4.07 
4.33 
3.94 

4.02 
3.96 
4.04 
5.26 


2.35 
3.42 


4.20 
4.  39 


2.33 
1.49 
1.32 


1  .43 
2.61 


1.76 
2.  14 


1.15 
.65 

1.15 
.81 

1.01 

1.04 
1.09 

.96 
1.06 

.85 

.75 

.96 
1.77 


Snow  Slast.  Hall 


•a-o 
•  5 


13.5 
18.0 
12.1 
7.5 


8.7 
12.0 
11.6 


8.8 
6.9 
2.0 


7.0 
19.5 


No.  ol  Dsys 


3? 


In  r«f •r»nc»  hUi  folio* lag  Staples  If*4*i. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
MARCH  1952 


Temperature 


a  I 

>  10 

<s 


Precipitation 


Snow.  Steel.  Hail 


No.  ol  Days 


MINONK 

MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MOUNT  CARROLL 
OTTAWA 
PONTIAC 
ROCKFORD 
ROCKFORD  CAA  AP 

STOCKTON 
SYCAMORE 
WALNUT 
WAUKEGAN 
WHEATON  COLLEGE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

BL00MINGTON  NORMAL 

CARL INV I LLE  4  E 

CHARLESTON 

CHENOA 

DANVILLE 

DECATUR 

EFFINGHAM  1  SW 

GRIGGSVILLE 

HAVANA 

H I LLSBORO 

HOOPESTON 
JACKSONVILLE 
JERSEYV I LLE 
LA  HARPE   1  SW 
LINCOLN 

MATTOON 

MORR I SONV I LLE   1  E 

NEWTON 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PEORIA  WB  AP 
QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 
RUSHV I LLE 
SPRINGFIELD  WB  AP 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
TABLE  GROVE 

TUSCOLA 
URBANA 

VANDAL IA  CAA  AP 

VIRDEN 

WATSEKA 

WHITE  HALL   1  E 
WINDSOR 


SOUTHERN  DIVISION 

ALTON  DAM  26 
ANNA  1  NW 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 
CAIRO  WB  CITY 
CARBONDALE  SEWAGE 

CARLYLE 
COBDEN  2  S 
DU  QUOIN 
EAST  ST  LOUIS 
EL  I 2ABETHT0WN 

FAIRFIELD 
FLORA 

GOLCONDA  DAM  51 
GREENVILLE 
HARR I SBURG 

MAKANDA   1  NW 
MC  LEANSBORO 
MT  VERi<ON  4  N 
NEW  BURNS'lDE 
OLNEY  RADIO  STA 

SPARTA 


DIVISION 
STATE 


45.4 
41.7 
44.4 

44.  8 
43.0 

41.  5 
45.3 

45.  1 
41.9 
39.2 

38.5 
40.5 
43.6 
39.3 
42.8 


47.5 
50.9 
50.7 
45.  6 
40. 4 

48.0 
50  .  3 
48.  7 
47.9 
51.9 

46.9 
50. 1 
52.  1 
47.4 
48.  2 

49.5 
50.5 
53.9 
52.9 
50.7 

49.7 
44.8 
48.  1 
46.2 
45.7 

45.6 
48.  2 
47.3 
48.  1 
46.2 

49.9 
47  .  4 
50  .  9 
48.6 
47.0 

50.3 
49.7 


53.  7 
55.6 
52.4 
56.7 
56.9 

53.8 
55.5 
55.9 
53.7 
58.7 

54.  2 
53.2 
55.7 
51.8 
57.  3 

55.4 
55.3 
53.7 
51  .  1 
53.  2 


27.1 
25.2 
25.2 
25.5 
24.7 

24.3 
27.7 
28.3 
23.9 
25.  1 

21  .  9 
23.6 
26.0 
25.1 
25.4 


28.  5 
29.9 
30.  8 
26.3 
29. 1 

29.6 
30  j  8 
30  .  1 
28.5 
30. 1 

28.3 
30.6 
30.3 
28.0 
28.  1 

30.1 
29.5 
32.5 
32.  1 
30.0 

29.5 
27.3 
30.0 
26.9 
28.6 

26.4 
29.7 
29.4 
30.8 
26.1 

29.2 
29.7 
30.5 
29.4 
2  8 .  6 

30.6 

29.5 


30.5 
34.9 
33  .  5 
39.2 
34.  1 

33.7 
34.0 
34.7 
34.0 
35.9 

33.8 
33.7 
34.2 
32.3 
35.3 


35.6 
34.6 
33.  1 


34.0 


134.3 


36  3 
33.5 
34.8 
35. 2M 
34.  3 

32.9 
36.  5 
36.7 
32.9 

32.2 

30.  2 
32.  1 
34.  8 
32.2 
34.  1 

34.  2 


38.0 
40  .  4M 


38.8 
40.6 
39.4 
38.2 
41  .0 

37.6 
40.  4M 
41.2 
37. 7M 
38.2 

39.8 
40.0 
43.2 
42.5 
40.4 

39.6 
36.1 
39.1 
36.6 
37.  2 

36.0 
39.0 
38.4 
39.5 
37.2 


42.  1 
45.3 
43.0 
48.0 

145.5 

43.8 
44.8 
45.3 
43.9 
47.3 

44.0 

43.  5 
45. OM 
42.1 
46.3 

45.  5 
45.0 
43.4 
45.  5 
43.6 


45. 


2 

44.7 
38.9 


1.3 
4.5 
3.0 
3.2 


2.3 
3.2 
1.9 


2.7 
2.3 
.  3 
1.9 
2.3 

2.0 
2.2 
4.2 


3.0 
2.8 
.2 


2.0 
1.3 
1  .  5 
2.2 
1.8 


883 
970 
930 
918 
947 


5+ 

5  875 
5  870 
5 

5  1011 


1070 
1015 

928 
1006 

951 


828 
755 
741 
891 
805 

804 
749 
786 
824 
735 

842 
756 
729 
838 
826 

775 
767 
667 
691 
758 

776 
891 
798 
873 
856 

892 
799 
818 
784 
856 

782 
815 
745 
796 
837 

755 
781 


705 
602 
676 
520 
597 

651 
623 
606 
646 
539 

642 
662 
621 
701 
572 

596 
615 
664 
599 
659 

609 


0 
0 

0  2 
0  5 
0  2 


o  !  o 
o  |o 

0  1 
0  0 
0   !  0 


0  10 
0  0 
0  0 
0'  !  1 

o  |o 

0  rO 

o  io 

o  :  i 

0  '0 
0  |1 


23  0 

26  1 

25  1 

25  0 

25  0 


18  [  0 
23  :  0 
20 1  0 
22  ,  0 
21  I  0 

25!  0 

19  j  0 
191  0 
18 1  0 
21  I  0 


191  0 

14|  0 

16  0 

6l  0 

15 1  0 

14j  0 

15  0 

14  0 

15l  6 

13!  0 

15|  0 

is;  0 

14  0 

15!  0 

14 :  0 


14;  0 

14|  0 

14:  0 

16  i  0 

14  0 


I  15;  0 


6.2 


4.30 
3.53 
2.79 
4.64 
3.66 


3.35 
2.89 
4.50 
2.45 
3.21 


S.29 
>.69 


2.81 
3.10 
3.95 

4.60 
3.66 
5.44 
3.50 
2.72. 

1 .  83 
4.75 


2.  73 
8. .13 
4.79 
7.25 
6.66 

4.78 
7.27 
6.24 
4.69 
7.06 

6.78 
5.50 
6.78 
4.41 
8.45 

7.67 
7.34 


5.37 
6.34 
4.38 


2.23 
1  .00 
.01 
2.13 
1.16- 


1.75 
1.52 
1.34 


.20 
.  38 
.  85 


.41 
]  .  I  9 

.21 


.06 
.  14 


.  59 
.00 


2.84 
1.37 


•  .36 
■  .07 
1.36 


-1.22 
1.06 


3.73 
1.49 
3.50 
2.85 

1  .  35 

2.52 
1 .26 


2.95 
1.77 
1.97 
.90 
4.29 


3.37 
4. 23 

1.92 
2.26 
1.18 


.97 
.70 

.93 
.94 
.  84 
.95 


.  97 
1.19 
.75 


1  .50 
.68 


1.22 
.  87 


1  .04 
1  .  19 
1  .43 


1.18 
.97 

1.98 
.  74 
.78 


2.91 
1  .  75 
3.70 
2.02 

1  .58 

2.90 
1.63 


1.86 
1.50 
2.72 


2.77 
2.  10 


6.0 
15.2 
13.5 
'  5.0 
13.0 

16.0 
1.8 
5.7 

16.0 
9.1 

17.0 
14.8 

13.3 
8.0 


4.0 
6.3 
.9 
4.0 
3.5 

2.0 
.8 
7.0 
6.5 
2.0 


1.4 
2.0 
1.2 


6.7 

4.6 
2.0 
T 

2.8 
2.8 


4.5 
3.6 


2.0 
.3 

1.5 
T 


.0 
2.0 


1.0 
1.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  1 

3 

A 

5  ! 

6 

7  |  8  | 

9 

10 

^  \ 

12 

13  | 

14 

15 

16 

I  17 

18 

1 

19  | 

20 

21 

22 

on 

23 

2-1 

25 

26  | 

27 

2P  29 

j  30 

31 

ALB I  ON 

7.57 

.02 

•  21 

*f 

1  ■  26 

•  17 

1*36 

•  34 

U73 

•  11 

.03 

•2C 

•  2! 

•  12 

•  80 

•  10 

1»15 

T 

T 

T 

•  16 

.60 

ALTON  DAM  20 

2.73 

•  02 

'  13 

•  02 

•  03 

•  61 

•  25 

•  12 

.39 

•  01 

«0? 

ANNA     1  NW 

8.13 

•  14 

•42 

T 

2*(91 

.82 

.08 

.04 

1.01 

•  11 

•20 

?«3? 

•  OB 

ANN A WAN 

- 

•  19 

•  35 

~ 

•  40 

•03 

•  49 

•  03 

1.01 

•  05 

.50 

T 

•  40 

•  09 

ANT  I OCH 

3.77 

*«* 

*i 

"a. 

*  »i 

'** 

.48 

•  28 

.48 

•  03 

.07 

.63 

•  28 

.4? 

.02 

•  07 

AURORA  COLLEGE 

3*89 

.6* 

1.15 

•  ?3 

•  49 

•  01 

■  11 

•  02 

AVON 

- 

•  20 

.48 

•  5C 

•  18 

•  14 

•  04 

•  22 

•  96 

.30 

•  26 

BARRY 

3*88 

•  19 

•  40 

•02 

•  82 

T 

.32 

■  12 

i 

T 

T 

1  .05 

•  50 

•  21 

T 

.17 

•  08 

RE ARDSTOWN 

3.33 

•  35 

*  i  \ 

•  39 

•  10 

■  •** 

■  12 

•  63 

•  80 

•  2? 

.24 

T 

.10 

•  0  7 

BFLL£VlLLc   ^COTT  AF 

4.79 

*43 

•  74 

•  27 

•  2? 

•  80 

RENTLEV 

*  ■ 

•  0 

•  06 

1*13 

•  10 

T 

•  56 

•  70 

BENTON 

5*68 

.09 

■  30 

1.73 

•  95 

.14 

T 

.98 

•  ?0 

•  06 

1.  15 

■  08 

BLOOMING TON 

2.56 

■  26 

•  06 

■06 

•  44 

.04 

•05 

•  13 

•  34 

T 

.42 

•  59 

•  11 

.01 

.05 

RLOOM1 NGTON  NORMAL 

3.35- 

.11 

•  26 

•  11 

.  28 

•  01 

•02 

•  27 

■  21 

.04 

1*16 

•  12 

.40 

•  04 

•  23 

.  38 

T 

■* 

T 

1  *3G 

.08 

.23 

•  11 

BRAOFORO  CAA 

3.99 

*  12 

.43 

•  16 

•  14 

•  33 

•03 

•  09 

•  12 

•  50 

•  02 

•  02 

.25 

•  39 

BROOKPORT  DAM  52 

7.28 

•  10 

•  01 

•  20 

•  50 

.60 

2.70 

•  65 

•  03 

T 

.23 

.46 

1.73 

.05 

CAIRO  MB  CITY 

R 

7.25 

.29 

•  51 

T 

3.70 

•02 

•01 

.03 

•  79 

1.79 

•  09 

■  02 

T 

T 

CANTON 

3.50 

•** 

•  04 

•  43 

•  04 

•05 

.41 

T 

1  •  10 

.  34 

r 

•  61 

T 

•  01 

.23 

•  10 

CARBONDALE  5EWAGE 

.03 

'  "  ^ 

'to 

**40 

^*49 

■  10 

.05 

•  71 

•  50 

»94 

•  12 

•  14 

CARL  I NV ILLE    -  E 

2.89 

12 

T 

.12 

»  70 

T 

•  27 

CARLYLE 

4.78 

.04 

.16 

•  04 

.27 

.75 

1.50 

•  17 

.04 

•  63 

•  49 

•  40 

•  21 

CARMI 

8.47 

•  19 

•  27 

2.55 

•  60 

■  10 

•  03 

1.45 

•  26 

•  96 

1.71 

•  15 

CASEY 

4.83 

•  39 

•  35 

1.60 

■  10 

1  •  00 

•  31 

•  76 

•  32 

CENTRAL IA  4  W 

5*16 

1.50 

l*45 

•  95 

.12 

.84 

I 

CHANDLERV1LLE 

1.15 

30 

05 

34 

12 

t 

.  25 

.14 

•  28 

CHANNAHON  DRESDEN 

4.24 

T 

•  34 

•  34 

•  03 

•  39 

•  08 

.44 

•  02 

•  06 

•  24 

l.?9 

•  03 

.4? 

•  28 

•  05 

•  27 

CHARLESTON 

4.50 

.04 

■  09 

■  22 

•  08 

.80 

•  87 

•  11 

•  97 

.08 

•  89 

.35 

CHE  NO  A 

2.45 

• 

.30 

•  17 

T 

.95 

.15 

•  38 

T 

.10 

5*66 

T 

'  - 

.  J6 

T 

.45 

•  91 

.45 

•  2C 

CHICAGO  HFIGHTS 

3.45 

07 

*01 

.4 

07 

*61 

1  *  53 

*81 

•  02 

CHICAGO  UNIVERSITY 

3.22 

.10 

■  2C 

•  32 

T 

•  18 

.  i . 

•  33 

T 

T 

■  02 

1*01 

.02 

•  02 

•  57 

•  01 

T 

!o2 

.05 

CHICAGO  *R  AIRPORT 

R 

3.64 

.14 

•  30 

•  21 

T 

•  32 

•  30 

•  43 

•  02 

•  03 

" 

1  .04 

•  03 

■  01 

•  61 

.06 

- 

T 

.04 

•  10 

CHICAGO  WB  CITY 

3-72 

■jj* 

'  3  ■ 

•*J 

•02 

■  05 

T 

1  »09 

•  02 

•  01 

.66 

•  05 

•  05 

•  05 

CHI LL I COTHE 

3.92 

*?n 

*n* 

so 

CICERO 

4*07 

.45 

*  1 1 

.03 

•  02 

.04 

CLINTON  1  S 

3.37 

T 

.15 

,05 

•  21 

T 

•  25 

.35 

•  15 

1.15 

.11 

•  29 

T 

T 

- 

•  66 

COBDEN  2  S 

7.27 

•  09 

•  44 

2.90 

.73 

•  19 

•  03 

•  97 

.04 

■  49 

1*30 

•  13 

OANV ILLE 

3.21 

•  1 1 

*«« 

,06 

•  48 

.  56 

• 1  ~[ 

1*01 

•  0? 

•  27 

•  02 

•  1  8 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

•  03 

* 

DECATUR 

3.63 

*01 
* 

20 

16 

*  19 

%5 

* 

*22 

.0 

*97 

*40 

* 

DIXON 

4.33 

.25 

.75 

•  17 

■37 

.67 

•  09 

1*06 

•  08 

•  58 

T 

.18 

•  13 

DU  QUOIN 

6.24 

•  34 

.35 

T 

1.63 

1.05 

.1? 

•  90 

•  25 

1.45 

•  15 

EAST  ST  LOUIS 

4.69 

•  18 

•  10 

1  •  75 

* 

•  01 

.01 

.37 

*  95 

•  22 

*  w 

.72 

EDM AROSV ILLE 

•  25 

EFF  1 NGHAM 

4.76 

.04 

•21 

T 

1*18 

•  18 

ELGIN 

4.00 

.17 

•  05 

•  71 

.05 

.63 

T 

■  12 

T 

T 

•  89 

■  10 

•  54 

T 

■  10 

EL  1 Z ABETMTOWN 

7,06 

.13 

•  51 

T 

3.0? 

.56 

•  09 

.07 

.81 

•  03 

•  02 

1.75 

•  07 

ELSAH 

•  0? 

.41 

•02 

.40 

■  07 

.04 

1  .23 

•  01 

•  46 

■  01 

•  42 

FA  1  RF I ELD 

6**78 

.22 

•  21 

FLORA 

5.50 

•  06 

.33 

.  2 1 

1*01 

1.33 

•  22 

•0 

FREEPORT 

3.94 

■  20 

•  12 

•  42 

■  28 

■21 

•  70 

•  23 

•  85 

•  12 

•  60 

•  06 

T 

•  10 

•  05 

FREE  PORT  SEWAGE  PL 

3.74 

•  IB 

•  75 

.10 

•  42 

•  32 

.35 

•  11 

•  08 

.17 

•  75 

■  01 

.40 

T 

•  10 

FULTON  DAM  13 

4.02 

T 

• "  9 

•  58 

T 

•  04 

.42 

•  23 

•  42 

•  11 

•  04 

■  18 

•  75 

■  10 

•  58 

•  04 

•X* 

.20 

•  60 

•  30 

•  25 

•  30 

* 

•  61 

■  16 

GALESBUR6 

3.96 

•  30 

* 

1*11 

•  3  3 

•  33 

.05 

T 

.6? 

•  30 

*64 

GAL  VA 

4.04 

.18 

•  80 

•  34 

•  15 

•  25 

•  18 

.96 

•  17 

•  48 

•  79 

•  24 

GENESEO 

4.30 

•  27 

•  14 

•  45 

.28 

T 

•  67 

•  06 

•  80 

•  04 

•  88 

.37 

.14 

GIBSON  CITY 

3.0? 

•  20 

•  -"■  I 

■  20 

•  02 

T 

•  33 

•  40 

•  15 

T 

.94 

•  07 

"oi 

•  01 

•  01 

*w 

•  10 

GLENOALE  EXP  FARM 

7.69 

1 13 

■  48 

3.90 

•  02 

.04 

•  07 

•  06 

GOLCONDA  OAM  51 

6,78 

T 

.  'S 

*  44 

T 

.73 

2.72 

•  11 

•  04 

T 

•  21 

■  31 

2.10 

T 

■  04 

GOLDEN 

4.08 

•  36 

•28 

•  32 

•  49 

•  01 

•  39 

•  02 

T 

.07 

1.3? 

T 

•  34 

T 

•  16 

•  34 

GR  AF  TON 

2.09 

•  10 

•  20 

■  05 

T 

.  36 

•  11 

T 

•  05 

•  59 

•  1 1 

• 

r 

GRAND  TOWER  2  N 

5,53 

•  15 

**88 

*87 

•  1Z 

GREENUP 

1  *82 

1  •  1? 

*07 

•  85 

.27 

GRFENVILLE 

4.41 

•  21 

•23 

•  02 

1.14 

.89 

•  14 

r 

1.07 

•  11 

•  59 

•  01 

GR  1  OLE  Y 

2,90 

.13 

•  52 

T 

.51 

.13 

■  01 

•  93 

•  03 

•  36 

T 

T 

T 

•  17 

GR IGGSVILLE 

2.98 

■  38 

•  62 

•  13 

•  13 

.38 

.02 

T 

.01 

•  75 

■*r 

** 

HARDIN 

•  50 

•  12 

•  23 

.69 

•  02 

•  09 

•  2  1 

MARR ISflURG 

8,45 

•  15 

•  34 

2*T5 

•  65 

•  05 

•  OS 

1 "  05 

1  '  76 

HARR I SBURG  DISPOSAL 

PL 

7.66 

•  11 

•  06 

■  07 

•  27 

.84 

2.54 

•  03 

•05 

.50 

•  58 

2.3/ 

•  15 

•  09 

HAVANA 

- 

•  01 

.15 

■  15 

•  07 

- 

.23 

•  03 

•  07 

•  20 

•  65 

T 

T 

7 

I 

•  18 

■  76 

HAVANA  NO  ? 

3.35 

.34 

•  14 

•  04 

•  28 

T 

•  08 

•05 

.22 

•  09 

r 

.04 

.56 

•  68 

•™ 

•  26 

HILLS80R0 

•  09 

•  13 

•  20 

T 

.59 

•  67 

*  14 

T 

T 

H0OPE5T0N 

3.29 

.10 

.15 

•  23 

•  12 

T 

•02 

■  27 

.62 

■  08 

•  96 

•  04 

'0 

■  5 

HUT-;^NVILLE  PWR  PL 

4.40 

•  1 1 

■  04 

•  18 

T 

*  18 

1*45 

•  05 

•  35 

1.10 

•  91 

•  03 

.53 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4.23 

•  02 

•  19 

•  13 

.75 

•  12 

•44 

•  20 

•  16 

.15 

•  26 

•  46 

.40 

■  20 

JACKSONVILLE 

2.69 

•  21 

•  00 

T 

T 

.65 

■  10 

T 

T 

•  91 

•  12 

•  45 

•  .6 

JERSEYVIU.E 

•  OS 

•  25 

•  16 

•  09 

.48 

•  36 

.08 

T 

JOL IET  BRANDON  RO 

3.31 

•  10 

•  46 

•  08 

.19 

•  03 

•  02 

*  28 

*99 

06 

*  35 

J0L1ET  WB  AIRPORT 

5.26 

.17 

•  43 

•  30 

■  34 

•  31 

•  73 

•01 

•  04 

1.77 

•  12 

•  16 

■  36 

•  01 

T 

T 

•  03 

.24 

KANKAKEE 

.11 

T 

■  10 

•  06 

•  12 

- 

T 

•  85 

•  26 

r 

•  48 

•  06 

KANKAKEE  *  W 

2.35 

•  03 

•  12 

T 

.21 

.03 

'11 

■  22 

•  18 

•  03 

T 

.85 

•  10 

•  33 

T 

•  03 

•  08 

KE ITMSBURG 

•  08 

•  12 

•  OB 

•  85 

•  14 

.46 

•  25 

.22 

•  08 

•  40 

•  34 

•  19 

KEWANEE 

3.4? 

T 

•  10 

■  50 

•  20 

* 

.20 

•  40 

■  10 

•  97 

■  20 

*?? 

'  1  J 

LAC  ON 

•  06 

1.20 

•  10 

T 

T 

•02 

I 

.40 

•  11 

l*  HARPE  1  SH 

3,33 

T 

•  15 

•  16 

•  42 

.18 

•  13 

■  23 

•  05 

■  79 

•  09 

* 

.79 

.27 

•  07 

LA  SALLF 

4.20 

•  27 

•03 

•  56 

.13 

•  29 

•  46 

T 

•  05 

LA  SALLE  1  S 

•  01 

•  10 

■  38 

•  01 

.24 

■  22 

.  30 

•  01 

•  02 

•  43 

1*17 

•  32 

■  02 

'  3  1 

L AWRFNCE V 1 LLE 

7.3? 

•  11 

.    ■  H 

•  04 

1*43 

?.?5 

.32 

40 

LE  ROY 

3.  V. 

.02 

•  16 

•  03 

■  02 

•  27 

•  39 

•  21 

# 

•  11 

1.17 

•  17 

•  27 

T 

•  31 

LINCOLN 

•01 

•  20 

•  10 

■  ?5 

.04 

•  48 

•  18 

■  04 

T 

•  10 

■  IB 

•  40 

r 

T 

•  07 

LINCOLN  NO  2 

E4.21 

E  .80 

•  20 

•  07 

•  10 

1 

•  10 

•03 

•  25 

.44 

•  03 

■  06 

.70 

'25 

•  19 

L  »02 

MACKINAW 

MACOMO 

3.46 

•  01 

•  18 

•  18 

■  33 

■  18 

.09 

•  27 

•  11 

MAKANOA  1  NW 

7.67 

•  16 

•  54 

2.77 

•  67 

.07 

.05 

1.12 

•  54 

1*40 

.15 

MARENGO 

4.  39 

.20 

•  05 

.95 

.27 

■  54 

.73 

•  18 

•  78 

•  09 

■  99 

T 

•  03 

T 

MAR  1  ON 

7.36 

•  25 

•  14 

•  32 

•  10 

2.46 

1*01 

.09 

•02 

•  25 

MARSEILLES  LOCK 

3.25 

T 

•  07 

•  39 

.04 

•  19 

•  21 

•  44 

.02 

•  05 

.20 

.90 

*83 

MARSHALL 

3.15 

•  05 

•  02 

■  00 

.02 

•  12 

•  02 

.07 

83 

MA SCOUT AH 

3.55 

■  14 

T  ;< 

•  94 

•  16 

■  10 

- 

■ 

1*04 

.04 

•  61 

■  11 

MATTOON 

4.24 

.08 

.  <] 

•  02 

T 

1.50 

•  05 

■  13 

T 

l.ll 

•  13 

.37 

■ 

•  34 

MC  HENRV  2  S 

3.30 

•  IB 

T 

•  40 

•  30 

.  26 

•  04 

T 

.22 

T 

•  46 

■  29 

•  48 

•  06 

f 

•  03 

T 

MC  LE ANSEORO 

7.34 

2.10 

1.05 

•  12 

T 

1.47 

•  24 

1.67 

•20 

• 

MED OR A 

3.14 

•  39 

•  10 

T 

■  60 

•  48 

•  10 

.02 

.76 

•  09 

• 

•  40 

- 

•  24 

MlNONK 

T 

•  29 

.  13 

■  37 

■  04 

T 

•  47 

T 

MOL INE  WB  AIRPORT 

R// 

3.88 

T 

•  24 

.23 

•  38 

•09 

•  52 

•  05 

•01 

T 

•  65 

•  03 

•  71 

•01 

•  06 

•  16 

MONMOUTH 

4.74 

•  26 

•50 

•  79 

■  30 

.11 

•  41 

T 

•  86 

•  16 

•  63 

•  02 

•02 

•  47 

•  21 

MONT  I CELLO 

3.55 

•  08 

•  14 

•  16 

•  10 

.:2 

•  46 

•  13 

T 

•  95 

•  16 

•  35 

•  16 

•  42 

MORR  I  S 

3.21 

w 

•  IB 

•  51 

T 

.23 

•  06 

* 

T 

•  16 

1.08 

■  25 

- 

•02 

•  14 

MORRIS    ■  NE 

2.86 

•  04 

•  40 

•  04 

.14 

•  36 

•  08 

•  05 

•  97 

•  12 

•  50 

T 

T 

T 

•  10 

MORR I  SON 

3.6? 

•  30 

•  10 

•  36 

•  22 

•  52 

•  14 

•  70 

•  07 

•  53 

• 

■  36 

•  06 

MORR I SONVI LLE   1  E 
MT  CARMEL 
MOUNT  CARROLL 

3.02 
4.30 

•  IS 

•  13 
.35 

■  12 

•  10 

.64 

T 

T 

T 

•  21 

.  .8 

•  39 

.67 

•  65 

•  OS 
.29 

•01 

.32 

■  68 

■  93 

•  26 
.04 

T 

■  35 
2.30 
•  62 

•02 

• 

T 

T 

■  60 

- 

•  19 

.11 
•  66 

.11 

DAILY  PRECIPITATION 

Illinois 

Table  3-Continued  m*RCh  195< 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  | 

2 

3 

4   |   5  |  6 

7  |   8  |  9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  |  20  |  21 

22 

23  1 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

MOUNT  OLIVF 

3 

■  59 

•  03 

"So 

•  89 

•  13 

•  15 

* 

MOUNT  PULASKI 

3 

c-. 

•  02 

*  59 

Rfi 

■  35 

T 

*  3  5 

MOUNT  STERL I NG 

■05 

•  35 

•  93 

•  20 

T 

•  33 

•  05 

•  21 

•  02 

■  23 

* 

* 

MOUNT  VE  PNON  4N 

■  IB 

NASHVILLE   3  NW 

•  24 

•  34 

T 

1.84 

■  94 

•  18 

■  02 

- 

- 

1.18 

T 

NEWARK   7  E 

'  ;  6 

* 

•  30 

•  80 

1  «38 

23 

•  06 

NEW  BOSTON  OAM  17 

4 

67 

*  IT 

•  16 

.43 

•  36 

*  75 

23 

_ 

T 

*  55 

NEW  BOSTON 

1  1 

•  07 

•  22 

.15 

■  32 

1 

* 

NF W  BURNS 1  OF 

8 

58 

*  3 

33 

T 

3  10 

02 

01 

0  5 

l'l3 

•  09 

T 

2*6? 

10 

NE  WTON 

5 

Oft 

.04 

.11 

•  22 

•  03 

•  91 

•  21 

•  21 

■  07 

•  75 

•  16 

OLNEY  RADIO  ST A 

•  18 

* 

11  28 

*  *| 

* 

•  46 

25 

OREGON  WATER  WKS 

04 

'a? 

•  42 

06 

•  87 

'  14 

46 

,  - 

i 

53 

•  13 

.28 

•  15 

• 

* 

PALESTINE 

07 

20 

04 

148 

12 

02 

1*16 

•  31 

1.00 

*46 

i 

89 

.06 

•  25 

.  19 

•  04 

T 

•  67 

.73 

T 

.17 

T 

T 

•  88 

•  15 

•  55 

T 

T 

•  20 

PARIS  WATER  WORKS 

50 

* 

■  60 

1  •  50 

•  70 

•  30 

1  '  -, ' 

•  37 

* !« 

*  it 

Paw  paw 

45 

•  10 

•  50 

■  20 

•  18 

•  39 

•  56 

*  a 

* 

■  12 

*  ?n 

J 

J 

*  17 

PAYSON 

3 

65 

•  05 

•  05 

•  03 

•  04 

•  05 

PEORIA  WR  AIRPORT 

4.10 

T 

*11 

"  zo 

*27 

.07 

•  01 

42 

01 

*08 

150 

•  03 

■  02 

*69 

01 

*18 

*50 

PEOTONE 

4.06 

.11 

T 

.30 

T 

•  32 

•  09 

•  10 

T 

•  09 

1.01 

.73 

.15 

T 

•  16 

PETERSBURG 

•  20 

.  30 

- 

•  47 

•  15 

.90 

*  AS 

"it 

PLEASANT  HILL   2  E 

T 

'  32 

*5? 

*03 

*29 

PONT [AC 

2 

79 

.05 

•  04 

fit 

.03 

_ 

_ 

T 

PRINCEVILLE  2  NW 

3 

49 

*  14 

30 

04 

.10  .16 

*  3^ 

T 

*  1 1 

.  *  |  ~. 

•  14 

'gj 

02 

•  20 

•  31 

OU  1NCY 

3 

66 

■  38 

•  62 

.13 

•  13 

■  35 

•  26 

•  03 

■  02 

.01 

X 

1*12 

.29 

T 

.05 

•  27 

QUINCY  CAA 

3 

93 

T  .13 

■  03 

*  Vi 

•  15 

•  02 

•  04 

* 

*  . 

T 

T 

I 

70 

QUINCY  OAM  21 

* 

•  77 

T 

•  68 

• 

*25 

T 

•  06 

*  7R 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3 

67 

• 

*  78 
* 

T 

•  47 

*24 

1 

'32 

•  43 

!  10 

05 

* 

_ 

T 

•  02 

•  1  8 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

3 

22 

*03 

19 

T 

.07 

*78 

12 

02 

*87 

T 

•  06 

•  26 

02 

T 

T 

T 

•  5  3 

RED  BUD 

64 

•  02 

■  24 

•  3? 

■  65 

•  13 

.21 

■  12 

•  78 

•  25 

•  46 

.25 

.01 

ROBERTS  3  N 

•  03 

*52 

•  02 

" 

.09 

22 

.33 

23 

* 

ROCHE LLE 

*i  n 

.11 

■  30 

"ft? 

*77 

•  1 1 

•  30 

1? 

* 

T 

•  20 

ROCKFORD 

4 

64 

T 

•  20 

•  40 

*78 

*  30 

*87 

•  23 

•  57 

•  14 

ROCKFORO  CAA  AP 

3 

66 

*07 

•  26 

*09 

.29 

•  11 

'  57 

04 

*25 

1  *09 

•  09 

T 

•  02 

ROCK    ISLAND  OAM  15 

3 

43 

.0? 

.19 

•  14 

•  40 

•  12 

■46 

•  26 

•  04 

•  05 

T 

•  29 

■  54 

•  ?0 

.49 

T 

T 

T 

•  21 

ROCK PORT 

3 

33 

50 

•  25 

.18 

3? 

RUSHV I LLE 

*  26 
* 

*  58 

•  17 

•  02 

_ 

03 

* 

1*21 

•  23 

STE  MARIE 

S 

15 

'  1  9 

'  8 

*41 

51 

08 

•  57 

1.04 

■  66 

.15 

T 

SALEM 

5 

55 

■  15 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

6 

84 

■  18 

T 

.17 

•  37  T 

.71 

■  34 

.05 

•  03 

T 

,4fi 

■  45 

1  *89 

.10 

.07 

■  03 

•  04 

Si DELL 

•  24 

T 

"n?  T 

* 

•  71 

23 

20 

SPARTA 

S 

37 

'  * 

*  rA 

*  07 
■  87 

•  0 

1*11 

j  * 

-  , 

SPRINGFIELD  WB  AP  R// 

2 

81 

"  1  Q 

•  02 

•  01 

7? 

.02 

04 

* 

1*04 

•  0? 

T 

*  26 
* 

T 

| 

•  03 

•  29 

SPRINGFIELD  WB  CITY    1  R 

3 

1  - 

*  J7 

•  10 

*20 

.01 

*65 

04 

* 

•  05 

37 

_ 

*28 

STOCKTON 

4.26 

•  32 

.58 

■  29 

.17 

■  67 

.24 

■  83 

•  21 

•  74 

■  06 

T 

lis 

STRE ATOP 

E3 

6  5 

'J? 

*nc 

^  ■£* 

.18 

*k! 
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1.08 

19 
*  1  4 

SYCAMORE 

34 

i  ? 

■  05 

•  96 

■  24 

•  42 

*? 

■  12 

■  16 

40 

* 

*02 

TABLE  GROVE 

3 

95 

T 

"  .'  '"' 

•  14 

•  05 

T 

1*43 
*87 

•  03 

*40 

01 

* 

*  33 

*  3? 
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TAYLORV I LL  E 
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4f 

02 

* 

*17 

T 

43 

•  6 

*08 

T 

•  08 

TI SK I LWA 

.34 

T 

•  34 

1*00 

.15 

•  ■'S 

•  12 

•  69 

T 

T 

.15 

!l6 

TOULON 

3 

?  ; 

* -2 

* 

•  16 

•  50 

* 

*  20 

01 

1 

•  01 

.04 

.04 

•  30 

.19 

TUSCOLA 

4.6C 

*  IB 

*  i  * 

T 

'  1H 

■  09 

*63 

URBANA 

3 

06 

•  02 

j 

.  14 

1 

■  06 

"  ^  ' 

UT1CA   STARVED  ROCK  OAM 

3 

02 

'  ]  7 

50  01 

■  28 

26 

34 

07 

.88 

"  30 

47 

VANDALIA  CAA  AP 

5 

i,4 

•  14 

•  24 

1.98 

•  05 

•  21 

T 

T 

•  15 

1.19 

•  01 

.27 

•  4? 

T 

T 

•  78 

VIROFN 

3 

^0 

.03 

•  25 

.14 

•  21 

T 

T 

■  55 

•  46 

.18 

T 

T 

•  74 

•  15 

•  51 

T 

T 

•  28 

4 

00 

.20 

T 

•  78 

.15 

•  82 

T 

1*06 

.80 

•  02 

T 

•  08 

.09 

WARSAW 

•  26 

•  65 

■  45 

1*85 

T 

•  88 

•  31 

•  1? 

.66 

.15 

.33 

WATERLOO 

3 

'17 

•  02 

.19 

•  28 

.69 

•  83 

.09 

.06 

•  98 

•  30 

•  43 

WATSEKA 

2 

7? 

.03 

.15 

•  10 

•  15 

T 

•  04 

.16 

•  46 

•  09 

■  78 

•  09 

•  20 

T 

T 

•  25 

WAUKEGAN 

3 

79 

•  23 

•  03 

•  39 

•  12 

■  59 

•  42 

T 

•  73 

•  15 

.64 

T 

•  04 

■  01 

WHE  A  TON  COLLEGE 

2 

75 

•  13 

.65 

•  15 

•  06 

•  05 

•  86 

•  10 

•  30 

.30 

T 

•  02 

T 

T 

.08 
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WHITE  HALL   1  E 

1 

83 

•  29 

•  05 

.38 

•  07 

T 

•  25 

■  34 

T 

•  14 

.31 

WILCOX 

5 

ri 

•  20 

•  22 

•  65 

.77 

•  10 

•  80 

•  93 

.72 

•  22 

•  10 

WINDSOR 

75 

•  10 

.35 

■2B 

•  05 

.72 

•  82 

.17 

llll 

•  24 

•  68 

T 

.23 

DAILY  TEMPERATURES  Illinois 
Table  5  ,  MARCH  1962 

Day  Of  Month  & 


btation 

1 

3 

* 

8 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ALEOO 

MAX 

39 

35 

33 

A3 

40 

Al 

50 

A7 

38 

AO 

44 

5S 

9  1 

A3 

60 

99 

39 

34 

40 

34 

41 

43 

97 

64 

6  7 

ftft 

A3.9 

M  IN 

23 

26 

28 

13 

2 

2 

12 

23 

30 

36 

28 

30 

33 

26 

22 

22 

23 

AO 

35 

30 

30 

31 

21 

19 

24 

20 

21 

24 

32 

47 

51 

25*9 

ALTON  OAM  26 

MAX 

A3 

33 

AO 

52 

7* 

60 

52 

58 

5  2 

37 

AO 

52 

53 

92 

60 

68 

54 

50 

41 

62 

59 

92 

ft? 

68 

79 

7V 

79 

53*7 

M  IN 

23 

30 

3A 

1A 

11 

17 

2? 

28 

39 

38 

3? 

33 

36 

31 

26 

28 

26 

38 

40 

AO 

(6 

30 

25 

26 

30 

26 

28 

30 

35 

ftO 

A7 

30*3 

ANNA  1NW 

MAX 

55 

68 

60 

53 

61 

55 

A5 

A3 

50 

55 

31 

61 

73 

09 

59 

42 

94 

63 

57 

5  1 

63 

73 

&9 

35«6 

m  In 

27 

32 

39 

27 

15 

20 

24 

28 

39 

49 

38 

33 

44 

3A 

3p 

29 

27 

.  39 

42 

A7 

47 

41 

26 

28 

41 

27 

32 

34 

46 

AT 

SO 

34*9 

ANT10CM 

MAX 

32 

25 

33 

3A 

4-8 

38 

Al 

37 

36 

j. 
3  5 

34 

3  A 

52 

37 

36 

3  2 

36 

38 

44 

43 

6  1 

6  1 

39  •  3 

M  IN 

19 

21 

28 

16 

2 

12 

11 

21 

30 

34 

28 

26 

30 

19 

19 

21 

19 

33 

36 

29 

32 

30 

23 

19 

19 

23 

24 

26 

25 

31 

AS 

7A.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

3A 

*7 

41 

50 

A5 

55 

9  H 

41 

35 

39 

37 

4ft 

32 

91 

59 

ftft 

A2.A 

M  IN 

1A 

22 

25 

16 

-  1 

8 

12 

22 

31 

34 

28 

27 

30 

2A 

1  B 

21 

17 

33 

35 

26 

30 

31 

21 

10 

20 

21 

IT 

27 

26 

36 

45 

23.5 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

^ 

39 

32 

52 

69 

M|N 

27 

32 

38 

18 

15 

20 

25 

30 

43 

42 

36 

37 

39 

33 

29 

30 

27 

A2 

43 

AO 

Al 

30 

27 

!t 

34 

29 

32 

31 

Al 

38 

5  1 

33.5 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

3A 

62. 

M  IN 

1A 

27 

32 

20 

7 

11 

1  B 

29 

37 

44 

32 

29 

36 

30 

2A 

23 

24 

39 

37 

33 

32 

38 

22 

20 

24 

23 

23 

30 

30 

48 

AS 

28. 5 

CAIRO   *8  CITY 

MAX 

38 

50 

56 

69 

50 

55 

M  IN 

32 

36 

A5 

26 

20 

26 

30 

33 

41 

48 

42 

Al 

a: 

38 

35 

34 

36 

A4 

45 

58 

53 

35 

31 

36 

40 

36 

IK 

40 

A6 

32 

54 

39.2 

CARRONDALE    SEWAGE  PL 

MAX 

56 

36 

SO 

55 

68 

64 

54 

61 

59 

49 

37 

91 

7  1 

MIN 

26 

32 

A2 

30 

15 

19 

21 

22 

35 

49 

36 

31 

45 

35 

30 

29 

23 

4  1 

42 

38 

A7 

47 

27 

!8 

41 

24 

33 

28 

46 

4ft 

50 

34.1 

CARLINVILLE  AE 

MAX 

28 

39 

A8 

56 

bi 

50 

60 

46 

56 

50 

m  In 

20 

31 

32 

19 

10 

16 

21 

30 

39 

48 

32 

27 

38 

32 

26 

25 

23 

38 

38 

H 

35 

23 

22 

29 

22 

27 

30 

33 

A7 

ft  1 

29.9 

CARLYLE 

MAX 

51 

70 

46 

56 

5 1 

71 

M  IN 

25 

32 

35 

23 

1A 

19 

23 

29 

A3 

48 

35 

3A 

41 

35 

27 

28 

29 

42 

42 

AO 

A2 

37 

26 

29 

38 

28 

30 

33 

39 

48 

31 

33*7 

CHARLESTON 

MAX 

AO 

A5 

87 

AO 

44 

53 

MIN 

15 

29 

33 

21 

12 

18 

20 

28 

38 

46 

34 

31 

39 

30 

27 

26 

23 

39 

38 

36 

38 

42 

26 

24 

31 

27 

28 

27 

35 

43 

48 

30.8 

CHENOA 

MAX 

3A 

36 

59 

42 

33 

MIN 

15 

25 

29 

15 

A 

7 

14 

27 

33 

42 

31 

27 

33 

29 

21 

20 

23 

18 

36 

31 

31 

36 

21 

18 

23 

22 

22 

29 

28 

42 

43 

76.3 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

AO 

31 

38 

5A 

AO 

50 

MIN 

17 

22 

26 

15 

5 

15 

26 

29 

36 

41 

30 

26 

32 

27 

20 

22 

20 

37 

38 

37 

12 

31 

22 

17 

21 

23 

?. 

29 

28 

3? 

46 

26.5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

32 

31 

3A 

30 

35 

50 

48 

AO 

41 

4  0 

33 

MIN 

25 

26 

30 

16 

13 

23 

28 

29 

33 

35 

33 

32 

33 

29 

26 

26 

28 

36 

39 

36 

35 

31 

25 

23 

27 

28 

28 

34 

34 

42 

49 

30.1 

CHICAGO  WR  AIRPORT 

MAX 

35 

52 

39 

^ 

42 

MIN 

20 

26 

31 

12 

8 

20 

18 

29 

33 

36 

32 

32 

33 

29 

23 

2A 

23 

39 

AO 

3A 

35 

32 

24 

?! 

25 

26 

25 

32 

32 

41 

411 

28.5 

CHICAGO  WR  CITY 

MAX 

3 1 

36 

A9 

39 

AA 

MIN 

26 

27 

30 

16 

13 

23 

28 

30 

33 

36 

33 

33 

33 

29 

26 

31 

37 

40 

37 

I! 

31 

24 

22 

27 

29 

30 

35 

35 

ftft 

51 

30.7 

CICERO 

MAX 

Al 

3 1 

35 

35 

50 

AO 

51 

A5 

38 

MIN 

21 

26 

28 

17 

e 

19 

19 

27 

32 

41 

31 

31 

33 

29 

?z 

2A 

22 

38 

39 

32 

3A 

3A 

24 

19 

24 

25 

23 

31 

32 

38 

46 

28.1 

CORDEN  25 

MAX 

A 1 

AA 

55 

67 

49 

55 

5  1 

61 

MIN 

27 

32 

AO 

28 

1A 

19 

23 

26 

38 

49 

38 

33 

AA 

34 

29 

29 

25 

Al 

42 

A6 

A2 

AO 

25 

28 

41 

24 

12 

28 

45 

-0 

51 

34.0 

DANVILLE 

MAX 

A2 

A2 

63 

43 

56 

61 

72 

64 

48.4 

MIN 

16 

19 

32 

17 

11 

19 

20 

26 

36 

47 

34 

27 

33 

29 

25 

25 

21 

38 

38 

33 

38 

35 

24 

24 

29 

28 

27 

28 

32 

41 

4j) 

29.1 

DECATUR 

MAX 

38 

3A 

38 

35 

26 

35 

43 

A4 

65 

SO 

43 

56 

4  ft 

62 

MIN 

1A 

29 

33 

16 

9 

16 

20 

30 

39 

45 

33 

30 

36 

30 

.'ft 

24 

23 

39 

36 

3A 

35 

35 

23 

?  ! 

28 

2A 

?o 

28 

34 

49 

4H 

29.4 

01  XON 

MAX 

39 

36 

35 

32 

30 

35 

34 

33 

A7 

40 

42 

46 

33 

J7 

62 

43  . 1 

MIN 

18 

23 

27 

16 

A 

6 

25 

31 

35 

28 

29 

>  1 

22 

IV 

21 

20 

38 

35 

27 

31 

31 

21 

20 

22 

21 

H 

26 

28 

30 

50 

2*. A 

DU  OUOIN 

MAX 

A5 

A2 

52 

52 

34 

42 

t.  B 

5A 

67 

47 

5J 

49 

»5 

74 

70 

72 

55  •  9 

MIN 

27 

32 

3A 

30 

16 

21 

24 

30 

40 

51 

37 

36 

43 

35 

30 

28 

27 

Al 

43 

A3 

ft' 

A6 

27 

29 

39 

27 

33 

28 

44 

3ft 

51 

34.  7 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

39 

38 

A6 

46 

31 

40 

48 

53 

71 

61 

53 

58 

52 

A3 

A2 

50 

5A 

ft  ) 

60 

69 

59 

53 

43 

60 

37 

A8 

MIN 

26 

28 

37 

25 

1A 

20 

25 

30 

44 

49 

35 

37 

40 

35 

29 

29 

29 

41 

42 

40 

39 

36 

26 

27 

34 

29 

31 

32 

42 

51 

5  1 

34.0 

EFFINGHAM    1  SW 

MAX 

37 

33 

A3 

A3 

30 

36 

A2 

A7 

68 

58 

A9 

56 

53 

43 

52 

A7 

51 

66 

MlN 

20 

29 

33 

21 

12 

18 

21 

28 

39 

45 

3A 

31 

39 

29 

28 

26 

23 

39 

39 

37 

>9 

AC 

24 

2< 

33 

25 

28 

26 

33 

42 

49 

30.0 

ELIZABETHTOXN 

MAX 

46 

A  1 

59 

59 

AO 

44 

50 

58 

73 

63 

62 

49 

58 

?^ 

7*, 

56.  7 

MIN 

30 

33 

AO 

32 

1A 

21 

21 

27 

37 

A8 

AO 

34 

48 

35 

32 

29 

26 

4  1 

41 

A2 

50 

56 

29 

<  i 

41 

27 

30 

31 

49 

45 

5  0 

33.9 

FAIRFIELD 

MAX 

A3 

38 

52 

5? 

33 

38 

45 

51 

70 

59 

51 

60 

5C 

4* 

53 

A9 

60 

73 

47 

•1 

j2 

7  \ 

J  0 

5A  •  2 

MIN 

26 

31 

35 

27 

16 

21 

23 

25 

40 

A7 

38 

29 

AA 

33 

30 

28 

23 

AO 

43 

39 

A6 

A6 

28 

27 

40 

26 

34 

76 

43 

44 

40 

33.8 

FLORA 

MAX 

AO 

35 

A6 

A5 

36 

38 

44 

A9 

S9 

39 

AA 

A9 

60 

72 

71 

70 

53.2 

M  IN 

26 

28 

32 

25 

13 

18 

25 

28 

39 

A5 

36 

37 

■  o 

33 

29 

28 

27 

39 

47 

39 

A2 

43 

27 

!• 

38 

27 

34 

30 

39 

44 

61 

33.7 

FREEPORT 

MAX 

35 

31 

35 

30 

26 

31 

37 

32 

46 

36 

39 

39 

39 

50 

A3 

39 

42 

49 

35 

6  0 

6C 

40.1 

MIN 

17 

22 

27 

10 

-10 

-  7 

-  3 

2A 

26 

3A 

27 

27 

31 

20 

18 

23 

19 

36 

35 

26 

33 

31 

20 

1  7 

17 

19 

19 

29 

23 

37 

50 

22.5 

FULTON   OAM  13 

MAX 

36 

3A 

3A 

30 

25 

30 

33 

33 

45 

37 

39 

AO 

51 

AO 

56 

0* 

0  1 

41.1 

MIN 

20 

26 

27 

16 

A 

6 

11 

25 

31 

32 

27 

30 

32 

23 

24 

24 

23 

37 

35 

28 

32 

32 

22 

20 

21 

2A 

23 

26 

30 

42 

90 

23.9 

GALESBURG 

MAX 

39 

32 

35 

27 

25 

32 

5  ft 

37 

49 

A5 

36 

4| 

J2 

62 

6  ^ 

6  *• 

43.9 

MIN 

22 

28 

27 

7 

2 

10 

:  ft 

31 

34 

36 

29 

30 

33 

30 

2A 

25 

27 

..  D 

35 

32 

33 

26 

22 

20 

24 

26 

23 

32 

34 

49 

45 

27.5 

GALVA 

MAX 

Al 

A2 

36 

32 

26 

3 1 

35 

36 

45 

n 

38 

40 

37 

63 

t  9 

67 

43.2 

MIN 

28 

27 

26 

22 

3 

4 

9 

24 

31 

35 

31 

32 

33 

28 

2  5 

23 

25 

it 

37 

30 

32 

35 

23 

22 

25 

27 

23 

30 

32 

■6 

47 

27.1 

GOLCONOA  OAM  SI 

MAX 

AA 

A5 

58 

52 

36 

A2 

46 

58 

68 

56 

A8 

58 

5  7 

62 

** 

90 

62 

70 

69 

70 

55.7 

MIN 

29 

32 

AO 

22 

1A 

22 

28 

28 

38 

A6 

36 

33 

A2 

34 

30 

28 

28 

40 

A2 

AA 

A8 

28 

10 

35 

28 

39 

32 

AO 

40 

3A 

34.2 

GREENV ILLE 

MAX 

39 

36 

A6 

A5 

31 

39 

45 

45 

69 

58 

51 

59 

5A 

40 

A7 

55 

91 

40 

71 

Tr 

7 1 

31.8 

MIN 

2A 

3  1 

34 

22 

13 

18 

22 

30 

42 

AS 

34 

3A 

AO 

33 

27 

26 

27 

40 

Al 

39 

39 

39 

25 

26 

34 

76 

29 

30 

36 

ft* 

49 

32.3 

GR  IGGSV  ILLEf 

MAX 

38 

3A 

35 

35 

2$ 

33 

AO 

45 

68 

62 

51 

59 

A9 

36 

|  9 

A6 

55 

!  0 

30 

59 

93 

A3 

36 

54 

72 

MIN 

23 

28 

30 

12 

3 

15 

21 

30 

37 

37 

37 

30 

36 

30 

27 

25 

3A 

40 

37 

Al 

30 

29 

18 

31 

26 

30 

24 

33 

37 

51 

90 

30.1 

HARR ISBURG 

MAX 

A5 

A2 

62 

58 

36 

42 

*7 

55 

71 

58 

5A 

65 

58 

47 

A3 

A6 

60 

92 

64 

78 

.68 

6A 

52 

97 

69 

96 

48 

65 

75 

72 

72 

57.3 

MIN 

28 

33 

Al 

28 

U 

21 

23 

24 

38 

50 

AO 

32 

49 

35 

3? 

30 

28 

41 

A6 

A4 

42 

51 

29 

31 

42 

26 

34 

28 

A5 

»<. 

5? 

35  O 

HAVANA 

MAX 

38 

3A 

37 

35 

27 

36 

AO 

41 

6? 

57 

A7 

56 

32 

38 

41 

45 

59 

51 

52 

61 

34 

»6 

40 

90 

47 

46 

*» 

67 

IS 

55 

47.9 

MIN 

17 

25 

32 

15 

7 

13 

20 

29 

33 

A3 

31 

29 

36 

31 

26 

25 

22 

AO 

36 

32 

32 

38 

22 

22 

29 

23 

26 

28 

31 

49 

28.3 

HI LL  SBORO 

MAX 

Al 

35 

A7 

A5 

29 

38 

♦5 

49 

68 

59 

52 

60 

55 

Al 

42 

A6 

59 

92 

55 

63 

50 

92 

41 

« 

48 

47 

61 

72 

72 

'.9 

51.9 

MIN 

22 

30 

32 

22 

11 

16 

21 

29 

39 

46 

32 

30 

38 

31 

25 

25 

23 

39 

38 

36 

36 

35 

23 

24 

30 

22 

26 

29 

31 

ft*. 

A« 

30.1 

MOOPESTON 

MAX 

AO 

32 

37 

36 

30 

35 

AO 

39 

62 

35 

A9 

52 

A7 

AO 

40 

A3 

51 

44 

A7 

61 

»6 

48 

41 

46 

56 

43 

49 

33 

99 

64 

6? 

A6.9 

MIN 

11 

20 

31 

18 

8 

18 

18 

27 

36 

A5 

33 

28 

34 

29 

22 

2A 

22 

38 

38 

32 

36 

39 

24 

22 

27 

27 

24 

29 

30 

68 

48 

28.3 

Sm  fUtervsc*  KotM  FoOowtna  Station  lndma 


DAILY  TEMPERATURES 


Table^  5  -  Continued 


ILLINOIS 
MARCH  1952 


Day  OI  Month 

■ 

o 

> 
< 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

10 

11 

11  | 

12 

14 
13 

14 

15 

1 
1 

17  1 

1 

19 

20 

23 

25 

28j 

29 

30 

31 

39 

36 

37 

36 

28 

35 

42 

45 

48 

61 

52 

60 

55 

40 

40 

46 

55 

53 

55 

64 

39 

46 

36 

53 

48 
48 

49 

45 

62 

71 

70 

5  B 

50.1 

21 

31 

34 

18 

7 

14 

22 

31 

3  9 

49 

22 

33 

38 

33 

27 

21 

25 

42 

39 

35 

34 

35 

22 

28 

28 

29 

34 

37 

40 

51 

30.6 

MAX 

39 

37 

42 

39 

26 

38 

44 

49 

69 

64 

54 

58 

55 

40 

47 

54 

54 

55 

62 

60 

50 

38 

58 

57 

52 

3  0 

64 

74 

72 

69 

52,1 

m  :s 

22 

29 

32 

21 

9 

15 

22 

29 

40 

45 

31 

31 

38 

24 

25 

27 

39 

39 

36 

35 

35 

22 

1 1 

28 

24 

27 

29 

3i 

47 

50 

30.3 

MAX 

AO 

30 

36 

33 

28 

:  i 

35 

33 

51 

46 

43 

51 

42 

40 

41 

51 

45 

57 

46 

42 

3 ; 

42 

38 

43.1 

1 M  IN 

18 

26 

29 

10 

3 

11 

13 

25 

32 

35 

28 

25 

32 

25 

21 

22 

18 

38 

38 

27 

3  2 

30 

24 

19 

22 

22 

20 

29 

27 

40 

47 

25.5 

«:< 

41 

31 

37 

36 

38 

40 

42 

50 

46 

45.0 

M  IN 

20 

25 

28 

17 

8 

19 

26 

32 

43 

33 

28 

23 

24 

21 

38 

38 

32 

35 

23 

21 

25 

26 

23 

31 

29 

34 

27,6 

MAX 

41 

47 

44.5 

In  in 

16 

25 

28 

19 

6 

15 

16 

26 

31 

42 

31 

28 

32 

28 

20 

23 

20 

38 

37 

32 

'- 

34 

23 

19 

23 

23 

20 

29 

2  = 

37 

47 

26.7 

US  J 

32 

41 

52 

42.8 

MIN 

19 

29 

27 

14 

0 

3 

8 

25 

30 

30 

28 

29 

32 

25 

22 

22 

25 

38 

35 

28 

31 

32 

21 

IB 

21 

20 

21 

28 

30 

33 

49 

24.9 

MAX 

„ 

45 

67 

44.6 

<M!N 

30 

26 

24 

16 

0 

0 

10 

28 

34 

34 

32 

29 

34 

30 

22 

25 

20 

39 

42 

27 

32 

32 

23 

20 

IB 

23 

19 

29 

2e 

- 

42 

26.1 

Mix 

47.4 

M  IN 

19 

28 

31 

18 

0 

10 

30 

32 

37 

27 

30 

36 

31 

30 

23 

25 

40 

36 

33 

31 

34 

24 

23 

24 

30 

34 

43 

51 

28.0 

MAX 

66 

44.6 

IMIN 

22 

28 

29 

16 

4 

8 

15 

28 

32 

38 

31 

30 

34 

29 

23 

24 

22 

39 

38 

30 

31 

34 

24 

23 

25 

23 

22 

28 

30 

43 

49 

27.5 

MAX 

27 

48.2 

m :s 

12 

2* 

32 

14 

- 

29 

37 

44 

32 

29 

35 

31 

26 

23 

23 

39 

36 

33 

34 

34 

22 

22 

26 

24 

23 

29 

32 

45 

47 

28.1 

Mix 

*9 

4  / 

61 

n 

54 

" 

55.4 

x  :s 

26 

32 

40 

29 

15 

20 

23 

28 

41 

49 

36 

35 

45 

34 

30 

29 

32 

40 

43 

47 

47 

44 

25 

28 

42 

28 

32 

46 

50 

S : 

35.6 

MAX 

36 

" 

39.3 

MIN 

19 

22 

26 

12 

-  2 

4 

7 

21 

31 

32 

28 

25 

31 

21 

19 

22 

20 

32 

36 

27 

32 

30 

22 

18 

20 

29 

23 

31 

-T 

23.4 

MAX 

43 

52 

62 

55 

57 

36 

58 

49.5 

" :« 

18 

28 

33 

15 

18 

23 

29 

38 

44 

33 

31 

33 

J : 

27 

25 

24 

39 

38 

37 

37 

31 

25 

26 

30 

26 

25 

26 

if 

47 

49 

30.1 

MAX 

A5 

A  0 

60 

62 

46 

63 

70 

55.3 

Inin 

26 

38 

30 

15 

20 

24 

28 

40 

48 

38 

33 

45 

34 

30 

28 

25 

40 

43 

41 

47 

44 

28 

29 

38 

28 

28 

30 

45 

45 

50 

34.6 

Mil 

40 

54 

60 

45.4 

19 

20 

29 

17 

3 

8 

16 

29 

32 

42 

31 

29 

34 

22 

22 

24 

38 

36 

37 

32 

35 

"2 

19 

23 

24 

2  3 

29 

?9 

42 

47 

27.1 

Mil 

26 

39 

67 

65 

41.7 

MlN 

22 

27 

28 

2 

-  3 

3 

4 

27 

30 

35 

29 

31 

32 

26 

23 

25 

22 

40 

33 

28 

32 

28 

22 

20 

24 

21 

21 

26 

32 

48 

44 

25.2 

{MAX 

27 

37 

42 

** 

56 

67 

57 

44.4 

MIN 

18 

26 

28 

11 

-  2 

5 

28 

30 

35 

21 

31 

33 

27 

21 

22 

23 

39 

34 

29 

29 

32 

21 

18 

22 

19 

22 

27 

31 

45 

49 

25.2 

MAX 

41 

43 

53 

1.1 

4/ 

44.8 

MIN 

18 

2* 

27 

15 

2 

6 

13 

25 

35 

30 

28 

32 

27 

21 

22 

20 

38 

37 

30 

31 

34 

22 

16 

22 

20 

28 

- 

37 

47 

25.5 

MAX 

36 

45 

52 

43.8 

MIN 

20 

22 

27 

14 

1 

9 

25 

31 

34 

28 

29 

33 

22 

2  I 

22 

22 

37 

35 

28 

31 

32 

20 

18 

22 

22 

21 

26 

29 

40 

M 

24.7 

■MAX 

38 

34 

43 

45 

54 

50 

51 

62 

51 

43 

52 

49 

59 

50.5 

Mil 

18 

29 

32 

21 

10 

15 

20 

28 

39 

44 

32 

30 

38 

31 

24 

25 

23 

39 

37 

36 

3  5 

40 

23 

24 

29 

23 

24 

26 

:■ 

42 

47 

29.5 

MAX 

76 

66 

50 

MIN 

43 

49 

46 

30 

43 

29 

36 

31 

41 

52 

52 

(MAX 

38 

33 

41 

50 

45 

55 

50 

39 

37 

30 

37 

40 

43 

41.5 

MIN 

19 

23 

27 

15 

0 

0 

3 

25 

32 

34 

27 

- 

33 

20 

20 

22 

20 

37 

35 

27 

31 

31 

2 : 

18 

19 

21 

20 

27 

39 

51 

24.3 

MAX 

51 

44 

56 

72 

5  i 

53.7 

»I>. 

25 

31 

35 

24 

14 

19 

23 

28 

40 

48 

36 

33 

41 

33 

26 

27 

24 

39 

41 

40 

42 

40 

26 

25 

38 

26 

33 

30 

41 

46 

49 

33.1 

"AX 

6  : 

48 

58 

62 

50 

54 

58 

53 

57.1 

MIN 

31 

39 

29 

14 

18 

21 

21 

38 

48 

38 

30 

46 

34 

30 

28 

24 

40 

41 

44 

47 

49 

26 

27 

38 

24 

30 

43 

42 

50 

33.9 

MAX 

48 

in 
40 

70 

53.9 

MIN 

22 

30 

33 

25 

13 

19 

22 

28 

39 

46 

35 

31 

40 

31 

29 

26 

23 

39 

39 

39 

43 

45 

26 

26 

37 

27 

33 

27 

41 

44 

49 

32.5 

MAX 

s  - 

71 

72 

69 

53.2 

MIN 

2* 

31 

:•- 

27 

16 

21 

23 

:- 

35 

47 

40 

34 

42 

39 

31 

27 

22 

40 

42 

38 

45 

46 

28 

26 

37 

28 

37 

32 

=  y 

45 

51 

34.0 

MiX 

46 

51 

39 

t7 

40 

47 

55 

58 

62 

65 

45.3 

MIN 

22 

27 

?9 

16 

5 

10 

15 

28 

33 

38 

31 

31 

34 

2i 

23 

25 

24 

39 

38 

30 

32 

35 

24 

21 

24 

23 

23 

30 

30 

42 

48 

27.7 

MiX 

A2 

5? 

47 

56 

69 

74 

67 

52.9 

MIN 

23 

29 

35 

24 

15 

20 

25 

25 

40 

45 

35 

30 

36 

34 

30 

27 

23 

41 

36 

45 

42 

28 

27 

37 

30 

3 1 

26 

25 

42 

50 

32.1 

■.Aa 

45 

s7 

51 

60 

70 

72 

7  g 

50.7 

MIN 

19 

29 

32 

18 

11 

17 

20 

28 

40 

45 

32 

32 

36 

30 

27 

25 

26 

37 

37 

37 

36 

35 

23 

24 

29 

23 

27 

27 

34 

45 

48 

30.0 

MAX 

" 

42 

46 

57 

65 

72 

65 

49.7 

MIN 

12 

24 

32 

18 

10 

19 

26 

5 

44 

33 

26 

35 

■ 

25 

24 

22 

38 

38 

35 

40 

39 

26 

24 

33 

28 

29 

28 

35 

43 

49 

29.5 

MIX 

43 

55 

44.8 

m:n 

18 

28 

31 

8 

4 

15 

37 

35 

31 

3: 

33 

30 

24 

24 

24 

40 

36 

31 

31 

28 

22 

Z : 

24 

22 

31 

■ 

45 

49 

27.3 

MAX 

41 

53 

59 

65 

64 
D4 

45.1 

MIN 

22 

27 

-•: 

17 

n 

19 

28 

34 

43 

29 

34 

24 

25 

24 

39 

37 

33 

33 

37 

23 

20 

25 

23 

23 

30 

30 

41 

z 

47 

28.3 

MAX 

39 

47 

48,1 

WIN 

23 

30 

32 

14 

13 

20 

31 

38 

37 

29 

34 

36 

32 

27 

25 

31 

40 

37 

36 

31 

29 

21 

■ 

26 

30 

24 

34 

38 

51 

52 

30.0 

MAX 

50 

45 

46.2 

MIN 

16 

29 

29 

5 

3 

10 

15 

30 

36 

29 

31 

33 

29 

22 

23 

27 

36 

36 

33 

30 

25 

19 

19 

24 

24 

- 

31 

35 

49 

45 

26.9 

MAX 

36 

39 

59 

50 

45 

41 

51 

61 

45,7 

MIS 

14 

22 

33 

12 

10 

n 

21 

29 

35 

41 

31 

29 

33 

:  - 

25 

25 

24 

39 

37 

35 

36 

30 

25 

23 

28 

27 

27 

30 

32 

39 

47 

28.6 

MAX 

39 

33 

36 

35 

34 

41 

37 

S3 

53 

49 

5C 

45 

♦1 

39 

41 

SO 

46 

47 

60 

55 

46 

41 

45 

45 

41 

45 

54 

60 

65 

62 

45.6 

MIN 

14 

22 

29 

7 

14 

16 

21 

3? 

41 

31  <■ 

27 

32 

29 

22 

23 

22 

36 

36 

31 

31 

34 

21 

20 

24 

23 

24 

28 

2t 

39 

46 

26.4 

MAX 

37 

34 

35 

33 

27 

34 

36 

33 

49 

42 

41 

-3 

39 

38 

39 

40 

49 

46 

43 

53 

40 

37 

33 

37 

42 

44 

50 

54 

59 

60 

41.9 

MIN 

19 

24 

27 

16 

-  2 

\ 

6 

23 

3' 

35 

26 

27 

33 

20 

18 

22 

20 

35 

27 

27 

30 

20 

20 

19 

21 

20 

22 

25 

36 

50 

23.9 

MAX 

36 

29 

33 

26 

23 

32 

33 

42 

39 

40 

42 

37 

34 

39 

37 

47 

42 

44 

52 

*5 

37 

29 

33 

34 

40 

44 

46 

51 

58 

59 

39,2 

MIN 

20 

25 

28 

7 

1 

5 

6 

23 

32 

35 

29 

28 

30 

22 

23 

24 

21 

37 

37 

28 

34 

29 

22 

20 

22 

23 

22 

29 

27 

38 

50 

25.1 

MAX 

38 

34 

•e 

35 

28 

38 

40 

39 

63 

61 

46 

51 

51 

38 

-0 

45 

55 

49 

50 

62 

54 

44 

40 

" 

45 

46 

44 

61 

70 

71 

55 

48.2 

MIN 

23 

32 

34 

15 

11 

20 

31 

39 

40 

31 

32 

36 

2  : 

29 

28 

30 

42 

38 

37 

33 

33 

23 

20 

25 

24 

21 

32 

36 

41 

46 

29.7 

JACKSONVILLE 


-ERSET  ILLE 


JOLIET   WB  AIRPOR" 


KANKAKEE   4  m 


LA  HARPE  ISM 
LA  SALLE 
LINCOLN 
WiKANDA  INN 


MC  LEANSBORO 


MOLINE    KB  AIRP03- 


MORRIS    3  NE 
MORR  I S  ON 

MORR ISONVILLE    1  E 
M7  CARMEL 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  VERNON  4N 
NEN  BURNS  IDE 


XNEV  RADIO  STA 
OTTAWA 
PALESTINE 
MAMA 

°ARIS  WATER  WORKS 

"EORIA   «B  AIRPORT 

MONT  IAC 

OUINCT 

OUINC*  CA» 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

ROBERTS  3  N 

ROCKFORD 

ROCK FORD  CAA 

RUSHV I LLE 


5m  B^nK,  Moms  Following  SKxtkOc  inaex 


DAILY  TEMPERATURES 

MARCH  1952 

Day  Of  Monlh  | 


Station 

1 

2  I 

1 

3 

4 

s  j 

6 

7 

i 

8 

9 

10 

*H 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1 

1 

27 

] 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SPARTA 

MAX 

45 

AO 

to 

4H 

34 

43 

50 

55 

70 

63 

53 

63 

57 

45 

41 

47 

58 

57 

63 

79 

61 

54 

48 

57 

64 

54 

50 

66 

76 

70 

72 

56.0 

m  In 

27 

32 

40 

27 

14 

20 

24 

27 

41 

51 

36 

33 

41 

35 

29 

29 

26 

10 

42 

42 

42 

40 

26 

27 

45 

25 

32 

31 

43 

47 

!  3 

34.3 

SPRINGFIELD  AIRPORT 

MAX 

39 

34 

37 

33 

26 

34 

43 

45 

64 

55 

47 

56 

48 

37 

41 

44 

53 

49 

51 

60 

50 

46 

34 

50 

44 

46 

41 

59 

t-r 

t.t 

s» 

47.3 

M  IN 

16 

29 

33 

12 

8 

13 

20 

31 

40 

38 

32 

31 

35 

31 

28 

26 

25 

40 

37 

35 

35 

28 

24 

22 

26 

25 

25 

33 

34 

49 

50 

29.4 

SPRINGFIELD  WR  CITY 

MAX 

37 

35 

39 

33 

27 

36 

42 

47 

65 

54 

48 

57 

48 

38 

42 

45 

55 

49 

51 

61 

50 

47 

33 

50 

47 

49 

43 

58 

61 

M 

67 

48.1 

M  IN 

18 

30 

33 

13 

10 

15 

22 

31 

42 

39 

33 

32 

35 

32 

29 

27 

30 

-0 

37 

36 

35 

29 

24 

26 

29 

28 

28 

34 

M 

51 

31 

30.9 

STOCKTON 

MAX 

36 

32 

31 

29 

23 

28 

32 

30 

43 

36 

38 

41 

36 

33 

34 

37 

42 

42 

42 

52 

90 

37 

34 

28 

31 

37 

4C 

47 

53 

c 

it 

38.5 

M  IN 

1  5 

21 

24 

10 

-  1 

-  2 

2 

22 

26 

32 

24 

26 

31 

18 

18 

20 

20 

35 

33 

27 

30 

30 

18 

13 

12 

18 

19 

26 

?•. 

36 

49 

21.9 

SYCAMORE 

MAX 

35 

29 

35 

31 

25 

32 

34 

34 

46 

40 

37 

.45 

39 

34 

35 

38 

48 

43 

43 

53 

47 

38 

34 

36 

33 

42 

48 

50 

51 

56 

63 

40.5 

M  IN 

16 

24 

26 

10 

-  3 

4 

6 

22 

30 

34 

27 

28 

31 

22 

20 

21 

20 

36 

35 

27 

31 

30 

21 

15 

21 

20 

19 

27 

27 

36 

49 

23.6 

TABLE  GROVE 

MAX 

39 

32 

36 

33 

26 

35 

39 

38 

00 

50 

45 

56 

48 

37 

42 

45 

55 

48 

47 

60 

53 

43 

31 

50 

36 

43 

42 

58 

69 

TO 

66 

46,2 

M  IN 

18 

27 

32 

12 

4 

11 

16 

29 

36 

37 

29 

30 

35 

33 

26 

23 

27 

40 

36 

33 

31 

30 

21 

20 

24 

25 

25 

31 

33 

49 

26.1 

TUSCOLA 

MAX 

3o 

35 

39 

44 

29 

34 

tl 

42 

65 

59 

51- 

55 

53 

40 

42 

45 

52 

49 

48 

63 

62 

57 

44 

49 

57 

47 

46 

58 

64 

71 

67 

49.9 

MIN 

9 

25 

31 

20 

9 

15 

24 

29 

35 

45 

33 

30 

38 

30 

26 

'  24 

22 

39 

37 

36 

36 

41 

24 

23 

30 

24 

25 

26 

34 

18 

48 

29.2 

URRANA 

MAX 

38 

33 

38 

38 

28 

34 

40 

40 

62 

53 

48 

54 

48 

39 

42 

45 

52 

46 

48 

62 

52 

51 

37 

46 

52 

45 

45 

36 

62 

65 

47.4 

M  IN 

18 

25 

33 

18 

1  0 

17 

20 

28 

36 

.4 

33 

29 

35 

31 

2  6 

25 

27 

( a 

38 

35 

36 

37 

25 

22 

29 

24 

27 

28 

33 

42 

49 

29.7 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

MAX 

40 

35 

47 

40 

31 

38 

44 

48 

69 

53 

46 

58 

50 

38 

-  ? 

44 

55 

30 

55 

67 

33 

56 

40 

53 

58 

47 

43 

61 

71 

72 

70 

50.9 

MIN 

21 

31 

34 

16 

13 

17 

23 

29 

40 

40 

32 

32 

35 

32 

27 

27 

23 

40 

40 

38 

39 

30 

26 

26 

29 

24 

27 

28 

31 

45 

49 

30.5 

VIRDEN 

MAX 

36 

33 

41 

38 

29 

37 

42 

45 

it 

56 

50 

56 

52 

37 

41 

45 

53 

48 

51 

61 

35 

49 

35 

50 

47 

47 

4k 

38 

69 

70 

66 

48.6 

M  IN 

17 

29 

32 

18 

9 

14 

21 

30 

38 

45 

31 

31 

37 

31 

25 

24 

26 

39 

37 

35 

34 

35 

22 

21 

28 

22 

25 

29 

J  6 

44 

48 

29.4 

WALNUT 

MAX 

42 

35 

35 

33 

25 

31 

37 

34 

48 

42 

45 

48 

45 

35 

44 

45 

53 

50 

45 

55 

56 

42 

40 

36 

34 

43 

■'.? 

51 

58 

61 

62 

43.6 

MIN 

21 

28 

2  e 

15 

-  2 

4 

11 

25 

32 

36 

29 

29 

33 

24 

21 

23 

24 

38 

35 

30 

32 

32 

22 

19 

23 

23 

21 

28 

31 

41 

30 

26.0 

WATSEKA 

MAX 

40 

35 

37 

36 

29 

35 

41 

38 

59 

54 

48 

51 

46 

40 

40 

42 

50 

45 

47 

60 

50 

49 

43 

42 

52 

46 

50 

56 

60 

69 

67 

47.0 

MIN 

15 

23 

30 

19 

1 0 

2  0 

19 

27 

33 

45 

32 

27 

33 

30 

24 

24 

21 

39 

39 

32 

36 

37 

24 

22 

26 

26 

24 

30 

3  0 

42 

48 

26.6 

WAUKEGAN 

MAX 

■35 

30 

33 

32 

25 

30 

32 

34 

50 

40 

39 

40 

39 

33 

36 

36 

43 

38 

4? 

50 

41 

37 

37 

36 

34 

40 

46 

42 

42 

63 

64 

39.3 

MIN 

19 

22 

29 

15 

2 

15 

13 

Zl 

31 

35 

29 

26 

30 

22 

19 

21 

20 

34 

38 

29 

32 

31 

24 

18 

20 

24 

23 

29 

25 

34 

49 

25.1 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

36 

32 

35 

33 

34 

31 

35 

35 

48 

43 

38 

46 

43 

35 

38 

3» 

49 

4( 

46 

56 

55 

42 

41 

38 

36 

43 

45 

49 

50 

64 

64 

42.8 

MIN 

24 

23 

23 

25 

1 

11 

11 

22 

31 

35 

29 

28 

31 

24 

21 

22 

20 

36 

32 

25 

30 

33 

24 

16 

22 

23 

21 

29 

30 

33 

50 

25.4 

WHITE   HALL   1  E 

MAX 

38 

37 

38 

38 

26 

36 

43 

47 

67 

63 

53 

5B 

55 

43 

40 

45 

54 

53 

51 

60 

58 

48 

38 

53 

52 

50 

46 

62 

70 

TO 

68 

50.3 

MIN 

19 

30 

33 

20 

8 

15 

23 

31 

41 

43 

31 

32 

38 

33 

24 

25 

26 

40 

39 

37 

35 

38 

23 

23 

28 

25 

2« 

30 

35 

47 

50 

30.6 

WINDSOR 

MAX 

37 

34 

43 

43 

30 

37 

40 

44 

62 

57 

49 

55 

49 

38 

3 

48 

53 

48 

50 

62 

60 

56 

40 

50 

56 

48 

90 

98 

66 

70 

68 

49.7 

MIN 

15 

26 

32 

20 

16 

15 

18 

26 

38 

45 

39 

30 

38 

30 

26 

24 

23 

38 

38 

35 

36 

39 

24 

23 

29 

24 

24 

25 

31 

41 

48 

29.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

..'6 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

• 

T 

0.2 

0.1 

ANTI0CH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

T 
2 

6.0 
8 

8 

6 

4 

1.0 

5.0 
3 

2 

1 

T 

4.0 
2 

1 

T 

T 

T 

I 

T 

T 

T 

T 
T 

7 
T 

T 

T 

T 

T 

7 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

1 

0.5 
1 

5.7 
6 

5 

4 

3 

2.5 
3 

2.1 

.  2 

1 

T 

T 

T 

0.1 
7 

T 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 

0.2 

0.1 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 
1 

2.0 

1 

1 

T 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

CARLINVlLLE  4  F 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
2 

2.0 
T 

0.3 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .7 
1 

0.2 
1 

1.8 

2 

2 

T 

1 

T 

2.6 
T 

0.6 

T 
I 

T 

T 

T 

0.6 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 
1 

2.5 

7 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

7 

T 

7 

T 

T 
T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

T 
2 

7.0 
9 

a 

6 

3 

1.0 

3 

1.0 
2 

T 

T 

T 

T 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

0.6 
T 

T 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 
2 

2 

7.0 
9 

9 

9 

7 

• 

3 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

HARR1SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

JOLIET  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 

T 

T 

l.S 
2 

2 

1 

T 

3.4 
1 

T 
T 

T 

1 
7 

T 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

T 

I 

LA  HARPE  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

5.0 

3 

2 

T 

I 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.5 
- 

1.0 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index 


Table  7 -CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
MARCH  1952 


Day  of  month 


Station 

1  ' 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

0.5 
2 

9.5 
10 

g 

7 

5 

2.5 
7 

5.0 
4 

1 

y 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.3 
3 

5.5 
4 

2.7 
1 1 

10 

7 

4 

2.9 
6 

.  2 

1 

T 

T 
j 

0.4 

0.2 

0.2 
j 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  5 
2 

1.0 

2 

8.0 
9 

8 

7 

2.0 

7 

4 

1 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3  0 
3 

1.0 

4 

5.0 
9 

8 

6 

5 

2.0 
7 

2.0 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

j 

MORRISON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

1  .0 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
7 

T 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.1 

T 

0.5 

T 

OLNEY  RADIO  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  8 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  8 

2 

2 

T 
2 

2 

1 

T 

T 
T 

T 
7 

T 
7 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.9 
1 

T 

3.5 
3 

2 

I 

1 

0.2 

T 

T 

T 

T 

0.2 

T 

T 

PONT  I AC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 
2 

y 

3.2 
3 

3 

2 

T 
7 

T 

T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

2.5 

1.0 
I 

1.6 

T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
1 

\ 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.4 

2 

2.6 

3 

0.9 
6 

6 

5 

4 

3.2 
4 

T 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.9 

i 

T 
T 

0.4 
1 

T 

T 

T 

0.  1 
y 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

6.0 

a 

8 

i 

6 

2.5 
8 

1.5 
7 

4 

2 

1 

2.0 
2 

2 

1 

1 

T 

1  .  5 
1 

0.5 
2 

1 

T 

T 

:  Yf  A  MOP  F 

SNUWr ALL 

SN  ON  GND 

T 

2 

0 . 5 

3 

126 

12 

12 

8 

2  .  5 
10 

4 

3 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.2 
2 

T 
2 

3.5 
4 

2 

1.0 
T 

T 

T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

3.5 

0.1 

T 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

T 

T 

T 

T 

8«o  r*ferenca  not«  follr,»loK  Station  )n.ie>. 


STATION  INDEX 


Station 


ANT10CH 

ARLINGTON  HEIGHTS  ■ 
AURORA  COLLEGE 


RDSTOWN 

LEVILLE  SCOTT  AF  BAS4o510 
TLEY  0598 


LOOMlNGTCN  NORMAL 
LUFFS 

RAO FORD  CAA  AP 
ROOKPOftT  DAM  52 

airo  we  cirr 


RBONDALE  sEWAGE  PLANT 
RLINVILLE  4  E 
RLYLE 


iTRALIA  4  w 
NDLERV IllE 
NNAhON  DRESDEN  1SLD 
fiLESTON 


HICAGO  HEIGHTS 
HICAGO  UNIVERSITY 
HICAGO  mB  AIRPORT 


LE  SEnAGE  PLAi 


KANKAKEE  * 

KEITHS BURG 

KEWJNEE 

LACON 

LA  HARPE  1 


NW 


SW 


la  Salle 

LA  SAllE  i  s 

LAwfiENCEVlLLE 

LEROY 

LINCOLN 

LINCOLN  NO.  2 

MACKINAW 

MACOMB 

MAKANOA  1  NW 
MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 
MASCOUTM 
MA  7  TOON 

MCHENRY  2  S 
MCLEANSBORO 
ME DORA 
MlNONK 

MOL INE  AIRPORT 

MONMOUTH 
MONT ICELLO 
MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORRI SONV ILLE  1  E 
MOUNT  CARMEL 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASKI 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  4  N 
NASHVILLE  3  NW 
NEWARK  7  E 
NEW  BOSTON  DAM  17 

NEW  BOSTON 
KM  8JRNSIDE 
NEWTON 

OLNE*  RADIO  STATION 
OREGON  WATER  WORKS 


County 


EDWARDS 
MERCER 
MADISON 


ast  saint  loui 

DMAROSV IlLE 
FF INGHAM    I  SW 


EPORT  SEWAGE  PLANT 


SON  CITY 
DSTONE  DAM  16 
NDALE  EXP.  FARM 
CONOA  DAM  51 


GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
GR  IDLE Y 

GR IGGSVILLE 
HARD  IN 
HARR 1 SBURG 

HARR1SBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

HAVANA  NO.  2 

MILI.SBORO 

HOOPESTON 

HUTSONVlLLE  PWR  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE 
JOLIET  BRANDON  RD  DAM 
JOLIET  WG  AIRPORT 
KANKAKEE 


LAKE 
COOK 
KANE 

:ULTON 
'IKE 

CASS 

ST.  CLAIR 
HANCOCK 
FRANKLIN 
MC  LEAN 

MC  LEAN 

SCOTT 

BUREAU 

MASSAC 

ALEXANDER 

FULTON 
JACKSON 
MACOUPIN 

INTON 

ITE 

CLARK 

MARION 

CASS 

GRUNDY 

COLES 

MC  LEAN 

RANDOLPH 

COOK 

COOK 

COOK 

COOK 

PEORIA 

COOK 


VERMILION 
VERMILION 
MACON 


ST.  CLAIR 
MAD  I  SON 
EFFINGHAM 


ITES1DE 
JO  OAVIESS 
KNOX 
HENRY 
HENRY 

FORD 

HENDERSON 
POPE 
POPE 


3290 
3312 
3320 
3335 
3384 

3413 
34SS 
3462 
3522 
530  lAOAMS 

3572  JERS£> 
3595  JACKSON 
3683  .CUMBERLAND 
3693  BOND 
3709  (MC  LEAN 


371 ; 


PIKE 

CALHOUN 

SALINE 

SALINE 

MASON 

MASON 
MONTGOMERY 
VERMILION 
CRAWFORD 
ROCK  ISLAND 


KANKAKEE 

I  KANKAKEE 
i655  MFRCER 
*710  HENRY 

|*805  (marshall 
14823  Hancock 

4922  LA  SALLE 
(.923  LA  SALLE 

t9S9  Lawrence 

5036  MC  LEAN 
5079  LOGAN 

5064  LOGAN 
5272  TA2EWELL 
5280  IMCDCNOUGH 
529*.  iJACKSON 
5326  [MCHENRY 

53*2  WILLIAMSON 
5372  LA  SALLE 
'5380  Clark 
5*05  1ST.  CLAIR 
B*30  |COLES 

5*98  HChENRY 


5515  I 
5539  t 
5712  k 
15751  I 


1AM I L  TON 
WCOUPIN 
lOODFORD 
IOCK  ISLAND 


I5?68  WAR  REN 
5791  PIATT 
15820  GRUNDY 
.5625  GRUNDY 
B833  WHITESIDE 

5646  CHRISTIAN 
5886  iwABASH 
59C1  (CARROLL 
5917  .MACOUPIN 
5927  LOGAN 

5935  BROWN 
59*3  JtFFERSON 
6011  WASHINGTON 
6069  KENDALL 
6080  iMERCER 

K065  KRCER 
»093  JjCMNSON 
(6 1 59  UASPER 
*•**&  RICHLAND 
6*92  DOLE 
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42  29 
42  02 
41  45 
AQ  40 


40  01 
38  32 
40  20 


39  16 
38  31 

40  03 


90  1 
89  1 

89  55 


90  26 
89  51 

91  07 

88  55 

89  0 


89 


39  06 
42  02 
37  27 


41  5* 
2  25 
40  57 


40  50 
37  26 
37  22 
*0  06 


*0  18 

*0  18 

39  09 

40  28 
39  06 

1  25 

39  ** 
39  07 
I  30 
*1  30 


40  09 
*0  32 
0  26 
37  38 


39  23 

38  29 

39  28 


36  05 

39  10 

40  5* 


*0  02 
tl  21 

1  24 

*1  49 

49  25 

38  25 

2  05 

39  04 

40  00 

39  59 
38  22 
38  23 

41  3? 
1  11 

1  10 


87  3 
89  29 
87  46 


90  07 
89  58 
88  34 


90  22 
86  22 

88  28 

89  37 

89  36 

90  09 
90  26 
90  22 
90  C2 

90  09 

68  23 

91  04 
88  41 
88  29 
91  01 


90  4* 
90  37 
98  32 

88  31 

90  03 

90  04 

89  29 
87  40 

87  40 

91  01 

90  14 
90  20 

ee  06 

88  10 
87  52 

87  56 
90  57 
69  54 

89  2* 

90  58 


Obser 
vahon 
time 


Observer 


88  21 

66  15 

68  32 

90  08 

89  02 

90  31 

90  38 

68  34 
88  26 

88  22 

89  58 

89  26 

87  46 

69  58 
89  43 

89  17 

90  46 

88  55 

89  25 
68  27 

91  03 


MRS .  BESSIE  ELLEN 
WILL  C.  EGBERT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  BON  HARTL II  " 
ALBERT  E.  CROEGAE 

ROY   1.  KUFALK 
GEORGE  A.  HONE MANN 
PHYS  DEPT  AURORA  c 

. YNN  DAVIS 
GEORGE  E.  GRIOER 


SAMUEL 


.  CROWELI 
R  FORCE 
-18B0NS 
ATEfl  DEP' 
LL IAMS 


HARRY  G.  JOHNSON 
HUGH  MOORE 

S  CIVK  AERO  ADM 
CORPS  Of  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 


FLOYD  D. 
HAROLD  U 
HENRY  B. 


i.  RICKENBACH 

WALTER  A.  NEWLIN 
EDGAR  V.  CAVANAUGH 
!.  UPP 

corps  of  engineers 
robert  w,  black 

c.  merle  parry 
acklas  h.  martin 
alfred  j.  cooper 
hv.  of  chicago 
s  weather  bureau 

u  s  weather  bureau 
oavid  h.  ougan 
george  d.  lukes 
c.  e.  corr ington 
Floyd  g.  anderson 

radio  station  w0an 
danville  sewage  pl 
amelia  coonradt 

ill  i am  w.  shuck 

-  h.  knetzger 

union  ele.  of  ill. 
arthur  w.  jaggers 
radio  sta.  wcra 

0.  BECKNER 
S  FOREST  RANGER 


COL. 


Reiei 

to 
tables 


THE  PRINC1PI 
EARL  WILSON 
ERMAN  0.  BECK 
JOHN  SCHRODER 
SEWAGE  TREATMENT  P 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ORRIN  A.  MERRIFIELD 
JAMES  BARRETT 
ARTHUR  E.  JOHNSON 
MRS.  M.  J.  8ESSANT 

EDWARD  P.  BERGSTROM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
OIL  CONS  SERV 
CORPS  OF  ENGINEERS 
.  NETHERY 

JOHN  A.  DESHERL I A 
JOHN  A.  DICKSON 

ONARO  M.  NICHOLS 
OEANE  J.  MCALISTER 
E2RA  0.  STOLLER 

:lLEN  HARVEY 
CAMPBELL 
CLYDE  PITTMAN 

HARRISON  KIBLEfc 
L.  EUTENEUGR 

EWALD  R.  TRIMPE 
CRESS  JR. 
JOHN  F .  MUSHRUSH 

PUBLIC  SERV  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NOR BURY  SANATORIUM 

M.  PORTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J  S  WEATHER  BUREAU 
KANKAKEE  WATER  CO 

DURAND 
ALFRED  M.  NORRIS 
KEwANEE  BAKER  PARK 
WARREN  G.  MCLAUGHLIN"  2  3 
KENT  CAMPBELL 

WESTCLCX  GTI  CORP. 
ARTHJR  J.  riSCMER 
FRANK  BRAY 
LERE 

JOHN  ZURKAMM£R  JR. 


george  l.  smith 
:arroll  s.  nafzigcr 

.  NEWELL 

harvey  b.  hartl 1n£ 
frank  j.  mack 

.  dan i el son 
corps  of  engineers 
ernest  thomas  p ine 
».  f.  lischer 
cen  ill  pub  serv  co 

john  j.  barn ings 

FRA2IER 
DODGE 
CITY  OF  MIN0NK 
Li  S  WEATHER  BUREAU 

PROF.  LYLE  FINLEY 
LEE  F .  Gl FF IN 
WY  wEBB 
XJNALD  m.  pyatt 
*ALPH  H.  GREEN 

JOHN  «.  LOWIS 
FRANK  D.  TALLEY 
JAM£S  F.  MCCRAY 
HENRY  W.  JOHNSON 
'A  BROWN 

E.  SAHLAND 
RADIO  STATION  WMIX 

SCHL1EFER 
WARREN  S.  GRAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

HARRIS 
MISS  MAE  MCCA8E 
GEORGE  H.  PAYNE 
RADIO  STATION  WVLN 
GRANT 


Station 


OT  TAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PEOTONE 

petersburg 
pleasant  h 


2  E* 


PONTIAC 

PRINCEVI LLE  2  NW 
QUINCY 

QUiNCY  CAA  AP 
QUINCY  DAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RANtOJl  CHANUTt  AF  BASE 

red  bud 

. 

ROCMELLE 

ROCK FORD  4  NE 
ROCKTORD  CAA  AP 
ROCK  ISLAND  DAM  15 
ROCK PORT 

RUSHVI LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEE TOWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

SPARTA 

SPRINGFIELD  W6  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STOCKTON 
STREATOR 

SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAVLORV I LLE 
TISK1LWA 
TOULON 

TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 
UTICA  5TARVE0  ROCK  DAM 
VANDAL  I A  CAA  AP 


707* 


County 


IRDEN 


WAUKEGAN 

WAYNE  CITY 

WH EATON  COLLEGE 


CRAWFORD 
CHRIST  IAN 
EDGAR 


■ 

IVINGSTON 
PEORIA 
ADAMS 
A&AMS 
ADAMS 


ADAMS 
CHAMPAIGN 
RANDOLPH 

349  OGLE 


WINNEBAGO 
WINNEBAGO 
WINNEBAGO 
ROCK  1SLAN0 
PIKE 

SCHUYLER 
JASPER 
MARION 
GALLATIN 
VERMI'.  ION 

RANDOl  PH 
Sangamon 
sangamon 

salle 


8452  DE  KALB 
8*60  FULTON 
8491  CHRISI1AI 
8604  BUREAU 
8630  STARK 


DOUGLAS 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
LA  SALLE 
FAYETTE 

MACOUPIN 

BUREAU 

HANCOCK 

MONROE 

IROQUOIS 

LAKE 
WAYNE 
DU  PAGE 
GREENE 


*1  22 
39  00 
39  23 
39  38 
41  41 

39  49 
*0  *0 
41  20 

40  01 

39  27 

40  53 
40  57 
39  57 


41  55 

42  15 

42  1 
1  31 

40 

36  56 

38  37 

39  55 

38  06 

39  SO 
39  46 
42  21 


1  59 
40  22 
39  33 


30  59 

39  30 
41  33 

40  21 
36  2C 
40  46 


87  46 
89  51 

■  ■ 

88  37 
81  47 
91  24 
91  11 


91  24 
83  09 

90  00 


69  05 
66  59 
89  06 


88  6 
88  10 
BT  49 


69  40 
89  39 

68  50 


Obser 
vation 
time 


Observer 


Refer 

to 
tables 


7P  JOHN  A.  BEED 
GAUD IS 
7P|C.  E.  SCHUMACHER 

.  WOODS 

6P  EOITH  A.  ROBS  I NS 

-  -  WEATHER  BUREAU 
2P  MISS  MIMA  CUTI 
4P  FRANK  B.  RAINEY 
6P  LOU  GALLOWAY 


69  46 

89  35 
91  26 

90  09 
87  44 


2  21     87  51 

38  21     98  35 
88  06 

39  26  90  23 
38  38    86  16 

88  36 


ROGER  WILLIAMS 
FRANK  S.  STEWART 
A.  M.  GIBSON 

CORPS  OF  ENGINEERS  j 

MCLVIN  0R1NK0ETTER  1 
U  S  AIR  FORCE 
DR.  H.  LESAULN I ER  ' 
R .  E.  BRADBURY  i 
CALIFORNIA  PKG  CORP 

I.  KNOWLTON 
MBS.  D.  S.  CUMMINGSl 
U  S  CIVIL  AERO  ADM  | 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MARRV  WILL IAMS 

BROS.  GREENHS6 
JUDSON  E.  CAMERON 
FRANK  G.  BROWN 
JAKE  H.  STEWART 
GARY  LANE 


6P  HOWE  V.  MORGAN 
MIO  U  S  wEATmER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
5P  E.  A.  CURTISS 
6P  J.  F.  PRAFCKE 


MID 


FRANK  C.  DEAN 
C.  A.  HAMMOND 
JOHN  W.  .COALE 
ORVILLE  L.  WEAVER 
ERNEST  R.  ROBSON 

DEKALB  AGRI .  ASSN 
STATE  WATER  SURVEY 
STATE  WATER  SURVEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 


-.  .1.  WATKINS 
CARL  F.  NELICK 
CHARLES  EWING 
E.  H.  WOLF 
6P  BENJAMIN  JORDAN 


R.  W.  FLAGG 
PAUL  F.  NICHOLb 
WHEATON  COLLEGE 
OSCAR  WATT 
E.  LOWELL  ROUTT 

NINA  M.  RYHERD 


LAKE  MICHIGAN 


OHIO    6.  ROCK    7.  WABASH 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.f  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts   in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included   in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

E       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for   the  full  month. 
R      Daily   values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

WRPC,    KANSAS  CITY,    MO.   —  5-16-52  —  1160 
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ILLINOIS  -  APRIL  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

The  average  temperature  for  April  1952  was  53.3°,  which  is  only  0.8°  above  normal. 
Localities  in  the  northern  third  of  the  State  reported  averages  which  were  2.3° 
above  normal,  but  this  was  counterbalanced  by  a  departure  of  0.4°  above  normal  in 
central  counties  and  0.7°  below  normal  in  the  extreme  southern  third.  The  highest 
mean  temperature  for  the  month  was  58.7°  at  Cairo,  while  the  lowest  mean  was  49.1° 
recorded  at  Waukegan.  The  disparity  of  only  9.6°  in  mean  temperature  extremes  is 
noteworthy  when  contrasted  to  the  17.8°  difference  of  the  preceding  month.  The 
highest  reading  for  the  month  was  93°,  which  occurred  at  Lacon  on  the  29th.  Free- 
port  reported  the  lowest,  which  was  19°  on  the  7th.  While  there  were  minor  day- to- 
day variations  in  temperature  throughout  the  month,  the  first  half  of  April  was 
largely  below  normal  while  the  latter  half  was  above.  With  few  exceptions,  most 
reporting  points  recorded  the  lowest  temperatures  of  the  month  during  the  period 
from  the  6th  through  the  11th,  while  highest  temperatures  generally  occurred  during 
the  last  5  days  of  April. 

Precipitation  during  April  averaged  3.72  inches,  which  is  only  0.17  inch  above 
normal.  However,  counties  in  the  northern  third  of  the  State  averaged  0.18  inch 
below  normal,  while  central  localities  averaged  0.50  inch  above,  and  reporting 
points  in  the  extreme  south  averaged  0.03  inch  below  normal.  During  the  first  week, 
precipitation  occurred  rather  generally  on  the  3d  and  4th,  with  heaviest  amounts 
reported  from  central  and  southern  sections.  Every  day  of  the  second  week  of  April 
was  marked  by  the  occurrence  of  precipitation.  Greatest  falls  occurred  on  the 
12th,  when  the  entire  State  averaged  more  than  an  inch  of  rain.  The  third  week 
was  comparatively  dry,  although  light  showers  occurred  toward  its  end.  For  the 
remainder  of  the  month,  there  were  frequent  shower  periods  of  which  only  the  22d 
is  noteworthy  because  of  the  heavy  falls  in  central  Illinois.  The  greatest  monthly 
total  precipitation  occurred  at  Bloomington,  where  a  total  of  6.10  inches  was 
recorded.  The  least  total  was  1.12  inches  recorded  at  Fulton  Dam.  The  greatest 
total  snowfall  for  the  month  was  2.0  inches,  which  fell  at  Chicago  Heights.  No 
snowfall  was  reported  from  numerous  points,  chiefly  in  the  southern  third  of  the 
State. 

No  major  storms  were  reported  during  the  month. — JTC 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Station 

Wind 

direction 

Wind 

speed 

ph. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible  1 
sunshine 

1 

2  5  5 

>  jt  i 

<  «  E 

Prevailing 

Percent  ol 
time  from 
prevailing 

Average 

11 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

n 

rj 

*) 

o 

6:30a  CST 

IT- 

W 

o 

a 

o 

6:30p  CST. 

Trace 

.01-09 

.10-49 

SO- 99 

66  1-00  I 

2.00 
and  over 

Total 

Cairo  TO  City 

9.3 

28 

NW 

4 

1 

6 

3 

3 

0 

0 

13 

59 

6.1 

Chicago  TO  Airport 

m 

11 

10.5 

36 

NW 

2 

68 

69 

49 

52 

2 

4 

5 

0 

1 

0 

12 

60 

5 . 6 

Jo  1  lei  WB  Airport 

X 

15 

12.6 

77 

79 

48 

56 

1 

4 

5 

1 

1 

0 

12 

5.4 

Moline  WB  Airport 

w 

12 

11.6 

39 

SE 

8 

72 

76 

45 

46 

4 

3 

4 

0 

0 

0 

11 

60 

5.2 

Peoria  WB  Airport 

11.9 

38 

W 

2 

71 

76 

51 

52 

3 

3 

6 

0 

2 

0 

14 

60 

5.8 

Springfield  WB  Airport 

MNW 

12 

12.7 

36 

N 

4 

76 

80 

53 

56 

2 

3 

5 

2 

2 

0 

14 

57 

5.9 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

&  § 

Year 

« 

5 

• 

•a  1 

Year 

| 

V 

I 

e  =3 

H 

Avers 

High< 

1 

i 
3 

1 
> 
< 

Avers 
snowf 

No.  ol 
.01  or 

Avera 

Highe 

! 

■ 
< 

11 

<  « 

No.  ot 
.01  or 

1890 

53.2 

88 

17 

3.48 

T 

8 

1913 

52.6 

90 

23 

2.84 

T 

9 

1891 

54.1 

88 

18 

3.16 

0.8 

10 

1914 

52.9 

90 

15 

2.22 

T 

8 

1892 

49.8 

87 

20 

6.37 

T 

11 

1915 

58.9 

92 

18 

1.38 

T 

-2_ 

1893 

51.1 

90 

20 

7.58 

2.0 

14 

1916 

51.0 

86 

19 

1.64 

0.3 

10 

1894 

54.1 

95 

23 

2.77 

T 

8 

1917 

50.0 

87 

19 

4.71 

0.9 

11 

1895 

54.6 

94 

20 

2.19 

T 

8 

1918 

48.0 

84 

21 

5.37 

T 

12 

1896 

59.3 

95 

13 

2.81 

0.9 

8 

1919 

53.7 

89 

19 

2.47 

T 

11 

1897 

51.0 

85 

18 

4.42 

0.6 

13 

1920 

47.4 

80 

8 

4.47 

4.8 

13 

1898 

50.3 

86 

15 

3.31 

T 

10 

1921 

55.7 

86 

22 

4.80 

1.2 

12 

1899 

54.0 

95 

_8 

1.50 

1.5 

7 

1922 

54.3 

85 

24 

5.08 

T 

11 

1900 

53.6 

88 

19 

1.47 

1.9 

7 

1923 

51.4 

89 

16 

2.37 

1.4 

9 

1901 

50.1 

93 

21 

1.65 

0.2 

7 

1924 

54.3 

90 

14 

2.18 

0.3 

10 

1902 

50.7 

90 

18 

2.44 

T 

7 

1925 

58.8 

94 

21 

2.65 

T 

9 

1903 

52.9 

88 

16 

4.37 

1.2 

11 

1926 

46.6 

94 

11 

3.15 

5.0 

9 

1904 

46.9 

87 

13 

3.75 

1.6 

8 

1927 

53.3 

85 

21 

6.93 

0.2 

16 

1905 

52.2 

92 

20 

3.66 

0.5 

9 

1928 

48.7 

83 

15 

3.31 

0.9 

9 

1906 

55.7 

93 

20 

2.11 

T 

7 

1929 

55.4 

93 

23 

5.23 

T 

13 

1907 

44.4 

83 

11 

2.81 

0.6 

9 

1930 

55.8 

96 

18 

2.70 

T 

8 

1908 

52.9 

93 

19 

4.58 

T 

11 

1931" 

53.4 

88 

21 

2.70 

T 

9 

1909 

50.8 

88 

11 

6.24 

0.2 

11 

1932 

53.4 

87 

21 

1.85 

T 

8 

1910 

53.5 

92 

12 

3.39 

3.9 

13 

1933 

52.3 

89 

21 

3.53 

0.1 

12 

1911 

50.3 

84 

17 

5.05 

1.3 

12 

1934 

53.5 

89 

19 

1.77 

T 

7 

1912 

53.8 

86 

20 

5.03 

2.2 

11 

1935 

49.8 

89 

22 

2.62 

0.9 

9 

Temperature 

Precipitation 

Year 

'erage 

1 

1 

f 

| 
1 
■ 

e  *r 

il 

-31 

°  0 

< 

§ 

< 

io 

1936 

49.0 

91 

9 

2.44 

2.3 

10 

1937 

51.6 

91 

23 

4.79 

0.1 

14 

1938 

54.4 

89 

19 

3.11 

2.3 

9 

1939 

49.6 

86 

13 

5.00 

0.1 

12 

1940 

51.0 

89 

18 

4.07 

0.6 

11 

1941 

57.2 

90 

26 

3.76 

T 

11 

1942 

56.8 

93 

24 

2.62 

T 

7 

1943 

51.4 

89 

17 

3.71 

0.1 

11 

1944 

50.4 

82 

17 

6.52 

T 

13 

1945 

53.9 

84 

26 

5.29 

T 

13 

1946 

56.0 

92 

21 

1.97 

0.4 

8 

1947 

52.1 

86 

24 

6.41 

0.1 

13 

1948 

57.1 

91 

22 

2.05 

T 

.6 

1949 

51.6 

88 

13 

1.77 

0.4 

6 

1950 

47.2 

90 

14 

5.17 

0.4 

12 

1951 

49.6 

92 

22 

3.45 

1.4 

13 

1952 

53.3 

93 

19 

3.72 

0.1 

9 

Data  Id  this  table  have  been  weighted  for  size  of  the  area  in  each  subdivision. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 

Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

3 

*§» 

X 

o 

1 

e 
& 

Degree  Days 

No.  of  Day 

1  ■ 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow, 

Seel  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

■S-o 

1! 

*  = 

e 

1 

\ 
2 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

■A 

8  1 

ss 

— 

s  s 

'■■i 

NORTHERN  DIVISION 

ALE00 

65.4 

40.5 

53.0 

2.5 

92 

29 

29 

11 

378 

i 

0. 

7 

0 

2 

12 

-  .85 

1 

.07 

23 

.0 

0 

7 

1 

1 

ANTI0CH 

60. 1 

38.5 

49. 3M 

3.2 

82 

27 

25 

7+ 

470 

0 

0 

0 

3 

16 

.38 

1 

.  12 

13 

T 

T 

4 

7 

3 

1 

AURORA  COLLEGE 

62.8 

36.6 

49.  7 

1.7 

84 

28+ 

22 

7 

455 

0 

0 

13 

0 

2 

.75 

.04 

1 

.20 

12 

.  1 

T 

4 

9 

2 

1, 

CHICAGO  HEIGHTS 

62.6 

38.5 

50.6 

83 

20+ 

24 

7 

437 

0 

0 

9 

0 

3 

30 

.41 

2.0 

T 

4+ 

10 

CHICAGO  UNIVERSITY 

57.2 

42.4 

49.  8 

2.9 

79 

21 

31 

11 

456 

0 

0 

1 

0 

3 

10 

.  32 

1 

44 

12 

10 

1 

1 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

61.5 

40.8 

51.2 

4.3 

84 

27 

26 

7 

419 

0 

0 

4 

0 

2 

54 

.00 

1 

16 

12 

1.0 

T 

4 

10 

1 

CHICAGO  WB  CITY 

58.1 

44.4 

51.3 

3.6 

79 

19+ 

32 

11 

424 

0 

0 

1 

0 

3 

62 

1.08 

1 

48 

12 

10 

2 

1 

CICERO 

63.6 

40.9 

52.3 

3.5 

84 

27+ 

28 

7+ 

390 

0 

0 

3 

0 

3 

32 

.62 

1 

11 

12 

T 

T 

4 

10 

3 

1 

DIXON 

64.  7 

38.4 

51 .6 

2.6 

89 

28+ 

23 

7 

409 

0 

0 

8 

0 

2 

09 

-  .68 

90 

13 

.0 

0 

7 

1 

0 

FREEP0RT 

63.4 

36.2 

49.8 

2.2 

90 

29 

19 

7 

456 

1 

0 

11 

0 

2 

54 

-  .  19 

1 

27 

13 

8 

2 

1 

FULTON  DAM  13 

61  .0 

40.0 

50.5 

2.2 

86 

28 

28 

11 

444 

0 

0 

5 

0 

1 

12 

-1.71 

50 

13 

0 

6 

1 

0 

GALESBURG 

63.6 

42. 1 

52.9 

91 

29 

30 

3+ 

384 

1 

0 

4 

0 

3 

36 

.28 

1 

15 

23 

!o 

0 

7 

2 

1 

GALVA 

67.0 

41.9 

54.5 

5.0 

89 

29 

28 

11 

347 

0 

0 

6 

0 

1 

78 

-1.29 

55 

12 

0 

9 

1 

0 

J0LIET  WB  AIRPORT 

63. 1 

37.3 

50.2 

3.5 

85 

28+ 

23 

7 

439 

0 

0 

9 

0 

3 

73 

.80 

1 

78 

12 

.8 

T 

4 

1  1 

2 

1 

KANKAKEE 

63.  3 

39.7 

51.5 

2.0 

84 

30 

26 

11 

405 

0 

0 

0 

4 

19 

1.08 

1 

36 

23 

0 

10 

3 

1 

KANKAKEE  4  W 

63.7 

38.0 

50.9 

83 

28 

24 

7 

419 

0 

0 

11 

3 

32 

.22 

1 

06 

23 

T 

4- 

10 

3 

1 

KEWANEE 

65.3 

40.6 

53.0 

3.3 

89 

29 

27 

11 

380 

0 

0 

8 

0 

3 

88 

.87 

1 

00 

10 

0 

9 

1 

LAC0N 

67.4 

39.7 

53.6 

93 

29 

24 

7 

362 

1 

0 

6 

0 

3 

87 

1 

20 

12 

8 

4 

1 

LA  SALLE 

65.8 

40.2 

53.0 

2.5 

90 

29 

24 

7 

373 

1 

0 

6 

3 

31 

.45 

97 

12 

.  1 

0 

10 

3 

0 

MARENGO 

62.7 

37.3 

50.0 

3.3 

87 

28+ 

23 

7+ 

455 

0 

0 

12 

0 

2 

47 

-   .  17 

82 

12 

0 

7 

3 

0 

Im  w+tmr+oc*  aot»m  following  St»t Ion  Iad*i. 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
APRIL  1952 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

© 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

,3  | 

s» 
s« 

S] 

o3 

M I NONK 

66. 

0 

39 

9 

53. 

0 

2 

9 

87 

29 

28 

7+ 

371 

0 

o 

8 

0 

5. 

31 

2 

31 

1. 

38 

12 

1.0 

T 

4 

9 

5 

2 

MOLINE  WB  AIRPORT 

// 

64. 

2 

40 

0 

52. 

1 

3 

3 

91 

29 

26 

7 

399 

1 

o 

5 

0 

1. 

17 

-1 

52 

40 

12 

T 

0 

7 

0 

0 

MONMOUTH 

65. 

2 

40 

4 

52. 

8 

2 

0 

90 

29 

27 

7+ 

384 

1 

0 

8 

0 

2. 

35 

70 

74 

23 

.0 

0 

9 

I 

0 

MORRIS  3  NE 

65. 

4 

38. 

1 

51  . 

8M 

2. 

4 

21 

7 

394 

0 

0 

10 

0 

3. 

16 

27 

1. 

09 

12 

T 

0 

'! 

3 

1 

MORRISON 

66 . 

0 

38 

8 

52  . 

4 

2 

9 

92 

29 

25 

7 

.  387 

3 

0 

8 

0 

1 . 

62 

—  1 

38 

54 

13 

T 

j 

1 2+ 

7 

\ 

0 

MOUNT  CARROLL 

63 . 

9 

37 

1 

50 . 

5 

2 

4 

91 

29 

21 

7 

441 

1 

0 

9 

0 

1 . 

50 

-1 

28 

76 

13 

T 

o 

7 

]_ 

0 

OTTAWA 

66 . 

9 

40 . 

7 

53 . 

8 

3 

3 

92 

28 

27 

7 

352 

2 

0 

4 

0 

3  . 

59 

61 

1 . 

23  ' 

12 

T 

Q 

9 

3 

PONT  I AC 

64 

9 

40 

7 

52. 

8 

1 

5 

87 

28 

29 

7+ 

374 

0 

0 

6 

0 

4. 

39 

1 

04 

1. 

54 

23 

T 

0 

10 

3 

2 

ROCKFORO 

65. 

2 

38 

7 

52. 

0 

3 

9 

90 

28+ 

22 

7 

408 

2 

o 

10 

o 

2. 

38 

~ 

35 

1. 

36 

13 

T 

0 

5 

2 

1 

ROCKFORD  CAA  AP 

62 . 

2 

38 

4 

50 . 

3 

4 

6 

87 

29 

24 

7 

449 

0 

0 

9 

0 

2. 

49 

24 

1 . 

13 

13 

.  i 

o 

8 

i 

1 

STOCKTON 

61 . 

9 

37 

4 

49. 

7 

88 

29 

21 

1 1 

467 

0 

0 

14 

0 

1. 

44 

-1 

24 

78 

13 

T 

o 

6 

1 

0 

SYCAMORE 

62 . 

7 

37 

4 

50 . 

1 

2 

8 

87 

28+ 

22 

7 

450 

0 

0 

12 

0 

2 . 

50 

23 

88 

12 

T 

T 

4 

9 

'  2 

0 

WALNUT 

65 

5 

40 

2 

52 

9 

2 

9 

91 

29 

25 

7 

378 

1 

0 

9 

0 

2. 

48 

- 

26 

76 

13 

.0 

0 

8 

0 

WAUKEGAN 

59 

6 

38 

6 

49 

1 

3 

9 

83 

27 

23 

11 

472 

0 

0 

6 

0 

3. 

17 

36 

1. 

20 

13 

T 

T 

4 

8 

2 

2 

WHEATON  COLLEGE 

63 

2 

40 

9 

52 

1M 

84 

30 

26 

7+ 

382 

0 

0 

0 

2. 

47 

37 

1 

09 

12 

T 

0 

10 

1 

DIVISION 

51 

5 

2 

3 

2 

85 

_ 

18 

.  2 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

66 

5 

40 

2 

53 

4 

1 

9 

88 

29 

29 

11+ 

364 

0 

0 

7 

0 

5 

57 

2 

03 

2 

21 

23 

T 

0 

9 

5 

2 

CARL  I NV I LLE   4  E 

66 

4 

41 

0 

53 

7 

_ 

1 

86 

29 

27 

1 1 

349 

0 

0 

8 

0 

4 

26 

29 

1 

26 

12 

.  0 

0 

11 

4 

2 

CHARLESTON 

65 

2 

41 

2 

53 

2 

3 

87 

30 

28 

11 

360 

0 

0 

4 

0 

3 

16 

_ 

34 

1 

17 

4 

.0 

0 

11 

2 

1 

CHENOA 

65 

1 

39 

5 

52 

3 

85 

28+ 

25 

7 

384 

0 

0 

10 

0 

5 

01 

1 

67 

1 

60 

23 

T 

T 

4 

8 

4 

2 

DANVILLE 

64 

7 

39 

4 

52 

1 

1 

7 

84 

28 

26 

11 

386 

0 

0 

7 

0 

4 

46 

1 

03 

1 

50 

4 

T 

0 

8 

3 

2 

DECATUR 

65 

8 

41 

1 

53 

5 

1 

1 

89 

29 

29 

7+ 

360 

0 

a 

6 

0 

4 

95 

1 

27 

1 

59 

23 

T 

0 

9 

4 

1 

EFFINGHAM  1  SW 

65 

3 

40 

0 

52 

7 

9 

84 

30 

28 

11 

371 

0 

0 

8 

0 

4 

81 

1 

28 

2 

00 

4 

T 

0 

9 

2 

2 

GR IGGSV I LLE 

64 

9 

41 

4 

53 

2M 

_ 

5 

89 

29 

29 

5+ 

376 

0 

0 

0 

.  0 

0 

HAVANA 

65 

7 

41 

5 

53 

6 

8 

89 

29 

26 

1 1 

360 

0 

0 

7 

0 

2 

45 

_ 

84 

68 

12 

.  0 

o 

10 

2 

0 

HILLSBORO 

66 

5 

41 

0 

53 

a 

0 

87 

29 

26 

11 

0 

0 

7 

0 

4 

22 

47 

1 

56 

12 

.  0 

0 

10 

3 

2 

HOOPESTON 

64 

5 

39 

8 

52 

2 

1 

4 

84 

30 

27 

7+ 

383 

0 

0 

7 

0 

4 

85 

1 

30 

2 

09 

23 

.  6 

0 

8 

3 

1 

JACKSONVILLE 

66 

4 

43 

4 

54 

9 

2 

1 

89 

29 

29 

3 

338 

0 

0 

3 

0 

3 

98 

66 

T 

o 

9 

0 

JERSEYVILLE 

67 

2 

42 

7 

55 

0 

3 

88 

29+ 

27 

1 1 

325 

0 

0 

4 

0 

3 

67 

_ 

25 

1 

20 

4 

.  0 

0 

10 

3" 

2 

LA  HARPE   1  SW 

65 

8 

40 

4 

53 

1M 

1 

6 

90 

29 

28 

3+ 

388 

1 

0 

8 

0 

3 

30 

18 

1 

30 

23 

.  0 

o 

9 

2 

1 

LINCOLN 

65 

6 

40 

0 

52 

8 

6 

89 

29 

27 

7+ 

378 

0 

0 

7 

0 

3 

83 

38 

1 

34 

12 

T 

0 

9 

4 

1 

MATTOON 

64 

5 

41 

5 

53 

0 

1 

2 

84 

28+ 

29 

11 

366 

0 

0 

5 

0 

3 

41 

20 

1 

31 

12 

.  0 

0 

a 

2 

2 

MORR I SONV I LLE   1  E 

64 

9 

40 

0 

52 

5 

_ 

1 

86 

29 

26 

11 

378 

0 

0 

7 

0 

3 

79 

37 

1 

14 

12 

.  0 

o 

9 

3 

1 

NEWTON 

67 

8 

42 

9 

55 

4 

2 

2 

87 

30 

31 

11 

302 

0 

0 

1 

0 

4 

74 

1 

42 

1 

88 

4 

.  0 

0 

9 

3 

1 

PALEST INE 

65 

9 

41 

8 

53 

9 

_ 

4 

86 

28 

30 

11+ 

339 

0 

0 

3 

0' 

4 

47 

1 

.06 

1 

32 

4 

T 

0 

9 

4 

1 

PANA 

65 

8 

41 

0 

53 

4 

2 

88 

29 

27 

11 

359 

0 

0 

4 

0 

4 

00 

54 

1 

25 

12 

T 

0 

13 

3 

2 

PARIS  WATER  WORKS 

64 

9 

40 

7 

52 

8 

7 

85 

30 

28 

1 1 

365 

0 

0 

6 

0 

3 

60 

09 

93 

4 

.  0 

o 

9 

3 

0 

PEORIA  W8  AIRPORT 

63 

8 

41 

0 

52 

4 

2 

5 

89 

29 

28 

11 

390 

0 

0 

7 

0 

3 

88 

50 

1 

16 

22 

T 

0 

11 

2 

2 

QU INCY 

65 

9 

42 

1 

54 

0 

1 

91 

29 

29 

10 

358 

1 

0 

4 

0 

2 

80 

.53 

58 

1 

.  0 

0 

11 

2 

0 

OUINCY  CAA  AP 

63 

8 

40 

8 

52 

3 

88 

29 

28 

11 

394 

0 

0 

8 

0 

3 

44 

10 

99 

12 

T 

0 

11 

3 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

// 

63 

2 

41 

9 

52 

6 

86 

28 

29 

11 

384 

0 

0 

4 

0 

3 

60 

09 

98 

12 

T 

T 

4 

8 

3 

0 

ROBERTS  3  N 

64 

7 

38 

2 

51 

5M 

1 

6 

85 

30 

26 

7+ 

407 

0 

0 

12 

0 

5 

09 

1 

.85 

1 

30 

23 

T 

0 

10 

5 

2 

RUSHV I LLE 

65 

7 

42 

2 

54 

0 

1 

3 

91 

29 

28 

11 

352 

1 

0 

6 

0 

3 

57 

.  20 

82 

23 

.  0 

0 

8 

4 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

// 

63 

5 

41 

0 

52 

3 

2 

0 

88 

29 

28 

7 

392 

0 

0 

6 

0 

5 

19 

1 

.68 

1 

37 

22 

T 

0 

j  2 

4 

2 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

64 

6 

43 

7 

54 

2 

1 

5 

89 

29 

30 

11 

352 

0 

0 

2 

0 

5 

44 

1 

.  93 

1 

56 

22 

1  J 

4 

2 

TABLE  GROVE 

64 

9 

42 

3 

53 

6 

1 

.6 

90 

29 

28, 

11 

365 

1 

0 

6 

0 

4 

95 

1 

.  83 

1 

75 

23 

T 

o 

1 

4 

1 

TUSCOLA 

66 

3 

39 

8 

53 

1 

86 

28 

28 

7+ 

361 

0 

0 

6 

0 

3 

50 

.  18 

1 

11 

12 

.0 

0 

11 

2 

2 

URBANA 

64 

8 

41 

9 

53 

4 

2 

.8 

86 

28 

29 

11 

361 

0 

0 

4 

0 

3 

82 

.  22 

1 

09 

23 

T 

0 

9 

3 

2 

VANDAL IA  CAA  AP 

64 

4 

40 

7 

52 

6 

86 

29 

30 

11 

374 

0 

0 

6 

0 

3 

60 

1 

56 

1  2 

.  0 

o 

10 

2 

2 

VIRDEN 

65 

4 

40 

9 

53 

2 

88 

29 

27 

11 

361 

0 

0 

7 

0 

4 

12 

.  71 

1 

33 

12 

T 

o 

g 

4 

]_ 

WATSEKA 

64 

7 

39 

7 

52 

2 

87 

28 

27 

1 1 

382 

0 

0 

5 

0 

5 

65 

2 

.  32 

2 

05 

23 

_  5 

7 

4 

9 

5 

WHITE   HALL   1  E 

66 

3 

41 

8 

54 

1 

4 

86 

29+ 

28 

11 

343 

0 

0 

6 

0 

3 

41 

.21 

1 

.03 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

WINDSOR 

64 

6 

39 

5 

52 

1M 

.4 

85 

29 

26 

11 

392 

0 

0 

7 

0 

j 

o 

DIVISION 

53 

2 

.4 

4 

1 3 

.  50 

j 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

68 

6 

44 

4 

56 

5 

86 

28+ 

32 

6 

279 

o 

o 

1 

o 

2 

85 

.  81 

1 

.  36 

4 

.  0 

o 

g 

2 

1 

ALTON  DAM  26 

66 

0 

42 

1 

54 

1M 

92 

29 

29 

I  \ 

365 

1 

o 

2 

o 

5 

37 

.  48 

67 

.  0 

o 

11 

ANNA   1  NW 

66 

6 

44 

5 

55 

6M 

_ 

1 

.6 

86 

29 

32 

6 

295 

0 

0 

1 

0 

3 

76 

.  84 

.  04 

4 

o 

g 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

// 

64 

7 

44 

8 

54 

8 

86 

29 

30 

1 1 

326 

0 

0 

2 

0 

55 

.  51 

2 

.  94 

12 

7 

o 

2 

CAIRO  WB  CITY 

67 

9 

49 

4 

58 

7 

- 

.4 

87 

29 

38 

6 

226 

0 

o 

0 

o 

3 

06 

.66 

.99 

12 

T 

0 

12 

3 

0 

CARBONDALE  SEWAGE 

68 

1 

43 

3 

55 

7 

- 

1 

.5 

87 

29 

28 

7 

286 

o 

o 

5 

o 

4 

08 

- 

.04 

1 

.07 

13 

.0 

0 

12 

3 

1 

CARLYLE 

67 

0 

43 

2 

55 

1 

.1 

89 

29 

33 

.  6+ 

312 

o 

o 

0 

o 

4 

13 

.09 

.  89 

13 

.0 

0 

]  1 

5 

0 

COBDEN  2  S 

67 

3 

43 

6 

55 

5 

88 

30 

29 

7 

296 

0 

0 

3 

0 

4 

21 

1 

.50 

4 

.0 

0 

1 

4 

1 

UU    UUU  1  IN 

67 

5 

44 

8 

56 

2 

.0 

86 

29+ 

31 

7 

281 

0 

0 

1 

o 

4 

70 

.99 

1 

.60 

4 

.0 

0 

10 

3 

2 

EAST  ST  LOUIS 

67 

4 

44 

7 

56 

1 

.6 

89 

29 

31 

1 1 

294 

0 

0 

1 

0 

EL  I 2ABE  THTOWN 

70 

4 

44 

4 

57 

4 

87 

29 

32 

6+ 

240 

0 

0 

2 

'  o 

3 

70 

.65 

1 

.30 

4 

.0 

0 

10 

3 

1 

FAIRFIELD 

66 

6 

43 

.0 

54 

8 

1 

.0 

83 

20+ 

32 

6+ 

307 

0 

0 

2 

0 

3 

26 

.40 

1 

.73 

i 

.0 

0 

9 

2 

1 

FLORA 

66 

4 

42 

.8 

54 

6 

.0 

84 

29+ 

32 

6 

319 

o 

o 

1 

o 

4 

16 

.39 

1 

.  80 

4 

.0 

0 

10 

3 

1 

GOLCONDA  DAM  51 

65 

5 

43 

.1 

54 

3  ' 

1 

.  7 

85 

28 

30 

6 

324 

0 

0 

1 

0 

3 

00 

-1 

.42 

.77 

13 
1 

.0 

0 

10 

3 

0 

GREENVILLE 

65 

.6 

43 

.  7 

54 

7 

,1 

85 

29 

29 

11 

324 

0 

0 

2 

0 

6 

08 

2 

.22 

1 

.95 

T 

0 

9 

3 

3 

HARR I SBURG 

69 

.6 

43 

.7 

56 

7 

.8 

85 

20+ 

32 

7 

263 

0 

0 

1 

o 

4 

27 

.22 

1 

.40 

23 

.0 

0 

11 

3 

2 

MAKANDA   1  NW 

66 

.4 

45 

.6 

56 

0 

84 

29 

33 

6 

284 

0 

0 

0 

0 

4 

65 

1 

.  16 

4 

.0 

0 

10 
8 

4 

1 

MC  LEANSBORO 

68 

.1 

45 

.3 

56 

7 

1 

.0 

85 

28+ 

32 

3 

263 

0 

0 

1 

0 

3 

12 

.79 

1 

.45 

4 

T 

0 

2 

1 

MOUNT  VERNON  4  N 

66 

2 

43 

.7- 

55 

0 

.4 

84 

29+ 

32 

6 

311 

0 

0 

1 

o 

3 

60 

.21 

1 

.  16 

4 

.0 

0 

1  1 

4 

1 

NEW  BURNS  IDE 

68 

6 

42 

7 

55 

7 

.5 

85 

29 

30 

7 

286 

0 

0 

3 

0 

3 

32 

-1 

.  10 

95 

13 

T 

0 

10 

2 

0 

OLNEY  RADIO  STATION 
SPARTA 

66 
68 

7 
1 

42 
45 

.6 
.2 

54 
56 

7M 
7 

.1 
.4 

85 
87 

30 
28 

31 
32 

16+ 
7 

294 
273 

0 
0 

0 
0 

4 
1 

0 
0 

3 
5 

32 
43 

1 

.32 
.  32 

1 
2 

80 
.12 

4 

4 

.0 
.0 

0 
0 

7 

10 

1 
2 

1 
2 

DIV ISION 

55 

7 

.7 

4 

08 

.03 

I 
.  1 

STATF 

53 

3 

.8 

3 

72 

.17 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

I  | 

2 

3 

4  j 

5  | 

5 

7   |   8   |  9 

10  1 

12 

13  ' 
13  | 

14  | 

lb 

16  J  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25  j  26  J  27 

28  J  29  j  30 

31 

ALA  ION 

7.85 

ALEDO 

2*12 

AL^ON  OAM  76 

5.37 

1.67 

•  60 

.75 

T  - 

•  38 

.96 

.56 

•  04 

.01 

•  02 

■  09 

•  29 

T 

ANNA     1  NW 

3.76 

1*04 

•  11 

.27 

1*02 

•  45 

.04 

•  14 

•  33 

•  03 

■  11 

ANN A  WAN 

2*22 

•  02 

•  02 

.  54 

•  63 

.47 

.04 

•  02 

•  03 

•  45 

ANT  t  OCH 

3.  16 

08 

ARLINGTON  HEIGHTS  * 

ss 

2*14 

AURORA  COLLEGE 

2.75 

•  12 

•  03 

•  04 

•  67 

: . 1  ■ 

•  39 

•  21 

T 

•  05 

•  04 

AVON 

•  30 

■ 

.65 

.21 

•  73 

T 

1.05 

1*45 

RARRV 

2*63 

•  20 

•  48 

•  08 

•  32 

.85 

.40 

.16 

•  34 

RF A  RO^TOWN 

3*05 

.19 

•  03 

•  1  3 

■ 

RFLLEVlLLF  SCOTT  AF 

BASE 

5.55 

16 

1*  95 

T 

*  1 1 

2*  94 

02 

■  05 

RFNTLFY 

_ 

•  36 

.16 

. 

•  15 

•  98 

•  03 

T 

•  23 

1.70 

T 

RENTON 

4*12 

1.45 

■  10 

•  26 

•  30 

1.45 

•  17 

•  20 

■  14 

•  05 

R  LOOMl NGTON 

6.10 

•  50 

.40 

•  18 

•  62 

.36 

1.43 

•  03 

.04 

•  0^ 

7*44 

.  u 

T 

R LOOM TNG TON  NORMAL 

5*57 

30 

50 

03 

84 

_ 

*  01 

2*21 

BLUFFS 

4.40 

* 

•  19 

RRAOFORO  CAA 

2.87 

•  23 

T 

.49 

•  04 

1.01 

.34 

•  07 

•  04 

.27 

.37 

•  01 

RROOKPORT  OAM  57 

3.5? 

•  01 

•  45 

•  64 

•  01 

•  51 

.07 

•  64 

T 

T 

•  02 

T 

.1? 

•  85 

T 

CAIRO  WR  CITY 

R 

3.06 

.04 

•  08 

•  55 

•  38 

■  02 

•  99 

•  01 

.01 

•  10 

•  30 

•  55 

■  03 

CANTON 

4.57 

_ 

n? 

An 

T 

1  ■  81 

CARRONOALF  SEWAGE 

4.06 

'  83 

*  52 

01 

•  31 

*13 

1*07 

*  1 ' 

*45 

.13 

CARLtNVlLLF  4  E 

4,26 

•  12 

•  02 

1.10 

•  06 

.55 

1.26 

•  20 

.06 

•  28 

•  03 

.58 

T 

CARLYLF 

4*13 

.06 

•  80 

•  81 

•  14 

•  76 

.89 

•  02 

•  02 

•  57 

CARM  1 

3.41 

1.60 

.07 

.20 

•  20 

•  0 

•  20 

■  44 

FY 

4.54 

• 

•  50 

CFNTRAL I A  4  W 

3.07 

*  07 

1  60 

*30 

115 

32 

06 

12 

*  35 

CHANOLFRVILLE 

4.11 

T 

1.12 

•  40 

1*18 

.50 

.08 

T 

•  18 

T 

■  65 

j 

CHANNAHON  DRESDEN 

3.69 

•  14 

•  06 

•  30 

.04 

•  74 

.06 

1.39 

.12 

T 

•  05 

.43 

. ; 

.06 

CHARLESTON 

3.18 

•  04 

1»17 

•  11 

■  01 

•  32 

•  77 

•  45 

.05 

•  07 

•  23 

•01 

CHE  NOA 

5*01 

•  60 

CHESTER 

5.25 

1  12 

92 

32 

I 

1  *  73 

*  25 

14 

*  15 

2 1 

•  03 

CHICAGO  HEIGHTS 

3.30 

.03 

•  56 

•  46 

.03 

•  03 

1*80 

.11 

T 

•  07 

■  26 

CHICAGO  UNIVERSITY 

3.10 

•  03 

•  26 

•  18 

.03 

.49 

1.44 

•  28 

.10 

•  16 

•  11 

CHICAGO  WR  AIRPORT 

R 

2.54 

•  03 

*  23 

.04 

•  07 

•  48 

1.16 

•  18 

•  09 

•  13 

•  13 

CHICAGO  WR  CITY 

3.62 

•  08 

■  0 

"  '  ^ 

CHILLICOTHE 

3.28 

*  21 

07 

*54 

45 

04 

*  16 

9? 

CICERO 

3.32 

•  09 

.15 

.27 

•  01 

•  67 

1.11 

•  50 

•  15 

.23 

•  14 

CLINTON  1  S 

4.24 

•  63 

T 

T 

•  70 

T 

1.02 

•  68 

T 

T 

•  13 

1 .08 

T 

COROEN  2  S 

4.21 

1«50 

•  10 

■  22 

.75 

•  56 

•  07 

■  15 

.53 

.10 

•  23 

DAN V  I LLF 

4.46 

on 

. 

OANVlLLF  SEWAGE  PL 

3.97 

07 

20 

06 

06 

§44 

*  86 

12 

07 

59 

'  3f 

•  03 

DECATUR 

4,95 

•  30 

T 

■  84 

.02 

T 

•  46 

•  96 

•  66 

•  04 

T 

•  08 

1.59 

DI  XON 

2.09 

T 

T 

•  49 

.43 

•  90 

.05 

•  03 

•  10 

.09 

OU  OUOIN 

4.70 

1*  60 

•  20 

•  24 

.64 

1  •  10 

•  03 

•  18 

•  22 

•  3  1 

•  18 

EAST  <;t  LOUIS 

FDWAROSVlLLF 

4.70 

183 

16 

35 

159 

*  37 

0  3 

'  0< 

•  *? 

T 

FFF INGHAM    1  SW 

4.81 

.43 

2.00 

T 

•  21 

12 

•  39 

.10 

T 

!04 

■  32 

•  30 

ELGIN 

T 

T 

T 

•  09 

•  85 

1.14 

•  06 

T 

.17 

EL IZARETHTOWN 

3*70 

1»30 

•  20 

•  39 

•  08 

•18 

* 

T 

•  02 

•  08 

•  02 

•  72 

ELS  AH 

4  97 

.75 

•  01 

•  01 

FA IRFIELD 

3.26 

173 

'  11 

*25 

31 

02 

*0( 

*  21 

05 

FLORA 

4.16 

•  24 

1.80 

•  06 

T 

•  13 

•  58 

•  54 

.08 

•  05 

.21 

■47 

FREF  PORT 

7.54 

T 

•  12 

•  20 

.20 

1.27 

.04 

•  01 

•  66 

■  04 

FREE  PORT  SEWAGE  PL 

2.08 

T 

T 

•  30 

1 .  30 

.01 

.  37 

•  10 

FUL  TON  DAM    1 3 

1  12 

T 

•  09 

.50 

•  02 

GALENA 

22 

• 

42 

GALESRURG 

3.36 

•  30 

•  33 

.54 

•  41 

•  45 

•  IB 

1.15 

GAL  VA 

1.78 

•  03 

•  10 

•  35 

•  55 

•  35 

.05 

•  04 

■  18 

•  13 

GENESEO 

4  10 

•  43 

GLADSTONE  DAM  18 

3.03 

■  21 

*02 

30 

18 

*  67 

'  04 

0] 

29 

131 

GLENOALF  EXP  FARM 

2.95 

•  06 

1*10 

•  03 

•  32 

.04 

.80 

•  13 

.01 

•  07 

•  15 

•  24 

GOLCONDA  OAM  51 

3.00 

•  75 

•  67 

T 

■  39 

.06 

•  T7 

•  04 

.05 

T 

•  06 

•  09 

.60 

GOLOFN 

3.30 

•  02 

•  64 

•  21 

•  72 

.41 

•  16 

•  27 

•  03 

•  84 

GRAFTON 

1*03 

T 

06 

GRAND  TOWFR  2  N 

ties 

T 

* 

GREENUP 

3.98 

•  38 

1.53 

•  03 

•  12 

T 

•  20 

.81 

•  41 

•  13 

•  13 

•  14 

•  1C 

GRE  FNV I LLE 

6.08 

1.95 

1*70 

•  14 

1*72 

•  15 

.01 

•  04 

.05 

•  32 

GRIDLFY 

5.63 

•  35 

•  50 

•  07 

•  62 

.  .  - 

•  75 

.09 

•  65 

1  «20 

GR  IGGSVILLE 

35 

04 

HAROIN 

z 

HARR  ISRURG 

4,77 

T 

1*10 

•  12 

•  30 

.15 

•  55 

•  16 

•  04 

•  03 

T 

•  oe 

•  15 

1.40 

•  20 

HARRISRURG  DISPOSAL 

PL 

3.65 

•  03 

•  59 

•  49 

■  20 

•  04 

•05 

•  60 

.05 

•  06 

•  07 

•  15 

U49 

2.45 

•  04 

•  01 

HAVANA  NO  2 

•  32 

•  34 

•  31 

*59 

*04 

* 

1  42 

•  03 

HlLLSRORO 

4.22 

i«04 

22 

1*56 

04 

hoopfston 

4.85 

■  15 

•  91 

•  10 

(42 

■  47 

T 

T 

7*09 

•03 

HUTSONV I LL E  PWR  PL 

3.67 

•  70 

■  42 

.71 

•  09 

■  23 

T 

.47 

■  47 

.17 

* 

•  35 

•  06 

T 

ILLINOIS  CITY  OAM  16 

1.96 

•  18 

•  05 

•  56 

•  04 

•  45 

•  66 

JACKSONVILLE 

* 

•  88 

T 

•  *  ~ 

03 

*05 

*  1  3 

JERSEYVILLE 

3.67 

•  40 

1*70 

•  03 

SO 

.05 

* 

* 

*  1  9 

•  09 

JOLIFT  RRANOON  RD 

2.90 

•  12 

•  06 

•  16 

•  05 

•  79 

•  02 

1.17 

.17 

.2? 

JOL I  FT  WR  AIRPORT 

3.73 

■  01 

•  24 

•  02 

•  26 

•  64 

1.78 

•  23 

.22 

T 

•  04 

.23 

KANKAKEE 

4.19 

•  35 

■  24 

•  11 

T 

KANKAKEE  4  W 

•  32 

•  16 

•  14 

1*47 

•  02 

KEITHSRURG 

?!53 

*  15 

I 

60 

T 

T 

21 

KFWANFF 

3.88 

•  28 

T 

.50 

1*00 

.10 

•  80 

T 

•  10 

•  20 

•  90 

LAC  ON 

3.87 

•  04 

■  33 

T 

.56 

1.20 

•  63 

.09 

T 

•  10 

•  90 

LA  MARPF  1  SW 

3.30 

■  08 

T 

•  40 

LA  SALLE 

•  19 

•  17 

•  01 

LA  SALLF  1  S 

7,99 

•  13 

T 

1 

LA  WRFNCEV I LLF 

- 

•  26 

1*24 

•  54 

•  47 

•  50 

•  81 

T 

- 

LE  ROY 

4.62 

■  07 

•  73 

•  03 

•  70 

•91 

•  67 

.05 

•  22 

1.23 

■  01 

LINCOLN 

3.93 

•  06 

•  67 

•  66 

1«34 

•  15 

•0 

•  05 

•  10 

■  74 

LINCOLN  NO  7 

•  31 

•  60 

05 

95 

.03 

77 

MACKINAW 

5.35 

•  12 

•  53 

•  04 

■  6? 

1.39 

•  30 

.04 

■  04 

.70 

U37 

T 

MACOMB 

4.57 

•  55 

T 

•  46 

T 

.06 

•  23 

•  53 

•  40 

•  02 

■  16 

•  86 

U30 

MAKANDA    1  NW 

4.65 

I1I6 

.14 

•  25 

•  87 

•  49 

.03 

■  15 

.66 

•  07 

•  83 

MARFNGO 

2*47 

T 

.04 

.06 

MAR I  ON 

1*  17 

•  04 

•08 
T 

•  13 

•  76 

mar^fillf*  lock 
marshall 

3.61 
4.39 

24 

•  03 
1.43 

•  33 

•  08 

"a? 

•  20 

*oo 

•66 

1.92 
•  70 

■  11 
.17 

T 

.13 

*30 
•  42 

21 
•03 

MA  SCOUT AH 

4.48 

•  24 

T 

1.54 

T 

•  23 

2*00 

•  06 

.06 

• 

•  06 

.21 

MATTOON 

3.41 

T 

•  05 

1.76 

T 

.25 

1*31 

•  10 

.05 

T 

•  03 

•  36 

T 

MC  HFNRY  2  S 

2.75 

•  02 

•  03 

.77 

•  79 

1*06 

T 

- 

•  06 

•  06 

•  02 

MC  L  F ANSRORO 

3.17 

1.45 

■  10 

•  IT 

•36 

•  63 

•  25 

•  10 

MFDORA 

4.12 

•  18 

U20 

•  03 

•  65 

•  13 

■ 

MINONK 

MOLTNF   Wfl  AIRPORT 

R  // 

5.31 
1.17 

•  08 

•  28 

T 

•  08 

•  24 

.69 
•  01 

T 

1.38 
•  40 

1*31 
■  21 

•  09 
.01 

T 

T 
T 

•  36 

•  03 

•  94 

•  27 

MONMOUTH 

2*35 

•  16 

•  04 

•  26 

•  44 

•  30 

•  04 

•  12 

■  25 

.74 

MONT ICFLLO 
MORR  I*; 

4.67 
2.82 

•  05 

•  82 

•  03 

•  05 

•  12 

•03 
•07 

.42 

•  60 

•  01 

•  83 

•08 

.42 

1.27 

.05 
•  12 

•  04 

■  45 

- 

1.36 
•  36 

•  03 
.0- 

MORR IS  3  NE 

3.16 

•  04 

■  13 

•  02 

•  7,7 

1.09 

•  33 

•  17 

T 

•  06 

•  33 

T 

MORRISON 

1.67 

•  04 

.39 

•32 

•  54 

T 

•  06 

•  22 

•03 

MORR I SONV I LLE    1  E 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 

3.79 
1.50 
4.24 

•  04 
■  53 

T 

•  02 

•  92 
1.01 

•  02 

•  OA 

.37 

•  14 

•  28 

1«14 
•  17 
1.54 

•  34 

•  76 
.15 

•  03 

T 

T 

■  03 
•  09 

•  23 

•  31 

•  37 

•  70 

•  03 

•  29 

T 

lion  Id4*i. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


ILLINOIS 
APRIL  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7   1    8   1  9 

10  | 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16  17 
■ 

18 

19 

20 

1  L 

21 

22 

 L_ 

23 

24 

25  |26|  27 

 1  1  

28     29  30 

 1  I 

31 

MOUNT  PULASK  I 

4.35 



•  10 

T 

•  70 

T 

T 

■  61 

T 

1*23 

.16 

T 

•  50 



•  85 

T 

■  04 

•  80 

■  70 

•  31 

•  05 

•  02 

■  16 

•  03 

3.60 

1*16 

•  15 

•  14 

•  59 

.64 

•  05 

.02 

•  09 

■  59 

.  ■ 

T 

™   J  Imp 

4#4? 

1.78 

.50 

1.12 

.22 

•  28 

■  50 

■  02 

3.08 

.03 

•  03 

.07 

.73 

1.05 

•  76 

.13 

T 

■  04 

■  22 

T 

NFW  ROSTON  DAM  17 

2.91 

»?1 

.22 

•  06 

•  77 

•  05 

' 

T 

T 

■  26 

■  30 

•  04 

NFW  BOSTON 

•  13 

•  03 

•  24 

•  26 

.03 

3.3? 

T 

T 

*  29 

*27 

*95 

*02 

T 

•  10 

*  11 

NFWTnNPNC;'Dt; 

4.74 

.76 

1.88 

•  25 

•  22 

•  70 

.40 

•  15 

T 

•  06 

•  3? 

T 

OLNFY  RAOIO  STA 

3.3? 

■  15 

1*80 

•  17 

•  40 

.35 

•  25 

•  20 

T 

OREGON  WATFR  WKS 

?.14 

*7$ 

*w 

•  05 

•  05 

■  16 

■  02 

OTT  A  WA 

3.59 

PAL  f      I NF 

4.47 

.28 

T 

.  10 

•  29 

T 

4.00 

.10 

•  03 

1.  11 

.02 

■  22 

1.25 

•  35 

•  03 

•  03 

•  28 

•  56 

•  02 

PAP  J  t,   WATFP  WORKS 

3.60 

•  93 

■  36 

T 

•  20 

.73 

■  65 

.14 

T 

T 

•  30 

•  26 

•  03 

paw  Paw 

2.62 

* !! 

•  02 

*  io 

•  18 

PA  VSON 

4.07 

7Q 

PFOPIA  WR  AIRPORT 

3. BR 

•  20 

.0 

1*16 

PEOTONF 

3.09 

■  10 

■  30 

•  08 

•  57 

.21 

•  91 

T 

T 

.90 

•  02 

PFTFRSRURG 

4.4? 

.57 

.80 

•  02 

•  30 

•  64 

.08 

■  03 

•  19 

.57 

•  02 

PLEASANT  HILL   2  E 

4.39 

•  1  2 

•  54 

•  01 

PRINCFVlLLF  7  NW 

3.07 

*o? 

T 

*  30 

*  1 

'  52 

71 

*41 

08 

•  15 

•  21 

T 

Ol  1 1  NC  Y 

2.80 

•  58 

•  07 

.56 

■  06 

•  13 

■  45 

•  35 

•  04 

T 

T 

•  12 

•  2? 

•  22 

Ol  1  1  NT  Y  TflA 

3.44 

•  26 

•  53 

T 

■40 

T 

■  14 

■  99 

.06 

•  02 

.02 

■  15 

■  14 

•  73 

OIJINCY  DAM  71 

3.14 

■  54 

•  60 

•  l*t 

•  19 

■  45 

•  53 

.04 

•  12 

•  25 

.  ?8 

On  T  NC Y  MFMOR  F  AL  RR  I DGE 

1.15 

•  50 

•  13 

■  44 

•  44 

T 

T 

•  12 

■  17 

•  26 

RflNTOUL   CHANUTF    AF  RASE 

3.60 

T 

•  1  2 

•  01 

T 

*45 

•  06 

PPD  RUD 

5,3? 

•  05 

1.24 

•  78 

•  88 

lilO 

.13 

.04 

•  05 

•  43 

.03 

•  55 

•  04 

RORFRTS  3  N 

5.09 

•  38 

.53 

.07 

•  58 

•  94 

■  09 

.03 

1.15 

•  30 

•  02 

ROCHFLLF 

2.81 

*  14 

■  47 

1  ■  30 

•  50 

T 

•  15 

■  25 

ROCK  FORD 

■  02 

T 

.61 

T 

•  34 

•  05 

ROCKFORD  4  NE 

- 

.03 

1*27 

■  04 

ROCKFORD  CAA  AP 

2.49 

T 

.05 

•  34 

.28 

•  47 

1.13 

.04 

T 

•  09 

,09 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

1.37 

T 

T 

T 

•  30 

•  06 

•  49 

•  03 

•  01 

T 

•  15 

•  26 

•  03 

ROC  K PORT 

3.28 

T 

•  65 

T 

•  54 

•  76 

.38 

.04 

T 

•  30 

■  61 

PUSHVI  LLP 

3.57 

•  31 

STE   MAR  IF 

4.53 

*QR 

•  02 

.02 

•  05 

.47 

•  01 

T 

SALFM 

4.05 

•  13 

1.66 

■  23 

1.00 

.53 

.01 

•  06 

■  10 

•  30 

•  03 

SHAWNFFTOWN  NFW  TOWN 

3.63 

■  01 

.48 

.03 

T 

T 

■  36 

•  09 

.55 

•  06 

.01 

.02 

.23 

•  74 

T 

SIDFLL 

4*11 

■  43 

■  28 

■  90 

•  05 

•  40 

•  41 

•  66 

.09 

•  02 

•  67 

•  20 

SPARTA 

5.43 

2«  12 

•  09 

T 

■  24 

.08 

,45 

•  04 

SPRINGFIELD  WR  AP          R  // 

5.19 

*29 

1*31 

*  1 1 

*02 

T 

■  06 

1»37 

.01 

SPRINGFIELD  WR  CITY  R 

5.44 

■  0? 

■  06 

.  75 

•  02 

•  37 

.43 

•  06 

1.28 

•  12 

T 

T 

■  06 

1.56 

■  69 

STOCKTON 

1.44 

•  04 

•  05 

.22 

■  78 

T 

■  30 

,05 

STPEATOR 

4.57 

* 

•  37 

•  24 

3.08 

•  11 

*  77 

SYCAMORE 

2.50 

•  06 

•  10 

•  06 

,15 

TARLF  GROVE 

4.95 

T 

*  60 

.36 

*53 

*65 

*  29 

•  03 

•  19 

.18 

•  75 

TA  ylORV I LL  F 

4.28 

.08 

•  96 

•  05 

.42 

1*34 

.15 

.06 

•  38 

•  84 

T  j 

T  I  S(C  I  LWA 

3.  38 

•  18 

•  15 

T 

•  46 

.83 

.80 

.05 

T 

•  49 

■  4? 

TOULON 

3.20 

'/It 

'  rtQ 

■  04 

.0  7 

•  \l 

■  J9 

*  , 

•  01 

•  30 

•  03 

•  43 

TUSCOLA 

3.50 

ii 

•  01 

UPR6NA 

3.8? 

•  0 

T 

•  09 

URRANA  ENG  CAMPUS 

4.23 

■  33 

•  65 

.14 

•  28 

•  53 

•  93 

•  05 

•  03 

•  18 

•  08 

.03 

UTICA   STARVED  ROCK  OAM 

3.95 

•  14 

■  09 

•  23 

•  05 

•  70 

■  10 

2.08 

.09 

•  04 

•  35 

•  06 

VANDAL  I A  CAA  AP 

3.60 

T 

•  06 

1.37 

T 

T 

•  17 

•  05 

1.56 

•  02 

•  04 

■  0? 

•  09 

■  22 

T 

V  1  RDEN 

4.12 

•  0? 

T 

.94 

.04 

•  72 

1.33 

.26 

•  02 

•  28 

•  51 

WALNUT 

2.48 

T 

T 

T 

■  64 

■  65 

.76 

.05 

T 

.18 

■  20 

3.71 

.49 

■03 

.27 

■  42 

.38 

•  81 

■  31 

WATERLOO 

4.69 

•  21 

1.35 

■  53 

•  02 

.21 

1.04 

.66 

.05 

T 

■  06 

■  25 

•  30 

■  01 

WATSEKA 

5.65 

■  15 

•  67 

•  20 

•  74 

.78 

.25 

•  03 

.78 

■  05 

WA  UK  FG AN 

3.17 

T 

T 

•  07 

.11 

•  44 

1.18 

1.20 

.03 

•  10 

•  04 

WAVNF  CITY 

3.73 

.72 

L.22 

.12 

.08 

.76 

•  40 

.01 

■  12 

•  30 

WHFATON  COLLEGE 

2.47 

•  15 

•  05 

•  08 

•  02 

•  54 

1.09 

■  35 

.08 

•  05 

■  06 

WHITF  HALL    1  F 

3.41 

T 

.87 

•  45 

.96 

.02 

■  07 

■  01 

•  03 

WILCOX 

3.79 

•  10 

.80 

1.28 

■  17 

■  36 

■  42 

•  26 

•  16 

H 

WINDSOR 

T 

1.05 

T 

1.70 

•  23 

T 

T 

•  49 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  01  Month 

1 

2 

3 

.  4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

.7 

18 

1 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26 

27 

28 

29 

30  31 

1 

Aver 

AL810N 

MAX 

69 

59 

6' 

59 

46 

4' 

64 

72 

ec 

73 

46 

70 

61 

44 

5  51 

66 

72 

77 

1 

80 

83 

7J 

79 

75 

60 

70 

76 

79 

86 

85 

66 

M  I N 

47 

* 

*S 

42 

35 

58 

4 

45 

45 

52 

52 

55 

44>4 

ALEOO 

MAX 

62 

55 

5! 

43 

47 

55 

62 

70 

75 

SO 

46 

47 

40 

46 

j 
56 

70 

73 

73 

78 

79 

72 

74 

65 

62 

73 

80 

82 

87 

92 

88 

65  4 

M  IN 

31 

33 

it 

30 

39 

43 

39 

79 

37 

34 

3  3 

32] 

39 

56 

43 

41 

40 

43 

4E 

53 

60 

54 

40.5 

ALTON  DAM  26 

MAX 

60 

54 

se 

45 

45 

52 

68 

69 

86 

48 

50 

54 

48 

42 

6oj 

66 

78 

6  0 

78 

80 

7? 

76 

64 

50 

72 

76 

83 

86 

92 

88 

MIN 

49 

40 

3E 

36 

34 

34 

35 

34j 

58 

44 

42 

44 

46 

48 

54 

57 

56 

47.1 

ANNA  1NW 

MAX 

69 

58 

64 

53 

47 

49 

64 

73 

76 

68 

47 

64 

56 

43 

58" 

65 

71 

76 

77 

78 

71 

69 

73 

64 

68 

78 

84 

86 

84 

66.6 

MIN 

50 

41 

34 

37 

35 

31 

t,  \ 

1 

36 

60 

45 

43 

53 

6 

6 

44.9 

ANT  IOCH 

MAX 

58 

51 

4« 

43 

40 

49 

47 

57 

72 

47 

40 

36 

45 

41 

54: 

68 

72 

71 

77 

81 

78 

69 

50 

56 

71 

62 

79 

79 

81 

60.  1 

M I N 

(.0 

3  3 

34 

28 

3  i 

3; 

25 

32 

41 

50 

53 

38 

35 

39 

58 

50 

50 

36.9 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

60 

49 

54 

42 

42 

52 

35 

62 

78 

33 

42 

45 

41 

< 

69 

7? 

70 

77 

81 

74 

73 

34 

59 

70 

75 

82 

I  84 

81 

64 

62  8 

MIN 

36 

3  o 

2E 

30 

30 

3  ] 

22 

26 

38 

1 

29 

42 

39 

39 

37 

44 

49 

47 

36.6 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

62 

55 

59 

47 

45 

50 

63 

75 

80 

45 

45 

57 

53 

44 

58 

64 

71 

77 

76 

79 

70 

73 

69 

se 

68 

73 

79 

84 

86 

85 

64  .  7 

MIN 

48 

43 

36 

36 

37 

35 

33 

44 

3  2 

*0 

62 

44.8 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

65 

59 

55 

53 

45 

54 

59 

67 

79 

73 

47 

53 

35 

39 

| 

56 

66 

72 

74 

79 

80 

78 

77 

69 

53 

70 

75 

60 

88 

87 

MIN 

40 

35 

30 

34 

31 

3( 

30 

30 

3  3 

33i 

33 

46 

52 

50 

40.2 

CAIRO  WR  CITY 

MAX 

67 

62 

6! 

5* 

48 

Si 

62 

77 

77 

66 

51 

70 

37 

44 

6oj 

67 

72 

77 

80 

78 

73 

72 

69 

57 

69 

74 

79 

89 

87 

89 

67.9 

MIN 

41 

39 

41 

6 

61 

49,4 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

MAX 

67 

62 

64 

55 

46 

5C 

65 

74 

78 

72 

47 

66 

59 

44 

ii 

65 

74 

77 

78 

81 

72 

71 

76 

64 

69 

73 

79 

84 

87 

84 

68.1 

MIN 

° 

45 

43 

35 

38| 

56 

49 

45 

50 

48 

43.3 

CARL  INV I LLE  *VE 

MAX 

64 

55 

5( 

53 

46 

52 

62 

76 

78 

70 

49 

57 

37 

45 

573 

64 

72 

76 

75 

78 

73 

76 

70 

56 

68 

73 

78 

82 

86 

85 

66  .  4 

MIN 

32 

40 

34 

4 

4 

40 

4S 

52 

54 

56 

41.0 

CARL VLE 

MAX 

65 

55 

61 

53 

46 

5C 

62 

72 

60 

68 

49 

58 

56 

41 

57j 

65 

71 

78 

79 

83 

76 

66 

70 

50 

73 

80 

81 

89 

89 

86 

67  0 

MIN 

39 

36 

40 

50 

45 

4 

48 

46 

50 

6  :' 

5? 

43.2 

CHARLESTON 

MA  X 

61 

55 

5" 

55 

43 

5C 

59 

66 

78 

69 

48 

53 

SB 

40 

56 

63 

70 

76 

78 

80 

72 

74 

66 

60 

68 

73 

60 

65 

85 

67 

69  2 

MIN 

36 

58 

39 

40 

51 

46 

49 

41.2 

CUE  NOA 

MAX 

64 

51 

5! 

50 

44 

52 

57 

66 

77 

73 

47 

55 

55 

40 

55] 

65 

71 

73 

78 

80 

78 

73 

66 

57 

66 

73 

80 

85 

82 

83 

MIN 

39 

3 

38 

33 

40 

51 

92 

51 

39.5 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

60 

53 

5C 

46 

39 

46 

49 

61 

77 

62 

50 

43 

55 

46 

i 

50 

67 

72 

71 

80 

63 

79 

72 

50 

55 

65 

73 

82 

80 

78 

63 

62.6 

M  IN 

33 

37 

42 

55 

45 

43 

36.5 

CHICAGO  UN  I  VERS  I TY 

MAX 

59 

46 

52 

38 

39 

41 

44 

59 

76 

38 

40 

42 

55 

41 

45 

60 

72 

70 

78 

76 

79 

70 

47 

48 

38 

64 

75 

68 

67 

68 

57.2 

MIN 

I 

42.4 

CH ICAGO  WB   A  I R PORT 

MA  X 

60 

48 

54 

39 

39 

48 

50 

64 

76 

41 

42 

45 

54 

41 

*i 

68 

72 

71 

79 

62 

80 

71 

54 

55 

67 

71 

84 

77 

76 

80 

61.5 

MIN 

41 

34 

3* 

33 

30 

31 

41 

43 

51 

41 

42 

39 

43 

48 

96 

51 

40.8 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

60 

48 

54 

38 

40 

42 

43 

55 

77 

39 

40 

41 

53 

41 

4  a! 

60 

73 

72 

79 

78 

79 

5? 

SO 

62 

63 

76 

70 

69 

72 

58.1 

MIN 

*3 

36 

36 

33 

35 

33 

38 

32 

39 

36 

*°l 

58 

49 

54 

56 

44.4 

CICE  RO 

MAX 

61 

53 

5! 

43 

40 

50 

52 

62 

78 

65 

41 

43 

4* 

45 

53 

71 

73 

73 

83 

81 

72 

53 

57 

69 

72 

84 

78 

80 

64 

63.6 

MIN 

40 

47 

* 

49 

40.9 

COBOEN  2S 

MAX 

61 

60 

64 

59 

46 

49 

64 

75 

71 

47 

66 

39 

44 

57 

6: 

71 

75 

78 

79 

71 

70 

74 

65 

69 

71 

61 

87 

88 

67.3 

MIN 

49 

40 

38 

35 

29 

l\ 

3* 

34 

42 

35 

36 

56 

54 

43.6 

DANV I LL  E 

MAX 

60 

52 

60 

50 

40 

51 

34 

66 

78 

65 

50 

36 

61 

41 

54 

63 

73 

75 

79 

61 

77 

73 

66 

52 

67 

71 

77 

84 

80 

82 

64.7 

MIN 

42 

36 

30 

33 

32 

27 

30 

** 

34 

26 

37 

39 

38 

39.4 

DECATUR 

MAX 

63 

51 

59 

48 

45 

52 

62 

70 

e? 

64 

50 

57 

56 

44 

\ 

56 

65 

72 

77 

80 

82 

72 

74 

66 

50 

66 

73 

78 

85 

69 

66 

65  .8 

M  IN 

42 

36 

32 

34 

31 

31 

29 

29 

*l 

46 

41.1 

DIXON  * 

MAX 

60 

55 

55 

50 

48 

56 

59 

67 

69 

55 

45 

40 

40 

49 

\ 

58 

71 

73 

72 

77 

81 

5? 

70 

62 

60 

75 

77 

8? 

89 

89 

66 

64.7 

MIN 

39 

33 

30 

35 

30 

33 

23 

33 

30 

26 

36 

35 

30 

38.4 

OU  QUOIN 

66 

61 

64 

54 

48 

50 

60 

78 

77 

70 

46 

63 

60 

42 

5  7 

65 

73 

77 

72 

61 

74 

73 

75 

59 

70 

75 

78 

89 

66 

86 

67.5 

MIN 

38 

40 

31 

53 

58 

60 

44.8 

EAST  ST  LOU  IS 

MAX 

68 

60 

59 

54 

46 

54 

63 

76 

82 

65 

45 

56 

56 

44 

59 

70 

72 

77 

77 

60 

73 

77 

72 

50 

69 

75 

61 

86 

89 

86 

67.4 

MIN 

45 

38 

37 

35 

33 

46 

58 

34 

31 

47 

39 

3 

44.7 

EFF I NGHAM   1  SW 

MAX 

64 

56 

59 

34 

44 

49 

61 

68 

7B 

68 

46 

56 

58 

41 

53j 

6.' 

70 

74 

76 

79 

73 

73 

69 

48 

67 

78 

78 

83 

63 

84 

65.  3 

M  IN 

44 

3  8 

32 

38 

32 

30 

32 

31 

4  1 

34 

28 

*1 

40 

35 

56 

40.0 

EL  I Z ABE THTOWN 

M4X 

68 

61 

68 

59 

46 

50 

66 

79 

80 

75 

58 

73 

62 

44 

61 

66 

74 

SO 

81 

63 

76 

73 

72 

11 

72 

75 

79 

86 

87 

85 

70.4 

MIN 

56 

39 

38 

46 

34 

32 

32 

42 

52 

37 

36 

45 

44 

3 

38 

44.4 

FAIRFIELD 

66 

56 

64 

57 

46 

62 

69 

80 

66 

46 

68 

59 

43 

55 

62 

72 

77 

80 

83 

73 

76 

77 

61- 

66 

71 

75 

82 

82 

63 

66.6 

MIN 

48 

38 

3  i 

46 

35 

32 

32 

35 

48 

37 

35 

44 

43 

36 

37j 

43.0 

FLORA 

65 

52 

61 

59 

46 

30 

63 

70 

80 

70 

46 

65 

59 

43 

54 

64 

71 

71 

79 

81 

76 

76 

69 

53 

68 

73 

78 

63 

64 

64 

66.4 

MIN 

44 

40 

36 

39 

3* 

32 

36 

37 

*1 

37 

38 

.4 

41 

35 

50 

42.6 

FREE  POR  T 

MAX 

60 

47 

52 

43 

48 

55 

59 

66 

70 

45 

45 

37 

39 

91 

j 

59 

70 

73 

69 

77 

81 

70 

68 

56 

61 

75 

78 

67 

86 

90 

87 

63.4 

MIN 

39 

33 

3  1 

28 

31 

34 

19 

31 

38 

29 

2* 

"  1 

34 

36.2 

FULTON   DAM  13 

60 

47 

5  } 

47 

45 

50 

38 

66 

74 

45 

44 

40 

39 

47 

53 

66 

69 

64 

73 

72 

66 

65 

55 

59 

68 

74 

78 

86 

64 

83 

61.0 

MIN 

38 

32 

32 

31 

35 

36 

32 

34 

36 

37 

26 

34 

36 

35 

45 

53 

40.0 

GA  L E  ^BURG 

61 

50 

51 

43 

46 

36 

61 

69 

75 

47 

47 

42 

40 

40 

60 

69 

72 

75 

76 

81 

71 

74 

55 

51 

73 

76 

61 

86 

91 

66 

63.6 

MIN 

41 

35 

30 

34 

33 

33 

33 

38 

34 

30 

36 

36 

3 

31 

57 

55 

57 

42.1 

GALVA 

67 

57 

57 

49 

50 

57 

61 

70 

78 

51 

46 

47 

46 

49 

60 

70 

73 

74 

76 

82 

74 

78 

72 

63 

74 

79 

63 

86 

6  9 

67 

67.0 

MIN 

37 

35 

30 

34 

35 

30 

32 

38 

4? 

28 

3 

34 

30 

39 

40 

50 

52 

56 

6  6 

60 

42 

41 

39 

47 

54 

96 

62 

94 

41.9 

GOLCONDA  DAM  51 

66 

60 

65 

52 

46 

46 

64 

70 

78 

62 

48 

69 

60 

40 

38 

- 

72 

72 

75 

60 

74 

70 

64 

58 

62 

66 

74 

85 

83 

82 

63.5 

MIN 

46 

4  0 

40 

35 

34 

3  0 

36 

40 

5  1 

36 

45 

40 

36 

36 

38 

4? 

46 

52 

54 

55 

54 

46 

46 

48 

l. 

45 

33 

50 

43.1 

GREENV] LLE 

MAX 

64 

57 

55 

52 

47 

5? 

61 

71 

78 

67 

48 

57 

57 

41 

56 

64 

70 

76 

75 

84 

74 

74 

70 

49 

67 

72 

76 

83 

85 

62 

63.6 

MIN 

45 

4  1 

3  7 

37 

33 

32 

35 

43 

50 

35 

29 

42 

39 

35 

34 

35 

41 

49 

52 

53 

59 

58 

48 

44 

42 

45 

50 

56 

58 

95 

43.7 

GR I GGSV I LLE 

MAX 

6? 

57 

55 

47 

44 

54 

63 

72 

74 

47 

42 

49 

47 

46 

56 

72 

74 

78 

60 

75 

79 

67 

61 

69 

73 

79 

84 

89 

84 

64.9 

MIN 

42 

35 

32 

31 

29 

37 

33 

43. 

38 

29 

29 

34 

35 

31 

30 

43 

50  1 

49 

56 

57  ' 

56 

46 

42 

39 

40 

45 

54 

80 

56 

41.4 

HARR 1 SBURG 

MAX 

73 

58 

62 

55 

46 

49 

66 

76 

61 

70 

53 

72 

60 

43 

59 

65 

74 

79 

83 

83 

79 

78 

74 

67 

79 

73 

79 

85 

83 

84 

69.6 

MIN 

52 

38 

39 

40 

36 

33 

32 

40 

6  0 

37 

36 

46 

43 

37 

36 

37 

38 

44 

45 

S3 

59 

58 

60 

49 

46 

45 

39 

47 

..  g 

48 

43.7 

HAVANA 

MAX 

64 

59 

56 

46 

48 

55 

62 

71 

80 

54 

47 

45 

46 

44 

58 

68 

72 

74 

78 

81 

72 

78 

67 

56 

72 

76 

no 

84 

6  9 

86 

63.7 

MIN 

42 

39 

31 

36 

32 

31 

29 

37 

53 

33 

26 

38 

38 

36 

32 

32 

37 

5? 

44 

51 

80 

60 

45 

43 

38 

43 

47 

50 

57 

53 

41.5 

HI LL  SBORO 

MAX 

61 
44 

59 

60 

56 

46 

52 

64 

72 

79 

71 

49 

57 

57 

41 

57 

64 

7? 

78 

77 

80 

71 

76 

71 

46 

68 

74 

79 

84 

87 

84 

66.9 

MIN 

37 

3? 

32 

32 

30 

32 

40 

48 

34 

26 

40 

37 

34 

33 

31 

37 

44 

50 

54 

5» 

57 

46 

41 

39 

42 

44 

54 

54 

49 

41.0 

S«e  r*f*r*Bc*  aot«a  follevlac  Station  ItnUi. 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLIN0IS 


Table  5  -  Continued   APRIL  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

0 

0* 

a 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
< 

HOOPESTON 

MAX 

61 

54 

5< 

48 

40 

31 

55 

64 

78 

67 

47 

53 

57 

42 

5  2 

64 

72 

73 

80 

82 

78 

73 

65 

51 

68 

72 

78 

82 

83 

84 

64*5 

MIN 

4  2 

33 

31 

33 

32 

27 

30 

34 

29 

41 

50 

48 

50 

54 

59 

43 

40 

37 

39 

45 

52 

46 

JACKSONVILLE 

MAX 

62 

61 

56 

50 

45 

53 

64 

74 

83 

65 

44 

49 

48 

45 

58 

68 

74 

78 

80 

81 

76 

80 

64 

50 

70 

76 

80 

63 

89 

86 

66.4 

MIN 

44 

40 

2< 

38 

34 

3  3 

30 

44 

33 

39 

35 

34 

31 

40 

45 

48 

52 

60 

62 

45 

43 

43 

44 

54 

54 

JERSEWILLE 

MAX 

70 

62 

56 

50 

44 

51 

64 

73 

80 

76 

47 

54 

54 

41 

57 

64 

72 

78 

78 

78 

81 

79 

78 

49 

68 

74 

78 

84 

88 

86 

67.2 

MIN 

44 

38 

34 

36 

34 

31 

32 

42 

54 

31 

27 

40 

38 

34 

33 

34 

43 

49 

50 

51 

58 

59 

48 

41 

40 

47 

50 

51 

59 

54 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

49 

56 

39 

42 

52 

55 

64 

79 

43 

45 

47 

52 

40 

5  6 

68 

72 

72 

79 

82 

77 

73 

53 

59 

70 

75 

83 

83 

82 

85 

63.1 

MIN 

40 

33 

32 

32 

33 

27 

23 

27 

43 

28 

25 

34 

39 

36 

32 

31 

35 

45 

43 

46 

53 

52 

41 

40 

34 

36 

43 

49 

43 

KANKAKEE 

MAX 

59 

52 

56 

49 

40 

52 

55 

62 

76 

64 

47 

46 

47 

42 

54 

66 

71 

70 

77 

79 

76 

72 

63 

54 

67 

73 

80 

82 

83 

84 

63.3 

MIN 

41 

33 

37 

33 

32 

33 

27 

28 

43 

32 

26 

33 

41 

36 

33 

33 

40 

48 

46 

49 

54 

59 

41 

39 

37 

41 

44 

55 

49 

47 

KANKAKEE   4  W 

MAX 

59 

53 

56 

49 

39 

51 

52 

62 

78 

65 

47 

48 

55 

43 

54 

65 

70 

71 

78 

81 

78 

72 

67 

54 

67 

72 

79 

83 

82 

62 

63.7 

MIN 

41 

32 

31 

32 

31 

32 

24 

27 

40 

32 

26 

33 

42 

36 

31 

29 

38 

46 

45 

48 

52 

57 

41 

38 

33 

36 

44 

52 

46 

44 

KEWANEE 

MAX 

64 

59 

53 

51 

42 

56 

56 

67 

75 

57 

45 

47 

47 

45 

56 

68 

67 

73 

75 

80 

76 

71 

71 

66 

73 

73 

81 

66 

89 

87 

65,3 

MIN 

38 

33 

30 

34 

30 

28 

26 

35 

49 

29 

27 

34 

32 

34 

29 

34 

43 

51 

52 

54 

58 

59 

41 

40 

37 

47 

54 

5*4 

55 

48 

LAC  ON 

MAX 

63 

56 

51 

48 

47 

56 

62 

70 

60 

60 

48 

43 

46 

45 

58 

68 

74 

76 

80 

83 

70 

78 

78 

68 

79 

80 

85 

89 

93 

89 

67,4 

MIN 

43 

36 

33 

34 

33 

32 

24 

33 

50 

33 

27 

36 

32 

36 

30 

26 

36 

42 

43 

52 

52 

60 

43 

40 

38 

47 

45 

55 

52 

46 

LA   HARPE  1SW 

MAX 

66 

61 

57 

46 

46 

56 

63 

72 

72 

47 

48 

45 

42 

48 

59 

68 

78 

75 

78 

80 

76 

62 

71 

77 

81 

85 

90 

88 

65  ■  8 

MIN 

40 

38 

28 

34 

32 

30 

28 

40 

40 

30 

28 

35 

36 

34 

30 

31 

39 

47 

49 

52 

58 

59 

43 

42 

35 

42 

47 

52 

56 

57 

LA  SALLE 

MAX 

62 

52 

57 

49 

46 

55 

59 

68 

80 

52 

48 

43 

47 

44 

56 

69 

74 

73 

80 

83 

75 

74 

63 

63 

74 

78 

83 

86 

90 

67 

65,8 

MIN 

41 

36 

34 

34 

31 

32 

24 

32 

47 

33 

29 

36 

40 

35 

33- 

30 

38 

49 

44 

48 

59 

61 

43 

41 

34 

40 

47 

55 

52 

47 

40  •  2 

LINCOLN 

MAX 

62 

52 

56 

48 

43 

55 

60 

70 

79 

55 

48 

55 

56 

41 

57 

68 

72 

76 

78 

81 

69 

77 

63 

52 

71 

77 

83 

66 

69 

86 

65,6 

MIN 

42 

37 

30 

34 

31 

30 

27 

37 

35 

33 

27 

39 

37 

36 

31 

32 

38 

47 

46 

55 

58 

59 

44 

41 

36 

41 

47 

51 

51 

48 

MAKANDA  1NW 

MAX 

65 

56 

63 

54 

46 

48 

64 

76 

75 

71 

47 

65 

58 

42 

56 

63 

71 

75 

78 

79 

72 

70 

74 

64 

67 

71 

76 

81 

84 

62 

66*4 

MIN 

50 

42 

40 

38 

36 

33 

36 

46 

57 

35 

35 

45 

41 

35 

%1 

34 

43 

52 

56 

59 

55 

58 

60 

46 

45 

43 

47 

52 

55 

57 

45  ,6 

MARENGO 

MAX 

60 

52 

51 

44 

40 

51 

55 

63 

74 

50 

47 

36 

43 

41 

56 

70 

73 

70 

78 

62 

77 

67 

55 

58 

73 

73 

83 

87 

85 

87 

62  •  7 

MIN 

39 

31 

32 

28 

30 

31 

23 

23 

44 

30 

23 

31 

35 

34 

30 

31 

37 

46 

43 

45 

50 

54 

41 

36 

34 

38 

51 

54 

50 

46 

37,3 

MATTOON 

MAX 

59 

50 

56 

45 

43 

49 

59 

67 

77 

71 

53 

56 

58 

40 

54 

62 

70 

75 

78 

79 

73. 

74 

65 

49 

67 

72 

78 

84 

83 

84 

64,5 

MIN 

46 

39 

31 

32 

32 

36 

33 

37 

40 

31 

29 

41 

38 

35 

34 

35 

39 

48 

50 

53 

53 

57 

45 

43 

39 

42 

47 

57 

51 

51 

41 1 5 

MC  LEANSBORO 

MAX 

69 

57 

65 

60 

46 

48 

63 

73 

80 

72 

46 

69 

57 

44 

57 

64 

71 

76 

79 

8? 

72 

77 

74 

65 

70 

74 

79 

85 

85 

84 

68*1 

MIN 

50 

48 

32 

45 

35 

33 

33 

46 

51 

37 

36 

44 

44 

36 

37* 

35 

47 

45 

48 

54 

58 

59 

60 

48 

46 

46 

45 

53 

55 

52 

45  s  3 

MINONK 

MAX 

62 

57 

57 

50 

45 

54 

58 

67 

60 

67 

45 

45 

51 

42 

5  5 

68 

73 

74 

80 

83 

78 

75 

69 

61 

70 

76 

81 

86 

87 

85 

66.0 

MIN 

40 

34 

29 

32 

30 

31 

28 

32 

42 

33 

26 

35 

39 

35 

32! 

33 

40 

46 

47 

51 

55 

59 

42 

40 

37 

47 

49 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

50 

54 

43 

48 

56 

62 

70 

68 

45 

46 

41 

39 

50 

59; 

66 

71 

75 

78 

81 

71 

72 

57 

63 

74 

78 

61 

87 

91 

88 

64,2 

MIN 

39 

36 

33 

37 

33 

33 

26 

36 

33 

29 

28 

37 

35 

35 

32 

30 

35 

51 

46 

51 

59 

57 

43 

41 

37 

44 

4? 

46 

57 

51 

MONMOUTH 

MAX 

62 

55 

52 

46 

48 

55 

61 

70 

74 

47 

48 

43 

40 

47 

58 

68 

72 

75 

84 

80 

78 

75 

65 

66 

72 

72 

62 

85 

90 

66 

65,2 

MIN 

38 

35 

31 

33 

31 

30 

27 

37 

39 

29 

27 

35 

35 

34 

29 

31 

44 

51 

47 

52 

57 

59 

41 

41 

42 

44 

52 

54 

56 

50 

MORR IS  3  NE 

MAX 

63 

56 

57 

53 

43 

53 

56 

65 

80 

68 

46 

46 

53 

42 

5S 

69 

74 

73 

78 

83 

77 

73 

65 

61 

71 

83 

86 

83 

86 

65.4 

MIN 

40 

31 

30 

32 

31 

33 

21 

25 

40 

32 

25 

34 

41 

35 

3  2 

30 

37 

44 

45 

46 

52 

59 

41 

40 

41 

45 

45 

52 

46 

38*  1 

MORR  ISON 

MAX 

62 

52 

57 

51 

48 

56 

62 

68 

73 

48 

45 

43 

39 

51 

6  1 

71 

75 

74 

79 

81 

69 

72 

64 

64 

76 

82 

84 

90 

92 

90 

66,  0 

MIN 

35 

33 

31 

34 

31 

34 

25 

32 

43 

29 

27 

34 

35 

34 

31 

31 

37 

50 

42 

47 

57 

57 

42 

40 

35 

45 

47 

48 

49 

50 

38,8 

MORR I  SON VI LLE    1  E 

MAX 

63 

55 

56 

47 

45 

51 

61 

70 

78 

67 

48 

55 

56 

41 

64 

69 

75 

76 

78 

71 

75 

69 

49 

67 

73 

79 

84 

86 

83 

64  #9 

MIN 

43 

37 

30 

35 

31 

30 

30 

37 

47 

33 

26 

39 

37 

35 

31| 

30 

38 

45 

45 

51 

56 

56 

45 

41 

38 

40 

44 

51 

50 

50 

40>0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

59 

52 

53 

48 

47 

55 

60 

67 

66 

46 

44 

39 

38 

51 

60- 

69 

72 

70 

77 

81 

75 

67 

58 

64 

74 

77 

61 

86 

91 

88 

63*9 

MIN 

39 

34 

31 

32 

33 

34 

21 

31 

39 

28 

24 

33 

34 

34 

30 

27 

33 

46 

40 

43 

48 

54 

43 

39 

31 

41 

43 

46 

56 

47 

37,1 

MOUNT  VERNON  AN 

MAX 

6? 

57 

63 

55 

45 

49 

62 

71 

78 

70 

45 

65 

58 

41 

5  5 

62 

71 

76 

78 

81 

73 

74 

72 

34 

68 

72 

79 

82 

84 

84 

66  •  2 

M  IN 

47 

4  0 

34 

38 

34 

32 

33 

42 

51 

35 

33 

42 

40 

35 

35 

34 

43 

46 

50 

55 

55 

58 

53 

46 

43 

43 

46 

55 

55 

55 

43,7 

NEW  BURNS  I DE 

MAX 

69 

61 

65 

55 

47 

46 

65 

79 

78 

73 

53 

70 

60 

44 

58; 

65 

73 

77 

79 

82 

78 

70 

73 

65 

68 

73 

78 

83 

85 

84 

68,6 

MIN 

50 

36 

35 

42 

35 

32 

30 

38 

55 

35 

35 

44 

43 

35 

38 

31 

33 

44 

5  1 

55 

56 

58 

60 

47 

45 

39 

38 

46 

48 

47 

42  ■  7 

NEWTON 

MAX 

62 

59 

61 

57 

46 

49 

64 

70 

60 

73 

45 

65 

60 

44 

5  5j 

66 

73 

77 

80 

82 

81 

76 

71 

54 

71 

75 

81 

86 

85 

67 

67§  8 

M  In 

46 

39 

33 

45 

34 

33 

33 

39 

47 

38 

31 

43 

42 

35 

36 

33 

37 

43 

51 

51 

55 

57 

52 

46 

44 

44 

44 

53 

53 

51 

42i9 

OLNEY  RADIO  ST A 

MAX 

61 

59 

61 

59 

46 

47 

63 

74 

77 

71 

45 

66 

58 

43 

62 

72 

75 

77 

81 

75 

75 

70 

61 

69 

72 

77 

83 

83 

85 

66,7 

MIN 

47 

3  8 

33 

46 

33 

32 

40 

46 

39 

32 

43 

43 

36 

31 

31 

42 

51 

51 

54 

52 

58 

48 

46 

43 

41 

47 

48 

48 

42i6 

OTTAWA 

MAX 

61 

52 

58 

49 

46 

57 

57 

67 

80 

65 

47 

45 

47 

43 

5  8 

71 

75 

81 

84 

lb 

74 

63 

65 

76 

80 

66 

92 

90 

88 

66*9 

MIN 

42 

35 

34 

34 

32 

33 

27 

30 

4  7 

33 

30 

36 

40 

40 

33' 

33 

39 

48 

46 

49 

5/ 

61 

43 

43 

36 

42 

47 

52 

52 

47 

40,7 

PALESTINE 

MAX 

61 

52 

60 

61 

45 

48 

61 

63 

80 

61 

45 

67 

60 

42 

5  2 

64 

72 

78 

80 

63 

76 

75 

70 

50 

65 

73 

78 

86 

84 

85 

65,9 

MIN 

47 

39 

34 

38 

35 

i  i 

32 

35 

46 

38 

30 

44 

40 

35 

i 

ST, 

30 

36 

41 

50 

53 

51 

58 

50 

47 

47 

41 

40 

49 

50 

46 

41,8 

PANA 

MAX 

63 

53 

59 

48 

46 

53 

63 

70 

80 

66 

50 

58 

57 

41 

55! 

64 

73 

75 

7  8 

80 

73 

74 

67 

48 

68 

73 

80 

84 

68 

66 

65,8 

MIN 

43 

36 

31 

33 

31 

31 

33 

37 

47 

34 

27 

40 

37 

35 

3^ 

33 

40 

41 

48 

53 

57 

57 

45 

41 

38 

42 

47 

55 

54 

50 

41»0 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

58 

53 

58 

54 

41 

48 

54 

66 

78 

68 

50 

63 

62 

40 

52 

63 

71 

75 

78 

79 

74 

74 

68 

50 

68 

72 

78 

8  3 

83 

85 

64,9 

MIN 

45 

37 

30 

40 

33 

31 

29 

32 

45 

35 

28 

39 

40 

33 

35j 

31 

38 

4* 

50 

54 

5  i 

60 

43 

43 

4  1 

41 

43 

50 

47 

49 

40,7 

PEOR  IA  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

51 

52 

42 

47 

54 

59 

68 

77 

43 

47 

5  0 

50 

44 

'1 

67 

71 

7^ 

76 

80 

68 

73 

55 

61 

72 

76 

80 

85 

89 

86 

63,8 

MIN 

4  1 

36 

"^0 

33 

32 

31 

29 

39 

36 

31 

28 

38 

36 

35 

31 

33 

42 

51 

47 

54 

60 

55 

42 

42 

37 

45 

bQ 

57 

58 

52 

41*0 

PONT  I  AC 

MAX 

63 

53 

56 

50 

44 

53 

56 

65 

77 

67 

47 

5  3 

54 

40 

561 

65 

70 

72 

78 

B  0 

74 

74 

65 

5  7 

70 

73 

80 

87 

85 

84 

64,9 

MIN 

4  1 

34 

32 

32 

31 

33 

29 

31 

6 

33 

29 

36 

40 

36 

H 

35 

40 

49 

46 

50 

55 

61 

43 

40 

38 

44 

47 

53 

53 

50 

40,7 

OUINCY 

MAX 

64 

55 

b  1 

42 

44 

55 

62 

76 

74 

47 

46 

46 

43 

47 

60 

69 

74 

74 

79 

81 

78 

81 

70 

62 

72 

78 

84 

85 

91 

87 

65,9 

MIN 

42 

37 

3  3 

37 

34 

i4 

31 

46 

3  M 

29 

30 

38 

35 

34 

321 

33 

40 

53 

50 

56 

58 

60 

46 

43 

37 

44 

49 

50 

54 

59 

42,1 

QUINCY  CAA 

MAX 

60 

53 

51 

42 

45 

5? 

63 

72 

76 

46 

47 

46 

41 

46 

5sj 

66 

70 

74 

76 

79 

7  5 

60 

60 

70 

75 

78 

82 

88 

65 

63,8 

MIN 

41 

35 

30 

33 

32 

32 

31 

42 

31 

29 

28 

38 

34 

33 

32 

35 

40 

51 

48 

53 

57  1 

59 

44 

41 

36 

47 

50 

50 

55 

56 

40,8 

RANTOUL   CHANUTF  AF 

58 

4  8 

55 

45 

42 

51 

76 

49 

47 

54 

56 

40 

54) 

64 

71 

75  I 

77 

81 

73 

73 

58 

51 

67 

74 

80 

86 

84 

63,2 

MIN 

43 

35 

34 

33 

33 

33 

32 

32 

45 

31 

29 

38 

38 

37 

35 

36 

44 

51 

48 

52 

54 

58 

42 

41 

40 

46 

50 

57 

55 

55 

41,9 

ROBERTS    3  N 

MAX 

60 

55 

56 

50 

42 

51 

58 

64 

78 

66 

46 

53 

55 

42 

5  5 

65 

70 

74 

78 

81 

78 

73 

60 

67 

69 

79 

84 

83 

85 

64,7 

MIN 

40 

31 

29 

31 

30 

31 

26 

27 

42 

32 

26 

29 

40 

36 

32 

31' 

39 

45 

46 

47 

51  1 

58 

41 

38 

35 

39 

46 

53 

49 

46 

38*2 

ROCKFORD 

MAX 

60 

52 

52 

50 

44 

55 

58 

66 

76 

53 

44 

37 

42 

47 

59- 

72 

75 

72 

79 

83 

79  ' 

69 

59 

64  i 

76 

79 

85 

90 

90 

89 

65,2 

MIN 

40 

33 

32 

30 

30 

33 

22 

29 

46 

29 

25 

34 

35 

34 

28 

29 

37 

47 

47 

47 

57 

58 

42 

381 

32 

42 

47 

57 

53 

48 

38,7 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

60 

47 

53 

40 

43 

53 

55 

64 

75 

41 

42 

36 

42 

46 

'»] 

68 

74 

70 

77 

80 

73  | 

68 

52 

60 

72 

77 

83 

86 

87 

65 

62,2 

MIN 

38 

33 

32 

32 

32 

34 

24 

29 

3  3 

31 

26 

34 

36 

35 

3Z 

30 

36 

43 

43 

48 

55  | 

52 

42 

40 

35 

42 

47 

54 

53 

50 

38,4 

RUSHV I LLE 

MAX 

63 

58 

50 

47 

45 

55 

63 

72 

79 

48 

47 

45 

45 

45 

56j 

66 

72 

74 

73 

82 

75 

78 

69 

701 

71 

74 

83  1 

85 

91 

87 

65,7 

MIN 

48 

39 

30 

37 

33 

32 

30 

43 

44 

32 

28 

38 

35 

35 

3? 

36 

42 

52  i 

48 

47 

57  1 

60 

45 

46  | 

39 

44 

50 

54 

56 

55 

42,2 

See  Reference  Notes  Following  Station  lnd«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tabb  3 ■  Continued   APRIL  1952 


Day  Ol  Month 

ft 

Station 

1  r 

1 

,  r 

1 

S 

1 

2 

3 

* 

s 

6 

7  | 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

tfi 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

* 
< 

SPARTA 

MAX 

66 

62 

65 

56 

47 

52 

67 

79 

80 

72 

47 

37 

37 

42 

58 

64 

73 

79 

81 

82 

70 

73 

73 

37 

69 

74 

84 

87 

85 

85 

68(1 

MIN 

49 

4  1 

35 

39 

36 

33 

32 

43 

52 

35 

34 

45 

41 

35 

36 

37 

40 

50 

53 

56 

57 

61 

57 

46 

46 

45 

54 

59 

53 

55 

45.2 

SPRINGFIELD  WR  AIRPORT 

MAX 

60 

52 

55 

44 

46 

53 

61 

70 

78 

40 

48 

57 

48 

43 

56 

65 

70 

73 

75 

78 

70 

73 

59 

31 

68 

74 

80 

84 

88 

85 

63i5 

M  I N 

4* 

34 

29 

33 

32 

31 

28 

40 

39 

32 

29 

40 

36 

36 

34 

33 

39 

48 

47 

54 

60 

59 

43 

41 

40 

44 

49 

49 

54 

52 

41|0 

SPR I NGF IELD  WR  CITY 

MAX 

6? 

53 

37 

46 

47 

34 

61 

70 

80 

40 

48 

57 

49 

44 

57 

65 

72 

75 

77 

80 

70 

78 

60 

52 

70 

75 

80 

86 

89 

85 

64  ■  6 

MIN 

44 

40 

36 

* 

33 

32 

35 

39 

38 

34 

30 

40 

36 

36 

35 

38 

48 

31 

51 

57 

60 

60 

43 

42 

42 

50 

55 

58 

61 

54 

43.7 

STOCKTON 

MAX 

58 

50 

50 

44 

44 

53 

57 

65 

65 

43 

42 

38 

35 

49 

58 

67 

71 

68 

79 

79 

75 

66 

54 

61 

73 

76 

80 

85 

88 

87 

61.9 

MIN 

32 

29 

26 

29 

22 

28 

40 

26 

21 

31 

32 

32 

27 

33 

42 

3 

40 

3 

32 

*7 

50 

55 

57 

49 

37*4 

SYCAMORE 

MAX 

59 

49 

53 

39 

41 

51 

55 

63 

75 

55 

42 

38 

45 

41 

56 

68 

72 

70 

78 

80 

76 

71 

54 

60 

72 

77 

82 

87 

86 

87 

62.7 

MIN 

38 

32 

29 

31 

30 

2 

45 

30 

25 

33 

36 

33 

31 

30 

38 

43 

44 

46 

53 

54 

39 

36 

32 

38 

46 

52 

52 

45 

37.4 

TABLE  GROVE 

MAX 

62 

53 

53 

45 

46 

56 

63 

71 

78 

54 

46 

43 

43 

45 

58 

67 

71 

73 

78 

81 

72 

76 

66 

61 

71 

76 

BO 

84 

90 

87 

64.9 

MIN 

*? 

3? 

30 

57 

32 

31 

33 

37 

40 

32 

28 

38 

36 

35 

32 

36 

43 

52 

52 

55 

57 

61 

44 

42 

39 

41 

52 

56 

58 

56 

42.3 

TUSCOLA 

MAX 

66 

58 

56 

55 

44 

SI 

59 

67 

79 

73 

49 

37 

58 

43 

55 

65 

72 

76 

79 

80 

76 

74 

73 

49 

67 

73 

79 

86 

84 

85 

66.3 

*2 

36 

29 

38 

32 

3 

28 

3* 

35 

28 

37 

40 

36 

» 

30 

38 

42 

48 

49 

55 

56 

45 

41 

37 

37 

43 

5  1 

46 

50 

39.8 

URRANA 

MAX 

60 

50 

57 

49 

44 

52 

58 

66 

78 

65 

48 

56 

58 

40 

56 

65 

71 

75 

78 

79 

73 

73 

67 

51 

68 

73 

79 

86 

84 

84 

64.8 

MIN 

43 

36 

3  1 

3* 

32 

32 

33 

34 

46 

35 

29 

39 

40 

37 

34 

34 

45 

48 
48 

50 

40 

39 

* 

* 

60 

5* 

50 

41.9 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

MAX 

60 

53 

59 

46 

45 

51 

62 

69 

79 

47 

47 

59 

55 

41 

56 

63 

71 

78 

77 

80 

74 

75 

63 

49 

68 

73 

79 

82 

86 

84 

64.4 

MIN 

43 

3 

... 
31 

35 

3* 

32 

32 

40 

46 

34 

30 

42 

36 

36 

35 

31 

31 

45 

50 

44 

40 

40 

52 

49 

49 

40.  7 

VIRDEN 

MAX 

63 

56 

56 

47 

46 

52 

61 

69 

78 

67 

47 

65 

56 

41 

57 

65 

68 

74 

74 

74 

69 

75 

70 

56 

69 

74 

79 

83 

88 

83 

65.4 

MIN 

42 

36 

9 

35 

31 

30 

9 

38 

49 

33 

27 

39 

37 

4 

31 

32 

39 

57 

* 

3 

*3 

54 

56 

51 

40.9 

WALNUT 

MAX 

63 

56 

53 

53 

47 

55 

59 

68 

71 

33 

45 

47 

44 

47 

56 

68 

72 

73 

79 

82 

74 

72 

68 

61 

74 

78 

82 

87 

91 

87 

65.5 

MIN 

40 

34 

30 

3  5 

30 

32 

25 

32 

47 

30 

27 

35 

36 

34 

29 

31 

40 

52 

48 

53 

59 

60 

4  1 

4  n 

37 

45 

49 

51 

54 

50 

40.2 

WATSEKA 

MAX 

59 

54 

58 

51 

40 

51 

54 

64 

77 

71 

44 

30 

31 

43 

53 

65 

73 

72 

81 

82 

79 

72 

63 

51 

70 

75 

8? 

87 

86 

84 

64.7 

MIN 

42 

33 

32 

33 

33 

33 

28 

28 

44 

34 

27 

35 

43 

38 

35 

32 

40 

48 

46 

48 

52 

58 

42 

40 

39 

4 1 

44 

46 

50 

47 

39.  7 

WAUXEGAN 

MAX 

60 

50 

51 

39 

39 

49 

47 

60 

75 

56 

36 

37 

42 

42 

51 

68 

73 

71 

78 

77 

78 

70 

48 

55 

66 

68 

83 

75 

71 

72 

59.6 

40 

33 

34 

30 

32 

3  3 

25 

24 

41 

31 

23 

3*. 

36 

35 

33 

34 

44 

47 

47 

53 

51 

48 

40 

39 

35 

37 

47 

56 

47 

48 

38.6 

WHEA  TON  COLLEGE 

MAX 

60 

54 

53 

49 

40 

50 

53 

63 

78 

66 

40 

40 

51 

44 

68 

76 

71 

79 

82 

75 

72 

52 

37 

69 

75 

82 

81 

79 

84 

63.2 

MIN 

33 

33 

31 

26 

30 

44 

31 

26 

33 

39 

34 

38 

40 

40 

41 

50 

49 

50 

47 

46 

48 

54 

59 

56 

40.9 

WHITE  HALL    1  E 

MAX 

66 

61 

55 

51 

45 

52 

62 

72 

79 

75 

47 

30 

50 

43 

58 

65 

71 

75 

76 

79 

76 

79 

76 

48 

69 

74 

80 

82 

86 

86 

66.3 

M  In 

43 

39 

31 

37 

33 

32 

30 

41 

50 

32 

28 

40 

38 

35 

3. 

32 

39 

49 

45 

51 

59 

60 

48 

42 

40 

41 

46 

51 

56 

52 

41.8 

WINDSOR 

MAX 

60 

5S 

58 

53 

43 

.30 

58 

67 

79 

68 

47 

37 

56 

40 

51 

62 

70 

75 

78 

79 

73 

74 

68 

48 

66 

72 

78 

84 

85 

84 

64.6 

MIN 

42 

36 

31 

36 

30 

30 

30 

36 

45 

34 

26 

40 

40 

35 

30 

30 

42 

44 

46 

50 

55 

45 

42 

37 

38 

45 

53 

49 

48 

39.5 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  ol  month 


aon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 

.10 

.25 

.06 

.22 

.12 

.20 

.36 

.02 

.02 

.04 

.23 

.13 

.17 

.22 

.08 

.23 

.11 

.04 

.13 

.12 

.34 

.18 

.12 

WIND 

94 

36 

50 

63 

87 

62 

38 

30 

40 

130 

60 

40 

78 

85 

47 

54 

29 

17 

30 

49 

41 

50 

50 

60 

50 

44 

59 

37 

20 

30 

1560 

Rockford  4  NE 

EVAP 

.10 

.13 

.09 

.07 

.23 

.03 

.20 

.22 

.14 

.16 

.  14 

.00 

.05 

.16 

.13 

.09 

.24 

.23 

.14 

WIND 

34 

14 

98 

• 

117 

49 

142 

179 

327 

49 

75 

32 

35 

63 

46 

41 

183 

91 

120 

44 

37 

44 

26 

31 

44 

20S8B 

Springfield  WB  Airport 

EVAP 

.11 

.18 

.15 

.13 

.20 

.34 

.28 

.06 

.11 

.69 

.19 

.21 

.25 

.24 

.30 

.11 

.08 

.06 

.31 

.25 

.30 

.42 

.31 

WIND 

63 

101 

• 

61 

327 

171 

95 

64 

183 

205 

130 

80 

190 

108 

200 

76 

46 

47 

51 

67 

46 

195 

110 

199 

153 

112 

38 

56 

96 

60 

3224 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 

.01 

.11 

.07 

.03 

.07 

.04 

.13 

.20 

.23 

.12 

.01 

.03 

.08 

.06 

.21 

.25 

.14 

.19 

.13 

.12 

.14 

.10 

.07 

.09 

.17 

.18 

.25 

.20 

.20 

3.76B 

WIND 

18 

21 

48 

43 

75 

66 

28 

33 

72 

61 

78 

41 

41 

71 

36 

25 

22 

12 

9 

46 

19 

40 

42 

79 

36 

23 

27 

28 

15 

27 

1182 

S*#  r*r*roac»  oot*>»  following  Statioe  Intel. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
APRIL  1952 


Day  of  month 


Antioch 

Aurora  College 

Belleville  Scott  AF  Base 

Bloomington  Normal 

Cairo  WB  City 

Chicago  WB  Airport 

Danville 

Decatur 

Effingham 

Greenville 

Joliet  WB  Airport 

Kankakee 

Lincoln 

Marengo 

Moline  WB  Airport 

Morrison 

Ottawa 

Peoria  WB  Airport 

Pont  iac 

Quincy  CAA  AP 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

Roberts  3  N 

Rockford  CAA  AP 

Springfield  WB  Airport 

Stockton 

Sycamore 

Table  Grove 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  reference  notes  follc-elng  station  Index. 
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STATION  INDEX 


APRIL  195? 


Station 

Index  No 

«  S 

County  \ 

£ 

Longitude 

i 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

1 

Refer 

to 
tables 

Station 

0 
Z 

1 

County  \ 

J     •  1 

8 

Obser- 
vation 
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ALTON  OAM  26 
ANNA   1  NW 

DO  72 
D137 
0187 
0195 

EDWARDS 

MERCER  < 
MAD  I  SON  ' 
UNION 

HENRY  ( 

38  22 
*1  12 

36  53 

37  26 
41  2* 

90  45 
90  11 
89  15 
89  55 

447 

739 
432 
629 
620 

6F 

6P 
All 
7P 

6P 

7A 

IP 

SP 

MRS .  BESSIE  ELLEN 
WILL  C.  EGBERT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.  BON  HARTLlNE 
ALBERT  E.  CROEGAERT 

2  3 
2  3 

3 

5 
5 
5 

5  7 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PAW  PAW 

i  -■:>, 
6556 

bti  j 
6661 

LA  SALLE 
CRAWFORD 
CHRIST  IAN 
EDGAR 
LEE 

39  00 
S  39  23 
7  39  36 

41  41 

■it  :  ■ 
87  37 
89  05 

87  *2 

88  59 

4  74 
514 

696 

739 
928 

7P 
7P 
7P 

IV 
7P 

7P 
5P 

JOHN  A.  BE LD 
H.  M.  GADDIS 
C.  £.  SCHUMACHER 
CITY  OF  PARIS 
W.  A.  WOODS 

5 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 
AURORA  COLLEGE 

0203 
3241 
0338 
0356 
0445 

LAKE 
COOK 
KANE 
FULTON 

PIKE  ' 

42  29 
42  02 
41  45 
40  40 
39  41 

87  58 
68  20 

90  26 

91  03 

770 

744 
641 
640 

7P 
7P 

7P 
4P 
TP 

7  A 

ROY   I.  KUFALK 
GEORGE  A.  HONEMANN 
PHYS  DEPT  AURORA  C 
M.   LYNN  DAVIS 
GEORGE  E.  GRIOER 

2  3 
3 

5  7 

PAYSON 

PEORIA  wB  AIRPORT 
PEOTONE 
PETERSBURG 
PLEASANT  HILL  2  E 

66  W 

6711 

6725 
6760 
6B61 

ADAMS 

PEORIA 

WILL 

MENARD 

PIKE 

40  40 

41  20 
40  01 

*  39  27 

91  1* 
89  41 
07  48 

89  51 

90  50 

640 
654 
722 
524 
540 

MID 

MIO 
2P 
4P 
6P 

EDITH  A.  R0BB1NS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MISS  M1NA  CUT  I 
FRANK  B.  RAlNfcY 
LOU  GALLOWAY 

3 

BEARDS TOWN 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASI 
BENTLEY 

8 LOOM  1 NGTON 

7b  I  ' 

0596 

CASS 

ST.  CLAIR 
HANCOCK 
FRANKLIN 
MC  LEAN 

40  01 
38  32 
40  20 
38  00 
40  30 

89  51 
91  07 

88  56 

89  01 

450 

671 
474 

1IC 

MIO 
6P 
6P 

SAMUEL  C.  CROWELL 
U.  S.  AIR  FORCE 
ROY  H.  GIBBONS 
BENTON  WATER  DEPT. 
C.  C.  WILLIAMS 

3 
3 
3 

5  7 

PONT I AC 

PRINCEViLLE  2  NW 
QUINCY 

0U1NCY  CAA  AP 
QUINCY  DAM  21 

6910 

7CC 
N,6  1 

7  ■:>  7  2 
7077 

LIVINGSTON 

PEORIA 

ADAMS 

ADAMS 

ADAMS 

40  57 

♦  39  57 

•  39  56 
4  39  54 

88  37 

89  47 
91  24 
91  11 
91  26 

647 
74  5 
C01 
670 
463 

6P 

71' 

6P 
6P 

HIO 

ROGER  WILLIAMS 
FRANK  S.  STEWART 

U  S  C  IV 1  LP  AERO  ADM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

BLOOMINGTON  NORMAL 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY 

)781 
0673 
0993 
1166 

HC  LEAN 

SCOTT 

BUREAU 

MASSAC 

ALEXANDER 

40  30 
39  45 

41  13 
37  06 
37  00 

90  33 
89  37 
66  39 
89  10 

630 
*67 
795 
335 
314 

4P 
MID 

MID 
MID 

HARRY  G.  JOHNSON 
HUGH  MOORE 
U  S  CIVIL  AERO  AOM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

3 
3 

2  3 

5  7 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RANTOUL  ChANUTE  AF  BASE 
RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 

7082 
7150 
7157 

no, 

7349 

ADAMS 
CHAMPAIGN 
RANOOLPH 
FORD 

1  40  18 

■ 

88  09 

■ 

786 
798 

HID 

7P 

MID 

MELVIN  BR INKOE TIER 

■ 

CALIFORNIA  PKG  CORP 

■ 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARL 1NVILLE  A  E 
CARLYLE 

1250 
1265 

12SJ 
.  jJb 

1296 

FULTON 

JACKSON 

MACOUPIN 

CLINTON 

WHITE 

40  34 

37  4* 
39  17 

38  36 
38  05 

89  12 
89  49 
89  22 
88  10 

655 
420 
627 
461 
399 

7P 
7P 

6P 

7A 

6P 
BP 

FLOYD  D.  HAMMOND 
HAROLD  U.  HILL 
HENRY  B.  HOELT 1NG 
MUN  WTR  6  PwR  PL 
J.   A.  R1CKEN8ACH 

2  3 
2  3 
2  3 
3 

5  6 
5 

ROCK FORD 
ROCKFORD  4  NE 
ROCKFORD  CAA  Ap 
ROCK  ISLAND  OAM  15 
ROCKPORT 

7375 
7377 
7362 
73ae 

7  v."::: 

WINNEBAGO 
WINNEBAGO 
WINNEBAGO 
ROCK  ISLAND 

PIKE 

4  *1  31 

4  39  tt 

■ 

■ 

720 

■ 

■ 

6P 

M 1 D 

MID 
BA 
6P 

Ml 

HARRY  WILL  1 AMS 

CHANDLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISLD 
CHARLESTON 

1329 
1366 
1412 
1420 
1436 

CLARK 

MARION 

CASS 

GRUNDY 

COLES 

39  18 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 

88  00 
69  12 
90  09 
88  17 
88  10 

494 
464 
510 
686 

6  P 

6P 
6P 
6P 

7A 

WALTER  A.  NEWL IN 
EOGAR  V.  CAVANAUGH 
W.  D.  UPP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  W.  BLACK 

3 
3 

2  3 

5 

RUSHVJLLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

7551 
76 n  j 
7636 
7054 
7952 

SCHUYLER 

JASPER 

MARION 

GALLATIN 

VERMILION 

'  38  56 
2  38  37 

7  39  55 

■ 

66  01 

86  10 

87  49 

683 

448 
64* 

■ 

■ 

GAIN  BROS.  GRECNHSE 
JUDSON  E.  CAMERON 
FRANK  G.  BROWN 
JAKE  H.  STEWART 
GARY  LANE 

3 

CHESTER 

CHICAGO  HEIGHTS 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  wB  AIRPORT 

1475 

1527 
1572 
1577 

MC  LEAN 

RANDOLPH 

COOK 

COOK 

COOK 

40  44 
37  54 

41  30 
41  47 
41  47 

89  50 
87  38 
87  36 

87  44 

720 
3B1 
634 
594 
623 

5P 

HID 
MID 

5P 

M  ;  D 

■Mi'; 

C.   MERLE  PARRY 
ACKLAS  H.  MARTIN 
ALFRED  J.  COOPER 
UNIV.  OF  CHICAGO 
U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 
2  3 
2  3 

5 

5  7 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  wB  CITY 
STOCKTON 
STREATOR 

8147 
8179 
618* 
8293 

635  3 

RANOOLPH 
SANGAMON 
SANGAMON 
JO  DAVIESS 

.  39  50 

1    39  48 

4  42  21 
1  41  07 

89  42 
69  40 

89  39 

90  00 

587 
598 
1000 

6P 
MIO 
HIO 

51 

6P 
MID 
HIO 
5P 
6P 

HOWE  V.  MORGAN 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■ 

J.  F.  PRAFCKE 

!  ; 
3 

CHICAGO  MB  CITY 
CHlLLlCOTHE 
CICERO 
CLINTON  1  S 
COBDEN  2  S 

1582 

1646 
174J 

1 1  1 5 

COOK 
PEORIA 
COOK 
DE  WITT 
UNION 

41  S3 

40  55 

41  51 
40  08 

♦  37  30 

89  29 
87  46 
68  58 
89  15 

823 
490 
606 
746 
540 

m  ;  d 

TP 

6P 

MID 

C.P 

6P 

U  S  WEATHER  BUREAU 
DAVID  H.  DUGAN 
GEORGE  D.  LUKES 
C.  E.  CORR 1NGT0N 
FLOYD  G.  ANDERSON 

2  3 
2  3 

5 
5 

SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORV ille 
TISKILWA 
TOULON 

B452 
6460 
B491 

06  i  ) 

DE  KALB 

FULTON 

CHRISTIAN 

BUREAU 

STARK 

!  40  22 
1  39  33 
1  '1  18 
1  41  06 

68  41 
90  26 
89  18 
89  30 
89  52 

8*0 
734 
634 
612 
752 

BP 
7P 

OP 
7P 
6P 

bV> 

FRANK  C.  OEAN 
C.  A.  HAMMOND 
JOHN  W.  COALE 
0RV1LLE  L.  WEAVER 
ERNEST  R.  ROD SON 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2\-,b 
2193 

2  3-d 

24B3 

VERMILION 

VERMILION 

MACON 

LEE 

PERRY 

7  40  08 
7  40  08 

39  51 
3  *1  50 

38  31 

87  39 

88  57 

89  29 
89  14 

602 
555 
682 
696 
468 

tP 

If- 

6P 
6P 

7P 
7A 
7P 

5P 
6P 

RADIO  STAT  ION  WOAN 
DANVILLE  SEWAGE  PL 
AMELIA  COONRADT 
WILLIAM  W.  SHUCK 
G.  H.  KNETZGER 

3 

2  3 
2  3 

5  7 
5  7 
5 

TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 
UTICA  STARvEO  ROCK  DAM 
VANOAL 1 A  CAA  AP 

8684 
6740 
8750 
8756 
a  3 

DOUGLAS 
CHAMPAIGN 

CHAMPAIGN 
LA  SALLE 
FAYETTE 

7  *0  08 
7  40  06 

1  41  19 

2  38  59 

88  17 
86  13 
86  14 
88  59 

663 
743 
730 

6P 
7P 

HID 

6P 
7P 
7A 

MID 

DEKALB  AGRI .  ASSN 
STATE  WATER  SURVEY 
STATE  WATER  SURVEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

EDWARDSVILLE 
EFFINGHAM    1  SW 

ELIZABETHTOWN 

26  7  9 

2687 
2736 
2750 

ST.  CLAIR 

MADISON 

EFFINGHAM 

KANE 

HARDIN 

3e  37 
7  38  49 
7  39  06 

42  02 
>  37  27 

89  58 
88  34 
86  17 
86  18 

413 
554 

729 
357 

6P 

IP 
6P 

7P 
5P 

UNION  ELE .  OF  ILL. 
ARTHUR  w.  JA6GERS 
RADIO  STA.  WCRA 
W.  0.  BECKNER 
U  5  FOREST  RANGER 

3 

2  3 
3 

2  3 

5 

VIROEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 

WATSEKA 

8660 
8916 
8976 
9002 

macoupin 
Bureau 

HANCOCK 
MONROE 
1 ROQuO 1 S 

i  *1  33 
4  *0  21 
*  36  20 
1  *0  46 

89  46 

89  35 
91  26 

90  09 

67* 
714 
*90 
717 

6P 
6P 

6P 

6P 
6P 
SP 
BA 
6P 

E.  H.  WATKINS 
CARL  F.  NELlCK 
CHARLES  EwJNG 
E.    H.  WOLF 
BENJAMIN  JORDAN 

FAIRFIELD 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3109 
3257 
3262 

JERSEY 
WAYNE 
CLAY 

STEPHENSON 
STEPHENSON 

.  38  57 
7  38  23 
7  38  40 
)  42  IB 
>  42  17 

88  22 

88  28 

89  37 
69  36 

429 

451 
490 
762 
751 

6P 
6P 
7P 

5P 
6P 

7P 

THE  PRINCIP1A  COL. 
EARL  WILSON 
ERMAN  0.  BECK 
JOHN  SCHRODER 
SEWAGE  TREATMENT  PL 

2  3 
2  3 
2  3 

5 
5 
5 

W AUK EGA N 
WAYNE  CITY 
WH EATON  COLLEGE 
WHITE  HALL  1  E 
WILCOX 

9029 
9040 
9221 
9241 

WAYNE 
DU  PAGE 
GREENE 

7  38  21 
1  41  52 
1   39  26 
7  38  38 

98  35 
66  06 
90  23 

668 

576 

IP 

5P 

7P 
7A 

PAUL  F.  NICHOLS 
WHCATON  COLLEGE 
OSCAR  WATT 
E .  LOWELL  ROUT  T 

2  1 
3 

FULTON  OAM  13 

GALESBURG 

GALVA 

GENESEO 

3312 
3320 
3335 
3384 

WHITESIDE 
JO  DAVIESS 
KNOX 
HENRY 
HENRY 

•  41  54 
t  42  25 
40  57 

1    41  10 

a  41  27 

90  26 
90  22 
90  02 
90  09 

592 

603 

849 
639 

5P 

MID 
6P 

6P 
5P 
6P 
6P 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ORRIN  A.  MERRIFIELD 
JAMES  BARRETT 
ARTHUR  E.  JOHNSON 
MRS.  H.  J.  BESSANT 

3 

2  3 
2  3 
3 

5 

5  7 

WINDSOR 

9354 

SHELBY 

88  36 

665 

6P 

6P 

NINA  M.  RYHERD 

GIB50N  C I  TV 
GLADSTONE  DAM  Id 
GLENOALE  EXP .  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 

3455 
3482 
3522 
3530 

FORff 

HENDERSON 
POPE 
POPE 
ADAMS 

I  40  28 
*  40  50 
5  37  26 
5  37  22 
1  40  06 

91  04 
86  41 
68  29 
91  01 

753 
538 
500 
354 
725 

6A 

BA 

HIO 
MID 
6P 

EDWARD  P.  BERGS TROM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  SOIL  CONS  SERV 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  W.  NETHERY 

3 
3 

2  3 
3 

GRAF  TON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENVILLE 
GR  IDLE  Y 

3595 
3663 
3693 
3709 

JERSEY 

JACKSON 

CUMBERLAND 

BONO 

MC  LEAN 

4  38  58 
4  37  40 

1  39  15 

2  36  53 
1  40  45 

89  30 
8B  09 
89  24 
86  53 

404 
367 
55* 
563 
752 

7P 

7A 
7A 
SP 
7P 

JOHN  A.  OESHERLIA 
JOHN  A.  DICKSON 
LEONARD  M.  NICHOLS 
OEANE  J.  MCALISTER 
EZRA  0.  STOLLER 

3 
? 

2  3 

■ 

5  7 

GR1GGSVILLE 

HARDIN 

HARR1SBURG 

HARR I SBURG  DI5POSAL  PL 
HAVANA 

3717 
3850 
3879 
3684 
3930 

PIKE 

CALHOUN 

SALINE 

SALINE 

MASON 

1  39  43 
1  39  09 
5  37  44 
5  37  44 
1  40  18 

90  37 
66  32 
88  31 
90  03 

685 
700 
366 

451 

6F 
6F 

7P 

6P 
6P 
6P 

7P 

MRS .  ELLEN  HARVEY 
A.   8.  CAMPBELL 
CLYDE  PITTMAN 
W.  HARRISON  KIBLER 
L.  L.  EUTENEUER 

2  3 
3 

2  3 

5  7 
5 

HAVANA  NO.  2 
H 1 LL  SBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  PwR  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 

*;ot; 

4  317 

4355 

MASON 

MONTGOMERY 
VERMILION 
CRAWFORD 
ROCK  ISLAND 

1  40  18 

2  39  09 
7  40  28 
7  39  06 
4  41  25 

89  29 
87  40 
87  40 
91  01 

460 
626 
717 

554 

6P 
6P 

6P 

7A 
BA 

EWALD  R.  TRIMPE 
H.  A.  CRESS  JR. 
JOHN  F.  MUSHRUSH 
ILL  PUBLIC  SERV  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 
2  3 

5 

5 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE 

4442 
4469 
4530 
4535 
4593 

MORGAN 
JERSEY 
WILL 
MILL 

KANKAKEE 

1    39  44 

1  39  07 
1   41  30 
1  41  30 
1  41  07 

90  20 
88  06 
88  10 
87  52 

607 
635 
543 
584 
631 

BP 
6P 

MIO 
7P 

6P 
6P 
7A 
MID 
7P 

NORBURY  SANATORIUM 
EDWIN  M.  PORTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
KANKAKEE  WATER  CO 

2  3 
2  3 

5  7 
5  7 

KANKAKEE  4  NW 
KEWANEE 

LA  HARPE  1  SW 

4598 
4655 
4710 

4823 

KANKAKEE 

MERCER 

HENRY 

MARSHALL 

HANCOCK 

1    41  08 
4   41  06 
1    41  15 
1    41  02 
1  40  35 

90  57 
89  54 

89  24 

90  58 

620 
540 
BOO 
460 
691 

feP 

5P 
6P 
6P 

BA 

5P 
6F 
6P 

M.  A.  DURAND 
ALFRED  M.  NORRIS 
KEWANEE  BAKER  PARK 
WARREN  G.  MCLAUGHLl 
KENT  CAMPBELL 

2  3 
2  3 
2  3 

5 
5 

5  7 

LA  SALLE 

LA  SALLE  1  S 

LAWRENCEVILLE 

LINCOLN 

4922 
4923 
4959 
5036 
5079 

LA  SALLE 
LA  SALLE 

Lawrence 

HC  LEAN 
LOGAN 

1  41  20 
1   41  19 
7  38  44 
1  40  21 
1   40  09 

89  06 
87  41 
66  46 
89  22 

522 

472 
780 
591 

7P 

7P 

3P 
7  A 
6P 
7P 
7P 

WESTCLOX  GT I  CORP. 

ARTHUR  J.  FISCHER 

FRANK  8RAY 

0.  J.  LERE 

JOHN  ZuRKAMMER  JR. 

3 
3 

2  3 

LINCOLN  NO.  2 

MACKINAW 

MACOMB 

HAKANDA   1  NW 
MARENGO 

5084  LOGAN 
5272  TAZEWELL 
5260  IHCDONOUGH 
529*  JACKSON 
5326  jHC  HENRY 

1  40  09 
1  40  32 
1  40  28 
4  37  38 
6  42  15 

89  21 

90  40 
89  1* 
88  36 

600 
646 

819 

6P 
6P 

7  A 
6P 
6P 
6P 

GEORGE  L.  SMITH 
CARROLL  S.  NAFZ.  IGER 
W.  S.  NEWELL 
HARVEY  B.  HARTLlNE 
FRANK   J.  MACK 

3 

2  3 
2  3 

b 

5  7 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

HASCOuTh 

5342  (WILLIAMSON 
5372  [LA  SALLE 
5380  KLARK 
5*05  ST.  CLAIR 
5430  COLES 

4  37  44 

1  41  20 
7  39  23 

2  38  29 
7  39  28 

88  45 

87  42 
69  48 

88  21 

448 
486 

425 
718 

MIO 

5P 

BP 
SS 
HID 

C.  N.  DAN1ELS0N 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  THOMAS  PINE 
DR.  R.  F.  L1SCHER 
CEN  ILL  PUB  SERV  CO 

3 
3 

2  3 

5 

MCHENRY  2  S 
HCLEANS8OR0 
ME DOR A 
M1NONK 

M0L1NE  wB  AIRPORT 

5498 
5515 
5539 
3712 
5751 

Imchenry 
hamilton 
macoupin 
loooforo 
pock  island 

1  42  19 

5  38  05 
1  39  10 
1  40  54 

6  41  27 

66  IS 
86  32 
90  08 
69  02 
90  31 

7*2 
500 
622  ■ 
751 
589 

6P 

7P 

Ml  I 

6P 
6P 
7P 
7P 
MID 

JOHN  J.  BARN INGS 

F .  G.  FRA21ER 

M.  F.  DODGE 

CITY  OF  MINONK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 
3 

2  3 
2  3 

5 
5 

5  7 

MONMOUTH 
MONT ICELLO 
MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

5768 
5791 
5620 
5825 
5833 

IwARREN 
>»IATT 
GRUN0Y 
GRUNDY 
WHITESIDE 

4  *0  55 
1  40  02 
1  41  21 

1    41  24 
6    41  *9 

86  34 
88  26 

88  22 

89  58 

770 
659 

5*9 
670 

6P 
6P 

7P 

6P 
5P 

6P 

PROF.    LYLE  FINLEY 
LEE  F.  GIFF1N 
KAY  WEBB 
DONALD  M.  PYATT 
RALPH  H.  GREEN 

2  3 

2  3 
2  3 

5  7 

5 
■ 

MORR 1 SONVILLE  1  E 
MOUNT  CARMEL 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASKI 

5846 
5888 

5t0  L 
5917 
5927 

•CHRISTIAN 

WABASH 

CARROLL 

MACOUPIN 

LOGAN 

1  49  25 
7  36  25 
4  42  05 
4  39  01 

89  26 
87  46 
89  56 
89  43 
69  17 

636 
465 
617 
661 

7P 
6P 
7P 

7P 
6P 

6P 
5P 

JOHN  R.  LOWlS 
FRANK  D.  TALLEV 
JAMES  F.  MCCRAY 
HENRY  w.  JOHNSON 

2  3 
2  3 
2  3 
3 
3 

5  7 
5  7 
5 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  4  N 
NASHVILLE  3  NW 
NEWARK  7  E 
NEW  BOSTON  DAM  17 

5935 
bi-l 

teon 

6oe* 
6080 

1  BR Own 
jefferson 
washington 
Ikendall 

jMERCER 

Imercer 

(JOHNSON 

Lasper 
rkhland 

1  39  59 
4  38  22 

2  38  23 
1  41  32 
4  41  11 

90  46 

88  55 

89  25 
B8  27 

91  03 

711 
590 
505 
707 
548 

6P 

TP 

7A 
6P 
6P 
BA 

F.  E .  SAM LA NO 
RADIO  STATION  WMIX 
R .  E.  SCHLIEFER 
WARREN  S.  GRAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

2  3 

3 
3 

5  7 

NEW  BOSTON 
MEN  BURNS IDE 

OLNEY  RADIO  STATION 
OREGON  WATER  WORKS 

6093 
6159 
£446 
6492 

4  41  10 

5  37  35 
7  39  00 
7  38  42 

6  42  01 

91  00 
68  46 
88  10 

88  04 

89  20 

571 
560 
513 
472 
702 

7P 
6P 
5P 

7A 

7P 
6P 
b*> 
BA 

H.  0.  HARRIS 
HISS  MAE  MCCABE 
GEORGE  M.  PAYNE 
RADIO  STAT  ION  WVLN 
ALAN  GRANT 

3 
2  3 
2  3 
2  3 

3 

5 
5 

5  7 

1 

1 

DRAINAGE  COOEi     1.    ILLINOIS    2.  KASKASKIA     3.  LAKE  MICHIGAN    4.  MISSISSIPPI     5.  OHIO    6.  ROCK 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  ident if ication  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  ''F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  frllowing  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government   Printing  Office,   Washington  25 ,  D .  C . 

W.R.P.C.,  Kansas  City,  Mo.   —  5-29-52  —  1075 
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KANSAS  CITY:  1952 


ILLINOIS  -  MAT  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

The  average  temperature  for  May  1952  was  62.6°,  which  is  0.1°  below  normal.  Av- 
erages in  the  northern  and  central  thirds  of  the  State  were  0.2°  and  0.3°  below 
normal,  respectively;  however,  temperatures  in  the  southern  third  of  the  State 
averaged  66.1°,  which  is  0.3°  above  normal.  The  highest  temperature  recorded  in 
the  State  during  May  was  97°  at  Quincy  on  the  5th.  From  May  1  through  May  6, 
temperatures  were  much  above  normal,  and  most  stations  experienced  their  highest 
readings  of  the  month  during  that  time.  Immediately  following  this  period  of  warm 
weather,  temperatures  fell  to  considerably  below  normal.  Lowest  readings  for  the 
month  occurred  on  the  11th  at  a  majority  of  Illinois  reporting  stations.  On  the 
11th  Aurora  reported  a  minimum  of  31°,  the  lowest  recorded  for  the  month.  The 
highest  mean  temperature  was  69.4°,  reported  from  Cairo,  while  the  least  mean  was 
55.9°  at  Waukegan.  As  previously  stated,  the  first  half  of  the  month  was  marked 
by  an  abrupt  reversal  in  temperature  trend,  since  the  first  week  was  much  above 
normal  and  the  second  considerably  below.  The  second  half  of  May,  however,  was 
not  characterized  by  any  great  deviation  from  normal. 

On  a  State-wide  basis,  precipitation  during  May  averaged  3.52  inches,  which  is 
only  0.61  inch  below  normal.  However,  northern  and  central  counties  reported  total 
rainfall  for  the  month  which  was  only  about  one-third  of  an  inch  below  normal, 
while  areas  in  the  extreme  southern  portion  of  the  State  received  total  falls 
during  the  month  which  averaged  1.40  inches  below  normal.  This  deficiency  during 
May  marked  the  beginning  of  droughty  conditions  over  the  southern  third  of  Illinois 
and,  in  spite  of  the  excellent  condition  of  major  crops,  constituted  a  threat  to 
crop  futures  in  that  area.  Total  precipitation  for  May  ranged  from  7.61  inches 
at  Urbana  to  1.11  inches  at  East  Saint  Louis.  A  few  flakes  of  snow  fell  at  several 
observing  points,  but  there  were  no  measurable  amounts.  From  the  1st  through  the 
4th,  there  was  little  or  no  precipitation,  but  the  remainder  of  the  month  was 
marked  by  frequent  periods  of  light  showers  with  greatest  totals  in  central  and 
northern  portions. 

A  tornado  occurred  at  Belleville  on  May  24.  Damage  was  confined  to  Scott  Air  Force 
Base,  where  14  aircraft  were  wrecked  and  a  small  building  demolished.  High  winds 
and  hail,  accompanying  a  thunderstorm,  caused  an  estimated  $75,000  damage  around 
Gladstone  on  the  14th. — JTC 
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SUPPLEMENTAL  DATA  «•»*>.. 

MAY  1952 


Station 

Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 

mile 

• 

s  1 
c  -  * 

J   o  « 

&  1 

Date  of 
fastest  mile 

12:30a  CST 

6:30a  CST 

12:30p  CST 

B 

G 

o. 
a 

« 

to 

Trace 

.01-.09 

10-49 

50-99 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Cairo  WB  City 

8.5 

33 

9 

4 

4 

3 

3 

0 

0 

14 

74 

6.5 

Chicago  WB  Airport 

NNE 

11 

9.1 

31 

W 

28 

72 

73 

54 

59 

3 

6 

6 

2 

0 

0 

17 

48 

6.7 

Joliet  WB  Airport 

N 

12 

11.5 

81 

79 

55 

64 

3 

6 

10 

0 

0 

0 

19 

6.6 

Holine  WB  Airport 

NW 

13 

9.7 

31 

sw 

4 

76 

79 

54 

56 

7 

6 

5 

1 

0 

0 

19 

54 

6.8 

Peoria  WB  Airport 

10.8 

47 

NW 

5 

78 

80 

54 

59  , 

3 

9 

4 

2 

1 

0 

19 

54 

6.7 

Springfield  WB  Airport 

NNW 

10 

11.6 

39 

NW 

5 

77 

78 

54 

57 

5 

6 

9 

1 

0 

0 

21 

52 

6.7 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Is 

n  e 

s.  s 

Year 

| 

e 

■a  a 

Year 

■ 

• 

O  =3 

•3  a 

Year 

■ 

e 

•3  a 

1 

1 

* 

V 
1 

rag 

*/fa 

o  S 

rag 

« 
1 

A 

V 
1 

°  s 

i 

i 

A 

1 

*  * 

o  S 

s 

9 

E 

e 

■ 

0» 

l 

8  o 

■ 

J 

■ 

li 

< 

2 

A 

E 
< 

II 

6  M 

2  Q 

< 

2 

3 

>  p 
<  • 

b 

zq 

3 

2 

3 

► 

< 

0 

ZQ 

>890 

60.2 

96 

28 

3.85 

0.0 

10 

1915 

60.1 

97 

28 

7.02 

T 

15 

1940 

60.0 

92 

27 

3.28 

0.1 

11 

1891 

59.3 

93 

28 

2.21 

0.0 

6 

1916 

63.8 

95 

29 

4.68 

T 

12 

1941 

67.0 

99 

30 

3.09 

0.0 

7 

1892 

59.2 

90 

34 

8.15 

0.0 

18 

1917 

56.8 

92 

27 

4.19 

T 

11 

1942 

62.9 

96 

33 

4.20 

T 

11 

1893 

S9.4 

95 

25 

4.37 

0.0 

9 

1918 

67.3 

95 

26 

5.18 

T 

11 

1943 

61.6 

95 

26 

8.75 

T 

15 

1894 

62.0 

95 

30 

3.32 

0.0 

10 

1919 

60.0 

96 

33 

5.22 

T 

14 

1944 

67.8 

96 

27 

7723 

T 

13 

1895 

63.6 

100 

24 

2.23 

0.0 

8 

1920 

61.5 

91 

28 

4.93 

0.0 

9 

1945 

58.2 

93 

24 

5.24 

T 

14 

1896 

69.7 

98 

41 

5.98 

0.0 

11 

1921 

65.4 

96 

29 

2.08 

T 

7 

1946 

59.9 

87 

31 

6.09 

T 

16 

1897 

59.5 

90 

27 

2.00 

T 

7 

1922 

66.6 

91 

36 

3.60 

0.0 

12 

1947 

59.4 

90 

26 

4.32 

T 

14 

1898 

62.6 

93 

30 

5.86 

0.0 

14 

1923 

61.1 

90 

26 

4.31 

0.1 

11 

1948 

60.9 

90 

28 

3.78 

0.0 

9 

1899 

64.3 

93 

33 

6.03 

0.0 

13 

1924 

57.0 

91 

28 

3.50 

T 

13 

1949 

65.-1 

96 

30 

2.77 

T 

10 

1900 

64.7 

93 

25 

4.13 

0.0 

11 

1925 

59.5 

103 

25 

1.37 

T 

5 

1950 

64.5 

96 

24 

2.57 

T 

9 

1901 

61.6 

94 

29 

1.93 

0.0 

8 

1926 

65.0 

98 

27 

2.25 

T 

9 

1951 

64.7 

94 

33 

3.26 

T 

9 

1902 

67.4 

97 

32 

4.00 

0.0 

11 

1927 

61.4 

92 

32 

6.99 

T 

15 

1952 

62.6 

97 

31 

3.52 

T 

13 

1903 

65.3 

93 

24 

3.10 

0.0 

10 

1928 

63.4 

96 

27 

2.58 

0.0 

10 

1904 

62.4 

93 

27 

3.41 

0.0 

11 

1929 

60.2 

95 

27 

5.91 

0.5 

13 

1905 

63.4 

94 

33 

4.42 

T 

10 

1930 

64.3 

92 

30 

1.82 

0.0 

9 

1906 

64.2 

95 

26 

2.70 

T 

8 

1931 

59.6 

94 

28 

4.28 

T 

11 

1947 

56.9 

92 

22 

4.01 

0.2 

11 

1932 

64.3 

96 

28 

2.35 

0.0 

8 

1908 

63.6 

95 

23 

7.83 

T 

15 

1933 

64.6 

.  93 

32 

8.04 

T 

17 

1909 

60.5 

93 

25 

4.09 

T 

10 

1934 

68.2 

107 

28 

1.03 

0.0 

4 

1910 

58.1 

89 

24 

5.06 

T 

11 

1935 

57.9 

89 

27 

7.95 

0.1 

15 

1911 

68.4 

101 

24 

1.91 

T 

6 

1936 

67.4 

95 

31 

2.07 

0.0 

8 

1912 

65.2 

94 

31 

3.83 

0.0 

10 

1937 

63.8 

96 

30 

3.23 

T 

10 

1913 

63.4 

99 

28 

2.90 

0.0 

8 

1938 

63.0 

92 

25 

5.14 

T 

13 

1914 

65.4 

97 

29 

2.30 

0.0 

7 

1939 

66.2 

95 

27 

2.43 

0.0 

8 

Data  in  this  table  have  been  weighted  for  size  of  the  area  lo  each  subdivision. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

• 

ja 

O) 

X 

o 

Q 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

•3 
o 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

o 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

"3 

0 
H 

■S-o 

A$ 
<5  2 

S« 
s  % 

s 

s 
z 

it 

1     .SO  or  More 

1.00 

or  More 

•I  1 

i  i 

•<=i 

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 

73.4 

49.6 

61. 

5 

-  .2 

93 

4 

34 

12 

172 

3 

0 

0 

0 

.0 

0 

Antioch 

67.5 

46.3 

56. 

9 

-  .7 

88 

4 

36 

11 

266 

0 

0 

0 

0 

4 

.40 

.73 

1  .13 

22 

.0 

0 

12 

3 

1 

Aurora  College 

69.4 

45.0 

57. 

2 

-1.8 

91 

5 

31 

11 

255 

2 

0 

1 

0 

2 

.32 

-1.58 

.45 

22 

.0 

0 

13 

0 

0 

Chicago  Heights 

69.2 

48.2 

58. 

7 

91 

4  + 

35 

11 

229 

2 

0 

0 

0 

3 

.72 

.04 

.69 

24 

.0 

0 

18 

3 

0 

Chicago  University 

63.9 

49.4 

56. 

7 

-  .8 

89 

4 

40 

11 

279 

0 

0 

0 

0 

3 

.07 

-  .47 

.82 

22 

16 

1 

0 

Chicago  WB  Airport 

68.4 

48.9 

58. 

7 

.9 

92 

4 

38 

11 

223 

1 

0 

0 

0 

3 

.18 

-  .32 

.64 

23 

.0 

0 

14 

2 

0 

Chicago  WB  City 

64.6 

50.8 

57. 

7 

-  .8 

90 

4 

41 

11 

251 

1 

0 

0 

0 

3 

.51 

.01 

.74 

22 

14 

2 

0 

Cicero 

69.5 

49.5 

59. 

5 

-  .6 

92 

4 

37 

11 

206 

3 

0 

0 

0 

2 

.90 

-  .66 

.68 

22 

.0 

0 

17 

1 

0 

Dixon 

72.1 

48.4 

60. 

3 

-  .1 

91 

5 

35 

18+ 

193 

1 

0 

0 

0 

2 

.33 

-1 .67 

.53 

23 

.0 

0 

14 

1 

0 

Freeport 

70.7 

47.4 

59. 

1 

.2 

90 

1+ 

34 

29 

216 

2 

0 

0 

0 

3 

.74 

.07 

1 .29 

23 

.0 

0 

10 

2 

2 

Fulton  Dam  13 

69.7 

51.3 

60 

5 

.8 

86 

4+ 

34 

18 

184 

0 

0 

0 

0 

3 

.07 

-  .94 

1.18 

23 

.0 

0 

13 

3 

1 

Galesburg 

72.2 

51 .1 

61. 

7 

90 

4+ 

37 

11 

168 

2 

0 

0 

0 

3 

.87 

-  .26 

.91 

16 

.0 

0 

14 

2 

0 

Galva 

74.3 

50.7 

62. 

5 

1.3 

92 

4 

37 

29 

147 

2 

0 

0 

0 

4 

.58 

.39 

1 .42 

24 

.0 

0 

18 

2 

1 

Joliet  WB  Airport 

70.2 

46.4 

58. 

3 

-  .3 

94 

5 

36 

11+ 

234 

2 

0 

0 

0 

3 

.00 

-  .74 

.43 

27 

T 

0 

16 

0 

0 

Kankakee 

70.1 

49.1 

59. 

6 

-  .9 

88 

5 

39 

11+ 

197 

0 

0 

0 

0 

4 

.76 

.72 

.85 

24 

.0 

0 

15 

S 

0 

Kankakee  4  W 

69.6 

48.1 

58 

9 

89 

5 

37 

18 

216 

0 

0 

0 

0 

3 

.78 

-  .16 

.64 

9 

.0 

0 

16 

2 

0 

Kewanee 

72.9 

49.3 

61. 

1 

-.  .3 

90 

1 

34 

11 

185 

l 

0 

0 

0 

3 

.93 

-  .24 

.90 

16 

.0 

0 

12 

3 

0 

Lacon 

74.9 

49.8 

62. 

4H 

95 

1 

154 

3 

0 

0 

1) 

3 

.58 

1  .00 

16 

T 

0 

IS 

2 

1 

La  Salle 

73.4 

50.1 

61. 

B 

-  .1 

94 

5 

38 

18 

161 

3 

0 

o 

0 

4 

.59 

.99 

.73 

24 

T 

0 

18 

4 

0 

Marengo 

69.7 

46.4 

58. 

1 

.0 

90 

4+ 

34 

11 

236 

2 

0 

0 

0 

3 

.88 

.36 

1  .31 

22 

.0 

0 

13 

2 

1 

Mlnonk 

73.0 

48.8 

60. 

9 

-  .4 

92 

5 

38 

11+ 

180 

3 

0 

0 

0 

4 

.05 

.28 

.74 

16 

.0 

0 

14 

3 

0 

Holine  WB  Airport  // 

71.4 

49.7 

60. 

6 

.3 

93 

4 

37 

11  + 

195 

3 

0 

0 

0 

2 

.22 

-1.72 

.55 

7 

T 

0 

12 

1 

0 

Monmouth 

73.2 

48.5 

60. 

9 

-1.0 

92 

4 

34 

11 

181 

3 

0 

0 

0 

4 

.89 

.87 

1.48 

16 

.0 

0 

14 

5 

1 

Morris  3  NE 

72.2 

48.0 

60. 

1 

-  .6 

93 

5 

35 

11 

189 

0 

0 

0 

3 

.42 

-  .17 

.69 

24 

.0 

0 

16 

1 

0 

Morrison 

73.4 

48.5 

61. 

0 

.4 

92 

1+ 

36 

11 

185 

I 

0 

0 

0 

2 

.31 

-1.90 

1.04 

23 

T 

0 

16 

1 

1 

i  DoC*t  folloTlm  Station  Iao»i. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


ILLINOIS 
MAY  1952 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

.S1 

Date 

« 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  o!  Days 

Max. 

Min. 

_ 
t- 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

% 
2 

0 

°. 

.50  or  More  j 

1.00 

or  More 

S  1 

5  * 

'0  £ 

Mount  Carroll 

71. 

1 

43.2 

59 

7 

.3 

90 

4 

35 

18 

199 

1 

0 

0 

0 

6 

08 

2 

05 

2.25 

22 

T 

0 

13 

3 

3 

Ottawa 

72. 

9 

50.5 

61 

7 

.0 

96 

5 

39 

11+ 

160 

3 

0 

0 

0 

3 

56 

- 

38 

.62 

16 

T 

0 

18 

1 

0 

Pon  1 1 ac 

71 . 

3 

50 . 9 

61 

1 

_1 

.4 

89 

5 

40 

11 

171 

0 

0 

0 

0 

4 

11 

30 

.85 

16 

T 

0 

1  5 

3 

0 

Rockf ord 

72. 

2 

48.4 

60 

3 

.7 

93 

4 

36 

11  + 

189 

3 

0 

0 

0 

4 

12 

23 

1.19 

22 

.0 

0 

12 

3 

1 

Rockford  CAA  AP 

69. 

1 

48.6 

58. 

9 

1 

.8 

92 

4 

38 

11 

220 

1 

0 

0 

0 

3 

20 

- 

60 

.76 

23 

.0 

0 

13 

3 

0 

Stockton 

69 

1 

47.0 

58 

1 

88 

4 

34 

11  + 

240 

0 

0 

0 

0 

2 

75 

-1 

09 

.94 

23 

.0 

0 

12 

2 

0 

Sycamore 

70 

6 

46.4 

58 

5W 

.3 

90 

'4+ 

34 

11 

223 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

Wal nut 

72. 

g 

50  .6 

61 

8 

.2 

92 

4+ 

36 

11 

173 

3 

0 

0 

0 

3 

69 

35 

1.01 

31 

.0 

0 

10 

3 

1 

Waukegan 

65 

7 

46.1 

55 

9 

.2 

90 

4 

36 

11 

293 

1 

0 

0 

0 

3 

54 

03 

.85 

22 

.0 

0 

14 

2 

0 

Wheat on  Col lege 

70 

5 

46.7 

58 

6 

92 

5 

34 

11 

224 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

59 

7 

- 

.2 

3 

63 

35 

T 

CENTRAL  DIVISION 

Bloomington  Normal 

73 

5 

50  .8 

62 

2 

- 

.4 

94 

5 

39 

11 

160 

3 

0 

0 

0 

5 

42 

! 

26 

1 .89 

25 

T 

0 

13 

4 

2 

Carlinville  4  E 

75. 

2 

51 .3 

63 

3 

- 

.6 

90 

5 

38 

11+ 

122 

1 

0 

0 

0 

2 

85 

-1 

28 

.90 

25 

.0 

0 

9 

2 

0 

Charleston 

75 

" 

52.6 

63 

8M 

.1 

92 

5 

112 

2 

0 

0 

0 

2 

30 

-1 

80 

.65 

9 

.0 

0 

1 1 

1 

0 

Chenoa 

72 

2 

49.4 

60 

8 

90 

5 

37 

18 

184 

1 

0 

6 

0 

3 

59 

27 

.85 

16 

T 

0 

9 

3 

0 

Danville 

72 

4 

50.4 

61 

4 

.1 

94 

5 

37 

13+ 

168 

2 

0 

0 

0 

5 

66 

1 

85 

1.67 

25 

.0 

0 

1  3 

5 

1 

Decatur 

73 

8 

51.9 

62 

9 

- 

.5 

93 

5 

40 

11 

143 

2 

0 

0 

0 

5 

28 

1 

15 

1 .62 

25 

.0 

0 

15 

3 

2 

Effingham  1  SW 

73. 

9 

50.9 

62 

4 

.1 

92 

5 

40 

13+ 

130 

1 

0 

0 

0 

2 

30 

-1 

93 

.72 

9 

T 

0 

13 

2 

0 

Griggsvill e 

75 

6 

53  .5 

64 

6 

.5 

94 

5 

36 

11 

121 

2 

0 

0 

0 

3 

76 

53 

1.15 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

Havana 

74 

0 

52.1 

63 

1 

.4 

94 

5 

38 

11 

138 

3 

0 

0 

0 

4 

32 

50 

1.17 

17 

.0 

0 

13 

4 

1 

Hillsboro 

75 

1 

51 . 9 

63 

5 

.6 

91 

5 

39 

11 

115 

1 

0 

0 

0 

2 

01 

-2 

23 

.64 

25 

.0 

0 

12 

1 

0 

Hoopeston 

72 

1 

50.8 

61 

5 

- 

.5 

95 

5 

40 

12+ 

174 

1 

0 

0 

0 

5 

31 

1 

38 

1.53 

25 

.0 

0 

14 

4 

1 

Jacksonville 

75 

5 

54.6 

65 

1 

1 

.9 

93 

5 

38 

11 

107 

2 

0 

0 

0 

4 

45 

28 

1.36 

25 

.0 

0 

8 

2 

Jerseyvil le 

77 

1 

52.4 

64 

8 

.4 

93 

5+ 

38 

11 

102 

3 

0 

0 

0 

1 

92 

-2 

14 

.61 

9 

T 

0 

10 

1 

0 

La  Harpe  1  SW 

75 

0 

50.6 

62 

8 

.5 

92 

4+ 

36 

11 

139 

2 

0 

0 

0 

4 

83 

44 

1.24 

9 

T 

0 

15 

4 

1 

L  i  nco 1 n 

74 

7 

50.5 

62 

6 

.4 

94 

5 

37 

11 

149 

3 

0 

0 

0 

4 

75 

47 

1.68 

25 

T 

0 

13 

4 

1 

Mattoon 

73 

0 

51.5 

62 

3 

93 

5 

42 

11+ 

145 

1 

0 

0 

0 

3 

12 

-1 

18 

.72 

9 

.0 

0 

16 

2 

0 

Morrisonville  1  E 

73 

8 

50.7 

62 

3 

- 

.6 

93 

5 

40 

11 

142 

2 

0 

0 

0 

2 

51 

-1 

40 

.99 

9 

.0 

0 

13 

1 

0 

Newton 

76 

7 

52.7 

64 

7 

1 

.5 

93 

5 

41 

11 

94 

4 

0 

0 

0 

2 

26 

-1 

83 

.32 

31 

.0 

0 

15 

0 

0 

Palestine 

75 

9 

51.4 

63 

7 

-1 

.1 

94 

5 

39 

13+ 

114 

3 

0 

0 

0 

2 

06 

-2.08 

.40 

6 

T 

0 

15 

0 

0 

75 

2 

51 .8 

63 

5 

.1 

93 

5 

41 

11+ 

124 

2 

0 

0 

0 

2 

81 

-1 

22 

1 .06 

25 

.0 

0 

1  9 

2 

1 

Paris  Water  Works 

73 

1 

51.7 

62 

4 

.7 

91 

5 

39 

13 

135 

1 

0 

0 

0 

5 

24 

1 

28 

1 .80 

6 

.0 

0 

13 

4 

1 

Peoria  WB  Airport 

71 

6 

50.2 

60 

9 

.1 

92 

5 

37 

11 

184 

2 

0 

0 

0 

3 

90 

16 

1.31 

16 

.0 

0 

16 

3 

1 

Quincy 

75 

2 

53.6 

64 

4 

.3 

97 

5 

38 

11 

122 

3 

0 

0 

0 

4 

45 

14 

1.33 

9 

T 

0 

12 

3 

3 

Quincy  CAA  AP 

72 

2 

50  . 7 

61 

5 

91 

5 

35 

11 

163 

1 

0 

0 

0 

4 

00 

32 

1 .30 

9 

.0 

0 

15 

3 

1 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

71 

0 

51.4 

61 

2 

93 

5 

41 

11 

175 

1 

0 

0 

0 

4 

39 

64 

1.15 

16 

.0 

0 

14 

3 

1 

Roberts  3  N 

71 

2 

48.8 

60 

0 

1 

.0 

94 

5 

37 

18 

197 

2 

0 

0 

0 

4 

35 

55 

.96 

17 

.0 

0 

10 

5 

0 

Rushville 

74 

2 

50.8 

62 

5 

- 

.9 

93 

5 

37 

11 

156 

3 

0 

0 

0 

5 

33 

1 

09 

1  .66 

25 

.0 

0 

1  3 

4 

2 

Springfield  WB  Airport 

// 

72 

4 

52.1 

62 

3 

1 

.8 

92 

5 

38 

11 

150 

2 

0 

0 

0 

3 

08 

-1 

30 

.70 

9 

T 

0 

16 

1 

0 

Springfield  WB  City 

74 

0 

54.7 

64 

4 

1 

.2' 

94 

s 

40 

11 

129 

3 

0 

0 

0 

4 

10 

28 

.96 

9 

1  3 

3 

0 

Table  Grove 

73 

7 

51.5 

62 

6 

.2 

93 

5 

36 

11 

149 

3 

0 

0 

0 

6 

84 

2 

84 

2.54 

24 

.0 

0 

1  4 

4 

1 

Tuscola 

74 

5" 

51 .1 

62 

8 

94 

5 

40 

12+ 

138 

3 

0 

0 

0 

3 

24 

85 

.46 

17 

.0 

0 

15 

0 

0 

Urbana 

71 

5 

52.1 

61 

8 

.2 

92 

5 

41 

11+ 

161 

1 

0 

0 

0 

5 

02 

1 

19 

1 .48 

17 

T 

0 

1  5 

3 

1 

Vandalia  CAA  AP 

75 

0 

50.9 

63 

0 

92 

5 

42 

11+ 

124 

1 

0 

0 

0 

1 

90 

.52 

7 

.  0 

0 

14 

1 

0 

Virden 

74 

5 

51 .5 

63 

0 

91 

5 

37 

11 

129 

1 

0 

0 

0 

3 

10 

89 

1.15 

9 

T 

0 

1 1 

2 

1 

Watseka 

72 

3 

50.4 

61 

4 

92 

5 

39 

11 

177 

1 

0 

0 

0 

5 

.44 

1 

15 

.86 

24 

.0 

0 

1(1 

6 

0 

White  Hall  1  E 

75 

4 

52.1 

63 

8 

.0 

90 

5 

41 

11 

112 

1 

0 

0 

0 

3 

.62 

46 

1.23 

25 

.0 

0 

11 

2 

1 

Windsor 

74 

0 

50.7 

62 

411 

- 

.6 

91 

5 

41 

11+ 

143 

1 

0 

0 

0 

2 

47 

-2 

00 

.68 

9 

T 

0 

11 

2 

0 

DIVISION 

62 

7 

- 

.3 

3 

.84 

36 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Albion 

78 

6 

53.9 

66 

3 

95 

5 

41 

11+ 

77 

4 

0 

0 

° 

3 

42 

.59 

.67 

25 

.0 

0 

13 

2 

0 

Alton  Dam  26 

77 

8 

53.2 

65 

5 

96 

4 

42 

11  + 

83 

4 

0 

0 

0 

2 

.02 

-2 

.15 

.55 

9 

.0 

0 

1  2 

1 

0 

Anna  1  NW 

77 

8 

55.4 

66 

6M 

.2 

92 

5 

40 

11 

76 

2 

0 

0 

0 

3 

.28 

.98 

1 .37 

18 

T 

0 

9 

2 

1 

Belleville  Scott  AF  Base 

75 

7 

55 . 2 

65 

5 

93 

5 

43 

11 

89 

3 

0 

0 

2 

.88 

-1 

.35 

1.82 

24 

T 

0 

9 

1 

1 

Cairo  WB  City 

78 

9 

59.8 

69 

4 

.0 

94 

5 

47 

11 

46 

2 

0 

0 

0 

3 

.08 

.63 

.90 

18 

T 

0 

10 

3 

0 

Carbondale  Sewage  Plant 

78 

5 

53.7 

66 

HI 

.6 

93 

5 

41 

11 

81 

3 

0 

0 

0 

3 

.13 

-1 

.22 

1.21 

19 

T 

0 

9 

2 

1 

Car 1 y 1 e 

78 

2 

53 . 9 

66 

1 

.3 

95 

5 

41 

11 

84 

3 

0 

0 

0 

1 

.  71 

-2 

.35 

.45 

25 

.0 

0 

14 

0 

0 

Cobden  2  S 

77 

6 

52.9 

65 

3 

91 

5 

35 

11 

90 

2 

0 

0 

0 

3 

.26 

1 .37 

18 

.0 

0 

8 

3 

1 

Du  Quoin 

78 

5 

54.9 

66 

7 

.5 

95 

5 

41 

11 

70 

3 

0 

0 

0 

1 

.  68 

-2.09 

.56 

18 

.0 

0 

8 

1 

0 

East  Saint  Louis 

78 

6 

55!  2 

66 

.9 

.2 

95 

5 

42 

11 

70 

4 

0 

0 

0 

1 

.11 

-3 

.09 

.28 

9 

.0 

0 

12 

0 

0 

El izabethtown 

79 

6 

54.5 

67 

.1 

93 

5 

41 

14 

69 

3 

0 

0 

0 

2 

.74 

-1 

.12 

.75 

18 

.0 

0 

1  5 

1 

0 

Fairfield 

76 

0 

53.5 

64 

.8 

.8 

93 

5 

41 

13 

92 

2 

0 

0 

0 

2 

.47 

-1 

.56 

.58 

25 

T 

0 

11 

I 

0 

Flora 

75 

9 

53.9 

64 

9 

.2 

91 

5 

42 

11+ 

95 

1 

0 

0 

0 

4 

.45 

.48 

2.19 

25 

T 

0 

13 

1 

Golconda  Dam  51 

78 

1 

53.7 

65 

9M 

.1 

92 

5+ 

40 

11 

88 

2 

0 

0 

0 

2 

.69 

-1 

.15 

.58 

19 

.0 

0 

11 

1 

0 

Greenville 

75 

7 

54.2 

65 

.0M 

.2 

90 

5 

41 

11 

89 

1 

0 

0 

0 

2 

.29 

-1 

.74 

.78 

8 

T 

0 

1  2 

2 

0 

Harrisburg 

79 

.5 

54.2 

66 

.9 

.2 

95 

5 

40 

14 

72 

3 

0 

0 

0 

3 

.00 

.82 

1.30 

18 

.0 

0 

10 

1 

1 

Makanda  1  NW 

77 

.4 

55.5 

66 

.5 

91 

5 

41 

11 

78 

1 

0 

0 

0 

4 

.14 

1.20 

18 

.0 

0 

13 

2 

2 

McLeansboro 

77 

.6 

54.2 

65 

.9 

'. 

.1 

93 

5 

42 

ii+ 

84 

2 

0 

0 

2 

.56 

-1 

.14 

.60 

20 

.0 

0 

10 

3 

0 

Mount  Vernon  4  N 

76 

.2 

53.4 

64 

.8 

.8 

93 

5 

37 

14 

100 

2 

0 

0 

2 

.44 

-1 

.69 

.61 

25 

..0 

0 

1 1 

1 

0 

New  Burnside 

78 

.5 

53.9 

66 

.2 

.4 

92 

5 

41 

11  + 

77 

1 

0 

0 

0 

4 

.75 

.71 

1 .51 

18 

T 

0 

10 

3 

2 

Olney  Radio  Station 

75 

.6 

53.3 

64 

.5 

.4 

91 

5 

41 

12+ 

98 

1 

0  0 

0 

1 

.89 

-2 

.18 

.75 

.25 

.0 

0 

6 

2 

0 

Sparta 

79 

.1 

54.5 

66 

.8 

.9 

95 

5 

41 

H 

68 

3 

0 

0 

0 

2 

.07 

-2 

.04 

.70 

31 

.0 

0 

7 

1 

0 

DIVISION 

66 

.1 

.3 

2 

.  78 

-1 

.40 

T 

STATE 

62 

.6 

.1 

3 

.52 

.61 

T 

Precipitation 


S«e  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MAY  1952 


ALBION 
ALE  00 

ALTON  DAM  26 
ANN  A WAN 
ANT10CH 

ARLINGTON  HEIGHTS  *  SS 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

REAROSTOWN 

BE  LLE V  I LLE    SCOTT  AF  BASE 

BEnTlE* 

RFNTON 

BLOOM I NGTON 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

BLUFFS 

BRAOFORO  CAA 

BROOKPORT  DAM  5? 

CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

C ARBONOALE  SEWAGE 
CARL INVILLE  4  E 
CARL VL  6 
CARMI 

CASEY 

CENTRA^,  1 A  *  W 
CHANOLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN 
CHARLESTON 

CHE  NOA 

CHESTER 

CHICAGO  HE IGHTS 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT  R 

CHICAGO  WB  CITY  R 

CH1LLIC0THE 

CICERO 

CLINTON   1  S 

COROEN  2  S 

OANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

DECATUR 

DIXON 

f)U  QUO  I N 

EAST  ST  LOUIS 
EDWAROSV I LLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

EL  1  ZAHETHTOWN 

ELSAH 

FA  I RF I  ELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

FULTON  DAM  13 
GALESBURG 
GAL  VA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  OAM  18 
GLENOALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENV I LLE 
GR I  OLE  Y 
GRIGGS VI LLE 

HARD  I N 
HARR I SBURG 

HARR  I SBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA   NO  2 

HILLSBORO 
HOOP ES TON 

HUT SON V  I LLE  PwR  PL 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYV ILLE 

JOL IET  BRANDON  RD 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE 

KANKAKEE  A  W 

KE1THSBURG 

KEWANEE 

LACON 

LA  HARPE    1  SW 
LA  SALLE 

LA  SALLE  1  S 
LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
L  1NC0LN 
LINCOLN  NO  2 

MACK INAW 
MACOMB 

MAKANOA    1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MASCOUTAM 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LE ANSBORO 
ME DOR A 

MlNONK 

MOLlNf  WB  AiRPORT  R/ 
MONMOUTH 

MONT  I CELLO 

mm  is 

MOBRIS  3  NE 
MORR I SON 

MORR ISONVI LLE    I  E 

MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT   PULASK I 


2»65 
1.71 
3.07 


Day  of  month 


1.06 
•  01 

U03 


13     14      15     16  ;  17  18 


.33 

.25 
.08 
.03  .24 


25  I  26  I  27 


1.00 
.37 
1.05 


.06 
.10 
.55 


1.75 
1.89 


1.21      .25  .04 


1.01 
I  .56 
2.19 


1.18 
.09 
.02  1.42 


•  1? 

.42 

•  04 


2.75    1.12  1,62 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Table  3— Continued  may  1952 


Total 

Day  of  month 

1   1  2 

3 

4   |  5 

6 

7  |   8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  T 

17 

18 

19  I 

20 

21 

22 T 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNT  STERLING 

16 

T 

.19 

.17 

T 

.86 

.12 

•  39 

1  .02 

T 

T 

.07 

T 

.  82 

1.08 

.07 

•  30 

.07  , 

MOUNT  VERNON  4N 

2.4* 

T 

T 

•  31 

T 

.03 

T 

.06 

T 

.61 

T 

■  43 

.04  , 

NASHVILLE   3  NW 

2 

34 

•  06 

•  10 

■  78 

.24 

•  34 

•  10 

T 

T 

■  14 

•  58  , 

NEWARK   7  F 

2 

52 

.06 

.24 

•  30 

.12 

25 

.05 

03 

•  54 

•  04 

•  14 

.13 

NEW  BOSTON  DAM  17 

T 

.02 

■  63 

.43 

T 

.  14 

T 

2  03 

.04 

.  38 

1.17 

T 

•  23 

•  04 

.  12 

.05  * 

NEW  BOSTON 

2 

89 

T 

.05 

.63 

.30 

.03 

.10 

.02 

.05 

.05 

.43 

•  66 

T 

•  22 

.05 

•  09 

•2i  i 

NFW  BURNS | OF 

4 

75 

T 

•  75 

1.36 

T 

T 

T 

T 

•  02 

1.51 

.14 

•  46 

T 

•  04 

•  16 

.78 

■  03 

T 

NEWTON 

2 

26 

.19 

.02 

.05 

•  29 

.26 

•  02 

.09 

■  25 

.  06 

•  1 1 

T 

•  04 

.05 

■  26 

•  25 

.37 

OLNEV  RADIO  ST A 

1 

•  54 

•  12 

•  30 

.75 

•  08 

OREGON  WATER  WKS 

.42 

.26 

•  OB 

• 

.22 

•  04 

.  36 

.85 

■  02 

T 

.  13 

•  ?4  , 

OTTAWA 

\ 

56 

•  03 

•  40 

.21 

T 

•  40 

.01 

.02 

.07 

.08 

.12 

.62 

•  11 

T 

•  16 

.29 

.03 

■  42 

.05 

.73 

.31  . 

PAL  E  ST  I NE 

2 

06 

.40 

.02 

.12 

.02 

T 

.05 

•  30 

•  03 

.1? 

T 

■  22 

.22 

■  11 

•  LI 

T  , 

PANA 

2 

81 

.12 

.03 

.20 

.55 

•  02 

.21 

.15 

.06 

.05 

.02 

•  03 

.  04 

.01 

•  02 

■  01 

T 

•  03 

1.06 

•  18 

.07  , 

Paris  watfr  works 

24 

T 

.45 

.79 

T 

•  02 

.  05 

.27 

•  92 

.61 

T 

PAW  PAW 

.08 

.13 

.32 

T 

T 

.08 

.12 

•  26 

T 

T 

.  39 

•  26 

•  39 

T 

.77 

!;6«  ! 

PAVSON 

4 

11 

.08 

.15 

.04 

1.73 

.  .02 

.09 

.03 

■  22 

•  96 

•  47 

.07 

* 

•  25 

Pf.OR I  A  WH  A  1 RPORT  R 

3 

ft 

T 

.12 

.51 

.01 

.09 

•  02 

.03 

.08 

1.31 

•  68 

■  12 

.0? 

.03 

•  08 

.34 

T 

.0?  : 

PE  OTCNE 

3 

38 

.07 

.30 

.52 

.20 

•  02 

T 

.32 

.23 

.50 

T 

.04 

.  30 

•  79 

PETFRSRURG 

3 

D( 

.23 

T 

.48 

•  35 

.50 

•  02 

■  58 

PLEASANT  MILL   2  E 

•  43 

.31 

.73 

T 

.07 

.01 

.16 

•  23 

T 

.02 

•  39 

■  23 

•  04 

.31 

T 

PONT  1  AC 

4 

11 

T  T 

.40 

•  18 

•  14 

.66 

.13 

.05 

.03 

.85 

.69 

•  01 

•  09 

.19 

•  12 

.17 

.40 

T  , 

PRlNCFVILlF   ?  NW 

4 

66 

.08 

.  30 

.07 

.06 

■  02 

.11 

.96 

•  68 

•  06 

•  72 

■  12 

■  11 

■  11 

.  14 

•  35  . 

OU  INCY 

4 

4S 

.04 

.08 

T 

1  .33 

•  03 

•  04 

.23 

1  .20 

.01 

■  01 

•  31 

.15 

.07  , 

On  I  NT v  C AA 

■ 

.14 

.03 

02 

•  55 

.01 

OiJINCT  HAM  21 

J 

•  18 

.06 

T 

1.30 

.02 

•  10 

T  * 

•  14 

.96 

•  02 

T 

•  02 

1.13 

.42 

O'lINCV  MEMORIAL  BRIDGF 

5 

03 

.10 

•  04 

T 

1  .23 

T 

•  10 

■  02 

.10 

1.10 

•  03 

T 

T 

.03 

1.90 

•  38 

RANT 01 JL  CHANUTE    AF  BASE 

4 

T 

.42 

•  04 

T 

.04 

T 

.01 

T 

1.15 

.33 

T 

•  14 

T 

•  01 

T 

T 

■  79 

•  55 

.26 

■  14 

.17  | 

RFf)  BUD 

3 

00 

.03 

# 

.60 

* 

•  04 

.01 

* 

.82 

•  20 

•  02 

T 

.01 

.10 

•  06 

.36 

■  20 

.53  , 

ROBFRTS   3  N 

4 

■  c 

.17 

.84 

54 

ROCHELLE 

T 

.15 

.30 

•  25 

•  14 

•  05 

.08 

.06 

T 

•  58 

•  78 

•  16 

•  25 

.30  1 

ROCK  FORD 

4 

12 

T 

.25 

.41 

.25 

T 

•  14 

.07 

•  17 

.02 

■  07 

1.19 

.58 

.65 

.3?  . 

ROCKFORD  4  NE 

3 

16 

.01 

*55 

.03 

.09 

•  23 

•  02 

.  16 

1  .59 

■  10 

.05 

*  15 

■  16  , 

RflCKFORO  CAA  AP 

3 

20 

T 

•  27 

•  07 

y 

.20 

.02 

.16 

.02 

T 

•  01 

.01 

.68 

.76 

•  32 

•  15 

■  53  . 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

2 

.01 

09 

•  16 

.51 

j 

03 

•  50 

•  21 

07 

.06 

ROCK  PORT 

«62 

.20 

.25 

.75 

T 

T 

.33 

T 

T 

T 

■  90 

■  55 

•  28 

PUSHVI LLt 

5 

33 

.18 

.72 

■  62 

.04 

.24 

.31 

1  .05 

■  05 

•  02 

1.66 

■  11 

.24 

■  09  , 

STF   MA  R  1 1 

2 

15 

.  16 

.27 

.03 

•  07 

.01 

•  12 

•  37 

•  21 

•  02 

T 

.28 

.06 

.20 

.02 

SALFM 

2 

59 

•01 

.07 

•  14 

•  49 

* 

•  19 

■  20 

.07 

•  04 

.67 

.46 

.21 

■  04  . 

SHAWNFETOWN  NFW  TOWN 

3 

60 

.02 

T 

21 

•  30 

1*86 

•  08 

•  15 

.  42 

•  53 

•  03 

SIDFLL 

76 

.72 

.06 

.17 

•  23 

T 

T 

•  15 

•  21 

•  38 

.01 

.11 

•  09 

•  02 

.03 

•  95 

.18 

.47 

SPARTA 

2 

07 

T 

.34 

T 

T 

T 

T 

T 

•  38 

.04 

.08 

.07 

T 

.46 

.70  . 

SPRIN6FIFLD  WR  AP  B// 

3 

08 

•  25 

.01 

.15 

.02 

.06 

.02 

.39 

T 

T 

•  24 

.18 

■  40 

■  01 

•  17  . 

SPR  INGF I  ELD  WB  CITY  R 

4 

LC 

.12 

.19 

.03 

•  96 

.01 

.23 

T 

.03 

.73 

T 

T 

T 

T 

T 

■  65 

.17 

■  47 

■  14  . 

STOCK  TON 

2 

7S 

.39 

.19 

.12 

04 

'.11 

.63 

.94 

•  23 

04 

STRE ATOR 

.04 

* 

.12 

.18 

* 

.38 

T 

• 

.36 

.83 

•  40 

•  51 

.  10 

.08 

.11 

.41 

■  14  ! 

SYCAMORE 

•  30 

•  15 

.  16 

•  06 

.33 

■  03 

•  01 

~ 

.57 

•  19 

*  19 

•  36 

•  03 

•  89  . 

TABLF  GROVE 

6 

84 

.03 

•  04 

T 

.03 

.01 

.85 

•  97 

•  03 

►•54 

•  49 

■  30 

•  19 

.0?  , 

TA  YLORV 1 LL  E 

3 

10 

.  32 

.06 

.18 

.06 

.11 

•  12 

T 

•  19 

•  22 

T 

•  09 

.04 

T 

.  11 

.06  . 

3 

94 

.  ■■ 

•  34 

.40 

06 

*  86 

•  45 

*  1 1 

•  11 

.25 

.  28 

•  18 

TOULON 

B  ; 

.12 

.27 

T 

.42 

.01 

.15 

.32 

T 

1.03 

•  29 

■  12 

.45 

.07 

•  29 

.  35 

•  50 

.03 

;«  : 

TUSCOLA 

3 

4 

.31 

T 

.07 

.45 

.17 

.03 

T 

.07 

•  42 

•  46 

•  02 

.17 

.01 

T 

.01 

■  44 

■  31 

■  35 

5 

0  Z 

T  T 

.02 

.35 

T 

T 

.02 

T 

T 

.61 

1  .48 

T 

■  08 

T 

•  06 

.01 

•  06 

.47 

•  96 

•  39 

.06  . 

URBANA    ENG  CAMPUS 

7 

61 

■  4  ■' 

.01 

.35 

.08 

.02 

.02 

T 

.70 

1  .24 

.  ■■■  ■ 

•  12 

•  09 

•  03 

.49 

1.08 

•  40 

.16  . 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

4 

1  7 

.09 

37 

•  66 

•  11 

■  25 

•  2  7 

VANDAL  I A  CAA  AP 

1 

'■" 

•  02 

.52 

.35 

.28 

T 

.19 

T 

T 

.01 

T 

.01 

T 

.02 

.19 

.19 

.02 

•  07 

•oi  ; 

VlRDEN 

3 

10 

•  14 

.09 

.20 

1.15 

T 

•  12 

.08 

•  21 

.18 

T 

■  05 

T 

T 

.70 

.18 

WALNUT 

3 

69 

.10 

.28 

T 

.04 

•  66 

.54 

■  08 

•  02 

T 

•  49 

i.oi  i 

WARSAW 

4 

01 

.05 

.  1  C 

.28 

1.03 

.12 

.64 

.94 

.42 

•  19 

WATERLOO 

1 

T 

•  64 

.05 

.03 

.08 

.03 

•  01 

.05 

.01 

•  34 

.36 

.22 

: 

WATSEKA 

5 

.20 

.16 

T 

.61 

T 

.01 

.05 

.68 

.81 

•  70 

.07 

.09 

.10 

.21 

.86 

•  66 

.67 

•  06  \ 

WA UK  EG AN 

3 

•  10 

.46 

.09 

.02 

•  09 

.01 

.  19 

... 

.03 

T 

.85 

.35 

•  14 

•  29 

.76  . 

WAVNF  CITY 

2 

40 

•  12 

.38 

•  32 

.08 

■  56 

.08 

.78 

.11 

.09 

WMEATON  COLLEGE 

.02 

.19 

•  06 

■  01 

.21 

•  13 

.06 

.04 

.07 

■  33 

•  37 

■  08 

.37 

.»  : 

WHITE  HALL    1  E 

3 

•  35 

.04 

.11 

•  86 

T 

*  11 

•  09 

.19 

•  11 

T 

T 

•  04 

1.23 

.49 

WILCOX 

2 

59 

.32 

•  10 

.15 

•  11 

.15 

•  47 

•  15 

.07 

•  22 

■  35 

.75 

.30 

■ 

WINDSOR 

2 

47 

.  1  H 

T 

.15 

•  68 

.01 

•  14 

T 

■  15 

.03 

T 

*  15 

T 

.05 

■  53 

■  <>o  . 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAY  1952 


Day  Of  Month 


Station 

3 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

u 

12 

13 

[4 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

I 
> 
< 

ALBION 

MAX 

90 

93 

84 

90 

95 

86 

81 

78 

82 

78 

60 

55 

72 

7  5 

87 

MIN 

56 

61 

52 

55 

63 

64 

53 

58 

56 

53 

41 

41 

41 

46 

60 

59 

53 

50 

SO 

51 

48 

57 

63 

56 

56 

58 

60 

49 

46 

49 

53.9 

ALEDO 

MAX 

91 

83 

65 

93 

90 

78 

78 

60 

7j 

7 

73  •  4 

M  IN 

58 

62 

52 

57 

58 

S3 

49 

47 

48 

48 

35 

34 

42 

41 

47 

45 

46 

42 

44 

42 

45 

56 

56 

59 

60 

55 

62 

48 

37 

52 

57 

49.6 

ALTON   OAM  26 

MAX 

90 

94 

87 

96 

92 

88 

80 

74 

66 

56 

78 

58 

60 

62 

78 

82 

76 

M  IN 

54 

60 

54 

58 

60 

62 

56 

52 

56 

48 

42 

42 

48 

48 

56 

52 

52 

46 

52 

48 

46 

59 

62 

n  >. 

58 

56 

56 

54 

46 

48 

56 

53.2 

ANNA  1NW 

MAX 

B6 

90 

84 

88 

92 

82 

85 

85 

84 

76 

57 

85 

83 

59 

65 

82 

76 

79 

79 

MIN 

54 

58 

59 

57 

65 

64 

59 

63 

63 

53 

40 

44 

45 

47 

63 

65 

57 

SO 

52 

51 

46 

58 

63 

62 

56 

55 

56 

59 

51 

46 

55.4 

ANT I0CH 

MAX 

8  5 

82 

76 

88 

66 

B  0 

54 

70 

MIN 

50 

44 

41 

50 

66 

55 

41 

41 

43 

41 

36 

43 

44 

47 

49 

41 

41 

39 

42 

43 

42 

52 

51 

54 

54 

48 

5  1 

45 

40 

50 

50 

46.3 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

6  8 

81- 

90 

91 

75 

56 

56 

7? 

MIN 

45 

46 

42 

46 

56 

51 

41 

42 

41 

42 

31 

40 

37 

48 

47 

45 

41 

36 

40 

44 

37 

52 

54 

59 

55 

46 

53 

44 

34 

45 

53 

45.0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

MAX 

86 

90 

82 

90 

93 

83 

83 

67 

78 

62 

5? 

79 

62 

57 

57 

70 

?5 

83 

M  IN 

57 

61 

55 

58 

66 

64 

61 

58 

58 

49 

43 

48 

47 

48 

59 

57 

52 

49 

53 

52 

48 

62 

66 

59 

6  0 

54 

56 

58 

49 

47 

55 

55.2 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

88 

76 

81 

91 

94 

92 

77 

6 1 

60 

64 

55 

70 

82 

81 

68 

77 

7  R 

73.5 

MIN 

55 

58 

49 

56 

65 

57 

50 

46 

48 

48 

39 

41 

40 

48 

48 

48 

43 

to 

45 

46 

4L 

57 

64 

64 

60 

56 

60 

SO 

40 

50 

60 

30.8 

CAIRO  KB  CITY 

MAX 

87 

89 

86 

87 

94 

79 

86 

90 

85 

69 

58 

65 

7J 

80 

86 

85 

82 

61 

M  IN 

60 

62 

63 

62 

69 

67 

64 

67 

67 

54 

47 

48 

50 

54 

66 

70 

57 

54 

56 

55 

53 

61 

67 

63 

60 

62 

62 

64 

57 

53 

57 

59.6 

C  ARBONDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

87 

90 

84 

89 

93 

91 

86 

80 

84 

81 

60 

61 

77 

85 

78 

85 

78.5 

MIN 

49 

50 

54 

52 

67 

64 

55 

65 

59 

54 

41 

44 

44 

43 

64 

60 

57 

S  1 

51 

50 

45 

55 

60 

60 

55 

54 

60 

48 

42 

37 

53.7 

CARLINVILLE  4E 

MAX 

65 

87 

88 

90 

H  1 

78 

72 

69 

65 

56 

78 

70 

5  3 

59 

75 

9  1 

81 

MIN 

56 

56 

47 

53 

63 

59 

54 

52 

52 

49 

38 

38 

40 

44 

50 

57 

49 

43 

49 

11 

43 

61 

62 

60 

65 

50 

56 

56 

41 

45 

54 

51.3 

CARLVLE 

MAX 

89 

93 

85 

91 

95 

85 

80 

68 

5? 

78 

82 

73 

69 

78 

87 

M  IN 

54 

57 

53 

57 

64 

62 

56 

59 

58 

52 

41 

45 

44 

47 

56 

60 

51 

47 

52 

51 

48 

63 

65 

64 

60 

54 

55 

56 

45 

45 

50 

53.9 

CHARLESTON 

MAX 

89 

83 

88 

92 

72 

72 

78 

82 

74 

70 

77 

84 

75  0 

MIN 

54 

57 

50 

55 

65 

60 

53 

56 

53 

50 

42 

42 

42 

43 

55 

52 

49 

45 

57 

65 

64 

60 

52 

57 

55 

43 

47 

51 

52.6 

CHENOA 

MAX 

72 

7  6 

72.2 

M  IN 

54 

56 

47 

58 

64 

54 

44 

45 

47 

47 

38 

41 

40 

45 

48 

48 

43 

37 

43 

45 

46 

56 

61 

61 

58 

54 

49 

38 

46 

5  7 

49.4 

CHICAGO  HEIGHTS 

MAX 

89 

79 

67 

MIN 

44 

55 

55 

51 

67 

52 

42 

46 

43 

46 

35 

39 

41 

46 

5  0 

47 

46 

36 

41 

46 

39 

54 

58 

57 

54 

50 

59 

50 

38 

48 

56 

48.2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

68 

54 

62 

56 

66 

66 

59 

63  9 

MIN 

51 

47 

46 

56 

67 

49 

46 

45 

46 

46 

40 

44 

47 

51 

49 

47 

46 

45 

47 

47 

46 

53 

55 

52 

53 

54 

55 

52 

45 

52 

52 

49.4 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

67 

73 

71 

54 

61 

64 

61 

71 

64 

79 

72 

72 

83 

65 

68 

78 

68  4 

MIN 

51 

51 

48 

54 

65 

50 

46 

45 

46 

44 

38 

43 

45 

46 

52 

47 

45 

39 

45 

48 

42 

55 

58 

57 

55 

54 

56 

48 

42 

49 

51 

48.9 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

63 

72 

62 

90 

83 

73 

51 

52 

50 

60 

55 

55 

68 

69 

61 

56 

57 

61 

57 

78 

66 

63 

66 

82 

67 

59 

?5 

74 

64  6 

MIN 

57 

49 

48 

61 

69 

50 

46 

45 

46 

46 

41 

45 

48 

53 

49 

48 

46 

46 

48 

50 

52 

52 

54 

54 

54 

56 

56 

50 

46 

55 

54 

50.6 

CICERO 

MAX 

90 

75 

73 

92 

91 

78 

55 

5  7 

52 

66 

59 

7J 

70 

69 

55 

63 

61 

80 

7J 

76 

68 

66 

77 

69  5 

MIN 

52 

50 

47 

52 

69 

54 

47 

45 

46 

47 

37 

43 

43 

46 

51 

47 

46 

40 

45 

49 

42 

55 

54 

61 

55 

53 

58 

50 

42 

50 

59 

49.5 

COHDEN  2S 

MAX 

86 

90 

84 

88 

91 

83 

87 

82 

6  1 

76 

60 

61 

?7 

82 

80 

74 

82 

78 

76 

76 

82 

81 

7? 

?2 

78 

82 

77  6 

M  IN 

52 

54 

56 

52 

63 

64 

56 

60 

59 

52 

35 

41 

40 

39 

63 

62 

57 

50 

51 

51 

43 

55 

63 

61 

57 

54 

54 

60 

49 

41 

47 

52.9 

OANV ILLE 

MAX 

87 

62 

80 

90 

94 

64 

79 

66 

?6 

85 

72  4 

MIN 

48 

57 

47 

51 

67 

60 

49 

57 

49 

49 

40 

40 

37 

37 

53 

49 

47 

41 

51 

50 

43 

57 

64 

63 

59 

50 

60 

53 

41 

46 

47 

50.4 

DECATUR 

MAX 

89 

60 

7? 

MIN 

55 

58 

49 

56 

65 

57 

51 

50 

52 

49 

40 

42 

41 

46 

55 

50 

47 

41 

48 

48 

45 

58 

65 

ft  ! 

60 

56 

59 

51 

44 

51 

5  7 

51.9 

DIXON 

MAX 

88 

6  ? 

7 1 

70 

7 1 

63 

60 

67 

70 

?  n 

67 

67 

74 

72  1 

MIN 

54 

55 

47 

53 

63 

48 

47 

44 

46 

48 

36 

42 

39 

40 

45 

49 

44 

35 

45 

41 

40 

55 

56 

63 

62 

53 

56 

47 

35 

53 

60 

48.4 

OU  QUO  I N 

MAX 

68 

92 

85 

90 

95 

85 

79 

60 

58 

68 

75 

83 

80 

76 

74 

83 

g  3 

79 

69 

79 

86 

78.5 

MIN 

55 

58 

58 

57 

65 

65 

60 

60 

48 

54 

41 

44 

43 

47 

6  o 

61 

55 

51 

53 

52 

50 

61 

65 

65 

60 

55 

58 

55 

49 

45 

52 

54.9 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

89 

90 

«5 

92 

95 

90 

83 

83 

66 

59 

58 

73 

77 

84 

82 

77 

6? 

84 

79 

7J 

80 

65 

78.6 

MIN 

57 

60 

57 

60 

67 

64 

60 

56 

56 

52 

42 

47 

47 

49 

59 

60 

52 

47 

53 

51 

48 

62 

68 

62 

61 

52 

56 

52 

49 

47 

56 

55.2 

EFFINGHAM    1  SW 

Max 

87 

8B 

70 

86 

92 

85 

72 

7? 

61 

75 

81 

82 

79 

74 

81 

81 

76 

66 

76 

73  9 

MIN 

51 

54 

50 

51 

62 

61 

52 

56 

54 

50 

42 

42 

40 

47 

51 

59 

49 

44 

51 

49 

40 

54 

62 

62 

59 

50 

51 

54 

42 

44 

4S 

50.9 

EL  IZABETHTOWN 

MAX 

70 

59 

62 

76 

74 

79  6 

MIN 

50 

53 

54 

52 

63 

65 

57 

64 

60 

54 

43 

45 

43 

41 

6  7 

63 

60 

52 

54 

53 

47 

57 

62 

60 

59 

54 

55 

60 

52 

44 

47 

54.5 

FAIRFIELD 

MAX 

83 

?5 

56 

63 

75 

82 

81 

7  c 

74 

78 

81 

77 

77 

76  0 

MIN 

52 

57 

55 

53 

62 

65 

55 

59 

58 

54 

42 

43 

41 

42 

59 

61 

53 

SO 

51 

52 

47 

58 

63 

64 

60 

54 

55 

57 

48 

43 

47 

53.5 

FLORA 

MAX 

73 

75 

8? 

76 

80 

76 

75  9 

MIN 

56 

62 

53 

55 

65 

64 

54 

58 

58 

53 

42 

42 

45 

44 

60 

60 

50 

4  8 

51 

51 

48 

59 

63 

65 

59 

55 

56 

57 

45 

45 

49 

53.9 

FREE  PORT 

MAX 

63 

71 

70 

MIN 

51 

53 

46 

54 

63 

46 

45 

43 

44 

47 

35 

41 

38 

47 

43 

45 

43 

35 

40 

38 

38 

54 

54 

5e 

69 

51 

54 

47 

34 

53 

58 

47.4 

FULTON   DAM  13 

MAX 

68 

69 

M  IN 

56 

59 

56 

60 

66 

57 

46 

47 

47 

48 

37 

« 

47 

41 

48 

50 

49 

34 

46 

47 

45 

55 

55 

62 

60 

59 

57 

52 

46 

54 

60 

51.3 

GALE  SBURG 

MAX 

63 

65 

77 

82 

MIN 

58 

59 

5ft 

60 

64 

55 

48 

48 

49 

46 

37 

42 

42 

49 

48 

46 

44 

47 

45 

47 

48 

58 

62 

62 

60 

56 

S3 

48 

41 

53 

52 

51.1 

GALVA 

MAX 

65 

73 

70 

63 

66 

70 

76 

81 

82 

MIN 

58 

62 

51 

64 

68 

51 

47 

45 

46 

45 

39 

40 

42 

51 

49 

44 

41 

42 

46 

49 

49 

58 

60 

58 

57 

59 

58 

49 

37 

50 

58 

50.7 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

68 

60 

S8 

72 

86 

60 

74 

le 

84 

82 

78 

80 

78 

78  1 

MIN 

54 

55 

54 

54 

62 

62 

58 

56 

63 

50 

40 

44 

42 

42 

6? 

62 

52 

SO 

52 

50 

56 

62 

58 

58 

54 

6C 

56 

52 

48 

48 

53.7 

GREENV ILLE 

MAX 

61 

83 

57 

65 

74 

81 

80 

77 

78 

80 

78 

68 

76 

61 

75.7 

M  IN 

58 

64 

54 

59 

65 

63 

54 

56 

56 

51 

41 

43 

45 

46 

53 

45 

52 

50 

47 

61 

64 

64 

60 

57 

58 

55 

48 

49 

54 

54.2 

GR IGGSV ILLE 

MAX 

87 

88 

89 

93 

94 

88 

76 

70 

62 

61 

57 

72 

81 

80 

70 

58 

59 

62 

69 

76 

80 

81 

83 

64 

84 

84 

69 

68 

80 

75 

75.6 

MIN 

60 

63 

55 

65 

67 

57 

58 

52 

SO 

49 

36 

48 

48 

55 

52 

46 

42 

47 

44 

58 

60 

67 

58  ! 

58 

60 

60 

49 

44 

49 

59 

53.5 

HARR ISBURG 

MAX 

87 

93 

83 

91 

95 

86 

65 

63 

85 

87 

59 

57 

73 

79 

88 

87 

85 

60 

60 

63 

76 

85 

79 

80 

80 

81 

85 

72 

73 

80 

57 

79.5 

MIN 

51 

53 

55 

53 

65 

66 

55 

65 

60 

56 

42 

45 

44 

40 

65 

61 

58 

S3 

54 

54 

45 

50 

66 

54 

60 

54 

55 

62 

50 

42 

46 

54.2 

HAVANA 

MAX 

90 

86 

83 

91 

94 

86 

70 

66 

60 

62 

60 

63 

72 

76 

75 

64 

58 

61 

66 

68 

73 

79 

86 

81 

72 

82 

81 

69 

68 

79 

72 

74.0 

M  IN 

55 

62 

50 

58 

67 

60 

51 

50 

50 

50 

38 

43 

45 

44 

52 

52 

46 

43  | 

48 

46 

46 

58 

63 

61 

60 

58 

58 

50 

43 

50 

59  j 

52.1 

HI LLSBORO 

MAX 

87 

89 

83 

89 

91 

84 

77 

73 

72 

63 

57 

62 

71 

76 

76 

70 

61 

59  J 

56 

66 

75 

81 

81 

si ; 

77 

82 

82 

75 

70 

79 

82 

75.1 

M  IN 

54 

57 

51 

55 

63 

59 

53 

52 

54 

49 

39 

43 

43 

47 

53 

59 

49 

43 

50 

49 

45 

59 

63 

62 

59 

53 

55 

51 

43 

43 

54 

51.9 

See  H«terac*  Not**  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ILLINOIS 
MAY  1952 


Station 

Day 

Of  Month 

-age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

J 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

HOOPESTON 

MAX 
M  IN 

88 
51 

82 
57 

80 
46 

89 
57 

95 
66 

87 

56 

70 
49 

61 
51 

57 
49 

61 
48 

55 
41 

53 
40 

69 
41 

72 
45 

74 
49 

67 
48 

53 
47 

64 
40 

58 
47 

55 

49 

73 

47 

77 
57 

82 
63 

80 
64 

74 
58 

80 
54 

82 
61 

75 
50 

65 
42 

74 

48 

82 
53 

72.1 
50  •  8 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

89 
57 

89 
64 

83 
54 

91 

59 

93 
67 

89 
60 

77 
55 

71 

52 

60 
53 

62 
51 

59 
38 

64 
44 

72 
49 

78 

54 

78 
58 

72 
55 

56 
45 

58 
43 

60 
49 

70 
50 

78 

53 

80 

63 

83 

65 

84 
64 

76 
57 

84 
60 

84 
64 

72 
49 

69 
42 

81 
56 

78 
63 

75.5 
54.6 

JERSEYVILLE 

MAX 
MIN 

87 
64 

89 

62 

88 
54 

92 
55 

93 
61 

93 
50 

80 

57 

79 

52 

72 
52 

67 
49 

61 
38 

63 
42 

72 

43 

77 
48 

82 
54 

70 

58 

61 
48 

57 
47 

59 
43 

69 

46 

75 
48 

81 

59 

83 
65 

80 
60 

76 
58 

84 

54 

64 
56 

62 
51 

72 
45 

77 
49 

82 
57 

77.1 
52.4 

JOLIET   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
46 

71 
48 

82 
42 

91 
50 

94 
58 

77 
48 

56 
46 

58 
45 

53 
44 

65 
42 

56 

36 

57 
43 

72 
42 

69 
40 

70 
50 

52 
46 

56 

38 

63 
36 

65 
40 

63 

43 

72 
41 

70 

55 

81 
60 

78 
59 

73 
55 

80 

53 

82 
54 

66 
41 

67 
41 

77 
47 

74 
48 

70.2 
46.4 

KANKAKEE 

MAX 
M  IN 

86 
49 

75 
54 

80 
44 

87 

54 

88 
63 

77 
56 

64 
44 

60 

47 

55 
45 

64 

47 

54 

39 

56 
40 

71 

42 

69 
47 

70 
49 

62 
46 

54 
44 

64 

39 

60 
44 

59 

47 

70 
41 

71 

54 

80 
62 

76 

62 

72 
56 

78 

53 

79 
56 

75 
50 

67 

42 

74 

48 

76 

55 

70.1 
49.1 

KANKAKEE   4  W 

MAX 
M  IN 

85 
47 

74 
52 

77 
44 

88 
52 

89 
61 

80 
53 

64 
44 

58 
46 

54 
45 

63 
46 

54 
38 

54 

39 

68 
41 

70 
46 

68 
48 

60 
46 

52 
44 

62 
37 

62 
43 

58 
47 

71 
39 

71 
54 

81 
61 

75 
61 

70 
56 

77 

53 

81 
56 

75 
50 

64 
40 

75 
48 

78 
55 

69.6 
48.1 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

90 
52 

86 
58 

80 
51 

89 
61 

88 

67 

83 
52 

72 
47 

56 
44 

51 

45 

60 
46 

61 

34 

63 

35 

70 
48 

70 
46 

70 
46 

68 
44 

56 
44 

60 

38 

67 

36 

66 
42 

71 
49 

74 
54 

83 

59 

82 

63 

78 

55 

89 

55 

82 
59 

71 
48 

73 

39 

60 

51 

70 
59 

72,9 
49.3 

LACON 

MAX 
MIN 

95 
52 

88 
5  6 

85 
50 

93 
56 

94 

64 

83 
53 

78 
48 

58 
43 

57 
43 

66 
48 

60 
38 

62 
36 

72 
40 

78 

42 

7* 
47 

70 
45 

58 
45 

65 
38 

70 
40 

64 

47 

75 
42 

76 

50 

79 
64 

83 

58 

73 
60 

85 
58 

80 
59 

70 
59 

80 
53 

75 

59 

74.9 
49.8 

LA   HARPE  1SW 

MAX 
MIN 

89 
50 

88 

59 

85 
53 

92 
59 

92 
65 

78 
56 

77 
50 

68 
49 

59 
49 

63 
42 

58 
36 

65 
44 

72 

39 

78 
49 

78 
46 

63 
49 

62 
45 

65 
43 

69 
47 

73 
45 

72 
46 

60 
57 

83 
64 

82 
60 

78 
59 

64 

53 

82 
60 

70 
52 

69 
39 

79 

52 

71 

52 

75.0 
50.6 

LA  SALLE 

MAX 
MIN 

90 
52 

80 
55 

B4 
47 

93 
54 

94 

62 

78 

53 

68 
48 

57 
47 

56 
48 

64 

49 

55 
39 

64 
42 

73 
43 

70 
49 

72 
46 

64 
4  7 

62 
46 

66 
38 

70 
44 

66 
43 

7* 

43 

75 
56 

84 

59 

80 
64 

78 
61 

84 
56 

84 

60 

68 

51 

70 
39 

80 

52 

72 
59 

73.4 
50.1 

LINCOLN 

MAX 
M  IN 

90 
53 

86 
57 

85 
49 

92 
56 

94 
66 

85 
55 

73 
50 

64 

48 

68 

50 

64 

49 

58 
37 

64 
42 

73 
40 

74 
45 

76 
50 

66 
50 

57 
45 

62 
40 

59 
45 

64 

45 

75 
45 

80 
58 

85 

63 

84 
63 

75 
59 

64 

54 

83 
58 

71 
49 

69 

41 

79 
48 

77 
56 

74.7 
50.5 

MAXANDA  1NW 

MAX 
MIN 

85 

55 

88 

59 

85 
57 

87 
58 

91 
67 

86 
64 

86 

58 

80 
64 

82 
59 

78 

53 

60 
41 

60 
44 

69 
46 

76 
49 

84 

63 

83 
63 

81 

56 

56 
49 

57 
49 

64 

50 

74 
51 

81 
59 

78 

62 

78 

62 

75 

58 

79 
56 

82 

57 

81 
59 

71 
48 

78 
46 

84 

58 

77.4 
55.5 

MARENGO 

MAX 
MIN 

89 
50 

79 
46 

81 
44 

90 
51 

90 
64 

76 
51 

59 
41 

56 
43 

52 
43 

62 

46 

53 

34 

58 
42 

71 
40 

68 
44 

68 

46 

60 
43 

59 
42 

63 

37 

65 

39 

68 
44 

69 
38 

60 

52 

79 

53 

73 
59 

75 
57 

79 
50 

81 
51 

64 
47 

67 

35 

76 

50 

70 
55 

69.7 
46.4 

MATTOON 

MAX 
MIN 

88 

53 

87 

57 

82 
50 

88 
54 

93 
65 

78 
58 

70 
53 

70 

55 

68 

53 

62 

47 

52 
42 

54 
42 

69 
43 

71 
45 

76 
56 

66 

52 

>6 
46 

60 
43 

54 
50 

60 
45 

75 
44 

79 
58 

85 
63 

79 

62 

72 
58 

80 

52 

81 

58 

71 

52 

67 
44 

86 
46 

83 

52 

73.0 
51.5 

MC  L  EANSBORO 

MAX 
MIN 

89 
54 

92 
57 

82 
55 

89 
55 

93 
66 

85 
68 

82 
57 

79 

60 

82 
58 

79 
53 

59 
42 

56 
42 

72 
42 

75 
42 

86 
62 

84 
61 

79 
56 

60 

52 

57 
5  1 

63 

51 

7* 

47 

83 

59 

82 

62 

78 

61 

72 
60 

80 

55 

83 

55 

79 

57 

71 
48 

78 
45 

84 

48 

77.6 
54.2 

MINONK 

MAX 
MIN 

90 
55 

83 
50 

82 
47 

90 
55 

92 
62 

88 
54 

68 
48 

58 
46 

57 
47 

64 
47 

56 
38 

60 
41 

71 
39 

67 

42 

73 
45 

67 
47 

56 
43 

62 
39 

63 
41 

65 
44 

72 
45 

77 

55 

83 
61 

80 
61 

72 
60 

84 

56 

82 

55 

78 
49 

69 

38 

78 
47 

75 

56 

73.0 
48.6 

MOLINE   WB  AIRPORT 

MAX 
M  IN 

90 
55 

81 

60 

85 

52 

93 
57 

90 
62 

76 

55 

59 
49 

55 
47 

54 
48 

60 
44 

50 

37 

64 

42 

71 
43 

71 
50 

70 
47 

53 
48 

61 
45 

64 
38 

67 
43 

70 
40 

70 
44 

70 

57 

82 

59 

79 
61 

78 
60 

84 

54 

83 
52 

65 
47 

68 

37 

79 

55 

72 
54 

71.4 
49.7 

MONMOUTH 

MAX 
M  IN 

90 
57 

84 
58 

85 
49 

92 
60 

90 
60 

78 
51 

70 
48 

62 
46 

54 

47 

66 
46 

54 
34 

65 
41 

72 
40 

76 
46 

76 
45 

63 
46 

62 
44 

63 
37 

66 
44 

70 

39 

65 
44 

77 
55 

63 

60 

78 

59 

77 
57 

83 
51 

82 

55 

68 
43 

67 

35 

77 
51 

73 
56 

73.2 
48.5 

MORRIS    3  NE 

MAX 
M  IN 

87 
47 

76 
50 

81 
45 

91 
50 

93 
68 

86 

51 

68 
44 

68 

45 

57 
44 

64 

44 

55 
35 

58 

40 

71 
40 

70 
47 

70 
48 

68 

48 

57 
44 

62 
37 

64 

41 

62 
46 

70 
40 

g 

60 

59 

79 
61 

73 
57 

78 
54 

80 
57 

78 
49 

67 

37 

77 
48 

76 

58 

72.2 
48.0 

MORR I  SON 

MAX 
MIN 

92 
55 

84 

56 

86 
50 

91 
56 

92 
63 

80 

52 

71 
45 

58 
45 

55 
46 

64 
48 

58 
36 

67 
42 

75 
41 

71 
43 

71 
46 

62 
45 

62 
45 

65 
37 

67 

39 

70 
40 

69 
41 

64 

54 

85 
54 

79 

62 

81 
60 

84 

53 

81 
56 

64 
48 

72 

37 

79 

52 

75 
57 

73.4 
48.5 

MORR I SONV I LLE   1  E 

MAX 
MIN 

87 

52 

87 
52 

83 

50 

90 
54 

93 
63 

81 

59 

74 

52 

68 
51 

64 

52 

62 
49 

56 
40 

62 
42 

70 
42 

75 
44 

74 
52 

66 

53 

54 
46 

59 
42 

56 
48 

65 
48 

75 

46- 

80 
54 

84 

62 

81 
60 

76 
59 

82 
52 

82 
57 

75 
49 

67 
42 

78 
43 

81 

53 

73.8 
50.7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

89 
52 

79 
53 

82 
48 

90 
52 

88 
66 

76 
48 

67 
46 

57 
45 

54 
47 

59 
47 

53 
37 

63 
44 

72 
41 

68 
44 

69 
46 

62 
50 

66 
46 

65 

35 

69 
40 

70 

37 

66 

38 

62 

55 

80 
55 

77 
59 

79 

59 

80 

53 

78 

55 

66 
48 

69 
36 

76 

53 

73 
60 

71.1 
48.2 

MOUNT   VERNON  UN 

MAX 
MIN 

86 
54 

90 
58 

82 
54 

88 

55 

93 
61 

84 
64 

80 
58 

76 

59 

80 

57 

72 
52 

56 
40 

58 
40 

69 
44 

75 

37 

83 
58 

82 
59 

76 

50 

55 
49 

56 

51 

65 

51 

74 

48 

82 
60 

81 
64 

77 

63 

74 

56 

80 

53 

82 
56 

77 
56 

69 
47 

76 
47 

84 

51 

76.2 
53.4 

NEW   BURNS  I DE 

MAX 
M  IN 

87 
49 

89 

52 

83 

52 

89 
53 

92 
65 

89 
65 

86 

53 

83 

62 

83 
57 

80 
54 

59 
41 

57 
45 

70 
41 

75 
44 

85 
64 

85 
63 

82 

58 

70 

50 

57 

52 

62 

51 

75 
48 

11 
59 

81 

64 

79 
62 

77 
58 

80 

52 

83 
54 

79 
61 

72 
50 

79 

42 

84 
51 

78,5 
53,9 

NEWTON 

MAX 
MIN 

90 
53 

92 
57 

86 
52 

90 
54 

93 

63 

85 
63 

75 
54 

76 
59 

78 

55 

62 

52 

61 
41 

57 
42 

72 
42 

73 
43 

82 
57 

75 
59 

75 

50 

69 
47 

56 
51 

63 
51 

77 
46 

82 
55 

84 

62 

80 
64 

76 

59 

8 

54 

83 

56 

70 
57 

71 

45 

79 
44 

85 
47 

76,7 
52.7 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 
M  IN 

89 
51 

87 

55 

81 

53 

87 

52 

91 

61 

84 
62 

79 
64 

75 
59 

74 
54 

72 
53 

55 
44 

55 
41 

70 
42 

72 
41 

82 
56 

80 
61 

75 
5  I 

57 
52 

56 

51 

64 

52 

75 
46 

82 
59 

83 
66 

79 

66 

76 

59 

81 

52 

82 
56 

70 

53 

72 
47 

77 

45 

83 
47 

75,6 
53,3 

OTTAWA 

MAX 
M  IN 

90 
53 

80 
56 

84 

50 

93 
54 

96 
68 

81 
48 

70 
48 

58 
48 

55 
48 

63 

49 

56 

39 

61 

43 

76 
43 

68 
47 

74 
48 

66 
48 

59 
46 

64 

39 

66 

43 

66 
46 

73 
45 

72 
56 

84 
60 

79 
63 

76 
60 

83 

57 

81 

57 

68 

52 

70 
40 

76 

52 

71 
60 

72,9 
50.5 

PALEST INE 

MAX 
MIN 

89 
51 

90 
53 

83 

53 

90 
53 

94 
66 

82 
58 

74 

51 

75 
57 

78 
55 

62 
51 

57 
41 

53 
41 

71 
39 

73 
42 

80 

57 

74 
55 

78 
48 

60 

39 

56 

51 

59 
48 

78 
45 

81 
56 

85 

65 

81 
65 

74 

60 

80 
50 

85 
55 

72 
55 

71 
44 

80 
43 

88 
47 

75.9 
51.4 

PANA 

MAX 
M  IN 

89 
55 

89 
60 

85 

50 

90 
55 

93 
63 

84 

60 

84 

53 

71 

56 

68 
56 

64 

48 

55 
41 

60 
41 

72 
42 

73 
44 

77 
54 

69 

53 

55 
48 

61 

42 

55 
49 

63 
48 

78 

45 

81 

55 

84 

63 

81 
63 

74 

59 

83 

53 

83 
57 

76 

52 

70 
44 

80 
45 

84 

52 

75.2 
51.8 

PARIS   WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

87 
52 

87 
56 

81 
50 

87 

54 

91 

65 

80 
60 

68 
51 

69 

55 

Bl 

51 

61 
50 

54 
42 

52 
40 

68 
39 

70 
47 

75 
54 

68 
53 

61 
47 

64 
44 

57 
52 

56 
50 

75 
46 

79 
55 

83 

61 

78 
65 

70 
60 

80 

51 

82 
58 

74 

58 

66 

43 

77 
45 

83 

50 

73.1 
51.7 

PEORIA   WR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
57 

82 
56 

82 
52 

90 
58 

92 

62 

77 
56 

63 
50 

57 
47 

56 
49 

61 
44 

51 

37 

63 
42 

71 
44 

74 
44 

71 
47 

57 

47 

58 
44 

5? 

41 

66 

46 

66 

45 

69 

45 

76 

59 

84 

63 

80 
60 

75 
59 

82 
56 

v- 

53 

67 
48 

67 
41 

78 

51 

71 
53 

71.6 
50.2 

PONT  I  AC 

MAX 
MIN 

87 
54 

78 

52 

80 
50 

88 
56 

89 
67 

85 
55 

74 

52 

59 
47 

57 
48 

62 
48 

55 
40 

60 
42 

69 

42 

69 

46 

71 
49 

65 
46 

56 
44 

61 
41 

60 

45 

59 
48 

69 
46 

74 

56 

80 
64 

79 
67 

73 
59 

80 

57 

79 
60 

76 
51 

65 

42 

75 
49 

75 
53 

71.3 
50.9 

QUINCV 

MAX 
M  IN 

92 
57 

88 
60 

88 
61 

94 
64 

97 
69 

82 
58 

72 
56 

71 

52 

62 
50 

60 
50 

52 
38 

63 
45 

75 
43 

83 

52 

72 
54 

63 
50 

59 
46 

63 
44 

69 

47 

71 
45 

73 

53 

79 
62 

81 

65 

81 

59 

77 
59 

87 

57 

81 
58 

70 
50 

70 
44 

82 
54 

75 
60 

75.2 
53.6 

QUINCY  CAA 

MAX 
MIN 

87 
58 

86 

59 

83 
56 

88 
60 

91 
62 

78 
56 

71 
54 

60 
49 

61 
49 

61 

42 

50 
35 

63 
43 

69 
38 

79 
48 

71 
54 

57 

58 

61 
42 

65 
46 

68 
47 

71 
50 

80 
60 

77 

63 

78 
56 

78 

57 

82 
55 

79 
49 

67 

45 

66 
42 

78 
49 

72 
58 

72.2 
50.7 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

MAX 
MIN 

88 
60 

84 
51 

81 

50' 

89 
63 

93 
64 

78 
54 

63 
52 

62 
49 

56 
50 

61 
46 

51 
41 

57 
43 

71 
42 

71 
46 

75 
51 

58 
48 

52 
46 

62 
42 

54 
47 

59 
50 

73 
48 

78 

57 

83 
62 

78 
62 

72 
59 

61 

56 

81 

59 

67 

50 

67 
46 

77 
47 

80 

53 

71.0 
51.4 

ROBERTS   3  N 

MAX 
MIN 

52 

79 

81 

90 

94 

82 

71 

60 
45 

58 
47 

61 
4  6 

53 
40 

55 
4  0 

65 
40 

71 
40 

72 
47 

63 
47 

53 
45 

61 

58 

59 

71 

74 

81 

60 

71 

60 

81 

75 

68 

75 

77 

71.2 
48.8 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

92 
48 

86 

51 

82 
47 

93 
55 

92 
67 

76 
52 

71 
47 

56 
44 

56 

45 

61 
48 

56 
36 

60 
43 

73 
41 

67 
45 

70 
45 

65 
46 

62 
44 

65 
36 

67 
43 

68 
45 

69 
41 

65 

54 

81 
54 

79 
60 

78 

60 

76 

53 

84 

56 

66 
46 

70 

37 

76 
53 

7* 
57 

72.2 
48.4 

ROCKFORD  CAA 

MAX 
MIN 

88 

55 

73 
52 

80 
50 

92 
56 

89 
62 

72 
48 

54 
45 

55 
46 

53 
46 

60 
41 

52 
38 

59 
42 

71 
44 

67 
42 

69 
46 

58 
48 

60 
41 

63 
40 

65 
48 

66 
46 

68 
41 

59 
55 

81 

55 

75 
61 

75 
59 

78 

55 

81 
52 

65 
46 

68 
41 

77 
54 

69 

53 

69.1 
48.6 

RUSHVILLE 

MAX 
MIN 

90 
54 

88 
60 

85 
53 

91 
60 

93 

67 

85 
57 

74 

50 

66 
50 

60 
50 

61 
46 

51 
37 

63 
43 

71 
40 

80 
46 

77 
51 

67 
51 

59 
41 

62 
49 

60 
42 

70 
40 

70 

47 

81 

59 

84 
64 

80 
58 

78 
54 

82 

57 

81 

58 

69 
43 

68 

42 

79 
49 

76 
58 

74.2 
50.8 

See  Referonco  Notes  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Tablo  5  Continued 


ILLINOIS 
MAY  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

• 

\ 

I 

g 

10 

12 

13 

15 

u 

17  J 

1 B 

19  | 

20 

21 

22 

23 
23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SPARTA 

MAX 

87 

9 1 

84 

91 

95 

86 

87 

80 

78 

7  g 

57 

62 

74 

79 

85 

60 

56 

57 

6  g 

75 

84 

6 1 

81 

7  5 

66 

80 

78 

80 

86 

79.1 

M  IN 

55 

60 

57 

57 

66 

64 

59 

63 

56 

51 

41 

45 

46 

48 

60 

59 

52 

50 

53 

51 

50 

59 

65 

61 

59 

55 

56 

50 

46 

44 

50 

SPRINGFIELD   WB  AIRPORT 

MAX 

88 

87 

83 

90 

92 

78 

69 

63 

58 

62 

i  j 

62 

70 

?5 

73 

60 

56 

59 

56 

6  1 

75 

81 

82 

80 

72 

81 

81 

68 

67 

77 

76 

72.4 

M  I  N 

56 

56 

52 

58 

63 

59 

53 

51 

53 

46 

38 

44 

40 

49 

95 

49 

47 

42 

46 

46 

48 

61 

64 

61 

59 

54 

5  E 

51 

46 

52 

56 

52. 1 

SPRINGFIELO  WB  C I  TV 

MAX 

90 

89 

84 

91 

94 

79 

70 

64 

59 

65 

54 

63 

?? 

?5 

?5 

61 

56 

59 

58 

78 

82 

84 

82 

82 

83 

83 

70 

67 

60 

78 

74.0 

M  IN 

63 

64 

53 

67 

68 

61 

54 

53 

54 

47 

40 

44 

45 

51 

58 

49 

47 

45 

48 

46 

51 

60 

66 

63 

62 

61 

62 

93 

47 

52 

60 

54.7 

STOCKTON 

MAX 

87 

79 

81 

68 

84 

74 

66 

56 

5  3 

56 

52 

61 

67 

61 

62 

62 

64 

67 

63 

62 

79 

77 

78 

78 

77 

39 

66 

74 

73 

69.1 

M  IN 

50 

51 

48 

61 

65 

49 

46 

42 

44 

45 

34 

39 

42 

47 

45 

43 

40 

34 

39 

38 

40 

53 

57 

54 

58 

50 

55 

45 

37 

50 

56 

47.  0 

SYCAMORE 

MAX 

90 

90 

76 

58 

59 

61 

63 

66 

67 

81 

77 

7  7 

80 

82 

63 

69 

78 

69 

70.6 

M  I N 

52 

48 

45 

52 

53 

52 

43 

43 

43 

45 

34 

40 

38 

46 

45 

46 

42 

36 

44 

42 

54 

60 

54 

50 

51 

48 

35 

48 

56 

46.4 

TABLE  GROVE 

MAX 

? 

62 

59 

62 

65 

70 

70 

79 

83 

83 

76 

82 

80 

68 

69 

78 

71 

73.7 

M  I N 

52 

60 

51 

63 

65 

56 

50 

49 

49 

48 

36 

43 

42 

49 

51 

49 

45 

42 

46 

47 

51 

56 

64 

60 

59 

57 

57 

49 

42 

50 

6  0 

51.5 

TUSCOLA 

MAX 

89 

87 

63 

90 

94 

90 

76 

69 

63 

64 

38 

56 

76 

70 

55 

62 

56 

6  0 

75 

78 

64 

A  * 

78 

61 

81 

80 

68 

77 

83 

74.5 

M  IN 

52 

56 

48 

54 

63 

58 

52 

56 

51 

49 

41 

40 

40 

44 

53 

51 

47 

42 

50 

S  0 

45 

56 

64 

63 

60 

52 

57 

53 

42 

45 

31 

51.1 

URBANA 

MAX 

88 

84 

81 

88 

92 

78 

64 

65 

58 

62 

53 

56 

71 

7  i 

7  l 

65 

53 

6  1 

5  7 

6  o 

73 

78 

82 

77 

72 

79 

/(, 

66 

76 

82 

71.5 

M  IN 

56 

62 

49 

58 

65 

59 

52 

50 

50 

49 

41 

44 

43 

46 

53 

50 

47 

41 

50 

50 

47 

57 

61 

63 

60 

54 

r>0 

51 

44 

48 

53 

52.1 

VANDAL IA  CAA  AP 

MAX 

87 

88 

83 

68 

92 

8 1 

78 

66 

75 

63 

55 

6 1 

70 

76 

79 

76 

56 

57 

55 

66 

75 

63 

83 

80 

75 

81 

63 

73 

70 

79 

84 

75.0 

M  IN 

52 

56 

52 

52 

61 

58 

55 

55 

56 

46 

42 

45 

42 

42 

49 

52 

50 

45 

51 

46 

42 

60 

64 

62 

56 

52 

54 

50 

43 

42 

47 

50.9 

VIRD6N 

MAX 

87 

88 

84 

89 

91 

87 

77 

72 

62 

63 

56 

63 

71 

75 

7  5 

70 

65 

56 

58 

68 

74 

80 

80 

78 

8  0 

77 

69 

77 

74.5 

M  1 N 

55 

59 

52 

57 

61 

59 

52 

52 

52 

49 

37 

43 

40 

46 

52 

54 

46 

-1 

47 

46 

45 

58 

63 

60 

65 

53 

5  1 

50 

43 

46 

55 

51,5 

WALNUT 

MAX 

86 

84 

92 

92 

76 

73 

55 

54 

60 

63 

7z 

70 

70 

65 

61 

65 

69 

ISO 

*  73 

70 

83 

82 

77 

83 

82 

67 

70 

78 

74 

72.9 

M  IN 

58 

57 

50 

62 

67 

50 

47 

46 

46 

48 

36 

42 

40 

49 

47 

48 

45 

40 

43 

44 

45 

56 

58 

64 

60 

54 

49 

38 

52 

66 

WATSEKA 

MAX 

81 

81 

89 

92 

86 

68 

67 

53 

64 

58 

5  5 

7p 

77 

86 

83 

77 

83 

65 

76 

65 

74 

81 

72,3 

49 

56 

46 

54 

65 

57 

49 

49 

49 

47 

39 

41 

42 

45 

50 

46 

47 

41 

47 

49 

43 

59 

64 

64 

58 

53 

60 

49 

42 

47 

** 

50*4 

WAUKEGAN 

MAX 

80 

72 

64 

90 

85 

73 

51 

54 

50 

64 

57 

53 

72 

70 

62 

52 

54 

63 

58 

61 

64 

54 

75 

65 

70 

69 

82 

64 

61 

76 

71 

65.7 

M  IN 

46 

44 

40 

48 

67 

51 

41 

42 

43 

46 

36 

44 

44 

48 

49 

45 

39 

39 

39 

-  3 

39 

48 

49 

54 

53 

47 

5  1 

49 

40 

51 

33 

46.1 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

87 

83 

80 

91 

92 

83 

63 

56 

52 

64 

60 

57 

70 

69 

69 

62 

56 

61 

64 

62 

73 

64 

60 

71 

72 

76 

84 

67 

68 

77 

72 

70.5 

MIN 

47 

45 

44 

53 

66 

52 

43 

42 

41 

42 

34 

40 

42 

44 

49 

43 

37 

50 

41 

45 

39 

54 

54 

55 

55 

50 

54 

48 

38 

47 

55 

46.7 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

87 

87 

85 

88 

90 

8'9 

78 

75 

64 

61 

60 

63 

70 

79 

81 

71 

59 

58 

60 

69 

76 

62 

82 

81 

79 

81 

80 

79 

66 

76 

78 

75.4 

MIN 

53 

59 

55 

58 

62 

61 

56 

53 

52 

50 

41 

44 

43 

44 

53 

56 

47 

45 

46 

46 

46 

60 

62 

58 

59 

52 

55 

49 

45 

47 

56 

52.1 

WINDSOR 

MAX 

88 

86 

82 

89 

91 

87 

76 

70 

69 

57 

94 

59 

69 

72 

77 

70 

55 

60 

55 

61 

76 

80 

85 

80 

81 

83 

78 

68 

77 

84 

74.0 

M  I  Nj 

54 

51 

49 

56 

63 

59 

51 

56 

53 

49 

-1 

41 

41 

43 

54 

S3 

46 

43 

49 

49 

44 

51 

65 

60 

51 

56 

53 

41 

46 

50 

50.7 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


mwiffm 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15" 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 

.12 

.26 

.08 

.17 

.20 

.29 

.15 

.38 

.00 

.09 

.06 

.27 

.21 

.05 

.36 

.12 

.19 

.03 

.22 

.10 

.05 

.27 

.00 

.18 

.20 

.11 

.51 

5.36B 

WIND 

10 

4 

16 

14 

36 

53 

10 

37 

30 

53 

29 

38 

22 

28 

120 

50 

(50 

67 

33 

10 

10 

40 

50 

30 

41 

19 

10 

25 

18 

27 

10 

1000 

Rockford  4  KB 

EVAP 

.27 

.09 

.21 

.17 

• 

.46 

.19 

.07 

.07 

.08 

.00 

.09 

.01 

.19 

* 

.10 

.01 

.07 

.06 

.14 

.05 

.07 

.03 

.10 

.28 

.03 

.20 

.09 

.20 

3.58B 

WIND 

23 

35 

41 

50 

• 

106 

66 

72 

64 

13 

85 

44 

36 

68 

99 

23 

4 

55 

63 

50 

22 

52 

65 

65 

21 

19 

50 

96 

55 

66 

185 

1693 

Springfield  WB  Airport 

EVAP 

.26 

.25 

.40 

.24 

.26 

.53 

.38 

.14 

.01 

.21 

.22 

.14 

.11 

.33 

.27 

.20 

.14 

.01 

.09 

.08 

.18 

.21 

.26 

.27 

.23 

.11 

.28 

.30 

.23 

.28 

.45 

7.07 

WIND 

20 

15 

105 

29 

84 

125 

85 

107 

132 

167 

135 

78 

150 

110 

148 

63 

119 

146 

132 

75 

75 

125 

125 

79 

73 

55 

60 

115 

99 

57 

146 

3034 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 

.14 

.16 

.17 

.24 

.16 

.26 

.26 

.06 

.12 

.03 

.11 

.09 

.12 

.60 

.18 

.10 

.06 

.35 

.04 

.04 

.10 

.16 

.14 

.14 

.08 

.21 

.16 

.18 

.17 

.20 

4.99B 

WIND 

19 

115 

14 

16 

31 

38 

43 

51 

17 

37 

31 

16 

17 

55 

42 

40 

39 

51 

19 

12 

18 

2M 

* 

42 

8 

21 

24 

15 

16 

16 

921B 

S«e  refereoc.  not* a  following  Stttloo  Ind*S. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Obs0r- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Preop 

alB 1  On 

447 

MRS.  BESSIE  ELLEN 

2  3 

739 

2  3 

ALTON  OAM  26 

MADISON 

432 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UNION 

629 

J.  BON  HARTLINE 

2  3 

7 

ANNAwAN 

)1 '3  5 

6 

41  24 

89  55 

5P 

3 

42  29 

86  06 

7P 

2  3 

5 

? 

ARL INGTON  HEIGHTS    4  Sbfc 

3 

AURORA  COLLEGE 

KANE 

68  20 

744 

J  P 

PHYS  OEPT  AURORA  C 

2  3 

5 

AVON 

FULTON 

i 

40  40 

90  26 

641 

M.    LYNN  DAVIS 

0445 

39  41 

91  03 

7A 

3 

40  01 

90  26 

7  A 

3 

BELLEVILLE  5C0TT  AF  8«S( 

36  32 

69  51 

MID 

2  3 

5 

BENTLEY 

HANCOCK 

40  20 

91  07 

671 

6P 

ROY  H.  GIBBONS 

3 

BENTON 

FRANKLIN 

68  55 

474 

'...I-' 

BENTON  WATER  DEPT. 

3 

BLOOMINGTON 

3761 

j 

40  30 

89  01 

J  A 

3 

0766 

l 

40  30 

89  00 

4P 

4P 

HARRY  G.  JOHNSON 

2  3 

5 

7 

39  45 

90  33 

3 

BRADFORO  CAA  AP 

BUREAU 

89  37 

795 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

3 

BROOKPORT  DAM  52 

MASSAC 

5 

37  08 

86  39 

335 

Q  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

1166 

37  00 

89  10 

■m, 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

1 

40  34 

90  02 

e,i  ■ 

3 

37  44 

89  12 

■■i 

7A 

2  3 

CARL  1 NV 1  LLC  4  E 

MACOUPIN 

1 

39  17 

89  49 

627 

6P 

bp 

HENRY  8.  H0ELT1NG 

2  3 

5 

CARLYLE 

CLINTON 

2 

5  9  3b 

89  22 

461 

7A 

MUN  WTR  6  PWR  PL 

2  3 

5 

1296 

38  05 

88  10 

BP 

3 

:  •  i  ~r> 

? 

39  18 

88  00 

6P 

3 

89  12 

6P 

CHANOLERV I LLE 

CASS 

1 

40  03 

90  09 

464 

W.    0.  UPP 

3 

CHANNAHON  DRESDEN   I SLO 

GRUNDY 

41  24 

510 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

1436 

7 

39  29 

68  10 

6P 

6P 

2  3 

5 

CHENQA 

1  4 7 5 

40  44 

88  44 

5P 

5P 

2  3 

5 

1491 

37  54 

89  50 

CHICAGO  HE IGHTS 

1527 

COOK 

41  30 

67  36 

634 

ALFREO  J.  COOPER 

2  3 

5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1  c  7Z 

COOK 

i 

87  36 

594 

1 1  D 

410 

UNIV.  OF  CHICAGO 

2  3 

5 

1577 

3 

41  47 

67  44 

■A  |  -. 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

1582 

, 

41  53 

87  38 

AID 

41 D 

2  3 

5 

1627 

1 

40  55 

89  29 

3 

CICERO 

COOK 

41  51 

67  46 

608 

7P 

GEORGE  D.  LUKES 

2  3 

5 

CLINTON  1  S 

DE  WITT 

! 

40  08 

68  58 

C.    E.    CORR INGTON 

3 

1775 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

FLOYD  G.  ANDERSON 

2  3 

5 

2140 

VERM1 L ION 

7 

40  08 

67  36 

7P 

71 

3AD10  STATION  WDAN 

2  3 

5 

7 

214  3 

VERM] L ION 

7 

4Q  08 

87  39 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

3 

DECATUR 

[193 

MACON 

39  51 

68  57 

682 

71 

7P 

AMELIA  COONRADT 

2  3 

OUON 

LEE 

41  50 

69  29 

696 

OP 

BP 

WILLIAM  W.  SHUCK 

2  3 

5 

7 

2463 

4 

36  01 

89  14 

6P 

G.    H.  KNETZGER 

2  3 

5 

EAST  SAINT  LOUIS 

"614 

38  37 

90  07 

7P 

7| 

UNION  ELE .    OF  ILL. 

2  3 

5 

2679 

7 

38  49 

89  58 

6f 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

3 

EFFINGHAM     1  SW 

2687 

EFFINGHAM 

7 

39  06 

68  34 

6P 

f  P 

RADIO  STA.  WCRA 

2  3 

5 

ELGIN 

2736 

KANE 

1 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W.  0.  BECKNER 

3 

2750 

5 

37  27 

68  18 

5P 

U  S  FOREST  RANGER 

2  3 

5 

2800 

36  57 

90  22 

5P 

THE  PRINC1PIA  COL. 

3 

!S31 

7 

36  23 

88  22 

2  3 

5 

FLORA 

:lay 

7 

36  40 

B8  28 

490 

<  P 

ERMAN  0.  BECK 

2  3 

5 

FREEPORT 

STEPHENSON 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

JOHN  SCHRODER 

2  3 

6 

42  17 

89  36 

3 

1 2  1 ) 

41  54 

90  09 

5P 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

42  25 

90  26 

3 

GALESBURG 

KNOX 

40  57 

90  22 

7  80 

5  P 

JAMES  BARRETT 

2  3 

GALVA 

3  J  .•  3 

HENRY 

1 

41  10 

90  02 

649 

6F 

ARTHUR  E.  JOHNSON 

2  3 

5 

3384 

6 

41  27 

90  09 

bP 

3 

1 4  !  3 

1 

40  28 

68  23 

6P 

3 

3455 

40  50 

91  U4 

BA 

3 

GLENDALE  EXP.  FARM 

3482 

>OPE 

5 

37  26 

86  41 

500 

U  S  SOIL  CONS  SERV 

3 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

POPE 

5 

37  22 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

3530 

91  01 

7?5 

3 

3572 

36  58 

90  26 

T  A 

3 

3595 

JACKSON 

37  40 

69  30 

7A 

3 

GREENUP 

CUMBERLAND 

39  15 

68  09 

554 

SP 

LEONARD  M.  NICHOLS 

3 

GREENVILLE 

BOND 

Z 

36  53 

69  24 

563 

7P 

7P 

DEANE  J.  MCAL1STER 

2  3 

5 

7 

J709 

i 

68  53 

3 

GR 1GGSV I LLE 

3717 

1 

39  43 

90  44 

6P 

6P 

ilRS.  ELLEN  HARVEY 

2  3 

5 

3BS0 

CALHOUN 

1 

39  09 

90  37 

A .    B .  CAMPBELL 

3 

HARRISBURG 

1679 

SALINE 

3 

37  44 

88  32 

366 

6P 

CLYDE  PITTMAN 

2  3 

5 

7 

HARRISBURG  OISPOSAL  PL 

3B84 

SALINE 

3 

68  31 

W.    HARRISON  KIBLER 

3 

3930 

1 

40  18 

90  03 

7P 

7P 

L .  EUTENEUER 

2  3 

5 

3940 

1 

40  18 

90  04 

7  A 

3 

4106 

39  09 

89  29 

C  P 

2  3 

5 

HOOPESTON 

►  198 

VERMILION 

7 

40  28 

67  40 

717 

6  P 

bP 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

2  3 

5 

HUTSONV I LLE  PWR  PLANT 

CRAWFORD 

7 

39  06 

67  40 

7A 

ILL  PUBLIC  SERV  CO 

41  25 

91  01 

8A 

3 

4442 

39  44 

90  14 

6P 

6P 

2  3 

5 

1 

JOLIET  BRANDON  RO  DAM 

WILL 

543 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIEV  WB  AIRPORT 

4535 

rfILL 

1 

41  30 

68  10 

584 

1JD 

i  i  D 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

4593 

41  07 

67  52 

7P 

7P 

2  3 

5 

7 

4598 

, 

41  08 

87  56 

6P 

6P 

2  3 

5 

KEWANEE 

HENRY 

1 

39  54 

BOO 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LACON 

4805 

MARSHALL 

41  02 

480 

WARREN  G.   MCLAUGHL lb 

LA  HARPE  I  SW 

4823 

HANCOCK 

1 

40  35 

90  58 

BP 

6P 

2  3 

5 

7 

4922 

41  20 

89  06 

7P 

3P 

3 

4923 

41  19 

LAWRENCEV ILLE 

LAWRENCE 

472 

FRANK  BRAY 

LEROY 

5036 

MC  LEAN 

40  21 

88  46 

780 

7P 

0.  J.  LERE 

L  INCOLN 

50 

1 

40  09 

89  22 

7P 

7P 

2  3 

5 

7 

5084 

j 

40  09 

B9  21 

7A 

5272 

1 

40  32 

B9  21 

MACOMB 

5280 

MCDONOUGH 

40  26 

90  40 

702 

6P 

W.   S.  NEWELL 

MAKANDA  1  NW 

5294 

JACKSON 

37  38 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

5326 

6 

42  15 

86  36 

6P 

6P 

2  3 

5 

7 

5342 

37  44 

88  55 

C.    N.  DANIELSON 

MARSEILLES  LOCK. 

MARSHALL 

'_■  100 

CLARK 

606 

ERNEiT  THOMAS  PINE 

MASCOUTAH 

ST.  CLAIR 

425 

DR.  R.  F.  LISCHER 

MAT TOON 

I 

39  28 

86  21 

MID 

MID 

2  3 

5 

MCHENRY  2  S 

■■■;■<- 

MCHENRY 

42  19 

MCLEANS80R0 

MEOORA 

MACOUPIN 

622 

M.   F.  DODGE 

MINONK 

WOODFORD 

751 

CITY  OF  MINONK 

MOL 1 NE  WB  AIRPORT 

5751 

6 

41  27 

90  31 

•m  ; 

M 1  0 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

7 

MONMOU  TH 

40  55 

90  38 

6P 

6P 

PROF.    LYLE  FINLEY 

2  3 

MON  T 1 C  E  L  L  0 

!  \ 

1 

4C  Jj 

68  34 

3 

MORRIS 

5820 

jRUNOY 

1 

41  21 

88  26 

7A 

RAY  WEBB 

MORRIS  3  NE 

jRUNOY 

1 

41  24 

88  22 

549 

BP 

6P 

DONALD  M.  PYATT 

2  3 

5 

5833 

41  49 

89  58 

7P 

7P 

2  3 

5 

5846 

49  25 

89  26 

71 

7P 

JOHN  R.  LOWIS 

2  3 

5 

5(?tu< 

38  25 

87  46 

bp 

6P 

FRANK  D.  TALLEY 

2  3 

5 

7 

MOUNT  CARROLL 

b-iO  1 

CARROLL 

42  05 

89  53 

817 

7P 

7P 

JAMES  F.  MCCRAY 

2  3 

MOUNT  OLIVE 

i  7 

MACOUP IN 

39  04 

69  43 

681 

6P 

HENRY  W.  JOHNSON 

3 

MOUNT  PULASKI 

bHZl 

LOGAN 

1 

40  00 

89  17 

687 

5P 

ALVA  BROWN 

3 

MOUNT  STERLING 

5935 

BROWN 

39  59 

90  46 

7P 

F .  E.  SAHLAND 

3 

MOUNT  VERNON  4  N 

5943 

JEFFERSON 

38  22 

88  55 

590 

BP 

FA 

RADIO  STATION  WMIX 

2  3 

5 

NASHVILLE  3  NW 

6011 

WASHINGTON 

2 

38  23 

89  25 

505 

R.  E.  SCHLIEFER 

3 

NEWARK  7  E 

.-,0  b 'J 

KENOALL 

41  32 

88  27 

707 

5P 

WARREN  S-.  GRAY 

3 

NEW  BOSTON  DAM  17 

6080 

MERCER 

41  11 

91  03 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

NEW  BOSTON 

MERCER 

41  10 

91  00 

571 

7A 

H.  D.  HARRIS 

NEW  BURNS  IDE 

JOHNSON 

37  35 

66  46 

560 

7P 

7P 

MISS  MAE  MCCABE 

2  3 

5 

NEWTON 

JASPER 

7 

39  00 

68  10 

513 

61 

6P 

GEORGE  H.  PAYNE 

2  3 

5 

OLNEY  RADIO  STATION 

6446 

RICHLAND 

38  42 

88  04 

472 

SP 

RADIO  STATION  WVLN 

2  3 

5 

7 

OREGON  WATER  WORKS 

5492 

OGLE 

6 

42  01 

69  20 

702 

8A 

ALAN  GRANT 

Stabo 


LEST INE 
PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PEOTONE 
PETERSBURG 
PLEASANT  HILL  2  E 


05  26 
6558 
6579 
6610 
6661 


County 


SALLE 
CRAWFORD 
CHRISTIAN 
EOGAR 


PONT  I AC 

INCEV I LLf 
QUINCY 

ICY  CAA 
QUINCY  DAM 


21 


QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 

ROCKFORD 
ROCKFORO  4  NE 
ROCKFORO  CAA  AP 

.    ISLAND  DAM  15 
ROCKPORT 

RU5HVI LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

SPARTA 

SPRINGF IELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STOCKTON 
STREATOR 

SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
T A YLORV ILLE 
TISKILWA 
TOULON 

TU5C0LA 
UR6ANA 

URBANA  ENGR .  CAMPUS 

A  STARVED  ROCK  DAM 
VANDAL  I A  CAA  AP 

IRDEN 
WALNUT 
WARSAW 

ftTERLOO 
WATSEKA 

WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL   1  E 
WILCOX 

WINDSOR 


8452 
3460 
8491 


9221 
9241 
9274 


ON 

RANDOLPH 
SANGAMON 
SANGAMON 
JO  DAVIESS 
SALLE 

DE  KALB 
FULTON 

1ST1AN 
BUREAU 
STARK 

DOUGLAS 

CHAMPAIGN 

CHAMPAIGN 

A  SALLE 

AYETTE 

MACOUPIN 
8UREAU 
HANCOCK 
MONROE 
IROQUOIS 

LAKE 
WAYNE 
DU  PAGE 
GREENE 
CLAY 


SHELBY 


INGSTON 
PEORIA 
ADAMS 
ADAMS 


ADAMS 
CHAMPAIGN 
RANDOLPH 
FORD 
i  OGLE 

WINNEBAGO 
WINNE8A 50 
WINNEBAGO 
■  ROCK  ISLAND 
PIKE 

SCHUYLER 
JASPER 
MAP  ION 
'  GALLATIN 
VERMI 


89  05 
67  42 
88  59 


Obser- 
vation 
time 


Observer 


40  53 
40  57 
39  57 
39  56 
39  54 

39  56 

40  18 
36  13 


42  17 
42  12 
41  31 
39  32 


38  37 
37  43 

39  55 


91  24 
91  11 
91  26 


89  04 

B9  05 

88  59 

89  06 

90  34 

91  00 

90  34 
86  01 
38  57 
88  10 


89  40 

89  39 

90  00 
66  50 


■  41  59 
40  22 
39  33 


41  33 
40  21 
38  20 

40  46 

42  21 
■  38  21 

41  52 


90  26 
89  18 
89  30 
89  52 


89  46 
89  35 
91  26 


JOHN  A.  BEEO 
1.  GADDIS 
I.  SCHUMACHER 
1  OF  PARIS 
l.  WOODS 

'  EDITH  A.  ROBBINS 
>  U  S  WEATHER  BUREAU 
'  MISS  MINA  CUTI 
'  FRANK  8.  RAINEY 
1  LOU  GALLOWAY 

'  ROGER  WILLIAMS 
'  FRANK  S.  STEWART 
4.  GIBSON 
CIVIL  AERO  ADM 
.  CORF'S  OF  ENGINEERS 

,  MELVIN  BR  INKOE  TTER 
AIR  FORCE 
H.  LESAULNIER 
I.  BRADBURY 
1  CALIFORNIA  PKG  CORP 

i.  KNOWL  TON 
i  MRS.  D.  S.  CUMMINGS 

CIVIL  AERO  AOM 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  HARRY  WILLIAMS 

4  BROS.  GREENHSE 
JUDSON  E.  CAMERON 
FRANK  G.  BROWN 
JAKE  H.  STEWART 
t  GARY  LANE 

1  HOWE  V.  MORGAN 
I  S  WEATHER  BUREAU 
:  S  WEATHER  8UREAU 
.  A.  CURTISS 
i.  F.  PRAFCKE 

FRANK  C.  DEAN 
\.  HAMMOND 
JOHN  W.  COALE 
1  0RV1LLE  L.  WEAVER 
ERNEST  R.  ROBSON 

DEKALB  AGRI .  ASSN 
STATE  WATER  SURVEY 
.  STATE  WATER  SURVEY 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  C 1VIL  AERO  ADM 

.    M.  WATK1NS 
'  CARL  F.  NELICK 
'  CHARLES  EW1NG 
*.  WOLF 
BENJAMIN  JORDAN 

i.  FLACG 
PAUL  F.  NICHOLS 
WHEATON  COLLEGE 
'  OSCAR  WATT 
E.  LOWELL  ROUTT 

NINA  M.  RYHERO 


A INAGE  COOEi     1.    ILLINOIS     2.  KASKASKlA    3.  LAKE  MICHIGAN 


5.    OHIO     6.  ROCK 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried   in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hall  were  included  in  snowfall   averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  cn  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at   1830  CST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and   the  Station  Index.     No  record   j.n  Tables  2  and  5  is  Indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a*  windshield . 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M       One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R       Daily   values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,  Kansas  City,  Mo.   --  7-3-52  --  1075 
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ILLINOIS  -  JUNE  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 

WEATHER  SUMMARY 

Weather  in  Illinois  during  June  1952  continued  the  excellent  growing  con- 
ditions of  preceding  months  with  near  record  high  temperatures  and  above- 
normal  rainfall.  The  average  temperature  of  77.8°  for  the  entire  State 
was  5.7°  above  normal;  it  is  the  second  highest  June  State  average  since 
records  were  begun  in  1890.  The  warmest  June  of  record  was  in  1934,  when 
the  average  temperature  was  79.0°.  A  reading  of  108°  recorded  at  East 
Saint  Louis  on  June  29,  1952,  tied  the  State-wide  high  for  June,  which 
was  also  set  in  1934.  Lowest  temperature  during  the  month  was  44°  at 
Waukegan  on  the  1st.  The  coolest  period  of  the  month  was  the  1st  and  2d, 
with  another  appreciable  drop  around  the  20th.  Quite  high  temperatures 
prevailed  during  other  periods,  with  the  warmest  period  being  from  the 
25th  to  the  close  of  the  month.  The  maximum  temperature  departure  oc- 
curred in  the  southern  third  of  the  State,  where  the  anomaly  was  plus 
6.7°  . 

Rainfall  averaged  4.64  inches  over  the  State,  which  total  is  0.62  inch 
above  normal.  The  southern  third  of  the  State  showed  a  deficit  of  1.17 
inches,  which  was  more  than  offset  by  an  excess  of  1.43  inches  in  the 
northern  third  and  a  0.99  inch  excess  in  the  central  third.  The  largest 
amount  of  rain  during  the  month  fell  at  Lacon,  where  9.52  inches  was 
measured,  while  the  least  monthly  total  of  0.17  inch  was  recorded  at 
Brookport  Dam.  Scattered  thundershowers  occurred  at  frequent  intervals 
over  the  northern  two-thirds  of  the  State.  In  the  southern  third,  the 
only  general  showers  fell  on  the  9th  and  10th  and  again  around  the  22d. 
Northern  sections  reported  general  showers  on  the  9th,  12th  to  14th, 
17th,  20th,  and  21st.  Daily  amounts  in  excess  of  1  inch  were  common  on 
the  rainy  days  in  northern  sections,  and  a  few  local  areas  received  24- 
hour  amounts  in  excess  of  3  inches.  However,  no  extensive  flooding 
occurred  . 

Storm  damage  during  the  month  resulted  mainly  from  high  winds  and  hail 
accompanying  locally  severe  thunderstorms.  Total  property  damage  from 
these  local  storms  during  June  1952  was  reported  as  $334,750,  while 
damage  to  crops  was  estimated  at  $121,000.  The  majority  of  property 
damage  occurred  in  northern  sections  on  the  evening  of  the  8th;  the 
greater  portion  of  the  crop  damage  was  to  fruit  on  the  afternoon  of  the 
9th  in  the  area  around  Anna.  On  the  evening  of  June  8,  seven  persons 
in  northern  Illinois  lost  their  lives  from  direct  lightning  strikes  or 
contingent  accidents. 

Crops  continued  to  develop  well  ,  and  the  outlook  at  the  close  of  the 
month  was  for  near-record  production. — PFS 
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Data  In  this  table  have  been  weighted  for  size  of  the  area  Id  each  subdivision. 
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74.2 

4.7 

95 

26+ 

46 

9 

11 

o 

I 

0 

6.85 

2.76 

2.61 

12 

.0 

0 

10 

3 

2 

FREEP0RT 

83.6 

60.6 

72.  1 

4.1 

95 

28 

45 

i 

17 

7 

0 

0 

3.22 

-  .97 

1 .65 

12 

.0 

0 

12 

3 

1 

FULTON  DAM  13 

84.4 

64.9 

74.7 

6.0 

94 

28 

54 

2+ 

0 

8 

0 

° 

0 

2.42 

-1.83 

.76 

14 

T 

0 

8 

2 

0 

GALESBURG 

87.  1 

65.6 

76.4 

97 

28 

51 

20 

4 

15 

0 

0 

0 

5.19 

1.38 

2.00 

20 

.0 

0 

5 

4 

2 

GALVA 

87.6 

65.2 

76.4 

5.8 

97 

28 

46 

1 

5 

12 

0 

0 

0 

5.43 

1.43 

1.32 

8+ 

.0 

0 

7 

5 

3 

JOLIET  WB  AP 

85.5 

60.9 

73.2 

5.4 

98 

28 

47 

1 

13 

11 

0 

o 

0 

7.57 

3.71 

2.60 

13 

.0 

0 

13 

5 

2 

KANKAKEE 

85.6 

63.6 

74.6 

4.7 

100 

29 

50 

1+ 

9 

10 

0 

0 

0 

6.40 

2.78 

1 .38 

12 

.0 

0 

10 

5 

3 

KANKAKEE   4  W 

85.2 

63.2 

74.2 

99 

29 

45 

1 

13 

11 

0 

0 

0 

6.60 

3.00 

1.26 

12 

.0 

0 

9 

6 

2 

KEWANEE 

86.2 

64.4 

75.3 

4.8 

96 

29 

50 

1 

3 

11 

0 

°o 

0 

6.46 

2.60 

2.00 

8 

.0 

0 

7 

4 

3 

LAC  ON 

88.0 

64.7 

76. 4M 

98 

2e 

50 

2 

2 

0 

0 

9.52 

2.10 

20 

T 

0 

10 

7 

5 

LA  SALLE 

88.0 

64.6 

76.3 

5.0 

99 

28 

48 

1 

3 

14 

0 

0 

0 

6.  31 

2.74 

1 .48 

12 

.0 

0 

9 

4 

4 

MARENGO 

82.7 

60.3 

71.5 

3.8 

95 

28 

47 

1+ 

21 

6 

0 

0 

0 

5.38 

1.36 

1.56 

12 

.0 

0 

8 

3 

3 

MIN0NK 

88.  1 

64.4 

76.3 

5.6 

100 

28+ 

50 

1 

6 

15 

0 

0 

0 

8.17 

4.62 

2.11 

14 

.0 

8 

6 

5 

M0LINE  WB  AP  // 

86.7 

64.7 

75.7 

6.4 

97 

13 

52 

1 

6 

13 

0 

0 

0 

7.13 

3.02 

2.55 

8 

.0 

0 

7 

5 

3 

MONMOUTH 

87.1 

64.0 

75.6 

4.6 

96 

28+ 

49 

1+ 

9 

15 

0 

0 

0 

5.04 

.46 

1 .60 

14 

.0 

0 

8 

4 

2 

MORRIS  3  NE 

85.2 

62.8 

74.0 

4.3 

95 

28 

49 

1 

10 

13 

0 

o 

0 

7.68 

4.38 

2.31 

14 

T 

0 

10 

5 

3 

MORRISON 

87.3 

62.5 

74.9 

5.2 

98 

28+ 

50 

1 

1 

12 

0 

0 

J 

3.69 

-  .60 

1.18 

12 

T 

0 

11 

2 

1 

MOUNT  CARROLL 

84.9 

62.6 

73.  B 

5.3 

95 

28 

47 

2 

10 

7 

0 

0 

0 

2.95 

-1.48 

1.59 

13 

.0 

0 

8 

1 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

o 
Q 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Degree  Days 

Max. 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

2 

0 

1.00 
I    or  More 

•=£ 

«  | 

■J 

-  i 

5 

OTTAWA 

87 . 

i 

64  . 

7 

75. 

9M 

5  , 

0 

100 

6+ 

53 

2+ 

3 

1  2 

0 

■ 

0 

5. 

52 

2. 

17 

1 . 

35 

20 

.0 

0 

11 

4 

2 

PARK  FOREST 

86 . 

3 

63  . 

8 

75. 

'  M 

96 

28+ 

10 

0 

0 

0 

.0 

0 

PONT IAC 

85. 

0 

66. 

9 

76 

4  . 

1 

96 

29 

50 

1 

6 

9 

0 

0 

0 

7. 

45 

4. 

22 

1. 

25 

14 

.0 

0 

10 

7 

2 

ROCKFORD 

85. 

4 

62. 

7 

74 

1 

5. 

3 

97 

28 

47 

1 

6 

11 

0 

0 

0 

6. 

85 

73 

3. 

85 

12 

.0 

0 

10 

3 

2 

ROCKFORO  CAA  AP 

83  . 

0 

62. 

3 

72 

7 

5. 

6 

97 

28 

50 

1 

13 

9 

0 

0 

0 

4. 

78 

67 

3. 

.  2 

12 

.0 

o 

8 

2 

1 

STOCKTON 

82  . 

6 

61  . 

1 

71 

g 

95 

28  ■ 

47 

1 

21 

6 

0 

0 

J 

2. 

57 

-1  . 

66 

97 

12 

.  0 

o 

9 

2 

0 

SYCAMORE 

84. 

6 

61 . 

7 

73 

2 

5. 

0 

97 

28 

46 

1 

10 

9 

0 

0 

I 

6. 

37 

2. 

37 

3. 

08 

12 

.0 

o 

10 

4 

2 

WALNUT 

88 

5 

64. 

A 

76 

5 

5. 

1 

98 

28 

49 

1 

2 

15 

0 

0 

0 

7. 

92 

4. 

09 

T 

0 

10 

WAUKEGAN 

81 

5 

59 

6 

70 

6 

4 

7 

94 

29 

44 

1 

36 

6 

0 

0 

0 

3 

78 

63 

1 

16 

13 

.  0 

0 

14 

3 

1 

WHEATON  COLLEGE 

85 

3 

60 

0 

73 

1 

98 

28 

45 

1 

1  7 

11 

0 

0 

0 

3 

96 

01 

1. 

31 

12 

.0 

o 

9 

2 

1 

D I V  I S ION 

74 

2 

4 

6 

5. 

44 

1 

43 

T 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

90 . 

1 

65 . 

7 

77 

9M 

6 . 

o 

100 

28+ 

49 

1 

1 

o 

o 

) 

7_ 

46 

3 . 

35 

2 . 

0  5 

14 

.0 

o 

8 

6 

4 

CARLINVILLE  4  E 

93 . 

3 

67  . 

1 

80 

2 

7 , 

3 

10  2 

28+ 

49 

1 

1 

23 

0 

0 

0 

1 . 

57 

—2 . 

59 

50 

g 

.  0 

o 

5 

1 

0 

CHARLESTON 

90 . 

2 

66 . 

4 

78 

3 

5 , 

6 

100 

28+ 

52 

4 

o 

17 

0 

0 

0 

-  5 . 

58 

1 . 

79 

1. 

33 

22 

T 

o 

7 

5 

3 

,   U  [  [  j  | 

87. 

4 

64. 

8 

76 

1 

98 

28+ 

49 

1  + 

5 

14 

o 

0 

0 

7. 

45 

3. 

85 

1. 

80 

12 

T 

0 

9 

6 

3 

DANV I LLE 

89 

0 

65. 

2 

77 

1 

6. 

7 

101 

29 

51 

1 

4 

16 

o 

o 

o 

7. 

15 

3 

53 

3 

42 

14 

.0 

0 

8 

'5 

2 

DECATUR 

90 

9 

67 

0 

79 

0 

6 

4 

103 

29 

52 

1 

0 

17 

0 

0 

0 

6. 

20 

2 

61 

1 

55 

22 

.  0 

o 

8 

5 

3 

EFFINGHAM  1  SW 

90 

a 

65. 

4 

7  8 

1 

3 

103 

29 

50 

2 

1 

18 

0 

0 

0 

2 

68 

—1 

79 

1 

41 

3 

T 

-  o 

5 

2 

1 

GR I GGSV I LLE 

90 

4 

67 

4 

78 

9 

5 

7 

99 

29+ 

53 

1 

o 

18 

0 

0 

0 

5 

69 

1 

36 

2 

25 

9 

.  0 

o 

7 

4 

2 

HAVANA 

89 

0 

66 

9 

78 

0 

5 

4 

100 

29 

52 

1 

0 

17 

o 

0 

0 

4 

80 

90 

1 

85 

14 

.0 

0 

9 

4 

1 

H I LLSBORO 

91 

9 

66 

9 

79 

4 

6 

3 

102 

28+ 

51 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

1 

02 

-3 

07 

68 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

HOOPESTON 

87 

6 

65 

8 

76 

.  7 

5 

5 

100 

28+ 

48 

1 

7 

14 

0 

0 

0 

7 

09 

3 

19 

3 

47 

14 

.  0 

0 

B 

3 

3 

JACKSONV I LLF 

90 

6 

68 

0 

79 

.  3M 

7 

0 

101 

29 

49 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

76 

21 

95 

20 

.  0 

o 

8 

4 

0 

JERSEYV I LLE 

93 

9 

67 

9 

80 

9 

7 

5 

102 

16+ 

54 

1 

0 

22 

0 

0 

0 

3 

13 

_ 

85 

1 

18 

22 

.  0 

o 

6 

3 

1 

LA  HARPE   1  SW 

89 

4 

65 

8 

77 

6 

6 

4 

99 

29 

50 

1 

1 

19 

0 

0 

0 

4 

73 

06 

1 

67 

14 

T 

0 

6 

4 

2 

L I NCOLN 

90 

9 

65 

3 

78 

1 

6 

2 

102 

28+ 

49 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

5 

07 

1 

25 

T 

0 

10 

MAT  TOON 

90 . 

0 

66  . 

2 

78 

1M 

101 

28+ 

52 

1 

o 

18 

0 

0 

0 

6. 

53 

2 

43 

1 

76 

22 

.  0 

o 

10 

6 

2 

MORR  I  SONVI  LLE   1  E 

90 . 

0 

65 . 

7 

77 

9 

6  . 

0 

100 

28 

49 

1 

1 

i? 

° 

0 

0 

3. 

62 

47 

1. 

22 

22 

.  0 

o 

8 

3 

1 

NEWTON 

4 

67. 

1 

79 

6 

7 

6 

103 

28+ 

53 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

3 

87 

_ 

39 

1 

59 

3 

.0 

0 

7 

2 

2 

PALESTINE 

92 

9 

69 

q 

81 

4 

7 

5 

103 

29 

52 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

2 

90 

-1 

08 

83 

3 

.0 

0 

9 

2 

0 

PANA 

91 

7 

65 

7 

78 

7 

6 

1 

102 

28+ 

51 

1 

0 

19 

0 

0 

0 

3 

47 

66 

90 

10 

.0 

0 

8 

4 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

90 

1 

66 

1 

78 

1 

6 

0 

100 

28+ 

52 

1+ 

0 

16 

0 

b 

0 

6 

91 

,  2 

72 

3 

50 

22 

.0 

0 

a 

4 

2 

PEORIA  WB  AP 

87 

6 

65 

8 

76 

7 

6 

3 

100 

29 

50 

1 

4 

14. 

0 

0 

0 

5 

68 

1 

91 

1 

65 

8 

.0 

0 

10 

,  5 

3 

QUINCY 

91 

1 

68 

7 

79 

9 

6 

4 

105 

29 

53 

1+ 

0 

19 

0 

0 

o 

4 

75 

26 

1 

11 

22 

.0 

0 

9 

5 

2 

QUINCY  CAA  AP 

87 

8 

65 

7 

76 

3 

100 

29 

51 

1+ 

3 

14 

0 

0 

0 

4 

63 

15 

1 

29 

10 

.  0 

o 

9 

4 

1 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

88 

3 

65 

9 

77 

1 

100 

28+ 

51 

1 

1 

15 

o 

0 

0 

6 

26 

2 

46 

1 

75 

13 

.0 

0 

7 

5 

2 

ROBERTS  3  N 

86 

9 

63 

7 

75 

3 

4 

9 

100 

29 

46 

1 

8 

14 

0 

0 

0 

5 

99 

2 

77 

.0 

0 

10 

RUShVlLLE 

89 

8 

66 

3 

78 

.  1M 

5 

8 

101 

29 

49 

1 

1 

18 

o 

0 

0 

2 

73 

—1 

.  14 

68 

20 

.  0 

o 

9 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP  // 

89 

4 

67 

0 

78 

,  2 

g 

6 

100 

29 

50 

1 

1 

17 

0 

0 

0 

4 

20 

.  14 

.  95 

8 

T 

o 

11 

5 

o 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

9 1 

4 

69 

4 

80 

,  4 

8 

2 

103 

29 

55 

1+ 

o 

18 

0 

0 

0 

3 

79 

.  27 

95 

22 

11 

3 

o 

TABLE  GROVE 

88 

3 

66 

8 

77 

.  6 

5 

6 

100 

29 

52 

20 

3 

16 

0 

0 

0 

6 

09 

2 

.  01 

.  69 

14 

.  0 

o 

10 

5 

3 

TUSCOLA 

91 

0 

66 

0 

78 

5 

100 

29 

50 

4 

20 

o 

0 

0 

5 

98 

1 

93 

2 

38 

22 

.0 

0 

10 

3 

3 

URBANA 

88 

2 

66 

3 

77 

3M 

6 

4 

99 

29 

51 

1 

1 

o 

0 

0 

5 

70 

83 

1 

49 

1 4 

o 

8 

g 

VANDAL IA  CAA  AP 

92 

3 

65 

g 

79 

1 

104 

29 

51 

lv 

o 

20 

o 

0 

0 

2 

20 

03 

g 

.  0 

o 

4 

l 

VIRDEN 

90 

3 

66 

9 

78 

.  6 

99 

28 

52 

1 

o 

18 

0 

0 

0 

5 

74 

2 

79 

3 

6 1 

2  2 

0 

o 

WATSEKA 

86 

5 

65 

0 

7  5 

.  8 

99 

29 

50 

1 

7 

7 

13 

0 

o  o 

8 

63 

o 

1  i 

WHITE  HALL   1  E 

90 

5 

67 

2 

78 

.9 

6 

0 

99 

28 

51 

1 

0 

17 

o 

0 

0 

5 

70 

1 

.76 

3 

.00 

10 

.0 

0 

7 

3 

2 

WINDSOR 

90 

4 

66 

0 

78 

.  2M 

6 

1 

52 

1+ 

o 

1  9 

0 

0 

0 

7 

.  25 

3 

.  0 1 

2 

.  63 

10 

.  0 

o 

7 

2 

DIVISION 

78 

3 

5 

8 

5 

05 

99 

J 

SOUTHERN  DIVISION 

ALB  I  ON 

93 

6 

68 

4 

81 

.0 

104 

29 

55 

1 

0 

24 

0 

0 

4 

04 

07 

1 

32 

10 

T 

0 

8 

4 

1 

ALTON  DAM  26 

96 

4 

69 

0 

B2 

.  7 

107 

27+ 

54 

1 

0 

26 

0 

0 

°o 

.0 

0 

ANNA  1  NW 

94 

1 

68 

4 

81 

.3 

« 

2 

105 

30 

51 

1 

0 

26 

0 

0 

3 

89 

.33 

3 

.02 

9 

T 

0 

4 

l 

1 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

93 

8 

70 

9 

82 

.4 

104 

29 

57 

1+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2 

45 

-1 

.45 

1 

.39 

9 

.0 

0 

l\ 

2 

1 

CAIRO  WB  C ITY 

96 

0 

74 

4 

85 

.  2 

7 

9 

104 

29 

60 

2 

o 

27 

0 

0 

0 

76 

-3 

.07 

.59 

5 

.0 

0 

!■ 

1 

0 

CARBONDALE  SEWAGE 

95 

5 

67 

5 

6 1 

.5 

6 

4 

105 

30 

50 

2 

0 

28 

0 

0 

0 

1 

72 

-2 

.37 

.89 

23 

.  0 

0 

3 

2 

0 

CARLYLE 

94 

4 

68 

4 

.4 

7 

8 

104 

29 

52 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

6 

80 

2 

.70 

2 

.69 

10 

.0 

0 

6 

4 

3 

COBDEN  2  S 

93 

.4 

67 

1 

80 

.  3 

103 

30 

52 

2 

0 

Zi 

0 

0 

0 

4 

.  16 

3 

.18 

9 

T 

0 

5 

1 

1 

DE  QUO  IN 

94 

.  0 

69 

7 

8  ] 

.  g 

7 

105 

29 

2 

27 

0 

0 

!  0 

.  81 

—  1 

.  1 7 

1 

.  20 

10 

.  0 

0 

• 

3 

1 

EAST  ST  LOUIS 

96 

.  8 

70 

.9 

83 

.9 

8 

.5 

108 

29 

52 

1 

0 

27 

'  0 

0 

0 

1 

.46 

-2 

.  24 

.73 

20 

T 

0 

4 

1 

0 

EL  I ZABETHTOWN 

96 

2 

68 

1 

82 

.2 

106 

29+ 

52 

0 

28 

0 

0 

,  c 

1 

59 

-2 

.  20 

1 

50 

10 

.  0 

o 

3 

1 

1 

FAIRFIELD 
FLORA 

92 

3 

67 

7 

60 

.0 

5 

5 

104 

29 

52 

I 

0 

0 

i  0 

2 

94 

-j 

.08 

1 

.09 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

91 

.5 

67 

6 

79 

.6 

6 

.1 

102 

29 

54 

2 

o 

2_ 

0 

0 

1  0 

4 

.09 

.21 

1 

.27 

10 

.0 

0 

7 

4 

2 

GOLCONDA  DAM  51 

95 

.2 

68 

9 

82 

.  1 

7 

.4 

105 

28 

52 

2 

0 

27 

0 

0 

!  0 

.34 

-i 

.51 

.  13 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

GREENVILLE 

90 

.4 

69 

5 

80 

.0 

6 

.6 

100 

29 

54 

1 

0 

l'r 

0 

0 

I  0 

2 

.54 

-1 

.66 

1 

.46 

10 

.0 

0 

3 

2 

1 

HARR I SBURG 
MAKANDA   1  NW 
MC  LEANSBORO 
MOUNT  VERNON  4  N 
NEW  BURNS  IDE 

96 
93 
93 
91 
94 

.2 
.  9 
.4 
.8 
.0 

68 

i  69 
69 

,  67 
I  67 

1 
7 

.2 
6 

.3 

82 
81 
81 
79 
80 

.2 
.  8 
.3 
.  7 
.  7 

6 

6 
5 
6 

.6 

.7 
.3 
.3 

105 
102 
102 
101 
104 

28 
29 
29 
!  29 
.29 

51 
54 
53 
53 
50 

2 

1 
2 

i  1 
2 

0 

° 

0 
0 
0 

2  7 
27 
25 
22 
27 

0 

1  0 

j  0 
j  0 
0 

0 
0 
0 
0 

1  0 

!  o 

!  0 
0 

j  .0 

3 
1 
3 

I  I 

.24 
.49 
.89 
.61 
.34 

-1 

.65 

.07 
.53 
.79 

2 
1 

1 
1 

.42 
.64 
.  88 
.64 
.  29 

10 
23 
10 
10 
9 

.0 
.0 
.0 
.0 
T 

0 
0 
0 
0 
0 

' 

4 
• 

3 

2 
1 
3 
3 
2 

1 
0 

1 
1 
1 

OLNEY  RADIO  STA 
SPARTA 

91 

.7 

:  67 

8 

79 

.8 

6 

1 

103 

29 

52 

;  2 

j  °o 

22 

!  0 

0 

0 

\  2 

.61 

-1 

.  19 

] 

.30 

3 

.0 

0 

5 

1 

1 

96 

.  3 

;  69 

.0 

82 

.  7 

8 

.0 

■  106 

!  29 

54 

2 

27 

It  6 

0 

;  o 

1 

.51 

-2 

.09 

.80 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

DIVISION 

i 

81 

.  5 

6 

.7 

! 

2 

.78 

-1 

.17 

T 

STATE 

! 

77 

.  8 

[  5 

.7 

i 

! 

1 

4 

.64 

.62 

T 

See  Reff-r^nce  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


ALBION 
ALE  DO 

ALTON  OAM  26 
ANNA     ]  NM 
ANNAWAN 

ANT 10CH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 
aurora  COLLEGE 

BARR  V 

BF ARDSTOWN 

RF LL EV  I  LLE   SCOTT  AF  BASF 

RFNTLEY 

«f NTON 

bloom 1 ngton 

rloomtngton  normal 
BLUFFS 

BRADFORD  C A A 

RROOKPORT  rtAM  52 

CA I RO  WR  C ITV  R 

CANTON 

CARRONDAlF  SEWAGE 
CARL INV ILLE  4  E 
CARLVLE 
CARMI 

CASFV 

CFNTRALIA  4  M 

CHANDLERVlLLE 
CHANNAHON  DRESDEN 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHFSTFR 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MB  AIRPORT  R 
CHICAGO  MB  CITY  R 

CHILLICOTMf 
CICERO 
CLINTON  1  S 
COBDFN  2  S 
DANV  ILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PL 

DFCATuR 

DIXON 

DU  QUO IN 
EAST  ST  LOUIS 


FAIRF 1EL0 
'LOR  A 
FREE  PORT 

FREE PORT  SEWAGE  PL 
FULTO*'  OAM  13 

GALENA 
GALE  SBURG 
GAL  VA 
GENE  SEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  OAM  18 
GLFNOALE  EXP  FARM 
G0LC6N0A  OAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR  I  OLE  Y 

GR IGGSVILLE 

HARO  IN 
HARR  I  SBURG 

HARR I SRURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HlLLSBORO 
HOOPFSTON 
HUTSONV1LLE  PWfl  PL 
ILL 1N0IS  CITY  OAM  16 
JACKSONVILLE 

JFRSEYVILLE 
JOL  UT  BRANDON  RO 
JOL I  FT  WB  AIRPORT 
KANK  AtC  FF 
KANKAKEE  4  W 

KE  ITHSRURG 
KEWANEE 
LAC  ON 

LA  HARP?    1  SH 
LA  SALLF 

LA  SALLE  1  S 
LAWRENCE V I LLE 
LF  ROY 
LINCOLN 
LINCOLN  NO  7 

MACK INAW 
MACOMB 

MAKANOft    1  NW 
MARENGO 
MAR  I  ON 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MA SCOUT AH 

MATTOON 

MC   HFNRV   ?  S 

MC  LEANSBORO 
ME DORA 
MINONK 

MOL  INE  MB  AIRPORT  F 
MONMOUTH 

MONT  1  CELLO 
MORR  1 5 
MORRIS   3  NE 
MORR I  SON 

MORR 1 SONV I LLE    I  E 

MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT   PULASK I 


.76 

6,59 
1.72 
1.57 
6. SO 
3.05 


•wo? 

7,00 


6.89 
5,07 
4.93 

6.41 
6.60 
1.49 
5.38 
2.63 

7.21 


.10  .01 
1.10 


1 .05  T 

.75 
3.02 
•  1.11 

.12  .02 
T  .27 
.20  ,01 


.^O 
1  ,00 


.03  1.25 
1  .09 


11     12     13     14      15     16     17  18 


.58 
1.19 
1.01 


2,69  .38 


.0?  1.18 
T  1.21 
.06  1.06 


3.76 
1.05 
1.46 


.35 
1.38 

1.40 

1.54 


1.53 
1.73 
1.18 


.06  .03 
1.00  T 
1.62  .05 
2.90 


.29  2.06  .02 
2.05 
1.91  .02 


.70 
.22  1.76 
T  1.03 


1.10 
•  83 
1.02 


.25  3.62 
T  1.28 
2.38  .75 


.13  1.93 
2.60  .01 
1.31  .56 
1.10  .73 


.01  .94 
•  1.08 
.55  .87 


1.09 
.43  l.*2 
.03  2. SI 


19  |  20  |  21     22  |  23  |  24     25  |  26  |  27  |  28  |  29  j  30 

1.33 
1.50 


1.07 
.40 
1.94 


7.12  1.32 


•  43 
.25 


•  45 
1.55 


1  .40 
1.33 
.  75 

1.15 
•06  .30 
•04  ,24 
T  ,27 

.29  .01 
.01  .27 

2.93  T 
.45 

1.37 


•  28 
.09 
•5R  .01 


2.00 
.  1  1 
1  .76 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Table  3— Continued  june  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2 

3 

■ 

4 ! 

5   |  6 

7   |   8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14  | 

15 

16  1 

17 

18 

19 

1  20  1 

21 

22  1 

23 

24 

25 

26  1  27 

28 

 L 

29 

30 

31 

MOUNT  STERLING 

? 

.78 

.25 

.33 

1,14 

.  1  5 

•  08 

T 

•  41 

07 

MOUNT   VERNON  UN 

■» 

•  61 

.05 

•  80 

1.6* 

NASHVILLE    i  NW 

,96 

1.15 

•  24 

NEWARK    7  F 

'  1* 

•  27 

*  23 

1.73 

1 1 80 

.05 

.27 

,76 

•  22 

•  26 

•  12 

.43 

NEW  BOSTON  DAM  17 

.03 

*  2- 

1.04 

T 

2*35 

.67 

NFW  HOSTON 

5 

54 

.04 

.12 

.42 

j 

1  .65 

.07 

•  48 

1.96 

,  05 

NEW    RURNS  1  Of. 

? 

3* 

1.29 

•  79 

NEWTON 

1.59 

'In 

.35 

T 

.17 

.03 

•  21 

1.14 

T 

OLNEY  RADIO  ST A 

1  .30 

.35 

.08 

OREGON  WATER  WKS 

42 

.03 

.  15 

2.80 

6*. 

•  02 

*09 
* 

•  09 

•  15 

OTTAWA 

5 

•  40 

1.14 

.04 

T 

,98 

.  38 

.13 

•  06 

1  35 

30 

_ 

.69 

PALESTlNt 

? 

90 

•  83 

.15 

.55 

T 

,25 

.  20 

T 

■ 

PANA 

.70 

.90 

.01 

.25 

T 

•  13 

.17 

.66 

T 

PARIS  WATER  WORKS 

•  26 

.  1  0 

•  53 

1.32 

•  18 

•  65 

3.50 

PARK  FOREST 

30 

* 

1,25 

1  .38 

.62 

PAW  PAW 

73 

.27 

.09 

2.5  1 

.  77 

.07 

46 

29 

_ 

T 

* 

PAYSON 

36 

]  .2.5 

.84 

.78 

.19 

.26 

•  26 

•  0: 

•  75 

PFOR  1  A  WR  A  1 RPORT  R 

.  18 

T 

65 

T 

T 

.60 

1.03 

.09 

.04 

.02 

1  •  32 

■  24 

.51 

T 

PEOTONE 

.0 

1*25 

•  34 

4.59 

,85 

.22 

•  05 

Pf TFRSRURG 

* 

•  06 

.03 

.02 

* 

.56 

.20 

,62 

■  53 

.60 

PLEASANT  HILL   2  E 

2 

21 

.22 

.23 

•  13 

T 

PONT  1  AC 

7 

45 

1.18 

.17 

.86 

.42 

.71 

1.25 

!  1  9 

•  92 

81 

*  94 

PRINCEV1LLE  2  NW 

T 

.31 

1  *86 

.*2 

2.19 

2.00 

•  3( 

.66 

.05 

QU  INCY 

. 

75 

.05 

•  41 

•  13 

1.11 

OUINCY  CAA 

.63 

.15 

.43 

.32 

1.29 

T 

•  12 

OUINCY    DAM    2  1 

46 

.62 

1.09 

.28 

T 

T 

.19 

.26 

OUINCY  MtMORIAL  RRIOGE 

T 

■  36 

.42 

.66 

.37 

T 

.52 

•  79 

•  26 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

T 

•  33 

T 

.43 

1.75 

T 

.56 

•  89 

1.72 

RE D  RUD 

1 

14 

•  02 

•  02 

.  19 

.37 

.07 

•  43 

RnnfPTS   3  N 

.99 

* 

.90 

1  .  48 

52 

■  32 

.92 

ROCHELLE 

4 

5a 

.17 

T 

T  .42 

2.05 

.42 

.15 

•45 

•  32 

ROCKFORO 

6 

.20 

.02 

,  04 

.02 

3.85 

.55 

.06 

•  35 

T 

*  16 

ROCKFORD  <.  ME 

.01 

.01 

.13 

.  1  3 

.01 

.05 

2.62 

.01 

1.07 

.01 

.34 

.01 

1.  19 

.17 

ROCKFORO  CAA  AP 

i  . 

78 

T  12 

3.22 

.12 

T 

.41 

•  67 

.20 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

T 

.04 

T 

* 

T 

1.22 

T 

2  56 

•  76 

rock  Port 

2 

15 

.26 

.33 

.20 

T 

RIJSHV  1  LLE 

2 

73 

.16 

.17 

.23 

.06 

.65 

•  1  9 

lee 

*  33 

STE  MAR  1 1 

.02 

•  91 

•  06 

,04 

.05 

.21 

•  33 

.  87 

•  01 

^  A  L  EM 

5 

40 

.07 

1  *95 

1,42 

1.59 

.37 

SHAWNEE  TOWN   NFW  TOWN 

7  1 

.32 

.86 

•  22 

18 

1 

05 

* 

08 

* 

• 

SI  DELL 

j, 

64 

*  14 

.23 

.30 

.02 

.20 

1.28 

•  83 

1  .63 

.01 

SPARTA 

1 

'■1 

.22 

T 

SPR INGF I  EL  D  wn  AP           R  / / 

.33 

T 

.06 

.02 

.6* 

.56 

.01 

T 

T 

,52 

,07 

.78 

SPRINGFIELD  WW  CITY  R 

3 

7o 

•  1  8 

•  05 

T75  !so 
*  * 

*  12 

.20 

.  34 

.02 

T 

T 

•  41 

•  27 

.95 

STOCKTON 

2 

s  / 

.18 

.97 

.36 

.04 

.61 

* 

•  0 

•  15 

STRE  ATOR 

6 

.25 

2.23 

.78 

.72 

•  05 

1.52 

69 

SYCAMORF 

6 

.11 

.03 

.23 

7 ' 

3.08 

.62 

.05 

1.05 

,55 

45 

TARLF  GROVE 

* 

.05 

.04 

.05 

1.69 

.08 

,92 

1.05 

1.05 

■  41 

TAYLORVILLE 

.03 

•  40 

•  36 

.39 

2.15 

T I SK  ILW A 

* 

2.15 

1.32 

1.10 

,  50 

,13 

■ 

TOULON 

6 

6  , 

.07 

.03 

.04 

1.12 

.19 

1.96 

TUSCOLA 

5 

98 

•  06 

T 

.OH 

*40 

.13 

.04 

1.01 

*4  1 

'  42 

2  •  38 

05 

uRRANA 

.40 

1  .  49 

.55 

•  53 

1*44 

.01 
.04 

T 

URRANA    ENG  CAMPUS 

6 

00 

.75 

.  19 

.  2  1 

1 ,  58 

■  01 

1,20 

1.51 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

.  16 

. 

T 

.98 

.04 

.87 

.07 

06 

VANDAL  IA  CAA  AP 

2 

?0 

.02 

T 

2,03 

.12 

.03 

VIRDFN 

.36 

.13 

.51 

•  7* 

T 

,23 

,17 

.97 

3.61 

WALNUT 

7 

■  25 

.76 

1.59 

2.71 

.71 

•  21 

•  73 

WARSAW 

.39 

.26 

.30 

.7*. 

.77 

.63 

WATERLOO 

.14 

•  01 

T 

•  03 

•  24 

WATSEKA 

e 

63 

.  12 

.38 

1.16 

.  54 

1.82 

•  04 

.41 

•  46 

1  .63 

•  36 

WAUK  EG AN 

3 

78 

■  07 

.  10 

.13 

.04 

.01 

.86 

1  .16 

.02 

.38 

•  26 

•  03 

•  59 

T 

.12 

.01 

WAYNF  CITY 

2 

95 

.01 

.25 

1.61 

.09 

.77 

.22 

WHEATON  COLLEGE 

3 

.  17 

.21 

1.31 

.67 

.40 

.42 

.01 

•  29 

WHITE  HALL    1  F 

5 

70 

.10 

.32 

.50 

3.00 

T 

.26 

.35 

T 

1.15 

WILCOX 

2 

87 

.05 

.25 

1.27 

.37 

.03 

.30 

.  12 

WINDSOR 

7 

25 

.52 

2,63 

T 

.69 

.34 

•  14 

.90 

^ 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of   1951  -  1952 


Station 

July 

A 

ug 

s 

pern 

October 

November 

Decetnbe 

\  

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

ALB  ION 

T 

6.0 

3.6 

.3 

T 

1.1 

T 

11.0 

ALE  DO 

5.0 

13.5 

ALTON  DAM  26 

9.  8 

- 

2.8 

- 

2.0 

- 

ANNA      1  NW 

*•* 

3.4 

•  2 

2.3 

•  3 

T 

T 

10.7 

ANN  A  W  AN 

" 

"" 

~ 

ANT  I OCH 

8*0 

2  3.1 

11.0 

5.0 

18.0 

T 

65.1 

ARLINGTON  HE  I GHTS  4  S 

T 

11.* 

30.0 

10.8 

11.0 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

T 

4.9 

36.4 

8.5 

.4 

12.1 

.1 

62.4 

?YJ?5j¥ 

" 

11.5 

~ 

~ 

~ 

2.0 

2.6 

13.0 

T 

T 

RE  ARDSTOWN 

4.2 

6.5 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  B 

T 

12.7 

2.9 

4.3 

T 

1.5 

T 

T 

21.4 

BENTLEY 

4.0 

6.0 

3.0 

2.2 

T 

T 

BE  NT ON 

6.0 

~ 

T 

1.0 

BLOOM  I NGTON 

11.2 

12.0 

2.1 

4,7 

~ 

BLOOM|NGTON  NORMAL 

1  0  * 

3  0 

2  5 

4  0 

T 

BLUFF  S 

T 

T 

7.1 

10.1 

4.1 

2.5 

5.5 

T 

T 

29.3 

BRADFORD  CAA 

T 

9.2 

15.6 

5.5 

7.6 

8.0 

T 

45.9 

RROOK.PORT   OAM  52 

T 

2.5 

3.0 

CA  I  RO  W8  C I TY 

1.0 

1.3 

T 

4.8 

T 

T 

T 

7.1 

CANTON 

8.0 

21.0 

3  0 

9  0 

T 

CARBONOALE  SEWAGE 

6.0 

T 

1.0 

_ 

T 

„ 

CARL  I NV I LLE   4  E 

9.7 

8.3 

- 

6.3 

- 

CARLVLE 

" 

2.0 

CARM  I 

3.4 

2.3 

2.0 

8.2 

CASEY 

5.0 

6  .0 

4.0 

CENTRAL  I A  *  W 

T 

7.1 

2.9 

1  .4 

.5 

1.8 

13.7 

CMANDLE  RV IL  LE 

9.0 

10.3 

5.5 

7.5 

7.0 

39.3 

CHANNAHON  DRESDEN 

8.8 

- 

5.7 

* 

6.0 

T 

T 

" 

CHARLESTON 

T 

9.3 

7.1 

T 

1.2 

.  9 

T 

18.5 

CHENOA 

T 

T 

10.0 

4.0 

10.0 

4.0 

T 

T 

T 

CHESTER 

6.0 

2.0 

T 

T 

CHICAGO  HEIGHTS 

14.0 

- 

1.0 

7.5 

2.0 

- 

- 

CHICAGO  UNIVERSITY 

~ 

CH I CAGO  WB  A I RPORT 

T 

14,3 

33.3 

8.3 

2.0 

7.5 

1.0 

66.4 

CHI CAGO   Wo   C 1 TY 

CH1LLIC0THE 

6.2 

15.5 

3.1 

7.0 

8.4 

T 

T 

40.2 

CICERO 

13.4 

33.2 

7.9 

2.1 

8.7 

T 

T 

65.3 

CL I NTON    1  S 

9.0 

4,0 

9.5 

4.0 

T 

33.5 

C08D6N   2  S 

I*n 
• 

3.0 

T 

DANV 1 LL  E 

6  2 

5  9 

2  0 

25.1 

DANVILLE   SEWAGE  PL 

7.8 

9.3 

2.0 

T 

6.0 

T 

25.1 

DECATUR 

T 

13.5 

8.2 

3.0 

3.0 

2.0 

T 

29.7 

T 

8.5 

25.0 

7»0 

3.0 

12.0 

55.5 

DU  QUO  I N 

5.5 

2.0 

7.3 

EAST   ST  LOUIS 

13.0 

T 

EOWAROSVILLE 

T 

T 

14.6 

3.0 

2.0 

T 

3.0 

T 

T 

22.8 

EFFINGHAM   1  SW 

5.0 

- 

- 

.8 

T 

T 

T 

ELGIN 

7.0 

27.6 

1  0^0 

1.0 

14,3 

T 

59.9 

EL  1 ZABE  THTOWN 

T 

~ 

T 

9.0 

'- 

1  0 

FAIRFIELD 

T 

T 

3.0 

3.0 

T 

2.0 

T 

FLORA 

T 

- 

- 

- 

T 

FREEPORT 

T 

T 

6.6 

21.8 

11*7 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

T 

7.2 

19.9 

58.1 

FULTON  DAM  13 

T 

2.4 

22.0 

I* 

1 

* 

T 

49.6 

GALENA 

34.6 

- 

GAL  ESBURG 

T 

8.9 

15.0 

4.0 

- 

- 

T 

GALVA 

5.5 

15.3 

2.7 

8,8 

GENESEO 

4.2 

16.9 

5.3 

5.0 

GIBSON  CITY 

T 

10.0 

4  3 

T 

GLADSTONE   OAM  18 

2.2 

14,7 

5.8 

3.0 

13.0 

T 

T 

38.7 

GLENOALE   EXP  FARM 

- 

GOLCONDA  OAM  51 

2.4 

GOLDE  N 

4.0 

12.2 

40.4 

7.0 

10.5 

74.1 

GRAF  TON 

2.5 

3  3 

GRAND  TOWER   2  N 

10.0 

1.9 

.4 

GREENUP 

- 

- 

- 

T 

T 

GREE  NV 1 LLE 

12.0 

5.0 

* 

* 

1  Tfl 

I 

GR I DL  E V 

T 

11.0 

11.3 

3.0 

* 

* 

37.3 

GR I GGSV I LLE 

4.0 

12.0 

0 

1 

7  0 

HARD  I  N 

8.1 

3.5 

6.1 

T 

HARR I SBURG 

4.0 

.1 

T 

T 

HARR 1 SBURG   DISPOSAL  P 

1.5 

T 

1.5 

T 

HAVANA 

7.7 

7.3 

4.0 

4.9 

6.5 

30.4 

HAVANA   NO  2 

H 1 LLSBORO 

10.9 

I 

.9 

1.5 

2.0 

HOOPESTON 

T 

11.3 

9.8 

2.2 

8.9 

3.5 

.6 

36.3 

HUTSONVILLE    PWR  PL 

3.2 

7.3 

" 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

2  .0 

14.4 

4.9 

14.2 

41.0 

JACKSONV ILLE 

T 

5.5 

2.8 

JERSEVVILLE 

T 

8.0 

5.0 

3.0 

_ 

2.0 

T 

JOLIET  BRANDON  RD 

9.3 

25.0 

- 

1.8 

10.0 

JOLIET  W8  AIRPORT 

8.9 

21.9 

1.1 

• 

™ 

43.3 

KANKAKEE 

T 

11.7 

~ 

2.9 

KANKAKEE   4  W 

T 

12.3 

12.5 

3.9 

8.5 

5.3 

42.3 

KEITHSBURG 

3.5 

15.5 

5.2 

11.0 

KEWANEE 

- 

- 

T 

LAC  ON 

T 

T 

T 

LA  HARPE    1  SW 

T 

4.0 

9.6 

4.0 

- 

7.0 

T 

T 

LA  SALLE 

10.5 

18.3 

4.9 

5.6 

7.0 

.  1 

T 

46.4 

LA  SALLE    1  S 

13.0 

21.0 

5.0 

8.0 

L AWRENCEV 1 LLE 

2.2 

6.0 

•  4 

1.0 

T 

9.6 

LE  ROY 

9.6 

6.0 

4.0 

9.0 

2.0 

T 

26.6 

L INCOLN 

9.0 

7.0 

5.0 

2.5 

T 

T 

T 

LINCOLN   NO  2 

12.0 

8.5 

2.9 

12.9 

MACKINAW 

8.0 

ILLINOIS 
JUNE  1952 


Long-term 

means 
July-June 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of   1951  -  1952 


ILLINOIS 
JUNE  1952 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

MACOMB 

5.6 

7.9 

3.7 

7.3 

T 

T 

MAKANDA    1  NW 

.5 

,2 

MARENGO 

5.2 

27.0 

10.8 

1.0 

19.5 

T 

63.5 

MARION 

5.0 

1.0 

.5 

.5 

.2 

7.2 

MARSEILLES  LOCK 

T 

e.o 

20.0 

~ 

2.5 

1.0 

- 

MARSHALL 

T 

7.0 

7.1 

T 

T 

T 

T 

14.1 

MASCOUTAH 

T 

2.0 

T 

MATTOON 

9.3 

- 

.5 

2.0 

1.4 

- 

MC   HE  NR  Y   2  S 

9.7 

34.6 

11.5 

4.0 

15.6 

T 

75.6 

MC  LEANSBORO 

- 

- 

T 

~ 

T 

- 

ME DOR A 

T 

14.5 

6.7 

3.0 

4.0 

4.1 

T 

T 

32.3 

MJNONK 

3.0 

6.0 

1.0 

MOLINE   W6  AIRPORT 

T 

T 

16W 

4.7 

5.9 

15.2 

T 

T 

45.9 

22.7 

MONMOUTH 

7.3 

15.2 

4.0 

8.1 

13.5 

48.1 

MONT  I CELLO 

- 

- 

7.0 

2.5 

4.8 

1.9 

~ 

MORR I S 

15.5 

2.5 

1.5 

6.5 

Z 

MORR IS    3  NE 

8.5 

17.0 

1.0 

9.0 

T 

T 

MORR 1  SON 

T 

T 

5.0 

26.0 

6.0 

5.0 

13.0 

T 

T 

T 

57.0 

MORR  I  SON  V  I L  L  E    1  E 

8.0 

6.n 

2.0 

2.0 

2.0 

20.0 

MT  CARMEL 

- 

- 

- 

4.0 

~ 

T 

" 

~ 

~ 

■ 

MOUNT  CARROLL 

T 

T 

4.5 

26.0 

6.0 

4.0 

16.0 

T 

T 

56*9 

MOUNT   OL IVE 

12.5 

1.5 

1.0 

2,5 

T 

24.5 

MOUNT  PULASKI 

10.0 

9.0 

4.0 

9.0 

4.0 

T 

T 

36.0 

MOUNT  STERLING 

7.0 

12.0 

4.0 

6.5 

14.5 

T 

T 

44.0 

MOUNT   VERNON  4N 

T 

4.8 

3.5 

.5 

T 

"" 

~ 

NASHVILLE  3  NW 

T 

8.0 

2.0 

1.5 

NEWARK   7  E 

7.0 

.4 

6.0 

T 

T 

NEW  BOSTON  OAM  17 

2.5 

16.8 

6.6 

4.1 

17.5 

T 

47.5 

NEW  BOSTON 

T 

T 

5.8 

24.2 

9.0 

3.0 

18.2 

60.2 

NEW  BURNSIOE 

T 

2.4 

3.0 

.  1 

3.2 

1.0 

T 

T 

T 

9.  7 

NEWTON 

5.0 

9.6 

.8 

•  5 

1.2 

17.1 

OCNEY  RADIO  STA 

■  2 

1.6 

OREGON  WATER  WKS 

7.0 

26.0 

6.0 

12.0 

- 

OTTAWA 

9.3 

21.2 

3.9 

2.3 

1.8 

T 

T 

38.5 

PALESTINE 

•  1 

7.5 

7.0 

.6 

— 

T 

T 

~ 

PANA 

T 

12.5 

10.0 

1 

5.0 

2c0 

T 

z 

DIDIC     UATCS    unav c 
r»K la    NAiCK  DUnKs 

8.9 

PARK  FOREST 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PAW  PAW 

9.5 

27.0 

- 

PATSON 

6.5 

11.3 

5.0 

4.1 

8.4 

T 

T 

35,5 

PEOR IA  WB  AIRPORT 

T 

T 

8.9 

9.8 

2.3 

6.5 

4.8 

T 

32.3 

21.5 

PEOTONE 

1.0 

6.0 

7.1 

T 

46,6 

PETERSBURG 

T 

8.0 

11.0 

2.1 

T 

PLEASANT   HILL   2  E 

T 

7.3 

5.9 

2.7 

~ 

T 

T 

- 

PONT  1  AC 

9.5 

2.0 

4.6 

5.7 

T 

T 

- 

PR  I NCEV I LLE   2  NW 

7.3 

14.8 

3.5 

9.0 

7.0 

1.0 

42.6 

12.0 

3.0 

4.5 

7.0 

T 

30.5 

QUINCY  CAA 

2.7 

10.6 

2.8 

6.9 

5.5 

T 

26.7 

QUINCY  DAM  21 

5.8 

12.0 

3.2 

3.5 

3.2 

T 

27.7 

OUriCY  MEMORIAL   BR  I DG 

*•* 

9.2 

2.0 

2.0 

9.7 

27.3 

RANTCUL   CHANUTE    AF  BA 

14.6 

12.1 

4.0 

6.4 

.6 

T 

39.9 

RED  BUD 

T 

10.5 

2.0 

.5 

1.0 

POBERTS  3  N 

11.8 

8.9 

3.5 

4.9 

4.0 

T 

33.1 

ROCHELLE 

24.0 

6.5 

" 

~ 

T 

ROCKFORD 

T 

12.0 

26.0 

8.0 

.  1 

16.0 

T 

62.1 

ROCKFORD  *  NE 

" 

ROCKFORD  CAA  AP 

9.6 

2.8 

9.1 

.1 

54.7 

ROCK   ISLAND  DAM  IS 

T 

T 

3.0 

14.4 

6.0 

6.0 

13.0 

T 

T 

T 

42.4 

ROCKPORT 

8.0 

5.0 

3.0 

" 

7.0 

~ 

RUSHV ILLE 

5.6 

8.9 

2.7 

6.3 

9.3 

31.9 

STE  MARIE 

3.0 

7.1 

z 

T 

.  3 

T 

T 

2.0 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

1.0 

T 

T 

3.0 

T 

T 

T 

4.0 

SIOELL 

12.7 

- 

1.5 

T 

3.5 

T 

SPARTA 

•  3 

7.0 

- 

1.5 

T 

1.0 

"" 

SPRINGFIELD  WB  AP 

T 

9.2 

8.4 

2.9 

3.8 

2.4 

T 

T 

T 

26.7 

19.9 

CDD  1  llf.C  |C|   n     uO     CI  TV 

STOCKTON 

T 

T 

4.5 

18.5 

12.0 

3.0 

17.0 

T 

55.0 

STREATOR 

10.2 

21.2 

9.7 

6.1 

T 

SYCAMORE 

5.1 

26.4 

~ 

2.1 

14.6 

T 

TABLE  GROVE 

T 

6.6 

10.5 

3.5 

5.7 

6.7 

T 

33,0 

T AYLORV  I  LI  £ 

1.0 

2.0 

T 

T  1SMLWA 

8.5 

21.0 

4.0 

e.o 

- 

TOULON 

T 

T 

T 

7.4 

13.3 

3.7 

~ 

6.9 

T 

T 

TUSCOLA 

11.7 

- 

T 

■ 

4.6 

■ 

URBANA 

- 

10.8 

8.3 

2.7 

6.7 

2.0 

T 

T 

30,3 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA   STARVED  ROCK  OA 

11.0 

_ 

- 

4.9 

- 

T 

- 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

T 

11.5 

6.9 

•  6 

.4 

T 

19.4 

V IRDEN 

9.5 

5.7 

3.9 

3.2 

2.8 

T 

T 

29.1 

WALNUT 

T 

7.2 

29.0 

T 

WARSAW 

3.9 

10.0 

3.5 

4.0 

8.5 

29.9 

WATERLOO 

T 

T 

WATSEKA 

9.7 

10.5 

2.2 

5.4 

2.8 

.5 

T 

31.1 

WAUKEGAN 

8.0 

21.0 

7.0 

3.5 

13.3 

T 

52.6 

WAYNE  CITY 

5.0 

T 

1.5 

WHEATON  COLLEGE 

8.9 

40.5 

7.0 

8.0 

T 

WHITE   HALL    1  E 

WILCOX 

2.0 

4.0 

6.0 

WINDSOR 

T 

T 

12.0 

10.5 

1.5 

2.0 

4.5 

T 

T 

30.5 

3«o  reference  notes  following  Station  Index. 


-   68  - 


DAILY  TEMPERATURES  -lunois 

Table  5  ■  JUNE1952 


Station 

Day  Of  Month 

■ 

I 

1 

2 

3 

4 

5  | 

E 

7  | 

g 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

i  30  31 

< 

ALBION 

MAX 

79 

83 

91 

85 

92 

93 

93 

95 

89 

86 

8? 

93 

96 

96 

loo]  96 

90 

94 

95 

96 

94 

93 

94 

96 

97 

99 

99 



102 

104 

1  00 

93.6 

55 

57 

62 

58 

59 

63 

68 

69 

67 

67 

69 

69 

72 

72 

73 

75 

75 

62 

68 

62 

66 

74 

68 

73 

75 

74 

74 

74 

75 

76 

68.4 

ALE  00 

MAX 

77 

78 

76 

82 

69 

94 

95 

80 

83 

86 

85 

95 

95 

89 

93 

93 

86 

86 

87 

72 

80 

81 

92 

93 

93 

90 

91 

96 

94 

68 

87.4 

M  1  N 

11 

52 

61 

53 

53 

66 

63 

54 

55 
\ 

61 

63 

66 

75 

68 

70|  67 

60 

59 

64 

51 

62 

62 

54 

61 

74 

75 

65 

72 

72 

68 

ALTON  DAM  26 

MAX 

86 

83 

93 

88 

97 

98 

96 

92 

90 

92 

92 

103 

102 

92 

'°o 

93 

102 

92 

92 

95 

89 

98 

99 

101 

102 

107 

107 

106 

99 

96.4 

M  1  N 

54 

56 

66 

56 

62 

66 

70 

76 

66 

68 

72 

76 

77 

72 

7C 

68 

60 

72 

62 

66 

67 

67 

74 

77 

76 

74 

76 

75 

75 

ANNA  1NW 

MAX 

79 

82 

91 

88 

92 

89 

91 

94 

93 

92 

94 

94 

94 

94 

91 

92 

95 

95 

95 

96 

96 

97 

97 

98 

100 

102 

103 

105 

94.1 

MIN 

51 

54 

63 

63 

64 

63 

67 

65 

63 

68 

73 

75 

75 

72 

74 

74 

67 

59 

65 

68 

72 

69 

69 

75 

76 

75 

74 

72 

75 

72 

68.4 

ANT  1 OCH 

M4X 

71 

76 

75 

71 

81 

90 

87 

88 

79 

79 

76 

69 

86 

87 

86 

B  ' 

83 

63 

66 

76 

77 

86 

91 

87 

74 

92 

89 

85 

81.2 

M  IN 

48 

49 

61 

48 

67 

52 

59 

51 

57 

65 

67 

69 

62 

62 

61 

50 

54 

57 

52 

67 

73 

69 

65 

62 

68 

62 

59.9 

AURORA  COLLEGF 

MAX 

74 

78 

76 

73 

83 

92 

93 

89 

81 

85 

74 

79 

85 

86 

84 

87 

75 

65 

75 

81 

81 

92 

92 

88 

84 

97 

95 

79 

63.5 

M  I  N 

45 

47 

58 

46 

53 

60 

66 

66 

54 

53 

50 

59 

69 

65 

68 

72 

62 

57 

59 

51 

58 

59 

61 

69 

72 

68 

62 

66 

70 

63 

60  .  3 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

MAX 

79 

80 

92 

85 

92 

93 

94 

95 

89 

89 

91 

97 

98 

93 

1  on 

100 

90 

95 

92 

93 

94 

67 

96 

98 

1  0  0 

98 

10  1 

1  o  : 

104 

98 

93.8 

MIN 

57 

57 

65 

62 

66 

65 

70 

73 

72 

70 

74 

78 

80 

75 

76 

71 

68 

63 

73 

64 

69 

71 

69 

76 

79 

77 

76 

77 

77 

77 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

78 

78 

63 

80 

36 

94 

95 

94 

91 

87 

88 

87 

95 

93 

94 

95 

95 

91 

86 

81 

86 

83 

g  -. 

94 

94 

96 

93 

100 

100 

90.  1 

M  1  N 

49 

55 

64 

50 

60 

63 

69 

71 

61 

64 

60 

61 

74 

69 

72 

75 

65 

60 

67 

59 

62 

66 

68 

74 

75 

77 

65 

74 

74 

65.7 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

81 

8  3 

93 

9C 

88 

92 

93 

97 

97 

96 

95 

99 

100 

101 

99 

99 

90 

93 

95 

98 

96 

100 

98 

100 

99 

100 

101 

1  0  1 

104 

103 

96.0 

M  I  N 

62 

60 

69 

69 

67 

67 

72 

72 

75 

74 

79 

79 

78 

76 

79 

77 

75 

f.'i 

71 

73 

30 

78 

77 

79 

80 

80 

76 

7  9 

80 

79 

CARBONOALE    SEWAGE  PL 

MAX 

79 

83 

93 

91 

93 

92 

94 

96 

94 

93 

94 

96 

96 

97 

l  00 

98 

91 

95 

95 

96 

9  g 

97 

■  95 

98 

99 

99 

100 

104 

1  04 

105 

95.5 

M  IN 

59 

50 

65 

62 

59 

60 

63 

64 

73 

69 

68 

75 

76 

69 

70 

69 

74 

54 

61 

67 

70 

74 

68 

75 

78 

72 

70 

70 

71 

70 

CARL  INV  1  LLE  *»E 

MAX 

78 

78 

68 

89 

91 

93 

95 

92 

89 

90 

88 

96 

96 

95 

94 

94 

94 

84 

94 

90 

97 

98 

101 

97 

.  0  0 

102 

102 

96 

93.3 

M  IN 

49 

52 

64 

55 

60 

60 

68 

67 

66 

68 

66 

69 

77 

74 

67 

69 

66 

55 

69 

67 

65 

68 

66 

74 

78 

78 

73 

75 

72 

75 

67.1 

CARL YLE 

MAX 

79 

82 

93 

84 

93 

96 

95 

98 

91 

87 

89 

96 

98 

96 

90 

95 

93 

96 

94 

91 

97 

« 

99 

100 

97 

1  0  3 

1  04 

99 

94,4 

m  in 

52 

55 

65 

58 

62 

64 

68 

69 

67 

67 

71 

73 

78 

73 

72 

'1 

72 

59 

69 

60 

67 

72 

69 

74 

74 

76 

73 

75 

73 

73 

68  .  4 

CHARLESTON 

MAX 

79 

81 

86 

81 

87 

91 

95 

93 

84 

86 

81 

89 

95 

90 

94 

88 

91 

86 

82 

90 

87 

94 

95 

96 

96 

99 

1  00 

100 

95 

90.2 

MIN 

54 

53 

63 

52 

58 

65 

69 

69 

65 

68 

62 

63 

73 

68 

7  1 

74 

66 

58 

67 

58 

63 

67 

70 

72 

73 

74 

72 

74 

74 

74 

CHENOA 

MAX 

77 

79 

60 

75 

85 

92 

94 

92 

85 

85 

80 

87 

94 

89 

90 

68 

84 

77 

76 

84 

9  0 

93 

93 

93 

92 

98 

98 

87 

87.4 

MIN 

49 

55 

62 

49 

60 

65 

69 

70 

60 

64 

64 

60 

71 

68 

69 

73 

63 

62 

64 

53 

62 

66 

69 

73 

74 

76 

62 

72 

74 

67 

CH IC AGO  UN  I VE  RS I TY 

MAX 

67 

80 

79 

65 

83 

91 

79 

90 

81 

85 

70 

68 

81 

90 

93 

84 

89 

77 

63 

69 

70 

84 

92 

94 

87 

77 

97 

96 

77 

81.6 

MIN 

51 

57 

56 

53 

57 

69 

66 

68 

65 

62 

60 

60 

65 

68 

70 

77 

70 

69 

61 

57 

60 

61 

62 

75 

76 

65 

64 

70 

74 

64 

CH I C AGO  WB   A  I RPORT 

MAX 

74 

82 

79 

73 

85 

93 

91 

92 

83 

86 

73 

76 

86 

90 

95 

85 

90 

77 

68 

74 

79 

85 

95 

96 

88 

85 

101 

96 

78 

85.0 

M  IN 

47 

53 

54 

51 

57 

66 

67 

66 

62 

60 

58 

58 

66 

68 

70 

76 

67 

68 

59 

55 

60 

60 

61 

75 

75 

66 

65 

71 

77 

66 

63.5 

CH ICAGO  WB  CITY 

MAX 

65 

80 

81 

65 

84 

93 

82 

91 

84 

87 

68 

70 

76 

89 

86 

95 

67 

91 

79 

64 

66 

70 

es 

93 

95 

90 

74 

96 

99 

82 

82.3 

M  IN 

54 

61 

56 

55 

58 

72 

67 

70 

66 

63 

60 

60 

65 

69 

75 

70 

70 

» 

61 

56 

59 

61 

62 

76 

78 

65 

65 

72 

75 

64 

65.3 

C I C  F  RO 

MAX 

75 

83 

81 

74 

86 

95 

90 

93 

84 

88 

73 

75 

85 

92 

g  5 

95 

86 

91 

87 

64 

74 

80 

86 

95 

96 

90 

B  3 

:  0  0 

98 

87 

86.  1 

M  I  N 

46 

50 

52 

51 

58 

67 

69 

70 

60 

60 

59 

60 

68 

68 

69 

75 

65 

65 

63 

55 

6 

61 

62 

69 

78 

70 

66 

70 

COBDEN  2S 

MAX 

80 

81 

90 

88 

91 

88 

90 

92 

92 

92 

94 

93 

94 

94 

97 

95 

90 

92 

96 

94 

95 

95 

95 

97 

96 

97 

98 

1  0  1 

101 

103 

93.4 

M  I  N 

54 

52 

62 

62 

62 

60 

63 

62 

64 

67 

72 

75 

74 

71 

71 

71 

72 

57 

62 

67 

63 

75 

66 

75 

74 

74 

69 

71 

71 

70 

OANV ILLE 

MAX 

77 

82 

66 

77 

85 

93 

96 

95 

85 

88 

80 

85 

90 

90 

95 

96 

85 

92 

82 

71 

84 

87 

95 

95 

o  5 

96 

9  J 

99 

101 

94 

89.0 

m  In 

51 

61 

61 

52 

58 

62 

69 

70 

65 

61 

56 

59 

69 

67 

73 

75 

71 

'  f 

66 

52 

61 

66 

67 

74 

75 

75 

67 

70 

74 

71 

DECATUR 

MAX 

80 

80 

85 

80 

89 

93 

95 

95 

85 

87 

85 

92 

97 

93 

98 

97 

89 

93 

85 

75 

65 

86 

91 

96 

98 

96 

9H 

\  ■:  ; 

103 

95 

90.9 

M  IN 

52 

56 

63 

54 

61 

66 

69 

71 

65 

65 

64 

61 

76 

68 

72 

73 

69 

59 

70 

59 

64 

66 

■o 

74 

74 

76 

69 

75 

75 

75 

D I  XON 

MAX 

74 

77 

77 

74 

86 

91 

93 

91 

80 

87 

82 

81 

87 

83 

90 

91 

89 

88 

86 

73 

78 

81 

85 

93 

93 

91 

84 

95 

95 

91 

85.5 

M  1  N 

46 

51 

62 

52 

57 

65 

67 

68 

50 

55 

56 

62 

70 

68 

68 

74 

58 

59 

63 

55 

56 

61 

66 

74 

74 

76 

64 

68 

74 

65 

62.9 

DU   QUO  I N 

MAX 

BO 

84 

91 

87 

92 

93 

95 

96 

94 

91 

95 

94 

96 

97 

100 

96 

92 

91 

9  1 

9? 

94 

91 

0  ' 

95 

97 

97 

97 

1  02 

105 

101 

94,0 

M  I  N 

55 

54 

65 

64 

63 

64 

66 

70 

71 

68 

74 

74 

75 

73 

75 

72 

75 

60 

67 

67 

71 

72 

69 

75 

77 

75 

74 

75 

76 

69.7 

EAST  ST  LOU  I S 

MAX 

82 

83 

95 

87 

93 

96 

95 

98 

92 

92 

95 

99 

1 00 

95 

1  0  3 

103 

96 

100 

96 

97 

96 

95 

98 

100 

1  o  2 

101 

103 

105 

108 

100 

96.6 

M  IN 

52 

58 

69 

61 

68 

66 

70 

72 

70 

70 

73 

79 

80 

73 

74 

72 

72 

61 

72 

60 

68 

71 

66 

78 

80 

76 

78 

77 

76 

80 

70.9 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX 

77 

78 

87 

86 

85 

90 

92 

92 

86 

82 

81 

89 

92 

91 

g  r 

94 

88 

91 

90 

87 

91 

89 

94 

95 

97 

99 

:  oo 

102 

103 

99 

90.6 

MIN 

57 

50 

61 

54 

53 

63 

66 

67 

66 

65 

64 

65 

73 

68 

68 

71 

71 

54 

65 

59 

64 

68 

67 

70 

70 

75 

74 

70 

72 

73 

65.4 

EL  I ZABE  THTOWN 

MAX 

82 

85 

91 

90 

93 

92 

93 

94 

94 

92 

9'. 

95 

97 

95 

]  n  0 

97 

96 

97 

100 

98 

97 

97 

98 

99 

99 

101 

102 

10^ 

106 

106 

96.2 

M  IN 

58 

52 

61 

64 

60 

62 

64 

64 

68 

66 

73 

75 

79 

72 

72 

7  0 

10 

56 

62 

62 

68 

77 

68 

74 

78 

76 

71 

70 

74 

73 

66.  1 

FA  IRFIELO 

MAX 

77 

62 

9" 

85 

90 

92 

94 

96 

64 

64 

90 

97 

94 

99 

90 

89 

92 

91 

94 

92 

92 

93 

96 

97 

99 

100 

102 

104 

98 

92.3 

M  1  N 

57 

52 

62 

58 

58 

62 

68 

66 

67 

66 

69 

7? 

76 

73 

•  ' 

72 

72 

57 

64 

62 

r 

75 

68 

72 

75 

76 

72 

71 

74 

73 

67.7 

FLORA 

MAX 

76 

80 

89 

86 

90 

97 

93 

94 

69 

85 

64 

92 

93 

92 

97 

94 

89 

92 

90 

92 

91 

90 

92 

94 

95 

96 

97 

100 

102 

97 

91.5 

55 

54 

62 

56 

58 

62 

69 

68 

67 

71 

67 

69 

75 

71 

7 1 

72 

73 

66 

66 

60 

65 

72 

66 

70 

74 

74 

73 

72 

73 

« 

67.6 

FREEPORT 

MAX 

73 

84 

92 

86 

82 

85 

90 

89 

86 

89 

83 

69 

76 

81 

79 

91 

92 

89 

81 

95 

94 

86 

83.6 

45 

46 

59 

48 

55 

67 

65 

66 

48 

57 

53 

57 

67 

65 

65 

73 

55 

62 

60 

50 

55 

59 

63 

71 

75 

73 

61 

63 

72 

62 

FULTON   DAM  13 

MAX 

76 

76 

73 

76 

85 

90 

84 

78 

84 

92 

8  5 

91 

89 

85 

87 

80 

78 

78 

82 

88 

91 

90 

87 

83 

94 

92 

84 

84.4 

56 

54 

63 

54 

59 

70 

69 

67 

60 

62 

60 

62 

70 

67 

69 

75 

64 

61 

65 

54 

58 

62 

67 

75 

74 

76 

62 

68 

76 

69 

GALE  SBURG 

MAX 

86 

91 

93 

88 

81 

89 

83 

93 

91 

92 

9? 

87 

86 

82 

72 

83 

8? 

91 

92 

95 

92 

9  1 

97 

95 

90 

67.1 

52 

57 

60 

57 

60 

64 

67 

69 

62 

63 

65 

66 

72 

67 

72 

71 

65 

63 

63 

51 

62 

69 

65 

72 

75 

74 

67 

75 

76 

68 

GALVA 

MAX 

76 

79 

79 

86 

93 

89 

81 

88 

86 

89 

95 

89 

93 

87 

93 

92 

90 

97 

94 

87 

87.6 

48 

54 

59 

6? 

60 

66 

70 

66 

62 

75 

56 

60 

73 

65 

75 

60 

60 

59 

51 

62 

64 

67 

74 

76 

75 

63 

75 

74 

69 

65.2 

GOLCONDA  OAM  51 

MAX 

84 

84 

92 

94 

94 

94 

95 

92 

98 

95 

96 

100 

96 

92 

96 

95 

95 

96 

98 

97 

96 

98 

100 

102 

105 

103 

104 

95.2 

56 

52 

62 

62 

62 

62 

64 

66 

66 

68 

70 

76 

74 

72 

74 

74 

66 

62 

68 

70 

73 

72 

72 

76 

76 

74 

75 

7* 

76 

72 

68.  9 

GREENVILLE 

MAX 

86 

88 

91 

83 

91 

92 

93 

95 

87 

90 

88 

86 

90 

85 

93 

95 

97 

97 

96 

99 

100 

96 

90.4 

54 

56 

65 

58 

63 

70 

70 

72 

67 

67 

69 

75 

78 

72 

73 

71 

71 

63 

71 

63 

64 

71 

69 

74 

75 

76 

75 

76 

77 

78 

69.  5 

GR I GGSV ILLE 

MAX 

97 

98 

96 

93 

8/ 

81 

84 

83  * 

BO 

96 

96 

97 

95 

96 

99 

99 

90.4 

MIN 

51 

56 

66 

56 

62 

66 

71 

69 

64 

65 

67 

73 

75 

71 

69 

10 

64 

64 

69 

70 

63 

66 

64 

67 

72 

73 

75 

n 

74 

74 

67.4 

HARR  I  SBURG 

MAX 

81 

85 

93 

86 

94 

94 

96 

97 

96 

92 

97 

95 

97 

97 

100 

98 

90 

94 

95 

98 

98 

96 

98 

101 

101 

102 

102 

105 

104 

103 

96.2 

m  in 

57 

51 

64 

63 

56 

61 

66 

63 

73 

68 

73 

75 

77 

73 

73 

72 

73 

58 

63 

65 

71 

73 

68 

74 

70 

72 

72 

71 

74 

72 

68.1 

HAVANA 

MAX 

78 

77 

B2 

79 

86 

92 

94 

92 

86 

88 

87 

92 

96 

92 

94 

94 

90 

89 

83 

77 

81 

SO 

93 

94 

95 

92 

93 

99 

100 

94 

89.0 

MIN 

52 

54 

62 

55 

63 

66 

68 

70 

62 

64 

65 

65 

76 

69 

n 

70 

66 

61 

70 

60 

64 

69 

7  0 

75 

73 

76 

69 

73 

74 

73 

66.9 

HI  LLSBORO 

MAX 

80 

78 

90 

83 

91 

93 

94 

93 

83 

83 

88 

9? 

95 

92 

91 

96 

89 

93 

89 

83 

92 

89 

97 

96 

100 

97 

99 

102 

102 

97 

91.9 

MIN 

51 

53 

63 

55 

61 

65 

68 

68 

65 

67 

66 

68 

77 

68 

r-  ■ 

12 

69 

S7 

69 

61 

64 

68 

67 

74 

75 

75 

7* 

73 

73 

74 

66.9 

HOOPESTON 

MAX 

76 

81 

84 

77 

84 

91 

95 

92 

85 

87 

78 

93 

91 

67 

94 

95 

87 

92 

80 

69 

8  0 

85 

92 

94 

95 

94 

89 

100 

ioo 

90 

87.6 

MlN 

48 

56 

61 

50 

58 

65 

72 

74 

65 

64 

55 

60 

70 

67 

72 

76 

70 

62 

68 

54 

60 

67 

70 

75 

74 

77 

64 

73 

76 

70 

65.8 

See  Reference  Note*  Following  Station 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ILLINOIS 
JUNE  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

7  j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Si 

JACKSONV 1 LLE 

76 

76 

B5 

B3 

89 

93 

86 

86 

89 

94 

96 

93 

98 

96 

91 

92 

85 

80 

86 

80 

95 

96 

97 

94 

97 

100 

101 

95 

MIN 

49 

61 

62 

64 

67 

67 

65 

67 

66 

* 

75 

70 

72 

81 

79 

68 

0 

JERSEYV I  LLE 

60 

79 

89 

88 

91 

92 

89 

86 

90 

98 

99 

99 

101 

102 

101 

96 

91 

78 

94 

92 

97 

98 

101 

99 

101 

101 

102 

M  1  N 

54 

56 

6 

62 

66 

69 

68 

68 

70 

74 

75 

71 

° 

75 

73 

7 

76 

76 

67 

9 

JOLIET   WB  AIRPORT 

77 

80 

BO 

74 

84 

93 

82 

68 

76 

77 

88 

90 

92 

93 

85 

88 

76 

69 

76 

84 

85 

94 

93 

91 

86 

98 

96 

MIN 

47 

52 

49 

° 

67 

66 

60 

73 

6% 

59 

53 

63 

60 

9 

K  A  N  K  A  K  E  E 

76 

78 

79 

75 

83 

90 

94 

90 

79 

85 

80 

78 

88 

85 

90 

92 

88 

88 

80 

68 

78 

83 

88 

92 

93 

91 

86 

99 

100 

89 

85 

MIN 

70 

66 

75 

66 

61 

52 

69 

63 

6 

KANKAKEE   4  W 

73 

80 

78 

73 

82 

90 

91 

85 

82 

79 

76 

88 

84 

90 

91 

88 

68 

84 

70 

76 

81 

89 

91 

92 

90 

87 

97 

99 

MIN 

50 

68 

70 

75 

65 

61 

66 

63 

2 

KE WANEE 

MAX 

74 

7S 

75 

75 

85 

88 

91 

94 

80 

86 

85 

86 

93 

81 

92 

94 

92 

86 

85 

78 

78 

83 

88 

92 

93 

91 

89 

92 

96 

88 

86 

- 

MIN 

71 

66 

73 

61 

66 

63 

51 

61 

63 

69 

75 

67 

64 

4 

LACON 

MAX 

83 

79 

82 

81 

88 

95 

93 

76 

87 

85 

89 

90 

91 

92 

93 

89 

85 

72 

85 

86 

90 

90 

92 

94 

95 

98 

96 

8  8 

0 

MIN 

69 

68 

70 

69 

61 

59 

5  3 

64 

68 

70 

70 

72 

72 

68 

64 

7 

i_ A   HARPE  1SW 

MAX 

77 

78 

SO 

81 

86 

94 

94 

91 

86 

90 

89 

95 

95 

94 

94 

94 

92 

90 

87 

81 

81 

81 

91 

92 

93 

92 

93 

97 

99 

M  IN 

62 

69 

70 

61 

61 

66 

51 

63 

67 

66 

74 

7  5 

74 

76 

65 

8 

■  A  SALLE 

MAX 

77 

81 

78 

79 

87 

95 

96 

93 

82 

88 

81 

86 

95 

H9 

94 

95 

87 

90 

82 

73 

79 

86 

91 

96 

96 

91 

91 

99 

97 

86 

88 

MIN 

69 

64 

7  J 

75 

64 

64 

65 

54 

60 

62 

69 

76 

74 

78 

64 

68 

75 

67 

64 

6 

L I NCOL  N 

80 

78 

86 

79 

90 

94 

86 

SO 

85 

94 

96 

92 

96 

97 

90 

93 

85 

79 

85 

85 

95 

96 

96 

95 

97 

102 

102 

MIN 

67 

55 

71 

66 

58 

66 

55 

63 

68 

69 

73 

73 

75 

71 

08 

3 

MAKANDA  1NW 

78 

82 

90 

87 

90 

90 

91 

92 

92 

94 

95 

9S 

98 

97 

95 

97 

94 

95 

97 

95 

95 

97 

97 

97 

99 

100 

102 

101 

MIN 

63 

70 

70 

70 

67 

75 

72 

74 

72 

69 

69 

7 

75 

79 

75 

73 

84 

92 

»0 

83 

75 

71 

86 

87 

90 

93 

64 

88 

80 

65 

73 

80 

81 

91 

92 

85 

79 

95 

92 

MIN 

50 

60 

67 

3 

56 

63 

60 

* 

74 

63 

60 

3 

MATTOON 

MAI 

78 

79 

85 

79 

86 

92 

94 

93 

88 

86 

81 

90 

95 

90 

95 

93 

86 

92 

85 

80 

91 

86 

94 

96 

97 

95 

99 

101 

101 

MIN 

68 

67 

7  3 

63 

62 

72 

66 

2 

MC  LEANSBORO 

79 

82 

91 

B5 

92 

92 

96 

91 

89 

88 

93 

95 

94 

98 

96 

90 

92 

94 

95 

94 

95 

95 

97 

97 

97 

96 

100 

102 

93 

MIN 

74 

65 

2 

75 

74 

69 

2 

M I  MONK 

MAX 

77 

80 

82 

78 

8  I 

94 

95 

93 

82 

B8 

82 

88 

95 

90 

94 

93 

86 

88 

84 

67 

78 

85 

92 

93 

94 

93 

91 

100 

100 

MIN 

68 

65 

70 

64 

60 

65 

52 

64 

65 

68 

72 

70 

73 

68 

73 

68 

64 

4 

MOLINE   WB  AIRPORT 

MAX 

76 

78 

75 

78 

89 

94. 

94 

80 

86 

79 

91 

97 

87 

93 

94 

88 

90 

77 

67 

80 

82 

91 

94 

95 

89 

91 

96 

94 

86 

MIN 

71 

64 

71 

61 

64 

63 

53 

60 

$4 

66 

78 

73 

63 

67 

64 

7 

MONMOUTH  AIRPORT 

75 

75 

78 

78 

87 

92 

84 

.  88 

85 

94 

94 

90 

92 

93 

89 

89 

80 

70 

80 

80 

91 

92 

92 

91 

92 

96 

96 

MIN 

53 

.60 

70 

69 

66 

59 

65 

6  3 

49 

62 

67 

64 

64 

0 

MORR IS    3  NE 

75 

79 

78 

75 

83 

91 

90 

85 

85 

83 

77 

90 

85 

90 

91 

90 

86 

84 

69 

61 

84 

92 

92 

91 

85 

95 

94 

85 

MIN 

63 

50 

67 

71 

58 

60 

52 

60 

73 

64 

63 

64 

51 

59 

61 

65 

62 

8 

MORR  I  SON 

79 

78 

76 

78 

89 

94 

82 

90 

80 

85 

90 

89 

93 

93 

88 

91 

85 

74 

62 

85 

86 

95 

95 

91 

68 

98 

98 

MIN 

50 

59 

53 

68 

65 

52 

57 

1 

68 

71 

58 

60 

63 

53 

" 

62 

64 

62 

MORR  ISONVILLE   1  E 

79 

78 

86 

78 

90 

93 

86 

83 

84 

92 

94 

91 

96 

95 

87 

93 

85 

80 

91 

85 

93 

94 

97 

95 

97 

100 

99 

MIN 

49 

53 

62 

53 

59 

64 

67 

65 

65 

67 

63 

62 

75 

6 

68 

73 

65 

7 

MOUNT  CARROLL 

75 

77 

7* 

75 

86 

92 

79 

85 

69 

83 

85 

85 

91 

89 

86 

88 

84 

69 

79 

83 

83 

92 

92 

87 

84 

95 

93 

MIN 

49 

*7 

2 

49 

58 

69 

66 

66 

1 

56 

56 

59 

69 

67 

67 

74 

62 

62 

6 

MOUNT   VERNON  4N 

MAX 

77 

81 

91 

86 

92 

92 

95 

89 

86 

67 

93 

93 

93 

98 

94 

89 

90 

91 

93 

92 

89 

92 

93 

94 

96 

96 

99 

101 

97 

91 

MIN 

66 

66 

72 

72 

62 

66 

61 

67 

71 

67 

72 

73 

73 

73 

74 

74 

72 

67 

6 

NEW  BURNS  I OE 

MAX 

80 

83 

90 

89 

91 

90 

92 

93 

92 

92 

91 

93 

95 

94 

98 

95 

92 

92 

94 

94 

95 

96 

95 

98 

96 

99 

100 

103 

104 

103 

94 

MIN 

64 

65 

68 

72 

70 

70 

54 

63 

65 

69 

75 

69 

73 

76 

73 

72 

71 

74 

67 

3 

NEWTON 

MAX 

79 

82 

89 

87 

88 

93 

94 

95 

87 

65 

85 

89 

96 

93 

98 

95 

91 

93 

91 

91 

92 

92 

93 

95 

96 

98 

100 

103 

103 

98 

92 

MIN 

68 

67 

72 

73 

57 

66 

61 

64 

68 

66 

74 

74 

75 

7  6 

75 

76 

67 

1 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

79 

80 

88 

84 

91 

91 

93 

93 

87 

63 

84 

92 

95 

92 

101 

98 

89 

90 

93 

92 

91 

90 

91 

93 

95 

96 

98 

102 

103 

96 

91 

7 

MIN 

67 

66 

73 

7  1 

57 

62 

60 

65 

72 

66 

74 

74 

75 

74 

81 

63 

76 

67 

8 

OTTAWA 

MAX 

80 

77 

79 

76 

87 

100 

97 

92 

83 

89 

78 

83 

91 

91 

93 

93 

89 

89 

81 

69 

74 

83 

87 

94 

94 

91 

87 

100 

99 

86 

87 

\ 

MIN 

70 

72 

74 

64 

63 

65 

54 

60 

60 

66 

76 

77 

67 

64 

7 

PALES1 1 NE 

MAX 

79 

85 

88 

83 

92 

93 

95 

95 

87 

84 

85 

90 

93 

96 

100 

99 

90 

96 

90 

92 

93 

90 

95 

96 

96 

99 

101 

102 

103 

97 

92 

g 

MIN 

68 

68 

74 

64 

56 

65 

6  0 

65 

67 

68 

73 

72 

75 

77 

75 

69 

9 

PANA 

MAX 

80 

81 

87 

80 

91 

95 

95 

85 

87 

86 

92 

96 

93 

98 

96 

88 

93 

88 

60 

91 

86 

95 

97 

98 

97 

99 

102 

102 

96 

91 

7 

MIN 

68 

70 

70 

70 

69 

58 

5  5 

67 

72 

75 

65 

7 

PARIS   WATER  WORKS 

78 

81 

85 

85 

88 

92 

85 

88 

85 

86 

93 

90 

96 

95 

87 

90 

84 

83 

89 

87 

92 

94 

94 

95 

97 

100 

100 

94 

90 

MIN 

52 

62 

65 

67 

69 

66 

65 

60 

59 

72 

6 

71 

76 

72 

58 

66 

61 

66 

71 

74 

66 

1 

PARK  FOREST 

MAX 

87 

66 

83 

75 

85 

87 

91 

91 

89 

88 

83 

65 

85 

62 

84 

92 

92 

90 

85 

96 

96 

86 

MIN 

60 

56 

76 

66 

62 

64 

50 

57 

57 

62 

65 

63. 

B 

PEORIA   WR  AIRPORT 

77 

76 

78 

79 

86 

93 

81 

87 

83 

90 

94 

89 

93 

94 

86 

87 

81 

70 

83 

83 

93 

94 

95 

91 

94 

96 

100 

MIN 

° 

69 

67 

61 

63 

71 

69 

7  i 

64 

68 

65i 

8 

PONT  I  AC 

MA 

75 

77 

79 

7? 

83 

90 

BO 

85 

81 

82 

90 

86 

89 

91 

88 

86 

61 

72 

74 

61 

88 

90 

92 

90 

88 

95 

96 

MIN 

72 

70 

70 

7  3 

77 

66  • 

9 

QU INCY 

MAX 

81 

74 

82 

80 

89 

95 

86 

86 

94 

1  00 

98 

91 

98 

100 

90 

95 

86 

78 

78 

96 

97 

98 

93 

102 

105 

94 

91 

MIN 

71 

71 

64 

76 

75 

75 

68. 

7 

OUINCY  CAA 

MAX 

77 

78 

79 

80 

86 

89 

82 

85 

90 

95 

93 

87 

94 

95 

87 

90 

84 

75 

81 

77 

91 

92 

93 

95 

94 

97 

100 

92 

87 . 

MIN 

5  1 

5  5 

68 

66 

69 

61 

6  0 

66 

62 

62 

73 

65. 

7 

RANTOUL   CHANUT  E  AF 

MAX 

78 

80 

83 

78 

86 

92 

95 

93 

82 

89 

61 

67 

95 

86 

94 

96 

85 

93 

79 

69 

82 

84 

92 

95 

97 

94 

90 

100 

100 

91 

88. 

3 

MIN 

51 

56 

56 

55 

61 

66 

72 

66 

65 

65 

59 

61 

68 

69 

73 

75 

70 

63 

59 

58 

63 

66 

71 

78 

75 

70 

67 

75 

76 

69 

65. 

9 

ROBERTS  3  N 

MAX 

78 

79 

80 

75 

86 

91 

95 

92 

85 

66 

76 

82 

91 

89 

94 

93 

86 

90 

80 

70 

76 

84 

90 

94 

95 

93 

90 

99 

100 

87 

86. 

9 

M  IN 

46 

51 

61 

50 

56 

63 

69 

70 

64 

62 

55 

58 

68 

66 

69 

72 

65 

60 

66 

53 

60 

66 

68 

72 

70 

74 

62 

71 

74 

69 

63. 

7 

ROCKFORD 

MAX 

77 

78 

76 

75 

85 

94 

95 

90 

84 

86 

81 

73 

64 

89 

92 

93 

88 

90 

86 

72 

77 

61 

80 

92 

91 

91 

82 

97 

95 

89 

85. 

4 

MIN 

47 

50 

60 

50 

54 

67 

65 

70 

53 

56 

55 

59 

68 

67 

68 

73 

69 

62 

62 

60 

56 

60 

62 

69 

74 

76 

62 

66 

75 

63 

62. 

7 

ROCK  FORD  CAA 

MAX 

76 

77 

71 

74 

87 

95 

95 

88 

83 

84 

75 

73 

63 

87 

91 

94 

86 

90 

74 

61 

74 

80 

78 

91 

93 

85 

79 

97 

93 

75 

83. 

0 

MIN 

50 

53 

56 

5? 

57 

67 

67 

65 

57 

58 

56 

" 

68 

69 

69 

70 

62 

63 

57 

53 

57 

60 

60 

76 

74 

65 

63 

67 

74 

66 

62. 

3 

RUSHV I LLE 

MAX 

79 

75 

81 

82 

87 

91 

94 

91 

85 

89 

89 

95 

96 

91 

95 

96 

92 

91 

85 

77 

82 

69 

93 

94 

95 

92 

94 

loo 

101 

93 

89. 

8 

MIN 

49 

55 

59 

56 

63 

62 

67 

69 

60 

68 

67 

79 

76 

68 

71- 

68 

63 

59 

73 

59 

64 

70 

66 

72 

72 

75 

69 

75 

66. 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  lnde> 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ILLINOIS 
JUNE  1952 


Day  OI  Month 


Station 

1 

2  j 

3 

4 

5  | 

6 

1 

7  1 

1 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Zl 

22 

23  | 

1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

? 
< 

SPARTA 

MAX 

78 

82 

93 

88 

92 

94 

95 

97 

92 

94 

95 

99 

101 

94 

103 

102 

95 

98 

97 

99 

98 

95 

97 

99 

10  1 

99 

103 

1  03 

106 

101 

96.  3 

M1N 

55 

54 

60 

62 

62 

"J 

66 

68 

68 

69 

79 

74 

76 

74 

72 

71 

74 

58 

67 

67 

70 

70 

67 

79 

74 

74 

74 

73 

75 

69.0 

SPRINGFIELO   WR  AIRPORT 

MAX 

78 

77 

83 

80 

89 

91 

93 

92 

84 

88 

87 

92 

93 

91 

96 

96 

85 

93 

84 

76 

85 

83 

93 

94 

96 

94 

97 

98 

100 

93 

89.4 

M  IN 

SO 

59 

62 

56 

63 

66 

68 

65 

67 

65 

66 

63 

69 

68 

71 

74 

66 

62 

66 

57 

65 

66 

71 

75 

77 

77 

70 

80 

76 

71 

67.0 

SPR 1 NGF I E LD  W8  CITY 

MAX 

79 

80 

87 

8  1 

90 

95 

94 

93 

85 

88 

88 

94 

97 

92 

98 

99 

87 

95 

86 

76 

86 

84 

97 

98 

:oo 

95 

97 

102 

103 

95 

91.4 

M  IN 

55 

60 

63 

55 

65 

71 

75 

71 

67 

70 

67 

64 

71 

70 

74 

76 

70 

66 

68 

60 

65 

69 

72 

77 

78 

79 

70 

80 

81 

72 

69.4 

STOCKTON 

MAX 

7* 

76 

74 

72 

84 

91 

91 

87 

81 

82 

77 

76 

8  0 

86 

89 

89 

85 

88 

82 

58 

75 

80 

79 

91 

91 

88 

B0 

95 

92 

85 

82.6 

MIN 

*7 

50 

62 

50 

55 

66 

64 

70 

53 

18 

52 

55 

65 

64 

66 

72 

57 

65 

62 

50 

54 

59 

64 

71 

r? 

74 

60 

62 

74 

59 

61.1 

SVCAMORE 

MAX 

76 

79 

75 

75 

85 

92 

93 

eg 

80 

83 

75 

74 

86 

88 

92 

93 

86 

89 

n  8 

69 

75 

83 

80 

94 

93 

91 

80 

97 

93 

84 

84.6 

MIN 

46 

50 

61 

55 

53 

67 

64 

65 

51 

56 

53 

60 

66 

66 

68 

71 

71 

62 

ft? 

51 

56 

58 

60 

69 

71 

73 

62 

67 

75 

63 

61.7 

TABLE  GROVE 

MAX 

78 

73 

80 

80 

86 

92 

93 

90 

82 

89 

90 

94 

95 

89 

94 

95 

88 

89 

82 

74 

82 

79 

92 

93 

94 

92 

93 

98 

100 

92 

88.3 

MIN 

53 

55 

64 

55 

67 

67 

70 

70 

59 

63 

64 

67 

76 

68 

72 

71 

63 

64 

68 

52 

63 

6e 

69 

7* 

75 

77 

67 

73 

76 

73 

66.8 

TUSCOLA 

MAX 

78 

80 

85 

83 

87 

92 

95 

94 

92 

88 

88 

90 

95 

94 

95 

94 

93 

91 

J  0 

83 

88 

86 

92 

94 

95 

95 

95 

99 

100 

99 

91.0 

MIN 

51 

56 

62 

50 

59 

64 

66 

70 

66 

68 

61 

62 

72 

68 

70 

73 

70 

58 

68 

58 

62 

64 

70 

73 

72 

75 

69 

74 

74 

75 

66.0 

URBANA 

MAX 

77 

79 

84 

76 

85 

90 

94 

91 

83 

87 

80 

HH 

94 

88 

93 

93 

85 

90 

81 

83 

85 

92 

93 

94 

94 

90 

98 

99 

91 

88.2 

MIN 

51 

59 

63 

53 

60 

65 

69 

72 

64 

64 

60 

60 

71 

68 

71 

73 

70 

60 

69 

56 

62 

66 

70 

73 

74 

75 

68 

74 

77 

73 

66.3 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

MAX 

79 

80 

91 

82 

91 

94 

94 

96 

86 

85 

85 

94 

94 

92 

97 

96 

89 

92 

B8 

89 

93 

B9 

96 

U7 

99 

99 

99 

l  or 

104 

97 

92.3 

MIN 

51 

51 

64 

55 

59 

63 

66 

1  g 

66 

68 

67 

65 

73 

71 

70 

70 

61 

56 

66 

62 

64 

70 

68 

70 

73 

75 

72 

71 

73 

70 

65.9 

VIROEN 

MAX 

79 

76 

87 

83 

89 

91 

94 

92 

87 

83 

87 

93 

94 

92 

96 

96 

87 

92 

87 

85 

91 

83 

94 

94 

96 

94 

96 

99 

98 

95 

90.3 

MIN 

52 

55 

63 

54 

61 

67 

67 

69 

67 

67 

65 

66 

75 

68 

69 

70 

66 

60 

70 

59 

65 

65 

68 

72 

7'. 

76 

72 

74 

76 

74 

66.9 

WALNUT 

MAX 

77 

79 

77 

78 

88 

94 

96 

94 

82 

8  6 

86 

85 

93 

69 

94 

97 

91 

90 

84 

77 

80 

86 

90 

95 

95 

93 

89 

98 

C7 

92 

88.5 

MIN 

49 

54 

61 

54 

59 

68 

70 

67 

55 

62 

59 

62 

70 

68 

70 

73 

60 

65 

62 

53 

59 

63 

68 

75 

75 

78 

62 

69 

77 

66 

64.4 

WATSEKA 

MAX 

76 

80 

83 

76 

83 

92 

93 

92 

85 

87 

82 

80 

91 

85 

92 

93 

86 

91 

82 

69 

76 

80 

91 

93 

94 

93 

88 

98 

99 

85 

86.5 

MIN 

50 

53 

63 

51 

57 

63 

72 

70 

66 

64 

54 

60 

70 

67 

70 

75 

69 

60 

67 

52 

60 

68 

70 

75 

73 

75 

63 

72 

72 

69 

65.0 

NAUKEGAN 

MAX 

72 

79 

75 

68 

e4 

92 

89 

ee 

83 

82 

68 

67 

78 

90 

86 

92 

86 

89 

82 

62 

67 

73 

77 

89 

93 

87 

73 

93 

94 

88 

81.5 

M  IN 

44 

48 

58 

46 

52 

68 

58 

67 

56 

58 

55 

56 

65 

62 

67 

67 

61 

61 

61 

48 

55 

58 

58 

68 

74 

67 

59 

63 

68 

61 

59.6 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

75 

81 

78 

74 

84 

92 

94 

93 

82 

85 

82 

7? 

84 

90 

93 

93 

88 

89 

85 

67 

75 

79 

83 

93 

«* 

90 

81 

98 

94 

88 

85,3 

MIN 

45 

48 

60 

46 

53 

64 

61 

69 

55 

58 

52 

52 

65 

67 

68 

73 

62 

62 

63 

50 

58 

VJ 

60 

67 

72 

72 

60 

65 

75 

62 

60.8 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

79 

79 

83 

83 

88 

90 

91 

89 

85 

85 

88 

95 

95 

93 

97 

96 

94 

92 

89 

84 

86 

84 

93 

94 

95 

95 

96 

99 

98 

97 

90.5 

MIN 

51 

54 

65 

57 

63 

65 

68 

0  8 

67 

67 

69 

71 

75 

71 

69 

67 

68 

61 

72 

55 

66 

67 

68 

71 

72 

73 

75 

7/ 

74 

74 

67.2 

WINDSOR 

MAX 

78 

80 

87 

85 

86 

92 

94 

93 

85 

86 

84 

90 

95 

90 

96 

95 

91 

92 

85 

80 

91 

86 

95 

97 

95 

98 

101 

100 

94 

90.4 

MIN 

52 

53 

61 

52 

58 

65 

69 

70 

64 

68 

63 

63 

73 

67 

70 

72 

70 

58 

68 

57 

68 

66 

71 

72 

75 

71 

72 

74 

73 

66.0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


omon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  ,  • 

o  o  > 
H  " 

CARB0N0ALE   SEWAGE  PL 

EVAP 

.26 

.12 

.  12 

.  19 

.23 

.18 

.19 

.36 

.15 

.32 

.02 

.28 

.15 

.29 

.34 

.  16 

.45 

.  13 

.24 

.26 

.21 

.34 

.31 

.58 

.45 

.26 

,28 

.22 

.27 

.29 

7.65 

WIND 

26 

8 

16 

10 

13 

19 

18 

20 

36 

28 

23 

12 

30 

26 

14 

17 

36 

19 

10 

16 

47 

40 

2B 

7 

111 

50 

29 

9 

8 

10 

736 

ROCKFOR0  4  NE 

EVAP 

.08 

.13 

.21 

.09 

.03 

.15 

.18 

.10 

.15 

.  22 

.21 

.05 

.22 

.13 

.16 

.  27 

.18 

.  14 

.07 

.00 

.05 

.28 

.07 

.32 

.06 

.13 

.14 

.18 

4.29B 

WIND 

4 

33 

192 

32 

101 

21 

66 

90 

48 

35 

130 

28 

74 

47 

75 

77 

52 

77 

33 

39 

49 

35 

108 

96 

145 

42 

30 

84 

10 

1853 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.19 

.24 

.20 

.34 

.30 

.22 

.31 

.34 

.61 

.29 

.31 

.34 

.40 

.50 

.22 

.  39 

.  52 

.40 

.39 

.42 

.09 

.15 

.  14 

.44 

.52 

.54 

.  3  7 

.35 

.39 

.48 

10.40 

WIND 

81 

21 

137 

89 

43 

35 

43 

47 

120 

45 

25 

110 

72 

109 

45 

53 

131 

82 

84 

90 

104 

83 

55 

130 

154 

143 

re 

47 

50 

75 

2381 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.20 

.22 

.19 

.24 

.20 

.15 

.18 

.  39 

.  18 

.28 

.17 

.15 

.22 

.26 

.17 

.21 

.34 

.34 

.22 

.  32 

.07 

.  10 

.  18 

.26 

.31 

.34 

.  .  5 

.20 

.32 

.27 

6.93 

WIND 

23 

24 

35 

31 

28 

14 

13 

24 

12 

21 

17 

28 

51 

29 

15 

12 

33 

24 

14 

63 

20 

28 

12 

25 

35 

38 

27 

19 

11 

12 

738 

r*t*r*ac*  oot«a  following  Station  IB<J*>«. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of   1951-1952  JUNE  1952 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

ALB  I  ON 

942 

658 

279 

77 

0 

ALEOO 

1 

1 

98 

291 

1178 

909 

926 

378 

172 

3 

ALTON  OAM  26 

? 

821 

1029 

962 

766 

2 

4?o7 

ANNA      1  NW 

44 

193 

750 

827 

765 

60  2 

7Q6 
295 

7A 

ANT  I OCH 

22 

154 

392 

1031 

1283 

1282 

1016 

1018 

470 

6969 

AURORA  COLLEGE 

3 

17 

379 

1021 

1271 

1268 

999 

986 

455 

22 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  B 

2 

0 

56 

232 

791 

934 

865 

698 

676 

326 

89 

0 

4659 

BLOOM  I NG TON   NORMA L 

2 

76 

256 

897 

1145 

■ 

5659 

CA [ RO  WB   C I  TV 

o 

o 

24 

155 

682 

743 

R7A 

]?  7 

77A 

394* 

CARBONDALE  SEWAGE 

o 

45 

186 

738 

836 

607 

7R* 

a  1 
81 

Al  KB 

158 

CARLlNVlLLE   4  E 

0 

0 

82 

261 

841 

1068 

962 

76* 

755 

349 

122 

1 

5205 

CARLYLE 

0 

0 

51 

185 

690 

651 

312 

84 

0 

ruABi  cct rmj 

InSnLt j  1  UN 

o 

1 

75 

246 

838 

1038 

5157 

2 

13 

100 

349 

950 

1191 

1122 

916 

691 

334 

184 

5 

610  7 

CH I C AGO   HE  I GHTS 

4 

26 

146 

367 

970 

954 

928 

437 

229 

CHICAGO  UNIVERSITY 

5 

6 

105 

334 

924 

1  141 

1126 

924 

920 

456 

279 

18 

6238 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

0 

4 

114 

342 

957 

1 196 

1163 

942 

917 

419 

223 

10 

6287 

6299 

CH 1 CAGO  WB  C I TY 

2 

2 

91 

319 

901 

1106 

1105 

905 

904 

424 

251 

17 

6027 

CICERO 

0 

5 

100 

317 

931 

1168 

1 144 

910 

908 

390 

206 

12 

6091 

COBOEN  2  S 

0 

0 

50 

202 

770 

845 

780 

657 

623 

296 

90 

0 

4313 

DANV ILLE 

1 

4 

102 

279 

885 

107* 

1030 

850 

805 

386 

168 

4 

5568. 

DECATUR 

0 

0 

84 

253 

888 

1070 

1027 

818 

804 

360 

143 

0 

5**7 

0  I  SON 

4 

14 

135 

358 

984 

1281 

1251 

953 

959 

409 

193 

9 

6550 

OU  QUOIN 

0 

0 

39 

165 

752 

876 

605 

656 

606 

281 

70 

0 

4250 

EAST  ST  LOUIS 

o 

0 

35 

104 

739 

935 

824 

675 

6*6 

29* 

70 

0 

4322 

EFFINGHAM  1  SW 

1 

0 

74 

233 

821 

1063 

947 

779 

749 

371 

130 

1 

5169 

EL  I  Z ABE THTOWN 

0 

0 

31 

160 

715 

782 

734 

611 

539 

2*0 

69 

0 

3eai 

FA  I RF IE  LO 

o 

59 

of  \ 

777 

901 

307 

92 

453  3 

~ 

213 

930 

837 

712 

662 

319 

95 

F  REE  PORT 

1  74 

396 

104  3 

1185 

1316 

1015 

1038 

*56 

216 

1 7 

6887 

FULTON  OAM  13 

1 

4 

120 

356 

981 

1274 

1256 

971 

973 

*** 

164 

0 

6564 

GALESBURG 

1 

0 

115 

315 

916 

1205 

1186 

906 

902 

38* 

168 

* 

6102 

3 

2 

109 

304 

915 

1203 

1  781 

651* 

*bb 

5981 

GOLCONOA  DAM  51 

■ 

jj 

39 

767 

826 

670 

32* 

G  RE  E  NV I LLE 

0 

807 

994 

724 

_ 

32* 

GRIGGSVILLE 

1 

0 

66 

251 

831 

1  107 

1052 

795 

786 

376 

121 

0 

5406 

HARR  ISBURG 

0 

0 

55 

196 

822 

7*7 

626 

572 

263 

72 

0 

HAVANA 

J? 

\Vi 

SI? 

360 

5609 

H I L  L  SBORO 

«9 

l  r>37 

7hQ 

77A 

1 15 

HOOPESTON 

00 

1111 

1  058 

7  1 

842 

383 

1 7* 

7 

571  2 

JACKSONVILLE 

1 

1 

74 

242 

810 

1055 

933 

769 

756 

338 

107 

2 

5088 

JERSEYV I LLE 

0 

0 

46 

211 

801 

1012 

920 

729 

729 

325 

102 

0 

4875 

JOL I E  T  WB   A  I RPORT 

I?? 

1  ^74 

KANKAKEE 

o 

7 

106 

313 

M  ?Q 

Q74 

882 

405 

197 

6096 

KANKAKEE   4  W 

3 

19 

1  7ft 

320 

419 

216 

1  % 

624  7 

KEWANEE 

3 

5 

101 

305 

930 

1206 

1169 

938 

957 

360 

185 

3 

6182 

LACON 

2 

2 

912 

362 

15* 

2 

LA  HARPE    1  SW 

o 

1 

91 

273 

870 

1180 

1127 

846 

1 

575* 

LA  SALLE 

1 

2 

96 

318 

936 

1 1 99 

1 1 54 

890 

890 

373 

161 

3 

6023 

L  INCOLN 

1 

0 

93 

261 

900 

1121 

1  066 

850 

626 

378 

1*9 

0 

5665 

MAKANDA    1  NW 

2 

0 

50 

179 

743 

836 

762 

627 

596 

264 

78 

0 

*157 

MARENGO 

9 

33 

172 

431 

1078 

1  368 

1336 

1031 

1033 

455 

236 

21 

7203 

MATTOON 

2 

1 

98 

268 

895 

1047 

998 

818 

775 

366 

1*5 

0 

5433 

MC  LEANSBORO 

0 

0 

39 

171 

729 

843 

780 

657 

615 

263 

8* 

0 

4181 

M  I NOMK 

1 

5 

84 

301 

941 

1 188 

1152 

906 

883 

371 

180 

6 

6018 

MOLINE   WB  AIRPORT 

3 

4 

130 

350 

96  5 

1283 

1232 

96  7 

970 

399 

195 

6 

6504 

6464 

MONMOUTH 

4 

4 

118 

317 

932 

1220 

1173 

90S 

930 

38* 

161 

9 

6180 

MORR I S   3  NE 

1 

13 

117 

316 

966 

1236 

1162 

930 

916 

39* 

189 

10 

6252 

MORR I  SON 

2 

2 

119 

336 

966 

1267 

1258 

938 

947 

387 

185 

1 

6408 

MORR  I  SO+JVILLE   1  E 

2 

0 

90 

266 

859 

1073 

976 

795 

767 

378 

1*2 

\ 

53*9 

MOUNT  CARROLL 

3 

14 

146 

371 

1009 

1277 

1282 

968 

988 

441 

199 

10 

6708 

MOUNT   VERNON  4N 

0 

0 

56 

198 

782 

910 

8*6 

693 

664 

311 

100 

0 

4560 

NEW  BURNSIDE 

0 

0 

77 

4215 

NEWTON 

67 

209 

80  2 

963 

876 

724 

667 

302 

94 

o 

OLNEY  RADIO  STA 

. 

56 

_  _ 

915 

84  5 

711 

659 

294 

98 

o 

4551 

OTTAWA 

1 

l 

98 

314 

914 

1186 

11*3 

875 

875 

352 

160 

3 

5922 

PALESTINE 

0 

l 

75 

238 

813 

968 

89* 

746 

691 

339 

114 

0 

4879 

PANA 

o 

o 

67 

238 

850 

1055 

791 

758 

359 

12* 

o 

5226 

Paris  water  works 

1 

2 

118 

293 

926 

1091 

1010 

832 

776 

365 

135 

o 

5549 

PARK  FOREST 

10 

PEORIA  W6  AIRPORT 

1 

2 

119 

334 

944 

1198 

1163 

919 

891 

390 

184 

4 

6149 

6002 

PONT  I  AC 

0 

6 

111 

302 

930 

1149 

1101 

890 

870 

37* 

171 

6 

5910 

QUINCY 

o 

o 

77 

272 

826 

1 109 

122 

o 

5*04 

QU1NCY  CAA 

1 

1 

122 

327 

890 

1202 

1  ?1  5 

876 

873 

39* 

163 

3 

5967 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BA 

0 

0 

102 

310 

94  1 

1126 

1093 

878 

856 

38* 

175 

1 

5866 

ROBERTS   3  N 

0 

8 

112 

298 

946 

1166 

1092 

916 

892 

*07 

197 

6 

60*2 

ROCK  FORD 

1 

7 

136 

361 

1004 

1271 

1255 

973 

988 

*08 

189 

6 

6599 

ROCKFORD  CAA  AP 

5 

10 

159 

406 

1  043 

1328 

69*0 

RUSHV I LLE 

o 

0 

85 

272 

858 

1123 

1  nto 

Bflfi 

1  799 

352 

156 

1 

5513 

SPARTA 

o 

o 

39 

176 

738 

889 

787 

- 

2  3 

68 

o 

*222 

SPR I N6F I  ELD  WB  AP 

0 

0 

106 

291 

894 

1112 

1071 

847 

818 

392 

150 

1 

5682 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

0 

0 

71 

261 

849 

1064 

1028 

802 

784 

352 

129 

0 

5340 

5*16 

STOCKTON 

5 

32 

1  72 

414 

1070 

1  346 

1 

7207 

SYCAMORE 

13 

154 

406 

1  044 

1 304 

1  7R6 

l  ni  5 

4Rn 

223 

10 

6907 

TABLE  GROVE 

0 

91 

278 

871 

1152 

:  ^ 

856 

365 

1*9 

3 

5733 

TUSCOLA 

1 

1 

88 

263 

900 

1103 

1007 

822 

782 

361 

138 

0 

5466 

UR  B AN A 

3 

99 

274 

906 

1105 

1065 

844 

815 

361 

161 

1 

5635 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

0 

98 

299 

894 

1066 

963 

788 

745 

374 

12* 

0 

5351 

VIRDEN 

0 

86 

270 

866 

1097 

998 

802 

796 

361 

129 

0 

5406 

WALNUT 

5 

119 

312 

949 

1230 

1209 

890 

928 

376 

173 

2 

6196 

WATSEKA 

7 

123 

295 

929 

1134 

1089 

894 

837 

382 

177 

7 

5675 

WAUKEGAN 

12 

32 

150 

389 

995 

1252 

12*5 

1004 

1006 

472 

293 

36 

6886 

WHEATON  COLLEGE 

13 

128 

339 

986 

1210 

1223 

981 

951 

382 

22* 

17 

6455 

WHITE  HALL   1  € 

0 

69 

213 

820 

1043 

960 

762 

755 

3*3 

112 

0 

5080 

WINDSOR 

2 

2 

93 

258 

882 

1067 

962 

811 

781 

392 

1*3 

0 

5393  | 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow.  Steel.  Hall 

No 

.  ol  Days 

SUtion 

■ 

a 

Departure 
From  Norma! 

s. 

Max. 

Min 

.1 

a 

a  c 

.01  or  More 

* 

s 

•3 

if 
a 

S-l 

fl 

li 

■ 
< 

Highest 

a 

3 

1 

1 

& 

• 

a 

s  ► 


i  i  s  I 

K  1  "°  S 

Total 

*Z 

t  z 

a  e 

q£ 

5 
1 

6 

Q 

Mas.  De 
on  Grou 

• 

Q 

& 

1.00 

or  More 

March  1952 

SOUTHERN  DIVISION 
Albion 

55.4 

34.0 

44  .7 

74 

29 

14 

5 

658 

0 

0 

15  0 

7.52 

2.00 

10 

12 

4 

4 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

~0 

Day  of  month 

o 

1    |   2  | 

3 

4  1 

5   |  6 

7 

8 

9 

10  j  11  | 

12 

13  | 

14  j 

15 

16  17 

18 

19 

20  '  21 

23 

24 

25 

26  j  27 

28  |  29  j  30 

31 

September  1951 
Chicago  Lakeview 
Chicago  vayfalr 
Chicago  Roseland 
Chicago  s.  Filter 
Chicago  Springfield 

4.46 
3.43 
7.97 
6.95 
3.85 

.04 
.04 
.01 

.03 

.41 
.21 
.46 
.67 
.26 

.90 
.87 
.63 
.77 
.66 

.52 
.35 
1.96 
1.74 
.78 

.65 
.40 
1  .85 
1.41 

.56 

.04 
.02 
.11 
.06 
.04 

.01 
.01 
.01 
.01 
.03 

1.89 
1.53 
2.94 
2.29 
1.49 

December  1951 
Wayne  City 

.63 

.59 

.02 

.73 

.66 

.78 

.15 

.40 

January  1952 
Uascouteh 
Waterloo 

.69 
.90 

.27 
.06  .04 

.04 
.21 

.12 
.28 

T  T 
T 

.02 

T  T 

T 

T 

T  T 
.06 

T 

.23 

.01 

.22 

T 

T 

T 

.02 

.01 

March  1952 
Wayne  City 

6.48 

.12 

.32 

.72  1.81 

.21 

.02 

.77 

.97 

.72 

.70 

.12 

April  1952 
Mount  Carmel 

4.24 

.01 

.34 

1.53  .02 

T  .41 

.09 

.96 

.26 

.01 

T 

.08 

.53 

HOURLY  PRECIPITATION 


A.  M.  Hour  ending 


10       11  12 


P.  M.  Hour  ending 


September  1951 
Chicago  Lakeview 
Chicago  Mayf.nr 
Chicago  Roseland 
Chicago  Springfield 


Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 

Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 

Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 

Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 

Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 

Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 

Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 
Chicago 


Lakeview 
Mayfair 
Roseland 
S  Filter 
Springfield 

Lakeview 
Mayf air 
Roseland 
S  Filter 
Springfield 

Lakeview 
Mayfair 
Roseland 
S  Filter 
Springfield 

Lakeview 
Mayfair 

Roseland 
S  Filter 
Springfield 

Lakeview 
Mayfair 
Roseland 
S  Filter 
Springfield 

Lakeview 
Mayfair 

Roseland 
S  Filter 
Springfield 

Lakeview 
Mayfair 

Roseland 
S  Filter 
Springfield 


.01  .53 
.28 
.41  1.18 
.17  .78 


.23 


.  25 


.01 
.01 
.01 


.09  .02 

.11  .01 

.22  .03 

.43  .03 


.01 

.01 


.07 
.12 
.15 
.08 
.06 


.12  .16  .08 

.08  .07  .01 

.09  .11  .10 

.15  .22  .15 

.10  .09  .01 


.07 
.08 


.23 
.10 


.32 
.28 
.92 
.50 
.37 


.51 
.24 


.01 
.23 


.01 

.02 


.03 
.12 
.01 


.05  .06 
.21  1.21 
.30  .50 


."3 
.01 


.05 
.06 
.13 


.2:< 
.08 
.07 


.01 
.01 


.03 
.01 
.03 


.03 
.02 
.01 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day  Ol  Month 

! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1  1 
7  j   B  J  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

2C 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27  28 

29     30  31 

► 
< 

March  1952 
Albion 

MAX 
MIN 

46 

25 

39 
30 

53 
33 

54 
24 

35 
14 

41 

20 

47     52  70 
23     27  41 

59 
46 

52 
38 

62 
31 

58 
43 

45 
33 

43 

31 

47 

27 

55 
27 

50 
40 

61 
42 

75 
44 

69 
46 

62 
40 

42 

27 

60 
29 

63 
40 

53 
27 

48  61 

35  1  30 

74     72  68 

43    48  SO 

55.4 
34.0 

8n  rtfertoc*  notes  following  Station  Indnx. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

+  + 
0) 

I 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

ALB  ION 

EDWARDS 

38  22 

88  03 

447 

6P 

6P 

MR5.  BESSIE  ELLEN 

2  3 

5 

ALEOO 

MERCER 

ALTON  OAM  26 

MADISON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA  1  NW 

UNION 

5 

J.   BON  HARTLINE 

ANNAWAN 

HENRY 

6 

ALBERT  E .  CROEGAERT 

ANT  I  OCH 

0203 

42  29 

88  06 

770 

7P 

ROY   I .  KUFALK 

2  3 

5  7 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

4P 

AURORA  COLLEGE 

FULTON 

1 

M.   LYNN  DAVIS 

BARRY 

PIKE 

4 

GEORGE  E.  GRIDER 

BEARDSTOWN 

40  01 

90  26 

450 

7A 

I 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASi 

HANCOCK 

ROY  H.  GIBBONS 

BENTON 

FRANKLIN 

I 

BENTON  WATER  OEPT. 

BLOOMINGTON 

MC  LEAN 

C,  C.  WILLIAMS 

3 

8L00MINGT0N  NORMAL 

0  f66 

40  30 

89  00 

830 

VP 

2  3 

5  7 

6P 

3 

BRADFORD  CAA  AP 

3 

BROOKPORT  DAM  52 

MASSAC 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAIRO  WB  CITY 

ALEXANDER 

4 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2.3 

5  7 

CANTON 

!  250 

FUL  TON 

40  34 

90  02 

655 

6P 

3 

CARBON DALE  SEWAGE  PLANT 

JACKSON 

2  3 

5  6 

MACOUP IN 

2  3 

5  7 

CARLYLE 

CLINTON 

2 

MUN  WTR  &  PWR  PL 

2  3 

5 

CARMI 

WHITE 

7 

J.   A.  RICKENBACH 

3 

39  18 

88  00 

648 

6P 

WALTER  A.  NEWL1N 

3 

CENTRAL  I A  4  W 

3 

CHANDLERV1LLE 

3 

CHANNAHON  DRESDEN   I SLO 

GRUNOY 

1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

COLES 

7 

ROBERT  W.  BLACK 

2  3 

5 

CHENOA 

!  4  v  5 

40  44 

86  44 

720 

5P 

5P 

C .    MERLE  PARRY 

2  3 

5 

RANDOLPH 

ACKLAS  H.  MARTIN 

3 

(CHICAGO  HEIGHTS 

6/8/52 

CHICAGO  UNIVERSITY 

COOK 

3 

UN IV .   OF  CHICAGO 

2  3 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

COOK 

U  S  WEATHER  BUREAU 

i  . 

CHICAGO  WB  CITY 

41  53 

87  38 

823 

MID 

MID 

U  5  WEATHER  BUREAU 

DAVID  H.  DUGAN 

GEORGE  D.  LUKES 

2  3 

5 

CLINTON  1  S 

DE  WITT 

■ 

C.  E.  CORR INGTON 

3 

C080EN  2  S 

UNION 

FLOYD  G.  ANDERSON 

2  L4C 

40  08 

87  38 

602 

7P 

7P 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

2  3 

5   "  7 

DIXON 

-EE 

6 

WILLIAM  W.  SHUCK 

2  3 

5  7 

OU  QUOIN 

PERRY 

4 

G.  H.  KNETZGER 

Z614 

38  37 

90  07 

413 

7P 

7P 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

2  3 

5  7 

ELGIN 

KANE 

1 

W.  0.  BECKNER 

3 

EL  I ZA8E  THTOWN 

HARDIN 

5 

U  S  FOREST  RANGER 

pe-O'i 

38  57 

90  22 

429 

5P 

2  3 

5 

FREEPORT 

STEPHENSON 

JOHN  SCHRODER 

2  3 

5 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

STEPHENSON 

t. 

SEWAGE  TREATMENT  PL 

FULTON  DAM  13 

3  29u 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

CORPS  OF  trNGINEEP.S 

JAMES  BARRETT 

2  3 

5 

GALVA 

HENRY 

1 

ARTHUR  E.  JOHNSON 

2  3 

5  7 

GENESEO 

HENRY 

MRS.  M.  J.  BESSANT 

3413 

40  28 

88  23 

6P 

EDWARD  P.  8ERGSTR0M 

538 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  SOIL  CONS  SERV 

3 

GOLCONDA  DAM  51 

30PE 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5  7 

GOLDEN 

ADAMS 

G.  W.  NETHERY 

3572 

38  58 

90  26 

JOHN  A.  OESHERLIA 

3 

367 

7A 

JOHN  A.  DICKSON 

3 

LEONARD  M.  NICHOLS 

3 

GREENVILLE 

BOND 

2 

DEANE  J.  MCALISTER 

2  3 

5  7 

6R IDLE Y 

MC  LEAN 

1 

EZRA  0.  STOLLER 

3 

3  7 1 ; 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

2  3 

5 

3 

2  3 

5  7 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

SALINE 

5 

W.    HARRISON  KIBLER 

3 

HAVANA 

MASON 

1 

L.  L.  EUTENEUER 

2  3 

5 

39hi 

40  16 

90  04 

460 

7A 

3 

2  3 

5 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

2  3 

5 

HUTSONV I LLE  PWR  PLANT 

CRAWFORD 

7 

ILL  PUBLIC  SERV  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

ROCK  ISLAND 

4 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4442 

■1QRGAN 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

40R8UR Y  SANA TOP  1 UM 

2  3 

5 

lDWIN  M.  PORTER 

2  3 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JOLIET  WB  AIRPORT 

WILL 

1 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

KANKAKEE 

KANKAKEE 

1 

KANKAKEE  WATER  CO 

2  3 

5  7 

4598 

41  08 

87  56 

620 

6P 

6P 

^.   A.  DURAND 

2  3 

ALFRED  M.  NORRIS 

3 

<.EWANEE  BAKER  PARK 

2  3 

5 

LAC  ON 

MARSHALL 

I 

WARREN  G.    MCLAUGHL  lis 

2  3 

5 

LA  HARPE   1  SW 

HANCOCK 

1 

OLGA  I .  LONG 

2  3 

5  7 

4922 

41  20 

89  06 

522 

7P 

3P 

WESTCLOX  GT 1  CORP , 

2  3 

5 

ARTHUR  J .   F  I SCHER 
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.-.!'■;■>, 

LA  SALLE 

1 

41  19 

66  59 

464 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VANDAL  I A  CAA  AP 

8783 

FAYETTE 

2 

38  59 

89  10 

532 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

VIRDEN 

8860 

MACOUPIN 

1 

39  30 

89  46 

674 

6P 

6P 

E.  M.  WATK1NS 

2  3 

5 

WALNUT 

8916 

BUREAU 

6 

41  33 

89  35 

714 

6P 

6P 

CARL  F.  NELJCK 

2  3 

5 

WARSAW 

8976 

HANCOCK 

4 

40  21 

91  26 

490 

5P 

CHARLES  EWING 

3 

WATERLOO 

MONROE 

4 

38  20 

90  09 

717 

8A 

E.  H.  WOLF 

3 

WATSEKA 

9021 
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3 
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6P 
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5  7 
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NINA  M.    P. YHERD 

2  3 

5 

PARK  FOREST 


INUATION  OF  CHICAGO  HEIGHTS  RECORD 
I  A  CONTIN- 


DRAINAGE  CODEi 


1NOIS     2.    KASKASK I A     3.    LAKE  M1CHI< 


MISSISSIPPI  5. 


ROCK     7.  WABASH 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local   standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in   the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will   be  carried   in  the  June  issue  of  this  bulletin. 

Stations  appearing  in  the  Index,   but   for  which  data  are  not  listed   in  the  tables,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be   included   in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  L,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index   for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all   except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  tjround  values  are  at  1830  CST, 

No  record   in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  z  later  date  or  dates. 

*       Amount   included   in   following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted  to 

represent  the  value  for  the  full  month. 
R       Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS     This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents.   Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,    KANSAS  CITY,    MO. ,    —  8-11-52  —  1075 


CORRECTIONS 

November  1951,  Chicago  WB  Airport,  Table  2,   total  snowfall  should  be  14.3. 

Chicago  WB  Airport,  Table  7,   snowfall  for  7th  day  should  be  1.3. 

La  Salle,  Table  2,   lowest  temperature  should  be  10  on  the  5th. 
December  1951,  Morrison,  Table  5,  minimum  for  15th  should  be  -9,  and  for  the  22nd  -29. 


-  75  - 


Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  are  not  available. 
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-<J>-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporation 
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WEATHER  SUMMARY 

The  average  temperature  for  July  1952  was  78.1°,  which  is  1.7°  above  normal,  thus 
continuing  the  above-normal  temperature  pattern  established  in  June.  Deviation 
from  normal  varied  little  within  the  State.  Localities  in  the  northern  third  re- 
ported temperatures  averaging  1.9°  above  normal,  in  the  central  third  1.5°  above 
normal,  and  in  the  southern  third  1.8°  above  normal.  The  highest  mean  temperature 
was  82.8°  at  Cairo,  and  the  least  mean  temperature  was  74.2°  at  Aurora  College. 
With  the  exception  of  a  brief  period  around  the  10th  of  July,  temperatures  during 
the  first  half  of  the  month  were  mostly  above  normal.  Day-to-day  variations  were 
more  pronounced  during  the  second  half  of  July,  and  there  were  no  prolonged  periods 
of  extreme  temperatures.  In  central  and  southern  counties,  the  highest  readings 
of  the  month  occurred  in  most  instances  on  either  the  26th  or  27th.  Maxima  at  a 
majority  of  points  in  the  northern  third  of  the  State  reached  their  highest  levels 
on  the  2d.  The  highest  temperature  observed  during  the  month  was  109°  at  Harris- 
burg  on  the  27th.  The  lowest  minimum  temperature  value  in  Illinois  during  July 
was  47°  at  Aurora  College  and  Freeport  on  the  31st. 

Precipitation  during  July  averaged  3.44  inches,  which  is  0.21  inch  above  normal. 
However,  its  distribution  was  extremely  spotty;  points  in  the  northern  third  re- 
ported falls  which  averaged  0.92  inch  above  normal,  those  in  the  southern  third 
falls  which  were  0.46  inch  above  normal,  while  central  communities  received  rain- 
fall which  was  0.42  inch  below  normal.  The  greatest  monthly  total  rainfall  was 
measured  at  Rockford,  where  the  accumulated  amount  was  15.54  inches.  The  least 
monthly  total  was  0.58  inch  at  Roberts.  Rainfall  occurred  rather  generally  over 
the  State  on  the  2d  and  3d,  the  7th  and  8th,  and  the  28th  and  29th.  During  the 
period  from  July  13  through  July  19,  sporadic  shower  activity  occurred  daily,  and 
it  was  during  this  period  that  a  series  of  heavy  thunderstorms  resulted  in  a  24-hour 
fall  of  8.41  inches  at  Rockford. 

The  month  was  generally  regarded  as  favorable  for  crops,  although  a  moisture  de- 
ficiency was  beginning  to  take  effect  at  scattered  points  in  southern  and  central 
Illinois.  Both  corn  and  soybeans  were  further  advanced  than  at  the  same  time 
during  the  preceding  season. 

The  heavy  thunderstorms  previously  cited  in  the  Rockford  area  occurred  during  July 
17,  18,  and  19.  So  heavy  was  the  rainfall  that  flash  flooding  resulted,  causing 
2  deaths  by  drowning.  Damage  to  property  was  estimated  around  $800,000  and  to 
crops  around  $100,000.  A  tornado  was  reported  from  the  Seaton  area  on  the  19th, 
but  damage  was  slight. — JTC 
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SUPPLEMENTAL  DATA  "■"!'0IS 

JULY  1952 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p-  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

I 

3 

> 

1 

Percent  ot 
time  lrom 
prevailing 

Average 

M 

S  • 

1  a 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

n 

o 

IS 

o 
n 

M 

6:30a  CST 

12:30p  CST 

6:30p  CST 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Cairo  WB  City 

6.3 

45 

SW 

16 

1 

2 

3 

1 

1 

1 

9 

85 

4.8 

Chicago  WB  Airport 

sw 

17 

9.2 

34 

» 

7 

78 

80 

54 

57 

6 

6 

3 

1 

0 

0 

16 

69 

5.1 

Jollet  WB  Airport 

sw 

19 

7.4 

87 

86 

54 

61 

2 

5 

6 

2 

° 

0 

15 

4.7 

Moline  WB  Airport 

s 

21 

10.2 

61 

SE 

2 

79 

81 

55 

59 

6 

1 

1 

3 

0 

0 

11 

74 

4.7 

Peoria  WB  Airport 

38 

SW 

2 

79 

82 

54 

59 

4 

3 

4 

2 

0 

0 

13 

69 

5.3 

Springfield  WB  Airport 

s 

16 

10.2 

55 

N 

2 

75 

80 

54 

58 

2 

2 

2 

2 

0 

1 

9 

76 

4.7 

COMPARATIVE  DATA 

Table  I 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

«  2 

b  e 

„  j 

Year 

0 

0 

■3  s 

Year 

■ 

■ 

&3 

li 

Year 

■ 

i 

■ 

•3  a 

1 

• 

J3 

1 
* 

i 

■ 

?| 

o  S 

■ 

• 

■a 

8 
» 

a 
3 

1^ 

°  5 

i 

A 

1 

i 

o  S 

> 
< 

£ 

S 

< 

>  I 
<  s 

b 

Z  q 

> 

< 

£ 

J3 

< 

0  ~H 

zq 

> 
< 

U» 

2 

i 

3 

< 

41 

d 

Zq 

1890 

75.5 

106 

42 

2.02 

5 

1913 

78.5 

108 

41 

2.09 

6 

1936 

83.5 

115 

44 

1.22 

1  1 

5 

1891 

70.7 

102 

45 

2.19 

7 

1914 

79.2 

109 

42 

1.51 

5 

1937 

75.7 

100 

43 

3. 18 

7 

1892 

74.4 

107 

45 

3.79 

9 

1915 

73.0 

101 

41 

6.73 

14 

1938 

77.  1 

103 

50 

4.74 

9 

1893 

77.8 

105 

48 

2.00 

5 

1916 

80.9 

108 

50 

1.23 

3 

1939 

76.7 

104 

48 

3.37 

7 

1894 

76.3 

106 

41 

1.51 

4 

1917 

75.2 

103 

44 

2.85 

8 

1940 

76.9 

107 

41 

1.53 

4 

1895 

73.8 

105 

41 

5.37 

9 

1918 

73.9 

105 

42 

2.39 

6 

1941 

77.0 

105 

44 

2.74 

6 

1896 

75.5 

106 

39 

6.44 

9 

1919 

78.8 

104 

48 

1 .93 

5 

1942 

76.8 

101 

44 

4.89 

10 

1897 

77.4 

104 

48 

3.51 

8 

1920 

74.6 

101 

45 

2.47 

7 

1943 

77.5 

102 

45 

3.00 

7 

1898 

75.8 

102 

41 

2.93 

7 

1921 

80.7 

105 

47 

1 .83 

5 

1944 

76.2 

105 

43 

1.83 

6 

1899 

75.5 

101 

40 

3.57 

8 

1922 

75.2 

102 

41 

3.68 

8 

1945 

73.8 

104 

41 

1.45 

6 

1900 

75.4 

99 

41 

4.27 

8 

1923 

77.1 

107 

47 

2.16 

6 

1946 

76.3 

104 

49 

2.41 

6 

1901 

82.2 

115 

40 

2.31 

5 

1924 

72.0 

101 

41 

3.30 

9 

1947 

73.0 

104 

41 

1.88 

6 

1902 

76.2 

104 

44 

4.60 

10 

1925 

76.0 

105 

44 

2.99 

8 

1948 

75.9 

100 

44 

5.45 

10 

1903 

75.9 

102 

40 

3.71 

7 

1926 

76.8 

107 

44 

3.52 

7 

1949 

78.6 

103 

50 

4.40 

10 

1904 

73.2 

104 

35 

4.71 

9 

1927 

74.5 

100 

44 

3.30 

8 

1950 

72.9 

98 

43 

3.98 

8 

1905 

73.2 

99 

45 

5.00 

11 

1928 

76.3 

99 

44 

3.58 

8 

1951 

74.8 

98 

44 

4.63 

9 

1906 

74.0 

100 

43 

2.39 

7 

1929 

76.2 

100 

44 

4.69 

10 

1952 

78.1 

109 

47 

3.44 

T 

8 

1907 

75.9 

103 

40 

5.70 

12 

1930 

79.1 

112 

41 

1 .01 

5 

1908 

75.6 

100 

45 

3.44 

8 

1931 

79.3 

108 

46 

2.97 

6 

1909 

73.5 

102 

40 

4.77 

8 

1932 

77.6 

105 

46 

3.32 

7 

1910 

76.3 

104 

40 

4.15 

9 

1933 

78.1 

107 

49 

2.41 

5 

1911 

76.3 

108 

41 

2.25 

7 

1934 

81 .7 

114 

44 

3.24 

8 

1912 

75.9 

100 

43 

4.28 

9 

1935 

79.1 

104 

51 

3.36 

8 

Averages  In  this  table  have  Deen  weighted  according  to  area. 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

•  E 

01  2 

s  1 
ii 

il 

ii 

St 

■ 

> 

< 

Departure 
From  Normal 

Dl 
X 

a 

I 

Q 

• 

9 

o 

No.  ot  Days 

,1 

II 

£| 
«  2 
o£ 

a 
2 

6 

rS 

.  Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Day* 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

i 

a 

i 

5  J  -» 

gl 

NORTHERN  DIVISION 

1  '  

ALED0 

88.5 

64.6 

76.6 

.8 

96 

54 

2. 

20 

.  80 

0 

ANTIOCH 

84.7 

64.4 

74.6 

1.4 

94 

53 

6. 

45 

AURORA  COLLEGE 

86.0 

62.3 

74.2 

.7 

95 

47 

2 

3. 

18 

.  16 

1 .03 

3 

1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

84.5 

68.0 

76.3 

3.8 

95 

58 

0  0 

11 

-1.22 

.68 

3 

0 

CHICAGO  WB  AP 

88.2 

66.6 

- 

98 

2 

55 

27 

-1  .  16 

.91 

CHICAGO  WB  CITY 

85.7 

70.6 

78.2 

4.3 

97 

12+ 

55 

-  .88 

.83 

0 

CICERO 

88.3 

67.2 

77.8 

3.0 

97 

22 

57 

31 

78 

-  .  25 

.78 

.0 

0 

DIXCN 

86.* 

65.5 

76.0 

1.5 

93 

51 

31 

0 

4° 

69 

8 

. 

FREEP0RT 

86.5 

63.6 

1.8 

95 

47 

1 

4 

86 

0 

\ 

FULTON  DAM  13 

86.4 

67.1 

76.8 

2.2 

94 

58 

31 

49 

1 

GALESBURG 

87.2 

65.7 

76.5 

95 

55 

0 

37 

. 

8 

- 

GALVA 

83.3 

65.3 

76.8 

1.1 

96 

2 

55 

0 

-  .69 

.90 

8 

.0 

2 

0 

J0LIET   W8  AP 

87.5 

62.6 

75.  1 

1  .  1 

95 

31 

0  0 

3 

.  18 

.0 

2 

0 

KANKAKEE 

87.4 

66.8 

77.  1M 

2.1 

94 

2+ 

0  0 

54 

.0 

0 

KANKAKEE  4  W 

87.0 

64.4 

95 

. 

87.  2 

66.3 

76.8 

1.3 

55 

4 

.63 

90.2 

66.9 

78.6 

2.5 

99 

52 

8 

9 

MARENGO 

85.6 

74.3 

94 

MIN0NK 

90.0 

2.1 

MOLINE   WB  AP 

R  // 

87.3 

65.5 

76.4 

95 

52 

2 

MONMOUTH 

87.8 

63.5 

961  2 

49 

8 

MORRIS  .3  NE 

87.0 

64.7 

75.9 

93 

2+ 

.94 

MORRISON 

89.5 

64.9 

98 

.44 

1 

MOUNT  CARROLL 

87.0 

65.2 

94 

6 

3 

S««  rofarwnc*  notaa  follovlnc  Station  Iftd*s. 
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TABLE  2  -  CONTINUED          JULY  1952 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 



& 

1 
a 

No.  o(  Days 

s 

|  Departure 

— 
| 
z 
E 

£ 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

1 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

.50  or  More  | 

1.00 

si 

«  * 

g  ft 

OTTAWA  ■ 

89 

5 

67 

2 

78. 

4 

2 

5 

97 

22+ 

53 

31 

0 

14 

,  0 

0 

1  . 

60 

-1  . 

45 

59 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

PARK  FOREST 

87 

4 

64 

2 

75. 

BM 

94 

2+ 

51 

9+ 

0 

0 

2. 

50 

_ 

48 

1. 

10 

19 

.0 

0 

11 

1 

1 

PONT  I AC 

86 

0 

67 

7 

76 

0 

92 

2+ 

55 

31 

6 

0 

0 

0 

2 

82 

00 

1 

24 

8 

.0 

0 

9 

2 

1 

ROCKFORD 

87 

1 

65 

2 

76 . 

2 

2 

0 

95 

2+ 

51 

3 1 

0 

10 

0 

0 

0 

15. 

54 

12 . 

08 

8. 

41 

18 

.  0 

0 

8 

6 

3 

ROCKFORD  CAA  AP 

86 

0 

64 

3 

75 

2 

2 

3 

95 

21+ 

54 

31 

0 

8 

0 

0 

0 

11. 

81 

8. 

37 

4 

70 

18 

.0 

0 

12 

5 

3 

STOCKTON 

86 

9 

64 

0 

75 

5 

94 

2+ 

48 

31 

1 

11 

0 

0 

0 

2. 

05 

-1. 

86 

1 

11 

18 

.0 

0 

10 

1 

1 

SYCAMORE 

87 

1 

63 

6 

75. 

4M 

2 

0 

94 

2+ 

50 

31 

9 

0 

0 

0 

6. 

26 

3 

18 

2 

16 

18 

.0 

0 

10 

3 

3 

WALNUT 

89 

3 

66 

6 

78. 

0 

2, 

1 

97 

2 

54 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

2.. 

61 

- 

76 

.0  ' 

0 

6 

WAUKEGAN 

84 

7 

64 

4 

74. 

6 

2 

9 

95 

2+ 

51 

9 

2 

8 

0 

0 

0 

5. 

47 

2 

49 

2 

03 

18 

.  0 

0 

10 

1 

WHEATON  COLLEGE 

86 

9 

64 

3 

75. 

6 

94 

2+ 

51 

31 

0 

11 

0 

0 

0 

3. 

88 

83 

'  1 

55 

8 

.0 

0 

10 

: 

1 

DIVISION 

76. 

3 

1 

9 

4 

06 

92 

T 

CENTRAL  DIVISION 

BLCOMINGTON  NORMAL 

88 

7 

66 

5 

77. 

6 

1 

1 

99 

2+ 

54 

31 

0 

16 

0 

0 

0 

1 . 

88 

-1 

19 

1 

00 

6 

.0 

0 

8 

i 

1 

CARL  I NV I LLE  4  E 

92 

0 

65 

6 

78 

8 

1 

1 

104 

26 

54 

9+ 

0 

21 

0 

0 

o 

2. 

73 

73 

94 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

CHARLE  STON 

89 

8 

67 

2 

78 

5M 

1 

3 

100 

27 

55 

9 

0 

0 

0 

0 

3. 

33 

28 

1 

70 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

CHENOA 

87 

6 

65 

3 

76 

5 

96 

2 

49 

31 

0 

14 

0 

0 

0 

3 

16 

15 

1 

51 

8 

.0 

0 

5 

2 

1 

DANVILLE 

89 

8 

66 

0 

77 

9 

2 

8 

102 

26+ 

51 

9 

0 

17 

0 

0 

0 

2 

32 

83 

49 

19 

.0 

0 

8 

° 

0 

DECATUR 

91 

6 

67 

s 

79 

6 

2 

4 

108 

27 

57 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

1 

88 

: 

3  7 

54 

8 

T 

0 

8 

2 

0 

EFFINGHAM  1  5W 

90 

3 

64 

9 

77 

6 

1 

3 

101 

27 

55 

9+ 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

15 

92 

1 

24 

8 

.0 

0 

7 

5 

1 

GR I GGSV I L  LE 

90 

7 

67 

0 

78 

9 

8 

101 

26 

57 

8+ 

0 

1 8 

0 

0 

0 

3 

15 

14 

.0 

0 

•  7 

HAVANA 

88 

8 

67 

2 

78 

0 

6 

97 

2+ 

57 

24 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

36 

-l 

37 

80 

8 

.0 

0 

9 

3 

0 

HILLSBORO 

91 

2 

66 

1 

78 

7 

9 

102 

26 

55 

10 

0 

18 

0 

q 

0 

3 

13 

12 

1 

50 

16 

.  0 

0 

7 

3 

1 

HOOPESTON 

89 

2 

66 

0 

77 

6 

1 

9 

99 

26 

51 

31 

0 

17 

0 

0 

0 

1 

70 

-i 

90 

53 

2 

.0 

0 

9 

1 

0 

JACKSONVILLE 

89 

8 

67 

2 

78 

5 

1 

6 

101 

26 

56 

10+ 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

19 

l 

19 

.0 

0 

7 

JER  SE  YV I LLE 

92 

7 

66 

8 

79 

e 

1 

6 

103 

26+ 

58 

8+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3 

56 

45 

1 

.03 

8 

.0 

.  0 

8 

3 

1 

LA  HARPE   1  SW 

88 

0 

66 

3 

77 

2 

1 

0 

96 

2+ 

54 

9 

0 

15 

0 

0 

0 

2 

56 

-l 

06 

.0 

0 

10 

LINCOLN 

91 

3 

65 

6 

78 

5 

2 

0 

103 

26 

54 

24+ 

0 

19 

0 

0 

0 

2 

44 

68 

1 

.  26 

8 

T 

0 

8 

2 

1 

MATTOON 

89 

4 

66 

.0 

77 

7 

100 

26 

56 

9+ 

0 

16 

0 

0 

0 

3 

48 

- 

02 

1 

75 

16 

.0 

0 

7 

3 

1 

MORR  I  SONV  I  LLE   1  E 

89 

7 

64 

8 

77 

3 

7 

99 

26+ 

54 

9+ 

0 

16 

° 

o 

0 

3 

55 

44 

1 

46 

13 

.0 

0 

8 

3 

1 

NEW  TON 

93 

1 

66 

5 

79 

8 

3 

8 

105 

26 

56 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

1 

63 

-l 

63 

65 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

PALESTINE 

93 

8 

66 

.  2 

80 

0 

2 

0 

108 

27 

54 

9+ 

0 

24 

0 

0 

0 

.0 

0 

PANA 

91 

0 

65 

.  5 

78 

3 

9 

101 

2+ 

55 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

5 

66 

2 

54 

3 

.25 

13 

T 

0 

9 

2 

2 

PARIS  WATER  WORKS 

90 

.1 

66 

8 

78 

5 

2 

.0 

100 

26 

54 

9 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

47 

- 

83 

.0 

0 

6 

0 

PEORIA  WB  AP 

87 

3 

66 

.  6 

77 

0 

1 

.  8 

96 

2+ 

5i 

31 

0 

13 

0 

0 

0 

2 

44 

-l 

14 

.  74 

2 

.0 

0 

9 

2 

0 

fti  i  1  t\ir  v 
<  J'J  1  i  J  i 

91 

.4 

69 

.4 

80 

4 

2 

.0 

104 

27 

58 

9 

r. 

u 

20 

0 

0 

0 

3 

.52 

.29 

1 

.32 

2 

T 

0 

10 

3 

QUINCY  CAA  AP 

88 

.6 

65 

2 

76 

9 

101 

26+ 

55 

9+ 

0 

15 

0 

0 

0 

2 

93 

.29 

1 

.  22 

2 

.0 

o 

7 

2 

\ 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

88 

5 

67 

.4 

78 

0 

100 

26 

58 

9 

0 

16 

0 

0 

0 

1 

93 

-l 

36 

.49 

2 

.  0 

0 

8 

0 

° 

ROBERTS  3  N 

89 

3 

64 

7 

77 

0 

1 

7 

100 

27 

51 

31 

0 

16 

0 

0 

0 

58 

-2 

54 

35 

8 

0 

4 

0 

0 

RUSHV I LLE 

89 

7 

66 

4 

78 

1 

9 

100 

26 

56 

9+ 

0 

15 

0 

0 

0 

3 

64 

48 

1 

44 

7 

.0 

0 

10 

1 

cod  i  Mft  c  f  ci  n  ua   ao                   d    /  . 

88 

1 

67 

4 

77 

8 

3 

8 

99 

26 

56 

24 

0 

I,, 

0 

0 

0 

4 

01 

1 

15 

2 

14 

2 

.  0 

0 

7 

3 

1 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

90 

2 

69 

6 

79 

9 

3 

4 

102 

26 

60 

8+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

20 

1 

34 

1 

22 

2 

7 

4 

2 

TABLE  GROVE 

87 

9 

67 

7 

77 

B 

8 

97 

2+ 

57 

31 

o 

15 

0 

0 

0 

2 

11 

-1 

61 

74 

7 

.0 

0 

10 

2 

0 

TUSCOLA 

90 

3 

65 

7 

78 

0 

ioo 

26 

55 

24 

0 

18 

0 

0 

0 

2 

51 

76 

68 

3 

.  0 

0 

7 

0 

URBANA 

88 

3 

66 

4 

77 

4 

1 

7 

99 

26 

55 

9 

0 

14 

0 

0 

0 

2 

09 

-1 

02 

98 

13 

.  0 

0 

8 

\ 

0 

VANDAL IA  CAA  AP 

90 

3 

64 

7 

77 

5 

101 

26+ 

55 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

4 

12 

1 

00 

3 

.  0 

0 

8 

3 

1 

V I RDEN 

89 

9 

65 

9 

77 

9 

99 

26+ 

55 

24 

° 

18 

0 

0 

0 

3 

40 

35 

1 

41 

8 

.0 

0 

10 

3 

1 

l.lA  T  C  C  V  A 

88 

7 

65 

7 

77 

2 

97 

22+ 

52 

31 

0 

16 

0 

0 

0 

1 

81 

-1 

47 

90 

3 

.  0 

0 

7 

2 

0 

WHITEHALL   1  E 

90 

8 

66 

9 

78 

9 

1 

4 

103 

26+ 

57 

10 

0 

20 

0 

0 

0 

2 

13 

-1 

08 

98 

8 

.0 

0 

7 

2 

0 

WINDSOR 

90 

2 

64 

6 

77 

4fV 

8 

101 

27 

51 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

16 

24 

1 

.73 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

78 

2 

1 

5 

2 

89 

42 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

92 

3 

67 

5 

79 

9 

103 

27+ 

57 

0 

21 

0 

0 

0 

3 

92 

59 

1 

19 

16 

.0 

0 

8 

4 

2 

ALTON  DAM  26 

94 

5 

68 

5 

81 

5 

105 

27 

59 

I 

0 

23 

0 

0 

0 

6 

32 

26 

4 

68 

16 

.0 

0 

8 

2 

1 

ANNA   1  NW 

92 

6 

67 

6 

80 

1 

107 

28 

57 

10 

0 

22 

0 

0 

0 

2 

08 

: 

34 

99 

17 

.  0 

0 

5 

2 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

92 

0 

69 

80 

8 

105 

26 

60 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

4 

44 

i 

26 

1 

29 

28 

.0 

0 

8 

3 

s 

CAIRO  WB  CITY 

92 

7 

72 

8 

82 

8 

2 

2 

104 

28 

65 

8+ 

0 

24 

0 

0 

0 

5 

47 

2 

40 

2 

77 

14 

0 

8 

3 

2 

CAR80NDALE  .SEWAGE 

93 

8 

66 

7 

80 

3 

9 

106 

27 

57 

9+ 

0 

22 

0 

0 

0 

4 

31 

72 

1 

74 

9 

7 

3 

1 

CARLYLE 

92 

8 

67 

E 

80 

2 

2 

2 

104 

27+ 

56 

10 

22 

o 

0 

0 

5 

91 

2 

69 

3 

32 

14 

.0 

0 

10 

3 

1 

COBDEN  2  S 

92 

I 

65 

78 

9 

104 

28 

54 

9+ 

o 

20 

0 

0 

0 

2 

50 

1 

07 

17 

.0 

0' 

6 

2 

1 

DE  QUOIN 

93 

68 

5 

81 

1 

2 

o 

105 

26+ 

60 

9+ 

0 

23 

0 

0 

0 

3 

26 

33 

1 

.07 

30 

.0 

0 

7 

3 

2 

EAST  ST  LOUIS 

94 

-1 

69 

5 

81 

8f 

1 

2 

107 

26+ 

59 

10 

0 

0 

0 

o 

4 

67 

1 

63 

1 

.74 

3 

.  0 

0 

11 

3 

1 

EL IZABETHTOWN 

96 

6 

67 

5 

82 

1 

108 

27 

5l 

10 

0 

28 

0 

0 

0 

1 

74 

-1 

56 

1 

14 
.98 

3 

.0 

0 

6 

1 

1 

FAIRFIELD 
FLORA 

91 

8 

67 

0 

79 

4 

.4 

103 

27 

581 

10+ 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

66 

1 

58 

2 

3 

.0 

0 

8 

2 

1 

91 

7 

66 

5 

79 

1 

1 

.1 

104 

28 

56 

10 

0 

20 

0 

0 

1 

36 

-1 

92 

.47 

3 

.0 

0 

7 

0 

0 

GOLCONDA  DAM  51 
GREENVILLE 

93 
89 

:? 

68 
68 

4 
.4 

81 
78 

0 
9 

1 

8 
.6 

106 
99 

28 
26+ 

5B 
60 

9 

9+ 

0 
0 

25 
15 

0 
0 

0 
0 

° 

o 

3 
3 

39 
67 

.20 
.60 

1 

.27 
.97 

4 

31 

.0 
.0 

0 
0 

7 
7 

2 
3 

1 
0 

HARR I SBURG 

MAKANDA   1  NW 

MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

MT  VERNON  4  N 

95 

i 

67 

2 

81  . 

2 

1 

6 

109 

27 

56 

10 

0 

22 

0 

0 

2 

42 

-1 

19 

55 

30 

.0 

0 

7 

2 

92 
92 
93 
91 

4 
7 
2 
7 

67 
67 
68 
67 

3 
9 
5 
0 

79. 
80. 
80. 
79. 

s 

9 
4 

1 

2 

3 

103 
105 
104 
104 

27 
27 
27+ 
27 

57 
58 
60 
56 

io9 

9 
10 

o 

0 
0 
0 

20 
22 
23 
18 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

8 

0 

3 
4 

2. 

40 
06 

42 

94 
46 

1 

28 
89 

98 

17 
14 

16 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

7 
7 

8 

4 
5 
1 

1 

o 

0 

NEW  BURNS  IDE 
OLNEY  RADIO  STA 
SPARTA 

94 
90 
93 

6 
6 
5 

66 
66 
67 

6 

1 
0 

80. 
78. 
80. 

6 
3 

2 
1 

i 

6 
1 

106 
102 
106 

27 
28 
28 

54 
56 
57 

10 
9 
9 

0 
0 
0 

26 
18 
20 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
4 
4. 

00 
36 

-1 
1 

30 
07 
91 

2 
1, 

51 
13 
36 

17 
3 
3 

.0 
.0 
.0 

0 
0 

0 

6 
5 
6 

1 

3 
3 

0 
2 
2 

DIVISION 

80. 

4 

1 

8 

3 

66 

.46 

T 

STATE 

78 

1 

1 

7 

3 

44 

21 

1 

1 
i 

Seo  Reference  Noies  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


lULINOIb 
ML1  1952 


Station 

Total 

1   I   2  1 
1   1   *  1 

4   |   5  |  6 

7  | 

8  | 

3  92 

.60 

•08 

**o 

2^20 

* 

ALTON  DAM  26 

6*32 

.73 

.02 

.38 

2.08 

.50 

ANN A WAN 

2.9* 

.71 

•  25 

•  53 

•  90 

ANTIOCM 

ARL I  NO TON  HE  1 GHT5  4  SS  E 

AURORA  COLLEGE 

3.18 

•  29 

•OA 

1.03 

•  64 

•  68 

• 

U58 

BARRv 

2.95 

1.82 

3  87 

L  •  *0 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

4.44 

•26 

•  28 

I 

4.80 

■  53 

•  AO 

3.15 

BENTON  * 

4,47 

.  5  ? 

•  45 

BLOOM INGTON 

2.12 

'  '  " 

•  98 

NORMAL 

1  .88 

BL  UF  F  S 

3.46 

06 

I  23 

BRADFORD  CAA 

2*09 

.71 

T 

•  64 

•  12 

BROOK  POR '  OA  M  5  2 

1  .32 

•  51 

CAIRO  MB  CITY  R 

5.47 

.01 

CANTON 

2  .68 

•  02 

•  35 

C AWBONOALE  SEWAGE 

4.31 

.  18 

11 

CARL INV ille  A  e 

2.73 

.18 

•  64 

5.91 

.31 

.14 

CARMI 

~ 

' b  ■ 

.63 

CASEY 

2,12 

jjj 

CENTRAL  IA    <•  V 

2.82 

'  1 ' 

CHANDLERVlLLE 

2.07 

T 

•20 

1.00 

CHANN4HON  DRESDEN 

5.06 

L.57 

1.10 

charle  ston 

3.93 

3  16 

.92 

T 

1  *  30 

4.47 

L.76 

.11 

CH IC AGO  UN  1  VERS  1  TV 

2.U 

•  04 

T 

.50 

CHICAGO  MB  AIRPORT  ft 

2.27 

.08 

T 

•  02 

.38 

CHICAGO  W<*  CITY  R 

2.55 

•  05 

•  07 

•  52 

CH 1 LL I COTME 

3.00 

2.78 

'  ° 

*61 

CL  I NTON   1  S 

2.01 

.80 

.  " 

•  67 

COBDEN  2  S 

2.50 

.45 

.53 

DANVILLE 

2.32 

•  17 

•  1A 

.40 

DANVILLE   SEWAGE  PL 

•  21 

DECATUR 

1  .88 

•  06 

"  54 

A. 69 

•  02 

•  22 

T 

1.99 

DU^QUO 1 N 

3.26 

•  10 

1.05 

EAST  ST  LOUIS 

A. 67 

•  80 

i.74 

.  30 

•  21 

E  D  W  A  RD  S  V  I L  L  E 

7  21 

■  96 

1*44 

■  A2 

EFFINGHAM   )  5m 

A. 15 

1  .24 

5.3* 

T 

T 

1.20 

1.20 

El  izabethtown 

1.74 

l.U 

.05 

.14 

Elsah 

3.55 

•  20 

■  95 

A  66 

•  35 

2*98 

•  61 

FLORA 

1.36 

■  06 

•  A7 

•  23 

FREEPORT 

A.  86 

•  09 

FREE PORT  SEWAGE  PL 

A.  80 

•  09 

FULTON  DAM  13 

3.49 

•  03 

T 

GALE  SBURG 

3.37 

1  *75 

2.85 

•  38 

•  02 

.36 

•  90 

GENESEO 

3.32 

•  06 

T 

1.25 

.38 

GIBSON  CITY 

•  87 

•  20 

GLADSTONE  DAM  18 

•  OA 

•  3  1 

GLENOAlE   EXP  FARM 

1.70 

•26 

.27 

GOLCONQA  OAM  5 1 

3.39 

l 

•  27 

5.67 

1.66 

1.80 

•  90 

GRAFTON 

A. 11 

t  *09 

1.33 

GRAND  TOME  R  2  N 

•  6  7 

- 

GRFENVILtE 

3.67 

•  20 

•  96 

.24 

2.37 

•  06 

.06 

•  75 

OR  IGGSVILLE 

3*15 

.25 

T 

• 

2*25 

.15 

1*35 

lall 

MARR 1 SBURG 

2.42 

•  50 

.37 

HaRR1SBuR<i  ri  1  SPOSAL  PL 

2.21 

.60 

2.36 

T 

•  15 

.62 

.80 

HAVANA  NO  2 

2.31 

•  16 

1*41 

HlLLSBORO 

•  07 

•  53 

•  56 

U7C 

.53 

•  04 

•  39 

1.80 

.65 

.38 

ILLlNOl'   CIT*-  DAM  16 

4.86 

.02 

JACKSONVILLE 

4.19 

1*10 

1  .07 

JERSE YV  ILLE 

3  56 

.39 

•  7A 

1.03 

JOL  1  y T  BRANDON  RD 

3.41 

•  59 

JOL 1 E  T  MS  A  1 RPORT 

3.17 

.72 

•01 

.72 

•  33 

KA NK AKtE 

2.54 

.50 

KANKAKEE  *  W 

1.74 

■  15 

•  39 

KE I THSRURG 

T 

•  20 

4.05 

1*21 

1.40 

LA  HARPE    1  SW 

2.56 

• 

1.14 

.23 

.64 

LA  SALLE 

1.57 

•  26 

•  57 

LA  SALLE  1  S 

•  33 

.36 

L  AWRFNCE V  t  LL  E 

5.53 

3  a  $4 

1.61 

■  58 

•  OA 

.61 

L  I NCOLN 

2.44 

.85 

•  OA 

la  26 

LINCOLN  NO  2 

1.65 

•  OS 

1  »27 

MACK  1 NA W 

1.50 

•  80 

macomm 

4.4: 

•  33 

.26 

.84 

1  .65 

MAKANDA    1  NW 

3.4C 

•  77 

•  05 

.64 

6.8C 

•  OS 

•  64 

.83 

MAR  ION 

1.97 

•  12 

•  15 

•  52 

1*04 

T 

•  88 

3.0 

•  3« 

1.20 

MA SCOUT Am 

3.3ft 

•  14 

•  35 

•  2A 

3.41 

•  06 

•  17 

•  64 

MC  HENRY  2  S 

•  03 

.64 

•  4* 

t.OC 

•  13 

■  79 

mfoora*3**0  ° 

2.7C 

.60 

•  21 

.80 

MlNONK 

1.9< 

•  IB 

■  59 

MOLINE   Wft  AIRPORT  R// 

2.6C 

.26 

MONMOUTH 

2.2< 

•  01 

.27 

.86 

MONT ICELLO 

1.6< 

.32 

•  24 

.33 

MORRIS 

4.5' 

1.5* 

1.39 

MORRIS   3  NE 

3.9* 

T 

•9C 

1.70 

MORR 1  SON 

4.4« 

•6C 

.05 

.14 

MORR I SONV I LL  E   1  E 

3.5' 

.15 

•61 

.49 

MT  CARMEL  MATER  WKS 

1.4( 

T 

MOUNT  CARROLL 

6.2( 

•  06 

MOUNT  OLIVE 

4.5 

•14 

•  34 

.45 

Day  ol  month 
13  I  14  I  15 


19     20  I  21     22  j  23     24     25  j  26  |  27     28     29  ,  30 


2.77  .02 


1.70  .'02 


.061 
.141 


;  1.60 
.35 


.05  .551 


3.01 
1*98 
2«04 


.87 

.07 

•  05 

.01 

.52 

•  05 

.33 

.32 

.03 

.45 

.3* 

.06 

r 

.03 

•  05 

•  10 

102 

.07 

T 

T 

•  03 

.  1 1 

.27 

.17 

.03 

1.50 

T 

.32 

.  15 

.12 

.07 

•  03 

•  05 

•  31 

.87 

2*13 

U51 

.52 

1.23 

•  23 

T 

.92 

.16 

.02 

•  34 

.06 

.01 

■  01 

•  AO 

•  20 

•02 

.54 

T 

.02 

•  02 

•  04 

•  A7 

.,26 

.17 

•  11 

•  0? 

•  28 

.43 

.22 

.02 

T 

.04 

■  02 

•  07 

.12 

.35 

.18 

•  3* 

•  52 

.15 

•  30 

•  02 

•  85 

.07 

.08 

.02 

■  02 

■  33 

.03 

.0* 

T 

.08 

T 

•  37 

•  04 

.07 

•  06 

.01 

■05 

•  49 

•  94 

.01 

.01 

•  32 

•  04 

.OA 

•  OS 

.16 

. 

.04 

.12 

•  01 

•  04 

•  04 

.00 

.15 

.47 

.30 

.12 

.22 

T 

.09 

•  54 

.03 

1.28 

.16 

.25 

T 

3.24 

•  51 

.02 

.16 

•  33 

.07 

•  09 

.02 

•  02 

•  22 

.21 

1.15 

.14 

.01 

.77 

•  6* 

.14 

.16 

.59 

.12 

1.75 

T 

.03 

.35 

2.83 

•  AS 

.69 

.59 

•  59 

■  38 

.53 

.12 

.06 

.40 

T 

.20 

•  02 

•  11 

■  04 

•  09 

•  12 

T 

.73 

T 

.78 

•  07 

.  16 

•  60 

.27 

•  1* 

.01 

.07 

.05 

•  AO 

.08 

•  07 

T 

.08 

•  35 

•  03 

.35 

.08 

.11 

T 

•39 

.53 

.28 

1.66 

.05 

•  70 

.06 

.19 

.  16 

.57 

.07 

1.19 

.15 

•02 

1.92 

•  03 

•06     .08  .09 


•60  .03 
.56  .11 


I  r.f.r.Bc.  •»!••  rallMlif  Stattoa  Ia4a*. 


DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 

Table  3— Continued  JULY  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

1    |    2  | 

3 

4   |  5 

6 

7 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23  i  24 

25 

26  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

MOUNT  PULASK I 

2 

.26 

89 

. 

T 

1  1 1 

04 

_ 

05 

07 

MOUNT  STERLING 

•  43 

.09 

.54 

1.86 

1.05 

.10 

.23 

.08 

.03 

•  42 

T 

.04 

MOUNT   VERNON  i.N 

2 

•  42 

■  41 

•  24 

.07 

.17 

.98 

•  07 

•  46 

.02 

! 

NASHVILLE  3  NW 

2 

•  52 

NEWARK.    7  E 

.39 

* 

■  06 

T 

•  31 

•  30 

• 

•  05 

* 

NEW  BOSTON  DAM  17 

2 

27 

NEW  BOSTON 

1 

76 

.06 

.11 

.81 

•  52 

.28 

T 

NEW  BURNS  IDE 

.? 

T 

.27 

.04 

.42 

■  48 

T 

■  51 

•  28 

NEWTON 

1 

63 

•  09 

•  01 

•  30 

T 

T  . 

OLNEV  RADIO  STA 

* 

36 

I  *  13 

*92 
* 

1  •  02 

•  23 

•  06  , 

OREGON  WATER  WKS 

7 

62 

" 

.02 

.02 

OTTAWA 

1 

.59 

•  09 

.39 

T 

.11 

•  11 

T 

.20 

T 

:« 

T 

.07 

PALE  ST  I Nfc" 

•  78 

■  65 

•  02 

.83  . 

5 

66 

.07 

*25 

*2 

1.10 

•  01 

.07 

. 

PAR  IS  WATER  WORKS 

2 

47 

*64 

*62 

*28 

PARK  FOREST 

2 

5C 

08 

39 

T 

26 

1  10 

.03 

.01 

•  07 

PAW  PAW 

2 

.32 

•  64 

•  07 

.06 

T 

T 

.16 

•  60 

.50 

.36 

T 

•  06 

PAYSON 

4 

58 

T  1.24 

.24 

.73 

1.25 

.05 

.17 

.04 

T 

.05 

.60 

.03 

.17 

•  01 

! 

PEORIA  Wfl  AIRPORT  R 

2 

44 

PEOTONE 

2 

27 

* 

.18 

•  46 

•  19 

.03 

PETERSBURG 

2 

40 

22 

1  08 

90 

08 

03 

05 

PLEASANT  HILL  2  E 

1 

8  1 

.08 

.01 

T 

■  89 

.42 

.20 

T 

T 

.16 

.05 

I 

PONT IAC 

2 

■HP 

.38 

1.24 

.19 

•  20 

■  05 

T 

.06 

.03 

T 

'.66 

•  01 

T 

PRINCEVILLE   2  NW 

3 

42 

26 

30 

QU  1 NCY 

3 

52 

* 

' 

* 

* 

* 

■  04 

•  04 

•  02 

■  06 

OUINCV  CAA 

2 

93 

T 

.07 

QUI NCY  DAM  21 

3 

93 

1*33 

1  .40 

.12 

.85 

•  02 

T 

.03 

■  02 

•  64 

•  12 

QUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

3 

52 

.42 

1.50 

.07 

.39 

.04 

T 

•  03 

T 

•  07 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

49 

•  39 

•  C7 

•  14 

T 

T 

RED  BUD 

5 

27 

*06 
* 

"  \  j 

!  51 

* 

1  *98 

12 

* 

•  40 

•  50 

.90 

•  30 

•  30 

: 

ROBERTS  3  N 

58 

.07 

ROCHELLE 

•  06 

•  01 

.72 

.17 

•  19 

'.31 

1  .40 

.60 

.10 

ROCKFORO 

15 

-  " 

T 

T 

2.21 

.12 

.50 

T 

3.41 

2.70 

.65 

.50 

.25 

R0CKF0R0  4  NE 

13 

29 

1.75 

ROCK  FORD  CAA  AP 

11 

ai 

•  01 

•  33 

' 

2.72 

•  84 

.12 

•  IS 

•  03 

• 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

3 

76 

•  02 

•  01 

J 

j 

■  86 

T 

.79 

•  22 

02 

■  01 

ROCKPORT 

T 

.39 

1.14 

T 

.  33 

T 

T 

•  20 

T 

RUSHV I LLE 

3 

64 

•  45 

1  .44 

•  65 

.10 

.15 

* 

•  76 

.07 

.02 

STE    MAR  It 

3 

1  49 

■  02 

47 

.02  1 

SALEM 

10 

.37 

* 

.95 

•  05 

SM A WNfc  ETOWN  NEW  TOWN 

1 

35 

•  01 

•  1  8 

•  14 

•  18 

.42 

16 

■  03 

■23  J 

SI  DELL 

2 

.08 

.20 

.08 

1.04 

.01 

.31 

!l4 

.02 

.20 

T 

SPARTA 

4 

1  ' 

.36 

.33 

T 

1.02 

T 

.76 

■  25 

.45  , 

SPR INGF IELO  WB  AP             R ' / 

** 

0  ! 

65 

T 

SPR 1 NGF IELDWBCITY  R 

* 

20 

l!22 

•  17 

1  "  16 

*61 

•  11 
* 

*  88 

*  St 
■  05 

STOCKTON 

2 

0  5 

.04 

01 

07 

06 

23 
.23 

.08 

.09 

STREATOR 

3 

20 

.10 

•  56 

* 

* 

.97 

.23 

*34 

SYCAMORE 

.42 

.40 

.02 

.02 

.04 

.16 

1,76 

1.26 

.02 

.  16 

TARLE  GROVE 

2 

1 1 

•  74 

•  02 

•  12 

•  03 

•  23 

TAYl ORV 1LLE 

3 

10 

!47 

•  1  1 

!  37 

*53 

92 

"  l  ^ 

TI SK ILWA 

3 

?g 

1  •  25 

•  65 

•  57 

44 

05 

33 

TOULON 

.10 

.20 

.20 

.96 

.33 

.12 

•  18 

.03 

.28 

•  02 

.28 

TUSCOLA 

T 

.68 

i3i 

.35 

.48 

.06 

.61 

•  02 

URBANA 

2 

UfiRANA    ENG  CAMPUS 

I 

77 

•  27 

.24 

.04 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

1 

f  6 

■  55 

.33 

.05 

.07 

•  10 

.01 

•  16 

.15 

■  24 

.10 

T 

VANDAL IA  CAA  AP 

12 

.30 

.23 

.90 

.32 

.81 

T 

T 

.42  | 

3 

40 

.06 

.84 

1.41 

.  12 

.08 

.62 

•  17 

T 

.01 

.05 

•  04 

WALNUT 

2 

6  I 

.36 

1*34 

.14 

T 

T 

■  56 

•  21 

T 

WARSAW 

1 

15 

.05 

.20 

.07 

.17 

•  08 

•  11 

T 

.10 

WATERLOO 

2 

<>c: 

.22 

.04 

.46 

.30 

.58 

■  03 

T 

•  69 

•  25)  1 

WATSEKA 

1 

B  1 

.76 

T 

.05 

.06 

.01 

•  01 

T 

.02 

WAUKEG AN 

S 

4  7 

.46 

.71 

.04 

.35 

.19 

.03 

■  12 

■  36 

•  53~ 

.68 

WAYNE  CITY 

2 

0? 

.14 

.45 

.81 

.16 

T 

WHEATON  COLLEGE 

3 

SB 

.  1  ; 

1.55 

.06 

.02 

.07 

•  65 

•  56 

.76 

.02 

.07 

WHITE  HALL   1  E 

2 

I 

T 

. 

.98 

.03 

.09 

•  06 

.19 

.03 

WILCOX 

2 

if. 

1.00 

.75 

.60 

WINDSOR 

3 

]  H 

.07 

.37 

.25 

T 

.51 

.21 

1.73 

■  02 

-  82  - 


DAILY  TEMPERATURES  IL"N0IS 


Table  5  ,  1952 


Station 

Day  01  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  I  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

A  BION 

99 

98 

84 

88 

90 

94 

85 

87 

91 

93 

97 

86 

B2 

90 

91 

92 

95 

93 

96 

97 

96 

87 

93 

101 

]  0  1 

103 

93 

88 

68 

M  1 N 

° 

70 

60 

69 

63 

59 

60 

62 

63 

69 

6  9 

7  i 

75 

70 

69 

59 

67 

73 

76 

73 

68 

68 

67 

.5 

90 

96 

85 

89 

91 

92 

84 

86 

94 

92 

88 

82 

76 

90 

84 

86 

93 

93 

95 

95 

88 

84 

93 

90 

95 

91 

81 

85 

84 

MIN 

63 

3 

59 

64 

62 

69 

59 

56 

64 

64 

66 

64 

64 

74 

* 

72 

76 

74 

63 

56 

5  7 

71 

65 

74 

56 

56 

54 

64 

.6 

ALTON    DAM  2b 

MAX 

102 

101 

87 

90 

94 

96 

86 

95 

102 

96 

94 

86 

69 

92 

90 

94 

102 

96 

100 

98 

93 

39 

96 

104 

105 

103 

95 

88 

86 

M  IN 

70 

7? 

59 

61 

60 

65 

66 

68 

69 

6 

76 

76 

76 

70 

62 

64 

71 

74 

77 

69 

68 

68 

66 

.5 

ANNA  -1NW 

MAX 

99 

94 

84 

67 

90 

94 

96 

6  0 

84 

88 

90 

92 

96 

89 

88 

91 

90 

89 

93 

94 

96 

98 

99 

90 

94 

102 

103 

107 

97 

88 

90 

MIN 

66 

62 

60 

63 

61 

70 

70 

69 

* 

60 

65 

74 

76 

72 

66 

67 

67 

6 

ANT 10CH 

MAX 

83 

92 

88 

83 

87 

88 

92 

76 

78 

83 

85 

92 

89 

81 

78 

85 

83 

81 

82 

91 

92 

94 

88 

81 

85 

65 

88 

85 

75 

77 

78 

MIN 

68 

57 

54 

67 

70 

70 

70 

58 

6 1 

69 

64 

66 

54 

62 

53 

64 

.4 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

85 

93 

85 

86 

88 

89 

91 

79 

82 

88 

91 

89 

84 

78 

86 

84 

89 

88 

92 

9  i 

95 

83 

82 

88 

87 

90 

89 

78 

81 

79 

MIN 

67 

58 

68 

6 

69 

56 

47 

62 

3 

BELLEVILLE    SCOTT  AF 

MAX 

96 

95 

85 

88 

91 

94 

96 

63 

90 

95 

95 

82 

86 

90 

89 

91 

94 

94 

97 

97 

92 

87 

94 

105 

104 

103 

87 

90 

86 

MIN 

71 

66 

68 

67 

71 

63 

4 

60 

65 

66 

67 
67 

71 

69 

70 

74 

7  5 

75 

70 

63 

62 

73 

75 

75 

7  1 

68 

67 

69 

5 

BLOOM  1 NGT  ON   NORMA  L 

MAX 

91 

99 

86 

88 

88 

90 

81 

85 

90 

93 

92 

83 

81 

87 

83 

91 

91 

94 

93 

96 

85 

86 

92 

99 

96 

96 

77 

85 

81 

MIN 

63 

69 

70 

58 

60 

60 

73 

59 

57 

58 

5 

69 

69 

68 

65 

71 

74 

72 

74 

76 

70 

55 

64 

.  73 

69 

76 

64 

6  1 

54 

66 

5 

CA I RO  WR  CITY 

97 

91 

83 

89 

91 

95 

85 

88 

91 

92 

96 

91 

84 

87 

94 

93 

93 

94 

97 

97 

100 

90 

95 

;  oo 

101 

104 

97 

91 

90 

MIN 

78 

7  3 

3 

70 

77 

65 

65 

65 

68 

70 

71 

71 

73 

72 

7  1 

77 

77 

77 

77 

73 

73 

67 

72 

76 

79 

78 

72 

73 

72 

8 

CARRONDALE    SEWAGE  PL 

99 

96 

89 

87 

92 

96 

85 

89 

93 

95 

96 

88 

89 

88 

91 

90 

94 

95 

97 

98 

98 

90 

99 

103 

L0« 

105 

95 

92 

87 

MIN 

70 

70 

73 

65 

58 

61 

78 

62 

5  7 

59 

60 

61 

61 

70 

7  0 

7C 

67 

70 

70 

73 

74 

73 

67 

62 

57 

62 

68 

70 

78 

67 

66 

66 

7 

CARL  INVILLE  *>>? 

95 

100 

66 

88 

91 

91 

95 

82 

88 

92 

94 

95 

84 

84 

89 

87 

91 

94 

94 

98 

97 

93 

'■.5 

92 

104 

10  ' 

102 

90 

93 

65 

MIN 

66 

69 

60 

61 

60 

70 

58 

54 

54 

64 

62 

65 

69 

6  5 

71 

74 

56 

5 

70 

69 

74 

68 

61 

62 

65 

6 

CARL  VLE 

MAX 

97 

101 

84' 

87 

91 

95 

84 

89 

95 

95 

100 

82 

8t 

90 

90 

92 

100 

95 

98 

97 

93 

87 

94 

1  or 

104 

104 

90 

90 

86 

92 

MIN 

68 

69 

61 

64 

62 

71 

62 

58 

56 

63 

63 

64 

69 

70 

74 

74 

74 

5 

72 

59 

58 

69 

72 

75 

70 

68 

66 

67 

6 

CHARLESTON 

MAX 

94 

98 

81 

85 

82 

86 

91 

82 

82 

88 

85 

90 

92 

92 

93 

94 

90 

85 

92 

99 

10'.. 

98 

87 

90 

85 

89 

MIN 

65 

69 

71 

61 

55 

56 

61 

67 

66 

73 

74 

76 

74 

57 

60 

67 

74 

7  3 

68 

6 1 

63 

67 

.2 

CHENOA 

MAX 

90 

96 

84 

85 

87 

88 

9? 

88 

79 

82 

ur 

91 

91 

82 

eo 

86 

82 

89 

90 

92 

90 

95 

90 

83 

84 

93 

93 

91 

84 

82 

81 

87 

6 

MIN 

70 

60 

70 

59 

55 

60 

64 

66 

67 

68 

64 

76 

54 

60 

64 

62 

62 

49 

65 

.3 

CM  I C AGO  ON  I VE  R5 1 TY 

MAX 

77 

94 

86 

80 

84 

89 

74 

85 

91 

94 

93 

84 

77 

85 

85 

89 

85 

93 

91 

95 

83 

75 

89 

78 

92 

89 

69 

75 

72 

MIN 

67 

69 

70 

66 

65 

69 

73 

59 

58 

62 

68 

69 

73 

7  3 

64 

69 

64 

6  5 

68 

66 

66 

63 

63 

60 

68 

0 

CH 1 CAGO  WB   A  I RPORT 

85 

98 

87 

86 

90 

94 

80 

88 

91 

97 

94 

88 

82 

88 

88 

90 

90 

96 

94 

97 

84 

83 

92 

85 

95 

90 

76 

81 

77 

86 

MIN 

66 

69 

68 

62 

62 

72 

59 

59 

66 

68 

71 

72 

63 

76 

76 

C  0 

62 

70 

64 

66 

62 

62 

5  7 

66 

6 

CHI C AGO  WB  CITY 

79 

94 

87 

83 

82 

89 

75 

86 

91 

97 

94 

85 

75 

87 

86 

91 

81 

95 

94 

97 

85 

76 

91 

81 

94 

90 

71 

77 

72 

MIN 

67 

72 

74 

68 

70 

72 

7* 

60 

60 

66 

70 

73 

77 

74 

64 

69 

74 

76 

78 

81 

81 

69 

65 

68 

75 

73 

67 

64 

66 

65 

70 

■  6 

85 

96 

88 

68 

89 

94 

80 

86 

92 

96 

88 

80 

88 

88 

90 

88 

94 

93 

97 

88 

HI 

91 

87 

94 

90 

75 

84 

SO 

MIN 

66 

69 

73 

62 

62 

65 

7? 

58 

60 

59 

66 

68 

73 
71 

72 

63 

72 

74 

74 

74 

77 

68 

60 

62 

72 

65 

72 

60 

63 

57 

67 

2 

CORDEN  2S 

98 

94 

86 

89 

91 

94 

95 

89 

82 

87 

89 

93 

96 

88 

88 

90 

90 

89 

92 

93 

95 

97 

98 

)C 

94 

101 

102 

104 

97 

88 

88 

MIN 

70 

6  8 

70 

61 

59 

62 

67 

60 

54 

54 

56 

60 

61 

68 

66 

67 

66 

72 

66 

73 

73 

71 

66 

62 

58 

62 

7  0 

71 

72 

65 

64 

65 

2 

DANV I LL  £ 

92 

100 

86 

86 

88 

91 

81 

80 

85 

90 

92 

94 

86 

81 

87 

84 

92 

92 

94 

95 

97 

89 

84 

90 

1  0 

97 

102 

83 

92 

BO 

89 

MIN 

65 

67 

72 

67 

65 

60 

70 

62 

51 

55 

60 

64 

63 

69 

67 

7  1 

7  2 

74 

74 

76 

75 

75 

5 7 

56 

68 

71 

72 

67 

59 

55 

66 

- 

OECATUR 

91 

100 

■87 

86 

91 

93 

83 

89 

93 

95 

95 

80 

85 

89 

85 

90 

95 

95 

96 

96 

90 

87 

93 

;  04 

ion 

101 

84 

90 

84 

MIN 

65 

70 

69 

60 

63 

63 

72 

59 

58 

57 

65 

67 

68 

69 

65 

70 

75 

74 

74 

75 

59 

64 

72 

74 

76 

68 

63 

G 

67 

5 

DIXON 

87 

93 

86 

88 

89 

89- 

80 

83 

88 

91 

89 

83 

77 

85 

86 

80 

86 

90 

91 

93 

91 

81 

88 

88 

91 

90 

81 

82 

79 

86 

MIN 

63 

68 

70 

57 

61 

61 

70 

54 

60 

66 

67 

70 

69 

63 

69 

72 

6 

67 

54 

60 

62 

56 

6  3 

6  1 

65 

5 

DU  QUOIN 

99 

95 

88 

90 

92 

96 

85 

88 

92 

9* 

98 

84 

88 

87 

90 

91 

95 

95 

98 

98 

98 

90 

96 

101 

105 

105 

96 

88 

3  1 

93 

MIN 

7  1 

73 

75 

64 

64 

65 

73 

63 

60 

60 

bb 

65 

70 

71 

68 

69 

7  0 

69 

69 

75 

76 

71 

62 

62 

7  0 

7  0 

76 

74 

67 

7  0 

68 

5 

EAST  ST  LOU  1 S 

MAX 

100 

99 

88 

86 

91 

95 

84 

91 

97 

95 

98 

85 

65 

90 

91 

93 

97 

95 

99 

98 

95 

98 

!07 

107 

105 

90 

90 

86 

94 

\ 

M  IN 

7  1 

75 

70 

6  3 

66 

67 

6  I 

60 

59 

67 

68 

68 

70 

7  1 

70 

7  5 

76 

76 

72 

63 

69 

78 

70 

67 

67 

69 

5 

EFF Ingham  i  sw 

95 

98 

87 

85 

66 

91 

83 

85 

91 

92 

95 

81 

81 

87 

85 

89 

92 

91 

94 

94 

91 

85 

91 

1  0  0 

101 

100 

92 

90 

87 

90 

MIN 

65 

64 

70 

60 

61 

59 

70 

6 

55 

55 

60 

61 

62 

67 

67 

67 

70 

70 

73 

74 

7 1 

58 

5  6 

64 

7  0 

72 

67 

6  1 

62 

64 

9 

E  L 1 2  ABE  THTOWN 

10? 

100 

94 

90 

93 

95 

83 

88 

93 

97 

99 

96 

95 

92 

95 

94 

97 

96 

99 

101 

101 

99 

99 

06 

1  c  8 

107 

104 

88 

93 

M  IN 

7  1 

72 

70 

69 

61 

65 

70 

64 

64 

57 

59 

61 

65 

70 

71 

70 

70 

70 

73 

68 

65 

60 

62 

69 

7  1 

75 

68 

66 

67 

5 

FA  IRFIELD 

96 

98 

92 

84 

87 

92 

97 

86 

82 

87 

30 

93 

95 

88 

82 

69 

86 

92 

95 

95 

96 

98 

96 

84 

91 

;  oo 

103 

102 

97 

86 

84 

MIN 

70 

67 

71 

66 

63 

63 

69 

63 

60 

58 

60 

62 

61 

69 

70 

71 

73 

64 

71 

7  3 

68 

67 

67 

0 

96 

96 

81 

87 

90 

93 

93 

86 

84 

86 

91 

92 

96 

83 

87 

89 

88 

91 

95 

94 

96 

98 

94 

89 

93 

92 

103 

104 

95 

92 

88 

9 1 

7 

MIN 

67 

6  7 

71 

62 

62 

62 

69 

59 

56 

60 

62 

61 

70 

70 

66 

5 

FREE  PORT 

86 

94 

88 

86 

91 

88 

87 

79 

84 

e6 

91 

94 

87 

85 

79 

86 

84 

80 

87 

91 

95 

92 

87 

81 

87 

S  9 

89 

87 

79 

80 

80 

86 

5 

MIN 

62 

66 

69 

54 

58 

59 

71 

58 

50 

60 

68 

66 

70 

66 

62 

54 

*7 

63< 

6 

FULTON  DAM    1 3 

MAX 

89 

93 

82 

90 

90 

88 

88 

7  B 

83 

84 

9C 

91 

83 

83 

78 

88 

82 

83 

88 

94 

93 

92 

86- 

82 

90 

87 

91 

87 

83 

78 

82 

86 

MIN 

63 

69 

72 

62 

64 

66 

68 

60 

61 

63 

68 

69 

70 

67 

64 

67 

1 

GAL  C  SBURG 

91 

95 

84 

89 

90 

90 

92 

80 

8? 

85 

91 

91 

86 

81 

75 

88 

83 

64 

91 

91 

92 

93 

83 

91 

91 

94 

90 

79 

86 

81 

87 

2 

MIN 

67 

72 

63 

60 

60 

67 

61 

57 

55 

59 

65 

64 

71 

67 

65 

68 

73 

73 

76 

62 

57 

63 

66 

64 

65 

7 

MAX 

68 

96 

86 

89 

90 

91 

93 

a  a 

81 

86 

91- 

91 

85 

84 

80 

88 

89 

65 

92 

92 

94 

" 

90 

84 

92 

90 

94 

90 

85 

85 

82 

86 

M  IN 

64 

73 

68 

58 

63 

63 

69 

57 

55 

58 

62 

66 

65 

67 

64 

74 

65. 

3 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

101 

96 

80 

88 

92 

96 

96 

80 

83 

86 

94 

95 

98 

94 

90 

98 

92 

94 

9? 

V 

B8 

100 

94 

96 

100 

103 

106 

96 

90 

90 

9  3 

5 

M  IN 

73 

74 

68 

66 

63 

67 

7? 

60 

58 

60 

62 

63 

63 

70 

;s 

70 

74 

74 

68. 

4 

GRE  e nv I lle 

MAX 

93 

97 

81 

85 

88 

90 

9? 

85 

81 

85 

91 

92 

95 

61 

fi 

87 

84 

87 

90 

94 

94 

89 

82 

90 

99 

99 

99 

89 

89 

86 

M  IN 

69 

73 

69 

63 

66 

66 

71 

61 

60 

60 

63 

67 

67 

69 

68 

67 

70 

73 

72 

7i 

61 

62 

69 

71 

68 

67 

68 

4 

GR 1 GGSV 1 LLE 

MAX 

93 

97 

85 

88 

90 

93 

96 

84 

82 

87 

94 

91 

92 

85 

82 

90 

85 

89 

95 

94 

98 

96 

94 

85 

96 

101 

98 

94 

84 

88 

84 

90 

M  IN 

75 

73 

70 

62 

67 

63 

7? 

57 

57 

60 

63 

67 

64 

65 

62 

68 

70 

74 

72 

72 

76 

75 

74 

SB 

6! 

72 

72 

76 

62 

62 

57 

67, 

0 

HARR IS8URG 

MAX 

100 

98 

88 

88 

92 

99 

99 

86 

84 

89 

93 

96 

101 

90 

90 

89 

95 

95 

98 

98 

101 

101 

88 

96 

104 

109 

107 

96 

86 

87 

95 

1 

MIN 

68 

71 

73 

68 

58 

63 

69 

64 

59 

56 

58 

62 

59 

71 

72 

68 

68 

75 

72 

75 

75 

72 

63 

57 

63 

69 

73 

76 

67 

63 

'67 

2 

HAVANA 

MAX 

90 

97 

85 

89 

91 

91 

93 

78 

80 

87 

91 

91 

89 

83 

79 

89 

84 

88 

92 

94 

92 

97 

90 

85 

92 

97 

96 

92 

83 

87 

88 

e 

M  IN 

65 

73 

71 

63 

65 

61 

70 

59 

59 

59 

A3 

66 

67 

70 

63 

70 

72 

75 

74 

74 

7' 

70 

57 

71 

72 

75 

67 

61 

58 

67. 

2 

M ILLS30R0 

MAX 

95 

97 

83 

87 

91 

93 

96 

87 

83 

88 

94 

95 

97 

83 

80 

89 

89 

94 

93 

96 

95 

90 

85 

93 

102 

101 

87 

91 

85 

91. 

2 

MIN 

66 

69 

68 

61 

62 

60 

69 

59 

57 

55 

61 

65 

64 

68 

66 

66 

69 

72 

73 

75 

71 

57 

59 

7  0 

72 

75 

69 

64 

64 

66. 

1 

HOO.'tSTON 

MAX 

92 

96 

85 

86 

90 

92 

93 

87 

80 

85 

91 

93 

94 

85 

80 

86 

83 

92 

91 

93 

9S 

97 

89 

84 

90 

99 

94 

97 

82 

87 

78 

89. 

2 

M  IN 

63 

70 

7? 

60 

59 

64 

70 

61 

54 

58 

63 

66 

66 

69 

65 

69 

70 

73 

76 

76 

69 

70 

74 

66 

62 

51 

66. 

0 

See  Reference  Not**.  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slalion 

Day  Ol  Month 

Average 

1  2 

3 

4 

6 

7  1  8 

12 

1 3 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVILLE 

MAX 

94 

92 

89 

64 

85 

89 

93 

94 

96 

69 

6 

M  IN 

74 

72 

71 

63 

63 

63 

72 

60 

57 

56 

64 

64 

67 

69 

64 

69 

70 

73 

72 

72 

74 

77 

72 

56 

62 

70 

75 

73 

65 

61 

63 

67 

2 

JERSEYV  1 LLE 

95 

98 

9 1 

95 

95 

96 

96 

96 

08 

95 

103 

102 

M  IN 

65 

71 

69 

62 

65 

65 

70 

58 

59 

58 

64 

63 

67 

69 

63 

67 

69 

73 

71 

72 

73 

74 

73 

58 

62 

71 

72 

74 

67 

65 

62 

66 

6 

JOLIET   WB  AIRPORT 

MAX 

86 

93 

86 

.  88 

90 

90 

93 

75 

82 

84 

91 

93 

92 

85 

80 

88 

86 

88 

90 

92 

93 

95 

83 

84 

90 

68 

93 

90 

79 

84 

82 

87 

5 

M  IN 

60 

65 

60 

58 

59 

59 

69 

55 

50 

56 

62 

63 

65 

70 

63 

68 

72 

74 

74 

74 

74 

74 

59 

53 

58 

63 

58 

58 

54 

49 

62 

6 

KANKAKEE 

MAX 

91 

94 

91 

86 

83 

89 

89 

92 

90 

94 

89 

82 

88 

89 

91 

79 

87 

4 

M  I N 

63 

68 

72 

61 

61 

63 

71 

61 

56 

58 

64 

68 

67 

70 

63 

68 

73 

74 

74 

74 

78 

75 

70 

59 

60 

72 

66 

73 

60 

60 

66 

8 

KANKAKEE    4  W 

MAX 

ee 

92 

93 

89 

90 

89 

92 

89 

95 

91 

81 

87 

86 

87 

0 

M  IN 

61 

65 

70 

59 

58 

61 

69 

60 

52 

57 

62 

67 

66 

69 

62 

<•* 

72 

73 

73 

72 

77 

74 

70 

55 

58 

66 

60 

73 

59 

58 

50 

64 

4 

KEWANEE 

MAX 

86 

95 

90 

80 

87 

91 

82 

89 

91 

94 

94 

95 

84 

89 

g  g 

93 

38 

87 

2 

M  IN 

61 

69 

70 

61 

65 

73 

57 

57 

63 

65 

70 

69 

68 

62 

68 

74 

71 

73 

74 

77 

76 

65 

55 

63 

69 

67 

76 

55 

63 

53 

66 

3 

LACON 

MAX 
M  I N 

LA   HARPF  1SW 

MAX 

92 

96 

93 

80 

88 

82 

85 

92 

93 

94 

96 

82 

92 

91 

86 

0 

M  IN 

68 

69 

68 

58 

63 

63 

72 

57 

54 

56 

63 

68 

71 

68 

64 

62 

73 

74 

72 

73 

77 

75 

69 

57 

65 

72 

69 

74 

61 

65 

5^ 

66 

3 

LA  SALLE 

MAX 

91 

98 

95 

77 

91 

85 

90 

96 

96 

90 

,2 

M  IN 

66 

69 

71 

60 

64 

62 

71 

59 

56 

59 

65 

70 

67 

71 

64 

69 

75 

75 

74 

74 

79 

77 

70 

57 

60 

72 

66 

77 

59 

64 

52 

66 

.9 

L INCOLN 

MAX 

91 

99 

96 

86 

90 

85 

9  3 

96 

96 

91 

3 

M  IN 

62 

70 

69 

58 

60 

61 

71 

58 

55 

56 

62 

64 

65 

69 

65 

68 

70 

72 

7? 

72 

74 

78 

72 

54 

59 

74 

70 

75 

65 

:  9 

54 

65 

6 

MAKANOA  1NW 

MAX 

95 

95 

93 

96 

91 

81 

85 

89 

92 

95 

86 

90 

90 

93 

93 

96 

97 

92 

.4 

M  IN 

69 

74 

69 

64 

59 

63 

72 

59 

57 

60 

62 

67 

67 

67 

69 

67 

65 

72 

71 

72 

73 

74 

73 

61 

59 

70 

7  ■ 

78 

71 

64 

64 

67 

.3 

MARENGO 

MAX 

85 

94 

91 

74 

82 

81 

87 

91 

92 

93 

84 

67 

85 

.6 

M  IN 

59 

61 

69 

59 

58 

58 

62 

57 

52 

59 

64 

65 

68 

68 

60 

67 

72 

69 

69 

72 

75 

73 

64 

54 

59 

68 

60 

68 

53 

62 

50 

63 

0 

MATTOON 

MAX 

92 

98 

81 

86 

89 

94 

76 

80 

91 

92 

95 

82 

80 

95 

39 

.4 

M  IN 

65 

68 

66 

62 

63 

59 

71 

62 

56- 

56 

64 

65 

64 

68 

66 

67 

70 

72 

74 

73 

74 

76 

66 

58 

58 

69 

74 

74 

63 

62 

60 

66 

0 

MC  LEANSBORO 

MAX" 

97 

96 

97 

90 

91 

91 

92 

95 

97 

90 

101 

97 

92 

.7 

M  IN 

71 

75 

70 

68 

63 

64 

71 

62 

60 

58 

60 

64 

S3 

69 

70 

68 

67 

72 

71 

73 

75 

75 

72 

62 

60 

67 

72 

75 

73 

67 

68 

67 

9 

MINONK 

MAX 

92 

98 

95 

76 

3  7 

90 

93 

95 

94 

97 

90 

0 

M  IN 

63 

69 

70 

60 

63 

61 

70 

58 

56 

57 

62 

64 

65 

65 

63 

66 

72 

73 

72 

72 

73 

78 

68 

57 

58 

69 

' 

73 

60 

60 

53 

65 

2 

MOL  I NE   Wfl   A IRPORT 

MAX 

87 

95 

82 

92 

79 

87 

88 

83 

84 

9 1 

93 

94 

95 

82 

84 

87 

3 

M  IN 

64 

70 

64 

60 

6  i 

65 

63 

61 

56 

61 

69 

70 

73 

66 

64 

67 

74 

73 

74 

76 

77 

78 

60 

55 

63 

66 

61 

67 

57 

59 

52 

65 

5 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

89 

96 

94 

82 

91 

93 

B7 

8 

M  IN 

61 

67 

66 

58 

60 

59 

69 

55 

55 

61 

68 

64 

61 

65 

63 

64 

71 

71 

71 

71 

74 

72 

63 

51 

59 

62 

71 

54 

61 

49 

63 

5 

MORRIS    3  NE 

MAX 

86 

93 

92 

90 

86 

85 

87 

.0 

M  I N 

61 

65 

ro 

58 

60 

6] 

71 

59 

51 

59 

63 

70 

66 

71 

63 

73 

73 

73 

74 

77 

75 

68 

54 

60 

69 

60 

72 

57 

60 

50 

64 

7 

MORR I  SON 

MAX 

92 

98 

93 

83 

a? 

92 

8  ? 

90 

96 

91 

84 

86 

84 

89 

.5 

M  IN 

60 

66 

'70 

58 

62 

. 

70 

58 

59 

58 

64 

67 

67 

68 

63 

68 

70 

7 

72 

72 

75 

75 

61 

55 

.60 

72 

62 

74 

55 

62 

52 

64 

9 

MORR  ISONV ILLE    1  E 

MAX 

93 

97 

91 

95 

90 

93 

94 

83 

79 

83 

84 

89 

7 

MIN 

64 

66 

68 

59 

61 

^8 

70 

58 

54 

55 

62 

62 

63 

67 

64 

66 

69 

72 

71 

71 

72 

74 

71 

54 

56 

69 

70 

72 

66 

60 

60 

64 

8 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

98 

98 

89 

92 

95 

87 

86 

92 

92 

92 

97 

93 

83 

93 

2 

M  IN 

69 

70 

74 

63 

65 

61 

72 

63 

60 

63 

62 

66 

61 

70 

68 

68 

74 

72 

73 

75 

76 

71 

72 

66 

65 

74 

76 

73 

69 

63 

67 

68 

5 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

89 

94 

88 

IB 

68 

85 

82 

90 

90 

93 

92 

89 

83 

91 

8  7 

87 

0 

MIN 

61 

67 

71 

57 

59 

61 

71 

59 

52 

60 

66 

69 

70 

68 

63 

66 

72 

71 

74 

74 

7 

78 

64 

53 

61 

70 

59 

" 

54 

65 

50 

65 

2 

MOUNT  VERNON 

MAX 

95 

95 

95 

69 

88 

89 

90 

94 

92 

95 

95 

93 

87 

103 

95 

91 

7 

MIN 

68 

69 

72 

62 

62 

65 

71 

61 

57 

56 

65 

66 

69 

69 

68 

67 

73 

70 

1? 

72 

74 

69 

60 

61 

68 

71 

75 

70 

66 

68 

67 

0 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

100 

95 

90 

88 

96 

97 

91 

83 

90 

| 

91 

94 

95 

97 

99 

1 00 

95 

105 

106 

105 

91 

94 

6 

M  IN 

67 

71 

71 

68 

57 

61 

7? 

62 

57 

54 

59 

63 

64 

69 

69 

63 

67 

72 

70 

73 

73 

73 

70 

61 

55 

67 

69 

74 

77 

66 

65 

66 

6 

NEWTON 

MAX 

98 

100 

94 

93 

87 

88 

92 

97 

95 

97 

1  00 

95 

95 

105 

104 

1  04 

98 

93 

91 

93 

1 

MIN 

69 

67 

71 

62 

62 

63 

69 

62 

56 

57 

60' 

63 

61 

70 

70 

68 

69 

71 

71 

72 

73 

75 

69 

60 

56 

66 

73 

76 

71 

65 

62 

66 

5 

OLNEV  RADIO   ST A 

MAX 

96 

86 

91 

95 

94 

87 

93 

84 

87 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

94 

86 

90 

98 

99 

102 

92 

89 

87 

90 

6 

MIN 

68 

66 

71 

65 

62 

62 

72 

70 

56 

58 

61 

63 

70 

69 

70 

69 

62 

73 

65 

78 

68 

77 

69 

61 

58 

65 

70 

75 

69 

68 

57 

66 

7 

OTTAWA 

MAX 

90 

96 

90 

82 

95 

94 

97 

87 

89 

5 

MIN 

65 

69 

71 

61 

63 

64 

72 

60 

62 

60  . 

65 

10 

68 

70 

63 

70 

74 

75 

74 

75 

79 

76 

70 

57 

62 

72 

64 

75 

61 

64 

53 

67 

2 

PALESTINE 

MAX 

98 

103 

84 

87 

93 

94 

°7 

75 

84 
64 

95 

9  7 

98 

101 

96 

86 

1  6 

93 

8 

MIN 

68 

66 

70 

63 

62 

62 

71 

65 

54 

57 

63 

61 

70 

70 

68 

65 

70 

71 

72 

73 

76 

70 

60 

54 

65 

73 

75 

71 

65 

(  0 

66 

2 

PANA 

MAX 

93 

101 

83 

87 

97 

B  1 

97 

68 

90 

94 

96 

95 

85 

82 

91 

0 

M  IN 

64 

68 

68 

60 

64 

61 

69 

59 

56 

55 

63 

63 

60 

67 

65 

66 

64 

72 

72 

72 

73 

75 

71 

58 

59 

68 

71 

74 

67 

62 

61 

65 

5 

PAR  IS  WATER  WORKS 

MAX 

93 

9"8 

93 

84 

A, 
82 

90 

95 

94 

85 

8  4 

84 

90 

1 

MIN 

66 

67 

72 

62 

60 

62 

72 

62 

54 

56 

64 

68 

63 

69 

67 

65 

70 

71 

73 

75 

76 

74 

59 

58 

71 

74 

75 

68 

62 

62 

66 

8 

PARK  FOREST 

MAX 

85 

94 

88 

90 

93 

78 

84 

90 

94 

93 

83 

81 

93 

90 

87 

4 

M  IN 

62 

65 

71 

56 

60 

60 

70 

60 

51 

60 

65 

65 

65 

70 

63 

66 

73 

73 

69 

69 

71 

75 

68 

53 

61 

66 

59 

7? 

59 

59 

51 

64 

2 

PEORIA   Wrt  AIRPORT 

MAX 

96 

92 

77 

81 

84 

91 

91 

88 

62 

80 

87 

96 

87 

3 

MIN 

64 

70 

66 

62 

65 

66 

64 

58 

58 

61 

64 

68 

70 

68 

65 

69 

73 

75 

74 

74 

77 

76 

62 

58 

63 

71 

70 

71 

64 

62 

56 

66. 

6 

PONT  I  AC 

MAX 

87 

92 

86. 

87 

90 

82 

78 

81 

88 

89 

82 

79 

83 

79 

86 

0 

MIN 

63 

73 

71 

71 

60 

58 

58 

66 

72 

70 

73 

74 

74 

74 

78 

76 

68 

59 

60 

71 

67 

75 

63 

63 

55 

67 

7 

OUINCY 

MAX 

92 

101 

96 

78 

8  5 

90 

80 

78 

69 

9  7 

95 

1 00 

101 

89 

7 

102 

91. 

4 

MIN 

69 

7b 

70 

61 

66 

70 

73 

59 

58 

62 

67 

72 

72 

70 

65 

70 

73 

75 

75 

74 

77 

77 

77 

■6?. 

70 

78 

74 

79 

63 

6* 

60 

69. 

4 

OUINCY   C A  A 

MAX 

H 

95 

84 

87 

90 

93 

94 

78 

82 

86 

91 

91 

38 

80 

79 

88 

80 

87 

92 

94 

96 

87 

85 

96 

101 

101 

95 

72 

86 

82 

88. 

6 

MIN 

65 

68 

64 

59 

64 

67 

60 

59 

55 

57 

62 

67 

67 

64 

62 

69 

71 

72 

70 

73 

76 

74 

64 

56 

6  7 

75 

72 

68 

60 

58 

55 

65. 

2 

RANTOUL   CHANUTF    A h 

MAX 

96 

83 

8'' 

88 

91 

97 

74 

61 

85 

92 

93 

95 

85 

82 

85 

85 

91 

90 

92 

93 

96 

87 

83 

90 

100 

95 

96 

75 

85 

79 

86 

5 

MIN 

64 

72 

68 

64 

67 

66 

70 

61 

58 

59 

63 

68 

65 

70 

67 

t>9 

72 

72 

75 

75 

75 

78 

65 

61 

61 

71 

72 

73 

64 

62 

60 

67. 

4 

ROBERTS   3  N 

MAX 

1 

97 

85 

87 

87 

91 

94 

83 

60 

86 

93 

94 

95 

84 

SO 

88 

85 

92 

92 

95 

94 

97 

85 

86 

91 

97 

100 

93 

82 

82 

81 

89. 

3 

MIN 

66 

70 

59 

60 

61 

69 

58 

54 

56 

63 

66 

65 

68 

63 

68 

70 

71 

. 

72 

75. 

74 

66 

56 

56 

71 

65 

74 

62 

60 

51 

64. 

7 

ROCKFORO 

MAX 

87 

95 

88 

92 

90 

91 

84 

83 

85 

89 

94 

89 

83 

79 

86 

80 

84 

93 

95 

90 

90 

82 

88 

69 

90 

89 

61 

60 

81 

67. 

MIN 

62 

68 

6  2 

71 

55 

61 

66 

65 

69 

68 

63 

68 

74 

70 

67 

73 

76 

63 

53 

61 

69 

65 

69 

56 

64 

51 

65. 

2 

ROCK  FORI)  CAA 

MAX 

86 

94 

67 

86 

90 

75 

82 

86 

90 

93 

88 

84 

81 

81 

60 

92 

95 

95 

81 

82 

89 

86 

91 

87 

80 

78 

78 

86. 

0 

M  IN 

64 

58 

62 

59 

56 

60 

63 

68 

68 

62 

62 

69 

75 

- 

74 

77 

75 

61 

57 

60 

68 

63 

62 

57 

60 

54 

64. 

3 

S*e  RMertnco  Nofcja  Following  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued   .  1952 


Station 

1 

2  1 

Day  Ol  Month 

• 
o 

P 

3 

4 

5  6 

7 

8 

9 

10 

ii 

12 

13 

•4 

15 

.6 

17 

IB 

i  T 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

RUSHV I LLE 

MAX 

92 

98 

B5 

89 

91 

93 

94 

80 

81 

86 

92 

92 

88 

86 

81 

89 

85 

88 

92 

93 

95 

96 

87 

85 

94 

100 

99 

96 

82 

89 

82 

89.7 

M  I  N 

60 

70 

68 

58 

59 

69 

70 

56 

56 

57 

62 

71 

69 

68 

63 

69 

71 

77 

73 

71 

73 

73 

71 

56 

61 

73 

76 

75 

63 

60 

58 

66  •  4 

SPARTA 

MAX 

100 

98 

e  9 

88 

90 

93 

95 

89 

65 

94 

94 

94 

9e 

80 

89 

89 

89 

92 

94 

95 

98 

97 

96 

88 

96 

104 

105 

106 

100 

85 

67 

93.5 

70 

73 

71 

63 

64 

67 

61 

57 

58 

6? 

62 

64 

67 

70 

67 

68 

68 

70 

71 

72 

73 

71 

62 

60 

68 

71 

75 

71 

66 

7  0 

67.0 

SPR INGF If LD  W«  AIRPORT 

MAX 

91 

96 

84 

87 

90 

90 

9? 

77 

80 

85 

90 

92 

90 

81 

81 

87 

85 

87 

91 

91 

94 

94 

87 

84 

92 

99 

97 

96 

73 

88 

81 

88.1 

M  IN 

66 

68 

67 

60 

65 

63 

71 

60 

56 

60 

69 

71 

72 

69 

64 

70 

72 

75 

72 

75 

75 

77 

65 

56 

66 

72 

74 

73 

64 

61 

59 

67.4 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 

93 

98 

86 

89 

90 

92 

95 

78 

82 

87 

93 

94 

93 

83 

81 

90 

86 

92 

95 

95 

96 

97 

90 

85 

94 

102 

97 

IB 

75 

89 

82 

90.2 

M  |  N 

66 

72 

69 

65 

69 

65 

72 

60 

60 

64 

69 

73 

72 

72 

65 

71 

74 

77 

75 

76 

77 

79 

69 

60 

67 

75 

76 

75 

68 

66 

61 

69.6 

STOCKTON 

MAX 

87 

94 

91 

88 

91 

90 

87 

78 

85 

86 

92 

93 

89 

83 

77 

87 

8! 

8? 

68 

91 

94 

92 

90 

81 

89 

88 

90 

88 

79 

78 

80 

86.9 

M  I  N 

60 

67 

69 

58 

62 

63 

69 

57 

55 

61 

66 

69 

67 

67 

61 

62 

72 

70 

72 

72 

74 

76 

62 

55 

62 

66 

60 

70 

50 

62 

48 

64.0 

SYCAMORE 

MAX 

68 

94 

84 

86 

89 

93 

75 

81 

90 

9* 

88 

84 

61 

88 

84 

85 

92 

93 

94 

94 

84 

B3 

89 

88 

92 

88 

80 

80 

80 

87.1 

M  IN 

59 

64 

70 

55 

60 

60 

66 

58 

52 

62 

68 

65 

e  a 

60 

66 

71 

72 

69 

72 

76 

77 

65 

53 

58 

66 

61 

70 

53 

62 

50 

63.6 

TABLE  GROVE 

MAX 

90 

97 

B4 

88 

91 

91 

93 

78 

81 

85 

92 

91 

88 

81 

78 

88 

82 

66 

92 

93 

93 

94 

86 

84 

92 

95 

97 

90 

78 

86 

82 

67.9 

M  I N 

65 

73 

69 

62 

63 

64 

70 

58 

56 

61 

64 

70 

69 

73 

64 

70 

73 

75 

72 

74 

76 

76 

73 

58 

62 

74 

71 

78 

65 

61 

57 

67.7 

TUSCOLA 

MAX 

93 

97 

82 

87 

88 

90 

93 

91 

82 

85 

91 

91 

95 

88 

81 

86 

84. 

89 

92 

92 

94 

94 

89 

86 

90 

100 

99 

99 

92 

90 

89 

90.3 

63 

68 

70 

59 

62 

56 

69 

61 

59 

56 

65 

64 

64 

65 

66 

67 

69 

73 

74 

72 

74 

75 

- 

55 

58 

66 

73 

72 

66 

60 

59 

65.7 

URBANA 

MAX 

90 

96 

84 

87 

87 

>0 

94 

83 

61 

85 

91 

91 

93 

82 

81 

86 

82 

88 

91 

90 

92 

93 

87 

82 

89 

99 

95 

97 

- 

88 

81 

88.3 

64 

69 

70 

61 

63 

70 

63 

55 

57 

62 

67 

66 

70 

66 

67 

70 

70 

73 

73 

75 

76 

73 

57 

60 

68 

71 

76 

67 

62 

57 

66.4 

VANDAL  1  A   C  A  A  AP 

MAX 

96 

99 

84 

86 

88 

93 

95 

78 

83 

88 

93 

94 

97 

81 

82 

89 

86 

88 

94 

91 

95 

94 

90 

85 

91 

101 

101 

101 

82 

91 

84 

90.3 

68 

66 

65 

60 

67 

60 

57 

55 

60 

61 

59 

69 

67 

67 

70 

73 

71 

72 

73 

73 

62 

56 

56 

65 

71 

74 

68 

63 

57 

64.  7 

VIRDEN 

MAX 

93 

95 

66 

88 

89 

69 

93 

90 

82 

65 

91 

9] 

92 

82 

80 

87 

36 

90 

92 

91 

94 

93 

90 

86 

91 

99 

99 

98 

89 

90 

87 

89.9 

M  IN 

65 

71 

69 

60 

64 

63 

71 

58 

56 

56 

61 

62 

65 

69 

64 

67 

70 

70 

72 

72 

73 

75 

72 

65 

57 

69 

74 

74 

66 

61 

61 

65.9 

WALNUT 

MAX 

91 

97 

86 

89 

92 

90 

91 

80 

63 

86 

93 

95 

91 

86 

85 

90 

88 

63 

93 

93 

96 

96 

93 

82 

92 

91 

96 

94 

82 

83 

81 

89.3 

M  I N 

63 

69 

71 

•60 

65 

65 

71 

58 

56 

63 

67 

72 

69 

70 

58 

69 

75 

74 

74 

76 

78 

78 

65 

55 

60 

72 

65 

76 

56 

63 

54 

WATSFKA 

MAX 

90 

96 

85 

86 

87 

90 

93 

87 

8  0 

85 

90 

93 

93 

84 

77 

87 

83 

92 

92 

94 

95 

97 

88 

85 

90 

97 

94 

93 

84 

83 

80 

M  IN 

64 

70 

72 

60 

59 

63 

70 

62 

55 

57 

64 

65 

66 

70 

64 

68 

71 

73 

75 

73 

76 

76 

71 

58 

58 

69 

65 

73 

61 

58 

52 

65.7 

WAUKEGAN 

MAX 

80 

95 

83 

84 

e3 

86 

91 

73 

76 

84 

87 

94 

90 

81 

77 

83 

85 

83 

86 

91 

95 

94 

89 

79 

87 

84 

90 

88 

72 

80 

76 

84.7 

WIN 

60 

62 

71 

60 

60 

59 

69 

59 

51 

58 

64 

69 

69 

71 

60 

67 

72 

70 

71 

73 

76 

73 

67 

■ 

59 

69 

65 

66 

57 

60 

52 

64.4 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

88 

94 

86 

86 

88 

91 

93 

78 

79 

84 

89 

93 

90 

84 

79 

86 

87 

88 

07 

92 

92 

94 

90 

90 

87 

91 

88 

78 

80 

79 

86.9 

MIN 

60 

64 

70 

60 

57 

61 

69 

59 

56 

58 

63 

65 

67 

69 

61 

67 

72 

72 

72 

73 

76 

74 

66 

55 

59 

70 

60 

70 

56 

6? 

51 

64.3 

WHITE   HALL    1  F 

MAX 

92 

95 

85 

86 

68 

90 

92 

91 

8? 

86 

91 

91 

91 

64 

84 

89 

88 

90 

93 

93- 

96 

95 

68 

85 

94 

103 

103 

98 

93 

90 

M 

90.8 

MIN 

67 

73 

70 

6? 

63 

64 

69 

59 

58 

57 

63 

65 

66 

70 

64 

69 

71 

74 

71 

73 

73 

76 

71 

61 

61 

69 

73 

73 

66 

61 

63 

66.9 

WINDSOR 

MAX 

92 

98 

62 

85 

8B 

92 

95 

87 

82 

93 

96 

83 

80 

88 

86 

90 

93 

94 

95 

96 

84 

90 

100 

101 

98 

86 

90 

85 

90.2 

MIN 

63 

68 

70 

58 

60 

59 

66 

60 

56 

61 

63 

67 

65 

67 

69 

71 

73 

71 

71- 

72 

55 

59 

68 

72 

72 

66 

61 

51 

64.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


I   _____ — .  ,  

Day  of  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total! 
or 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 

.29 

.22 

.26 

.07 

.31 

.10 

.34 

.20 

.13 

.20 

.23 

.12 

.37 

.11 

.11 

.22 

.16 

.36 

.18 

.38 

.17 

.31 

.04 

.15 

.34 

.07 

.39 

.34 

.31 

.09 

6.79B 

WIND 

7 

23 

34 

35 

15 

26 

7 

17 

34 

8 

11 

7 

13 

64 

19 

27 

10 

35 

48 

49 

31 

50 

42 

25 

23 

23 

10 

17 

28 

29 

11 

778 

Bockford  4  NE 

EVAP 

.16 

.15 

.26 

.  12 

.17 

.17 

.09 

.12 

.12 

.15 

.09 

.11 

.21 

.01 

.09 

.12 

.19 

.20 

.27 

.23 

.07 

.20 

.22 

.12 

.14 

.18 

.17 

4.57B 

WIND 

15 

115 

27 

12 

38 

70 

30 

91 

56 

48 

104 

88 

61 

28 

73 

95 

25 

34 

128 

19 

101 

27 

37 

101 

7 

34 

18 

31 

8 

1572B 

Springfield  WB  Airport 

EVAP 

.43 

.35 

.50 

.24 

.32 

.32 

.38 

.27 

.23 

.26 

.39 

.28 

.45 

.27 

.14 

.15 

.27 

.15 

.26 

.32 

.41 

.35 

.46 

.46 

.32 

.54 

.43 

.34 

.38 

.07 

.33 

10.07 

WIND 

75 

SS 

77 

69 

41 

20 

73 

114 

99 

17 

93 

58 

89 

87 

83 

52 

128 

95 

105 

85 

120 

80 

109 

122 

48 

149 

82 

3  2 

145 

10 

94 

2506 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 

.28 

.21 

.20 

.21 

.17 

.21 

.22 

.13 

.18 

.18 

.28 

.23 

.22 

.00 

.52 

.15 

.17 

.04 

.30 

.28 

.13 

.23 

.32 

.29 

.23 

.30 

.22 

.20 

.26 

.07 

.22 

6.65 



WIND 

22 

12 

22 

3 

21 

13 

13 

27 

19 

12 

22 

25 

13 

25 

33 

16 

24 

23 

27 

16 

29 

18 

26 

23 

16 

31 

22 

12 

24 

10 

19 

618 

Sor  r*f»r*tir_»>  notes  following  Station  It™.*, 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

« 
CP 

% 
a 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Ob 

vat 
til 

a 

ser- 
ion 

e- 

a 

£ 

Observer 

Refer 

to 
tables 

0055 

EDWARDS 

38  22 

88  03 

447 

MRS.  BESSIE  ELLEN 

2  3 

5 

.-.Leoo 

Alton  dam  26 

MAD  I  SON 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ANNA   1  NW 

UNION 

S 

7P 

7P 

J.    BON  HARTLINE 

HENRY 

6 

5P 

ALBERT  E.  CROEGAERT 

ANT IOCH 

0203 

42  29 

88  06 

ROY   1 .  KUFALK 

2  3 

5  7 

ARLINGTON  HEIGHT5  4  SSE 

704 

AURORA  COLLEGE 

FULTON 

1 

M.    LYNN  DAVIS 

BARRY 

PIKE 

* 

7 A 

GEORGE  E.  GR1DER 

BEARDSTOWN 

0492 

40  01 

90  26 

450 

5AMUEL  C .  CROWELL 

3 

BELLEV I LLE  SCOTT  AF  BASf 

BENTLEV 

HANCOCK 

ROY  H.  GIBBONS 

BENTON 

FRANKLIN 

£  F 

BENTON  WATER  DEPT. 

3 

BLOOMINGTON 

MC  LEAN 

1 

7A 

C.   C.  WILLIAMS 

3 

BLOOMING TON  NORMAL 

0766 

40  3D 

89  00 

830 

2  3 

5  7 

3 

BfiADFCRD  CAA  AP 

BUREAU 

BROOKPOPI  DAM  52 

MASSAC 

5 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAIRO  WB  CITY 

ALEXANDER 

'• 

M 1  D 

Ml 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

CANTON 

1 1  fO 

F  UL  T  ON 

40  34 

90  02 

655 

3 

C ARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

2  3 

5  6 

MACOUP  1 N 

2  3 

5  7 

CARLYLE 

CLINTON 

2 

7P 

7  A 

MUN  WTfl  t  PWR  PL 

2  3 

5 

CARMI 

WH1  TE 

1 

BP 

J,  A.  RICKENBACH 

3 

1329 

39  18 

88  00 

648 

WALTER  A.  NEWLIN 

3 

CENTRALIA  4  W 

MAR  ION 

3 

CHANOLERV 1 LLE 

3 

CHAMMHON  DRESDEN  ISLD 

GRUNDY 

i 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CHARLESTON 

COLES 

7 

6P 

6P 

ROBERT  W.  BLACK 

2  3 

5 

1475 

40  44 

88  44 

720 

C .  MERLE  PARRY 

2  3 

5 

RANDOLPH 

3 

"CHICAGO  HEIGHTS 

6/8/52 

CHICAGO  UN  I VERS  I  TV 

COOK 

3 

MIC 

MID 

UNIV.  OF  CHICAGO 

2  3 

5 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

COOK 

3 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  WB  C ITY 

1582 

41  53 

87  38 

823 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GEORGE  D.  LUKEs 

2  3 

5 

CLINTON  1  S 

DE  WJTT 

6P 

C.    £ .   CORR 1NGT0N 

3 

COBOEN  2  S 

UNION 

* 

6P 

6P 

FLOYD  G.  ANDERSON 

DANV  ILLE 

2140 

87  38 

602 

RADIO  STATION  WDAN 

DANV  ILLE    iEwAGE  PLANT 

VERMl L ION 

40  oa 

DANV 1 LLE  SEWAGE  PL 

AMELIA  COONRADT 

2  3 

5  7 

D  1  XON 

LEE 

6F 

6P 

WILLIAM  W.  SHUCK 

2  3 

5  7 

DU  0U01N 

PERRY 

6P 

6P 

G.  H.  KNET2GER 

EAM  SAINT  LOUIS 

2614 

38  37 

90  07 

413 

MAD  I  SON 

ARTHUR  W.  J-\OGEf*'"i 

2  1 

5  7 

ELGIN 

KANE 

7P 

W.°0.  BECKNER 

EL  I ZAQETHTOWN 

HARDIN 

5P 

U  S  FOREST  RANGER 

38  57 

90  22 

429 

THE  PRINCIPIA  COL. 

EARL  WILSON 

2  3 

FREEf-ORT 

STEPHENSON 

7P 

7P 

JOHN  SCHRODER 

2  3 

5 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

STEPHENSON 

■ 

7A 

SEWAGE   TREATMENT  PL 

■ 

592 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JANE      r.ARRFT  T 

■ 

6P 

6P 

ARTHUR  E.  JOHNSON 

■ 

5  7 

6P 

MRS.  M.  J.  BESSANT 

EDWARD  P.  BERGSTROM 

GLADSTONE  DAM  18 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  SOIL  CONS  SERV 

: 

GOLCONOA  DAM  SI 

6A 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M 

bp 

G.  W.  NETHERY 

JOHN  A.  DESHERL1A 

i 

367 

JOHN  A.  DICKSON 

3 

5P 

LEONARD  M.  NICHOLS 

3 

2 

7F 

7P 

DEANE  J.  MCALISTER 

2  3 

7 

6P 

EZRA  D.  STOLLER 

■ 

■IRS.    ELLEN  HARVEY 

2  3 

5 

A .  B .  CAMPBELL 

3 

CLYDE  P I TTMAN 

5  7 

n.'.hRii8URG  DISPOSAL  PL 

SALINE 

6A 

W.    HARRISON  KIBLER 

3 

HAVANA 

I 

7P 

7P 

L.  L.  EUTEIlEUER 

2  3 

■  ■ 

90  04 

460 

3 

/  j 

5 

JOHN  F .  MUSHRUSH 

■ 

■ 

CRAWFORD 

t 

7A 

ILL  PUBLIC   SERV  CO 

3 

ROCK  ISLAND 

■ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MORGAN 

39  44 

90  ?0 

607 

'IORBURY  SANATORIUM 

2  J 

EDWIN  M.  PORTER 

2  3 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state.  m 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will   be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  1830  CST. 

No  record   In  Tables  3,  6,   7,   and   the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B       Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

v       One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to 

represent   the  value  for  the  full  month. 
R       Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage.     All  other  data  in  Table  3  are  from  non-recording  gages. 
T      Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS    This  entry   in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  are  not  available. 


STATION  LEGEND 
O     •      )    Precipitation  only 
O  Precipitation,  storage 

-O-   -•-  Precipitation  and  Temperature 

f~    ^-  Precipitation,  Temperature  and  Evaporatio 
Section  Center 

Type  of  gage      1  1  Non-recording: 
•   Recording;    t  Both  types 

Double  circle  combinations.  Complete  Meteorologi- 
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ILLINOIS  -  AUGUST  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

August  temperatures  averaged  slightly  below  normal  in  nearly  all  sections  of  the 
State,  but  rainfall  totals  varied  widely.  Almost  all  stations  in  the  southern 
three-fifths  of  Illinois  reported  light  precipitation,  in  many  cases  more  than 
two  inches  under  their  August  normals,  while  much  of  the  remainder  of  the  State 
received  more  rainfall  than  usual  for  August.  Precipitation  totals  at  individual 
stations  ranged  from  a  maximum  of  8.38  inches  at  Avon  to  only  0.76  inch  at  Pal- 
estine. Temperatures  averaged  73.7°,  or  0.9°  below  normal,  varying  from  79.8°  at 
Elizabethtown  to  69.0°  at  Freeport .  Elizabethtown  also  had  the  highest  daily  tem- 
peratures of  the  month--100°  on  the  17th  and  again  on  the  20th.  At  Stockton  a 
temperature  of  43°,  the  lowest  recorded  this  August,  occurred  on  the  23d.  Only_a 
few  instances  of  localized  storm  damage  were  reported  during  the  month. 

The  first  general  showers  of  the  month  fell  on  the  3d  and  4th,  many  localities 
receiving  over  an  inch  of  rainfall  on  those  dates.  The  southern  half  of  the  State 
had  showers  on  the  6th,  and  more  general  rains  fell  on  the  8th  and  9th,  with  the 
principal  amounts  in  the  north.  Most  areas  benefited  from  rain  on  the  ll-12th; 
many  southern  stations  registered  the  bulk  of  their  August  rainfall  on  those  dates. 
At  Cairo  7.29  inches  of  rain  fell  during  a  thunderstorm  on  the  night  of  the  ll-12th, 
and  that  station  received  a  24-hour  total  of  7.56  inches  to  set  a  new  local  record. 
Rain  covered  much  of  the  State  between  the  14th  and  16th  and  again  on  the  20-21st, 
but  precipitation  amounts  of  consequence  occurred  mainly  in  the  northern  half.  The 
last  ten  days  of  the  month  were  rather  dry,  with  scattered  showers  about  the  26-27th 
and  again  on  the  30th  and  31st,  but  few  localities  received  beneficial  amounts 
during  those  periods.  Two  general  warm  spells  occurred  during  August,  one  of  sev- 
eral days'  duration  during  the  middle  of  the  month,  and  a  more  pronounced  one  which 
covered  the  last  6  days  of  August.  Most  stations  registered  their  monthly  maxima 
during  the  latter  period.  The  lowest  temperatures  occurred  between  the  23d  and 
25th,  when  nearly  all  stat ions , reported  readings  in  the  upper  forties  or  lower 
fifties . 

Dry  weather  during  the  month  was  unfavorable  to  corn  in  many  central  and  southern 
areas,  but,  on  the  whole,  corn  prospects  were  good  except  in  the  southeastern  coun- 
ties. In  that  area  pastures  and  late  hay  crops  were  very  short  because  of  dry 
conditions,  resulting  in  much  of  the  soybean  crop  being  cut  for  hay.  Dry  soil  also 
delayed  plowing  for  winter  wheat  in  the  southeast.  The  soybean  crop  in  general 
was  progressing  favorably,  and  both  corn  and  soybeans  were  farther  advanced  than 
at  the  corresponding  time  last  year.  The  southern  Illinois  peach  crop  was  har- 
vested during  the  month;   peaches  were  small  but  of  good  quality. 

During  a  thunderstorm  on  the  night  of  the  11th,  lightning  struck  the  high  school 
at  Thebes,  and  the  resulting  fire  destroyed  the  building,  the  loss  being  estimated 
at  $200,000.  On  the  20th  an  evening  thunderstorm  caused  considerable  damage  in 
the  Peoria-Chillico the  area.  A  barn  was  destroyed,  two  homes  damaged,  and  a  man 
injured  by  lightning.  The  storm  also  shorted  power  lines.  Losses  were  estimated 
at  $30,000. — GRJ 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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2.85 
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74.2 
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4.29 
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44 

2.61 
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39 

2.66 
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1942 

73.4 

101 

39 

3.53 

7 

1918 

79.0 
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45 

3.82 

9 

1943 

77.0 

109 

44 

2.97 

6 

1919 

73.7 

105 

44 

2.88 

8 

1944 

75.5 
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44 

3.  80 

8 

1920 

72.7 
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40 

2.87 
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1945 

74.2 
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73.0 

103 

42 

3.71 

T 

8 

1927 

69.2 

99 

39 

3.20 

8 

1952 

73.7 

100 

43 
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1934 
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1935 
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3.33 

7 

1939 
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99 
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4.78 

9 

Averages  Id  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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TABLE  2  CONTINUED 
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.0 
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1 
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83.2 
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2 

48 

25 
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(} 

0 

5.15 

1.83 

2.10 

11 

.0 

0 

7 
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85 . 2 

59.7 
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-  .  2 
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46 

25 

7 

8 

0 
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86 . 1 
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(1 

0 

0 

3  . 17 

-  .16 

1  . 68 

15 

.  0 

0 

Q 

3 

1 

Matt  oon 

85 . 5 

61  . 7 

73  . 6 

93 

29+ 

49 

24 

0 

8 

0 

0 

0 

2 . 27 

-1 . 28 

1.50 

11 

.0 

0 

8 

1 

1 

Morr  isonville  1  E 

36  .2 

60 . 4 

73 . 3 

-1.4 

95 

29 

48 

24 

1 

0 

0 

0 

.  98 

-2  . 54 

.  57 

21 

.0 

0 

5 

1 

0 

Newton 

90.7 

63.5 

77.1 

2.3 

98 

29 

52 

23+ 

0 

20 

0 

0 

0 

.92 

-2.91 

.32 

4 

.0 

0 

7 

0 

0 

Palest  ine 

90.4 

62.2 

76.3 

.2 

98 

3+ 

48 

25 

0 

20 

0 

0 

II 

.76 

-3.02 

.35 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

86 . 1 

61.7 

73  . 9 

-1.5 

94 

29 

44 

23 

4 

10 

0 

0 

0 

2 . 54 

-1  .30 

1 . 23 

11 

.0 

0 

7 

2 

1 

Paris  Water  Works 

35.3 

61  .5 

73  .4 

-1.2 

95 

3 

49 

24 

2 

8 

0 

0 

0 

3.38 

.02 

1  .52 

15 

m  0 

0 

5 

2 

2 

Peoria  WB  Airport 

R 

83.0 

62.2 

72.6 

-  .5 

92 

28 

52 

24 

2 

4 

0 

0 

0 

4.73 

1.61 

2.22 

11 

.0 

0 

6 

3 

2 

Quincy 

86.2 

64.4 

75.3 

-1.5 

96 

31 

53 

24 

0 

g 

0 

0 

0 

2.07 

-1  .63 

1 .22 

21 

.0 

0 

10 

1 

1 

Quincy  CAA  AP 

34.8 

61 .0 

72.9 

94 

20 

47 

24 

3 

6 

0 

0 

0 

1 .90 

-1  .80 

1.04 

20 

.0 

0 

9 

1 

1 

Rantoul  Chanute  Base 

82.3 

62.5 

72.7 

92 

29 

52 

23 

3 

5 

0 

0 

0 

2.01 

-1.69 

1.10 

11 

j  0 

0 

5 

1 

Roberts  3  N 

84  . 4 

59.2 

71  . 8 

-1.3 

94 

28 

47 

23+ 

7 

7 

0 

0 

0 

3  58 

.  28 

.  99 

11 

.0 

0 

8 

2 

0 

Rushvil le 

35  . 5 

62.3 

73  .  9M 

-1.1 

93 

28+ 

51 

23+ 

1 

5 

0 

0 

0 

2.85 

-   .  62 

.  90 

11 

.0 

0 

8 

3 

0 

R/ / 

35  . 0 

62.4 

73  . 7 

1  . 5 

94 

29 

49 

24 

1 

6 

0 

0 

°o 

.  94 

-2 . 23 

.  27 

20 

.0 

0 

10 

0 

0 

Springfield  WB  City 

R 

85  .3 

65.2 

75.5 

1.0 

94,  29 

53 

23 

0 

8 

0 

0 

1 .06 

-2.11 

.45 

11 

8 

0 

0 

Table  Grove 

33.3 

62.7 

73  .3 

-1.4 

93 

29 

52 

24 

0 

4 

0 

0 

0 

4.54 

1  .27 

2.12 

15 

.0 

0 

8 

2 

1 

Tuscol a 

86 . 1 

60 . 7 

73 . 4 

93 

2 

49 

24 

3 

g 

0 

0 

0 

3  . 28 

-  .50 

2 . 25 

15 

!  0 

0 

g 

1 

1 

Ur  bana 

83  . 4 

61 . 6 

72  . 5 

-   .  9 

92 

2+ 

50 

23  + 

5 

4 

0 

0 

0 

2  . 76 

-  .77 

1  . 33 

11 

.0 

0 

4 

2 

1 

Vandal ia  CAA  AP 

86  . 5 

60 . 4 

73  . 5 

95 

29 

48 

25 

0 

11 

0 

0 

0 

1  . 35 

.  53 

11 

.  0 

0 

8 

1 

0 

Virden 

36.2 

62.5 

74.4 

94 

29 

49 

24 

1 

7 

0 

0 

0 

2.00 

-1  .45 

.73 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

Watseka 

82.0 

59.9 

71  .0 

92 

3 

49 

23+ 

10 

2 

0 

0 

0 

5.18 

1 .64 

1 .78 

14 

T 

0 

10 

4 

2 

White  Hall   1  E 

86 . 3 

62.4 

74  . 6 

-1.1 

94 

29 

52 

25 

0 

8 

0 

0 

0 

1  , 87 

-1 . 62 

.75 

21 

.0 

0 

9 

2 

0 

W  l  n d  r 

85  . 6 

60 . 6 

73  .  1M 

-1 . 6 

46 

24 

Q 

9 

0 

0 

0 

2 . 59 

-  .9g 

1 . 51 

11 

#  0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

73.6 

-1.2 

2.76 

-  .51 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Albion 

90  7 

64  1 

77  4M 

98,  20 

50 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

2 . 35 

-1 .20 

.  77 

21 

.0 

0 

1; 

2 

0 

Al ton  Dam 

90  . 0 

65.2 

77 . 6 

98 

2+ 

55 

23 

0 

1  7 

0 

0 

0 

3  . 95 

.37 

1 . 33 

4 

.  0 

0 

10 

3 

2 

Anna  1  NW 

89.0 

65.0 

77. 0M 

-  .5 

95 

5+ 

51 

24 

0 

17 

0 

0 

0 

2.67 

-1 .24 

1.44 

12 

.0 

0 

7 

2 

1 

Belleville  Scott  AF  Base 

36.8 

66.5 

76.7 

95 

31 

53 

24 

0 

11 

0 

0 

0 

1.88 

-1 .86 

1.06 

11 

.0 

0 

7 

1 

1 

Cairo  WB  City 

R 

38  . 9 

70  3 

79.6 

.8 

95 

15 

59 

24 

0 

1  7 

0 

0 

0 

8.13 

5.11 

5.66 

11 

.0 

0 

5 

2 

2 

Carbondalf  Sewage  plant 

90.0 

63.3 

76.7 

-1.2 

96 

3 

46 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

2.15 

-1  .74 

.0 

0 

5 

Carlyle 

89.4 

62.2 

75. 8M 

-  .4 

96 

20+ 

0 

0 

0 

0 

1.41 

-2.14 

.41 

4 

.  0 

0 

8 

0 

0 

Cobden  2  S 

88  .3 

62.5 

75.7 

95 

17 

50 

24 

0 

14 

0 

0 

0 

2.67 

1.14 

12 

.0 

0 

6 

2 

1 

Du  Quoin 

39.9 

65.3 

77.9 

.4 

98 

20 

54 

24  + 

0 

17 

0 

0 

0 

1.45 

-2.11 

.60 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

East  St.  Louis 

33.7 

65.4 

77.1 

-1  .3 

95 

17+ 

52 

25 

0 

15 

0 

0 

0 

3  .07 

-  .47 

.95 

1  1 

,  0 

0 

B 

3 

0 

El izabethtown 

94  .4 

65.2 

79.8 

100 

17+ 

53 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

1 .13 

-2.45 

.  58 

1 1 

.0 

0 

4 

1 

0 

Fairfield 

88.5 

63.1 

75.3 

97 

3 

50 

24+ 

0 

14 

0 

0 

0 

1  .26 

-2.39 

.43 

4 

.0 

0 

7 

0 

0 

Flora 

90.2 

63.6 

76.9 

.9 

97 

20+ 

50 

24 

0 

17 

0 

II 

0 

.92 

-2.73 

.62 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

Golconda  Dam  51 

91  .3 

66.6 

79.0 

1.7 

98 

17+ 

60 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

1.03 

-2.74 

.74 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

Greenville 

34.8 

65.3 

75.1 

92 

20 

53 

24 

0 

6 

0 

0 

0 

1  .76 

-1  .87 

.67 

4 

.0 

0 

7 

1 

0 

HarrisburR 

91  .1 

63.7 

77.4 

99 

15 

47 

24 

0 

21 

0 

0 

0 

3.08 

-  .80 

1  .54 

12 

.  0 

0 

6 

2 

2 

Makanda  1  NW 

37.9 

62.7 

75.3 

93'  3+ 

47 

24 

0 

10 

0 

0 

0 

2.81 

1.03 

11 

.0 

0 

7 

3 

1 

McLeansboro 

90.2 

64.5 

77.4 

97 

15 

50 

24 

0 

19 

0 

0 

0 

2.30 

-1.03 

1 .18 

.0 

0 

5 

2 

1 

Mt.  Camel  Water  Wks 

90.9 

64.3 

77.6 

98 

20 

52 

23 

0 

20 

0 

0 

0 

2.03 

-1.31 

.68 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

Mount  Vernon  4  N 

38.5 

!  63.5 

76.0 

-1.2 

96 

20 

1 

50 

24 

0 

13 

0 

0 

0 

1  .74 

-1.91 

.64 

4 

.0 

0 

H 

1 

0 

New  Burnside 

91.4 

'  63.0 

77.2 

.2 

97!  8+ 

47 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

1.37 

-2.18 

.68 

11 

.0 

0 

7 

1 

0 

Olney  Radio  Station 

38.9 

62.7 

75.8 

-  .5 

96 

1  29 

51 

24+ 

0 

14 

0 

0 

0 

1.17 

-2.51 

.55 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

Sparta 

09.5 

64.0 

76.8 

-  .6 

99 

j  20 

50 

24 

0 

15 

0 

0 

0 

2.50 

-1.35 

1.10 

4 

.0 

0 

7 

2 

1 

DIVISION 

1 
1 

77.0 

-  .2 

2.30 

-1  .25 

.0 

STATE 

1 

73.7 

1 

i 
1 

2.97 

-  .39 

T 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Illinois 

AUGUST  1952 


Day  of  month 


bianon 

To 

1       2  |  3 

4   |   5  | 

6 

1 

8 

9 

10 

J  11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 

17 

Id 

19 

20 

2! 

22  23 

24 

25  26 

1  1 

27 

28 

29  1 

30 

31 

ALB  TON 

•  67 

T 

T 

•  33 

•  05 

.41 

•  17 

ALE  DO  ,v*. 

A.2C 

* 

.  52 

3 

*6I 

* 

ALTON  DAM  26 

3.95 

1.33 

.27 

T 

.15 

.  74 

T 

.30 

!o; 

1*0' 

.04 

.02 

,01 

ANNA      1  NW 

2.67 

.08 

■  31 

.73 

1.44 

•  01 

.08 

•02 

4.12 

•  04 

•  32 

•  3  1 

■  11 

ANT  I OCH 

.03 

ill 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

1.95 

AURORA  COLLEGE 

3.89 

•  40 

•  22 

.79 

1*42 

.06 

.08 

!&3 

•  29 

8.38 

.  16 

3*16 

4.18 

.18 

•  70 

BARRY 

2.24 

T 

•  42 

T 

T 

1  «82 

T 

BE ARDSTQwN 

.10 

.10 

Bf LLkV ILLF    SCOTT  AF  BASE 

1.88 

T 

•  12 

"  " 

I 

•  06 

•  ° 

•  0! 

RENTLEY 

4.08 

* 

.09 

•  10 

1*22 

T 

1.92 

.05 

•  70 

T 

RENT ON  .* 

1.71 

.40 

•  20 

•  25 

.82 

•  04 

RLOOM 1 NGTON 

4.39 

•  88 

•  05 

•  20 

•  59 

1.02 

1  «02 

•  6: 

ft LOOM 1 NGTON  NORMAL 

75 

2.00 

BRADFORD  C AA 

2.86 

•  11 

.01 

.01 

.34 

.77 

T 

1.62 

T 

RROOKPORT  OAM  52 

2.85 

.03 

2.73 

.01 

•  02 

■  06 

CAIRO  WS  CITY  K 

8.13 

T 

•  30 

5  .66 

1  •  0 

T 

•  08 

•  19 

CARBONUALE  SEWAGE 

2.15 

1.1  1 

carl inv ill  e  4  € 

CARLYLt 

1.41 

.41 

•  14 

•  37 

.  18 

•  03 

'  .07 

•  12 

,09 

C  ARM  1 

2.70 

•  74 

•  04 

•  1  5 

•  3  1 

1.31 

•  1* 

CASEY 

.30 

•  42 

•  1 3 

■  74 

CENTRAL  1 A   4  W 

7.84 

.18 

.62 

.  7*. 

•  09 

CHANDLERVILLF. 

*  _ 

CHANNAHON  DRESDEN 

4.20 

.90 

.02 

.07 

•  10 

1.77 

.26 

.23 

T 

•  95 

CMARLF STON 

2.01 

•  23 

.15 

1.32 

•  20 

■  05 

■  J' 

CMENOA 

■  13 

2.10 

•  58 

•  94 

T 

•  77 

•  36 

T 

CHESTFR 

1.74 

T 

.02 

*  15 

.4 

.  4 

1.05 

•  05 

CHICAGO  UNIVERSITY 

2.49 

T 

1.13 

■  01 

T 

.72 

.03 

T 

.22 

.38 

T 

1 

T 

CHICAGO  Wft  AIRPORT  R 

3.69 

.  ■' 

T 

,t  ■ 

.05 

.15 

.27 

T 

•  56 

T 

T 

T 

CHICAGO  Wft  CITY  R 

7*60 

•  77 

•  96 

•  01 

•  05 

.15 

T 

•  66 

T 

CH 1 LL ■ COTHE 

5.46 

18 

T77 

T 

CICERO  . 

3.23 

T 

•  51 

•  40 

T 

1.34 

•04 

.13 

.28 

.31 

T 

T 

T 

CL INTON   1  S 

2.67 

COBDfcN  2  S 

2,67 

.08 

•  41 

•  04 

.86 

1.14 

T 

.12 

")7 

T 

OANV 1 LLF 

3.47 

.01 

•  19 

•  32 

1  .49 

.87 

.42 

T 

OANV I LLE  Sf WAGE  PL 

3  30 

1  •  17 

•  8 

•  22 

•  1  5 

1  .76 

■  02 

60 

48 

55 

DIXON 

3.69 

•  13 

.31 

.23 

.24 

.06 

1.00 

.12 

.72 

,88 

OU  QUOIN 

1.45 

•  60 

.40 

.25 

.18 

•  02 

EAST   ST  LOUIS 

3.07 

•  OB 

•72  »07 

•  14 

•  95 

.07 

60WARDSV I LLE 

3  31 

1.48 

.19 

T 

T 

,  08 

E  FF I NGHAM    1  SW 

1.36 

03 

*43 

*24 

T 

1< 

ELGIN 

3.40 

•  34 

.14 

.22 

.03 

1.49 

•si 

.66 

T 

EL  IZARETHTOWN 
FLSAH 

1.13 

.17 

.58 

.12 

T 

•  26 

FA IRF 1  ELD 

•  01 

•  04 

.42 

•  1 1 

.19 

*0< 

.92 

.04 

*6? 

•0 

FREE  PORT 

3,57 

•  70 

•  58 

.42 

.24 

•  02 

. 

.  54 

.59 

T 

•  06 

.32 

•  03 

•  07 

free  port  sewage  pl 

3.63 

1.3C 

.67 

.02 

■  65 

.20 

.41 

•  07 

.30 

.  ■ 

T 

FULTON  DAM  1 3 

3.68 

.82 

•  55 

.05 

•  02 

' 1  * 

.95 

.65 

■  48 

.03 

GALENA 

1.92 

•  64 

2,07 

T 

.  1  0 

GALESBURG 

6.45 

.08  T 

.  1  9 

•  79 

1.45 

.76 

T 

GAL  V  A 

3.86 

.05 

.03 

.62 

.43 

.61 

•  20 

1.65 

•  2' 

GENESf 0 

2.5? 

•  11 

.03 

■  15 

.31 

.37 

.21 

1.25 

•  09 

GIBSON  CITY 

3.57 

•  02 

.70 

•  01 

•  55 

T 

GLADSTONfc  DAM  10 

•  16 

.14 

•  31 

2.53 

.45 

GLENDALE  EXP  FARM 

1.20 

.02 

.05 

.79 

•  03 

•  09 

GOLCONDA  DAM  51 

1  .03 

.09 

•  03 

.06 

•  03 

,06 

GOLDFN 

2.02 

•  18 

•  14 

.04 

•  22 

•  60 

T 

.02 

T 

.04 

GRAFTON 

3.03 

•  67 

•  35 

.06 

•  48 

T 

.13 

'  '  ' 

.23 

GRAND  TOWE  R  2  N 

•  54 

1*53 

■  22 

GREE  NUP 

K74 

*35 

.20 

.09 

I 

GREENV 1LLE 

1.76 

.67 

•  36 

.03 

.03 

•  10 

GfllOLEY 

5.29 

•  14 

•  15 

7.48 

.04 

.65 

.41 

•  04 

.99 

•  34 

GR  IGGSV ILLE 

2.09 

•  05 

.04 

*  1 " 

•  10 

*  30 

T 

•  25 

1.27 

HARD  IN 

.10 

.49 

1*22 

1.21 

■  24 

HARR ISRURG 

3*.  08 

•  06 

1.05 

•  03 

HARR 1 SRUR6  DISPOSAL  PL 

2.54 

.14 

.17 

.05 

2.07 

■  11 

4.84 

T 

1*06 

T 

.59 

T 

2.08 

.36 

T 

.73 

.02 

HAVANA  NO  2 

4.71 

1  .08 

T 

T 

•  09 

•  52 

1  .92 

.42 

■  68 

H I LLS80RO 

•  02 

■  13 

•  78 

•  02 

HOOPESTON 

4,7R 

•  08 

•  2  7 

.40 

1*17 

1.33 

•  76 

.36 

T 

.39 

HUTSONv ILLF  PwR  PL 

.88 

.5? 

•  16 

T 

•  20 

ILL  IN01S  CITY  DAM  16 

4.42 

•  46 

•  95 

.48 

.07 

.3. 

.14 

1.46 

•  46 

.06 

JACKSONVILLE 

1.09 

■  05 

•  29 

•  50 

•  43 

JERSEYV1LLE 

1*56 

•  06 

T 

.48 

•  04 

•  06 

,07 

JOLItT   RRANOON  RD 

3.64 

•  08 

.07 

•  08 

1  •  06 

•  18 

•  16 

•  03 

*  5fl 

JOL IET  Wft  A  I RPORT 

3.07 

.39 

T 

•62 

■  09 

1  .05 

.37 

T 

.55 

T 

T 

KANKAKEE 

4.80 

•  02 

.06 

.20 

.75 

2.50 

.36 

.17 

•  34 

KANKAKEE  4  W 

5.11 

■  06 

•  07 

•  53 

•  46 

2.57 

•  27 

•  38 

•  21 

■  66 

K£  ITHSPURG 

•  19 

•  06 

.40 

T 

2.25 

• 

•  06 

•  35 

■  59 

\ 

LACON 

7.00 

1.50 

.51 

■  09 

■  81 

■  18 

■  51 

.86 

2.55 

LA  HARPE 

5.61 

•  04 

.06 

.  l< 

1*70 

2.61 

.20 

.02 

.89 

•  03 

LA  SALLE 

2.17 

T  . 

■  18 

•  01 

■  18 

■  21 

•  51 

.70 

■ 

•  68 

•  18 

•  02 

LA  SALLE   1  S 

*  1 1 

•  07 

■  09 

*  10 

•  1 1 

LAWRENCEVI LLE 

U85 

.48 

•  1 1 

■  34 

•  26 

LE  ROY 

2.94 

• 

•  33 

.46 

.04 

•  62 

.87 

.  16 

•01 

.1? 

•  27 

.03 

LINCOLN 

3.17 

T 

■  04 

•  67 

1.68 

.01 

T 

•  07 

•  70 

r 

T 

LINCOLN  NO  2 

3.34 

•  OB 

T 

•01 

•  65 

1  .  79 

.05 

•  08 

•  68 

1 

MACK  IN AM 

5  .60 

*  79 

•  83 

1  •  70 

1.25 

•  90 

MAC  OMR 

4.87 

•  03 

T 

!  .29 

7  .64 

•  32 

•  03 

•  03 

T*3 

MAKANOA    1  NW 

2.81 

•  45 

•  54 

•  03 

1  .03 

■  53 

•  20 

•03 

MARENGO 

2.81 

■  35 

.50 

.15 

•  37 

.07 

.01 

T 

•41 

.75 

T 

T 

MAR  ION 

2.07 

■  46 

•  20 

1.02 

■  23 

.11 

T 

•05 

MARSElLLtS  LOCK 

3.48 

■  44 

.  - 

•  11 

.  1 1 

1.47 

.40 

.12 

■  79 

T 

MARSHALL 

1.71 

•  31 

•02 

•  40 

.10 

•  16 

•  62 

•  05 

•  03 

•  02 

MASCOUTAH 

•  95 

T 

•  96 

.29 

•  36 

•  1* 

MAT TOON 

2.27 

.22 

.09 

•  03 

1.50 

.10 

T 

•  15 

•  10 

.OH 

MC  HFNRY  2  S 

3.03 

1«10 

T 

•  81 

•  02 

T 

•  15 

•  35 

•  60 

MC  LE  ANSPORO 

2.30 

.65 

.08 

T 

•  12 

1.18 

T 

T 

T 

•  27 

ME  DORA 

3.08 

1.29 

•08 

T 

•  59 

•  02 

.08 

•99 

•  07 

MINONK 

4.69 

.03 

•  26 

1.77 

.59 

.  34 

■  85 

•  02 

MOLlNE   WB  AIRPORT           R  // 

3.50 

.20 

T 

.32 

•  50 

•  02 

.48 

T 

1,66 

,06 

T 

.06 

MONMOUTH 

7.47 

■  15 

.03 

.08 

2.65 

2.06 

1.25 

•09 

1  .09 

•08 

•  03 

MONT ] CELLO 

2.49 

.08 

•  80 

.02 

1.18 

•01 

•  25 

.19 

MORR  1 S 

5.35 

.81 

■06 

•  07 

.12 

3.32 

.30 

.07 

MORRIS  3  NE 

4.02 

1 

•  90 

•  17 

1.92 

.28 

•  08 

T 

•  40 

•  13 

T 

MORR 1 SON 

3.96 

.  :  ■ 

.25 

•  39 

•66 

•  10 

.19 

.17 

•  68 

1.35 

T 

MORR 1S0NVI LLE    1  E 

.98 

•  01 

.02 

T 

T 

.02 

.36 

T 

■  57 

T 

T 

MT  CARMEL  WATER  HKS 

2.03 

.68 

T 

■  36 

•  06 

.04 

•  99 

•  28 

wnUNT  CARROLL 

4.52 

•  48 

1*27 

.17 

•  26 

•  12 

.03 

.17 

•  93 

1.01 

.08 

T 

MOUNT  OLIVE 

2.68 

T 

1.02 

•06 

1.03 

.01 

.03 

•  36 

•  03 

-  93  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1 

•* 

1 

9 

10 

11 

12 

13  14 

15 

lb 

lo 

iy  j 

Zl 

99       9*3  9A 
LL       ZJ  Z4 

ZD 

26  j 

*/ 

Zo 

Z9 

JU 

ol 

MOUNT  PULASKI 

T 

■  0? 

.62 

.76 

T 

•  03 

.52 

T 

T 

MOUNT   STERL  I  NG 

.71 

T05 

T 

MOUNT  VERNON  <.N 

•  11 

.01 

•  39 

•  10 

.35 

•  02 

.12 

NASHVILLE  3  NW 

2 

i.i4 

.26 

■  14 

.30 

.14 

■  02 

NFWARK   7  E 

2 

.79 

T 

.  36 

.22 

.10 

.78 

.23 

■  21 

.76 

.13 

NEW   RONTON   DAM  17 

i 

•  14 

.74 

.19 

.78 

.06 

.49 

.43 

T 

.22 

.16 

.07  , 

NEW  BOSTON 

:-■ 

•  52 

02 

.0  1 

NEW  BURNS  1 DE 

.10 

.10 

.03 

.68 

.11 

.29 

T 

■  06 

NEWTON 

.  'J  ■ 

.32 

.01 

.18 

•  22 

.02 

,05 

.12 

OLNEY  RADIO  STA 

! 

.17 

.55 

.30 

•  12 

•  20 

OREGON  WATER  WKS 

3 

41 

.62 

.34 

.01 

.04 

.20 

.05 

1.26 

.24 

•  55 

•  04 

.06 

OTTAWA 

3 

■ 

.05 

1.14 

1 

•  17 

•  70 

PALESTINE 

76 

.35 

.02 

.27 

T 

•  12 

T 

.45 

T 

.02 

1.23 

•  02 

.78 

.02 

•  02 

PARIS  WATER  WORKS 

3 

- 

T 

.25 

.11 

1.46 

1.52 

.02 

PARK  F ORE'S T 

l 

81 

•  27 

.07 

■  20 

.17 

T 

.69 

.08 

.  10 

.  16 

■  07 

PAW  PAW 

2 

26 

.25 

PAYSON 

i 

27 

.02 

.12 

.01 

j 

.08 

T 

.50 

■  01 

T 

.05 

.05 

T 

T 

2*41 

.02 

PEOR  i  A  W0  A IRPORT  R 

73 

•  30 

T 

T 

.01 

2,22 

T 

T 

1.38 

T 

.01 

.81 

PEOTONE 

2 

11 

T 

.53 

•  32 

.23 

T 

.50 

.07 

■  14 

.16 

•  14 

PETERSBURG 

95 

.08 

T 

.42 

.57 

T 

.10 

.48 

.30 

PLEASANT  HILL   2  E 

22 

.  S/O 

.12 

1  13 

PONT  I  AC 

3 

84 

.10 

.15 

.36 

1.37 

.48 

.20 

T 

T 

T 

.03  * 

PR  I NCE  V  I LL  6    2  NW 

?B 

.07 

.11 

.73 

.71 

■  36 

2.00 

•  25 

.03 

QtllttCV 

2 

07 

.02 

.  1  1 

.01 

.11 

.04 

.48 

.02 

.03 

La  2! 

•  03 

1 

90 

T 

•  27 

.02 

T 

.08 

.07 

.36 

T  T 

.03 

.01 

1.04 

.02 

T 

T 

7 

QUINCY    OAM  21 

2 

21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

2 

07 

T 

.03 

.04 

.12 

.18 

•  30 

.03 

.02 

•  04 

1.30 

T 

.01  . 

RANTOUL  CHANUTE   AF  RASE 

2 

■ 

•  31 

.01 

T 

T 

1.10 

T 

.40 

T 

T 

•  19 

T 

T 

RFO  BUD 

3 

52 

.80  .10 

.92 

.45 

.06 

.54 

.28 

•  32 

.05 

R0RERT5  3  N 

3 

:  -6 

J 

.40 

.15 

.99 

.22 

.45 

.77 

T 

.16 

■  44 

ROCHELLE 

ROCKFORO 

1  1 

T 

1  .40 

T 

.16 

.54 

.68 

•  18 

1.10  i 

ROCKFORO  4  NE 

3 

28 

1.11 

.24 

•  02 

.62 

.34 

•  36 

.06 

•  12 

■  41  . 

ROCKFORO  CAA  AP 

3 

06 

•  96 

.26 

.02 

.47 

T 

•  89 

T 

.02 

.13 

T 

■  31  . 

ROCK    ISLAND  OAM  ]5 

3 

35 

.16 

•  15 

■  38 

•  05 

T 

.33 

.53 

T 

.32 

1  .  34 

T 

.03 

.06  . 

ROCKPORT 

RUSHV  1  LLE 

2 

85 

.55 

.09 

.11 

.90 

.21 

.12 

.04 

•  83 

ST E  MARIE 

95 

.37 

.02 

T 

•  42 

.07 

.07  ! 

SALEM 

1 

22 

.  79 

.04 

.  39 

SMA WNEETOWN  NEW  TOWN 

3 

10 

.04 

.39 

'. 

T 

T 

•  25 

•  04  . 

S  1  DELL 

3 

Hh 

•  37 

13 

■  15 

.42 

2 

50 

T 

1.10 

.55 

.37 

T 

.07 

T 

.  35 

•  04 

SPR INGF I ELD  WB  AP          R  /  / 

.01 

T 

.01 

.26 

T 

.23 

T 

.  10 

.27 

.02 

.02 

T 

SPR INGF ltLD  Wfl  CITY  R 

1 

16 

•  05 

T 

.01 

.  ■  . 

T 

.45 

T 

.10 

T 

T 

.08 

.29 

•  07 

T 

T 

STOCKTON 

.05 

.57 

1.03 

.69 

.25 

.03 

.  34 

.84 

1 

T 

•  43 

T 

STREATOR 

3 

2  7 

:« 

1.441 

SYCAMORE 

3 

7  A. 

Il2 

.02 

>  .  ■ 

.49 

.45 

1.01 

1 

.03 

TABLE  GROVE 

•  32 

.47 

T 

.77 

2.12 

.28 

.02 

.48 

.081 

T 

TAYLORV ILLE 

1 

60 

T 

.82 

.02 

T 

.36 

T 

T 

T 

•  02 

.  38 

T 

T  ISK ILWA 

2 

24 

T 

.25 

T 

.54 

•  07 

1.20 

•  18 

TOULON 

OH 

T14 

07 

20 

1.45 

.03 

TUSCOLA 

3 

.0? 

.23 

.48 

.13 

2.25 

T 

■  17 

T 

T  . 

URBANA 

.35 

T 

1*33 

T 

.90 

T 

■  18 

URBANA  ENG  CAMPUS 

2 

7^ 

.33 

1.40 

T 

.85 

.01 

.20 

UT1CA  STARVE 0  ROCK  DAM 

2 

(.2 

.15 

.05 

.10 

.46 

.44 

.22 

T 

•  97 

VANDAL  I A  CAA  AP 

1 

35 

■  23 

.  10 

T  ■ 

.06 

T 

T 

.53 

T 

T 

.02 

.17 

•  22 

•  02 

VIRDEN 

2 

00 

.05 

.73 

.  -■  1 

.42 

T 

T 

•  03 

T 

WALNUT 

3* 

61 

.  ; 

T 

T 

.07  • 

•  98 

1.47 

WARSAW 

4g 

.04 

.  0  L 

1.00 

1.55 

.03 

.08 

1  .67 

.04 

WATERLOO 

2 

B  3 

•04 

T 

.34 

.68 

. 

T 

.15 

•  09 

.01  . 

WATSEKA 

5 

18 

.  - 

.32 

.87 

T 

1.78 

■  34 

1.07 

T 

.01 

•  51 

-■ 

o  • 

.OB 

1.1  ? 

.  1  "' 

.02 

T 

.24 

.43 

T 

.01  \ 

WAYNE  C  ITY 

1 

■  6 

.79 

,0] 

.'■  1 

.20 

■  15 

WHEATON  COLLEGE 

3 

78 

.  <s 

.41 

.51 

.03 

1.40 

.51 

•  43 

WHITE  HALL    1  E 

1 

;•  7 

■  07 

.1? 

.20 

.53 

T 

.01 

.08 

T 

.75 

T 

WILCOX 

1 

.65 

.32 

.50 

.08  . 

WINDSOR 

2 

.  0  3 

.03 

1.51 

.10 

•  16 

-  94  - 


DAILY  TEMPERATURES  .ll.noIs 


Tabto  5  AUGUST  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

& 
2 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20  | 

21 

22 

24 

25 

2F 

27 

28 

29  | 

30 

31 

Avel 

ALB  ION 

MAX 
MIN 

92 

96 
57 

96 

71 

90 
69 

89 
63 

BG 
62 

89 
61 

95 
60 

90 
72 

9 1 
62 

84 
69 

87 
69 

89 
64 

70 

96 
72 

93 
70 

94 
67 

90 
69 

94 
63 

98 
64 

85 

71 

85 
60 

82 
52 

50 

90 
54 

93 
63 

9  5 
61 

95 
95 

61 

95 
66 

85 
66 

94 
65 

90.7 
64.  1 

ALEDO 

MAX 
MIN 

87 
5* 

9 1 
59 

67 

69 

53 

54 

56 

67 

67 

54 

63 

54 

54 

64 

87 
68 

85 
64 

84 

63 

62 

58 

83 
61 

82 
65 

55 

46 

60 

MM 

82 
51 

66 

51 

88 
65 

92 
61 

93 

68 

93 
65 

93 
65 

64.3 

59.6 

ALTON  DAM  26 

MAX 
MIN 

92 
60 

98 
70 

68 

72 

68 

60 

60 

66 

70 

64 

68 

66 

64 

72 

89 
72 

90 
70 

98 
72 

68 

62 

96 
66 

6B 

80 
60 

80 
55 

64 
60 

88 
64 

92 
66 

96 
62 

98 
60 

98 
60 

82 
64 

98 
64 

90.0 
65.2 

ANNA  Inn 

MAX 
MIN 

92 
57 

65 

71 

70 

62 

63 

63 

64 

70 

64 

68 

70 

65 

69 

93 
74 

93 
74 

94 
66 

71 

64 

67 

B  5 
73 

85 

65 

8  1 

56 

B  3 
51 

89 

55 

89 
64 

63 

59 

59 

67 

89.  0 
65.0 

ANTIOCM 

MAX 
MIN 

61 
56 

64 

58 

67 

58 

56 

57 

62 

66 

63 

61 

55 

53 

63 

83 
70 

79 
67 

83 
60 

57 

55 

63 

6B 

50 

48 

50 

54 

59 

61 

67 

89 
65 

84 
67 

80.1 
60.2 

AURORA  COLLEGE 

MAX 
MIN 

83 
50 

88 

59 

64 

66 

58 

54 

54 

61 

63 

60 

58 

58 

51 

65 

81 
67 

82 
64 

84 
60 

5  I 

51 

63 

f>/ 

51 

48 

46 

82 
50 

59 

65 

58 

62 

63 

M.6 

65 

81.6 
58.3 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 
MIN 

61 

66 

74 

72 

66 

65 

63 

67 

71 

66 

72 

69 

67 

73 

92 
74 

88 

92 
68 

70 

65 

67 

80 
'? 

62 

58 

B4 
53 

87 

57 

90 
68 

■-!  < 

66 

92 
62 

94 

62 

77 
68 

95 

MS 

86.6 
66.5 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 
M  IN 

88 
53 

93 
63 

91 
66 

85 
69 

79 
54 

79 
59 

84 

55 

89 
60 

88 
66 

82 

57 

82 
61 

80 
62 

86 

55 

61 

86 
67 

82 
64 

84 
64 

82 
64 

85 

56 

86 

65 

65 
68 

65 

53 

79 
49 

79 
49 

83 

51 

66 

63 

89 
67 

90 

59 

91 
60 

MO 

63 

90 
67 

65.3 
60.4 

CAIRO  WB  CITV 

MAX 
M  IN 

91 
67 

90 
70 

77 

74 

70 

67 

70 

73 

74 

70 

70 

70 

71 

73 

95 
75 

94 
78 

94 
73 

64 

75 

9  3 
71 

94 

73 

87 

75 

86 

69 

82 
63 

B6 
59 

89 

62 

89 
70 

91 
'  • 

89 
66 

91 
68 

7  u 

68 

91 
66 

88.9 
70.3 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

MAX 
M  IN 

91 
64 

61 

71 

70 

62 

60 

55 

62 

71 

61 

68 

70 

62 

70 

95 
74 

92 
72 

95 
65 

69 

94 
61 

95 

62 

J0 

72 

65 

80 

56 

84 
46 

9  1 
48 

92 
62 

90 
58 

94 
52 

95 
56 

84, 
( g 

68 

90.0 
63.3 

CARL INV I LLE  4E 

MAX 
MIN 

CARLYLE 

MAX 
MIN 

63 

72 

70 

61 

61 

59 

62 

72 

63 

62 

62 

61 

71 

95 

90 
72 

94 
66 

66 

60 

60 

82 
10 

61 

55 

52 

9  0 

51 

54 

53 

57 

59 

69 

59 

89.4 
62.2 

CHARLESTON 

MAX 
MIN 

90 
53 

93 
60 

68 

83 
70 

57 

58 

56 

60 

71 

59 

65 

66 

60 

71 

89 
69 

88 
59 

68 

65 

70 

54 

49 

49 

51 

92 
62 

62 

94 
61 

95 
60 

82 
64 

86.6 
61.1 

CHENOA 

MAX 
MIN 

85 
56 

90 
62 

89 
63 

80 
68 

78 
54 

56 

53 

60 

67 

57 

61 

62 

54 

62 

85 
66 

86 
64 

88 

66 

63 

55 

63 

66 

52 

50 

72 
52 

82 
48 

59 

67 

59 

61 

62 

67 

63.2 
59.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

84 
60 

8 1 
68 

67 

80 
65 

62 

64 

61 

68 

68 

66 

65 

64 

59 

68 

83 
71 

77 
68 

84 

67 

64 

62 

66 

64 

61 

57 

57 

58 

64 

70 

68 

68 

70 

rc 

78.1 
64.6 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

86 
57 

86 
66 

89 
66 

82 
63 

69 
60 

61 

82 
59 

65 

67 

65 

63 

63 

57 

67 

84 
70 

83 
67 

85 
64 

8  0 
61 

87 

58 

78 

66 

81 

63 

56 

7  1 

53 

79 
53 

55 

90 
62 

70 

66 

68 

67 

70 

82.6 
62.8 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
64 

80 
71 

77 
68 

82 
66 

69 

63 

73 
65 

74 

6'5 

87 
71 

79 
69 

75 
66 

7  3 
68 

7  3 
67 

65 

69 

84 
71 

79 
70 

86 
69 

74 
65 

79 
67 

78 

68 

77 
64 

65 
61 

67 
61 

72 
62 

76 
66 

82 
69 

85 
74 

67 
73 

79 
70 

86 

70 

87 

73 

78.6 
67.5 

CICERO 

MAX 
MIN 

86 
55 

89 
63 

86 
65 

83 
66 

70 
61 

77 
60 

82 
56 

89 
65 

79 
68 

84 

65 

75 
63 

60 
63 

83 
55 

67 

85 
72 

84 

68 

86 
64 

82 
60 

86 
58 

78 
66 

63 
66 

70 
59 

72 
51 

79 
52 

85 

55 

90 
61 

92 
69 

94 
64 

81 

67 

90 
66 

88 
69 

83.2 
62.8 

COBOEN  2S 

MAX 
MIN 

68 
51 

69 
60 

94 
69 

90 
69 

92 
60 

85 
61 

88 

62 

92 

63 

88 
69 

90 
60 

85 
65 

83 
69 

84 
62 

87 
69 

93 
72 

91 

72 

95 
64 

86 

67 

93 
64 

93 
64 

MR 

71 

65 

64 

80 

54 

64 
50 

86 

52 

69 

63 

94 
60 

94 

56 

92 

56 

82 
60 

91 

60 

88.6 
62.5 

DANV ILLE 

MAX 
MIN 

88 
50 

94 

55 

95 
64 

86 
70 

79 

58 

80 
54 

86 

53 

93 
59 

72 

60 

59 

64 

56 

64 

65 
69 

65 
68 

90 
61 

76 
68 

86 

56 

83 

61 

83 
66 

52 

73 
49 

79 
49 

84 
46 

89 

59 

90 
62 

58 

56 

6 ; 

9 1 

69 

85.2 
59.7 

DECATUR 

MAX 
MIN 

89 

55 

95 
63 

71 

70 

57 

62 

57 

62 

70 

59 

58 

65 

59 

72 

90 
69 

86 
67 

87 
67 

80 
67 

60 

67 

70 

76 
56 

50 

49 

55 

66 

65 

64 

62 

66 

66 

86.  1 
62.6 

DIXON 

MAX 
M  IN 

82 
57 

88 
61 

83 
64 

66 

57 

52 

54 

61 

67 

56 

60 

56 

53 

67 

82 
69 

82 
64 

84 
61 

'■6 

57 

80 

66 

'0 

51 

49 

46 

51 

59 

6  • 

59 

71 

65 

67 

81.5 
60.0 

DU  QUO  I N 

MAX 
MIN 

88 
57 

93 
67 

9  1 
74 

89 
71 

89 
64 

83 
63 

63 

63 

71 

64 

71 

70 

66 

72 

96 
75 

92 
74 

95 
68 

88 
71 

95 
t><> 

98 

65 

90 
72 

65 

56 

54 

93 
54 

66 

63 

60 

62 

68 

65 

89.9 
65.8 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 
MIN 

88 
59 

92 
70 

94 
73 

90 
73 

88 
64 

82 
63 

85 

62 

90 
63 

88 
73 

9 1 
63 

85 
70 

63 

65 

72 

91 
74 

90 

72 

95 
68 

87 
72 

92 
63 

95 
67 

B  9 
70 

62 

78 
57 

83 
53 

88 

52 

92 
66 

64 

60 

62 

67 

64 

88.7 
65.4 

EFFINGHAM    1  SW 

MAX 
MIN 

89 

53 

92 
68 

93 
67 

85 
69 

80 
58 

82 
60 

85 
55 

90 
57 

8  7 
70 

56 

66 

66 

56 

67 

87 
70 

87 
70 

92 
63 

85 
66 

91 
60 

92 
62 

65 
69 

79 
57 

48 

B  3 
49 

87 
47 

9 1 

62 

92 
58 

92 
54 

56 

64 

94 
65 

67.0 
61.1 

EL IZABETHTOWN 

MAX 
MIN 

95 
57 

98 
58 

98 
69 

95 
71 

96 
61 

93 
64 

93 
62 

98 
64 

97 
72 

62 

66 

83 
70 

64 

90 

72 

98 

73 

99 
79 

100 
65 

96 

96 

68 

100 
67 

97 
73 

90 
68 

88 
58 

89 

S3 

93 
57 

95 
63 

63 

58 

67 

66 

63 

94.4 
65.2 

FAIRFIELD 

MAX 
MIN 

68 

55 

93 

62 

97 
70 

89 
70 

86 

62 

82 
62 

86 

58 

92 

62 

90 
72 

89 
61 

62 
67 

82 
69 

89 
61 

70 

94 

70 

89 
71 

93 
64 

RS 
mm 

90 

63 

95 
63 

88 

72 

82 
61 

53 

80 
50 

50 

62 

60 

55 

62 

B  3 

67 

63 

68.5 
63.1 

FLORA 

MAX 
MIN 

91 
55 

91 
63 

94 
71 

89 
70 

85 
62 

85 

62 

88 
56 

92 

63 

89 
70 

90 
63 

63 
67 

82 
67 

89 
61 

90 
71 

95 
70 

91 
73 

96 
65 

92 
69 

93 
62 

97 
63 

86 

72 

85 
60 

85 
56 

87 
50 

89 
51 

64 

62 

60 

62 

66 

90.2 
63.6 

FREE  PORT 

MAX 
MIN 

82 
55 

87 
61 

8] 
62 

77 
65 

68 
57 

77 
51 

81 

53 

80 
61 

7  3 
64 

79 
54 

75 
59 

75 

52 

76 
50 

87 
64 

82 

70 

81 
65 

83 

57 

ft  0 

S3 

60 

53 

64 

82 
66 

48 

44 

45 

49 

57 

62 

60 

66 

64 

67 

79.9 
56.1 

FULTON   DAM  13 

MAX 
MIN 

63 

57 

83 
66 

82 
64 

77 
67 

69 
59 

76 

-■i 

81 
57 

80 
62 

77 
65 

80 
63 

75 
62 

74 

61 

82 
57 

87 
69 

86 
69 

84 
66 

83 
65 

79 
62 

83 

59 

65 

78 
69 

54 

52 

51 

53 

61 

69 

6? 

71 

64 

67 
67 

80.7 
62.1 

GALESBURG 

MAX 
MIN 

86 
58 

87 
66 

8? 
69 

80 
60 

75 

54 

79 
57 

84 

59 

81 
64 

82 
60 

81 
61 

73 
60 

78 
60 

82 
60 

63 

82 
62 

85 
64 

83 
65 

83 

65 

82 

62 

67 

64 

56 

53 

53 

55 

66 

66 

64 

68 

6  B 

66 

82.3 
61.8 

GALVA 

MAX 
MIN 

66 

S3 

91 

63 

85 
64 

60 
67 

77 
50 

79 
55 

87 

56 

85 
60 

85 
60 

81 
61 

74 
63 

79 
63 

85 

55 

69 

86 

66 

85 
63 

85 
68 

62 
62 

8  5 
57 

84 
64 

67 

57 

52 

50 

55 

63 

64 

60 

64 

65 

67 

84,  1 
60.  7 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 
M  IN 

92 
62 

96 
63 

94 

71 

94 
66 

94 
64 

83 
67 

95 

65 

70 

92 
66 

64 

68 

68 

65 

66 

94 
75 

96 
72 

98 
66 

90 
71 

70 

68 

68 

67 

62 

60 

64 

68 

95 
68 

66 

63 

65 

94 
64 

91.3 
66.6 

GREENVILLE 

MAX 

85 
60 

68 
66 

87 

73 

84 
70 

80 
62 

79 
62 

80 
61 

87 

65 

B  1 
71 

85 
64 

61 
69 

66 

64 

72 

85 
•73 

87 
72 

90 
68 

8 1 
70 

87 
62 

92 
65 

70 

60 

55 

53 

57 

64 

66 

64 

65 

69 

84.8 
65.3 

6R IGGSV ILLE 

MAX 
MIN 

89 
54 

90 
65 

87 
76 

80 
66 

81 
56 

80 
60 

85 
56 

89 

62 

60 
64 

8  8 

59 

80 

63 

62 

58 

70 

84 

E  B 

90 
63 

68 
65 

64 
65 

90 
58 

95 

63 

68 

59 

50 

81 
48 

51 

62 

63 

59 

63 

63 

64 

86.2 
61.5 

MARR I SBURG 

MAX 
MIN 

90 
55 

96 
62 

97 
72 

92 
72 

92 
61 

83 
64 

89 

61 

9P 

63 

93 
72 

93 
61 

86 
63 

85 
71 

90 
62 

93 
70 

99 
75 

95 
75 

95 
66 

89 
70 

91 
62 

96 
66 

87 
72 

85 
64 

80 
55 

64 

47 

90 

50 

98 
60 

95 
60 

93 
54 

95 

6? 

70 

67 

•6 

62 

91.1 
63.7 

HAVANA 

MAX 

MIN 

88 

53 

91 
66 

86 
71 

82 
69 

76 

58 

BO 
63 

83 

59 

88 
63 

B2 
66 

82 
58 

77 
65 

80 

65 

87 
58 

88 

73 

84 
68 

84 

65 

81 

67 

61 
68 

87 
60 

84 

65 

83 
70 

76 

58 

75 
51 

60 

50 

83 
53 

87 
64 

90 
65 

91 
60 

90 
62 

86 
64 

92 
65 

64,0 
62.6 

HILLSBORO 

MAX 
MIN 

68 

54 

93 
65 

68 
71 

86 

69 

82 
60 

BO 
f>C 

65 
59 

68 
61 

83 
69 

87 
61 

79 
68 

83 
66 

88 

60 

84 
70 

84 

73 

89 
69 

91 
66 

82 
66 

91 
60 

94 

62 

S3 
69 

78 
59 

77 
52 

82 
49 

88 

52 

90 
64 

93 
63 

92 
59 

95 
59 

65 

93 
66 

86.4 
62.8 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

87 

54 

92 
60 

91 
64 

63 
71 

75 
57 

79 

57 

85 
54 

90 

62 

66 

69 

S3 
60 

76 

60 

78 

62 

84 
57 

63 
64 

83 
70 

79 
65 

85 
64 

80 
65 

82 
58 

81 

62 

82 
68 

75 
51 

74 

49 

78 
49 

83 
52 

86 
60 

89 

63 

90 

62 

91 

61 

87 

65 

88 
69 

83.5 
60.8 

Sm  Rdvni  Now.  Following  SlaHoo 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17  j 

18 

19 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

on! 

30  | 

31 

JACKSONV 1 LLE 

MAX 

68 

90 

87 

85 

4M 

79 

84 

90 

83 

86 

79 

82 

:-■? 

82 

82 

67 

63 

81 

90 

88 

85 

80 

76 

80 

85 

86 

91 

92 

93 

84 

92 

85 

1 

M  I  N 

7  i 

67 

56 

56 

56 

60 

67 

56 

6  5 

65 

58 

7  l 

70 
U 

67 

63 

67 

59 

60 

66 

58 

51 

46 

50 

64 

61 

56 

63 

60 

9 

JERSEYV ILLE 

MAX 

88 

92 

67 

87 

86 

82 

85 

87 

83 

89 

86 

83 

88 

85 

82 

87 

91 

84 

91 

95 

84 

82 

77 

81 

86 

87 

90 

92 

94 

89 

93 

86 

9 

M  IN 

53 

65 

71 

68 

59 

62 

59 

64 

66 

6  1 

68 

65 

61 

71 

72 

66 

-  ** 

65 

68 

5B 

64 

66 

59 

"52 

49 

5  i 

65 

63 

59 

60 

6  3 

62 

5 

JOLIET  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

91 

91 

83 

73 

80 

85 

89 

80 

83 

75 

80 

83 

86 

», 

83 

86 

81 

84 

82 

85 

69 

72 

80 

83 

87 

90 

93 

82 

91 

88 

83 

3 

M  IN 

52 

59 

61 

59 

56 

56 

54 

61 

64 

60 

59 

57 

53 

65 

68 

64 

61 

57 

51 

64 

57 

50 

48 

46 

49 

60 

65 

57 

60 

64 

64 

58 

1 

KANKAKEE 

MAX 

84 

89 

88 

80 

76 

80 

83 

87 

82 

8  2 

76 

78 

82 

84 

82 

88 

83 

83 

81 

8 1 

7  5 

79 

8 1 

85 

87 

90 

90 

83 

84 

82 

5 

M  IN 

53 

60 

65 

68 

58 

58 

55 

60 

68 

63 

61 

63 

56 

63 

76 

66 

64 

62 

56 

64 

69 

54 

46 

49 

5  1 

60 

66 

60 

63 

65 

68 

61 

0 

KANKAKEE    4  W 

MAX 

82 

89 

89 

79 

75 

77 

82 

87 

B  Li 

60 

76 

7  7 

82 

84 

82 

78 

81 

79 

80 

7e 

81 

74 

71 

75 

79 

84 

86 

86 

88 

82 

85 

81 

1 

M  [N 

51 

5  7 

63 

67 

56 

55 

52 

59 

67 

60 

59 

62 

55 

63 

69 

65 

62 

61 

54 

62 

68 

52 

48 

46 

52 

60 

6  5 

59 

5 

KEWANEE 

MAX 

85 

86 

88 

78 

76 

77 

82 

90 

78 

81 

72 

77 

84 

86 

88 

83 

84 

81 

82 

82 

62 

61 

70 

77 

80 

83 

68 

91 

90 

93 

94 

82 

9 

M  IN 

60 

60 

66 

52 

55 

55 

62 

64 

56 

62 

58 

58 

72 

67 

63 

64 

62 

58 

65 

67 

52 

45 

50 

54 

63 

67 

61 

65 

60 

4 

LACON 

MAX 

80 

81 

80 

84 

83 

80 

89 

85 

84 

83 

73 

82 

84 

84 

B  3 

85 

83 

80 

74 

70 

73 

76 

85 

88 

89 

90 

90 

86 

90 

82 

6 

M  IN 

56 

60 

61 

61 

60 

60 

5  8 

58 

62 

6 1 

62 

63 

54 

65 

65 

60 

60 

59 

65 

54 

50 

50 

47 

49 

60 

60 

59 

6 1 

58 

8 

LA  HARPE 

MAX 

86 

89 

82 

81 

76 

80 

83 

83 

81 

83 

76 

78 

85 

84 

81 

63 

78 

82 

85 

85 

82 

74 

75 

78 

81 

85 

88 

90 

90 

68 

90 

82 

7 

M  I  N 

56 

56 

58 

67 

52 

53 

56 

54 

64 

5  3 

58 

58 

72 

63 

64 

66 

62 

68 

68 

56 

51 

51 

5  5 

64 

62 

63 

61 

60 

5 

LA  SALLE 

MAX 

88 

91 

91 

82 

72 

82 

88 

89 

80 

84 

74 

81 

88 

90 

85 

85 

87 

66 

87 

84 

86 

75 

77 

83 

85 

90 

92 

94 

93 

93 

91 

85 

6 

M  IN 

55 

6  1 

64 

67 

55 

58 

54 

61 

68 

58 

62 

63 

54 

69 

69 

66 

62 

62 

57 

64 

69 

54 

50 

46 

5  1 

62 

67 

60 

66 

66 

70 

61 

0 

LINCOLN 

MAX 

89 

94 

91 

85 

79 

82 

87 

93 

84 

87 

75 

83 

90 

93 

89 

37 

87 

82 

89 

85 

86 

77 

7  7 

82 

85 

87 

93 

93 

94 

84 

94 

86 

5 

M  IN 

52 

62 

69 

68 

54 

59 

54 

60 

67 

55 

63 

63 

55 

71 

66 

64 

64 

65 

57 

63 

68 

53 

49 

47 

49 

63 

62 

59 

59 

64 

65 

60 

3 

MAKANDA  1NW 

MAX 

86 

89 

93 

88 

87 

84 

84 

90 

86 

88 

85 

81 

84 

87 

92 

89 

92 

88 

89 

93 

91 

83 

82 

82 

89 

89 

92 

92 

93 

86 

92 

87 

9 

M  IN 

54 

65 

69 

67 

61 

60 

60 

61 

68 

61 

66 

67 

65 

68 

71 

72 

64 

68 

60 

65 

70 

62 

53 

47 

51 

66 

61 

56 

61 

64 

62 

62 

7 

MARENGO 

MAX 

83 

85 

78 

7  3 

62 

83 

76 

78 

7  1 

80 

B  0 

80 

83 

80 

82 

76 

61 

69 

73 

79 

62 

86 

88 

90 

81 

89 

8  7 

80 

5 

M  IN 

54 

63 

61 

66 

57 

53 

53 

59 

66 

59 

57 

52 

49 

62 

68 

65 

57 

53 

51 

62 

65 

49 

52 

45 

49 

56 

67 

65 

68 

65 

69 

58 

6 

MATTOON 

MAX 

87 

92 

92 

84 

79 

80 

84 

91 

8  -■ 

85 

8  1 

87 

86 

87 

86 

89 

80 

86 

87 

83 

76 

80 

80 

86 

90 

90 

93 

85 

85 

5 

M  IN 

54 

60 

70 

6Z 

60 

60 

58 

59 

68 

59 

64 

65 

60 

71 

70 

68 

66 

62 

59 

63 

65 

55 

55 

49 

51 

63 

62 

59 

59 

65 

67 

61 

7 

MC  LEANSBORO 

MAX 

90 

94 

95 

90 

88 

83 

87 

93 

90 

90 

83 

85 

89 

97 

95 

95 

88 

92 

96 

92 

86 

82 

83 

90 

92 

95 

95 

95 

84 

93 

90 

2 

M  IN 

56 

64 

72 

70 

63 

62 

60 

64 

71 

63 

69 

70 

63 

70 

73 

74 

66 

69 

63 

66 

73 

62 

53 

50 

53 

65 

65 

59 

62 

65 

63 

64 

5 

M I NONK 

MAX 

07 

91 

90 

82 

80 

80 

90 

85 

86 

83 

75 

80 

85 

87 

85 

83 

85 

8  2 

83 

83 

84 

80 

75 

78 

83 

87 

90 

95 

93 

88 

90 

84 

7 

M  IN 

54 

60 

65 

68 

56 

58 

60 

55 

66 

60 

61 

63 

56 

68 

68 

63 

62 

62 

57 

63 

68 

53 

48 

50 

53 

59 

64 

62 

62 

64 

67 

60 

5 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

90 

8  1 

77 

70 

76 

83 

80 

81 

80 

73 

76 

84 

87 

85 

83 

84 

81 

86 

78 

80 

7 1 

74 

80 

82 

64 

88 

90 

90 

90 

89 

81 

9 

M  IN 

57 

63 

66 

60 

54 

53 

62 

62 

55 

63 

57 

'  s 

7  i 

6  7 

65 

63 

61 

bS 

65 

62 

54 

49 

47 

53 

63 

6  6 

62 

68 

65 

66 

60 

2 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

87 

90 

83 

81 

75 

80 

84 

80 

83 

84 

75 

79 

66 

86 

86 

85 

B  3 

3  .:' 

85 

85 

85 

78 

75 

79 

8  1 

84 

88 

91 

90 

88 

90 

83 

5 

MIN 

5  2 

'■  0 

65 

66 

5  3 

52 

59 

64 

55 

69 

57 

70 

64 

62 

63 

58 

66 

67 

55 

49 

46 

5 1 

60 

61 

60 

2 

MORRIS   3  Nt 

MAX 

84 

88 

66 

80 

77 

79 

81 

85 

81 

80 

77 

77 

83 

85 

64 

80 

83 

80 

87 

85 

83 

75 

77 

77 

81 

85 

88 

88 

86 

88 

86 

82 

5 

M  IN 

52 

60 

6  1 

61 

56 

55 

53 

59 

68 

59 

59 

6  1 

59 

64 

67 

64 

61 

58 

8 

62 

68 

51 

48 

46 

50 

59 

70 

57 

60 

63 

63 

59 

1 

MORR  ISON 

MAX 

86 

92 

85 

80 

71 

80 

85 

82 

82 

82 

79 

78 

85 

90 

86 

87 

86 

85 

87 

81 

34 

75 

78 

82 

82 

84 

90 

93 

91 

91 

90 

84 

2 

M  IN 

55 

55 

63 

65 

56 

52 

54 

61 

64 

56 

61 

55 

54 

67 

6  7 

63 

62 

56 

57 

69 

52 

59 

2 

MORR JSONVILLE    1  E 

MAX 

87 

92 

86 

85 

81 

83 

85 

92 

83 

87 

77 

82 

86 

85 

86 

89 

91 

83 

90 

94 

84 

78 

77 

81 

87 

89 

92 

93 

95 

80 

93 

86 

2 

M  IN 

5  1 

62 

69 

68 

54 

60 

56 

58 

68 

55 

67 

65 

56 

71 

69 

66 

62 

64 

57 

59 

69 

57 

63 

60 

4 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

90 

94 

97 

91 

89 

85 

89 

95 

'J  1 

92 

86 

84 

89 

90 

96 

95 

95 

90 

93 

98 

96 

84 

82 

83 

89 

93 

93 

94 

95 

87 

91 

90 

g 

MIN 

61 

r,  h 

69 

63 

62 

60 

65 

62 

74 

66 

70 

63 

61 

72 

74 

66 

68 

64 

64 

70 

66 

63 

52 

53 

61 

59 

57 

57 

66 

66 

70 

64 

3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

83 

88 

82 

75 

68 

78 

83 

79 

76 

79 

76 

75 

81 

88 

85 

82 

84 

82 

83 

78 

79 

73 

75 

79 

80 

81 

87 

88 

86 

88 

85 

80 

9 

M  IN 

55 

61 

6  1 

66 

58 

53 

54 

62 

65 

56 

60 

49 

52 

67 

69 

65 

60 

54 

56 

65 

67 

50 

46 

46 

50 

57 

66 

61 

70 

64 

68 

59 

1 

MOUNT   VERNON  4N 

MAX 

89 

93 

92 

88 

84 

82 

86 

92 

88 

88 

83 

81 

86 

68 

94 

89 

92 

87 

92 

96 

86 

84 

81 

83 

90 

92 

93 

94 

94 

85 

93 

88 

5 

MIN 

56 

62 

71 

68 

61 

61 

•  59 

64 

71 

62 

70 

62 

61 

70 

72 

70 

66 

68 

63 

66 

70 

61 

54 

50 

5  5 

64 

63 

59 

60 

65 

64 

63 

5 

NEW   BURNS  IDE 

MAX 

91 

96 

95 

93 

93 

86 

90 

97 

90 

93 

87 

83 

85 

91 

96 

93 

95 

90 

93 

97 

90 

87 

82 

86 

93 

94 

95 

95 

96 

87 

91 

4 

M  IN 

52 

60 

70 

70 

59 

63 

60 

63 

71 

60 

67 

69 

62 

69 

73 

72 

63 

68 

61 

64 

73 

65 

55 

47 

49 

65 

60 

53 

63 

65 

63 

63 

0 

NEWTON 

MAX 

92 

'IS 

95 

89 

85 

85 

89 

94 

90 

90 

87 

84 

09 

90 

93 

91 

96 

90 

94 

96 

90 

8 1 

85 

91 

95 

90 

7 

MIN 

59 

62 

69 

70 

61 

61 

59 

62 

71 

60 

67 

66 

61 

70 

71 

73 

64 

68 

62 

63 

72 

59 

52 

52 

54 

64 

61 

60 

62 

67 

66 

63 

5 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

90 

94 

93 

87 

84 

61 

88 

90 

89 

89 

89 

8  3 

86 

87 

91 

89 

94 

90 

92 

95 

83 

3 1 

83 

87 

93 

94 

95 

96 

87 

92 

88 

9 

M  IN 

56 

61 

69 

70 

60 

64 

53 

62 

72 

56 

66 

61 

60 

70 

72 

72 

64 

67 

63 

64 

72 

60 

52 

51 

51 

61 

60 

59 

61 

67 

66 

62 

7 

OTTAWA 

MAX 

88 

92 

86 

84 

73 

82 

85 

86 

84 

87 

72 

86 

67 

86 

60 

83 

84 

85 

84 

63 

85 

73 

77 

81 

81 

87 

91 

92 

89 

87 

90 

84 

2 

MIN 

56 

63 

65 

68 

58 

58 

56 

63 

69 

61 

63 

64 

56 

67 

69 

66 

62 

58 

58 

67 

70 

54 

51 

49 

54 

62 

67 

62 

66 

67 

69 

61 

9 

PALE  ST  1 NE 

MAX 

90 

94 

98 

92 

85 

65 

89 

95 

91 

92 

81 

82 

92 

90 

94 

91 

95 

88 

93 

95 

85 

82 

81 

85 

93 

91 

96 

95 

98 

88 

95 

90 

4 

M  IN 

55 

68 

67 

60 

60 

58 

62 

65 

59 

65 

70 

66 

7  o 

70 

72 

63 

67 

61 

63 

70 

59 

50 

49 

48 

61 

56 

56 

63 

67 

67 

62 

2 

PANA 

MAX 

89 

91 

90 

85 

80 

82 

64 

91 

85 

86 

77 

82 

88 

86 

85 

87 

90 

81 

90 

92 

82 

77 

77 

82 

88 

89 

92 

92 

94 

80 

92 

86 

1 

MIN 

55 

63 

70 

68 

58 

60 

60 

6  1 

69 

59 

66 

64 

60 

7  0 

70 

67 

64 

67 

59 

61 

68 

56 

49 

52 

61 

62 

61 

61 

63 

64 

61 

7 

PARIS   WATER  WORKS 

MAX 

88 

94 

95 

85 

79 

61 

87 

91 

86 

84 

73 

81 

87 

86 

88 

84 

87 

80 

87 

86 

81 

76 

76 

80 

85 

90 

91 

91 

91 

84 

90 

85 

3 

M  IN 

53 

62 

67 

69 

58 

58 

57 

59 

72 

58 

63 

66 

61 

70 

68 

71 

64 

67 

59 

62 

70 

54 

50 

49 

50 

60 

61 

58 

61 

62 

68 

61 

5 

PARK  FOREST 

MAX 

H- 

89 

90 

81 

77 

77 

84 

88 

81 

84 

78 

77 

83 

85 

65 

83 

85 

80 

83 

60 

60 

72 

72 

80 

83 

87 

90 

94 

89 

89 

87 

83 

2 

MIN 

56 

61 

60 

68 

54 

57 

52 

62 

r.  \\ 

62 

59 

63 

53 

65 

69 

66 

63 

57 

55 

64 

68 

56 

48 

45 

49 

59 

67 

64 

59 

67 

67 

60 

1 

PEORIA   WB  AIRPORT 

MAX 

85 

90 

85 

80 

74 

79 

83 

86 

8-1 

83 

71 

79 

85 

87 

8  1 

84 

82 

83 

85 

84 

83 

73 

75 

79 

82 

85 

89 

92 

90 

87 

90 

83 

0 

MIN 

56 

64 

69 

61 

55 

60 

58 

63 

65 

58 

63 

63 

59 

7  1 

66 

65 

65 

65 

62 

67 

63 

55 

53 

52 

57 

67 

67 

62 

64 

67 

66 

62 

2 

PONT  I  AC 

MAX 

82 

98 

86 

79 

76 

77 

81 

85 

h  n 

79 

77 

76 

81 

84 

81 

80 

61 

80 

80 

80 

82 

11 

7  1 

75 

79 

83 

86 

82 

86 

80 

8 

MIN 

57 

60 

65 

70 

57 

60 

57 

63 

r  Q 

60 

62 

64 

58 

67 

68 

65 

64 

64 

58 

65 

69 

50 

51 

53 

60 

67 

62 

63 

66 

68 

61 

8 

QU 1NCY 

MAX 

89 

85 

82 

86 

79 

84 

88 

86 

83 

87 

71 

80 

91 

85 

87 

90 

84 

91 

93 

95 

82 

78 

61 

82 

88 

92 

95 

94 

89 

96 

66 

2 

M  IN 

62 

65 

7  3 

69 

57 

59 

58 

69 

64 

59 

66 

61 

63 

76 

70 

65 

66 

66 

64 

71 

70 

59 

54 

53 

58 

69 

68 

64 

6»* 

65 

67 

64 

4 

OUINCY  CAA 

MAX 

86 

87 

81 

84 

77 

8  0 

86 

87 

84 

87 

73 

80 

89 

80 

85 

88 

78 

89 

91 

94 

82 

79 

76 

81 

83 

87 

90 

92 

92 

89 

93 

84 

8 

MIN 

57 

63 

69 

60 

54 

57 

55 

64 

62 

55 

64 

60 

58 

70 

67 

64 

67 

66 

62 

70 

64 

55 

49 

47 

52 

64 

64 

60 

64 

63 

64 

61 

0 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

MAX 

85 

91 

89 

81 

72 

79 

83 

90 

80 

83 

68 

80 

85 

85 

83 

80 

85 

79 

84 

82 

8) 

73 

74 

79 

83 

88 

89 

91 

92 

82 

90 

82 

8 

M  IN 

58 

64 

6R 

65 

59 

61 

60 

65 

64 

62 

65 

63 

60 

67 

69 

67 

64 

64 

60 

62 

63 

54 

52 

53 

58 

62 

63 

64 

66 

66 

69 

62 

5 

ROBERTS  3  N 

MAX 

88 

91 

91 

80 

78 

80 

85 

91 

83 

84 

80 

85 

86 

87 

85 

83 

85 

81 

82 

80 

82 

77 

73 

79 

82 

86 

90 

9* 

91 

86 

90 

84 

4 

M  IN 

53 

60 

63 

68 

54 

57 

54 

60 

68 

59 

60 

62 

55 

62 

68 

59 

63 

63 

53 

61 

67 

54 

47 

47 

51 

58 

62 

58 

61 

62 

66 

59 

2 

ROCKFORD 

MAX 

84 

87 

84 

81 

72 

78 

84 

85 

77 

81 

75 

79 

61 

69 

86 

83 

85 

81 

83 

79 

63 

77 

75 

81 

83 

88 

90 

91 

88 

90 

86 

82. 

8 

M  1  N 

57 

54 

63 

66 

58 

54 

55 

63 

65 

58 

60 

55 

57 

66 

70 

65 

63 

53 

54 

64 

68 

49 

46 

47 

52 

63 

66 

61 

70 

64 

64 

59, 

7 

ROCKFORO  CAA 

MAX 

85 

84 

83 

80 

69 

76 

81 

8<- 

77 

82 

74 

75 

81 

68 

83 

81 

86 

79 

80 

77 

79 

70 

72 

78 

80 

85 

88 

90 

81 

69 

85 

80 

7 

MIN 

57 

63 

63 

62 

59 

56 

57 

63 

67 

60 

62 

57 

54 

67 

67 

66 

62 

58 

55 

66 

59 

52 

49 

49 

54 

62 

67 

61 

55 

65 

69 

60, 

4 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Indi-x 

-  96  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5-Confaued   ,  august  1952 


Station 

Day  OI  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

1  1 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16  17 

1 

18 

19  1 

 L 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUSHVILLE 

MAX 

87 

90 

89 

84 

78 

80 

85 

89 

83 

85 

77 

80 

87 

89 

84 

86 

84 

84 

89 

89 

84 

83 

76 

81 

84 

87 

30 

93 

93 

87 

92 

85.5 

MIN 

64 

67 

64 

54 

54 

72 

64 

64 

56 

68 

61 

58 

72 

64 

66 

64 

68 

57 

51 

51 

53 

66 

54 

60 

62 

64 

66 

62*3 

SPARTA 

MAX 

88 

92 

93 

88 

86 

83 

86 

90 

88 

89 

81 

83 

85 

89 

97 

90 

92 

88 

94 

91 

80 

80 

84 

91 

93 

96 

95 

97 

87 

97 

89.5 

MIN 

55 

65 

71 

68 

64 

63 

62 

64 

68 

63 

69 

68 

64 

70 

73 

70 

71 

62 

65 

70 

62 

54 

50 

54 

65 

62 

58 

59 

66 

62 

64  .  0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

91 

86 

84 

78 

80 

85 

90 

83 

86 

74 

81 

87 

-85 

81 

86 

M7 

83 

89 

99 

82 

75 

76 

si 

86 

87 

92 

93 

94 

62 

92 

85.0 

MIN 

55 

66 

71 

63 

57 

62 

58 

64 

61 

57 

65 

64 

60 

74 

70 

65 

60 

69 

65 

56 

51 

49 

52 

65 

66 

61 

63 

65 

66 

62.4 

SPRINGFIELD  WB  CI  TV 

MAX 

88 

92 

87 

85 

80 

81 

85 

91 

84 

86 

75 

82 

88 

87 

86 

90 

87 

82 

90 

88 

84 

77 

76 

81 

86 

87 

92 

92 

94 

83 

93 

85.8 

M  N 

59 

70 

72 

66 

60 

64 

60 

67 

70 

64 

68 

67 

61 

75 

70 

69 

r  . 

61 

67 

67 

59 

53 

54 

58 

67 

6  3 

65 

68 

67 

66 

65.2 

STOCKTON 

MAX 

82 

87 

82 

75 

68 

77 

82 

80 

74 

80 

79 

74 

80 

87 

B  5 

82 

84 

80 

83 

78 

69 

74 

79 

79 

82 

87 

38 

83 

ts 

85 

80.4 

MIN 

57 

62 

59 

63 

58 

50 

53 

61 

62 

54 

60 

52 

53 

63 

68 

63 

51 

55 

63 

63 

47 

43 

45 

50 

56 

66 

63 

66 

62 

66 

57.8 

SYCAMORE 

MAX 

84 

87 

85 

79 

71 

78 

83 

86 

77 

76 

75 

76 

81 

86 

B3 

81 

84 

81 

83 

77 

82 

73 

73 

79 

82 

87 

HU 

91 

84 

89 

86 

81.5 

MIN 

54 

60 

62 

66 

58 

53 

53 

61 

66 

58 

58 

55 

51 

65 

68 

55 

53 

■  1 

67 

49 

47 

45 

51 

59 

65 

59 

67 

63 

66 

58.7 

TABLE  GROVE 

MAX 

87 

90 

82 

81 

76 

80 

84 

86 

82 

83 

74 

80 

87 

85 

82 

86 

79 

83 

88 

87 

84 

74 

75 

79 

84 

87 

89 

92 

93 

87 

92 

83.8 

56 

66 

72 

68 

55 

59 

60 

64 

64 

57 

64 

63 

59 

73 

67 

66 

60 

o5 

70 

56 

56 

52 

56 

63 

64 

62 

67 

65 

65 

62.7 

TUSCOLA 

MAX 

88 

93 

91 

84 

82 

80 

85 

90 

'JO 

85 

84 

81 

86 

88 

87 

85 

89 

83 

85 

85 

84 

84 

74 

79 

84 

90 

90 

91 

92 

89 

91 

86.  1 

54 

58 

68 

69 

56 

58 

54 

59 

70 

57 

65 

64 

57 

70 

67 

0  t 

64 

63 

58 

6? 

69 

55 

51 

49 

51 

62 

61 

60 

59 

63 

61 

60.7 

URBANA 

MAX 

86 

92 

89 

82 

76 

80 

82 

89 

83 

83 

71 

80 

66 

86 

84 

84 

;i ,-, 

78 

84 

u  1 

84 

74 

73 

78 

82 

88 

89 

90 

92 

■-•  2 

90 

83.4 

56 

62 

67 

70 

58 

58 

56 

62 

70 

61 

64 

63 

57 

67 

68 

68 

58 

63 

68 

53 

50 

50 

53 

62 

62 

62 

64 

66 

61.6 

VANDAL  1 A   CAA  AP 

MAX 

89 

93 

90 

87 

82 

82 

85 

90 

86 

B8 

74 

83 

86 

87 

87 

91 

82 

91 

94 

82 

78 

78 

B2 

87 

91 

93 

93 

95 

75 

93 

86.6 

53 

60 

70 

63 

59 

60 

56 

57 

59 

68 

64 

58 

69 

71 

65 

60 

59 

59 

67 

56 

52 

49 

48 

61 

59 

55 

56 

66 

66 

60.4 

VIRDEN 

MAX 

86 

91 

86 

86 

82 

82 

84 

88 

84 

85 

81 

83 

85 

84 

85 

88 

83 

90 

12 

88 

80 

77 

81 

86 

89 

92 

93 

94 

S7 

92 

86.2 

56 

64 

71 

68 

56 

62 

60 

60 

67 

57 

68 

65 

60 

72 

70 

67 

67 

56 

63 

69 

57 

51 

49 

55 

65 

65 

60 

61 

64 

64 

62.5 

WALNUT 

MAX 

87 

90 

86 

80 

77 

79 

85 

85 

78 

81 

80 

79 

84 

90 

86 

84 

86 

83 

85 

-4 

83 

75 

76 

81 

83 

88 

90 

92 

91 

92 

88 

84.1 

MIN 

55 

63 

65 

67 

55 

55 

55 

61 

65 

57 

62 

59 

55 

69 

68 

65 

r, 

58 

58 

65 

66 

52 

46 

47 

55 

63 

66 

61 

70 

65 

67 

60.6 

WATSEKA 

MAX 

86 

91 

92 

82 

75 

78 

83 

89 

a? 

83 

75 

77 

83 

84 

80 

79 

MS 

79 

82 

78 

81 

72 

71 

7... 

82 

83 

-  7 

89 

88 

84 

85 

82.0 

M  IN 

70 

65 

63 

59 

6 1 

68 

59.9 

WAUKEGAN 

MAX 

83 

82 

79 

60 

71 

75 

79 

83 

so 

82 

75 

77 

78 

88 

84 

82 

85 

79 

75 

.77 

79 

66 

70 

76 

79 

80 

87 

90 

79 

87 

79.6 

MIN 

55 

65 

58 

68 

59 

56 

57 

64 

67 

63 

58 

54 

52 

64 

7  0 

67 

60 

56 

54 

64 

66 

57 

47 

49 

52 

59 

66 

61 

66 

66 

67 

60.2 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

85 

87 

89 

80 

75 

77 

82 

87 

81 

81 

76 

77 

81 

86 

82 

82 

B4 

79 

84 

BC 

8] 

71 

70 

72 

83 

86 

38 

91 

90 

91 

91 

82.3 

MIN 

56 

64 

64 

68 

60 

55 

54 

61 

67 

63 

60 

59 

54 

66 

71 

66 

62 

56 

56 

64 

68 

» 

47 

50 

48 

59 

59 

61 

68 

64 

68 

60.4 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

87 

90 

86 

86 

86 

82 

85 

87 

85 

89 

85 

82 

88 

85 

84 

88 

89 

84 

91 

93 

84 

84 

76 

80 

85 

88 

90 

93 

94 

g 

92 

86.8 

MIN 

55 

64 

71 

67 

57 

63 

58 

62 

6a 

58 

66 

61 

60 

74 

71 

67 

65 

63 

60 

64 

69 

60 

54 

53 

52 

66 

63 

59 

59 

62 

64 

62.4 

WINDSOR 

MAX 

88 

91 

91 

85 

80 

80 

83 

90 

85 

85 

76 

80 

67 

87 

87 

87 

90 

83 

87 

88 

86 

80 

75 

BG 

86 

91 

91 

91 

93 

85.6 

MIN 

51 

62 

68 

69 

56 

60 

55 

60 

69 

60 

55 

64 

59 

71 

69 

69 

66 

66 

58 

62 

48 

46 

48 

63 

63 

60 

57 

60.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


mumi 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

3  ~  • 

o  o  ► 
H  " 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 

.21 

.18 

.09 

.32 

.28 

.13 

.09 

.09 

.25 

.10 

.44 

.22 

.04 

.15 

.24 

.16 

.31 

.11 

.20 

.22 

.13 

.28 

.14 

.32 

.15 

.35 

.16 

.34 

.13 

.11 

6.14B 

WIND 

40 

15 

34 

23 

13 

39 

13 

31 

41 

32 

15 

36 

21 

27 

108 

27 

36 

14 

35 

23 

31 

14 

55 

27 

39 

26 

38 

14 

34 

IS 

39 

955 

Rockford  4  NE 

EVAP 

.08 

.16 

.05 

.16 

.18 

.04 

.09 

.02 

.09 

.02 

.05 

.06 

.14 

.12 

.09 

.09 

.06 

.15 

.02 

.08 

.02 

.15 

» 

* 

.34 

.03 

.19 

.02 

.05 

.17 

2.72 

WIND 

10 

35 

4 

15 

16 

0 

2 

5 

31 

7 

9 

5 

4 

33 

50 

44 

3 

18 

8 

29 

44 

28 

• 

* 

• 

55 

24 

38 

14 

19 

28 

578 

Springfield  WB  Airport 

EVAP 

.34 

.28 

.26 

.19 

.40 

.30 

.30 

.29 

.31 

.29 

.29 

.04 

.17 

.27 

28 

.11 

.28 

.  19 

.12 

.39 

.22 

.22 

.30 

.23 

.20 

.27 

.20 

.33 

.29 

.31 

.17 

7.84 

WIND 

50 

43 

23 

76 

105 

76 

51 

25 

80 

70 

40 

44 

34 

95 

85 

88 

61 

52 

37 

57 

97 

93 

99 

41 

25 

38 

44 

50 

20 

30 

60 

1789 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 

.21 

.23 

.39 

.02 

.25 

.11 

.17 

.19 

.19 

.21 

.17 

.01 

.11 

.32 

.09 

.11 

.11 

.07 

.09 

.20 

.07 

.19 

.22 

.16 

.20 

.15 

.22 

.18 

.18 

.17 

4.99 

WIND 

3—  r*f«  react,  not**  follo»ln»  Station  Ind*i. 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

jPrecdp. 

ALBION 

0055 

EDWARDS 

38  22 

88  03 

f-p 

MRS.  8ESSIE  ELLEN 

2  3 

0072 

41  12 

90  45 

739 

6P 

-.(.-■ 

2  3 

5 

ALTON  DAM  26 

0  1  i  1 

MADISON 

* 

38  53 

90  11 

432 

M 1 1 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

ANNA   1  NW 

UNION 

J.   BON  HARTLINE 

.:  |  35 

6 

41  24 

89  55 

620 

5P 

ALBERT  E.  CROEGAERT 

3 

ANT10CH 

0  2  03 

LAKE 

1 

42  29 

86  06 

770 

7P 

7P 

ROY  I .  KUFALK 

2  3 

ARLINGTON  HEIGHTS  k  SSE 

0247 

1 

42  32 

87  58 

704 

4P 

AURORA  COLLEGE 

03  IB 

KANE 

l 

41  45 

86  20 

7P 

PHYS  DEPT  AURORA  C 

2  3 

5  7 

AVON 

FUL  TON 

90  26 

641 

7A 

BARRY 

0445 

4 

39  41 

91  03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GR1DER 

3 

BEAROSTOWN 

0492 

CASS 

1 

40  01 

90  26 

450 

7A 

SAMUEL  C.  CROWELL 

3 

BELLEVILLE  SCOT1  AF  8 

0510 

2 

38  32 

89  51 

M 1  3 

M :  C 

U.S.  AIR  FORCE 

2  3 

5  7 

BENTLEY 

HANCOCK 

J* 

40  20 

671 

6P 

ROY  H.  GIBBONS 

3 

BENTON 

FRANKLIN 

88  55 

BENTON  WATER  DEPT. 

BLOOM 1NGTON 

0761 

MC  LEAN 

40  30 

69  01 

-- 

7; 

C.  C-  WILLIAMS 

3 

BLOOMING TON  NORMAL 

0766 

MC  LEAN 

1 

40  30 

89  00 

830 

4P 

4P 

HARRY  G.  JOHNSON 

2  3 

5  7 

0761 

39  45 

90  33 

467 

6P 

3 

BRAOFORD  CAA  AP 

0673 

BUREAU 

1 

41  13 

89  37 

795 

M :  0 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

\ 

BROOKPORT  DAM  52 

MASSAC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAIRO  WB  CITY 

1  166 

ALEXANDER 

4 

37  00 

89  10 

314 

M :  [ 

H .  D 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

CANTON 

1250 

FULTON 

1 

40  34 

90  02 

655 

FLOYO  D.  HAMMOND 

3 

O-  i-  c1'  iNDALE   SEWAGE  PLANT 

1265 

89  12 

420 

6P 

2  3 

5  6 

CARL INV I LLE  4  E 

1280 

MACOUPIN 

39  17 

89  49 

627 

6P 

6P 

HENRY  B.  HOELTING 

2  3 

5  7 

CARLYLE 

CLINTON 

2 

38  36 

89  22 

7P 

7A 

MUN  WATER  &  PWR  PL 

2  3 

5 

CARMI 

1296 

WHITE 

" 

38  05 

88  10 

399 

BP 

J.   A.  RICKENBACH 

3 

CASEY 

1329 

CLARK 

39  18 

68  00 

648 

6P 

WALTER  A.  NEWLIN 

3 

CENTRALlA  4  W 

38  31 

89  12 

494 

6P 

3 

CHANDLERV I LLE 

1412 

CASS 

\ 

40  03 

90  09 

464 

6P 

W.   0.  UPP 

3 

CHANNAHON  ORESDEN 

GRUNDY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CiHARLESTON 

1436 

COLES 

1 

39  29 

86  10 

686 

6P 

6P 

ROBERT  W.  SLACK 

2  3 

5 

CHE NO A 

1475 

MC  LEAN 

1 

40  44 

86  44 

720 

5P 

5P 

C.   MERLE  PARRY 

2  3 

5 

1491 

37  54 

89  50 

381 

ACKLAS  H.    f-V*R  T  1  N 

3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

COOK 

3 

41  47 

87  36 

594 

M ; . 

UNIV.   OF  CHICAGO 

2  3 

5 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

COOK 

87  44 

623 

M !  i 

■•1  ■ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

CHICAGO  WB  CITY 

1582 

COOK 

3 

41  53 

B7  38 

823 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

CM  I LL 1COTHE 

L627 

PEORIA 

40  55 

89  29 

490 

6A 

DAVID  H.  DUGAN 

3 

1648 

41  51 

87  46 

608 

2  3 

5 

CLINTON  1  S 

1743 

DE  WITT 

1 

40  08 

86  56 

746 

6P 

C.  E.  CORR INGTON 

3 

COBDEN  2  S 

UNION 

6P 

FLOYD  G.  ANDERSON 

DANVILLE 

2 ;  u  a 

VERMILION 

7 

40  08 

87  3B 

602 

IP 

7P~ 

RADIO  STATION  WDAN 

2  3 

5  7 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

!145 

VERMILION 

7 

B7  39 

555 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

3 

39  51 

SB  57 

682 

7P 

2  3 

5  7 

DIXON 

2348 

LEE 

6 

41  50 

89  29 

696 

GP 

6P 

WILLIAM  W.  SHUCK 

2  3 

5  7 

DU  QUOIN 

PERRY 

G.  H.  KNCTZ&ER 

2  3 

EAST  ST  LOUIS 

2614 

ST.  CLAIR 

4 

36  37 

90  07 

413 

7P 

7P 

UNION  ELE .   OF  ILL. 

2  3 

5 

EOWARDSVILLE 

26  / 

MADISON 

38  49 

554 

6P 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

3 

2687 

39  06 

86  34 

6P 

i-i- 

2  3 

ELGIN 

2736 

KANE 

1 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W.  0.  BECKNER 

3 

ELUABETHTOWN 

HARD  IN 

88  18 

357 

U  S  FOREST  RANGER 

ELSAH 

2800 

JERSEY 

4 

38  57 

90  22 

429 

5P 

THE  PRINCIPIA  COL. 

3 

FAIRFIELD 

2931 

WAYNE 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

EARL  WILSON 

2  3 

5 

3109 

7 

3B  40 

88  28 

6P 

2  3 

5 

FREEPORT 

■ 

STEPHENSON 

6 

42  16 

89  37 

762 

7P 

7P 

JOHN  SCHRODER 

2  3 

5 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

STEPHENSON 

42  17 

SEWAGE   TREATMENT  PL 

FULTON  OAM  13 

3290 

WHI TES10E 

4 

41  54 

90  09 

592 

SP 

9A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

GALENA 

3312 

JO  DAVIESS 

42  25 

90  26 

725 

6P 

ILL.  DEPT.  OF  CONS. 

3 

3320 

1 

40  57 

90  22 

780 

MID 

2  3 

5 

GAL7A 

3335 

HENRY 

1 

41  10 

90  02 

6P 

6P 

ARTHUR  E.  JOHNSON 

2  3 

5  7 

GENESEO 

HENRY 

90  09 

639 

MRS.  M.  J.  6ESSANT 

GIBSON  CITY 

i  J 

FORD 

1 

40  28 

88  23 

753 

6P 

EDWARD  P.  8ERGSTR0M 

3 

GLADSTONE  DAM  18 

3455 

HENDERSON 

40  50 

91  04 

538 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

3482 

5 

37  26 

88  41 

500 

7A 

3 

GOLCONOA  DAM  51 

3522 

aOPE 

5 

37  22 

88  29 

354 

6A 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5  7 

GOLDEN 

AOAMS 

G.  W.  NETHERY 

GRAFTON 

3572 

JERSEY 

4 

38  58 

90  26 

404 

7A 

JOHN  A.  DESHERLIA 

3 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

JACKSON 

4 

37  40 

89  30 

367 

JOHN  A.  DICKSON 

■•.  .  i 

7 

39  15 

88  09 

554 

■  P 

GREENVILLE 

3693 

BOND 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

DEANE  J.  MCALISTER 

2  3 

5  7 

GRIDLEY 

MC  LEAN 

6P 

EZRA  0.  STOLLER 

GR IGGSV1 LLE 

3717 

1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

MRS.    ELLEN  HARVEY 

2  3 

5 

HARDIN 

)B50 

CALHOUN 

1 

39  09 

90  37 

700 

A.  B.  CAMPBELL 

3 

3879 

37  44 

86  32 

6P 

2  3 

5  7 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

■  B4 

SALINE 

5 

86  31 

6A 

W.   HARRISON  K18LER 

3 

MASON 

40  16 

451 

7P 

L.  L.  EUTENEUER 

HAVANA  NO.  2 

\  ^,1 

MASON 

1 

40  18 

90  04 

460 

7A 

EWALD  R .  TRIMPE 

3 

H 1 LLS80R0 

..  ,H 

MONTGOMERY 

2 

39  09 

89  29 

626 

6P 

6P 

H.  A.  CRESS  JR. 

2  3 

5 

. .  ... 

7 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

2  3 

5 

HUTSONVILLE  PwR  PLANT 

4317 

CRAWFORD 

7 

39  06 

87  40 

7A 

ILL  PUBLIC  SERV  CO 

3 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

ROCK  ISLAND 

554 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

MORGAN 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

NORBURY  SANATORIUM 

2  3 

5 

JERSEYV 1LLE 

4489 

JERSEY 

1 

39  07 

90  20 

635 

6P 

6P 

8DWIN  M.  PORTER 

2  J 

5 

.C.-JO 

41  30 

88  06 

543 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

JOLIET  WB  AIRPORT 

4535 

rfILL 

1 

41  30 

86  10 

584 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

KANKAKEE 

KANKAKEE 

KANKAKEE  WATER  CO 

KANKAKEE  4  NW 

4598 

KANKAKEE 

1 

41  08 

87  56 

620 

6P 

6P 

M.  A.  DURAND 

2  1 

5 

KE 1 THSBURG 

4655 

MERCER 

41  06 

90  57 

540 

8A 

ALFRED  M.  NORRIS 

3 

4710 

1 

41  15 

89  54 

800 

5P 

5P 

<EWAN££  8AKER  PARK 

2  3 

5 

LACON 

4805 

MARSHALL 

1 

4]  02 

89  24 

6P 

<:.P 

WARREN  G.  MCLAUGHLIN 

2  3 

5 

LA  HARPE 

HANCOCK 

691 

JACK  H .  SHARPE 

LA  SALLE 

4922 

LA  SALLE 

1 

41  20 

89  06 

522 

7P 

3P 

WESTCLOX  GTI  CORP. 

2  3 

5 

LA  SALLE    1  S 

4923 

LA  SALLE 

41  19 

89  06 

ARTHUR  J.  FISCHER 

3 

4959 

38  44 

87  41 

472 

6F 

FRANK  8RAY 

3 

LEROY 

iO  16 

«K  LEAN 

1 

40  21 

88  46 

780 

0.  J.  LERE 

LINCOLN 

LOGAN 

7P 

JOHN  2UPKAMMER  JR. 

2  1 

5  7 

LINCOLN  NO.  Z 

5084 

LOGAN 

1 

40  09 

69  21 

600 

7A 

GEORGE  L.  SMITH 

3 

MACKINAW 

5272 

TAZEWELL 

40  32 

69  21 

6P 

CLYDE  WHITE 

3 

5280 

1 

40  28 

90  40 

702 

6P 

3 

MAKANDA   1  NW 

5294 

JACKSON 

* 

i  t  38 

89  14 

6P 

6P 

HARVEY  B.  HARTLINE 

2  3 

5 

MARENGO 

MCHENRY 

819 

6P 

FRANK  J.  MACK 

5  7 

MAR  ION 

5342 

WILLIAMSON 

i, 

37  44 

86  55 

448 

5P 

C.   N.  DANIELSON 

2  3 

MARSEILLES  LOCK 

f.-i  T2 

LA  SALLE 

41  20 

88  45 

486 

7A 

COR"S  OF  ENGINEERS 

3 

5380 

7 

39  23 

87  42 

606 

6P 

ERNEST  THOMAS  PINE 

3 

MA  SCOUT  AH 

5405 

ST.  CLAIR 

2 

89  48 

425 

SS 

DR.  R.  F.  L1SCHER 

3 

MAT  TOON 

COLES 

39  28 

1  D 

CEN  ILL  PUB  SERV  CO 

5 

MCHENRY  2  S 

MCHENRY 

1 

42  19 

88  15 

742 

6P 

JOHM  J.  BARNINGS 

3 

MCLEASNBORO 

551S 

^MILTON 

5 

38  05 

88  32 

500 

6P 

6P 

F.  G.  FRAZIER 

2  3 

5 

5539 

39  10 

90  08 

622 

7P 

M .   F .  DODGE 

3 

Ml NONK 

b  m  z 

WOOOFORO 

1 

40  54 

89  02 

751 

7P 

7P 

CITY  OF  MI NONK 

2  3 

5 

M0L1NE  WB  AIRPORT 

!  1  5 : 

ROCK  ISLAND 

6 

'*l  27 

90  31 

589 

«ID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

MONMOUTH 

WARREN 

770 

6P 

6P 

PROF.    LYLE  F1NLEY 

2  3 

MONT 1CELL0 

.  r9i 

>  IATT 

1 

40  02 

88  '34 

659 

5P 

LEE  F.  GIFFIN 

3 

MORR 1 S 

5  12 

1 

kl  21 

86  26 

RAY  WEBB 

3 

MORRIS  3  NE 

5625 

jRUNDY 

1 

U  24 

88  22 

549 

6P 

DONALD  M.  PYATT 

2  3 

5 

MORRISON 

S  B  3  3 

*H!  TE S IDE 

6 

41  49 

89  58 

670 

'ALPH  H.  GREEN 

2  3 

5  7 

f-.ORR  1 SONV  1  LLE   1  E 

1841 

IHRIST IAN 

1 

49  25 

89  26 

638 

-(■ 

2  3 

5  7 

MT.   CARMEL  WATER  WORKS 

iB93 

WABASH 

7 

J8  25 

87  45 

424 

5P 

SP 

MT. CARMEL  WTR  WKS 

2  3 

5 

MOUNT  CARROLL 

5901 

:arroll 

42  05 

69  58 

817 

7P 

JAMES  F.  MCCRAY 

2  3 

5 

MOUNT  OL IVE 

; 

4AC0UP  IN 

39  04 

89  43 

681 

6P 

HENRY  W.  JOHNSON 

3 

MOUNT  PULASKi 

■■>.:.  I 

.OGAN 

•0  00 

89  17 

687 

5P 

ALVA  bROWN 

MOUNT  STERLING 

1935 

3R0WN 

1 

39  59 

90  46 

711 

7P 

F .  E .  SAHLAND 

3 

MOUNT  VERNON  4  N 

143 

JEFFERSON 

38  22 

88  55 

590 

6P 

7A 

RADIO  STATION  WMIX 

2  3 

5  7 

NASHVILLE  3  NW 

iOll 

WASHINGTON 

2 

36  23 

89  25 

505 

i.F- 

R.  E.  SCHLIEFER 

3 

NEWARK  7  E 

>069 

CENDALL 

1 

41  32 

SB  27 

707 

6P 

WARREN  S.  GRAY 

3 

NEW  BOSTON  DAM  17 

i080 

MERCER 

tl  11 

91  03 

548 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  BOSTON 

,08! 

MERCER 

i\  10 

91  00 

571 

7A 

H.  D.  HARRIS 

3 

NEW  BURNS  IDE 

,09  i 

JOHNSON 

5 

)7  35 

68  46 

560 

5P 

5P 

■»1ISS  MAE  MCCABE 

2  3 

5 

NEWTON 

JASPER 

7 

(9  00 

68  10 

513 

6P 

GEORGE  H.  PAYNE 

2  3 

5 

OLNEY  RADIO  STATION 

>446 

UCHLAND 

16  42 

88  04 

472 

5P 

5P 

3A0I0  STATION  WVLN 

2  3 

5  7 

OREGON  WATER  WORKS 

)GLE 

6 

•  2  01 

89  20 

702 

ALAN  GRANT 

3 

OTTAWA 

.■■:>. 

.A  SALLE 

1 

tl  22 

88  50 

7P 

JOHN  A.  BEED 

2  3 

5  7 

DRAINAGE  CODE^ 


1.    ILLINOIS     2,  KASKASk 


PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PEOTONE 
PETERSBURG 
PLEASANT  HILL 

PONT  I AC 

PRINCEVILLE  2  NW 
OUINCY 

OUINCY  CAA  AP 
QUINCY 


OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
REO  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROC HE LLE 

ROCKFORO 
ROCK FORD  4  NE 
ROCK FORD  CAA  AP 
ROCK    ISLAND  DAM  IS 
ROCKPORT 

RuSHVI LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNE  ETOWN  NEW  TOWN 
S1DELL 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STOCK  TON 
STREATOR 

SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYL0RV1LLE 
TISKILWA 
TOULON 

TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 
UT1CA  STARVED  ROCK  DAM 
VANDAL  1  A  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 

WAT5EKA 

WAUKEGAN 
WAYNE  C I TY 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL   1  E 
WILCOX 

WINDSOR 


Statio 


1  21 


IKE 

tVINGSTON 
PEORIA 
ADAMS 
ADAMS 
ADAMS 

ADAMS 

CHAMPAIGN 

RANDOLPH 

FORD 

OGLE 

WINNEBAGO 
W I NNE8AG0 
WINNEBAGO 
ROCK  ISLAND 


SCHUYLER 

JASPER 

MARION 

GALLATIN 

VERMILION 

RANDOLPH 
SANGAMON 
SANGAMON 
JO  DAVIESS 
LA  SALLE 


DOUGLAS 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
LA  SALLE 
FAYETTE 

MACOUPIN 

BUREAU 

HANCOCK 

MONROE 

IROQUOIS 

LAKE 

DU  PAGE 
GREENE 
CLAY 


County 


1  41 

39  49 

40  40 

41  20 
40  01 

39  27 

40  53 
40  57 
39  57 
39  56 
39  54 

39  56 

40  16 
36  13 


41  59 
40  22 
39  33 


39  30 

41  33 

40  21 
38  20 

40  46 

42  21 

38  21 

41  52 

39  26 

38  38 

39  26 


89  39 

90  00 
68  50 


89  18 
89  30 
89  52 


89  10 

89  46 

89  35 
91  26 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 
88  06 
90  23 
88  18 


Obser 
vanon 
time 


1.  GADD1S 
!.  SCHUMACHER 
C I TY  OF  PARIS 
PARK  FOREST  WTR  CO. 
\.  WOODS 

'H  A.   ROB BINS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MISS  MINA  CUT  I 
FRANK  B.  RAINEY 
LOU  GALLOWAY 

ROGER  WILL IAMS 
FRANK  S.  STEWART 
A.  H.  GIBSON 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  ol  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW  ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observat ion  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time . 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Heather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,    KANSAS  CITY,    MO.    —   10-2-52  —  1050 
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ILLINOIS  -  SEPTEMBER  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

Dry  weather  of  the  latter  part  of  August  continued  throughout  September  1952,  with  the  result 
that  the  lack  of  precipitation  was  the  outstanding  feature  of  the  month's  weather.  Tempera- 
tures averaging  66.8°  during  September  were  close  to  the  seasonal  normal  of  67.7°.  Rather 
low  readings  prevailed  about  the  first  third  of  the  month,  with  minima  in  the  middle  and 
lower  40' s  on  the  3d  and  4th  being  unusually  cold  for  so  early  in  the  season.  A  rising  trend 
in  the  middle  third  of  the  month  more  than  offset  the  earlier  negative  departures,  and  maxima 
in  the  low  90 ' s  were  general  on  the  10th,  11th,  12th,  and  13th.  Moderate  cooling  occurred 
after  the  second  third  of  the  month,  with  temperatures  dropping  to  the  upper  30 's  and  lower 
40' s  by  the  morning  of  the  23d.  Another  minor  drop  occurred  by  the  morning  of  the  27th, 
but  near-normal  readings  prevailed  the  last  three  days  of  the  month.  The  highest  temperature 
registered  during  September  was  100°  at  Palestine  on  the  1st,  while  the  lowest  was  30°  at 
Aurora  College  on  the  23rd.  On  a  divisional  basis  the  maximum  departure  from  monthly  normal 
occurred  in  approximately  the  southern  third  of  the  State,  the  departure  for  that  section 
being  1.7°  below  normal.  The  northern  third  showed  the  smallest  departure  from  normal,  av- 
eraging only  0.3°  below. 

Precipitation  over  the  State  showed  monthly  totals  averaging  1.95  inches..  This  total  is  the 
lowest  since  the  record-breaking  dry  September  of  1940,  when  only  0.65  inch  fell.  However, 
the  September  1952  precipitation  average  was  not  unusually  low,  as  nine  other  Septembers 
since  1890  have  been  drier.  Distribution  of  precipitation  through  the  month  consisted  of 
rather  general  rains  of  moderate  intensity  on  the  1st  and  2d.  The  next  period  of  general 
rains  was  from  the  14th  to  the  22d;  however,  during  this  period  the  precipitation  consisted 
of  widely  scattered  and  mostly  light  showers,  occurring  at  intervals  of  1  to  3  days.  Northern 
sections  received  a  scattering  of  light  rains  on  the  6th  and  7th,  but  none  of  these  rains 
spread  to  central  or  southern  sections.  Heavy  local  thundershowers  brought  a  monthly  total 
of  5.44  inches  to  Warsaw  for  the  greatest  monthly  total  in  the  State;  but  totals  of  near  this 
magnitude  were  the  exception  rather  than  the  rule,  as  the  monthly  departure  for  the  State  as 
a  whole  was  1.69  inches  below  normal.  Three  stations — Hardin,  LeRoy,  and  Marengo — shared  the 
distinction  of  having  the  least  September  rainfall,  only  0.47  inch  at  each  of  these  stations. 
Monthly  rainfall  departures  were  least  in  the  southern  third  of  the  State,  where  the  division 
average  was  0.53  below  normal.  The  northern  third  of  the  State  showed  the  greatest  precipi- 
tation departure  from  normal  with  a  negative  2.61  inches. 

During  September  Illinois  crops  matured  rapidly.  By  the  end  of  the  first  decade  more  than 
two-fifths  of  the  corn  crop  had  matured.  At  the  close  of  the  month  less  than  5  percent  of 
the  corn  crop  was  susceptible  to  frost  damage,  and  harvest  of  soybeans  was  well  under  way. 
Indications  were  that  the  earliest  harvest  of  record  would  probably  occur  this  year.  No 
important  or  widespread  storm  damage  occurred  in  the  State  during  the  month. — PFS 
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.8 

94 

12 

38 

23 

97 

4 

0 

0 

0 

.77 

-2.81 

.47 

.0 

0 

4 

0 

0 

79.4 

51  .5 

65 

5 

-  .8 

91 

28+ 

39 

23 

78 

3 

0 

0 

0 

1 

.41 

-2.92 

1.24 

.0 

0 

4 

1 

1 

78.4 

50.5 

64 

511 

-1.2 

96 

10 

37 

23+ 

83 

3 

0 

0 

0 

1 

.30 

-2.56 

.94 

.0 

0 

S 

1 

0 

81.6 

50.2 

65 

9 

.8 

96 

12 

36 

23 

77 

7 

0 

0 

0 

.49 

-3.54 

.30 

18 

.0 

0 

S 

0 

0 

77.5 

49.3 

63 

7 

.2 

91 

12 

35 

23 

110 

2 

0 

0 

0 

.59 

-3.71 

.26 

.0 

0 

5 

0 

0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ILL INOIS 
SEPTEMBER  1952 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

1 
"tr> 
X 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tola) 

U 
0 
a 

1 
z 

B 
0 
£ 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More  1 

.50  or  More  j 

0 

oS 

2  s 

• 

a 

1 
° 

8  * 

si 

s  * 

hi 

- 1 

•=! 

Ottawa 

79 

□ 

66 

9 

95 

12 

40 

5 

0 

0 

0 

Yl 

-2. 

67 

82, 

1 

.  0 

0 

8 

1 

0 

Park  Forest 

qi 

92 

11+ 

36 

9T 

Q« 

4 

0 

0 

-1  . 

30 

4 

1 

1 

Pont  iac 

76 

5 

53 

*3 

64 

2  6 

89 

12 

40 

23 

87 

0 

0 

0 

0 

23 

-1  . 

39 

08 

1 

Rockford 

79 

.6 

50 

.5 

65' 

l 

.7 

94 

1 2 

36 

23 

88 

J? 

^ 

77 

22 

1+ 

!o 

0 

5 

0 

0 

Rockford  CAA  AP 

77 

0 

50 

0 

63 

5 

.9 

91 

10+ 

38 

23 

116 

94 

-3 

13 

41 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

Stockton 

77 

g 

50 

64 

I ) 

92 

12 

36 

23 

1  06 

0 

n 

66 

-3 

51 

1 9 

18 

_ 

_ 

0 

Sycamore 

77 

4 

48 

g 

63 

91 

1 2 

32 

24 

1 20 

4 

0 

1 

0 

_  0 

q 

Wal nut 

5 

0 

0 

0 

63 

„ 

77 

52 

0 

Waukegan 

76 

.4 

51 

9 

64 

2 

.1 

89 

10+ 

41 

23+ 

88 

!? 

J? 

0 

1 

80 

1 

95 

1 

06 

18 

T 

0 

4 

2 

1 

Wheaton  College 

78 

7 

51 

.4 

65. 

LU 

93 

1 2 

40 

21+ 

89 

0 

1 

08 

_2 

88 

77 

1 

.0 

0 

8 

1 

0 

U 1  V 1 b 1UN 

64 

ft 

-2. 

61 

T 

T 

CENTRAL  DIVISION 

Bloom ing ton  Normal 

5 

53 

2 

67 

3 

94 

12+ 

38 

23 

71 

1 

92 

-2 

99 

.  58 

1 

T 

2 

6 

1 

0 

Carlinville  4  E 

83 

6 

50 

7 

67 

2 

-1.8 

95 

11 

36 

23 

72 

(| 

1 

39 

-2 

37 

1 

.  22 

17 

T 

2 

3 

1 

1 

Charleston 

0 

0 

0 

T 

0 

Chenoa 

79 

4 

51 

6 

65 

:  i  M 

23+ 

81 

2 

0 

0 

0 

46 

ft 

1 

T 

1 

Danville 

81 

1 

51 

0 

66. 

1 

.3 

96 

ii 

•17 

23 

77 

7 

0 

0 

0 

2 

.58 

ft9 

1 

.93 

18 

.0 

0 

4 

1 

1 

Decatur 

82 

9 

54 

,  1 

68 . 

5 

.  3 

98 

12 

40 

23 

10 

0 

0 

0 

1 

01 

-2 

97 

.  43 

17 

*° 

2 

4 

0 

0 

Effingham  1  SW 

82 

2 

50 

6 

66 

-   .  9 

96 

11 

36 

l'  'i 

8 

0 

0 

2 

~z 

55 

T 

2 

2. 

0 

Gr  iggs vi 1 le 

22 

27  ■ 

7.  f, 

10 

0 

0 

0 

'  nn 
*  ^ 

17 

1 

Havana 

80 

53 

66 . 

~1  2 

93 

19 

dr 

23 

64 

3 

0 

0 

0 

99 

09 

1 

'  p 

1 

Hillsboro 

82 

9 

53 

2 

68. 

1 

-1  .0 

95 

11  + 

di 
41 

23 

53 

9 

0 

0 

3 

.16 

d6 
46 

1 

.81 

17 

.0 

0 

5 

2 

1 

Ho op es  ton 

2 

29 ' 

"1  '% 

94 

11 

39 

5 

-1 

52 

T 

~ 

1 

Jackson v  i 1 1  e 

rt9 

2 

95 

12 

38 

9T 

9 

-2 

05 

* 

17 

1 

Jerseyvil le 

84 

fift 

R 

1  9  + 

47 

10 

0 

0 

0 

"  ^ 

22 

38 

14 

0 

Q 

3 

0 

0 

79 

Q 

52 

65 

~1 '  2 

cn 

•}« 

23 

84 

2 

0 

0 

0 

90 

.  47 

0 

0 

4 

1 

1 

Lincoln 

83 

4 

51 

0 

67. 

2 

-   .  1 

97 

19 

■17 

23 

66 

^ 

1 

.12 

09 

.59 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

80 

95 

11 

39 

0 

0 

-1 

44 

80 

0 

0 

3 

3 

? 

M                   ill  IF 

83 

g 

50 

66 ' 

1  2 

95 

12 

38 

23 

68 

0 

0 

94 

- 

47 

2 

56 

1 7 

0 

0 

3 

Newton°nV  & 

84 

4 

53 

9 

68 

g 

3 

*+ 

23 

46 

10 

0 

0 

0 

4 

!04 

.  03 

2 

1 0 

0 

6 

4 

Palestine 

84 

i 

52 

g 

68 

4 

-1  4 

100 

40 

23+ 

40 

10 

0 

0 

0 

4 

.15 

66 

.  0 

Q 

7 

Pana 

82 

5 

52 

i) 

67 

3 

-1.4 

95 

+ 

40 

23 

62 

0 

0 

0 

2 

.05 

_i^ 

51 

1 

.06 

17 

.0 

0 

6 

2 

1 

Paris  Water  Works 

81 

o 

53 

9 

-  8 

96 

11 

39 

23 

g 

0 

0 

0 

2 

.05 

-1 

60 

.  58 

.  0 

0 

7 

0 

Peoria  WB  Airport 

R 

78 

7 

52 

7 

65 

7 

-  .2 

92 

12 

41 

23 

80 

0 

0 

1 

.77 

-2 

26 

1 

.48 

1 

T 

0 

5 

1 

Quincy 

81 

7 

56 

.1 

68 

9 

-  .4 

94 

28 

23 

49 

6 

0 

0 

0 

3 

.17 

_1 

38 

1 

.87 

1 

.0 

0 

3 

2 

2 

Quincy  CAA  AP 

80 

8 

51 

9 

66 

4 

40 

23 

71 

5 

0 

0 

0 

2 

.50 

„2 

06 

1 

.12 

1 

.0 

0 

g 

9 

Q 

94 

1  ^ 

43 

0 

1 

.18 

_2 

37 

72 

18 

.  0 

0 

4 

0 

Roberts  3  N 

80 

4 

51 

2 

65 

8 

-  .5 

96 

12 

39 

23 

81 

6 

0 

0 

0 

.93 

-2 

59 

.40 

18 

.0 

0 

4 

0 

Rushville 

82 

1 

52 

') 

67 

2 

-  .7 

94 

11+ 

40 

23 

62 

7 

0 

0 

2 

.08 

-2 

19 

1 

.58 

1 

.0 

0 

2 

2 

1 

Springfield  WB  Airport 

u  /  / 

82 

2 

52 

5 

67 

4 

2.6 

23 

68 

Q 

0 

.62 

02 

*  ^ 

0 

Springfield  WB  City 

R 

2 

56 

7 

69 

6 

2'2 

95 

11+ 

46 

q+ 

8 

0 

0 

0 

.77 

-2 

87 

i"fi 

*  n 
■ 

0 

0 

Table  Grove 

an 
80 

7 

54 

1 

67 

■i 

-   .  J 

93 

12 

44 

55 

6 

0 

0 

0 

2 

.29 

-1 

77 

9S 

1 

T 

Tuscola 

82 

5 

52 

l) 

67 

3 

23 

65 

8 

0 

j* 

1 

.65 

.85 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

Urbana 

80 

7 

53 

.5 

67 

1 

.5 

93 

11 

40 

23 

62 

8 

n 
" 

9 

1 

.67 

-1 

68 

1 

.22 

18 

T 

0 

S 

1 

1 

Vandal ia  CAA  AP 

82 

49 

.  6 

66 

1 

95 

11  + 

38 

23 

74 

8 

0 

~ 

3.85 

•  ^2. 

17 

T^ 

2 

Virden 

83 

5 

53 

3 

68 

4 

95 

11  + 

39 

3+ 

54 

8 

0 

1 1 

2 

.09 

-1 

68 

•  22 

1 

watseKa 

76 

8 

51 

1 

64 

* 

90 

1  1 

39 

23 

98 

3 

0 

0 

0 

.88 

~2 

76 

.  J9 

ift 

0 

Q 

0 

0 

White  Hall  1  E 

84 

6 

51 

9 

68 

3 

-  .3 

23 

55 

10 

':' 

0 

2 

1 

.45 

_» 

1 

.28 

17 

.0 

0 

3 

1 

1 

Windsor 

81 

2 

52 

! 

66 

8M 

-1.2 

93 

11 

38 

23 

72 

6 

2 

.87 

96 

1 

.19 

18 

.0 

0 

6 

2 

1 

67 

2 

.05 

-1 

65 

T 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Albion 

j! 

98 

1  + 

42 

9^ 

2 

.24 

-1 

14 

13 

17 

.  0 

0 

5 

2 

* 

Alton  Dan  26 

R5 

69 

7M 

98 

30 

43 

94 

J  || 

0 

.90 

-2 

78 

'  0 

0 

5 

0 

Anna  1  NW 

«9 

„ 

Sd 

G8 

9  9 

9T 

26 

6 

0 

0 

0 

3 

.55 

34 

.  40 

15 

.  0 

0 

Q 

3 

2 

Belleville  Scott  AF  Base 

82 

g 

55 

69 

Qd 

d<- 

23 

29 

6 

0 

0 

0 

3 

.55 

1 2 

2 

.  01 

14 

.  0 

0 

4 

2 

2 

Cairo  WB  City 

R 

81 

4 

60 

5 

71 

0 

-1.5 

99 

^. 

24 

4 

0 

0 

0 

4 

.90 

2 

01 

2 

.30 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

Carbondale  Sewage 

95 

1  + 

39 

_ 

n 

0 

2 

.91 

- 

86 

.  01 

15 

.  0 

0 

5 

3 

Carl y 1 e 

85 

;| 

52 

68 

9M 

•  g 

39 

23+ 

46 

10 

0 

1 

.80 

-1 

60 

2 

.  0 

0 

3 

2 

Cobden  2  S 

82 

5 

52 

2 

67 

4 

23+ 

46 

4 

0 

0 

0 

3 

.70 

1 

.53 

15 

.0 

0 

6 

3 

Du  Quoin 

84 

■I 

54 

a 

69 

6 

-1.4 

97 

42 

23 

31 

10 

0 

s 

0 

1 

.80 

_1 

65 

.62 

2 

.0 

0 

5 

1 

0 

East  Saint  Louis 

84 

7 

54 

.5 

69 

6 

-1.6 

96 

30 

42 

20 

38 

1 2 

0 

1) 

1 

.80 

70 

.0 

0 

5 

0 

El izabethtown 

85 

6 

54 

H 

70 

2 

98 

1 

43 

24+ 

20 

8 

0 

0 

0 

2 

.73 

- 

73 

1 

.21 

2 

.0 

0 

5 

2 

Fairfield 

83 

:i 

52 

.0 

67 

7 

-3.2 

97 

1 

39 

24 

47 

7 

0 

° 

0 

2 

.10 

-1 

42 

1 

.34 

17 

T 

0 

4 

2 

Flora 

84 

•i 

53 

.2 

68 

7M 

-  .6 

23 

47 

0 

0 

0 

2 

.38 

09 

1 

.24 

17 

0 

0 

5 

2 

1 

Golconda  Dam  51 

81 

.8 

56 

.  1; 

69 

2 

-2.2 

94 

J+ 

4r 

24 

17 

0 

0 

0 

2 

.25 

1 

.05 

2 

.0 

0 

5 

3 

1 

Greenvil le 

80 

:i 

55 

7 

68 

0 

-1.8 

92 

11+ 

44 

23 

46 

4 

0 

0 

0 

2 

.51 

_ 

99 

.90 

17 

.0 

0 

4 

3 

0 

Harrisburg 

84 

9 

52 

.0 

68 

5 

-3.5 

98 

1 

39 

24+ 

41 

9 

0 

0 

0 

1 

.97 

-1 

43 

.55 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

Makanda  1  NW 

0 

0 

0 

2 

.71 

1 

.31 

15 

.0 

0 

5 

2 

1 

McLeansboro 

84 

(i 

55 

69 

BM 

-1.2 

96 

1 

44 

23+ 

28 

7 

0 

0 

0 

4 

.22 

62 

1 

.15 

17 

T 

0 

5 

4 

2 

Mount  Carmel  Water  Wks 

84 

.7 

55 

.1 

69 

9 

.6 

96 

1 

42 

22+ 

28 

9 

0 

0 

0 

4 

.87 

1 

42 

2 

.60 

2 

.0 

0 

6 

3 

2 

Mount  Vernon  4  N 

82 

54 

.  3 

68 

4 

-2.1 

96 

1 

41 

23 

43 

7 

0 

0 

0 

3 

.89 

38 

1 

.85 

1 

.0 

0 

6 

2 

2 

New  Burnside 

84 

.2 

53 

.2 

68 

7 

-2.2 

96 

11 

39 

23 

41 

7 

0 

0 

0 

3 

.43 

13 

1 

.40 

19 

T 

0 

6 

3 

1 

Olney  Radio  Station 

84 

.4 

52 

.2 

68 

3M 

-1.6 

97 

11 

38 

23 

49 

7 

0 

0 

0 

2 

.26 

-1 

30 

.70 

17 

.0 

0 

6 

3 

0 

Sparta 

85 

.2 

54 

.1 

69 

7 

-1.3 

97 

1 

42 

23+ 

29 

11 

0 

0 

0 

3 

.02 

35 

.99 

14 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

69 

0 

-1.7 

2 

.90 

53 

T 

STATE 

66 

8 

.'i 

1 

.95 

-1 

69 

T 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1952 


Day  of  monih 


ALE  DO 

ALTON  OAM  26 
ANNA      1  NH 
ANNAWAN 

ANT IOCM 

ARLINGTON  ME IGHTS 
AURORA  COLLFGF 


Hf AROSTOWN 

RFLLEVILLE   SCOT T   AF  BASE 

RENTLFY 

RE  NT  ON 

RLO0M1NGTON 

RLOOMINGTON  NORMAL 

BLUFFS 

RRADFORO  CAA 

RROOKPORT  DAM  52 

CAIRO  MR  CITV  R 


CANTON 

CARPONOALE  SFWAGF 
CARL INVILLF   A  E 
CARLYLE 


FHTRALlA  4  M 
MANDLFRV I LLE 
KANNAHON  DRFSOFN 
HARLESTON 


CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  W«  A IRPORT 
CHICAGO  WR  C ITY 


1  NT ON  1 
HOEN  2  S 
NVILLF 


FA1RF IELD 
FLORA 
FREE PORT 

FREE  PORT  St  WAGE  PL 
FULTON  OAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GAL  V  A 
GENESEO 
GIRSON  CITY 

GLAOSTONt  OAM  18 
GLENDALE  F  *P  FARM 
GOLCONDA  OAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRANO  TOWER  2  N 
GREENUP 
GRtENV iLLf 
GR I DL£ Y 

OR iggsv ill t 

HARDIN 
HARR I SflURG 

MARRISRURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA   NO  7 

HlLLSBORO 

HOOPESTON 

HUTSONV I LL 6   PwR  PL 

ILL INOIS  C ITY  OAM  16 

JACKSONVILLF 

JERSEYVILLE 
JOLIET  BRANDON  RD 
JOL  IET   Ml)  AIRPORT 
KANKAKEE 
KANKAKEE  4  H 

KE I THSBURG 
KEHANEE 
L  A  CON 
LA  HARPE 
LA  SALLE 

LA  SALLE   1  S 
L AWRENCFV I LLE 
LF  ROY 
L 1NC0LN 
LINCOLN  NO  2 


MARSE III  LOCK 

MARSHALL 

MASCOUTAM 

MAT TOON 

MC  HENRY  7  S 

MC  LF ANSBORO 

MEOORA 

MINONK 

M0L1NE    NR  AIRPORT 
MONMOUTH 

MONT  I CELLO 
MORRIS 
MORR IS  )  NE 
MORRISON 

MORR I SONV I LL  E    1  E 

MT  CAflMFL  WATER  WKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 


1.10 
.96 
2.19 


1  .00 
2.31 
1  .08 


1.26 
2.91 
1.39 
1  .60 


.0?  .86 
.85 

•  .39 

■IT  1.01 


.26 
.07 
.69 


1.46 
1  .98 
1  .53 


1  .06 
.07 
.87 


1.01 

1  .80 

1  .  60 


1  .97 
1.8? 
1  .99 
1  .98 


1.21 
1.61 
2.71 


1-23 
.03 
.25 


.1*  1.09 

.80 

.26 


2.94 
4.87 


6 

7  1  8  1  9 

1  1 

10  i  11  12 

 1  1  

13 1 

14  1  15 

16  | 

17  | 

18 

19  ;  20  1 

21  1 

22  j 

■  10 

.13 

■  13 

T 

•  12 

.10 

•  23 

•  26 

•  02 

1.40 

•  37 

•59  .01 

.08 

.02 

•  00 

.06 

T 

r 

.  10 

.  14 

.03 

.13 

.07 

T 

•  12 

T 

.22 

^ 

T 

T 

T  T 

.35 

.19  .0?' 

■  69 

T 

2.01  i 

T 

.47 

.02 

•  63 

1  .601 

.47 

.  30 

.02 

.01 

.6? 

.01 

•  0? 

. .;  0 

.1? 

.07 

.50 

T 

.03 

.50 

.  10 

1.6? 

.10 

?>30 

.22 

•  69 

.03 

.  |  ■ 

.04 

*  11 

T 

.03 

1.0)| 

40 

•  08 

.  78 

.02  | 

1  .22 

T 

T 

•  121 

•  52 

T  .10, 

•  96 

T 

.99 

T  .IV 

.73 

.71 

.10 

•  68 

.09  T 

09 

- 

.34  .07 

- 

T 

- 

■  05 

-* 

.  14 

T 

•  30 

■03 

.43 

.07 

•  11 

.05 

T 

T 

7 

•  25 

.2? 

T 

.01 

.  -  "■ 

T 

T 

.01 

•  08 

.20 

T 

.03 

.  1  ? 

.19 

.  18 

T 

•  10 

•  31 

1.53 

•  24 

1.03  .03 

.15 

T 

1  .52 

T 

.40 

.03 

T 

■  10 

.13 

•  01 

.04 

.01 

.47 

•  42 

.?8  T 

.  52 

.03 

1  .01 

•  26 

T 

.75 

.06 

.43 

T 

.03 

T 

T 

.41 

.07 

.1?  .20 

.30 

•  35 

.02 

.13 

1  .34 

.05 

1  .24 

•  26 

•  09 

•  26 

.  17 

T 

T 

•  1  3 

.21 

.15 

T 

.03 

.16 

.07 

.12 

.04 

•  1  0 

•  28 

_ 

.08 

■  03 

•  01 

.07 

.05 

T 

.  ' 

•  06 

_ 

.05 

.  |  '■ 

.06 

•  01 

1.56 

•  05 

.24 

T 

.07 

•  0? 

.  76 

•  1  5 

•  98 

T  .50 

.  10 

.52 

.07 

T 

1*67 

T 

.10 

.14 

T 

.  5  1 

•  43 

.58 

.80 

•  20 

.00 

.69 

.90 

T 

.09 

•  02 

•  07 

2.00 

.  25 

•  1 1 

T 

.20  .41 

•  55 

.41  7 

.41 

•  55 

•  05 

.  37 

•  13 

.14 

■  33 

.02 

T 

.15 

.1? 

•  36 

T 

_ 

1*81 

•  1? 

T 

T 

T 

1 .52 

.13 

*09 

•  50 

1  .27 

*06  * 

•  02 

•  1  0 

.  10 

.05 

1.93 

T 

•  36 

T 

•  05 

•02 

•  1  3 

.04 

Of 

* 

1  T 

•  15 

T 

.22 

"o 

•  16 

.24 

T 

T 

T 

•  14 

.10 

T 

T  ' 

T 

T 

.06 

•  05 

•  10 

.  1  3 

.5) 

•  3  7 

.03 

.0 

T 

.14 

•  0) 

•  04 

.01 

.16 

•02  .16 

•o; 

•  06 

•  13 

.11 

•  80 

•  02 

.03 

•  23 

.09 

T 

"°  .06 

•  56 

.  33 

•  35 

•  02 

T 

.27 

.04 

* 

1 

_ 

•  12 

T  .61 

.39 

.81 

.0? 

•  02 

* 

* 

•  52 

- 

.7? 

•  74 

.02 

•  10 

.19 

T 

1.15 

.75  T 

9?      * " 

•  42 

j 

.04 

.06 

•  i; 

.03 

•  04 

7 

T 

.07 

•  l: 

.10 

.05 

.02 

2.13 

.02 

T  T 

.25 

T 

.0 

.04 

% 

.10 

•09 

T 

.16 

.0 

\ 

.05 

T 

.0* 

•  04 

T 

2.56 

•  14 

•         .  1 

•  63 

•  20 

T 

.11 

T 

•  01 

.09 

.18 

•  58 

ml*,  follevlag  Static*  lariai. 
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DAILY  PRECIPITATION 


2 

Day  of  month 

Station 

O 

,,.  i 

H 

1 

2 

 L 

3 

4 

5  6 

 '  

7  8 

 1  

1  9 

10  '1  11  |  12 

13 

14  | 

IS 

16 

17 

18 

19 

 L 

20 

21 

22 

— - — *- 

23 

1 

24 

25  |  26  j  27 

28  J  29^  30 

31 

mount  PtJLASK  I 

—  - 

.12 

T 

T 

Tes 

— — ~ 

MOUNT  STtRLlNG 

2.35 

1 .  06 

T 

1.21 

T 

MOUNT   VERNON  <.N 

3.89 

1 .85 

.48 

■  35 

.05 

1.14 

•  02 

T 

N  ASHV  I  LLfc    3  NW 

2.68 

I  .46 

•  40 

.60 

•  14 

•  06 

NEWARK    7  F 

1  .57 

.95 

.06 

.20 

■  14 

.22 

NEW  BOSTON  DAM  ]7 

.66 

.0  7 

.51 

•  02 

02 

.01 

03 

NF  W  BOSTON 

.87 

.61 

.06 

.02 

.02 

.OA 

.10 

NFW    HI  IRNS  1  Of. 

3. A3 

,01 

.66 

.24 

1  .40 

T 

NEWTON 

A. OA 

.  7A 

1  .03 

.  OA 

•  29 

.95 

■  99 

T 

T 

OLNEV  RADIO  STA 

?.?6 

.58 

.03 

.70 

•  26 

•  01 

ORFGON   WATFR  WKS 

.76 

.  1  A 

.20 

•  05 

.  1  A 

OTTAWA 

1.17 

.82 

.04 

•  05 

•  OA 

.02 

•  06 

•  02 

•  12 

T 

PAL  F  S I  INf 

A. 15 

.70 

.51 

.35 

a65 

* 

1.07 

T 

T 

• 

PANA 

2.05 

.  7  3 

.06 

T 

■  ^ 

T 

1  .06 

■  06 

.01 

PARIS   WATFR  WORKS 

2.05 

■  58 

■  AO 

.30 

•  13 

.16 

•  42 

T 

.04 

PARK  FOHfcST 

2.03 

1 .56 

•  1  0 

T 

PAW  PAW 

.80 

■  35 

.22 

•  06 

•  12 

.05 

PAYSON 

7  .  8A 

}  .A  1 

.05 

.21 

1.16 

.01 

PFUR IA  WH  AIRPORT  R 

1.77 

1.48 

T 

.07 

.03 

T 

T 

.01 

PC ATONE 

1.73 

1*52 

T 

•  OA 

T 

T 

.08 

T 

.09 

PETERSBURG 

1  .08 

■  4? 

60 

06 

PLEASANT  MILL 

1.33 

.51 

.02 

.77 

.01 

. 

2.23 

T 

T 

•  OA 

•  0*> 

.06 

PRINCfVILLE   2  NW 

1  .6? 

1.15 

•  42 

■  05 

OU1NCV 

3.17 

1.87 

.05 

1.25 

QUINCY  CAA 

2.50 

1.12 

.  OA 

87 

A7 

QUINCY    DAM  21 

2*8! 

.32 

1  .35 

.02 

1.12 

QUI  NO   MtMORIAL  BPIOGF 

3.04 

.38 

1  .55 

.06 

1*10 

RANTOUL   CHANUTt    M  HASE 

1.18 

•  3A 

T 

T 

T 

■  03 

T 

T 

•  72 

.09 

RED  MUO 

2.97 

• 

.70 

•  87 

.77 

.23 

•  AO 

PORFRTS   3  N 

.43 

... 

.  1  7 

ROCHFLLF 

•  62 

.23 

.25 

.09 

.05 

ROCK  FORO 

.77 

.22 

.03 

■  10 

.20 

.22 

ROCK  F nRn  u  NE 

.40 

.20 

•  20 

.22 

; 

ROCK FORO  CAA  AP 

.9A 

.  Al 

.  1  0 

>  I  A 

.  11 

.17 

•  01 

rock  island  oam  15 

.71 

.15 

.35 

T 

T 

T 

.08 

' 

.  1  3 

ROCKPORT 

RUSHV I  L  LE 

2  .08 

1.58 

.50 

STE    MAR  1 L 

1*33 

.04 

.91 

1  .10 

SALFM 

2. S3 

.98 

■  43 

.01 

I  .1  1 

• 

SH A WMF E  TOWN   NF W  TOWN 

3.57 

.95 

•  03 

1.77 

.08 

•  *0 

.34 

1 

S JDFLL 

1  .56 

.62 

.07 

.  78 

.OA 

SPART  A 

3.02 

•  89 

.37 

.44 

.48 

.28 

.01 

SPR  1  NGF  ILL')  Wfl  AP           Ft  // 

.15 

•  Al 

.06 

T 

T 

c  PR  1  NfiF  1 1  L  0  WH  CITY  R 

.77 

.  1  1 

T 

.06 

.47 

.13 

T 

T 

T 

'. 

STOCrTON 

•  6ft 

.04 

.  1  8 

•  03 

.  1  ■ 

.  1  7 

ST  RF  A  TOR 

1.8* 

1.38 

•  19 

.11 

.18 

SYCAMORF 

.71 

.15 

.  1A 

- 

TABLE  GROVE 

2  .29 

1  .95 

T 

T 

•  08 

.OA 

.16 

.06 

T 

T 

TAYLORV  ILLF 

1  .  49 

■  20 

.29 

.88 

.12 

: 

TISK  ILWA 

.68 

.63 

T 

•  05 

. 

1  .04 

.82 

.01 

•  08 

.08 

TUSCOL  A 

.25 

T 

•  14 

.85 

T 

llRH  ANA 

1  .67 

.  1  8 

.  ?4 

T 

.02 

T 

T 

.01 

URH ANA    FNG  CAMPUS 

1  .6A 

T 

.38 

.05 

1.15 

.03 

.03 

: 

UT  ICA    STARVFI)  ROCK  OAM 

4ft 

T 

,ftft 

T 

•  06 

05 

1A 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

3.85 

.65 

.70 

1.01 

1  .28 

T 

.01 

V  1  RDF  N 

2.04 

.15 

T 

.05 

1  .89 

T 

T 

WALNUT 

.63 

.52 

T 

T 

•  11 

WARSAW 

2.14 

.02 

.06 

3.22 

WATERLOO 

I  .Kfl 

I  .  19 

T 

.55 

.04 

.05 

WAT5EKA 

.  88 

.  13 

.16 

.01 

.01 

•  39 

.14 

T 

WAIIKE  GAN 

;.80 

.59 

T 

.04 

.  1  1 

WAYNF  CITY 

?.76 

■  66 

.23 

.17 

1  .38 

•  OA 

.  08 

WMF  A  TON  COLLEGE 

1.08 

.01 

•  02 

.0? 

.09 

.03 

.13 

•  01  . 

WMITF   HALL    1  F 

1  ,A5 

.07 

.10 

1  ,28 

WILCOX 

1  .96 

.90 

•  OB 

.  18 

WINDSOR 

2.87 

.18 

.71 

.28 

.02 

T 

: 

DAILY  TEMPERATURES  .llin01s 

SEPTEMBER  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

Average 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

t|  8 

9 

10  n 

12 

.3 

15 

is] 

.7 

1 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23  j 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

98 

77 

73 

79 

85 

91 

R] 

88 

95 

94 

98 

06 

88 

88 

83 

1 

81 

84 

77 

78 

77 

78 

73 

78 

82 

87 

e 

90 

92 

85. 

3 

M  IN 

69 

56 

46 

47 

52 

56 

6  2 

55 

60 

60 

60 

61 

66 

70 

57 

61 

49 

48 

48 

45 

47 

46 

40 

47 

58 

54. 

'• 

ALEDO 

MAX 

B? 

68 

70 

78 

85 

81 

78 

85 

87 

90 

92 

94 

87 

87 

82 

86 

86 

77 

69 

70 

73 

66 

70 

77 

87 

80 

87 

00 

86 

92 

80. 

7 

M  IN 

47 

42 

43 

57 

54 

62 

60 

59 

63 

67 

45 

48 

56 

58 

4  4 

42 

4  2 

46 

4  7 

42 

45 

'  I 

51 

53 

50. 

8 

ALTON  DAM  ?6 

MAX 

86 

74 

77 

82 

86 

94 

84 

90 

96 

96 

96 

97 

97 

86 

86 

82 

P  7 

76 

74 

78 

76 

78 

HO 

84 

8? 

88 

86 

96 

96 

85. 

9 

MIN 

58 

14 

46 

46 

52 

56 

60 

56 

62 

61 

60 

66 

64 

54 

66 

E  8 

50 

46 

48 

44 

43 

45 

50 

47 

64 

54 

56 

53. 

8 

ANNA  INW 

MAX 

93 

76 

76 

79 

82 

87 

75 

87 

90 

92 

94 

91 

85 

69 

B2 

85 

77 

B  0 

76 

78 

74 

78 

73 

74 

85 

83 

87 

89 

90 

82. 

7 

M  IN 

63 

55 

47 

46 

54 

55 

62 

63 

60 

60 

6Q 

70 

64 

59 

62 

50 

49 

61 

48 

43 

4  4 

48 

80 

50 

83 

58 

88 

54. 

9 

ANTIOCH 

MAX 

79 

66 

66 

75 

79 

76 

68 

79 

87 

91 

90 

92 

87 

82 

77 

76 

82 

75 

62 

64 

67 

64 

64 

70 

80 

74 

74 

86 

74 

80 

76. 

2 

MIN 

59 

5? 

47 

48 

' 

58 

53 

59 

60 

61 

60 

63 

70 

46 

'.6 

51 

54 

.  44 

42 

47 

50 

41 

42 

55 

51 

43 

50 

56 

47 

52. 

0 

AURORA  COLLFGF 

MAX 

78 

69 

69 

7'. 

no 

7  0 

68 

80 

87 

89 

91 

91 

80 

63 

79 

80 

81 

6  1 

68 

65 

69 

65 

68 

72 

79 

67 

75 

69 

77 

85 

76  ■ 

8 

MIN 

56 

49 

43 

42 

52 

56 

62 

50 

63 

58 

68 

59 

62 

63 

41 

50 

46 

38 

35 

36 

46 

30 

37 

51 

43 

36 

51 

42 

47. 

4 

BELLLV 1 LLE   SCOTT  AF 

MAX 

88 

71 

7? 

77 

82 

88 

77 

86 

91 

92 

94 

04 

88 

87 

81 

86 

76 

66 

74 

72 

74 

77 

77 

77 

80 

81 

79 

80 

93 

94 

82. 

6 

MIN 

60 

56 

49 

48 

51 

60 

61 

57 

62 

65 

■62 

59 

6  8 

68 

59 

54 

63 

58 

67 

52 

50 

4  7 

46 

50 

60 

62 

60 

60 

55. 

7 

RLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

90 

69 

69 

78 

83 

86 

78 

84 

90 

92 

93 

'4  4 

94 

86 

80 

85 

85 

80 

69 

69 

70 

70 

69 

76 

80 

79 

79 

0] 

90 

90 

81. 

5 

MIN 

64 

49 

42 

45 

53 

57 

57 

53 

60 

63 

58 

58 

67 

73 

4  8 

50 

61 

o;1 

44 

42 

47 

38 

42 

63 

48 

43 

54 

60 

53 

53. 

0 

CAIRO  WH  CITY 

MAX 

90 

75 

75 

77 

83 

85 

75 

86 

88 

89 

9? 

89 

88 

86 

81 

84 

71 

81 

74 

76 

74 

77 

72 

7  9 

84 

82 

65 

86 

86 

81. 

4 

M  1  N 

65 

60 

55 

54 

57 

62 

64 

64 

68 

69 

66 

65 

77 

70 

63 

58 

63 

OR 

57 

55 

58 

55 

53 

51 

54 

52 

58 

59 

62 

61 

60. 

5 

CARRUNOALE   SEWAGE  PL 

MAX 

95 

76 

74 

80 

85 

92 

85 

RQ 

92 

94 

95 

94 

88 

90 

83 

88 

75 

8  1 

76 

75 

75 

79 

75 

" 

82 

86 

85 

89 

90 

91 

84. 

S 

M  IN 

69 

56 

44 

40 

44 

49 

49 

56 

68 

52 

51 

64 

7  1 

60 

49 

60 

50 

46 

49 

44 

39 

39 

39 

41 

48 

47 

50 

53 

51. 

0 

CARL INV I LLE  4E 

MAX 

90 

70 

72 

78 

15 

93 

86 

86 

97 

94 

95 

94 

90 

88 

•i  > 

90 

86 

B5 

7  3 

70 

73 

74 

72 

76 

79 

78 

80 

00 

94 

92 

83. 

6 

MIN 

60 

49 

41 

42 

50 

57 

60 

51 

56 

58 

57 

51 

64 

70 

46 

47 

61 

61 

45 

49 

43 

40 

36 

39 

44 

80 

40 

51 

55 

50 

50 

7 

CARLYLE 

MAX 

95 

76 

79 

85 

90 

86 

93 

94 

96 

91 

89 

89 

89 

79 

84 

79 

7R 

77 

78 

74 

7  0 

81 

64 

83 

90 

94 

95 

85 

3 

M  IN 

59 

54 

44 

44 

56 

54 

54 

58 

00 

56 

66 

70 

54 

53 

61 

64 

48 

45 

46 

42 

39 

39 

41 

46 

46 

55 

58 

57 

52 

5 

CHARLESTON 

MAX 

70 

70 

78 

83 

MR 

84 

86 

OB 

9? 

M  IN 

53 

43 

46 

50 

'4 

55 

55 

61 

61 

CHENOA 

MAX 

87 

68 

67 

75 

81 

R0 

72 

83 

88 

89 

91 

92 

80 

86 

80 

82 

82 

75 

68 

.66 

68 

68 

73 

80 

72 

77 

89 

86 

88 

79 

4 

MIN 

58 

49 

43 

47 

52 

68 

55 

69 

60 

59 

60 

55 

66 

69 

48 

50 

59 

55 

43 

40 

44 

48 

37 

42 

49 

50 

37 

52 

59 

46 

51 

6 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

77 

6B 

63 

75 

80 

70 

64 

77 

86 

90 

87 

87 

87 

84 

T> 

79 

81 

64 

63 

66 

63 

61 

77 

79 

64 

76 

87 

67 

83 

74 

9 

M  IN 

60 

5? 

51 

53 

56 

62 

58 

56 

63 

66 

68 

66 

69 

65 

56 

55 

61 

53 

50 

40 

49 

49 

46 

47 

58 

53 

49 

56 

61 

8  7 

56 

5 

CHICAC.O  W8  AIRPORT 

MAX 

75 

68 

68 

77 

83 

71 

67 

84 

90 

93 

95 

96 

94 

84 

80 

81 

83 

68 

66 

64 

67 

64 

66 

74 

80 

64 

79 

90 

74 

87 

77 

7 

M  IN 

50 

51 

49 

50 

54 

62 

56 

53 

60 

64 

64 

62 

67 

62 

51 

52 

57 

51 

47 

45 

45 

47 

4? 

44 

56 

49 

43 

57 

57 

49 

53 

3 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

79 

69 

64 

76 

82 

71 

66 

75 

85 

89 

89 

85 

84 

83 

80 

60 

81 

71 

66 

66 

69 

63 

64 

72 

60 

66 

76 

88 

72 

83 

75 

8 

M  IN 

61 

54 

52 

56 

61 

62 

57 

58 

67 

71 

74 

73 

75 

65 

59 

59 

66 

54 

51 

51 

60 

51 

48 

52 

59 

57 

52 

59 

62 

62 

59 

3 

CICFRO 

MAX 

79 

71 

70 

77 

83 

7  2 

68 

83 

89 

92 

94 

95 

94 

88 

B  ] 

82 

84 

74 

69 

67 

70 

66 

68 

74 

81 

68 

78 

90 

75 

87 

79 

0 

MIN 

61 

54 

48 

48 

52 

62 

57 

54 

58 

62 

67 

6? 

68 

72 

51 

50 

57  . 

57 

45 

43 

44 

51 

41 

42 

66 

54 

44 

50 

59 

5  1 

53 

8 

CORDEN  ?S 

MAX 

93 

76 

74 

79 

82 

65 

79 

88 

89 

94 

97 

93 

86 

88 

80 

85 

73 

60 

75 

" 

74 

76 

72 

71 

79 

88 

83 

86 

88 

89 

82 

5 

MIN 

64 

54 

45 

42 

46 

51 

58 

53 

60 

60 

56 

56 

65 

70 

59 

47 

58 

60 

51 

46 

50 

45 

40 

40 

42 

43 

48 

52 

51 

54 

52 

7 

DANVILLE 

MAX 

86 

72 

73 

77 

81 

90 

74 

83 

91 

90 

96 

93 

91 

89 

81 

87 

83 

75 

77 

69 

69 

69 

68 

74 

79 

76 

78 

87 

9  ! 

89 

81 

1 

MIN 

66 

54 

46 

41 

46 

53 

59 

51 

64 

54 

59 

53 

66 

70 

54 

46 

59 

56 

47 

42 

41 

37 

39 

45 

48 

38 

46 

61 

49 

51 

0 

OECATUR 

MAX 

80 

70 

70 

81 

87 

94 

80 

88 

94 

95 

97 

98 

90 

86 

84 

90 

80 

80 

77 

65 

7  1 

70 

70 

78 

80 

78 

82 

90 

95 

91 

87 

9 

MIN 

59 

51 

43 

47 

52 

59 

61 

56 

62 

63 

61 

62 

69 

71 

50 

54 

61 

57 

47 

45 

48 

45 

40 

45 

49 

53 

43 

53 

61 

54 

1 

DIXON 

MAX 

B  2 

68 

68 

76 

81 

BO 

72 

82 

*  88 

90 

90 

92 

90 

85 

78 

80 

83 

79 

67 

68 

70 

66 

7? 

75 

80 

76 

76 

89 

82 

66 

79 

0 

MIN 

58 

50 

43 

44 

53 

61 

50 

51 

56 

61 

58 

59 

65 

70 

47 

45 

52 

57 

47 

38 

38 

48 

36 

37 

53 

50 

40 

47 

55 

48 

50 

4 

OU  OUO  1  N 

MAX 

96 

75 

74 

80 

86 

91 

79 

88 

93 

95 

97 

95 

89 

90 

8, 

90 

78 

81 

78 

66 

75 

78 

73 

78 

61 

86 

84 

88 

92 

93 

84 

4 

MIN 

60 

56 

47 

46 

50 

53 

61 

56 

63 

63 

60 

5  o 

59 

72 

59 

53 

61 

64 

50 

50 

49 

47 

42 

45 

45 

48 

50 

56 

60 

59 

54 

8 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

98 

76 

75 

79 

85 

> 

82 

87 

94 

94 

94 

94 

90 

92 

81 

91 

80 

-:• 

76 

72 

74 

77 

76 

78 

81 

82 

81 

92 

95 

96 

84 

.7 

MIN 

61 

55 

47 

46 

51 

55 

63 

56 

62 

64 

61 

69 

71 

56 

54 

61 

62 

46 

42 

47 

45 

43 

44 

h' 

46 

49 

52 

62 

60 

54 

.  5 

EFf INGHAM    1  SW 

MAX 

94 

7? 

70 

84 

82 

90 

80 

86 

90 

93 

96 

94 

86 

85 

81 

88 

78 

81 

72 

70 

71 

73 

70 

75 

7R 

80 

79 

68 

92 

92 

82 

2 

m  In 

67 

54 

42 

41 

48 

67 

54 

56 

55 

56 

58 

64 

69 

53 

47 

60 

60 

47 

42 

44 

38 

36 

38 

44 

44 

39 

45 

54 

50 

50 

6 

EL IZABETHTOWN 

MAX 

9G 

8? 

76 

70 

87 

88 

86 

90 

97 

94 

96 

94 

88 

85 

84 

88 

87 

84 

70 

80 

78 

79 

76 

78 

82 

87 

85 

80 

90 

01 

85 

6 

M|N 

69 

57 

47 

47 

50 

52 

60 

57 

63 

60 

62 

64 

68 

71 

63 

48 

59 

63 

55 

47 

47 

47 

4  4 

43 

45 

43 

51 

52 

54 

5  6 

54 

8 

FAIRFIELD 

MAX 

97 

72 

70 

78 

83 

68 

81 

85 

92 

94 

94 

94 

86 

88 

' 

88 

79 

81 

78 

77 

78 

74 

71 

75 

81 

86 

80 

89 

92 

93 

83 

3 

M  IN 

66 

56 

45 

43 

46 

50 

63 

56 

56 

54 

54 

57 

66 

70 

58 

51 

58 

62 

80 

46 

48 

43 

40 

39 

40 

43 

4  7 

47 

52 

54 

52 

0 

FLORA 

MAX 

98 

7  3 

72 

79 

85 

91 

61 

88 

94 

95 

98 

87 

76 

75 

75 

76 

74 

77 

80 

84 

64 

88 

92 

93 

64 

7 

MIN 

68 

55 

47 

45 

49 

61 

63 

55 

69 

59 

5B 

59 

63 

70 

57 

87 

68 

58 

50 

47 

47 

45 

4  0 

47 

44 

45 

46 

49 

55 

56 

53 

2 

FREF  PORT 

MAX 

8? 

66 

68 

75 

81 

75 

71 

80 

86 

88 

66 

90 

88 

81 

76 

79 

81 

68 

63 

65 

68 

63 

66 

72 

79 

75 

75 

69 

78 

79 

76 

5 

M  In 

52 

49 

45 

43 

54 

60 

47 

51 

54 

56 

55 

S3 

60 

68 

46 

44 

48 

52 

40 

35 

49 

34 

- 

53 

46 

41 

53 

48 

■ 

48 

* 

FULTON   OAM  13 

MAX 

67 

70 

78 

82 

74 

73 

83 

87 

90 

90 

92 

88 

81 

77 

82 

83 

72 

65 

67 

70 

63 

68 

75 

80 

71 

74 

87 

78 

88 

77 

8 

m  In 

58 

51 

48 

46 

52 

60 

52 

51 

57 

62 

6? 

62 

65 

66 

52 

49 

56 

56 

46 

43 

46 

51 

4  0 

41 

57 

53 

44 

4Q 

60 

50 

52 

7 

GALE  SBURG 

MAX 

? 

6  7 

70 

77 

82 

83 

74 

81 

86 

88 

69 

91 

89 

78 

SO 

85 

64 

69 

69 

67 

70 

68 

76 

83 

74 

91 

88 

90 

78 

8 

MIN 

55 

49 

45 

47 

59 

- 

58 

60 

64 

62 

61 

68 

56 

51 

52 

60 

4  3 

47 

)9 

46 

39 

43 

SI 

52 

47 

54 

52 

3 

GALVA 

MAX 

8? 

6  f 

7  3 

78 

84 

81 

74 

84 

68 

91 

91 

93 

90 

80 

82 

84 

83 

76 

69 

69 

67 

70 

77 

87 

73 

76 

9) 

87 

90 

80 

2 

MIN 

56 

50 

43 

*5 

53 

55 

51 

49 

54 

58 

69 

62 

66 

I 

49 

60 

S  1 

4  1 

41 

43 

48 

49 

- 

47 

56 

80 

50 

9 

GOLCONUA  DAM  SI 

MAX 

76 

74 

76 

82 

86 

76 

86 

90 

88 

97 

90 

87 

81 

82 

86 

81 

77 

79 

7? 

78 

74 

79 

64 

87 

86 

88 

88 

81 

8 

MIN 

65 

56 

50 

50 

54 

54 

60 

60 

64 

64 

65 

62 

69 

66 

58 

6? 

• 

67 

46 

49 

- 

54 

84 

58 

- 

56 

6 

GREENVILLE 

|MAX 

|  a** 

7  o 

6Q 

75 

80 

87 

78 

83 

89 

89 

97 

92 

86 

85 

78 

85 

87 

68 

70 

73 

73 

78 

87 

90 

80 

' 

|M  IN 

69 

53 

47 

50 

56 

« 

57 

63 

64 

63 

«0 

68 

55 

54 

60 

4'* 

49 

48 

48 

48 

5  3 

57 

£  ■ 

55 

7 

GR 1 GGSV 1 LLE 

MAX 

BC 

86 

91 

80 

86 

92 

5 

93 

94 

86 

82 

90 

• 

84 

77 

7? 

78 

76 

80 

93 

97 

- 

87 

5 

|M1N 

56 

50 

42 

41 

- 

69 

60 

51 

68 

63 

60 

1  62 

50 

- 

48 

. 

48 

• 

42 

67 

43 

- 

0 

HARR ISRURG 

'max 

90 

78 

74 

78 

85 

90 

79 

88 

94 

1  94 

96 

96 

89 

88 

83 

84 

78 

73 

76 

87 

84 

86 

QO 

07 

94 

64 

.9 

|min 

6F. 

5  ( 

4  3 

42 

45 

50 

51 

60 

1  58 

57 

57 

66 

72 

60 

■ 

■ 

34 

4  1 

4  ) 

49 

- 

52 

0 

HAVANA 

Max 

81 

70 

70 

80 

- 

87 

1  77 

85 

69 

i  88 

92 

93 

89 

85 

81 

- 

70 

76 

74 

78 

90 

87 

89 

MIN 

59 

50 

45 

• 

■ 

■ 

• 

58 

66 

69 

50 

■ 

46 

41 

■ 

- 

43 

49 

54 

53 

0 

H I LLSBORO 

(MAX 

>• 

74 

72 

|  80 

84 

90 

- 

87 

1  9? 

95 

95 

87 

82 

80 

70 

9 

m  In 

0' 

51 

43 

- 

■ 

•  59 

1  62 

59 

58 

70 

52 

■ 

44 

61 

- 

? 

HOOPESTON 

|MAX 

1  80 

69 

65 

1 

90 

94 

93 

91 

85 

80 

- 

r4 

77 

- 

79 

3 

MIN 

1  " 

52 

■ 

- 

- 

; 

69 

SO 

■ 

44 

52 

40 

52 

■ 

Sm  R«(«renc*  Not—  Following  Station  Ind** 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1952 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONV I LLE 

M  A  x 

86 

72 

70 

6  1 

86 

91 

9  2 

87 

91 

91 

94 

95 

91 

84 

83 

85 

80 

82 

71 

66 

69 

70 

7 1 

77 

81 

90 

9  1 

91 

82. 

1 

M  IN 

58 

4  g 

40 

42 

50 

52 

56 

52 

i>7 

59 

58 

53 

64 

68 

45 

48 

60 

61 

47 

47 

46 

44 

38 

38 

47 

47 

42 

52 

56 

54 

51. 

0 

JERSEYV ILLE 

MAX 

90 

7  3 

73 

81 

85 

97 

91 

97 

9  3 

88 

88 

91 

84. 

5 

M  IN 

58 

49 

44 

46 

52 

57 

59 

54 

60 

62 

59 

51 

64 

70 

47 

51 

60 

61 

47 

47 

48 

45 

43 

44 

47 

46 

40 

53 

53 

53 

52. 

3 

JOLIET   WB  AIRPORT 

MAX 

75 

6Q 

70 

75 

81 

7  7 

69 

81 

88 

90 

92 

9  7 

92 

84 

80 

82 

82 

66 

69 

67 

70 

67 

68 

74 

80 

68 

76 

90 

80 

86 

77. 

8 

M  IN 

5  7 

48 

45 

48 

56 

50 

50 

56 

58 

58 

'j  r. 

<■>  7 

5  5 

44 

40 

39 

52 

40 

3  5 

42 

47. 

7 

KANKAKEE 

MAX 

83 

67 

66 

8 

80 

81 

85 

77. 

5 

MIN 

61 

52 

48 

46 

51 

56 

57 

50 

56 

58 

61 

67 

70 

51 

50 

58 

58 

46 

42 

46 

45 

40 

42 

50 

52 

40 

49 

55 

47 

52. 

1 

KANKAKEE    4  W 

MAX 

8? 

6  6 

6  3 

78 

85 

76, 

6 

M  IN 

59 

50 

46 

46 

50 

54 

51 

51 

57 

58 

58 

66 

69 

48 

49 

56 

56 

44 

40 

44 

44 

38 

42 

49 

50 

36 

48 

55 

44 

50. 

5 

KEWANEE 

MAX 

8? 

64 

69 

75 

82 

80 

83 

82 

90 

79. 

0 

M  IN 

55 

48 

42 

50 

55 

61 

55 

53 

61 

67 

61 

66 

64 

49 

53 

57 

56 

43 

43 

45 

43 

40 

45 

53 

49 

47 

53 

56 

53 

52. 

8 

LACON 

MAX 
MIN 

LA  HARPF 

MAX 

79 

67 

68 

77 

82 

85 

7? 

82 

86 

88 

89 

91 

88 

84 

80 

85 

82 

7  7 

6  8 

88 

79. 

0 

M  IN 

56 

47 

42 

56 

58 

58 

55 

62 

62 

65 

63 

67 

67 

48 

51 

58 

60 

42 

42 

43 

50 

38 

41 

51 

49 

46 

54 

52 

46 

52. 

4 

LA  SALLE 

MAX 

80 

70 

70 

79 

85 

78 

75 

86 

90 

94 

85 

84 

72 

90 

81. 

1 

MIN 

60 

52 

46 

53 

60 

55 

53 

56 

63 

58 

66 

69 

48 

47 

58 

57 

45 

39 

41 

49 

38 

38 

53 

52 

39 

49 

55 

48 

51. 

7 

L 1NCOLN 

MAX 

80 

7  8 

7  1 

H  ? 

87 

9  1 

80 

89 

81 

82 

93 

83. 

4 

MIN 

58 

49 

41 

44 

53 

58 

56 

57 

89 

58 

56 

65 

69 

47 

49 

60 

57 

44 

41 

48 

43 

37 

39 

47 

46 

39 

50 

54 

54 

51. 

0 

MAKANDA  1NW 

MAX 

93 

76 

17. 

MIN 

69 

53 

45 

44 

47 

53 

50 

64 

62 

56 

56 

'. 

68 

MARENGO 

MAX 

78 

79 

84 

76. 

8 

M  !N 

60 

53 

45 

46 

i 

58 

-  i 

50 

56 

61 

57 

7S 

6] 

67 

48 

43 

49 

51 

42 

38 

39 

50 

39 

36 

54 

49 

38 

52 

54 

44 

49. 

8 

MATTOON 

MAX 

90 

6  8 

88 

70 

92 

90 

80 

9 

M  IN 

59 

48 

4b 

46 

48 

54 

57 

54 

59 

58 

60 

66 

66 

58 

53 

62 

54 

48 

45 

48 

44 

39 

43 

46 

50 

43 

53 

59 

55 

52 

7 

MC  LEANSRORO 

MAX 

96 

7  3 

88 

80 

92 

64 

0 

M  IN 

t-  v. 

55 

48 

46 

49 

53 

61 

54 

64 

61 

61 

74 

76 

66 

50 

60 

65 

53 

48 

50 

46 

44 

44 

45 

46 

49 

53 

55 

66 

55 

5 

MINONK 

MAX 

85 

69 

70 

84 

83 

90 

80 

4 

MIN 

58 

49 

42 

45 

48 

55 

53 

51 

56 

60 

61 

65 

68 

46 

57 

58 

43 

40 

44 

45 

39 

41 

48 

51 

40 

48 

54 

51 

50 

9 

MOLINE   WR  AIRPORT 

MAX 

75 

65 

70 

79 

84 

87 

85 

66 

67 

69 

7 1 

92 

78 

B 

M  I  N 

54 

47 

44 

47 

58 

59 

52 

53 

56 

63 

63 

58 

'  65 

54 

47 

46 

55 

4  9 

41 

41 

43 

38 

40 

53 

45 

45 

54 

55 

50 

50 

6 

MONMOUTH 

MAX 

79 

6  9 

70 

8  3 

75 

86 

83 

69 

70 

68 

7  1 

70 

91 

79. 

4 

MIN 

56 

48 

4  7 

45 

54 

58 

56 

53 

58 

62 

59 

M 

64 

65 

49 

50 

55 

56 

43 

42 

41 

48 

39 

41 

50 

48 

44 

51 

53 

53 

51 

5 

MORRIS    3  NE 

MAX 

8 

6  8 

80 

69 

8  7 

90 

80 

30 

7  8 

68 

65 

70 

86 

78 

4 

M  IN 

60 

52 

44 

45 

57 

52 

50 

54 

58 

55 

g 

62 

6? 

46 

47 

56 

57 

41 

40 

50 

37 

37 

5  1 

51 

47 

45 

55 

43 

50 

5 

MORR I  SON 

MAX 

86 

6  8 

73 

6  0 

9 1 

87 

84 

92 

81 

6 

M  IN 

56 

49 

4? 

45 

50 

59 

49 

51 

57 

61 

61 

58 

65 

68 

46 

45 

54 

53 

42 

39 

39 

49 

36 

38 

49 

48 

43 

48 

56 

50 

50 

2 

MORR I SONV I  LLP    1  E 

MAX 

83 

7  3 

7? 

89 

7  7 

92 

83 

0 

MIN 

61 

49 

39 

52 

57 

51 

57 

57 

55 

54 

65 

6? 

46 

48 

58 

59 

47 

44 

45 

41 

3  8 

41 

46 

48 

40 

50 

56 

53 

50 

5 

MT  CARMFL   WATER  WKS 

MAX 

96 

7  5 

90 

8 1 

94 

84 

7 

M  IN 

67 

58 

47 

50 

55 

57 

56 

59 

58 

59 

60 

69 

71 

■■1 

53 

57 

63 

60 

48 

50 

45 

42 

42 

43 

47 

47 

51 

56 

59 

55 

1 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

HQ 

6  5 

70 

82 

80 

7 1 

87 

77 

5 

M  1  N 

57 

50 

40 

54 

62 

47 

52 

55 

< 

58 

57 

61 

6S 

4? 

42 

51 

54 

42 

37 

37 

5  ! 

35 

36 

49 

49 

46 

50 

53 

45 

49 

8 

MOUNT   VERNON  AN 

MA  X 

96 

7  3 

87 

75 

92 

62 

.5 

MIN 

65 

54 

46 

5C 

53 

61 

55 

6  3 

■  - 

61 

61 

6( 

6< 

5f 

5  4 

59 

61 

49 

49 

47 

41 

45 

45 

46 

47 

55 

57 

57 

54 

3 

NEW  RURNSIDF 

MAX 

95 

8  1 

80 

87 

80 

8  1 

90 

84 

2 

MIN 

72 

56 

44 

43 

46 

51 

57 

5C 

63 

54 

56 

- 

7C 

6C 

5  0 

58 

62 

'■0 

46 

48 

44 

39 

41 

4  0 

47 

47 

55 

59 

59 

53 

■  2 

NEWTON 

MAX 

97 

7  1 

90 

84 

93 

H4 

4 

M  IN 

68 

54 

46 

45 

49 

52 

63 

56 

58 

56 

59 

• 

■  ' 

70 

55 

52 

60 

62 

4  h 

46 

48 

42 

40 

41 

47 

45 

48 

56 

55 

5  7 

2 

OLNFV   RADIO   ST A 

MAX 

96 

80 

89 

79 

93 

.4  4 

4 

M  IN 

70 

56 

45 

4  4 

49 

51 

64 

57 

57 

54 

59 

63 

71 

58 

50 

59 

63 

50 

44 

45 

4  1 

38 

39 

42 

44 

41 

." 

55 

54 

5  2 

•  2 

OTTAWA 

MAX 

79 

68 

7  1 

7  8 

74 

9  1 

85 

84 

72 

69 

7  1 

88 

79 

4 

M  IN 

'  1 

53 

47 

52 

6? 

54 

52 

58 

- 

60 

60 

6  7 

69 

50 

49 

57 

57 

46 

42 

45 

42 

40 

41 

52 

54 

42 

49 

56 

48 

52 

•  5 

PALF  ST  I NE 

MAX 

100 

7  3 

73 

85 

9  1 

75 

R  5 

9  1 

93 

95 

88 

80 

8  2 

7  3 

78 

74 

71 

76 

8  3 

84 

81 

92 

84 

1 

MIN 

68 

5  7 

48 

45 

48 

52 

62 

54 

5  5 

55 

56 

66 

6f 

56 

53 

60 

61 

49 

47 

52 

43 

40 

40 

42 

45 

46 

55 

55 

52 

6 

PANA 

MAX 

>  0 

71 

7  1 

79 

7 

90 

87 

9  1 

88 

78 

8  3 

70 

91 

82 

.5 

M  IN 

59 

5  1 

43 

45 

48 

54 

t  0 

53 

58 

6 

58 

58 

65 

6( 

50 

52 

60 

61 

45 

47 

40 

42 

45 

48 

42 

50 

56 

54 

52 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

'  ' 

70 

7  H 

78 

90 

81 

.2 

MIN 

6  I 

54 

46 

SC 

57 

61 

53 

56 

58 

58 

? 

6< 

5< 

52 

61 

60 

.. 

44 

45 

45 

39 

47 

53 

42 

52 

62 

54 

53 

.2 

PARK  FOREST 

MAX 

83 

B  2 

82 

86 

78 

2 

MIN 

61 

52 

44 

46 

55 

58 

52 

49 

60 

62 

65 

■ 

70 

45 

45 

54 

57 

4 

38 

38 

49 

36 

43 

"  ; 

51 

39 

54 

45 

s  1 

.2 

PEOR IA  WB  A IRPORT 

MAX 

1  5 

8  1 

88 

7  7 

7 

MIN 

55 

4  8 

45 

4y 

54 

57 

57 

56 

59 

6  3 

64 

, 

57 

4? 

51 

61 

50 

46 

43 

45 

45 

41 

44 

50 

44 

5  J 

56 

56 

57 

.7 

PUNT  I  AC 

MAX 

70 

86 

76 

.5 

MIN 

60 

5  1 

45 

47 

51 

59 

56 

58 

58 

61 

61 

60 

7f 

50 

5  1 

60 

57 

11 

44 

47 

51 

40 

43 

50 

52 

4  3 

5C 

60 

50 

53 

.3 

OU I NCY 

MAX 

1  ? 

I4 

89 

85 

80 

9? 

81 

.7 

M  IN 

56 

5C 

5  1 

6? 

61 

58 

62 

65 

64 

t 

69 

49 

53 

62 

64 

48 

52 

49 

1 

42 

45 

52 

54 

50 

59 

60 

59 

56 

.1 

UUINCV    (_A  A 

MAX 

74 

7  1 

B  0 

86 

89 

7  h 

93 

84 

8  1 

70 

63 

70 

70 

91 

80 

.8 

M  IN 

53 

45 

4  1 

48 

56 

57 

57 

56 

60 

64 

60 

63 

55 

45 

50 

60 

49 

4} 

48 

45 

40 

46 

49 

50 

45 

54 

57 

55 

51 

.9 

RANTOUL  CHANUTF  AF 

MAX 

81 

68 

68 

8  3 

91 

75 

82 

91 

89 

94 

17 

ee 

86 

81 

85 

82 

77 

70 

65 

69 

65 

67 

74 

."0 

74 

78 

88 

91 

89 

79 

.8 

M  IN 

59 

50 

47 

52 

59 

57 

54 

58 

62 

65 

64 

68 

63 

5  3 

54 

62 

51 

4  7 

52 

48 

4  3 

48 

50 

48 

4? 

60 

56 

53 

,9 

RORERTS    3  N 

MAX 

86 

69 

69 

7B 

84 

84 

85 

9? 

92 

9' 

06 

■! 

86 

81 

83 

34 

76 

67 

68 

70 

68 

69 

80 

1 1 

78 

or 

87 

89 

8  0 

■  4 

MIN 

64 

50 

L,U 

** 

56 

w 

50 

55 

58 

56 

55 

■•" 

69 

48 

• 

59 

56 

42 

46 

39 

44 

46 

52 

40 

48 

59 

47 

6! 

.2 

ROCK FOR n 

MAX 

83 

68 

71 

77 

83 

78 

83 

89 

91 

91 

94 

84 

79 

82 

85 

78 

t 

68 

70 

h 5 

70 

72 

82 

76 

78 

91 

83 

86 

79 

.6 

MIN 

!  65 

50 

49 

4n 

53 

60 

51 

52 

'  58 

60 

59 

58 

s 

6? 

4e 

.. 

50 

56 

40 

38 

50 

36 

38 

50 

49 

42 

47 

52 

48 

50 

.  5 

ROCK  FORD   C  A  A 

MAX 

72 

66 

70 

76 

81 

65 

70 

81 

88 

91 

91 

91 

BF 

82 

79 

82 

85 

65 

65 

63 

68 

63 

68 

73 

82 

67 

77 

91 

80 

85 

77 

•  0 

MIN 

!  55 

51 

50 

j  47 

52 

52 

52 

53 

57 

62 

60 

60 

65 

55 

48 

46 

54 

4  7 

43 

40 

39 

43 

38 

40 

53 

-1 

49 

54 

48 

50 

■  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


1  L I INO I S 
SEPTEMBER  1952 


Station 

Day  01  Month 

ft 

2 

1 

1 

2  1  3 

4 

s  1 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

RUSHV I LLE 

MAX 

80 

70 

70 

80 

84 

89 

82 

86 

91 

'12 

94 

94 

89 

83 

82 

87 

82 

80 

65 

71 

70 

83 

8? 

ao 

93 

91 

M  IN 

56 

A8 

41 

49 

59 

61 

58 

53 

59 

62 

61 

60 

66 

62 

47 

5  1 

56 

61 

43 

47 

48 

45 

•'.0 

42 

48 

46 

44 

68 

52 

SPARTA 

MAX 

97 

81 

85 

90 

83 

87 

93 

94 

95 

96 

89 

90 

83 

90 

79 

80 

75 

7H 

78 

86 

84 

91 

94 

06 

M  IN 

66 

54 

48 

45 

* ' ' 

52 

61 

55 

61 

61 

59 

59 

65 

72 

56 

54 

59 

62 

50 

40 

47 

47 

42 

42 

44 

40 

48 

52 

57 

68 

54.  1 

SPRINGFIELD  WR  AIRPORT 

MAX 

77 

7? 

TO 

80 

85 

92 

80 

87 

93 

93 

96 

94 

80 

86 

83 

88 

79 

84 

72 

67 

70 

70 

78 

80 

75 

80 

91 

03 

92 

M  IN 

57 

4B 

40 

46 

56 

57 

58 

53 

60 

61 

61 

57 

68 

4T 

63 

44 

47 

44 

30 

40 

49 

43 

59 

59 

. 

SPRINGFIELD  WR  CITY 

MAX 

75 

80 

86 

93 

80 

87 

93 

92 

95 

05 

89 

86 

84 

H8 

79 

84 

1 

67 

71 

72 

72 

78 

81 

76 

ao 

91 

04 

03 

82.5 

M  IN 

60 

53 

46 

50 

55 

62 

60 

56 

62 

r>8 

65 

63 

60 

65 

55 

60 

63 

*0 

52 

62 

4R 

46 

44 

44 

49 

*4 

46.  7 

STOCKTON 

MAX 

80 

66 

70 

76 

83 

79 

73 

83 

88 

88 

90 

92 

88 

82 

76 

81 

83 

70 

64 

6* 

69 

63 

67 

73 

74 

76 

90 

80 

R6 

77.0 

M1N 

5* 

47 

43 

50 

53 

60 

43 

50 

59 

64 

60 

55 

68 

49 

46 

48 

54 

42 

41 

40 

48 

36 

39 

44 

44 

54 

4  0 

40 

50.1 

SYCAMORE 

MAX 

77 

76 

81 

72 

70 

81 

88 

00 

90 

91 

89 

83 

77 

83 

72 

65 

69 

68 

66 

67 

72 

8  I 

70 

76 

ao 

80 

77.4 

MIN 

58 

49 

43 

45 

49 

54 

52 

52 

55 

60 

57 

60 

63 

63 

45 

46 

51 

54 

41 

37 

38 

- 

54 

49 

40 

46 

53 

- 

48.8 

TABLE  GROVE 

MAX 

8? 

80 

84 

87 

> 

85 

89 

00 

9 

93 

80 

80 

80 

87 

82 

76 

70 

65 

70 

68 

78 

83 

75 

78 

92 

00 

02 

80.  7 

MIN 

57 

48 

44 

48 

54 

59 

58 

52 

59 

66 

- 

60 

66 

67 

50 

58 

45 

48 

• 

51 

45 

47 

45 

54 

59 

54.  1 

TUSCOLA 

MAX 

«0 

77 

82 

91 

88 

83 

9? 

91 

95 

93 

80 

85 

82 

88 

81 

81 

77 

70 

72 

71 

71 

75 

eo 

7R 

80 

88 

94 

01 

. 

MIN 

66 

52 

43 

44 

48 

53 

62 

54 

58 

57 

55 

58 

65 

70 

48 

50 

6  1 

62 

46 

43 

" 

37 

41 

45 

49 

42 

40 

59 

54 

52.0 

URRANA 

MAX 

Bl 

76 

8? 

91 

76 

83 

91 

90 

93 

92 

90 

87 

82 

ag 

80 

75 

'1 

67 

70 

68 

60 

75 

70 

77 

80 

88 

92 

00 

80.7 

M  IN 

63 

51 

43 

46 

58 

59 

53 

58 

60 

61 

60 

67 

69 

5  1 

62 

57 

46 

44 

52 

47 

40 

44 

49 

i 

43 

52 

60 

53.5 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

MAX 

00 

78 

84 

89 

70 

85 

93 

03 

95 

95 

90 

87 

80 

87 

76 

83 

72 

70 

71 

74 

72 

76 

79 

70 

80 

89 

03 

02 

82.5 

MIN 

58 

47 

42 

41 

45 

48 

62 

51 

55 

57 

54 

54 

63 

63 

52 

60 

55 

48 

45 

44 

40 

40 

41 

4'< 

42 

45 

54 

50 

40.  6 

VIRDEN 

MAX 

88 

81 

85 

93 

88 

87 

92 

94 

95 

95 

91 

85 

82 

88 

83 

85 

73 

69 

73 

73 

73 

77 

78 

77 

80 

89 

92 

■ 

83.5 

KIN 

59 

48 

39 

45 

50 

57 

60 

54 

60 

62 

63 

59 

67 

70 

48 

51 

61 

61 

58 

48 

47 

45 

30 

41 

47 

60 

42 

53 

58 

56 

63.3 

WALNUT 

MAX 

82 

78 

83 

78 

75 

84 

88 

92 

93 

94 

91 

84 

81 

83 

83 

80 

68 

68 

70 

66 

68 

70 

82 

77 

91 

85 

80 

80.0 

MIN 

58 

49 

43 

47 

52 

61 

52 

52 

59 

64 

63 

62 

67 

•': 

50 

56 

58 

43 

40 

41 

51 

J8 

38 

54 

40 

44 

52 

53 

52.2 

WATSEKA 

MAX 

80 

69 

69 

72 

79 

81 

71 

70 

85 

87 

90 

90 

90 

84 

80 

79 

80 

73 

67 

65 

67 

64 

64 

70 

76 

71 

73 

85 

83 

82 

76. B 

MIN 

6". 

52 

46 

43 

48 

55 

52 

49 

55 

57 

58 

57 

64 

70 

50 

48 

6  o 

59 

4  6 

43 

47 

45 

30 

41 

48 

51 

40 

49 

58 

49 

51.4 

WAUKEGAN 

MAX 

78 

60 

72 

7R 

81 

73 

65 

76 

86 

89 

89 

86 

86 

85 

81 

78 

69 

65 

67 

69 

66 

66 

69 

81 

70 

76 

89 

74 

80 

76.4 

M  IN 

59 

53 

46 

49 

51 

58 

57 

54 

50 

60 

58 

59 

62 

69 

50 

49 

53 

55 

4  4 

43 

42 

50 

41 

42 

66 

50 

41 

49 

55 

44 

51.0 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

80 

76 

85 

75 

85 

87 

90 

91 

93 

91 

84 

79 

79 

82 

74 

67 

64 

68 

65 

65 

.'! 

80 

72 

75 

88 

75 

84 

78.7 

MIN 

62 

53 

47 

46 

52 

54 

54 

53 

57 

60 

59. 

38 

64 

70 

47 

55 

56 

43 

41 

40 

44 

40 

42 

54 

53 

41 

50 

54 

51.4 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

92 

74 

72 

80 

86 

92 

89 

07 

93 

93 

95 

95 

92 

86 

83 

89 

88 

86 

85 

71 

72 

72 

72 

77 

80 

ao 

79 

91 

94 

93 

84.6 

MIN 

60 

48 

40 

44 

50 

52 

61 

53 

58 

61 

'■, 

58 

66 

68 

48 

50 

60 

60 

48 

50 

46 

42 

39 

40 

45 

48 

44 

50 

54 

-  5 

51.0 

WINDSOR 

MAX 

88 

71 

70 

76 

82 

89 

81 

84 

91 

90 

93 

93 

87 

B  V 

80 

87 

79 

80 

71 

69 

70 

73 

70 

74 

7R 

77 

79 

87 

91 

00 

81.2 

MIN 

52 

43 

44 

50 

54 

58 

54 

58 

60 

58 

62 

66 

68 

50 

52 

62 

60 

46 

46 

43 

38 

44 

48 

51 

39 

50 

66 

52 

52.3 

EVAPORATION  AND  WIND 



Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total! 
or 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 
WIND 

.25 
69 

.36 
72 

.02 
48 

.07 

15 

.46 
19 

.27 
20 

.07 
34 

.08 
15 

.13 
34 

.17 
15 

.20 
21 

.25 
26 

.19 
42 

.16 
78 

.23 

52 

27 

8  3 

.02 
1<>3 

.25 
91 

.14 
36 

.06 
13 

.13 
37 

.16 
26 

.11 

22 

.13 
9 

.22 
15 

.14 

20 

.02 
36 

.19 
50 

;.<, 
14 

5.11B 
1142 

Rockford  4  E 

EVAP 
WIND 

.06 

.10 

.02 

.09 

« 

.21 

• 

.18 

.05 

.07 

.16 

.14 

.08 

.10 

.16 

.04 

.10 

• 

.03 

.02 

.09 

.03 

.01 

.11 

.14 

.08 

.12 

.21 

2.57B 

Springfield  WB  Airport 

EVAP 
WIND 

.41 
46 

.08 
145 

.25 
88 

.20 
48 

.26 
61 

.32 
90 

.  33 

89 

30 

.30 
37 

.30 
34 

.28 
25 

.34 
29 

.37 
57 

.37 
119 

.18 
108 

.27 
34 

.28 
100 

.16 
85 

.27 
105 

.22 
60 

.08 
23 

.20 
60 

.23 
70 

.15 
29 

.22 
49 

.22 
55 

.29 
96 

41 

.34 
86 

.44 

57 

7.89B 
1956 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 
WIND 

.05 

.13 

.13 

.15 

.16 

.  48 

.17 

.18 

.18 

.20 

.12 

.30 

.18 

.14 

.19 

.19 

.12 

.09 

.11 

.12 

.11 

.09 

.09 

.13 

.16 

.13 

.11 

.16 

.17 

4.54 

ft 


8**  r«r*r«ac*  ool*»  following  Station  laOmi 


STATION  INDEX 


ILLINOIS 
5EPTEMBER  1952 


Station 

No. 

County 

<D 

a 

Longitude 

•1 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

O 

55 

County 

Drainaqe  i 

I 

Obser 
vation 
time 

Refer 

j  Index 

Dr;tin* 

V 

> 

s 

Precip. 

-a 
J3 

1 

Longitu 

> 

a 

Temp.  1 

Precio 

Observer 

to 
tables 

ALBION 
ALEDO 

ALTON  DAM  26 

0055 
0072 
0137 
01B7 
0195 

EDWARDS 
MEPCER 
MAO  1  SON 
UNION 
HENRY 

( 

36  22 
41  12 
38  5? 

37  23 
41  24 

88  03 
90  45 
90  11 
69  15 

89  55 

739 
432 
629 
620 

MIC 

7P 
5P 

MRS.  eESSlE  ELLEN 
WILL  C.  EGBERT 
CORPS  Or  ENGINEERS 
J.    BON  HARTLINE 
ALBERT  E .  CROEGAERT 

2  3 
2  3 
2  :-■ 
2  3 
3 

5 

5 

5  7 

PALESTINE 

PARIS  WATER  WORKS 
PAR,'  FOREST 

6579 
6610 
6616 
t,,,<,  I 

CRAWFORD 

CHRISTIAN 

EDGAR 

COOK 

LEE 

2 

7 

3 

39  00 
39  23 
39  36 
41  29 
41  41 

:  37  37 

!    89  05 
1  37  42 

!  88  59 

Si  4 
696 

708 
928 

7P 

6F 

|H.    M.  GADDIS 

C.  E.  SCHUMACHER 

CITY  OF  PARIS 

jpARK  FORES  I  WTR  CO. 

iW.  A.  WOODS 

2  3 

3 

,  2  3 
2  3 
3 

5 
5 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 
AURORA  COLLEGE 
AVON 
6ARR  Y 

035€ 
0*45 

LAKE 
COOK 
KANE 
FUL  TON 
PIKE 

1 
1 

1 

42  29 
42  02 

41  45 
40  40 
39  41 

ae  06 

67  58 
88  20 

90  26 

91  03 

770 
70* 

641 

7P 

ROY  1 .  KUFALK 
GEORGE  A.  HONEMANN 
PHYS  dept  AURORA  c 
M.    LYNN  DAVIS 
GEORGE  E.  GRIDER 

2  3 
3 

3 

5  7 
5  7 

PAYSON 

PEORIA  w8  AIRPORT 
PEOTONE 
PETERSBURG 
PLEASANT  HILL 

6670 
6711 
6725 

6861 

ADAMS 
PEORIA 

WILL 

PIKE 

1 
1 

39  49 

40  40 
*1  20 
40  01 
39  27 

91  1* 
1  69  41 
1   87  *8 
j  89  51 

90  52 

640 
65* 
722 
524 

MID 

MIO 
2P 

6P 

Iedith  a.  ROEBINS 

,U  S  WEATHER  BUREAU 
MISS  MIMA  CUT1 
FRANK  8.  RA1NEY 
LOU  GALLOWAY 

■ 

3 
■ 

3 

5  7 

BEARDSTOWN 

BELLCV I LLE  SCOTT  Af  B 

BENTLEY 

6ENTUN 

8L00MINGT0N 

04  i  _ 

0510 
o£.« 
0608 
0761 

CAS5 

ST.  CLAIR 
HANCOCK 
FRANKLIN 
MC  LEAN 

{ 

40  01 
38  32 
40  20 
38  00 
40  30 

90  26 
39  51 

91  07 
88  55 
69  01 

450 

671 
474 

H I ; 

MIC 
6P 

7A 

SAMUEL  C .  CROwELL 
U.S.   AIR  FORCE 
ROY  H.  GIBBONS 
BENTON  WATER  DEPT. 
C.    C.  WILLIAMS 

2  i 

3 
3 

5  7 

PCNTIAC 

PRINCiIVILLE  2  NW 
QU1NCY 

OUJNCY  CAA  AP 
QUINCV  DAM  21 

691C 

7m  7. 

7077 

L IV  INGSTQN 

PEORIA 

ADAMS 

ADAMS 

ADAMS 

1 
1 

40  53 
40  57 
39  57 
39  5b 
39  54 

!  88  37 
1  89  *7 
91  2* 
1  91  11 
1  91  26 

601 

.' 

6P 

7P 
MID 

j ROGER  WILLIAMS 

U  S  CIVIL  AERO  «DM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

:■  3 

a 

BLOOMINGTON  NORMAL 

BRADFORD  CAA  AP 
BRCOKPORT  DAM  52 
CAIRO  wB  CITY 

0  7-41 

0873 
0993 
1166 

MC  LEAN 
SCOT  T 
BUREAU 
MASSAC 
ALf xANDER 

1 
1 

5 

40  30 
39  45 

37  oe 
37  00 

89  00 

90  33 
89  37 

aa  39 

89  10 

830 
467 
795 
335 
314 

MID 

Ml  0 
MID 

HARRY  G.  JOHNSON 
HUGH  MOORE 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

3 

3 

2  3 

5  1 

0U1NCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RAN TOUt  CHAMUTE  af  BASE 
RED  8UD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 

7082 
7  1  so 
7157 
7336 
7349 

ADAMS 

CHAMPAIGN 

RANDOLPH 

FORD 

OGLE 

7 
2 
7 

39  56 

40  18 
33  13 

40  40 

41  55 

1  91  24 
88  09 
90  00 

88  11 

89  0* 

798 

MID 
7P 

!  6F 

IhELUIN  BR1NK0ETTER 
U  S  AIR  FORCE 
DR.  M.  LESAULNIER 
R.  E .  BRADBURY 

3 
1 

CANTON 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 
CARL INV 1 LLE  4  E 

1250 
1265 
1280 
1286 

u  it 

FUL TON 

JACKSON 

MACOUPIN 

CLINTON 

WHITE 

1 

1 

2 

7 

40  34 

37  44 

3B  3b 

38  05 

90  02 
99  12 
89  *9 
89  22 
88  10 

655 
*20 
627 

399 

6P 
6P 

6P 
6P 
8P 

FLOYD  D.  HAMMOND 
JOHN  L.  WOOTEN 
HENRY  B.  HOELTING 
MUM  WATER  6  PWR  PL 
J.  A.  R1CKEN6ACH 

3 

2  3 
2  3 

5  b 

ROCKFORD 
RUCK FORO  4  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 

IROCK    ISLAND  DAM  15 

IROCKPORT 

7375 

7  3  7  7 

7388 
7400 

WINNEBAGO 
WINNEBAGO 
WINNEBAGO 
ROCK  ISLAND 
PIKE 

42  15 
42  17 
42  12 
41  31 
39  32 

89  05 

88  59 

89  06 

90  3* 

91  00 

720 
850 
734 
568 

MID 

2  I 

■ 

2 

• 

3 

5 

E 

S  7 

: 

CENTRAt. [A  *  W 
'.HANOLERVILlE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISLD 
CHARLESTON 

1386 
1412 
1420 
L436 

CLARK 

MARION 

CASS 

GRUNDY 

COLES 

2 

39  18 

38  31 

40  03 

41  2* 

39  29 

88  00 
69  12 
90  09 
B6  17 
88  10 

648 
494 
464 
510 
686 

6P 

6P 
6P 

WALTER  A,   NEWL IN 
EDGAR  V.  CAVANAUGH 
LORAN  THOMPSON 
CORPS  Of  ENGINEERS 
ROBERT  w.  BLACK 

3 

5 

,  RUSHV I LLE 
!ST£  MARIE 
SALEM 

SHAWNEE (OWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

7551 
7603 
7636 
7851; 

SCHUYLER 

JASPER 

MARION 

GALLATIN 

VERMILION 

1 
7 
2 

40  07 
38  56 

38  37 
37  43 

39  55 

90  3* 
88  01 
88  57 
88  10 
87  *9 

683 
*48 
64* 
350 

5F 

'GAIN  BROS.  GREENHSE 
;JUDSON  E.  CAMERON 
FRANK  G.  BROWN 
JAKE  H.  STEWART 
GARY  LANE 

2  3 
3 

3 
3 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  H6  AIRPORT 

1*91 
1572 
1577 
1582 

MC  LEAN 
RANDOLPH 
COOK 
COOK 

3 
3 
3 

37  54 
41  47 

41  53 

e*  so 

87  36 
87  ** 
8T  38 

361 

623 
623 

5P 

■•■  1  \> 

M10 

5P 

Mil 
MID 
MIO 

C .    MEHLE  PARRY 
ACKLAS  H.  MARTIN 
UNIV.  OF  CHICAGO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

2  i 

i 
2  3 
2  3 

2  3 

5 

5  7 
5 

SPARTA  ■ 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STOCKTON 
STREATOR 

8147 
6179 
8164 
3293 
8353 

SANGAMON 
SANGAMON 
JO  OAVIESS 
LA  SALLE 

1 

38  06 

39  50 
39  48 
'.2  21 
41  07 

89  42 
69  4u 

89  39 

90  00 
88  50 

' 

587 
598 

6P 
MID 
MID 

5P 

MID 
MID 

5P 

IHOWE  V.  MORGAN 
IU  S  WEATHER  BUREAU 
lU  S  WEATHER  3URGAU 
IE.  A.  CURT1SS 
J.  F.  PRAFCKE 

■ 

! 
1 
3 

!    .  7 

CHILLICOIHE 
C  ICERO 
CLINTON  1  S 
COJDSN  2  S 
O.^NV  ille 

1775 
21*0 

PEORIA 
COOK 
OE  Will 
UNION 
VERMl L ION 

J 

7 

40  55 

41  51 
40  06 
37  30 

87  46 

88  58 

89  15 
87  38 

490 
6Q8 
746 
540 
602 

7P 

7P 
6P 
6P 

DAVID  H.  DUGAN 
GEORGE  D.  LUKES 
C.    E.   CORR INGTON 
FLOYD  G.  ANDERSON 
RADIO  STATION  WDAN 

3 

1  i 

2  3 
2  3 

5 

T 

TABLE  GROVE 
TAYLORV 1 LLE 
TISKILWA 
TOULON 

8*52 

649] 
8604 
8630 

DE  KAL8 

FULTON 

CHRISTIAN 

BUREAU 

STARK 

6 
1 
1 

1 

41  59 

40  22 
39  33 

41  18 
41  06 

88  41 
90  26 

89  18 
89  30 
89  52 

640 
734 
634 
512 
752 

8P 
7P 

BP 

7A 
6P 
5P 

FRANK  C.  DEAN 
;C.  A.  HAMMOND 
JOHN  W.  COALE 
ORVILLE  L.  WEAVER 
ERNEST  R.  ROBSON 

■ 

J 

3 
3 

S  7 

OonvulE  SEWAGE  plant 

OECATUP 

OIXON 

ou  Quoin 

EAST  ST  LOUIS 

21*5 
2193 
23*8 
2*83 
261* 

VERMI L ION 
MACON 
LEE 
PERRY 

1 

*0  06 
39  51 
41  50 
38  01 

97  36 
68  57 
89  29 

89  I* 

90  07 

556 
682 
6  36 
468 

7P 

DANVILLE  SEWAGE  PL 
AMELIA  COONRADT 

william  w.  shuck 

G.   H.   KNE IZGER 
UNION  ELE.  OF  ILL. 

3 

2  3 
2  3 
2  3 

5  7 
5  7 
5 

TUSCOLA 

URBANA  EMGR.  CAMPUS 
UT1CA  STARVED  ROCK  DAM 
VANCALIA  CAA  AP 

'JT--.U 

8750 
6756 
6783 

DOUGLAS 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
LA  SALLE 
FAYETTE 

7 
1 

2 

39  48 

40  08 

41  19 
38  59 

88  17 
88  13 
88  14 

88  59 

89  10 

■ 

743 
730 
46* 
532 

7P 

MID 

6P 
7A 
MID 

DEKALB  AGRI .  ASSN 
STATE  WATER  SURVEY 
STAIE  wMER  SURVEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

■ 

3 

5  7 
5 

5 

EDWARDSV ILLE 
EFFINGHAM  1  SW 

■ 

EL  1 ZABE  THTOWN 

2679 
2687 
2736 
2750 
2800 

EFFINGHAM 
KANE 
HARD | N 
JERSEY 

7 
1 

5 

38  49 

39  06 
42  02 

37  27 

38  57 

89  58 
88  34 
88  17 
88  18 

90  22 

554 

729 
357 

.  p 

6P 
6P 
TP 
5P 
5P 

ARTHUR  H.  JAoGERS 
RAOIO  STA.  WCRA 
W.  0.  BECKN6R 
U  S  FOREST  RANGER 
THE  PRINCIP1A  COL. 

3 

2  3 

: 

2  3 
3 

5  7 
5 

VIROEN 
WALNUT 
WARSAW 

v;A  tSEKA 

8860 
«io 
8976 
9002 
9021 

MACOUPIN 
BUREAU 

HANCOCK 

MONROE 
IROQUOIS 

l 

6 

. 

39  30 
41  33 

40  21 
38  20 
40  46 

89  35 
91  26 

90  09 
87  44 

674 
71* 
490 
717 
634 

6P 
6P 

6P 

6P 

8A 
6P 

E.   M.  WATKlNS 
CARL  F.  NELICK 
CHARLES  EWlNG 

BENJAMIN  JORDAN 

2  3 

I   2  3 
3 
3 

2  3 

5 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

2931 
3109 
3257 
3262 
3290 

WAYNE 
CLAY 

STEPHENSON 
STEPHENSON 
WHI IES1DE 

6 
6 

38  23 
38  40 
42  18 
*2  17 
*1  5* 

68  22 
66  28 

89  37 

69  36 

90  09 

490 
762 
751 
592 

6P 

7P 
5P 

6P 
6P 

7A 

6A 

EARL  WILSON 
ERMAN  0.  BECK 
JOHN  SCHRODER 
SEWAGE    TREATMENT  PL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 
2  3 
2  3 
3 
2  3 

5 
5 

WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 
WHI  IE  11ALL  1  E 
WILCOX 

9029 
90*0 
9221 

927* 

LAKE 
WAYNE 
DU  PAGE 
GREENE 
CLAY 

7 
1 

t 

42  21 

38  21 
41  52 

39  26 
38  38 

87  51 
33  35 

88  Ob 
90  23 
68  IS 

668 
385 
753 

7p 

5P 

7P 

6P 
5P 

R.  W.'FLAGG 

PAUL    F.  NICHOLS 
WHEATON  COLLEGE 

E.  LOWELL  ROUTT 

■ 
■■ 

2  3 
■  1 

5 

5  7 

GALENA 
GALESBURG 

3312 
3320 

JO  DAVIESS 
KNOX 

1 

42  25 

40  57 

41  10 
41  27 
40  28 

90  26 
90  22 

90  09 
88  23 

725 
780 

639 
753 

MIO 

6A 
6P 

6P 

ILL.  DEPT.  OF  CONS. 
JAMES  BARRETT 
ARTHUR  E .  JOHNSON 
MRS.  M.    J.  BESSANT 
EDWARD  P.  BERGSTROM 

:•■ 

2  3 

WINDSOR 

935* 

SHELBY 

?. 

39  26 

68  36 

685 

6P 

NINA  M.  RYHERD 

'   2  3 

5 

GALVA 
GENE SCO 
GIBSON  C ITY 

3335 
338* 
3*13 

HENRY 

HENRY 
FORO 

1 
6 
1 

6P 

2  3 
3 
3 

GLADSTONE  DAM  IB 
GLENOALE  EXP .  FARM 
COLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

3*55 

3522 
3530 
3572 

HENDERSON 

POPE 

POPE 

ADAMS 

JERSEY 

5 
5 

40  50 

37  22 
40  06 

38  58 

91  04 
88  41 
86  29 
91  01 
90  26 

538 
500 
35* 
725 
404 

8A 
MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  SOIL  CONS  SERV 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.  W.  NETHERY 
JOHN  A.  DESHCRL 1 A 

3 
3 

2  3 
3 
3 

5  7 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR1DLEY 

GRIGGSVlLLE 

3595 
3683 
3693 
3709 
3717 

JACKSON 

CUMBERLAND 

BOND 

MC  LEAN 

PIKE 

I 
1 
1 

39  15 
33  53 

40  *5 
39  43 

89  30 

88  09 

89  24 
80  53 

90  44 

367 
554 
563 

685 

7P 
6P 

5P 
6P 

JOHN  A.  DICKSON 
LEONARD  M.  NICHOLS 
DEANE  J.  MCALISTER 
EZRA  0.  STOLLER 
MRS .   ELLEN  HARVEY 

3 
3 
2  3 

2  3 

'  5 

HARD  IN 
HARRJSBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA  NO.  2 

3850 
3679 
3884 

;  ^ , 

CALHOUN 

SALINE 

SALINE 

MASON 

MASON 

1 

5 

39  09 

37  44 
*0  18 

40  18 

90  37 
88  32 
88  31 
90  03 
90  04 

700 
366 

*51 
*60 

6P 

6P 
6P 
6A 

A.    B.  CAMPBELL 
CLYDE  PI TTMAN 
W.  HARRISON  KIBLER 
L.  L.  EUTENEUER 
EWALO  R.  TR1MPE 

3 

2  3 
3 

2  3 
3 

5  7 
5 

MI LLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVIILE  PWR  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

4108 
4196 

4317 
4355 
4**2 

MONTGOMCRY 
VERM  i  L I  ON 
CRAWFORD 
ROCK  ISLAND 
MORGAN 

1 

39  09 

40  28 
39  00 

41  25 
39  44 

89  29 
87  40 
67  40 
91  01 

90  14 

626 
717 

55* 
607 

6P 
SP 

6P 

6P 
6P 

SA 

6P 

H.  A.  CRESS  JR. 
JOHN  F.  MUSHRUSH 
ILL  PUBLIC   SERV  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
-JORBURY  SANATORIUM 

2  3 
2  3 
3 
3 

2  3 

5 
5 

JERSEYVILLE 

J0L1EI  BRANDON  RD  DAM 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE 

4*89 
4530 
4535 
*593 
4598 

JERSEY 
(ILL 

KANKAKEE 
KANKAKEE 

: 
1 

1 

39  07 
41  30 
41  30 
41  07 

90  20 

66  06 
88  10 
87  52 

67  56 

635 

584 
631 
620 

■'  1  D 
6P 

7A 
MIO 

6P 

EDWIN  M.  PORTER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J  S  WEATHER  BUREAU 
KANKAKEE  WATER  CO 
M.  A.  DURAND 

2  3 
3 
2  3 
2  3 
2  3 

5 

5  7 
5 

KEITHSBURG 
KEWANEE 
LAC  ON 
LA  HARPE 
LA  5ALLE 

4655 

4805 
4823 
4922 

MERCER 
HENRY 
MARSHALL 
HANCOCK 
LA  SALLE 

1 
1 

4  1  06 
41  15 
41  02 

40  35 

41  23 

90  57 
89  54 

89  24 

90  56 
89  06 

540 
800 
4  en 

891 
522 

SP 

SA 
5P 

■:P 

ALFRED  M.  NORRIS 
KEWANEE  BAKER  PARK 
BARREN  G.    MCLAUGHL lb 
JACK  H.    S HARPE  ' 
WESTCLOX  GTl  CORP. 

2  3 
2  3 
2  3 
2  3 

5 
5 

5  7 

LA  SALlE    1  S 

LEROY 

L  INCOLN 

L  INCOLN  NO.  2 

4923  |LA  SALLE 
1.959  [LAWRENCE 
5036  MC  LEAN 
50  79  ILOGAN 
jt)84  ;LOGAN 

1 

1 
1 

41  19 
36  44 
40  21 
*0  09 
■tO  09 

89  06 

87  41 
86  46 
69  22 
89  21 

472 
780 
591 
600 

6P 
7P 

ARTHUR  J.  FISCHER 

FRANK  BR A Y 

0.   J.  LERE 

JOHN  ZURKAMMEP  JR. 

GEORGE  L.  SMITH 

3 
3 
3 
2  3 

5  7 

MACKINAW 
MACOMB 

MAKANDA   1  NW 
MARENGO 

5272 
5280 
5294 
5326 
5342  ] 

TAZEWELL 
KDONOUGH 
JACK SON 
■KHENRY 
■/ILL  I1MS0N 

i 

c 

-.0  32 
hO  28 
37  3B 
«2  15 
37  44 

69  21 
90  40 

89  14 
86  36 
88  55 

646 
702 
680 

ei9 

6P 

6P 
6P 

CLYDE  WHITE 

S.  NEWELL 
HARVEY  B.    HARlL 1NE 
^RANK  J,  MACK 
C.   N.    DAN 1 E L SON 

3 
2  3 
2  3 

3 

5 

5  7 

MARSE ILLES  LOCK 
MARSHALL 
MASCOU  TAH 
MAT  TOON 
MCHENRY  2  S 

>372  ILA  SALLE 

>380  [CLARK 

;405  ST.  CLAIR 
3430  'COLES 
;498  MCHENRY 

1 

2 

7 
1 

.1  20 
19  23 

■ 

2  19 

68  45 

87  42 

69  48 
86  21 

88  15 

486 
606 
425 
718 
742 

•110 

6P 
SS 
■WD 

:orps  of  engineers 
:rnest  ihomas  pine 

3ft.    R.    F.  LISCHER 
.EN  ILL  PUB  SERV  CO 
JOHN  J.  EARNINGS 

3 

2  3 
3 

5 

MCLEASNBORO 
ME DORA 
MINONK 

MOLINE  MB  AIRPORT 
MONMOUTH 

>5i5  !hamilton 

539  MACOUPIN 
712  WOOOFORD 
751  ROCK  IslANO 
76e  (WARREN 

5 
1 
1 
6 

JB  05 
)9  10 

0  S'< 

1  27 

0  55 

98  32 
90  06 
69  02 
90  31 
90  38 

500 
622 
751 
589 
770 

6P 

7P 
410 

7P 
7P 

6P 

".  G.  FRAZ1ER 
4.    F.  DODGE 

I TY  OF  MINONK 
1  S  WEATHER  BUREAU 

ROF.    LYLE  FINLEY 

2  3 
3 

2  3 
2  3 
2  3 

5 
5 

5  7 
5  7 

MORR 1 S 
MORRIS  3  NE 
MORR I  SON 

MOCw I SONV ILLE   I  E 

mi.  cJrmel  water  works 
mol'nt  carroll 
mouni  olive 
mount  pulaski 
mount  sterling 

791  PIATT 
B20  GRUNDY 
825  OP UNO Y 

833  Whiteside 
846  christian 

893  WABASH 

901  Carroll 

917  kACOUPlN 

927  Logan 
935  pROWN 

1 
6 

7 

- 

1 

1 

0  02 

1  21 
1  24 

1  49 
9  25 

8  25 

2  05 

9  04 
0  00 
9  59 

88  3* 

86  22 
39  59 
69  26 

87  45 
69  58 
69  *3 
69  17 
90  46 

659 

549 
670 
638 

424 
817 
661 

;a 

7P 

7A 
6P 
7P 

gp 
7P 

1  F 

TP 

EE  F.  GIFFIN 
AY  WEBB 

ON.ALD  M.  PYATT 
ALPH  H.  GREEN 
OHN  R.  LOWIS 

T.CARMEL  WTR  WKS 
AMES  F.  MCCRAY 
ENRY   W.  JOHNSON 

LVA  BROWN 

.    E.  SAMLANO 

3 
3 

2  3 
2  3 
2  3 

2  3 
2  3 
3 

3 

5  7 
5  7 

5 
5 

MOUNT  VERNON  4  N 

NASHVILLE  3  NW 

NEWARK  7  E 

NEW  BOSTON  DAM  1 T 

NEW  BOSTON  , 

Oil 
069 
080  f" 
085  h 

ETFERSON 
ASHING TON 
ENDALL 
ERCER 
ERCER 

* 
2 

a  22 

8  23 
1  32 
1  11 

88  55 

89  25 
88  27 
91  03 
91  00 

590 
505 
707 
5*8 
571 

7A 
6P 
6P 
BA 

ADIO  STATION  WMIX 
.   E.  SCHL1CFER 
ARHEN  S.  GRAY 
ORPS  OF  ENGINEERS 
.  D.  HARRIS 

2  3 
3 

3 
3 

5  7 

NEW  BURNS IOE 
NEWTON 

OLNEY  RAOIO  STAT  ION  fc 
OREGON  WATER  WORKS 
01 IAWA 

DRA  1  NACiF  rnr»F.      1      In  lur 

093 
159  \. 
446  p 
492  C 
526 

OHNSON 
ASPCR 
ICHLANO 
CLE 

A  SALLE 

7  35 
9  00 

8  42 
2  01 
1  22 

88  46 
88  10 

88  04 

89  20 

560 
513 
472 
702 

'.74 

5P 
5P 
rp 

■> 

6P 
5P 
BA 
7P 

ISS  MAE  MCCA9E 
EORGE  H.  PAYNE 
ACIO  STATION  WVLN 
LAN  GRANT 
OHN  A.  BEED 

2  3 
2  3 
2  3 
3 

2  3 

5 
5 

5  7 
5  7 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSK,   indicate  distance  in  miles  and  direction   from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local   standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will   be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of   this  bulletin. 
Station  names  appearing  in   tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bul let  in  are :  temperature  in  F . ,  prec ipi tation  and  evaporat ion  in  inches ,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°P.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts   in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   G,   and  snowfall  data  in  Tab^.e  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all   except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 

No  record  in  Tables  3.   6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

B      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,    if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent   the  value  for  the  full  month. 
R      Dally  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T      Trace,   an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  Stales.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents.   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

1     ,    f  AN  A!    CITY,    MO.    —   i         f-52   —    1  ..  ., 


Hourly  precipitation  data  from  recorder  substations  are  not  available. 
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KANSAS  CITY:  1952 


ILLINOIS  -  OCTOBER  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 


WEATHER  SUMMARY 


Illinois  weather  during  October  1952  was  in  the  main  dry  and  cold.     The  State-wide  average 
temperature  of  50.7°  is  the  lowest  for  the  month  since  1925,  and  it  is  the  fourth  coldest 
October  in  the  Illinois  records  extending  back  to  1890.     Average  total  precipitation  over 
the  State  was  only  0.68  inch,  which  is  1.99  inches  below  the  normal.     The  October  1952 
average  precipitation  is  the  third  driest  in  the  entire  Illinois  record,  and  no  October 
since  that  o£  1908  has  been  drier. 


Distribution  of  rainfall  throughout  the  State  was  quite  uniform  with  respect  to  the  normal, 
the  variation  in  departures  being  only  0.06  inch.     The  preceding  two  months,  August  and 
September  1952,  also  showed  negative  precipitation  departures,  with  the  total  deviation  for 
the  months  of  August,  September,  and  October  being  4.07  inches  below  the  normal  expected  in 
the  State  during  the  period.     The  station  reporting  the  greatest  monthly  total  was  Chester, 
where  1.82  inches  fell;  while  the  least  monthly  total  was  reported  at  both  Galena  and 
Rochelle,  where  no  rain  was  observed  during  the  entire  month.     The  season's  first  appreci- 
able snow  fell  in  the  Chicago  area  on  the  20th.     Three  inches  of  snow  fell  there  on  that 
date;  however,  this  snowfall  was  not  general  in  any  portion  of  the  State,  as  it  f&H  only 
in  sections  relatively  close  to  the  shores  of  Lake  Michigan.     Distribution  of  precipitation 
through  the  month  consisted  of  widely  scattered  and  very  light  amounts  in  most  sections  on 
the  1st.     Rather  general  rains  were  recorded  in  the  southern  third  of  the  State  on  the  5th 
and  6th,  while  the  next  precipitation  period  was  the  13th  to  the  15th,  when  light  to  mod- 
erate amounts  fell  in  the  northern  sections  on  the  first  day  and  in  central  and  southern 
sections  on  the  second  of  the  3-day  period.     No    rains  of  consequence  fell  during  the  en- 
tire latter  half  of  the  month,  although  a  few  stations  in  the  northern  third  reported  a 
Trace  now  and  then  during  the  period. 

The  State-wide  temperature  average  of  50.7°  is  5.2°  below  the  normal.     The  beginning  of 
the  month  was  quite  warm,  with  Sparta  and  Carlyle  reporting  the  State's  highest  of  95°  on 
the  1st.     The  lowest  during  October  was  11°  on  the  29th  at  Aurora  College.     The  State's 
temperature  departure  was  composed  of  negative  deviations  of  5.2  in  the  northern  third, 
5.3  in  the  central,  and  5.1  in  the  southern.     Aurora  College  reported  the  lowest  mean 
temperature,  which  was  45.4°;  while  the  highest  mean  temperature  for  the  month  was  55.3° 
at  three  stations- -Cairo ,  El izabethtown ,  and  Sparta. 

The  dry,  sunny  weather  with  low  humidities  and  mild  temperatures,  which  occurred  during 
the  greater  portion  of  October,  brought  crops  to  maturity  rapidly,  and  harvest  operations 
progressed  at  a  rapid  pace.     By  the  second  week  of  the  month  the  soybean  harvest  was  vir- 
tually completed;   this  was  the  earliest  date  of  record  for  the  completion  of  this  harvest. 
Moisture  content  of  corn  dropped  to  an  unusually  low  point  for  the  season,  and  by  mid- 
month  nearly  three  fifths  of  the  State's  corn  acreage  had  been  picked.     At  the  close  of 
the  month  90  percent  of  the  corn  had  been  harvested,  compared  with  only  50  percent  on  the 
same  date  of  the  previous  year.     Good  yields  in  all  crops  were  general,  and  the  rapid 
harvest  resulted  in  a  shortage  of  storage  space. 

No  storms  of  consequence  occurred  in  the  State  during  October  1952;  however,  appreciable 
damage  was  caused  by  forest  and  field  fires.     Bu  the  close  of  the  month  drought  condi- 
tions and  unusually  low  humidities  had  desiccated  inflammable  materials,  and  field  and 
forest  fires  were  occurring  at  many  places.     It  was  not  practicable  to  obtain  monetary 
losses  due  to  forest  and  field  fires;  however,   it  is  believed  the  item  was  appreciable. 
In  addition  to  the  smoke  generated  by  Illinois  fires,  wind  circulation  was  favorable  to 
carry  smoke  into  the  State  from  adjacent  areas  to  the  west,  and  as  a  result  visibili- 
ties for  several  days  were  appreciably  diminished. — PFS 


ANNOUNCEMENT 


Hourly  precipitation  data  were  published  in  Climatological  Data 
through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary  to  dis- 
continue publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of 
fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication 
of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly  Precipitation 
Data".  There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climato- 
logical sections  in  the  United  States  and  one  for  Alaska.  (Cli- 
matological sections  correspond  to  States  except  that  the  six 
New  England  States  comprise  a  single  section  and  Maryland  and 
Delaware  comprise  another.) 


"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an 
annual  summary  issue.  The  first  month  to  be  published  will  be 
October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and 
as  regular  as  funds  permit.  The  price  will  be  10  cents  per  copy; 
$1.00  per  year  (including  the  annual).  Checks  and  money  orders 
for  subscriptions  should  be  made  payable  to  the  "Treasurer  of  the 
United  States"  .  Remittances  and  correspondence,  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 
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AVERAGES  IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 
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TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

Station 

ll 
>  * 

<s 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

• 

M 

Oi 

X 

£ 
a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

o 

Departure 
from  Normal 

Greatest  Day 

i 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Man. 

Mm 

0 

i- 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

.01  or  More 

ii 

I 
3 

1.00 

or  More 

ti 

3  ► 

hi 

5  • 

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 

64.5 

32.8 

48 

711 

-.1.4 

32 

1 

15 

29 

504 

0 

0 

14 

0 

.11 

-2.42 

.06 

i 

.0 

0 

2 

0 

0 

Ant  ioch 

58.4 

35.8 

47 

1 

-4.6 

82 

1 

21 

29 

553 

0 

0 

111 

o 

.09 

-2.63 

.07 

i 

T 

0 

2 

0 

0 

Aurora  College 

60.3 

30.0 

45 

4 

-6.5 

84 

1 

11 

29 

606 

0 

0 

21 

0 

.33 

-2.54 

.23 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

Chicago  University 

58.3 

41.6 

50 

0 

-4.0 

84 

1 

30 

29 

464 

0 

0 

2 

0 

.83 

-1.70 

.70 

14 

4 

1 

0 

Chicago  WB  Airport  R 

59.6 

38.0 

48. 

8 

-3.7 

86 

1 

25 

29 

502 

0 

0 

7 

0 

.90 

-1.66 

.50 

14 

3.0 

3 

20 

4 

1 

0 

Chicago  WB  City  R 

58.6 

43.4 

51 

0 

-4.1 

84 

1 

33 

29 

434 

0 

0 

0 

0 

.62 

-1.94 

.38 

14 

3 

0 

0 

Cicero 

61.9 

38.9 

50 

4 

-3.7 

88 

1 

25 

29 

456 

0 

6 

0 

.70 

-1  .91 

.28 

20 

2.5 

0 

3 

0 

0 

Dixon 

61.8 

32.0 

46 

9 

-5.6 

83 

1 

16 

29 

561 

0 

°o 

16 

0 

.04 

-2.82 

.04 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

Freeport 

60.5 

30.5 

45 

5 

-5.8 

79 

1 

13 

29 

602 

0 

0 

21 

°o 

.01 

-2.70 

.01 

13 

T 

0 

1 

0 

0 

Fulton  Dam  13 

61  .6 

35.4 

48. 

5 

-4.5 

79 

1 

13 

29 

513 

0 

0 

11 

T 

-2.59 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

Galesburg 

62.6 

33.5 

48. 

1 

83 

1 

18 

29 

522 

0 

0 

13 

0 

.99 

-1 .62 

.99 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

Gal  va 

65.0 

34.0 

49 

511 

-4.5 

85 

1 

15 

29 

483 

0 

0 

14 

0 

.73 

-1  .86 

.71 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

Joliet  WB  Airport 

60.7 

30.5 

45 

6 

-6.0 

87 

1 

15 

29 

601 

0 

0 

21 

0, 

.68 

-2.14 

.68 

14 

T 

0 

1 

1 

0 

Kankakee 

61  .7 

36.6 

49 

2 

-5.0 

81 

1 

20 

29 

487 

0 

0 

9 

0 

.71 

-2.02 

.43 

14 

T 

0 

3 

0 

0 

Kankakee  4  W 

61  .2 

35.0 

48. 

1 

82 

1 

18 

29 

525 

0 

0 

12 

0 

.70 

-2.00 

.42 

15 

.6 

0 

3 

0 

0 

Kewanee 

65.1 

36.1 

50. 

6M 

-2.7 

83 

1 

448 

0 

0 

0 

.58 

-2.04 

.0 

0 

3 

0 

0 

Lacon 

63.0 

31  .9 

47. 

5M 

16 

29 

538 

0 

0 

0 

.76 

.53 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

La  Salle 

62.9 

35.3 

49. 

1 

-5.6 

88 

19 

29 

499 

0 

0 

12 

II 

.89 

-1.61 

.76 

15 

.0 

0 

3 

1 

0 

Marengo 

60.2. 

32.9 

46. 

6 

-4.9 

82 

i 

15 

29 

572 

0 

0 

15 

II 

T 

-2.77 

T 

1+ 

T 

0 

0 

0 

0 

Minonk 

64.0 

34.2 

49. 

1 

-5.2 

84 

i 

19 

29 

490 

0 

0 

13 

0 

.80 

-1  .77 

.50 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

Moline  WB  Airport  R// 

61  .8 

31.4 

46. 

6 

-5.4 

83 

i 

16 

29 

565 

0 

0 

16 

II 

.04 

-2.35 

.04 

1 

.0 

0 

1 

II 

0 

Monmouth 

64.5 

35.0 

49. 

8 

-4.6 

84 

i 

18 

29 

474 

0 

0 

13 

0 

.70 

-1.97 

.67 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

Morris  3  NE 

62.5 

33.2 

47. 

-5.7 

86 

i 

14 

29 

534 

0 

0 

15 

0 

.72 

-1 .92 

.62 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

Morrison 

63.8 

32.4 

48. 

1M 

-5.2 

82   1  26 

15 

29 

525 

0 

0 

16 

0 

T 

-2.63 

T 

1+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

Mount  Carroll 

62.0 

31.6 

46. 

8' 

-4.7 

79 

i 

12 

29 

562 

° 

0 

16 

0 

T 

-2.67 

T 

1+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

3*e  rofe ranee  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2  CONTINUED 


ILLINOIS 
OCTOBER  1952 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

I 

01 

X 

'  S 
cS 

1 

3 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Mis. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

o 

.01  or  More 

.50  or  More  j 

1.00 

or  More 

o  * 

a  » 

Ottawa 

62 

8 

36 

1 

49 

5 

-4.6 

86 

1 

19 

29 

484 

0 

0 

11 

0 

.70 

-1  . 

85 

.49 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

Park  Forest 

61 

2 

33 

8 

47 

5 

89 

1 

17 

29 

545 

0 

0 

12 

0 

1 .18 

-1 

52 

.68 

14 

T 

o 

3 

1 

o 

Pontiac 

62 

3 

37 

3 

49 

8 

-5.8 

83 

1 

21 

29 

471 

0 

0 

10 

0 

.55 

-2. 

10 

.55 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

Rock  for d 

63 

6 

33 

8 

48 

711 

-3.6 

85 

1 

18 

29 

500 

0 

0 

12 

0 

.20 

-2. 

64 

.20 

1 

T 

0 

1 

0 

0 

Rockford  CAA  AP 

60 

4 

31 

2 

45. 

B 

-4.2 

82 

1 

15 

29 

591 

0 

0 

18 

0 

.01 

-2 

80 

.01 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

Stockton 

60 

4 

32 

9 

46. 

7 

78 

1 

15 

20 

566 

0 

0 

15 

0 

T 

-2 

58 

T 

13+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

Sycamore 

59 

3 

32 

2 

45 . 

KM 

-5 . 9 

84 

1 

15 

29 

608 

0 

0 

17 

•  I 

.01 

-3 

01 

.01 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

Walnut 

62 

6 

35 

2 

48 

9 

-4.6 

84 

1 

18 

29 

502 

0 

(1 

12 

0 

.03 

-2 

71 

.03 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

Waukegan 

60 

0 

35 

7 

47. 

9 

-4.0 

83 

1 

22 

29 

533 

0 

0 

10 

0 

T 

-2 

72 

T 

13+ 

T 

0 

0 

0 

0 

Wheaton  College 

60 

9 

35 

4 

48. 

2 

84 

1 

20 

29 

525 

0 

0 

11 

0 

.18 

-2 

62 

.17 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

48. 

1 

-5.2 

.42 

-1 

99 

.2 

CENTRAL  DIVISION 

Blooming ton  Normal 

65 

5 

36 

1 

50 

8M 

-4.4 

89 

1 

18 

29 

448 

0 

0 

12 

0 

.90 

-1 

91 

.55 

14 

T 

0 

2 

1 

0 

Carlinville  4  E 

68 

1 

35 

8 

52 

(l 

-5.1 

92 

1 

20 

21 

412 

1 

1) 

13 

0 

.50 

-2 

71 

.50 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

Charleston 

65 

3 

35 

2 

50. 

3M 

-6.1 

19 

29 

450 

0 

12 

0 

.29 

-2 

95 

.29 

15 

T 

0 

1 

0 

0 

Chenoa 

62 

8 

35 

1 

49. 

DM 

81 

1 

17 

29 

498 

0 

0 

13 

0 

.65 

-2 

00 

.35 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

Danville 

63 

7 

35 

4 

49 

fiM 

-4.0 

84 

1 

20 

21 

481 

0 

0 

12 

0 

1.63 

-1 

26 

1.08 

14 

.0 

0 

2 

2 

1 

Decatur 

65 

1 

37 

5 

51 

3 

-4 .  9 

84 

12 

20 

29 

428 

0 

0 

12 

0 

1 .71 

-1 

44 

.  94 

14 

T 

0 

4 

2 

0 

Effingham  1  SW 

67 

1 

34 

3 

50. 

7 

-4.7 

92 

1 

15 

29 

446 

1 

0 

lfi 

0 

.29 

-2 

99 

.24 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

Griggsville 

67 

9 

36 

6 

52 

3M 

-4.8 

90 

1 

22 

29 

408 

1 

0 

12 

0 

.84 

-2 

12 

.84 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

Havana 

64 

9 

35 

5 

50 

2 

-5.4 

83 

1+ 

17 

29 

460 

0 

0 

13 

0 

.43 

-2 

12 

.43 

15 

.6 

0 

1 

0 

0 

Hillsboro 

68 

1 

37 

7 

52 

9M 

-4.6 

90 

1 

21 

29 

388 

1 

0 

11 

0 

.29 

-2 

93 

.29 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

Hoopeston 

63 

8 

37 

1 

50 

5 

-4.1 

82 

12 

21 

29 

447 

0 

(1 

11 

0 

.96 

-2 

00 

.50 

15 

T 

0 

2 

l 

0 

Jacksonville 

66 

7 

34 

9 

50 

8 

-5.4 

84 

12+ 

16 

29 

440 

0 

0 

13 

o 

1 .60 

-1 

36 

1.36 

14 

T 

0 

2 

l 

1 

Jerseyville 

68 

1 

35 

2 

51 

7 

-5.2 

90 

1 

17 

21 

417 

1 

0 

14 

0 

.39 

-2 

87 

.39 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

La  Harpe 

64 

6 

34 

3 

49 

5 

-5.6 

82 

1 

17 

29 

482 

0 

0 

15 

(1 

.94 

-1 

59 

.55 

14 

.0 

0 

3 

i 

0 

Lincoln 

65 

5 

34 

9 

50 

2 

-5.2 

84 

12 

19 

29 

458 

0 

(1 

13 

1) 

.96 

-1 

88 

.70 

14 

.0 

0 

3 

i 

e 

Mat  toon 

64 

0 

35 

4 

49 

7M 

-5.9 

91 

1 

20 

21+ 

482 

1 

0 

12 

(1 

.33 

-2 

77 

.17 

15 

.0 

0 

2 

b 

b 

Morrisonvil le  1  E 

67 

0 

34 

0 

50 

5 

-5.6 

92 

1 

15 

29 

448 

1 

0 

14 

I) 

.53 

-2 

33 

.53 

15 

.0 

0 

1 

l 

0 

Newton 

69 

7 

37 

5 

53 

6 

-2.8 

92 

1 

21 

21+ 

364 

1 

0 

10 

0 

.19 

-3 

03 

.13 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

Palestine 

68 

3 

35 

t 

51 

9 

-5.7 

92 

1 

16 

21 

416 

1 

t) 

14 

0 

.39 

-2 

81 

.22 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

Pana 

66 

3 

36 

4 

51 

4 

-5.5 

90 

1 

19 

29 

425 

1 

0 

12 

(I 

.41 

-2 

66 

.38 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

Paris  Water  Works 

65 

2 

36 

9 

51 

1  M 

-4.9 

91 

1 

18 

29 

439 

1 

II 

12 

0 

.25 

-2 

77 

.23 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

Peoria  WB  Airport  R 

62 

0 

34 

7 

48 

1 

-5.1 

83 

1 

20 

29 

514 

0 

0 

12 

0 

.85 

-1 

44 

.85 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

Quincy 

65 

4 

38 

9 

52 

2 

-4.5 

83 

1 

21 

29 

409 

0 

0 

K 

0 

.62 

-1 

82 

.37 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

Quincy  CAA  AP  . 

64 

4 

35 

0 

49 

7 

84 

1 

18 

29 

475 

0 

0 

12 

0 

.84 

-1 

60 

.78 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

62 

7 

37 

8 

50 

3 

82 

1 

24 

29 

456 

0 

0 

10 

0 

.87 

-1 

90 

.68 

14 

T 

0 

2 

1 

0 

Roberts  3  N 

63 

9 

36 

4 

50 

2 

-4.2 

81 

12 

20 

29 

458 

0 

0 

13 

0 

.85 

-1 

80 

.  45 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

Rushville 

66 

3 

36 

0 

51 

2M 

-5.0 

84 

1 

19 

29 

424 

0 

0 

13 

0 

.92 

-1 

36 

.47 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

Springfield  WB  Airport  R// 

63 

9 

35 

4 

49 

7 

-3.9 

85 

12 

17 

29 

479 

0 

0 

1 1 

(i 

_1 .14 

-1 

39 

1 .02 

14 

T 

0 

2 

1 

1 

Springfield  WB  City  R 

64 

7 

40 

8 

52 

8 

-3.0 

84 

12 

26 

29 

386 

0 

0 

6 

0 

1 .22 

-1 

31 

1 .04 

14 

3 

i 

1 

Table  Grove 

65 

6 

38 

5 

52 

1 

-3.9 

84  • 

1 

20 

29 

409 

0 

0 

9 

0 

.82 

-1 

66 

.52 

14 

.0 

0 

2 

l 

0 

Tuscola 

66 

4 

35 

6 

51 

0 

87 

1 

18 

29 

436 

0 

0 

14 

0 

1 .13 

-1 

96 

.68 

14 

.0 

0 

2 

i 

0 

Urbana 

64 

2 

37 

5 

50 

9 

-4.0 

83 

1 

22 

29 

440 

0 

0 

12 

0 

1 .34 

-1 

48 

.  72 

14 

T 

0 

3 

2 

p 

Vandalia  CAA  AP 

66 

7 

32 

1 

49 

4 

92 

1 

15 

29 

484 

1 

0 

16 

0 

.19 

.  10 

14 

.0 

0 

3 

0 

b 

Virden 

66 

6 

36 

4 

51 

5 

89 

1 

18 

29 

420 

° 

0 

13 

0 

.51 

-2 

52 

.40 

15 

.  0 

0 

2 

0 

0 

Watseka 

62 

8 

36 

2 

49 

5 

79 

12 

20 

21+ 

479 

0 

0 

0 

.95 

-1 

84 

.48 

14 

T 

0 

2 

0 

b 

White  Hall   1  E 

69 

3 

35 

4 

52 

4 

-4.3 

91 

1 

19 

29 

397 

0 

1  4 

0 

.27 

-3 

00 

.27 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

Windsor 

65 

5 

35 

5 

50 

5M 

-5.7 

90 

1 

20 

29 

464 

1 

0 

13 

0 

.35 

-2 

64 

.35 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

50 

9 

-5.3 

.74 

-1 

93 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Albion 

69 

8 

38 

6 

54 

2 

94 

1 

22 

21+ 

346 

1 

0 

8 

0 

1 .54 

-1 

75 

.89 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

Alton  Dam  26 

67 

5 

36 

7 

52 

1 

89 

1 

25 

21 

411 

0 

0 

12 

0 

.29 

-2 

88 

.29 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

Anna  1  NW 

69 

0 

39 

6 

54 

3M 

-5.9 

89 

1 

23 

29 

350 

0 

o 

5 

0 

.80 

-2 

77 

.53 

6 

.0 

(y 

4 

1 

0 

Belleville  Scott  AF  Base 

68 

0 

39 

2 

53 

6 

-3.9 

93 

1 

24 

29 

367 

1 

0 

7 

0 

.30 

-2 

72 

.  14 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

Cairo  WB  City  R 

67 

4 

43 

2 

55 

3 

-5i2 

87 

1 

29 

29 

310 

0 

0 

2 

0 

1.25 

-1 

51 

.67 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

Carbondale  Sewage  Plant 

70 

5 

36 

0 

53 

3 

-6.0 

92 

1 

16 

29 

381 

1 

0 

13 

0 

1.16 

-2 

31 

.65 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

Carlyle 

70 

6 

36 

2 

53 

4M 

-4.5 

95 

1 

20 

22+ 

367 

1 

0 

15 

0 

.38 

-2 

98 

.21 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

Cobden  2  S 

68' 

6 

35 

9 

52 

3 

89 

1 

16 

29 

394 

0 

0 

13 

.  0 

.82 

.52 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

Du  QuoiD 

69 

8 

38 

5 

54 

2 

-4.9 

93 

1 

21 

29 

351 

1 

0 

8 

0 

1 . 56 

-1 

44 

1.18 

5 

.0 

0 

3 

1 

i 

East  Saint  Louis 

69 

8 

39 

1 

54 

5M 

-5.1 

94 

1 

24 

.29 

350 

2 

0 

0 

.30 

-2 

.67 

.23 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

Elizabethtown 

72 

3 

38 

3 

55 

3 

90 

1 

21 

29 

312 

1 

0 

6 

0 

1.21 

-2 

08 

.87 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

Fairfield 

68 

1 

37 

6 

52 

9 

-5.8 

93 

1 

19 

21  + 

387 

1 

0 

10 

0 

o 

4 

o 

Flora 

69 

1 

38 

5 

53 

8 

-3.8 

92 

1 

22 

21+ 

360 

1 

0 

9 

0 

.37 

-2 

!89 

.25 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

Golconda  Dam  51 

69 

1 

38 

8 

54 

on 

-5.1 

89 

1 

24 

29 

335 

0 

0 

4 

0 

1 .14 

-2 

.16 

1.10 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

Greenville 

67 

3 

39 

5 

53 

4 

-4.4 

90 

1 

23 

29 

369 

1 

0 

8 

0 

.33 

-2 

.97 

.33 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

Harrisburg 

70 

4 

37 

0 

53 

7 

-6.4 

93 

1 

19 

22+ 

365 

1 

0 

in 

0 

1.04 

-2 

.35 

.60 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

Makanda  1  NW 

67 

8 

0 

0 

1.02 

.75 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

McLeansboro 

70 

5 

39 

3 

54 

9 

-4.2 

92 

1 

22 

29 

326 

1 

0 

6 

0 

1.32 

-1 

.69 

.88 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

Mount  Carmel  Water  Wks 

71 

.3 

38 

4 

54 

911 

-4.3 

93 

28 

321 

1 

0 

7 

0 

.98 

-2 

.52 

.0 

0 

3 

0 

Mount  Vernon  4  N 

68 

.4 

38 

3 

53 

4 

-5.0 

93 

1 

21 

29 

371 

1 

0 

10 

0 

1.03 

-2 

.29 

.89 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

New  Burnside 

70 

.2 

38 

.1 

54 

2 

-5.3 

89 

1 

15 

21 

346 

0 

0 

6 

1.04 

-2 

.46 

.62 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

Olney  Radio  Station 

70 

.0 

36 

7 

53 

4 

-4.4 

94 

1 

17 

29 

377 

1 

0 

13 

.79 

-2 

.24 

.55 

5 

.0 

0 

4 

1 

0 

Sparta 

71 

.6 

39 

.0 

55 

3 

-4.1 

95 

1 

21 

21 

323 

1 

o 

6 

1  .15 

-2 

.31 

1.02 

5 

.0 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

53 

9 

-5.1 

.92 

-2 

.11 

.0 

STATE 

50 

7 

-5.2 

.68 

-1 

.99 

.1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
OCTOBER  1952 


ALBION 
ALEOO 

ALTON  DAM  26 
ANNA      1  NH 
ANNA  WAN 

ANT 10CH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SS 
AURORA  COLLEGE 

RARRV 

REAROSTOWN 

RfLLFVILLF   SCOTT   AF  BASE 

RE  NT  LEY 

RFNTON 

RLOOMlNGTON 

RL00M1NGTON  NORMAL 
RLUFFS 

BRADFORD  CAA 

BROOKPORT  OAM  S7 

CA IRO  WR  C ITV  R 

CANTON 

tfhRHONOALF   SF WAGF 
CARL  INV  ILLF   4  E 
CARL  YL  E 
CARMl 

CASEY 

CENTRAL  U  A  W 
CHANOLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WR  AIRPORT  R 
CHICAGO  WR  CITY  R 

CH1LLIC0THE 
CICFRO 
CLINTON   1  S 
COROEN  2  S 
DANVlLLF 

OANVtLLF  SEWAGE  PL 
OECATUR 
0 1 1  On 
DU  QUOIN 

fast  st  louis 

eowarosville 
eff ingham  1  sw 
Elgin 

EL  I  Z ARfcTHTOWN 
FLSAH 

FAIRF  IELD 

FLORA 

FREEPORT 

FRFF  PORT  SFWAGF  PL 
FULTON  OAM  13 

GALENA 
GALFSRURG 
GALVA 
GFNFSFO 
GIRSON  CITY 

GLADSTONE  OAM  18 
GLFNDALF  FXP  FARM 
GOLCONOA  OAM  bl 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRANO  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREFNV ILLF 

GR  IOLFY 

OR IGGSVILLE 

HARD  IN 
HARR ISRURG 

HARRI<;RUR6  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

NO  ? 


H  I  LLSRORO 
HOOPFSTON 

HUTSONV I LL  E  P*R  PL 
ILL INO IS  C ITY  OAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLF 
JOLIET   BRANDON  RD 
JOLIFT  WR  AIRPORT 
KANKAKEE 
KANKAKEF  4  W 

KF ITHSRURG 

KFWANFE 

LACON 

LA  HARPE 
LA  SALLE 

LA  SALLE  1  S 
LAWRFNCEVILLE 
LF  ROY 
L INCOLN 
LINCOLN  NO  2 


MARSE  ILLES  LOCK 

marshall 

MASCOUTAm 

MATTOON 

MC  HENRY  7  S 

MC  LFANSRORO 
ME  DORA 
MI MONK 

MOLINE  WB  AIRPORT  R 
MONMOUTH 

MONT ICELLO 
MORR  I S 
MORRIS  3  NE 
MORR I  SON 

MORR I SONV I LLE    1  E 

MT  CARMEL  WATER  WKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 


1.71 
.0* 
1.56 


I.O*. 
.97 
.43 


1.02 
T 

1.13 


4      5      6  7 


Day  of  month 
13  I    J4  15 


25     26  27 


28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Day  of  month 


mount  Pulaski 
MOUNT  STfcR  L I NG 
MOUNT   VFRNON  <.N 
NASHVILLE,    3  NW 
NFWARK    7  E 

NFW  BOSTON  DAM 
NFW  BOSTON 
NFW  RORNSIDE 
NEWTON 

OLNEV   RADIO   ST  A 


ORFGON    WAT FR  WKS 

OTTAWA 

PALEST [Nt 

PANA 

PARIS  WATER  WORKS 

PARK  FORt'ST 
Paw  Paw 
PAV^ON 

PFOR  I  A  WB  A  I RPORT  R 
PFOTONF 

PFTERSRURG 
PLFASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PR  I NCE  V 1 LL E   2  NW 
QlJ  INCV 

OUINCY  CAA 

OUINCV    DAM  71 

QUINCv  MtMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE   AF  RASE 

RFD  ROD 

RORFRTS    3  N 
ROCHFLLF 
ROCK  f ORD 
ROCK  FORD  U  NE 
ROCK  FORD  CAA  AP 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

RDCKPORT 

RUSMVJLLt' 

STF    MAR  1 1 

SALEM 

SHAWNFETOWN   NFW  TOWN 

SMELL 

SPARTA 

SPR IN&F IfcLD  WR  AP  R  ti 
SPR INGF IfcLD  WR  C ITY  R 

STOCKTON 
STRFATOR 
SVCAMORF 
TARLF  GROVF 
TAVLOftv  ILL E 

T I SK ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URRANA 

URHANA  E NG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL IA  CAA  AP 

V  I RDFN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSFKA 
WAOK  EG AN 
WAYNE  CITY 
WHFATON  COLLEGE 

WHITE  HALL    1  E 

WILCOX 

W 1 NOSOR 


T  .4?  .6? 

.12 


10      11  12 


19  !  20  :  21     22     23     24    25     26     27     28     29  !  30  31 
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DAILY  TEMPERATURES  .ll.no.s 


Table  5   ,  \  OCTOBER  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

9 

o> 
E 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

ALBION 

MAX 

94 

74 

68 

80 

66 

57 

59 

60 

66 

66 

71 

79 

65 

78 

59 

69 

74 

61 

72 

56 

57 

65 

75 

79 

81 

82 

82 

61 

53 

65 

71 

69.  8 

M  IN 

59 

5  1 

34 

46 

40 

39 

28 

30 

39 

39 

36 

45 

53 

49 

4  1 

34 

40 

31 

37 

30 

22 

27 

33 

39 

42 

49 

5  0 

31 

2  2 

33 

4  7 

38.6 

ALEOO 

MAX 

82 

65 

65 

66 

54 

54 

48 

68 

66 

68 

76 

74 

68 

59 

59 

56 

54 

64 

64 

55 

53 

67 

74 

78 

80 

81 

56 

49 

52 

70 

71 

64a  5 

MIN 

S3 

42 

30 

37 

26 

37 

24 

29 

36 

28 

34 

20 

36 

73 

20 

28 

28 

35 

32.8 

ALTON  OAM  26 

MAX 

89 

67 

70 

74 

54 

56 

60 

65 

71 

68 

76 

74 

87 

65 

60 

72 

56 

61 

68 

48 

56 

65 

73 

83 

83 

82 

72 

46 

55 

67 

67.5 

MIN 

60 

4  5 

34 

42 

32 

28 

30 

36 

38 

34 

36 

JO 

46 

28 

25 

76 

30 

35 

37 

4  3 

32 

30 

26 

32 

36.7 

ANNA  1NM 

MAX 

89 

67 

77 

60 

58 

57 

60 

61 

65 

71 

77 

83 

80 

6  1 

66 

74 

64 

75 

58 

54 

64 

75 

80 

82 

80 

61 

62 

54 

6  | 

69 

69.0 

M  IN 

60 

54 

35 

50 

42 

38 

28 

32 

41 

38 

39 

45 

55 

50 

38 

35 

35 

39 

35 

24 

76 

35 

39 

42 

44 

55 

34 

23 

36 

48 

39.6 

ANT  IOC H 

MAX 

82 

62 

6  0 

58 

50 

45 

50 

60 

54 

57 

67 

66 

67 

54 

55 

48 

45 

57 

56 

47 

5  1 

65 

67 

69 

63 

75 

t>' 

43 

47 

64 

69 

58.4 

M  IN 

60 

4  7 

32 

25 

28 

34 

24 

37 

24 

24 

36 

39 

37 

42 

47 

40 

32 

21 

35 

46 

35.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

84 

61 

64 

63 

53 

48 

48 

62 

57 

58 

70 

72 

70 

59 

56 

52 

48 

57 

60 

45 

52 

63 

70 

73 

72 

76 

64 

41 

49 

67 

71 

60.8 

M  IN 

36 

43 

24 

38 

31 

18 

24 

20 

30 

3  1 

3 1 

36 

33 

26 

29 

16 

29 

23 

17 

75 

78 

77 

39 

47 

36 

79 

1 1 

25 

43 

30.0 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

93 

66 

68 

75 

57 

53 

56 

59 

70 

66 

75 

84 

86 

68 

59 

67 

63 

60 

72 

48 

55 

67 

76 

e  1 1 

81 

84 

77 

46 

55 

66 

73 

68.0 

M  IN 

61 

45 

37 

49 

42 

36 

33 

32 

38 

38 

35 

47 

56 

43 

4  1 

36 

40 

J  5 

44 

32 

25 

26 

31 

ia 

40 

50 

46 

28 

24 

s 

53 

39.2 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

89 

80 

66 

68 

63 

51 

50 

6  1 

62 

64 

72 

B  1 

75 

67 

57 

59 

56 

63 

53 

53 

63 

73 

74 

78 

79 

79 

52 

5( 

65 

69 

65.  5 

M  1 N 

61 

42 

10 

43 

27 

27 

25 

31 

33 

36 

4  7 

45 

43 

3  5 

30 

40 

25 

36 

75 

25 

31 

37 

36 

40 

54 

30 

1  8 

35 

47 

36.  1 

CAIRO   KB  CITY 

MAX 

87 

70 

68 

79 

63 

55 

56 

58 

60 

65 

67 

75 

80 

79 

59 

66 

73 

63 

74 

52 

54 

62 

70 

77 

79 

79 

81 

51 

53 

63 

70 

67.4 

M  IN 

60 

51 

44 

52 

43 

42 

37 

39 

46 

45 

45 

46 

55 

54 

4  ) 

38 

41 

41 

40 

35 

31 

33 

34 

43 

46 

46 

61 

37 

»9 

H  0 

49 

43.2 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

92 

84 

69 

78 

69 

54 

56 

54 

64 

64 

71 

78 

84 

HO 

60 

'-« 

74 

63 

74 

65 

60 

66 

75 

79 

8? 

BO 

e ) 

70 

54 

64 

69 

70.5 

M  IN 

55 

54 

31 

42 

4  1 

39 

25 

27 

35 

36 

31 

48 

57 

46 

42 

29 

3  1 

31 

34 

37 

18 

19 

25 

30 

33 

36 

5  i 

34 

16 

49 

36.0 

CARL INVILLE  4E 

MAX 

92 

70 

68 

74 

66 

59 

55 

60 

70 

67 

74 

84 

82 

65 

60 

67 

56 

60 

ft  7 

60 

54 

62 

74 

80 

80 

83 

49 

56 

69 

72 

68.  1 

MIN 

60 

45 

27 

46 

27 

2  1 

2  1 

26 

29 

46 

28 

42 

28 

20 

26 

33 

33 

40 

51 

29 

21 

34 

48 

35.8 

CARLYLE 

MAX 

95 

78 

69 

77 

68 

58 

60 

71 

67 

74 

83 

87 

72 

60 

68 

67 

bU 

72 

50 

51 

65 

77 

RO 

84 

85 

80 

66 

55 

67 

72 

70.6 

MIN 

61 

4  8 

32 

49 

43 

31 

25 

26 

30 

36 

32 

32 

51 

5 1 

41 

32 

39 

29 

38 

31 

21 

70 

79 

33 

35 

37 

7  0 

37 

5  [ 

36.2 

CHARLESTON 

MAX 

54 

57 

59 

70 

65 

72 

80 

79 

66 

57 

65 

66 

57 

66 

50 

55 

62 

72 

77 

8  1 

B  0 

74 

49 

50 

65 

67 

65.3 

MIN 

31 

25 

25 

31 

36 

33 

46 

45 

49 

41 

31 

43 

28 

41 

28 

2  1 

27 

35 

37 

4  1 

50 

48 

24 

1  9 

34 

46 

35.2 

CHE  NO  A 

MAX 

81 

72 

64 

66 

59 

49 

47 

58 

64 

62 

70 

60 

75 

62 

55 

55 

52 

57 

61 

57 

52 

61 

70 

74 

77 

78 

66 

42 

50 

65 

67 

62.8 

MIN 

62 

40 

28 

45 

4  1 

25 

27 

26 

29 

36 

44 

45 

38 

34 

30 

37 

25 

39 

24 

20 

28 

36 

36 

38 

49 

4  1 

31 

\  7 

I  j 

48 

35.1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

84 

59 

62 

6? 

50 

46 

47 

57 

63 

55 

68 

72 

68 

52 

54 

51 

50 

55 

58 

42 

50 

62 

58 

70 

62 

74 

65 

40 

48 

65 

68 

56.3 

MIN 

59 

45 

43 

50 

39 

33 

38 

34 

45 

47 

43 

48 

47 

43 

41 

36 

38 

33 

39 

34 

31 

36 

45 

44 

60 

55 

40 

35 

JC 

38 

52 

41.6 

CHICAGO  KB  AIRPORT 

MAX 

86 

58 

64 

62 

50 

46 

51 

60 

55 

57 

71 

72 

70 

52 

56 

52 

49 

59 

41 

52 

62 

66 

71 

67 

75 

66 

40 

49 

65 

59.6 

M  IN 

58 

4  1 

35 

48 

35 

28 

33 

30 

4  1 

42 

39 

45 

41 

43 

39 

34 

34 

30 

35 

29 

26 

33 

40 

39 

46 

53 

39 

32 

25 

35 

50 

38.0 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

84 

60 

63 

63 

51 

47 

49 

58 

53 

55 

68 

71 

68 

52 

55 

51 

51 

55 

57 

42 

50 

61 

59 

70 

61 

74 

66 

41 

48 

64 

69 

58.6 

M  1  N 

60 

47 

46 

5  1 

41 

34 

38 

38 

49 

47 

46 

49 

50 

45 

41 

38 

39 

36 

38 

34 

40 

48 

5  1 

5  | 

H 

36 

33 

36 

52 

43.4 

CICERO 

MAX 

88 

65 

65 

66 

57 

48 

52 

63 

56 

58 

71 

73 

70 

58 

56 

55 

50 

56 

60 

43 

53 

64 

7? 

74 

65 

77 

67 

45 

50 

66 

71 

61.9 

MIN 

62 

46 

35 

46 

38 

28 

33 

29 

39 

46 

38 

46 

41 

42 

38 

33 

42 

27 

4  1 

?y 

26 

34 

39 

:<i 

47 

53 

44 

35 

25 

34 

50 

38.9 

COBDEN  2S 

MAX 

89 

77 

67 

76 

61 

54 

57 

59 

62 

65 

70 

77 

82 

79 

60 

68 

72 

62 

74 

f  ■-■ 

56 

63 

73 

It' 

81 

79 

8  . 

61 

52 

63 

69 

68.6 

M  IN 

52 

52 

32 

42 

40 

38 

25 

30 

39 

36 

34 

36 

51 

49 

4  1 

29 

31 

31 

32 

30 

21 

22 

27 

35 

38 

40 

51 

31 

16 

35 

48 

35.9 

DANVILLE 

MAX 

84 

64 

64 

75 

58 

51 

52 

58 

66 

62 

68 

81 

79 

56 

57 

58 

63 

55 

62 

49 

53 

62 

71 

74 

77 

81 

72 

43 

b  1 

65 

63.7 

MIN 

29 

40 

29 

41 

28 

20 

26 

35 

34 

37 

52 

4? 

33 

23 

35 

35.4 

DECATUR 

MAX 

82 

68 

68 

73 

59 

51 

56 

60 

65 

60 

7*. 

84 

79 

54 

56 

65 

60 

58 

65 

52 

5  5 

63 

70 

7  7 

8  1 

61 

68 

45 

51 

67 

70 

65.1 

MIN 

62 

45 

32 

48 

45 

27 

27 

26 

32 

37 

34 

46 

45 

36 

31 

45 

29 

40 

29 

26 

31 

38 

36 

40 

53 

44 

79 

20 

35 

48 

37.5 

01  "ON 

MAX 

83 

65 

63 

61 

53 

49 

47 

60 

62 

61 

70 

72 

70 

55 

57 

54 

48 

ft  .i 

63 

4  7 

53 

65 

71 

?  5 

75 

78 

62 

45 

50 

69 

7? 

61.8 

MIN 

61 

37 

28 

3  7 

35 

20 

32 

24 

30 

32 

33 

17 

36 

34 

2  8 

25 

35 

32 

22 

2  1 

79 

78 

27 

35 

50 

36 

33 

16 

33 

47 

32.0 

OU  QUOIN 

MAX 

93 

83 

68 

79 

69 

54 

56 

60 

64 

65 

71 

78 

83 

75 

60 

69 

70 

'  ' 

73 

58 

55 

64 

75 

RO 

81 

8? 

85 

.65 

54 

65 

70 

69.8 

MIN 

60 

53 

35 

48 

42 

37 

29 

32 

32 

38 

37 

42 

57 

43 

42 

35 

39 

33 

40 

36 

25 

24 

30 

30 

40 

48 

48 

33 

21 

36 

50 

38.  5 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

94 

74 

69 

56 

58 

60 

70 

68 

76 

90 

72 

62 

69 

62 

52 

73 

5  g 

55 

64 

77 

80 

83 

86 

78 

56 

57 

70 

75 

69.8 

MIN 

65 

5  3 

36 

35 

28 

29 

34 

39 

37 

47 

54 

50 

42. 

34 

34 

31 

43 

32 

25 

26 

33 

39 

4  1 

48 

54 

34 

74 

37 

5] 

39.1 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX 

92 

73 

65 

76 

67 

52 

55 

56 

68 

63 

*l 

81 

63 

70 

57 

64 

63 

57 

67 

5  7 

54 

63 

74 

77 

79 

62 

76 

54 

52 

63 

69 

67.  1 

M  IN 

57 

26 

42 

29 

41 

50 

29 

35 

28 

38 

29 

1  8 

19 

28 

29 

34 

t,  .- 

29 

1  5 

26 

49 

34.3 

EL  I Z  ABE  THTOWN 

MAX 

90 

86 

70 

80 

72 

57 

59 

62 

65 

68 

71 

77 

82 

82 

76 

70 

74 

70 

76 

62 

56 

66 

74 

80 

82 

62 

84 

74 

55 

65 

71 

72.3 

MIN 

54 

52 

29 

33 

34 

35 

36 

27 

24 

27 

35 

38 

40 

52 

35 

21 

35 

46 

38.3 

FAIRFIELD 

MAX 

93 

76 

67 

80 

67 

53 

54 

57 

65 

62 

69 

79 

84 

74 

58 

66 

71 

58 

69 

55 

54 

62 

73 

''■ 

80 

RO 

82 

60 

53 

64 

70 

68.  1 

MIN 

44 

34 

34 

39 

32 

19 

20 

30 

32 

35 

Hi.. 

50 

31 

19 

34 

49 

37.6 

FLORA 

MAX 

92 

80 

67 

77 

65 

5* 

57 

59 

66 

67 

71 

80 

85 

74 

60 

68 

69 

60 

70 

5  7 

55 

75 

79 

80 

63 

81 

59 

6  5 

69 

69.  1 

MIN 

62 

5  2 

33 

t,2 

38 

29 

53 

4  7 

32 

37 

33 

4? 

33 

22 

22 

32 

35 

37 

45 

53 

32 

74 

29 

49 

38.5 

FREEPORT 

MAX 

79 

60 

63 

56 

50 

48 

47 

61 

60 

62 

71 

71 

67 

55 

58 

50 

46 

61 

60 

45 

53 

70 

1 5 

73 

7.H 

60 

4? 

49 

68 

70 

60.5 

m  In 

59 

39 

25 

43 

33 

21 

33 

23 

29 

26 

29 

40 

32 

30 

26 

26 

29 

17 

28 

17 

18 

32 

2  7 

25 

36 

46 

31 

30 

13 

35 

44 

30.5 

FULTON   DAM  13 

MAX 

79 

64 

65 

61 

54 

47 

48 

63 

58 

60 

74 

*u 

67 

53 

bt 

55 

48 

62 

53 

55 

66 

66 

71 

76 

76 

68 

46 

51 

67 

70 

61.6 

MIN 

63 

44 

31 

45 

38 

20 

39 

10 

35 

37 

34 

42 

41 

39 

3  1 

29 

34 

25 

34 

27 

23 

28 

36 

31 

4? 

46 

39 

34 

13 

37 

50 

35.4 

GALESBURG 

MAX 

83 

60 

66 

63 

51 

51 

48 

64 

67 

64 

75 

73 

72 

51 

57 

58 

52 

61 

65 

46 

53 

63 

70 

77 

78 

76 

57 

43 

53 

?  1 1 

73 

62.6 

MIN 

56 

35 

31 

4  1 

3  1 

22 

26 

26 

33 

33 

36 

43 

40 

37 

31 

33 

30 

25 

34 

23 

24 

31 

35 

36 

44 

48 

34 

2b 

18 

36 

4? 

33.5 

GALVA 

MAX 

85 

67 

68 

68 

62 

53 

55 

65 

66 

62 

76 

75 

71 

58 

60 

56 

53 

65 

52 

54 
54 

66 

76 

79 

63 

48 

53 

70 

7 

7  3 

65.0 

MIN 

61 

40 

31 

35 

25 

29 

25 

38 

31 

34 

39 

39 

38 

3  0 

30 

32 

23 

39 

21 

21 

28 

39 

39 

47 

49 

42 

25 

15 

33 

48 

34.0  , 

GOLCONDA  OAM  51 

MAX 

89 

70 

64 

78 

63 

56 

55 

56 

60 

63 

66 

77 

60 

60 

BO 

68 

70 

65 

72 

68 

55 

64 

72 

78 

78 

'78 

82 

50 

64 

7  f) 

69.1 

M  I  N 

55 

50 

3  * 

49 

40 

38 

31 

36 

39 

42 

40 

k  3 

50 

50 

3  B 

34 

39 

38 

38 

33 

30 

28 

33 

39 

42 

42 

35 

33 

24 

34 

44 

38.8 

GREENV 1LLE 

MAX 

90 

73 

65 

74 

64 

53 

55 

57 

70 

63 

71 

81 

84 

68 

58 

65 

61 

58 

69 

58 

54 

61 

73 

76 

80 

84 

77 

49 

54 

66 

72 

67.3 

MIN 

59 

50 

53 

50 

35 

41 

32 

44 

30 

26 

29 

36 

39 

44 

44 

49 

30 

23 

32 

48 

39.5 

GRIGGSVILLE 

MAX 

90 

86 

74 

69 

65 

52 

57 

61 

67 

64 

77 

84 

79 

65 

59 

62 

55 

62 

66 

60 

54 

65 

75 

79 

80 

84 

65 

51 

55 

71 

11 

67.9 

MIN 

59 

35 

44 

46 

30 

26 

27 

30 

36 

38 

46 

47 

41 

32 

32 

36 

30 

42 

25 

23 

31 

42 

33 

49 

so 

36 

27 

22 

36 

36.6 

HARR ISRURG 

MAX 

93 

80 

71 

80 

60 

45 

58 

60 

65 

65 

73 

BO 

85 

82 

68 

70 

76 

64 

75 

50 

58 

66 

75 

62 

83 

82 

83 

60 

56 

66 

% 

70.4 

MIN 

53 

54 

31 

40 

44 

41 

25 

28 

41 

40 

34 

45 

56 

48 

<■ 

26 

30 

34 

34 

35 

20 

19 

75 

32 

36 

38 

56 

35 

19 

35 

37.0 

HAVANA 

MAX 

83 

71 

68 

67 

61 

61 

50 

61 

68 

63 

73 

83 

76 

63 

57 

60 

65 

59 

65 

55 

52 

62 

70 

75 

78 

79 

66 

50 

50 

68 

70 

64.9 

MIN 

61 

45 

30 

46 

42 

28 

26 

25 

29 

37 

31 

41 

43 

43 

34 

34 

38 

27 

43 

27 

22 

26 

34 

34 

38 

51 

45 

29 

17 

29 

46 

35.5 

HILLSBORO 

MAX 

90 

77 

68 

75 

68 

53 

55 

60 

69 

65 

74 

84 

82 

60 

67 

61 

60 

66 

57 

55 

63 

73 

79 

61 

82 

75 

54 

52 

66 

7, 

68.1 

MIN 

61 

48 

32 

48 

41 

30 

27 

26 

31 

35 

34 

47 

45 

47 

39 

33 

43 

30 

42 

29 

7  ) 

78 

35 

36 

39 

50 

30 

21 

34 

50 

37.7 

HOOPESTON 

MAX 

78 

70 

64 

72 

61 

50 

51 

57 

68 

65 

71 

82 

76 

64 

56 

55 

59 

55 

61 

50 

53 

62 

71 

74 

75 

79 

70 

46 

50 

65 

63 

63.6 

MIN 

62 

44 

30 

47 

44 

26 

27 

26 

30 

33 

35 

46 

45 

45 

40 

30 

42 

2B 

38 

29 

24 

31 

38 

38 

41 

50 

46 

33 

21 

36 

46 

37.  1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table_S  -  Continued 


Day  Oi  Month 

raqe 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

JACK SON V 1 LLE 

MAX 
M  IN 

82 
59 

7  B 
45 

31 

70 
42 

" 

26 

24 

23 

28 

35 

32 

44 

41 

40 

35 

30 

55 
43 

s  j 

27 

64 

36 

58 
27 

55 
24 

64 
25 

7 1 

33 

78 
34 

8 1 

36 

84 
50 

69 
46 

50 
28 

54 
16 

70 
33 

46 

66. 
34. 

7 
9 

JERSEYV [ LLE 

MAX 
M  IN 

90 
61 

80 
45 

68 
29 

72 
43 

61 

45 

52 
26 

23 

60 

22 

70 

27 

32 

30 

85 
47 

81 
41 

44 

5  7 
36 

29 

40 

25 

68 
41 

54 
27 

17 

23 

33 

36 

36 

50 

53 

30 

20 

34 

46 

66. 
35. 

1 
2 

JOLIET   W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
57 

57 
30 

24 

42 

29 

21 

27 

23 

30 

28 

32 

40 

35 

34 

36 

32 

29 

20 

30 

22 

17 

25 

31 

28 

37 

46 

35 

23 

15 

29 

37 

60. 
30. 

7 
5 

KANKAKEE 

MAX 
M  IN 

61 

44 

32 

47 

41 

27 

30 

25 

30 

33 

33 

45 

40 

43 

39 

52 
34 

54 
42 

56 
27 

60 
38 

56 
30 

50 
21 

61 

35 

68 
38 

70 
35 

72 
39 

75 
50 

69 
41 

43 
34 

49 

20 

64 
35 

66 
47 

61. 
36. 

7 
6 

KANKAKEE   4  W 

MAX 
M  IN 

82 
61 

43 

28 

44 

39 

25 

28 

24 

29 

33 

32 

43 

39 

40 

38 

33 

52 
42 

5  5 
26 

59 
37 

50 
29 

51 
20 

62 
28 

69 
36 

71 
35 

73 
38 

76 
48 

6  8 
40 

45 

33 

49 
18 

30 

47 

61. 
35. 

2 
0 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

67 

41 

35 

43 

36 

23 

28 

31 

35 

29 

39 

45 

43 

35 

57 
31 

57 
JO 

54 
32 

62 
22 

64 

59 
20 

50 
28 

64 
34 

70 
39 

7  7 
43 

78 
43 

78 
42 

42 

25 

71 

72 
49 

36. 

1 
1 

LACON 

MAX 
MIN 

71 

68 
30 

67 

55 

48 

22 

48 
26 

63 
26 

66 
30 

30 

72 
30 

74 

40 

75 
40 

62 
36 

58 
33 

56 

33 

50 
32 

58 

65 
38 

55 
26 

52 
22 

64 

28 

72 
35 

75 

32 

77 
36 

77 
48 

65 
40 

47 

26 

50 
16 

66 

33 

70 
47 

63. 
31 

0 
9 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

62 

44 

3  1 

40 

40 

22 

24 

25 

29 

40 

29 

40 

37 

36 

30 

63 
32 

57 
33 

60 
23 

65 
39 

59 
25 

52 

23 

63 
30 

71 

30 

77 
37 

79 
37 

76 
53 

62 
45 

50 
28 

56 

17 

70 
36 

71 
•  47 

64, 
34. 

6 
3 

LA  SALLE 

MAX 
MIN 

64 

42 

28 

46 

37 

24 

35 

25 

31 

34 

30 

38 

38 

36 

35 

34 

50 
39 

59 
25 

62 

39 

47 

26 

53 
22 

64 
27 

7  1 
35 

•  74 
31 

78 

77 
54 

63 
41 

44 

32 

50 
19 

69 

35 

71 

51 

62 
35 

9 
3 

LINCOLN 

MAX 
M  IN 

82 
60 

43 

28 

42 

37 

24 

24 

24 

29 

34 

33 

44 

43 

42 

34 

28 

57 
40 

60 
27 

65 
37 

50 
27 

54 
25 

66 
31 

72 
33 

77 

32 

40 

81 
51 

7  1 
42 

28 

52 
19 

67 
33 

70 

47 

$5. 
34 

5 

9 

MAKANOA  1NW 

MAX 
M  IN 

72 

72 

67 

56 

63 

72 

78 

81 

80 

8 1 

66 

5  3 

67 

e 

MARENGO 

MAX 
MIN 

82 
60 

42 

26 

43 

34 

26 

33 

24 

32 

30 

29 

41 

34 

33 

33 

28 

4  5 

34 

56 
19 

59 
35 

45 

22 

5  3 
19 

66 
34 

70 
32 

7  3 
28 

7 1 
37 

50 

63 

35 

32 

49 
15 

32 

47 

60 
32 

2 
9 

MATTOON 

MAX 
MIN 

59 

40 

30 

47 

37 

28 

25 

23 

32 

36 

36 

45 

44 

40 

40 

32 

37 

32 

40 

27 

20 

25 

36 

35 

40 

45 

38 

27 

20 

34 

47 

64 
35 

0 
4 

MC  LEANSflORO 

MAX 
MIN 

92 
57 

53 

35 

46 

42 

41 

31 

31 

39 

39 

37 

45 

56 

52 

43 

34 

36 

35 

38 

34 

26 

25 

32 

36 

40 

45 

52 

34 

22 

33 

50 

70 
39 

5 

3 

MINONK 

MAX 
MIN 

59 

39 

28 

40 

39 

25 

27 

25 

34 

31 

34 

38 

42 

42 

33 

31 

37 

5  8 
25 

62 
35 

52 
24 

55 
22 

63 
28 

70 
34 

71 

35 

75 
39 

77 
48 

69 
42 

52 
30 

50 
19 

67 

31 

69 
45 

64 
34 

0 
2 

MOLINE   W6  AIRPORT 

MAX 
M  I  N 

55 

33 

28 

42 

29 

24 

27 

25 

28 

30 

34 

39 

37 

35 

29 

56 
26 

4  7 
25 

63 
19 

63 

34 

45 

22 

53 
20 

67 

33 

71 
34 

77 
30 

78 

39 

79 
43 

55 
34 

43 

24 

52 
16 

70 
40 

72 
39 

61 
31 

8 
4 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

64 

42 

32 

42 

37 

26 

27 

27 

34 

30 

35 

42 

38 

36 

33 

59 
32 

53 
32 

62 
24 

66 
41 

54 
23 

55 
23 

65 
32 

75 
39 

79 
36 

80 
42 

79 
51 

61 
42 

47 
26 

53 
18 

71 
34 

73 
44 

64 
35 

5 
0 

MORRIS    3  NE 

MAX 
MIN 

62 

40 

26 

42 

34 

21 

33 

24 

27 

29 

29 

43 

35 

36 

33 

5  J 
30 

49 
41 

57 
23 

61 
34 

54 
24 

53 
17 

63 
30 

7  1 
32 

74 
34 

74 
31 

77 
52 

69 

38 

47 
31 

50 
14 

66 

30 

70 
46 

62 
33 

5 
2 

MORR I SON 

MAX 
MIN 

63 

40 

28 

41 

35 

23 

34 

24 

31 

33 

32 

38 

36 

3C 

26 

33 

20 

34 

22 

56 
19 

70 
29 

74 

32 

80 
28 

78 
39 

62 
46 

58 
37 

47 
30 

53 
15 

70 
30 

75 
45 

63 
32 

8 
4 

MORR ISONV ILLE    1  E 

MAX 
MIN 

54 

42 

27 

7  g 
42 

46 

25 

22 

22 

27 

33 

29 

45 

40 

44 

36 

28 

59 
39 

59 
26 

6  7 
38 

59 

26 

54 
20 

62 
25 

71 

32 

78 

33 

80 

VJ 

82 
46 

72 
47 

51 
27 

52 
15 

66 

33 

71 
46 

67 
34 

0 
0 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 
M  IN 

53 

35 

41 

41 

41 

29 

31 

40 

42 

38 

46 

42 

50 

43 

35 

38 

32 

38 

7  3 
38 

59 
25 

58 
24 

67 
32 

75 

35 

38 

82 
4S 

82 
51 

33 

64 

2  2 

55 
33 

65 
47 

72 
51 

71 
38 

3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

62 

42 

25 

42 

35 

46 
21 

36 

21 

28 

31 

30 

36 

33 

31 

30 

54 
tl 

48 
33 

63 
16 

60 
32 

49 

21 

52 
16 

67 
33 

69 
28 

75 

T5 

76 
38 

78 
48 

64 

33 

b  1 

50 
12 

69 
34 

72 
48 

62 
31 

0 
6 

MOUNT  VERNON  AN 

MAX 
MIN 

57 

49 

34 

48 

40 

35 

27 

29 

35 

37 

34 

45 

56 

52 

41 

31 

38 

31 

70 
40 

5  7 
32 

54 

22 

63 

29 

75 
28 

79 

39 

8 1 
44 

82 
48 

82 
51 

31 

5  2 
21 

64 
34 

68 
49 

68 
38 

4 
3 

NEW   BURNS  IDE 

MAX 
MIN 

58 

55 

30 

45 

42 

39 

24 

27 

40 

33 

39 

44 

53 

50 

42 

34 

74 
39 

62 
33 

73 
36 

65 
34 

57 
15 

65 
21 

74 
34 

79 
39 

82 
44 

75 
49 

82 
52 

67 
3  i 

54 

17 

63 
34 

70 
46 

70 
38 

2 
1 

NEWTON 

MAX 
M  IN 

92 
61 

5  0 

32 

44 

43 

35 

28 

29 

35 

38 

34 

45 

S3 

53 

41 

30 

37 

32 

3  9 

30 

21 

21 

76 
33 

33 

37 

48 

52 

3  1 

21 

33 

44 

69 
37 

7 
5 

OLNEY   RADIO  STA 

MAX 
M  IN 

94 
61 

53 

29 

43 

41 

39 

25 

29 

36 

39 

34 

40 

52 

4  2 

30 

71 
30 

62 
32 

6  9 
1  1 

32 

57 
19 

64 

'0 

75 
28 

79 
31 

36 

44 

83 
50 

63 

33 

5  3 

17 

6  5 

36 

70 
49 

70 
36 

0 
7 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

86 
65 

44 

31 

47 

39 

27 

37 

27 

32 

33 

33 

44 

4  0 

38 

35 

34 

40 

59 
26 

38 

4  7 

24 

24 

65 
31 

73 
36 

75 

32 

77 
39 

78 
52 

41 

32 

52 
19 

67 
34 

72 
46 

62 
36 

8 
1 

PALEST  I NE 

MAX 
MIN 

60 

41 

31 

42 

42 

32 

25 

26 

32 

39 

33 

41 

53 

52 

38 

68 
31 

73 
36 

62 
31 

70 
39 

50 
28 

57 
16 

66 
20 

75 

30 

72 
33 

82 
35 

83 
40 

82 
42 

47 

32 

56 

19 

66 

32 

71 
45 

68 
35 

3 
4 

PANA 

MAX 
MIN 

58 

46 

31 

45 

43 

28 

28 

27 

33 

35 

36 

45 

45 

44 

38 

32 

60 
40 

58 
29 

65 
41 

49 
25 

55 
22 

63 

27 

71 

33 

78 
39 

81 
39 

B3 
47 

72 
47 

48 
27 

53 
19 

66 
32 

71 
47 

66 
36 

3 
4 

PARIS   WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

62 

47 

29 

47 

45 

27 

25 

25 

30 

37 

37 

47 

46 

49 

41 

62 
31 

65 
42 

5  7 
29 

62 
40 

49 
27 

55 

20 

64 

28 

.71 
39 

75 
38 

80 
38 

82 
51 

74 
47 

46 

29 

51 
18 

64 

35 

65 
36 

2 
9 

PARK  FOREST 

MAX 
M  IN 

63 

66 
44 

6  2 
28 

67 
44 

55 

35 

48 

21 

5  3 

25 

59 
24 

5  7 

32 

39 

35 

35 

38 

36 

37 

53 
31 

48 
41 

55 
24 

60 
34 

50 
28 

51 
24 

61 
31 

69 

32 

71 
33 

66 
33 

75 
33 

67 
39 

45 
33 

46 

17 

65 
34 

67 
46 

61 
33 

2 
8 

PEORIA   WR  AIRPORT 

MAX 
MIN 

57 

36 

32 

42 

35 

25 

28 

26 

32 

37 

37 

41 

m7 

40 

1  1 

58 
1  ' 

50 
30 

59 
26 

63 
36 

47 
26 

52 
25 

62 
2  ) 

72 
35 

75 
36 

77 
43 

78 
50 

63 

35 

41 

26 

49 

20 

67 
33 

69 
44 

62 
34 

0 
7 

PONT  I  AC 

MAX 
MIN 

65 

45 

32 

47 

41 

28 

30 

28 

32 

35 

35 

46 

4  5 

42 

37 

53 
34 

52 
43 

56 
28 

61 
40 

53 
27 

5  1 

22 

62 
30 

70 
37 

73 
34 

76 
41 

77 
50 

67 
44 

46 
i  I 

50 
21 

65 
35 

69 
50 

62 
37 

3 
3 

OU I NCV 

MAX 
MIN 

65 

47 

35 

45 

43 

29 

28 

29 

34 

36 

40 

45 

44 

39 

34 

35 

34 

29 

43 

28 

29 

64 
34 

7  i 

39 

40 

47 

82 
59 

50 

50 
30 

55 
21 

73 
43 

73 
51 

65 
38 

9 

QU1NCY  CAA 

MAX 
MIN 

84 

55 

60 

39 

69 

36 

67 
43 

55 

33 

51 
24 

53 

22 

63 

27 

68 

33 

65 
31 

77 
37 

79 
42 

76 
47 

52 
35 

57 
29 

65 
33 

50 
30 

61 

25 

66 

<H 

46 
25 

55 
24 

63 
'  ' 

72 
38 

78 

39 

80 
46 

82 
54 

61 

35 

43 
26 

54 
18 

72 
43 

72 
51 

64 
35 

4 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

MAX 
MIN 

82 

59 

61 
42 

65 
34 

71 
48 

53 
40 

50 
28 

49 

32 

58 
30 

66 

37 

63 
35 

71 
37 

81 
48 

75 
48 

56 
42 

56 
40 

58 
34 

58 
38 

54 
31 

6  2 
38 

45 
30 

53 
25 

62 
32 

72 
39 

7  5 
43 

77 
45 

79 
49 

69 
37 

40 
29 

49 
24 

65 
32 

68 
45 

62 
37 

7 
8 

ROBERTS  3  N 

MAX 

MIN 

80 
62 

69 
40 

65 
30 

69 
45 

61 
43 

47 
27 

58 
27 

65 

30 

66 
34 

64 
32 

71 
32 

81 
45 

77 
45 

61 

43 

54 
37 

55 
30 

54 
41 

56 
27 

60 
37 

55 
30 

53 
22 

61 

28 

70 
39 

72 
37 

76 
39 

78 
50 

67 
45 

50 
34 

58 

20 

60 
32 

67 
46 

63 
36 

9 
4 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

85 
63 

63 
45 

65 
28 

61 
42 

54 

33 

52 
24 

50 
36 

64 

26 

61 

34 

65 
31 

73 
33 

74 
39 

73 
35 

53 
33 

60 
32 

51 
28 

48 
33 

62 
21 

62 
<  i 

20 

53 
25 

68 
1  3 

74 

31 

77 

30 

74 

42 

80 
49 

66 
36 

45 

1  3 

52 
18 

68 
34 

74 
49 

63 
33 

6 
8 

ROCKFORD  CAA 

MAX 
MIN 

82 
53 

55 
33 

64 
28 

60 
45 

53 

29 

48 
23 

47 
28 

63 
25 

58 
33 

60 

35 

70 
30 

71 
39 

70 
36 

55 

33 

58 
33 

48 

29 

45 
24 

61 
19 

58 
'0 

45 
24 

54 
22 

66 

30 

70 
31 

75 
29 

71 
40 

79 
43 

57 

35 

39 

22 

50 
15 

68 
32 

71 
40 

60 
31 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ILLINOIS 

Table  5  -  Continued  '  OCTOBER  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

9 

1 

3 

4 

S  1  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

RUSHVILLE 

MAX 
MIN 

64 

72 

70 

67 

60 

42 

51 
27 

59 

63 

70 
* 2 

65 
36 

77 

37 

82 
42 

71 
44 

61 

43 

99 
32 

65 

53 

f  ' 

58 

60 

55 

65 

70 
40 

79 
39 

80 
4  4 

82 
50 

68 
48 

4! 

28 

55 
19 

72 
35 

72 
45 

66.3 
36*0 

SPARTA 

MAX 
MIN 

95 

63 

70 

78 

73 

40 

54 

35 

58 

61 

69 

67 

75 
34 

84 
46 

88 

56 

77 
51 

60 
4  1 

71 

67 

6f 

73 

65 

56 

65 

77 
35 

83 
40 

84 
40 

87 
48 

84 

52 

62 
33 

5  7 
23 

65 
37 

72 
47 

71.6 
39.0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 

62 

66 

71 

53 

33 

51 
24 

51 

60 

68 
31 

64 

74 

33 

85 
47 

78 
46 

53 
40 

57 

35 

63 

53 

59 

64 

43 

53 

64 

72 

76 

79 
4  3 

8i 

53 

67 
36 

42 
24 

52 
17 

67 
37 

70 
45 

63.9 
35.4 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 
M  IN 

83 

|  »3 

67 

72 

55 
41 

52 
31 

53 

60 

69 

64 

74 

84 

79 

54 

58 

38 

63 
36 

56 

59 

65 

44 

54 

64 

72 

78 

50 

80 
b  1 

81 

5  3 

69 
39 

44 

3  1 

52 
26 

67 
37 

ro 

50 

64.7 
40.8 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

76 

61 

63 

58 

51 
30 

47 
25 

50 

64 

58 

62 

72 

69 
4  1 

64 

37 

53 
30 

58 

3  0 

47 
2  3 

46 

62 

59 

47 

51 

67 

70 

75 

74 

77 

64 
39 

43 

30 

49 
18 

65 
35 

69 

60.4 
32*9 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

84 

60 

64 

26 

60 

49 
34 

51 
20 

48 

60 

58 

60 

70 

72 

54 

57 
2  9 

51 
25 

43 

22 

58 

2  0 

60 
3  3 

42 

57 

68 

73 

72 

66 
39 

39 
29 

49 
1  1 

66 
3  1 

70 
4  7 

59.  3 
32.2 

TABLE  GROVE 

MAX 

MIN 

84 
65 

65 
4  3 

68 

38 

66 
45 

55 
43 

53 
27 

50 

64 

69 

65 

76 

61 

76 

60 

60 

63 
34 

54 
35 

62 

2  9 

65 

53 

55 

66 

75 

79 

79 

Bl 

64 

46 

30 

55 
20 

72 
36 

72 
50 

65.6 
38.5 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

87 
62 

71 
43 

65 

75 

61 
47 

56 

25 

55 

59 

69 

64 

71 

81 

80 

72 

57 

61 
30 

63 

57 

67 

57 

55 

63 

72 

71 

79 

82 

71 
5  0 

51 

29 

5  ] 
18 

66 

29 

69 
47 

66.4 
35.6 

URBANA 

MAX 
M  IN 

83 
64 

65 

65 

73 

60 
44 

51 
30 

52 

59 

66 

63 

71 

81 

72 

58 

56 

60 
30 

61 

56 

63 

52 

53 

62 

73 

75 

78 

80 
48 

71 

46 

30 

50 
?  ? 

65 
30 

68 
46 

64.2 
37.5 

VANDAL IA  CAA  AP 

MAX 
MIN 

92 

66 

67 

76 

54 

37 

53 
26 

55 

58 

70 

65 

72 

82 

87 
46 

68 

4  1 

59 
37 

66 

61 

59 

68 

47 

« 

62 

73 

79 

81 
33 

83 

77 
39 

45 
23 

52 

i  :: 

65 
32 

70 
39 

66.  7 
32.  1 

V1RDEN 

MAX 
M  IN 

89 

73 

66 

73 

63 
45 

52 
27 

55 

61 

70 

65 

73 

85 

80 

64 
4  3 

58 
3  5 

64 

57 

59 

67 

51 

54 

62 

73 

79 
40 

B0 
46 

81 

49 

71 
45 

49 

26 

52 
18 

67 

32 

71 
46 

66,6 
36.4 

WALNUT 

MAX 
MIN 

84 

67 

66 

61 

55 
37 

49 
24 

46 

62 

62 

62 

72 

72 

70 
40 

59 
37 

57 
3  1 

54 

49 

ft 

62 

57 

53 

65 

70 
34 

73 
1 4 

75 

77 
53 

69 

39 

47 
28 

50 
16 

68 

37 

70 
50 

62.6 
35.2 

WATSEKA 

MAX 
M  IN 

77 
61 

69 
45 

ft  1 

2  9 

69 
44 

60 

43 

48 

26 

49 

28 

58 

22 

64 

29 

62 

34 

69 
31 

79 
45 

75 
44 

64 

44 

5  5 

4  0 

52 
34 

55 
40 

58 

61 

36 

53 
31 

5  2 

?0 

62 

29 

71 
37 

73 
32 

74 

38 

78 

52 

6  9 

U  ' 

47 

-  0 

2  0 

65 

67 

62.8 
36.2 

WAUKEGAN 

MAX 
M  IN 

83 
61 

61 
41 

6  3 

31 

62 
44 

53 

32 

47 

25 

50 
34 

63 

29 

52 

4  0 

55 
41 

71 
36 

70 
41 

70 
37 

53 
37 

57 
35 

50 
28 

48 
33 

24 

58 
35 

43 
24 

55 
23 

67 
34 

6B 

38 

7  I 
v.. 

58 
42 

78 
50 

6? 

42 

33 

50 
22 

67 

32 

7? 
46 

60.0 
35.  7 

WMEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

84 
63 

65 
45 

6* 

■o 

61 
44 

55 

35 

46 

25 

49 

33 

60 

26 

bo 

35 

57 
32 

70 
37 

72 
43 

69 

38 

58 

36 

56 
35 

52 
30 

47 
41 

57 
24 

59 
37 

49 

25 

52 
22 

63 
31 

69 

35 

7  1 

34 

70 
40 

76 

53 

66 

3  9 

47 
33 

49 

20 

65 
30 

70 
46 

60.9 
35.4 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

91 
57 

82 
46 

ftfl 

30 

73 
43 

66 

46 

51 
29 

56 

23 

61 

24 

69 
31 

67 

38 

75 
31 

86 
41 

80 
42 

75 
43 

59 

35 

66 
30 

64 
38 

60 
25 

66 
42 

64 
30 

54 
25 

64 
23 

72 
32 

80 

3  5 

80 
38 

83 
45 

H? 

56 

30 

54 
19 

70 
35 

73 
45 

69.3 
35.4 

WINDSOR 

MAX 
M  IN 

90 
59 

70 
45 

65 
29 

75 

57 
46 

51 
28 

55 

26 

66 

25 

68 

28 

63 
34 

72 
35 

81 

43 

81 
44 

63 

45 

5" 

39 

63 
31 

61 
40 

56 

?!( 

65 
41 

47 
26 

be 

:  i 

62 
26 

72 
35 

77 
40 

79 
41 

81 

50 

28 

51 

20 

65 
30 

ft  H 
4  3 

65.5 
35.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


otanon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  | 

SPRINGFIELD  WB  AP 

r  vap 

.29 

.35 

.24 

.19 

.41 

.13 

.05 

.17 

.  15 

.22 

.13 

.  28 

.33 

.20 

.05 

.  14 

.16 

.08 

.24 

.20 

.10 

.26 

.31 

.12 

5.86B 

WIND 

71 

83 

172 

129 

111 

46 

77 

65 

40 

140 

46 

109 

100 

104 

147 

72 

71 

132 

81 

180 

70 

48 

63 

■w 

22 

95 

105 

228 

2903B 

URBANA  ENG.  CAMPUS 

EVAP 

.  12 

.17 

.05 

.18 

.  16 

.05 

.11 

.05 

.07 

.  12 

.09 

.08 

* 

.28 

.05 

.  13 

.09 

.09 

.09 

.08 

.06 

.08 

.10 

.07 

.08 

.  17 

.13 

.16 

.10 

.11 

.  16 

3.28 

WIND 

i 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


oianoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

CHICAGO  WB  AP 

DECATUR 

J0LIET  WB  AP 

KANKAKEE 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

3.0 
3 

T 
T 

T 
T 
T 
T 

Sm   reference  notes  follovlnf  Stitlon  Indei. 
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STATION  INDEX 


Obser- 

Station 

6 

County 

<u 

a 

vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

•8 

J3 

Drainai 

1 
1 

! 

1 

> 
B 

Temp. 

Precip. 

als ION 
ALEOO 

0055 
0072 

'  i  1  tl  ! 

0  1  9  5 

EDWARDS 
MERCER 
MAO  1  SON 
UNION 
HENRY 

7 

5 
6 

36  22 
41  12 

37  28 
41  24 

38  03 
90  45 

89  15 
89  55 

739 
629 

6P 

£  F 

MID 
7P 

BP 

7P 
5P 

MRS.  8E5SIE  ELLEN 
WILL  C .  EGBERT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.   BON  HARTLINE 
ALBERT  E.  CROEGAERT 

2  3 
2  3 
2  3 
2  3 
3 

5 
5 

5  7 

ANIIOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AVON 

020  1 
0247 

0  3C,C 

■I....-;. 

LAKE 
COOK 

FULTON 
PIKE 

1 
1 
1 
1 

42  29 
42  02 

40  40 
39  41 

98  06 
87  56 

90  26 

91  03 

7  70 
704 

641 
640 

7P 
7P 

7P 

7  P 

7A 

ROY   I .  KUFALK 
GEORGE  A.  HONEMANN 
PHYS  DEPT  AURORA  C 
M.    LYNN  DAVIS 
GEORGE  E.  GRIDER 

2  3 
3 

2  3 
3 

5  7 
5  7 

BEAROSTOWN 

BELLEVILLE  SCOT  T  AF  B 

BENTON 

8 LOOMING TON 

0492 
0510 

0606 
0761 

CASS 

ST.  CLAIR 
HANCOCK 
FRANKLIN 
MC  LEAN 

I 

2 

1 

40  01 
38  32 
40  20 
38  00 
40  30 

90  26 
69  51 

91  07 
68  55 
89  01 

450 
671 

M ;  [ 

7  A 
MID 
6P 
6P 
7A 

SAMUEL  C.  CROWELL 
U.S.  AIR  FORCE 
ROY  H.  GIBBONS 
BENTON  WATER  DEPT. 
C.   C.  WILLIAMS 

3 

2  3 

3 
3 

3 

5  7 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOK PORT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY 

0761 

0993 
1166 

MC  LEAN 

SCOTT 

BUREAU 

MASSAC 

ALEXANDER 

1 
1 

40  30 
39  45 

37  08 
37  00 

89  00 

90  33 
69  37 

88  39 

89  10 

830 
467 
795 

314 

MID 

6P 
MID 

6A 
MID 

HARRY  G.  JOHNSON 
HUGH  MOORE 
II  S  CIVIL  AERO  ADM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 

'I  3 
3 
3 

2  3 

5  7 
5  7 

CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARLINVILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMI 

1250 
1265 

1296 

FULTON 

JACKSON 

MACOUPIN 

CLINTON 

WHITE 

1 
1 

40  34 

37  44 

38  36 
38  05 

90  02 
89  12 

89  22 
88  10 

655 
420 
627 
461 
399 

6P 
6P 
7P 

6P 
7A 
6P 
7A 
8P 

FLOYD  D.  HAMMOND 
JOHN  L.  WOOTEN 
HENRY  B.  HOELTING 
MUN  WATER  t,  PWR  PL 
J.   A.  RICKENBACH 

3 

2  3 
2  3 
2  3 
3 

5  6 
5  7 
5 

CASEY 

CENTRAL  I A  4  w 

CHANNAHQN  DRESDEN  1SLO 
CHARLESTON 

1329 
1366 

1420 
L4  36 

MAR  ION 

GRUNDY 
COLES 

7 
2 
i 
1 

39  18 

38  31 

41  24 

39  29 

88  00 
69  12 

86  17 
88  10 

646 
494 

510 
686 

6P 
5P 
7A 
6P 

WALTER  A.  NEWLIN 
EDGAR  V.  CAVANAUGH 
LORAN  THOMPSON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  W.  BLACK 

3 
3 
3 

2  3 

5 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  W8  AIRPORT 

CHICAGO  WB  CITY 

1  li  7  5 
14  91 

i  5  !  7 
1582 

MC  LEAN 
RANDOLPH 

COOK 

3 
i 
3 

40  44 
3  7  54 

41  47 
41  53 

86  44 

87  44 
87  38 

720 
381 
594 
623 
B23 

5P 

MID 
MID 
M 1 0 

5P 

MID 

MID 
MID 

C.    MERLE  PARRY 
ACKLAS  h.  MARTIN 
UNIV.  OF  CHICAGO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

.'  3 

3 

2  3 
2  3 
2  ■ 

5 
5 

5  7 
5 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON  1  S 
CQBOEN  2  S 
DANVILLE 

1621 
1648 

1775 
2140 

PEORIA 

COOK 

DE  WITT 

UNION 

VERMILION 

1 
3 
1 

7 

40  55 

41  51 
40  08 
37  30 
40  08 

89  29 

87  46 

88  5B 

89  15 
87  38 

490 
608 
746 

602 

6P 

BA 

6P 
6P 
7P 

DAVID  H.   DUG AN 
GEORGE  D.  LUKES 
C.    E.   CORR INGTON 
FLOYD  G.  ANDERSON 
RADIO  STAT  ION  WD AN 

3 
2  3 

3 
2  3 
2  3 

5 

5  7 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
DECATUR 

DU  QUOIN 
EAST  ST  LOUIS 

2145 
2193 

2483 

VERMILION 
MACON 
LEE 
PERRY 
ST.  CLAIR 

7 
1 
<.■ 

40  06 
39  51 

41  50 
38  01 
38  37 

87  36 

88  57 

89  29 

89  14 

90  07 

555 
682 

46B 
413 

7P 
6P 

7A 

7P 

6P 
7P 

DANVILLE  SEWAGE  PL 
AMELIA  COONRADT 
WILL  1 AM  W.  SHUCK 
G.   H.  KNETZGER 
UNION  ELE.  OF  ILL. 

3 

2  3 
2  3 

2  3 

5  7 
5  7 

5 

EOWARDSV1LLE 
EFFINGHAM  1  Sw 

ELI ZABETHTOWN 
ELSAH 

2679 
2667 

2750 
2600 

MADISON 
EFFINGHAM 

HARDIN 
JERSEY 

7 
i 

5 

38  49 

39  06 

37  27 
36  57 

89  58 
86  34 

88  18 

90  22 

554 

357 
641 

6P 

6P 
6P 

5P 
5F 

ARTHUR  W.  JAGGERS 
RADIO  STA.  WCRA 
W.  0.  BECKNER 
U  S  FOREST  RANGER 
THE  PR1NC1P1A  COL. 

3 

2  3 
3 

2  3 
3 

5  7 
5 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  13 

3109 

3262 
1290 

WAYNE 
CLAY 

S  TEPHENSON 
STEPHENSON 
WHI TES IDE 

7 
6 

38  23 
36  40 

42  17 
41  54 

88  28 

89  36 

90  09 

451 
490 

751 
592 

6P 

7P 

6P 

7P 

3  A 

EARL  WILSON 
ERMAN  0.  BECK 
JOHN  SCHRODER 
SEWAGE   TREATMENT  PL 
CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 
2  3 
2  3 

2  3 

5 
5 
5 

5 

GALENA 
GALESQURG 

GENE  SEO 
GI3SON  CITY 

3312 
3320 

3364 
3413 

JO  DAVIESS 
KNOX 

HENRY 
FORD 

1 
1 

6 

42  25 

40  57 

41  10 
41  27 
40  28 

90  26 
90  22 

90  09 
88  23 

725 
780 

639 
753 

MID 

6P 
BA 
6P 
6P 
6P 

ILL.  DEPT.  OF  CONS. 
JAMES  BARRETT 
ARTHUR  E .  JOHNSON 
MRS.  M.  J.  BESSANT 
EDWARD  P.  BEPGSTROM 

3 
2  3 
2  3 

3 

5  7 

GLADSTONE  DAM  18  ■ 
GLENDALE  EXP.  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAF  TON 

3455 
3482 

3S30 
3572 

HENDERSON 
POPE 

ADAMS 
JERSEY 

5 
S 

40  50 

40  06 
38  58 

91  04 
88  41 

91  01 
90  26 

538 
500 

725 

„ 

BA 

7-". 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  SOIL  CONS  SERV 
CORPS  OF  ENGINEERS 
G.    W.  NETHERY 
JOHN  A.   DESHERL I A 

3 

2  3 
3 
3 

5  7 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR1DLEY 

GR IGGSV I LLE 

;f.  ib 
3683 
3693 
3  709 
3  1 1  7 

JACKSON 

CUMBERLAND 

BOND 

MC  LEAN 

PIKE 

7 
2 
1 
1 

37  40 

39  15 

40  45 
39  43 

89  30 
88  09 

88  53 

90  44 

367 
554 
563 
752 
685 

7P 
6P 

7A 
5P 
7P 
6P 
5  P 

JOHN  A.  DICKSON 
LEONARD  M.  NICHOLS 
DEANE  J.  MCAlISTER 
EZRA  D.  STOLLER 
MRS.    ELLEN  HARVEY 

3 
3 

2  1 
3 

2  3 

5  7 
5 

HARD  1 N 
KARRI SBURG 

HARR I S8URG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

HAVANA  NO.  2 

3850 
J  679 

39  iO 

CALHOUN 
SALINE 

MASON 
MASON 

l 

5 

5 

1 

39  09 

40  18 
40  18 

90  37 
88  32 

90  03 
90  04 

700 
366 

451 
460 

7P 

6P 
6P 

fl 

7A 

A.  B.  CAMPBELL 
CLYDE  P1TTMAN 
W.    HARRISON  KI8LER 
L.  L.  EUTENEUER 
EWALO  R.  TP1MPE 

3 
2  3 

3 
2  3 

5  7 
5 

H 1 LLS80RO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  PWR  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  lb 
JACKSONVILLE 

4108 
4198 

4355 
4442 

MONTGOMERY 
VERMILION 
CRAWFORD 
ROCK  ISLAND 
MORGAN 

2 
7 
1 

39  09 

40  28 
39  06 

41  25 
39  44 

89  29 
87  40 

91  01 

90  14 

626 
717 

554 
607 

-  F 
6F 

6P 
6P 
7A 

6P 

H.  A.  CRESS  JR. 
JOHN  F .  MUSHRUSH 
ILL  PUBLIC   SERV  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
N0R8URY  SANATORIUM 

2  3 
2  3 
3 
3 

5 
5 

JERSEYVILLE 

JOL1ET  8RAN0ON  RD  DAM 

JOLIET  WB  AIRPORT 

KANKAKEE 

KANKAKEE  A  NW 

4530 
4593 

JERSEY 

WILL 

KANKAKEE 
KANKAKEE 

l 
1 

1 
1 

39  09 
41  30 

41  07 
41  OB 

90  20 
88  06 

87  52 

87  56 

635 
543 

631 
020 

6P 

Mil 
7P 

6P 

7A 

MID 

HOME  RIDGE  FARM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

KANKAKEE  WATER  CO 

2  3 
3 

2  3 

.:  ' 

5 

5  7 
5  7 

KEI THSBURG 
KEWANEE 
LACON 
LA  HARPE 
LA  SALLE 

ft655 
4710 

ubl  i 
-.922 

MERCER 
HENRY 
MARSHALL 
HANCOCK 
LA  SALLE 

1 
i 

i 
1 

41  06 
41  15 

40  35 

41  20 

90  57 

89  54 

90  58 
89  06 

540 

691 
522 

5P 
6P 

7P 

8A 
5P 

..p 
6P 
3P 

ALFRED  M.  N0RR1S 
KEWANEE  BAKER  PARK 

JACK  H.    S HARPE 
WESTCLOX  GT1  CORP. 

2  3 
2  3 
2  3 

5 
5 

LA  SALLE   1  S 
LAWRENCEVILLE 
LEROY 
LINCOLN 
LINCOLN  NO.  2 

402  3 
<.959 

5079 
5084 

LA  SALLE 
LAWRENCE 

-OGAN 
LOGAN 

i 

7 

41  19 

38  44 

40  09 
40  09 

89  06 
87  41 

89  22 
89  21 

472 
591 

6P 
JP 

7P 

ARTHUR  J.  FISCHER 
FRANK  BRAY 

JOHN  ZURKAMMER  JR. 
GEORGE  L.  SMITH 

3 
3 
3 

2  3 

5  7 

MACKINAW 
MACOMB 

MAKANDA   1  NW 

MARENGO 

MARION 

5272 
5280 

5326 
534 ..' 

TAZEWELL 
MCOONOUGH 

MCHENRY 
WILLIAMSON 

1 

4 

C 

40  32 

40  28 

42  15 
37  44 

89  21 

90  40 

88  3C 
88  55 

646 
702 

819 

6P 
6P 
6P 
6P 

CLYDE  WHITE 
W.    S.  NEWELL 

FRANK   J.  MACK 
C.    N .  DANIELSON 

3 
3 

2  3 
2  3 

5 

5  7 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 
MASCOUTAH 
MAT TOON 
MCHENRY  2  S 

5372 
5380 

5430 
5498 

LA  SALLE 
CLARK 

:oles 

I 
7 

41  20 
39  23 

39  28 

42  19 

88  45 

87  42 

88  21 
86  15 

486 
606 

718 
742 

1] 

■  i 
-■■if. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST   THOMAS  PINE 
JR.  R.  F.  LISCHER 
CEN  ILL  PUB  SERV  CO 
JOHN  J.    BARN INGS 

3 
2  3 

5 

MClEASNBORO 
ME DORA 
MINONK 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MONMOUTH 

5  5  i  5 

5539 

5712 
5751 
576B 

HAMILTON 
MACOUPIN 
WOODFORD 
IOCK  ISLAND 

5 
1 
1 
6 

38  05 

39  10 

41  27 

40  55 

88  32 
90  08 

90  31 
90  38 

622 

589 
770 

6P 

tP 
-i.h 

6P 

,;.p 
7P 
IP 
410 
6P 

F .  G.  FRAZIER 
M.  F.  DODGE 

U  S  WEATHER  BUREAU 
PROF.    LYLE  FINLEY 

2  3 
3 

2  3 
2  3 
2  3 

5 
5 

5  7 
5  7 

MONT ICELLO 
MORA  1 S 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORR I SONVILLE  1  E 

5791 
5820 

5833 
S846 

PIATT 
GRUNDY 
GRUNDY 
WHI  IE  SIDE 
CHRISTIAN 

1 

6 

40  02 

41  21 

41  49 
49  25 

88  34 

88  26 

B9  58 

89  26 

659 
670 

6P 
7P 

■■r 
6P 

rp 

LEE  F.  GIFF1N 
RAY  WEBB 
)ONALD  M.  PYATT 
RALPH  H,  GREEN 
JOHN  R.  LOWIS 

3 
3. 
2  3 
2  3 
2  3 

5  7 
5  7 

MT.   CARMEL  WATER  WORKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 

>893 
S901 
5917 

3  5 

WABASH 
CARROLL 
MACOUPIN 

JROWN 

I 

38  25 
42  05 

39  04 

39  59 

H7  45 
89  56 

89  43 

90  46 

424 
817 
681 

711 

5P 
rp 

5P 

rp 

&P 
5P 
5P 

MT  . CARMEL  WTR  WKS 
JAMES  F .  MCCRAY 
HENRY  W.  JOHNSON 
ALVA  BROWN 
HOMER  L.  RENAKER 

2  3 
2  3 
3 
3 
3 

5 
5 

MOUNT  VERNON  4  N 
NASHVILLE  3  NW 
NEWARK   7  E 
NEW  BOSTON  DAM  17 
NEW  BOSTON 

>943 
■Oil 
>069 

>0B5 

JEFFERSON 

WASHINGTON 

KENDALL 

MERCER 

MERCER 

2 
1 

38  22 
38  23 
41  32 
-.1  11 
U  10 

88  55 

89  25 
88  27 
91  03 
91  00 

590 
505 
707 
548 
571 

r-P 

7A 
6P 
6P 
..... 

RAOIO  STATION  WMIX 
«.  E,  SCHLIEFER 
WARREN  S.  GRAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
■i.   0.  HARRIS 

2  3 

3 
3 
3 

5  7 

NEW  BURNS IDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 
OREGON  WATER  WORKS 
OTTAWA 

i093 
>159 
>446 
.492 
■  526 

JOHNSON 
JASPER 
1 1 CHLAND 
XLE 

LA  SALLE 

5 
7 

1 

37  35 
39  00 

38  42 
>2  01 

88  46 
88  10 
88  04 
69  20 
88  50 

513 
4  72 
702 

5P 
',P 
JP 

5P 
6P 
5P 
BA 
7P 

MISS  MAE  MCCABE 
3E0RGE  H.  PAYNE 
<*ADIO  STATION  WVLN 
M_AN  GRANT 
JOHN  A.  BEEO 

2  3 
2  3 

1  3 
3 

2  3 

5 
5 

5  7 
5  7 

DRAINAGE  CODE.      1.    ILLINOIS     2.    KASKASK1A     3.    LAKE  MICHIGAN     4.   MISSISSIPPI      5.   OHIO     6.   ROCK  7. 
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Index  No. 

*©  j  „ 
m  O 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

B 

efer 
bles 

% 

a 

Lahtud 

Temp. 

Precip. 

ta 

PALESTINE 

CRAWFORD 

z  > 

5 

CHRISTIAN 

2 

C .  E .  SCHUMACHER 

2  3 

5 

PARIS  WATER  WORKS 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

COOK 

3 

PARK  FOREST  WTR  CO. 

2  3 

5 

PAW  PAW 

6661 

LEE 

1 

41  41 

88  59 

928 

5P 

W.   A.  WOODS 

3 

PAYSON 

ADAMS 

EDITH  A.  R0B81NS 

3 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PEORIA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

PEOTONE 

MISS  MINA  CUTI 

PETERSBURG 

MENAPD 

: 

FRANK  B.  RA1NEY 

3 

P.LEASANT  HILL 

6861 

PIKE 

39  27 

90  52 

456 

t.p 

LOU  GALLOWAY 

3 

PONT I AC 

LIVINGSTON 

ROGER  WILLIAMS 

2  3 

5  7 

PR INCEV I LLE  2  NW 

PEORIA 

FRANK  S.  STEWART 

3 

QU INCY 

QUINCY  CAA  AP 

ADAMS 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5  7 

QUINCY  DAM  21 

7077 

AO  A  MS 

4 

39  54 

91  26 

483 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

ADAMS 

MELVIN  BRINKOETTER 

3 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

CHAMPAIGN 

U  S  AIR  FORCE 

2  3 

5  7 

RED  BUD 

RANDOLPH 

OR .  H.  LESAULN I ER 

ROBERTS  3  N 

FORO 

R.  E.  BRADBURY 

2  3 

5  7 

ROCHELLE 

7349 

OGLE 

1 

41  55 

89  04 

796 

3P 

CALIFORNIA  PKG  CORP 

3 

ROCK FORD 

WINNEBAGO 

F.  W.  KNOWLTON 

2  3 

5 

ROCKFORD  4  NE 

WINNEBAGO 

MRS..  D.  S.  CUMMINGS 

3 

6 

ROCKFORD  CAA  AP 

WINNEBAGO 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

ROCK  ISLAND 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ROCKPORT 

rwa 

PIKE 

4 

39  32 

91  00 

470 

6P 

HARRY  WILLIAMS 

3 

RUSHVI LLE 

SCHUYLER 

GAIN  BROS.  GREENHSE 

2  3 

5 

STE  MARIE 

JASPER 

JUDSON  E.  CAMERON 

3 

MAR  ION 

FRANK  G.  BROWN 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

GALLATIN 

\ 

JAKE  H.  STEWART 

3 

SIDELL 

7952 

VERMILION 

1 

39  55 

87  49 

- 

7  A 

THLLMA  LANE 

3 

SPARTA 

RANDOLPH 

HOWE  V.  MORGAN 

2  3 

5  7 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  6  7 

SPRINGFIELD  W6  CITY 

SANGAMON 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON 

JO  DAVIESS 

4 

E.  A.  CURTISS 

2  3 

5  7 

STREATOR 

B353 

LA  SALLE 

1 

41  07 

88  50 

625 

.  t 

J.  F.  PRAFCKE 

3 

SYCAMORE 

B452 

DE  KALB 

41  59 

88  41 

840 

si 

BP 

FRANK  C.  DEAN 

2  3 

5  7 

TABLE  GROVE 

S460 

FULTON 

40  22 

90  26 

734 

7P 

IP 

C.   A.  HAMMOND 

2  3 

5  7 

TAYLORV ] LLE 

8491 

CHRISTIAN 

39  33 

69  18 

JOHN  W.  COALE 

TISKILWA 

8604 

i 

41  18 

69  30 

612 

6P 

ORV1LLE  L.  WEAVER 

3 

TOULON 

8630 

STARK 

1 

41  06 

B9  52 

752 

5P 

ERNEST  R.  ROBSON 

3 

TUSCOLA 

DOUGLAS 

7 

39  48 

88  17 

653 

BP 

..p 

DEKALB  AGRI .  ASSN 

2  3 

5  7 

B  740 

CHAMPA IGN 

7 

40  08 

68  13 

743 

7P 

7P 

STATE  WATER  SURVEY 

2  3 

5 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 

8750 

CHAMPA IGN 

7 

40  06 

68  14 

730 

JA 

STATE  WATER  SURVEY 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

e  ?56 

LA  SALLE 

1 

41  19 

88  59 

464 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VANDAL  I A  CAA  AP 

8783 

FAYETTE 

2 

3B  59 

89  10 

532 

MID 

M  1 1 1 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

VIRDEN 

B660 

MACOUPIN 

i 

39  30 

89  46 

674 

CP 

BP 

E.  M.  WATK1NS 

2  3 

5 

6916 

BUREAU 

6 

41  33 

89  35 

714 

6P 

bp 

CARL  F.  NELICK 

2  3 

5 

WARSAW 

B976 

HANCOCK 

40  21 

91  26 

490 

5P 

CHARLES  EWING 

3 

WATERLOO 

9002 

MONROE 

■H  ... 

90  09 

717 

BA 

E.   H.  WOLF 

WATSEKA 

9  ■  2  I 

IROQUOIS 

1 

87  44 

634 

6P 

CP 

BENJAMIN  JORDAN 

t*> 

5 

WAUKEGAN 

9029 

LAKE 

3 

42  21 

87  51 

668 

7P 

7P 

R.  W.  FLAGG 

2  3 

5 

WAYNE  CITY 

9040 

WAYNE 

7 

38  21 

88  35 

385 

7  A 

PAUL  F.  NICHOLS 

WHEATON  COLLEGE 

9221 

DU  PAGE 

41  52 

88  06 

CP 

WHEATON  COLLEGE 

2  3 

5 

WHITE  HALL   1  E 

9241 

GREENE 

1 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

OSCAR  WATT 

2  3 

5  7 

WILCOX 

9274 

7 

88  18 

E.    LOWELL  ROUTT 

3 

WINDSOR 

9354 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

NINA  M.  RYHERD 

2  3 

5 

REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of   this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  Issue. 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground   in  Table  7  is  at  observation   time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

II      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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Hourly  precipitation ' data  from  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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ILLINOIS  -  NOVEMBER  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

November  saw  the  end  of  the  drought  which  had  covered  Illinois  for  the  previous  three 
months.     Although  much  of  the  State — particularly  the  northern  third — was  dry  during  the 
first  half  of  the  month,  two  periods  of  heavy  rains  in  the  latter  half  of  November  gave 
most  localities  above-normal  precipitation  totals.     The  average  precipitation  for  the 
State  was  2.95  inches,  or  0.33  inch  above  normal,  while  totals  at  individual  stations 
varied  from  5.80  inches  at  the  Freeport  Sewage  Plant  to  1.65  inches  at  Roberts  3  N.  Tem- 
peratures averaged  44.0°,  which  is  1.8°  above  the  November  normal,  and  monthly  means  ranged 
from  49.1°  at  Elizabethtown  to  39.3°  at  Freeport.     The  highest  reading  of  the  month  was 
82°,  registered  at  Carlyle  on  the  2d,  and  the  lowest  was  3°  above  zero  at  Stockton  on  the 
28th. 

The  month  began  with  unusually  warm  weather,  temperatures  reaching  the  70' s  on  the  1st  and 
also  in  many  sections  on  the  2d.     Southern  and  central  counties  received  light  to  moderate 
rainfall  on  the  2d,  and  again  on  the  8-9th,  but  few  northern  stations  recorded  more  than  a 
trace  on  those  dates.    The  middle  of  the  month  was  very  mild,  especially  on  the  16th  and 
17th,  when  temperatures  averaged  20°  to  30°  above  normal  and  maxima  generally  were  in  the 
70' s;  many  stations  reported  their  highest  temperatures  of  the  month  at  this  time.  Heavy 
rains  which  began  in  some  areas  on  the  16th  and  continued  through  the  18th,  finally  broke 
the  prolonged  dry  spell.     The  heaviest  precipitation  of  this  period  occurred  in  the  north, 
where  many  localities  had  received  no  rainfall  of  consequence  since  September.     Rain  again 
covered  the  State  between  the  24th  and  26th,  with  beneficial  amounts  falling  in  all  sec- 
tions.    High  winds  caused  considerable  damage  over  most  of  the  State  on  the  25-26th.  The 
last  few  days  of  November  were  quite  cold,  especially  on  the  28th,  when  minima  under  10° 
were  registered  at  many  stations  in  the  northern  half  of  the  State.     Snow  flurries  occurred 
frequently  as  the  month  neared  its  end,  and  on  the  29th  most  central  and  southern  locali- 
ties received  their  first  measurable  snowfalls;   at  Virden  2.5  inches  fell,   the  greatest 
amount  reported  during  November. 

Only  10  percent  of  the  corn  crop  remained  to  be  harvested  as  the  month  began,  due  to  favor- 
able harvesting  conditions  earlier  in  the  fall,  and  practically  all  of  the  remaining  corn 
was  picked  during  the  first  half  of  November.     Dry  soil  conditions,  which  continued  until 
the  rains  of  the  16-18th,  retarded  plowing  operations.     The  rains  which  fell  in  the  latter 
half  of  the  month  also  benefited  fall  seedings  and  brought  topsoil  moisture  to  normal,  al- 
though the  subsoil  still  remained  dry  in  many  areas. 


WINDSTORM  OF  NOVEMBER  25-26 

An  intense  cyclonic  system,  the  center  of  which  moved  in  a  north-northeasterly  direction 
from  Oklahoma  through  Missouri,   Iowa,  and  Wisconsin,  caused  high  winds  over  the  entire 
State  of  Illinois  on  the  25th  and  26th.     Although  most  areas  received  minor  damage,  a  few 
localities  reported  no  losses  from  the  winds.     Trees  suffered  considerably.     There  was 
widespread  damage  to  power  and  communication  lines,  roofs,  windows,  signs,  and  television 
antennae.     A  radio  station's  tower  near  Kankakee  was  toppled  by  the  winds.     One  man  was 
reported  killed  by  a  falling  tree  in  Logan  County.     A  number  of  persons  suffered  minor  in- 
juries in  the  storm.     No  crop  losses  were  reported  as  the  fall  harvest  had  been  completed. 
Property  damages  in  the  State  were  estimated  to  total  $1,200,000. — GRJ 


ANNOUNCEMENT 


Hourly  precipitation  data  were  published  in  CI imatological  Data 
through  September  1951 ,  at  which  time  it  was  necessary  to  dis- 
continue publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of 
fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication 
of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly  Precipitation 
Data".  There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climato- 
logical  sections  in  the  United  States  and  one  for  Alaska.  (Cli- 
matological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six 
New  England  States  comprise  a  single  section  and  Maryland  and 
Delaware  comprise  another.) 


"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an 
annual  summary  issue.  The  first  month  to  be  published  will  be 
October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and 
as  regular  as  funds  permit.  The  price  will  be  10  cents  per  copy; 
$1.00  per  year  (including  the  annual).  Checks  and  money  orders 
for  subscriptions  should  be  made  payable  to  the  "Treasurer  of  the 
United  States".  Remittances  and  correspondence  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 
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Averages  Id  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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18 

26+ 

8 

a 

0 

Chicago  WB  Airport  R 

51 

9 

33 

7 

42. 

8 

5.1 

74 

1  + 

13 

28+ 

660 

0 

3 

12 

0 

2 

.25 

-  .26 

.78 

17 

T 

T 

6 

3 

0 

Chicago  WB  City  R 

51 

4 

38 

0 

44 

7 

3.5 

73 

17 

14 

28 

605 

0 

3 

7 

0 

2 

.96 

.45 

.94 

17 

6 

3 

0 

Cicero 

53 

9 

34 

7 

44 

3 

3.4 

75 

1 

12 

28 

613 

0 

2 

9 

0 

2 

.68 

■  .53 

.95 

18 

T 

T 

26+ 

8 

2 

0 

Dixon 

56 

4 

32 

5 

44 

5M 

5.6 

75 

1 

607 

0 

19 

0 

3 

.33 

1  .26 

1 

.19 

17 

T 

T 

26 

5 

3 

2 

Free  port 

51 

0 

27 

6 

39 

3 

1.7 

73 

1 

7 

28 

764 

0 

4 

21 

0 

5 

.25 

3.14 

3 

.72 

17 

.2 

0 

5 

2 

1 

Fulton  Dam  13 

52 

2 

32 

4 

42 

3 

3.3 

74 

1 

9 

28 

677 

0 

4 

11 

0 

5 

.07 

2.99 

2 

.66 

17 

T 

T 

26+ 

4 

4 

1 

Galesburg 

52 

4 

31 

2 

41 

8 

75 

16+ 

8 

28 

691 

0 

3 

16 

0 

2 

.55 

.25 

.95 

26 

T 

0 

5 

3 

0 

Galva 

55 

0 

29 

7 

42 

4 

2.6 

75 

16 

6 

28 

675 

0 

2 

19 

0 

2 

.73 

.55 

.98 

25 

.0 

0 

4 

3 

0 

Jollet  WB  Airport 

52 

3 

29 

1 

40 

7 

2.0 

75 

17 

10 

28+ 

723 

0 

2 

20 

0 

2 

.41 

.13 

.91 

17+ 

T 

T 

28 

6 

2 

0 

Kankakee 

53 

2 

33 

2 

43 

2 

2.5 

75 

17 

12 

28 

647 

0 

3 

12 

0 

1 

.67 

-  .68 

.82 

18 

T 

0 

5 

2 

0 

Kankakee  4  W 

52 

6 

31 

4 

42 

0 

74 

17 

11 

29 

683 

0 

2 

18 

0 

1 

.88 

-  .46 

.85 

18 

T 

T 

26 

5 

2 

0 

Kewanee 

53 

6 

29 

5 

41 

611 

1.6 

6 

28 

717 

0 

4 

0 

2 

.48 

.28 

1 

.01 

18 

0 

4 

2 

2 

La  Salle 

54 

0 

32 

6 

43 

3 

2.3 

77 

17 

11 

28 

651 

0 

2 

16 

0 

2 

.84 

.86 

1 

.40 

18 

T 

0 

4 

2 

2' 

Marengo 

51 

1 

29 

9 

40 

5 

2.6 

74 

1 

9 

28 

727 

0 

4 

18 

0 

3 

.05 

1 .04 

.95 

17 

T 

T 

26+ 

6 

3 

0 

Hinonk 

53 

9 

30 

7 

42 

3 

1.7 

75 

1+ 

10 

28 

673 

0 

4 

17 

0 

2 

.84 

.67 

1 

.32 

25 

T 

0 

5 

2 

1 

Mollne  WB  Airport  R// 

52 

0 

30 

7 

41 

4 

3.9 

74 

1+ 

8 

28 

702 

0 

4 

19 

0 

2 

.99 

1.17 

1 

.02 

17 

T 

T 

26+ 

4 

3 

1 

Monmouth 

54 

1 

31 

9 

43 

0 

2.6 

77 

16 

8 

28 

654 

0 

3 

16 

0 

2 

.62 

.35 

.91 

25 

T 

0 

6 

2 

0 

Morris  3  NE 

53 

.6 

29 

8 

41 

7 

1.3 

76 

17 

9 

28 

693 

0 

2 

20 

0 

1 

.98 

-  .34 

1 

.05 

25 

T 

0 

5 

2 

l 

Morrison 

53 

8 

29 

5 

41 

7M 

2.3 

75 

1 

6 

28 

703 

0 

3 

20 

0 

4 

.14 

2.06 

2 

.68 

17 

T 

0 

4 

2 

l 

Mount  Carroll 

51 

4 

29 

.4 

40 

4 

2.6 

74 

1 

7 

28 

730 

0 

4 

20 

0 

5 

.35 

3.13 

3 

.92 

17 

.5 

1 

26+ 

6 

2 

l 

Ot  tawa 

54 

.7 

32 

6 

43 

7 

2.8 

76 

1+ 

11 

28 

636 

0 

2 

16 

0 

2 

.73 

.56 

'  1 

.33 

18 

T 

0 

5 

2 

2 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1952 


Temperature 


Stalion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Departure 

i 

ss 

1 

Greatest  Day 

a 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More  | 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

•_i 

o» 

»l 

si 

o£ 

Park  Forest 

52.2 

31 

1 

41 

8 

74 

17 

12 

28 

689 

0 

2 

15 

0 

2 

88 

68 

87 

18 

T 

0 

6 

3 

0 

Pont  iac 

53  .2 

33 

3 

43 

3 

1.3 

74 

16+ 

12 

28 

648 

0 

3 

1  4 

0 

2 

22 

_  * 

04 

84 

18 

T 

T 

26+ 

6 

2 

0 

Rockf ord 

53.7 

31 

4 

42 

6M 

4.0 

75 

1 

9 

28 

665 

0 

2 

15 

0 

4 

48 

2. 

29 

2 

27 

17 

T 

0 

5 

3 

1 

Rockford  CAA  AP 

51 .3 

29 

0 

40 

3.8 

72 

1 

9 

28+ 

740 

0 

4 

20 

II 

3. 

27 

1 

13 

1 

54 

17 

T 

T 

27+ 

6 

2 

1 

Spar land 

55.4 

31 

2 

43 

3 

75 

17 

10 

28+ 

648 

0 

'J 

19 

0 

2 

84 

.0 

0 

4 

S  tockton 

50.3 

29.2 

39 

8 

72 

1 

3 

28 

749 

0 

4 

18 

II 

3 

64 

1 

59 

2 

00 

17 

1.0 

1 

26+ 

5 

2 

1 

S  ycamore 

51 .4 

29. 

2 

40 

3 

2.1 

75 

1 

7 

28 

734 

0 

3 

20 

0 

2. 

72 

61 

1 

02 

25 

T 

0 

6 

3 

1 

Walnut 

53.5 

30. 

9 

42 

2M 

2.2 

74 

1 

9 

28 

682 

0 

2 

17 

0 

T 

0 

Waukegan 

51  .2 

31. 

6 

41 

4 

2.2 

70 

17 

9 

29 

699 

0 

2 

15 

II 

2 

29 

18 

92 

25 

T 

T 

26+ 

7 

1 

0 

Wheaton  College 

52.9 

32 

1 

42 

7M 

73 

1 

10 

29 

663 

0 

4 

15 

0 

1 

99 

23 

70 

25 

T 

0 

8 

2 

0 

DIVISION 

42 

1 

3.0 

2 

94 

72 

.1 

CENTRAL  DIVISION 

Blooroington  Normal 

53  .7 

32. 

7 

43 

2 

1.6 

75 

1+ 

10 

28 

652 

0 

3 

15 

II 

3 

80 

1 

12 

1 

33 

25 

T 

0 

10 

3 

2 

Carlinville  4  E 

55  .8 

34 

:i 

45 

I 

1.1 

75 

1+ 

13 

28 

594 

o 

4 

15 

0 

2 

65 

01 

1 

08 

25 

2 

29 

7 

1 

1 

Charleston 

52.2 

33 

5 

42 

9.1 

-  .5 

15 

28 

659 

0 

4 

15 

0 

3 

34 

61 

1 

36 

25 

1.0 

1 

29 

8 

2 

2 

Chenoa 

52.3 

31 

7 

42 

OM 

75 

16+ 

9 

28 

698 

0 

3 

0 

2 

66 

34 

1 

11 

25 

T 

T 

2fi 

6 

2 

2 

Danville 

53.5 

33 

i 

43 

5 

1  . 5 

76 

17 

14 

28 

640 

0 

3 

13 

0 

3 

30 

67 

1 

01 

2 

1  . 0 

1 

29 

10 

3 

1 

Decatur 

53.6 

34 

7 

44 

2 

1.3 

77 

17 

12 

28 

622 

0 

4 

14 

0 

2 

88 

42 

1 

00 

25 

1.0 

1 

29+ 

8 

2 

1 

Effingham  1  SW 

55  .0 

32 

5 

43 

8 

1.4 

77 

1  + 

14 

28 

632 

0 

4 

15 

0 

2 

78  • 

_ 

14 

1 

62 

25 

1.0 

1 

29 

6 

2 

1 

Griggsville 

55  .4 

33 

4 

44 

1 

.7 

79 

17 

9 

28 

614 

0 

4 

14 

0 

2 

98 

55 

1 

40 

18 

T 

0 

5 

2 

2 

Havana 

54.8 

33 

2 

44 

0 

2.0 

77 

16+ 

11 

28 

626 

0 

4 

15 

0 

2 

66 

45 

1 

25 

25 

T 

0 

6 

2 

2 

Hillsboro 

55.8 

34 

8 

45 

3 

.  9 

76 

1 

14 

28 

590 

0 

4 

14 

0 

2 

78 

22 

1 

13 

18 

2.0 

2 

29 

8 

2 

1 

Hoppes  ton 

53  .1 

33 

3 

43 

2 

1.7 

76 

17 

13 

28 

652 

0 

4 

14 

II 

1 

92 

84 

86 

25 

1.0 

1 

29 

10 

2 

0 

Jacksonville 

55  .2 

32 

3 

43 

BM 

.  9 

78 

17 

12 

28 

650 

0 

4 

15 

0 

2 

85 

49 

1 

32 

25 

1.0 

1 

29 

6 

2 

1 

Jerseyville 

56.7 

33 

9 

45 

3 

.9 

78 

16 

10 

28 

593 

0 

3 

14 

II 

2 

88 

23 

1 

29 

25 

1.5 

2 

29 

8 

2 

1 

La  Harpe 

53.5 

31 

(i 

42 

3 

1.0 

75 

1+ 

8 

28 

680 

0 

4 

18 

0 

1 

99 

- 

21 

77 

25 

T 

0 

6 

2 

0 

Lincoln 

54.6 

33 

3 

44 

0 

1  .  7 

75 

1  + 

11 

28 

627 

0 

2 

14 

0 

3 

10 

72 

1 

05 

25 

.2 

T 

29 

8 

3 

1 

Mattoon 

51  .7 

33 

g 

42 

8 

1.4 

74 

17 

18 

28 

659 

0 

4 

16 

II 

3 

27 

59 

1 

03 

18 

2.0 

2 

29 

9 

3 

1 

Morrisonville  1  E 

54.6 

31 

9 

43 

3 

.3 

75 

1 

13 

28 

646 

0 

3 

17 

0 

2 

92 

52 

97 

25 

1.5 

2 

29 

9 

3 

0 

Newton 

57.1 

34 

8 

46 

(l 

2.6 

79 

2 

16  , 

28 

566 

<> 

1 

13 

0 

3 

26 

36 

1 

54 

25 

1.5 

2 

29 

7 

2 

2 

Palestine 

56.5 

34 

3 

45 

4 

.6 

78 

1  + 

18 

28 

589 

0 

2 

14 

0 

3 

16 

30 

1 

15 

25 

1.8 

2 

29 

8 

2 

1 

Pana 

54  .0 

32 

9 

43 

5 

.0 

75 

1  + 

13 

28 

639 

0 

4 

16 

II 

3 

07 

60 

97 

25 

1 . 5 

2 

29 

in 

3 

0 

Paris  Water  Works 

54.0 

33 

9 

44 

0 

1.1 

77 

17 

14 

30 

628 

0 

4 

14 

0 

1 

29 

Peoria  WB  Airport 

R 

52  .5 

32 

■1 

42 

5 

2 . 7 

75 

16+ 

9 

28 

670 

0 

3 

16 

0 

3 

09 

72 

1 

21 

17 

T 

T 

27 

5 

3 

2 

Quincy 

54.4 

35 

0 

44 

7 

1.0 

79 

16 

12 

28 

610 

0 

4 

13 

0 

2 

16 

- 

08 

.74 

25 

T 

0 

7 

3 

0 

Quincy  CAA  AP 

53.4 

32 

0 

42 

7 

78 

17 

9 

28 

666 

0 

4 

18 

0 

3 

08 

83 

1 

62 

17 

T 

T 

26+ 

5 

3 

1 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

51  .6 

33 

2 

42 

4 

75 

17 

14 

28 

674 

0 

4 

15 

0 

2 

11 

- 

16 

.51 

25 

.6 

1 

29 

8 

1 

0 

Roberts  3  N 

52  .9 

32 

4 

42 

7 

1 .  8 

75 

17 

1 1 

29 

664 

0 

3 

13 

0 

1 

65 

61 

80 

25 

T 

0 

6 

1 

0 

Rushville 

55.3 

32 

8 

44 

1M 

1.8 

80 

16 

10 

28 

638 

0 

3 

15 

0 

3 

26 

1 

05 

1 

16 

25 

T 

0 

7 

2 

2 

Springfield  WB  Airport 

R// 

53.3 

34 

1) 

43 

7 

3.8 

74 

1  + 

12 

28 

637 

0 

3 

15 

0 

2 

75 

23 

.84 

25 

.5 

T 

26+ 

9 

2 

0 

Springfield  WB  City 

R 

53.8 

37 

2 

45 

5 

3.3 

75 

1  + 

15 

28 

582 

0 

4 

11 

0 

2 

53 

01 

1 

.00 

25 

8 

2 

1 

Table  Grove 

54.3 

33 

3 

43 

8 

2.0 

79 

17 

10 

28 

632 

0 

3 

15 

0 

3 

42 

1 

24 

1 

.29 

25 

T 

T 

28 

8 

3 

2 

Tuscola 

54.0 

32 

5 

43 

3 

76 

17 

13 

28 

646 

0 

3 

15 

0 

2 

89 

36 

1 

.  12 

25 

1 . 0 

8 

3 

1 

Urbana 

53  .2 

33 

7 

43 

5 

2.0 

75 

17 

12 

28 

641 

0 

4 

14 

0 

2 

62 

15 

.86 

25 

.7 

1 

29 

8 

3 

0 

Vandal ia  CAA  AP 

54  .8 

31 

7 

43 

3 

77 

1+ 

15 

28 

646 

0 

3 

19 

0 

3 

00 

.90 

18 

1 

30 

8 

3 

0 

Virden 

54  .6 

33 

0 

43 

8 

76 

1 

12 

28 

631 

0 

3 

16 

0 

3 

27 

77 

1 

.20 

25 

2^5 

1 

29 

7 

2 

1 

Watseka 

52.6 

33 

(1 

42 

8 

75 

17 

13 

28+ 

663 

0 

4 

13 

0 

1 

98 

_ 

40 

.66 

25 

T 

T 

29 

7 

3 

0 

White  Hall  1  E 

56.4 

34 

" 

45 

2 

1.7 

77 

16+ 

11 

28 

592 

0 

4 

15 

0 

2 

42 

19 

1 

.41 

25 

.8 

0 

7 

2 

1 

Windsor 

53 . 5 

33 

2 

43 

4 

.  5 

75 

17 

14 

28 

644 

0 

4 

16 

0 

3 

10 

47 

1 

.35 

25 

1.0 

1 

29 

8 

3 

1 

DIVISION 

43 

8 

1 . 5 

2 

.82 

22 

.8 

SOUTHERN  DIVISION 

Albion 

58.5 

35 

8 

47 

2 

80 

2 

16 

28 

534 

0 

1 

1 3 

0 

3 

.28 

07 

1 

.39 

25 

1.5 

1 

29+ 

7 

2 

1 

Alton  Dam  26 

55  .0 

34 

1 

44 

6 

76 

1 

15 

28 

607 

0 

2 

17 

0 

2 

.40 

.18 

.61 

26 

1 

30 

9 

2 

0 

Anna  1  NW 

57.7 

37 

4 

47 

6 

-  .3 

76 

2 

15 

28 

520 

0 

2 

1  2 

0 

4 

.44 

.82 

1 

.78 

25 

1.0 

1 

29 

7 

3 

2 

Belleville  Scott  AF  Base 

55.6 

36 

9 

46 

3 

1.2 

78 

1+ 

18 

28 

559 

0 

2 

14 

0 

2 

.78 

.18 

1 

.05 

18 

2.0 

2 

29+ 

7 

2 

1 

Cairo  WB  City 

R 

56.8 

40 

9 

48 

9 

1.6 

75 

1+ 

22 

28 

484 

0 

1 

6 

0 

1 

.98 

-1 

.70 

.94 

18 

.6 

1 

29 

6 

1 

0 

Carbondale  Sewage 

58.6 

34 

4 

46 

5 

-  .7 

77 

5 

16 

28 

548 

0 

2 

15 

0 

3 

.70 

.41 

1 

.18 

25 

1.0 

6 

4 

1 

Carlyle 

57.2 

35 

4 

46 

3M 

1.1 

82 

2 

17 

28 

560 

0 

3 

0 

3 

.17 

.37 

1 

.30 

18 

.6 

0 

6 

2 

1 

Cobden  2  S 

57.6 

34 

■1 

46 

(l 

77 

2 

12 

28 

563 

0 

x 

1  5 

0 

4 

.36 

1 

.  81 

25 

1 . 0 

1 

29 

7 

3 

2 

Du  Quoin 

57.0 

37 

.2 

47 

1M 

.6 

77 

1 

16 

28 

533 

0 

2 

0 

3 

.91 

.97 

1 

.45 

25 

1.0 

1 

29 

6 

3 

2 

East  Saint  Louis 

58.3 

38 

.3 

48 

3M 

1 . 2 

80 

1 

18 

28 

494 

0 

3 

11 

0 

2 

.  90 

.38 

1 

.  19 

18 

7 

2 

1 

El izabethtown 

38 

.2 

49 

.  1 

78 

2+ 

16 

28 

477 

0 

2 

9 

0 

-1 

.14 

19 

29 

1 0 

Fairfield 

57.3 

34 

8 

46 

.1 

.1 

79 

2+ 

15 

28 

566 

0 

1 

14 

0 

3 

!94 

1 

.07 

1 

!75 

25 

1.5 

1 

29+ 

7 

2 

2 

Flora 

56.9 

35 

.7 

46 

.3 

1.5 

79 

2+ 

17 

28 

557 

0 

2 

11 

0 

3 

.26 

.31 

1 

.60 

25 

1.0 

6 

2 

2 

Golconda  Dam  51 

56.5 

36 

.3 

46 

.4 

-  .3 

78 

2 

16 

28 

556 

0 

2 

1  1 

0 

2 

.10 

-1 

.54 

1 

.30 

19 

8 

1 

1 

Greenville 

55.7 

35 

.8 

45 

.8 

1.1 

77 

1 

15 

28 

573 

3 

.08 

.54 

1 

.06 

18 

1 

29 

7 

2 

1 

Harrisburg 

59.5 

35 

.5 

47 

.5 

-  .3 

79 

15 

28 

521 

0 

1 

12 

0 

2 

.40 

.86 

25 

1.0 

1 

29 

7 

2 

0 

Makanda  1  NW 

57.2 

75 

1+ 

16 

28 

0 

3 

0 

3 

.95 

1 

.75 

25 

1.3 

1 

29 

7 

3 

2 

McLeansboro 

58.7 

37 

.4 

48 

.1 

1.7 

78 

2 

17 

28 

502 

(1 

1 

10 

II 

3 

.74 

.72 

1 

.65 

25 

1.0 

1 

29 

6 

3 

1 

Mt.  Camel  Water  Works 

59.4 

36 

.0 

47 

,  7M 

1.4 

80 

16 

18 

28 

532 

<•• 

I 

14 

0 

2 

.23 

-1 

.03 

.87 

25 

1.8 

2 

29 

8 

2 

0 

Mount  Vernon  4  N 

56.2 

35 

.6 

45 

.9 

.4 

77 

1 

15 

28 

567 

0 

3 

13 

0 

3 

.74 

.80 

1 

.59 

25 

2.0 

2 

29 

8 

2 

2 

New  Burnside 

58.0 

36 

.(> 

47 

.0' 

-  .2 

76 

1 

14 

28 

535 

0 

3 

12 

0 

2 

.84 

.69 

1 

.14 

25 

1.0 

1 

29 

7 

2 

1 

Olney  Radio  Station 

58.2 

35 

.5 

46 

.9 

1.9 

80 

16 

16 

28 

548 

0 

2 

]  3 

0 

3 

.90 

.85 

l 

.68 

25 

1.4 

9 

2 

2 

Sparta 

57.7 

36 

.8 

47 

.3 

.6 

79 

2 

15 

28 

533 

0 

1 

13 

0 

3 

.68 

.86 

I 

.57 

25 

.8 

1 

29 

8 

3 

2 

DIVISION 

47 

.0 

.9 

3 

.23 

.04 

1.2 

STATE 

1  44 

.0 

1.8 

2 

.95 

.33 

1.0 

Precipitation 


Snow.  Sleet.  Hall 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


13     14  15 


ALR10N 

aledo 

alton  dam  26 

ANNAWAN 

ANT I0CH 

ARLINGTON  HEIGHTS  *  SSE 

AURORA  COLLEGF 

AVON 

RARRY 

reardstown 

rfllevillf  scott  af  ras 
rfntle  y 

BENTON 
RLO0MJNGT0N 

RLO0M1NGTON  NORMAL 
ftLUFFS 

BRADFORD  CAA 

RROOKPORT   OAM  5? 

CA IRO  MR  CtTV  R 

CANTON 

CARRONDALE  SEWAGE 
C  ARL  I NV  I LL E  *  E 
CARLYLE 
C  ARM  t 

CASEY 

CENTRAL  I A    4  W 
CHANOLFRVtLLE 
CMANNAHON  DRESDEN 
CHARLESTON 

CHFNOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WR  AIRPORT  R 
CHICAGO  WR  CITY  R 

CHILL1C0THF 
CICFRO 
CLINTON   1  S 
COROFN  ?  S 
OANVlLLF 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

DECATUR 

DI  XON 

DU  QUOIN 

EAST  ST  LOUIS 

EDWARDSV ILLE 
EFFINGHAM   1  SW 
ELGIN 

EL  I  ZARETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD 
FLORA 
FREE  PORT 

FRE F PORT  SEWAGE  PL 
FULTON   OAM  13 

GALFNA 
GALESRURG 
GALVA 
GENESEO 
GIRSON  CITY 

GLADSTONE  OAM  16 
GLENrjALE  F  IP  FARM 
GOLCONDA  OAM  SI 
GOLOEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENV1LLF 

GRIDLFY 

GRIGGSVILLE 

HARD I N 
HARR ISRURG 

HARR  I  SFJURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA    NO  2 

HILLSRORO 
MOOPESTON 
M\1TS0NVILLE  PWR  PL 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSFVVILLF 

JOL  JET  RR ANOON  RO 

JOLIFT  WR  AIRPORT 

KANKAKEE 

KANKAKEE  4  W 

ftE  I  THSRuRG 

KFWANFE 

LA  HARPF 

LA  SALLE 

LA  SALLF   1  S 

LAWR'ENCEVILLF 
LE  ROY 
L  INCOLN 
LINCOLN  NO  ? 
MACK  I N AW 

MAC  OMR 

MAKANDA    1  NW 
MARENGO 
MAR  I  ON 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MASCOUT AH 

MATTOON 

MC  HENRV  7  S 

MC  LEANSPORO 

MFOOPA 
M I  HON* 

MOL1NF    MR    AIRPORT  R 

MONMOtlTH 

MONT  I CELLO 

MORRIS 
MORRIS   3  NJE 
MORR I  SON 

MORR I SONV I LL  E    1  E 
MT  CARMFL  WATER  WKS 

MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULA.SK  I 


?.95 
3.00 


?.8R 
3.33 
3.01 


?«?0 
7.45 


5.25 
5.80 
5.07 


1.67 
1.08 


2.8A 

'  2.6? 


•  07 
.02 


22     23  24 


25     26  27 


l  .?* 
i.ir 

t.OR 
•  07 
.71 

1  .41 

1.70 
1.33 
.33 
1.36 

1.11 


.50  1.06 

■87  .04 

.08  1.3?  .27 
. 1?  1.81 


•  85 

1.21 
1.6? 
1.1R 

•  ?B 
1.11 


1  .37 
!  .60 
•  68 


1.10 
1.10 
1  .05 


28    29  30 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 

Table  3— Continued  November  1952 


0  lull  on 

a 
e2 

Day  of  month 

12 

3 

4 

5 

6 

7   |   8  |  9 

10      11  12 

.-— 1  1 

13  1  14  1  15 

1  1 

16 

17 

18 

19. 

1 

20  21 

1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MOUNT  STERLING 

•  05 

04 

1  35 

. 

1.17 

.32 

T 

3.7A 

.03 

.  14 

^35 

T 

1  .  34 

•  OB 

.13 

1.59 

•  06 

3*  80 

.24 

.26 

1  .  30 

•  10 

•  10 

1.58 

.12 

.  10 

NF-  W  A  RK    7  E 

2  *  50 

.25 

•  1  5 

.89 

0  )5 

1.0  1 

.15 

NEW  BOSTON  OAM  17 

1  .90 

T 

•  27 

.51 

.57 

■  51 

.■  u 

T 

T 

2.27 

.27 

.77 

.59 

.57 

■  04 

.01 

.02 

NEW  BURNS  I OE 

2*84 

.45 

.08 

T 

T 

.  55 

■  47 

.05 

1.  14 

•  10 

1 

NEWT  ON 

3.26 

T 

.20 

.11 

1  .00 

■  24 

•  07 

1.54 

.10 

OLNEV  RADIO  STA 

3.90 

.  1  5 

.13 

.20 

T 

1.22 

.33 

.01 

T 

1.66 

.05 

•  13 

T 

OREGON  WATER  WKS 

4.  71 

1.79 

1.10 

■  46 

.83 

.01 

OTTAWA 

2.73 

T 

.01 

1.33 

.09 

1.13 

■  17 

T 

T 

T 

PALEST  I  Ntf 

3.16 

.  1  3 

.74 

.  05 

•  92 

.  34 

T 

T 

.16 

1.15 

.15 

3.07 

.65 

•  28 

.03  T 

•  72 

.03 

•  13 

.97 

.17 

.07 

PARIS  WATER  WORKS 

.22 

.24 

.19 

T 

1  .58 

_ 

1.36 

.06 

T 

PARK  FOREST 

2.88 

T 

T 

.78 

.87 

T 

.  16 

.15 

T 

.78 

.14 

T 

PAW  PAW 

_ 

•  03 

■  08 

1.15 

*_ 

.44 

1.20 

T 

PAVSON 

2.88 

T 

T 

T 

.27 

.20 

1.11 

.01 

.31 

T 

•  04 

PEOR IA  WB  AIRPORT  R 

3.09 

.01 

T 

T 

1.21 

•  18 

.57 

1.12 

T 

PEOTONE 

2.14 

T 

•  09 

1.06 

T 

•  17 

T 

.82 

PETERSBURG 

3.01 

* 

.12 

.37 

.72 

■  36 

1.41 

.03 

T 

PLEASANT  MILL 

3.44 

T 

•  1  5 

•  50 

T 

1  .00 

•  37 

1.32 

.04 

.06 

PONT  I  AC 

2.22 

T 

.01 

.07 

•  84 

.04 

.46 

■  80 

T 

T 

T 

PR  A  IRIE  DU  ROCHER 

3.75 

•  0? 

T 

•  41 

1  .  10 

.35 

T 

1 .  24 

•  52 

T 

.11 

PR  INCEV ILLE   2  NW 

2.98 

T 

T 

1  .56 

.62 

.80 

QU I NCY 

2.16 

.OQ 

.03 

.10 

T 

.57 

.08 

.55 

•  74 

T 

T 

QUINCY  CAA 

3.08 

j 

_ 

•  1  7 

1.62 

•  65 

.61 

T 

.03 

OtMNCV  OAM  21 

1  .97 

T 

.15 

.62 

•  10 

.59 

.48 

T 

•  03 

QU  I  NCY  MEMOR  I  AL   BR  I  DG6 

2.18 

•  03 

.13 

T 

.75 

.08 

.65 

.54 

RANTOUL   CHANUTE    AF  BASE 

2.11 

.39 

.25 

.09 

.47 

j 

.32 

.51 

■  02 

j 

j 

.06 

RED  BUD 

4, 54 

* 

.50 

.01 

1.10 

.45 

1.24 

T 

.75 

ROBERTS   3  N 

1  .65 

.  30 

. 

.50 

■  04 

.80 

T 

■  01 

ROCHFLLE 

3.15 

•  82 

1  •  13 

■  10 

.94 

.16 

T 

POCKFORD 

4.48 

2.27 

•  85 

•  10 

.90 

.36 

T 

ROCK  FORD  4  NE 

ROCKFORD  CAA  AP 

3.27 

.37 

1  .54 

.02 

T 

T 

•  35 

.84 

.15 

T 

T 

T 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

3.14 

1  .00 

.  94 

T 

.54 

.65 

.01 

T 

T 

ROCKPORT 

4.23 

T 

* 

•  60 

2.03 

.75 

.85 

T 

RUSHV1LLE 

3.26 

.19 

.06 

.12 

T 

1.15 

.30 

1.16 

.28 

T 

STE  MARIE 

3.00 

.07 

.06 

.17 

.72 

.45 

1.02 

■  36 

.15 

SALEM 

2.94 

•  02 

.  15 

.13 

•  66 

.08 

.03 

1.73 

.02 

.12 

SHA WNf ETOWN  NEW  TOWN 

2*00 

.45 

.06 

.03 

.02 

•  92 

.  1  9 

■  26 

SI  DELL 

3.3B 

.50 

.06 

.43 

T 

.90 

.26 

T 

•  02 

.83 

•  32 

SPARLAND 

2.84 

* 

1.39 

.19 

1,26 

SPARTA 

3.68 

.09 

.52 

1.14 

.13 

■  15 

1.57 

.03 

.05 

T 

SPRINGFIELD  Wfi  AP            R  // 

2.75 

.41 

.01 

.32 

•  03 

T 

.13 

.24 

.74 

.84 

T 

T 

T 

.03 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

2.53 

.17 

.2Q 

.03 

j 

.10 

.20 

T 

.67 

1.00 

T 

! 

T 

.07 

STOCKTON 

3  .64 

2.00 

.48 

.05 

.86 

•  23 

STREATOR 

2.47 

T 

.98 

.47 

. 

1.02 

SYCAMORE 

2.72 

.03 

.50 

.83 

•  12 

1.02 

•  22 

TABLE  GROVE 

3.42 

.03 

.03 

.04 

T 

.52 

1.05 

T 

•  38 

1.29 

.08 

T 

T 

TAYLORVILLE 

2.89 

T 

•  66 

.05 

.57 

.12 

T 

.58 

■  68 

•  21 

TISK ILWA 

2.62 

.95 

.21 

1.11 

•  35 

T 

TOULON 

1.22 

1.31 

.12 

TUSCOLA 

2.69 

.12 

<- 

.05 

.51 

T 

.51 

.06 

1.17 

.44 

•  08 

URBAN A 

2.62 

.60 

.01 

.  05 

.32 

T  T 

T 

.57 

T 

T 

.86 

.15 

T 

.06 

URB ANA   ENG  CAMPUS 

UT1CA   STARVED  ROCK  DAM 

3.07 

1  .48 

•  43 

1.  16 

VANDAL  I A  CAA  AP 

3.00 

T 

.70 

.05 

.11 

.31 

.90 

•  51 

.86 

.06 

V 1  ROE  N 

3.27 

T 

.43 

.40 

T  T 

T 

.67 

.14 

1.20 

.13 

.30 

WARSAW 

2.11 

T 

•  06 

.60 

.22 

.50 

•  68 

.05 

WATERLOO 

3.50 

T 

.39 

•  02 

1.39 

.28 

.88 

.48 

T 

•  06 

WATSEKA 

1.98 

.17 

.05 

.01 

T 

.50 

.05 

T 

T 

.66 

.54 

T 

T 

WAUKEGAN 

2.29 

T 

T 

■  46 

.  38 

.29 

.04 

•  06 

■  14 

WAYNF  CITY 

4.43 

.02 

•  57 

1  .08 

.43 

1.  36 

.51 

•  46 

WHEATON  COLLEGE 

.  1  1 

T 

.45 

•  54 

.03 

.04 

■  01 

.70 

.11 

WHITE   MALL    1  E 

.  14 

.50 

T 

.13 

.17 

1.41 

.02 

.05 

WILCOX 

3.35 

•  10 

.35 

.68 

.42 

1  .20 

.45 

•  15 

WINDSOR 

3.10 

.02 

T 

.  13 

.66 

.03 

.78 

T 

1  .35 

•  10 
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DAILY  TEMPERATURES  Illinois 


Station 

Day  Of  Month 

• 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J 
< 

ALBION 

MAX 

77 

80 

73 

63 

73 

62 

56 

55 

58 

53 

52 

62 

65 

66 

74 

It 

78 

69 

52 

47 

48 

49 

55 

55 

63 

60 

36 

34 

79 

33 

58.5 

MIN 

SO 

55 

40 

26 

39 

38 

27 

39 

42 

30 

26 

29 

32 

41 

47 

55 

55 

49 

41 

34 

24 

31 

30 

35 

42 

33 

20 

16 

22 

25 

35.8 

ALEDO 

MAX 

75 

66 

51 

65 

63 

55 

55 

61 

52 

47 

58 

62 

69 

65 

67 

75 

74 

62 

55 

44 

51 

56 

49 

49 

50 

47 

28 

26 

32 

34 

54.8 

M  IN 

35 

48 

29 

33 

38 

35 

23 

34 

29 

28 

19 

30 

34 

45 

30 

47 

56 

42 

39 

24 

23 

39 

28 

30 

36 

24 

15 

5 

12 

30.9 

ALTON   OAM  26 

MAX 

76 

71 

52 

64 

69 

54 

57 

56 

47 

51 

50 

64 

65 

64 

70 

75 

75 

62 

45 

47 

51 

52 

54 

46 

59 

42 

32 

34 

30 

35 

55.0 

M  IN 

38 

48 

30 

26 

46 

39 

31 

42 

32 

29 

28 

27 

34 

40 

36 

54 

54 

43- 

32 

26 

24 

32 

31 

40 

41 

28 

22 

15 

26 

29 

34.1 

ANNA  INK 

MAX 

75 

76 

64 

60 

72 

66 

56 

66 

61 

50 

54 

60 

62 

60 

70 

73 

72 

69 

52 

49 

51 

58 

57 

51 

60 

54 

37 

34 

30 

32 

57.7 

M  IN 

57 

56 

41 

30 

39 

42 

35 

38 

42 

32 

30 

28 

32 

46 

45 

55 

58 

51 

38 

31 

24 

35 

32 

38 

43 

33. 

21 

15 

26 

28 

37.4 

ANT IOCH 

MAX 

70 

59 

46 

63 

61 

48 

47 

57 

50 

46 

53 

52 

65 

59 

61 

65 

68 

65 

45 

40 

46 

40 

45 

40 

50 

55 

24 

71 

32 

30 

50.1 

M  IN 

39 

45 

30 

30 

39 

36 

24 

33 

32 

30 

26 

32 

34 

42 

38 

4  3 

52 

45 

38 

34 

24 

33 

32 

28 

35 

23 

18 

9 

17 

1  3 

31.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

74 

64 

42 

63 

64 

46 

50 

59 

47 

48 

52 

58 

68 

61 

62 

68 

73 

61 

44 

39 

47 

43 

48 

42 

58 

51 

28 

24 

33 

33 

51.7 

MIN 

32 

35 

21 

25 

30 

3  2 

1  5 

34 

25 

24 

18 

24 

31 

39 

30 

43 

56 

41 

32 

32 

21 

31 

26 

27 

38 

23 

17 

7 

6 

1  3 

77.7 

BELLEVILLE  SCOTT  »F 

MAX 

78 

78 

55 

65 

73 

56 

55 

52 

50 

50 

50 

64 

64 

63 

72 

75 

76 

63 

45 

45 

50 

53 

55 

48 

61 

44 

33 

30 

32 

34 

55.6 

M 1N 

44 

52 

32 

30 

45 

40 

31 

47 

37 

31 

30 

30 

37 

45 

43 

55 

61 

45 

40 

29 

25 

35 

32 

41 

44 

29 

23 

18 

26 

29 

36.9 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

75 

67 

51 

61 

61 

59 

5? 

57 

53 

46 

49 

59 

66 

61 

67 

74 

75 

72 

47 

42 

45 

46 

48 

42 

57 

58 

29 

27 

31 

33 

53.7 

MIN 

35 

47 

33 

30 

39 

35 

24 

39 

33 

28 

26 

30 

30 

43 

36 

46 

59 

46 

36 

30 

23 

31 

28 

35 

42 

28 

18 

10 

15 

37.7 

CAIRO  KB  CI  TV 

MAX 

75 

75 

57 

60 

71 

61 

55 

67 

58 

51 

52 

60 

61 

63 

68 

75 

74 

66 

51 

47 

50 

58 

54 

54 

63 

46 

36 

31 

33 

33 

56.8 

MIN 

59 

57 

40 

32 

41 

44 

36 

43 

41 

39 

38 

33 

41 

50 

52 

60 

59 

46 

42 

35 

32 

37 

40 

43 

46 

34 

27 

22 

29 

30 

40.9 

CARBONDALE    SEWAGE  PL 

MAX 

76 

76 

70 

65 

77 

67 

52 

65 

62 

54 

56 

60 

63 

62 

72 

74 

74 

70 

51 

47 

50 

55 

56 

51 

62 

56 

39 

32 

30 

35 

58.6 

MIN 

52 

52 

48 

19 

36 

40 

24 

28 

35 

30 

28 

22 

32 

37 

44 

52 

55 

49 

39 

27 

21 

30 

29 

35 

44 

35 

21 

16 

25 

34.4 

CARL INV ILLE  4E 

MAX 

75 

70 

52 

65 

72 

55 

57 

59 

50 

47 

50 

62 

65 

63 

70 

75 

75 

70 

52 

45 

50 

52 

50 

46 

64 

58 

32 

30 

31 

32 

55.8 

M  IN 

43 

52 

40 

27 

45 

38 

25 

41 

39 

29 

24 

29 

31 

43 

36 

54 

60 

46 

39 

29 

19 

29 

27 

36 

40 

30 

19 

13 

20 

34.3 

CARLVLE 

MAX 

79 

82 

71 

61 

72 

58 

57 

52 

52 

52 

50 

64 

66 

63 

72 

73 

77 

'69 

48 

45 

49 

52 

52 

61 

55 

32 

31 

30 

33 

57,7 

MIN 

39 

55 

40 

27 

44 

39 

26 

37 

41 

29 

26 

25 

34 

44 

47 

51 

58 

46 

38 

33 

23 

31 

31 

42 

32 

22 

1  7 

24 

77 

35.4 

CHARLESTON 

MAX 

51 

61 

69 

57 

52 

50 

50 

50 

47 

59 

63 

63 

6B 

71 

74 

67 

45 

43 

45 

42 

so 

49 

59 

58 

31 

28 

29 

3  1 

52.2 

MIN 

37 

27 

39 

37 

25 

39 

41 

28 

22 

30 

31 

43 

47 

54 

58 

45 

3  7 

35 

24 

32 

28 

31 

42 

31 

21 

15 

17 

22 

33.5 

CHENOA 

MAX 

73 

67 

48 

60 

65 

50 

51 

56 

50 

47 

49 

65 

62 

76 

75 

68 

46 

42 

44 

50 

41 

56 

56 

20 

25 

30 

33 

52.3 

MIN 

40 

46 

32 

30 

41 

34 

22 

37 

32 

25 

28 

35 

41 

36 

59 

45 

35 

28 

23 

29 

33 

30 

27 

18 

9 

13 

20 

31.7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

70 

63 

47 

60 

64 

46 

47 

57 

49 

43 

50 

56 

64 

61 

61 

71 

74 

62 

46 

41 

43 

44 

46 

45 

58 

49 

27 

24 

34 

30 

51.1 

MIN 

46 

47 

37 

38 

45 

34 

31 

42 

38 

36 

30 

36 

38 

44 

43 

48 

60 

46 

39 

36 

33 

38 

36 

39 

43 

24 

16 

14 

1  7 

71 

36.5 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

64 

47 

61 

64 

44 

49 

58 

48 

48 

51 

59 

65 

62 

62 

73 

74 

61 

45 

41 

46 

44 

47 

45 

57 

51 

28 

24 

34 

32 

51.9 

M  IN 

41 

42 

34 

34 

40 

32 

26 

38 

36 

31 

26 

32 

35 

44 

39 

47 

60 

45 

39 

31 

28 

37 

34 

35 

42 

23 

17 

13 

1  3 

1  8 

33.  7 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

67 

64 

48 

61 

61 

48 

48 

57 

51 

44 

50 

56 

64 

61 

60 

70 

73 

62 

47 

41 

44 

45 

46 

45 

57 

54 

27 

25 

33 

3  0 

51.4 

MIN 

51 

48 

30 

39 

45 

35 

31 

43 

38 

36 

32 

42 

42 

46 

45 

52 

61 

46 

40 

38 

36 

38 

36 

40 

44 

24 

18 

14 

10 

71 

38.0 

CICERO 

MAX 

75 

63 

57 

63 

66 

53 

51 

59 

51 

49 

52 

59 

66 

62 

64 

74 

74 

67 

46 

42 

48 

43 

50 

45 

56 

56 

28 

77 

35 

35 

53.9 

MIN 

40 

50 

35 

34 

41 

38 

26 

36 

36 

37 

27 

32 

35 

43 

40 

46 

58 

46 

40 

35 

28 

37 

33 

34 

43 

27 

21 

12 

13 

1  7 

34.7 

COBOEN  2S 

MAX 

76 

77 

69 

60 

73 

63 

57 

65 

59 

52 

54 

60 

63 

61 

70 

73 

73 

66 

50 

48 

49 

55 

57 

52 

60 

54 

36 

34 

30 

33 

57.6 

MIN 

54 

55 

43 

21 

38 

40 

30 

32 

41 

30 

26 

25 

27 

39 

38 

50 

56 

47 

37 

30 

21 

32 

28 

37 

39 

33 

18 

12 

74 

34.4 

DANVILLE 

MAX 

74 

73 

40 

60 

6 

50 

52 

52 

48 

48 

48 

58 

63 

63 

66 

73 

76 

66 

48 

46 

45 

43 

51 

50 

61 

59 

32 

29 

30 

33 

53.5 

MIN 

36 

49 

35 

28 

41 

35 

26 

38 

39 

29 

21 

24 

34 

43 

43 

46 

58 

45 

37 

36 

25 

34 

31 

28 

41 

31 

21 

14 

15 

33.4 

DECATUR 

MAX 

76 

71 

51 

62 

68 

53 

53 

55 

46 

47 

48 

60 

67 

63 

6B 

74 

77 

66 

46 

43 

45 

48 

49 

49 

58 

45 

30 

27 

30 

32 

53.6 

MIN 

38 

49 

38 

30 

42 

35 

26 

40 

38 

28 

27 

31 

38 

43 

41 

56 

60 

46 

35 

31 

24 

31 

30 

35 

41 

30 

20 

12 

70 

76 

34.7 

DIXON 

MAX 

75 

63 

49 

62 

61 

52 

51 

60 

51 

48 

55 

59 

69 

62 

63 

72 

71 

68 

46 

42 

48 

40 

48 

38 

49 

56.4 

M  In 

31 

44 

26 

29 

34 

33 

20 

34 

28 

26 

21 

25 

33 

42 

30 

41 

58 

45 

38 

27 

22 

31 

28 

31 

36 

37.5 

DU  QUOIN 

MAX 

77 

75 

64 

63 

75 

65 

55 

53 

53 

52 

50 

61 

73 

74 

74 

69 

48 

46 

49 

53 

54 

53 

62 

58 

43 

32 

30 

35 

57.0 

MIN 

53 

58 

47 

26 

41 

36 

25 

41 

45 

33 

30 

30 

54 

55 

59 

48 

39 

30 

24 

32 

29 

39 

44 

35 

22 

16 

25 

25 

37.2 

EAST   ST  LOUIS 

MAX 

80 

78 

57 

66 

76 

66 

67 

73 

77 

78 

70 

52 

47 

51 

55 

53 

49 

63 

55 

33 

32 

32 

32 

58.3 

MIN 

44 

56 

47 

31 

47 

43 

30 

47 

41 

32 

27 

32 

36 

46 

40 

57 

60 

48 

43 

34 

26 

35 

34 

41 

42 

32 

23 

18 

26 

30 

38.3 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX 

77 

77 

55 

62 

71 

64 

55 

51 

50 

49 

50 

61 

64 

63 

72 

74 

76 

68 

44 

44 

46 

47 

53 

49 

59 

44 

32 

31 

30 

31 

55.0 

MIN 

33 

53 

40 

20 

39 

38 

24 

34 

41 

27 

21 

20 

30 

40 

40 

5  1 

54 

44 

37 

33 

20 

31 

27 

28 

41 

30 

20 

14 

20 

24 

32.5 

EL  IZ ABE THTOWN 

MAX 

77 

78 

71 

60 

72 

70 

50 

68 

61 

55 

56 

63 

65 

67 

73 

76 

78 

71 

60 

47 

50 

57 

58 

52 

66 

62 

38 

36 

30 

32 

60.0 

MIN 

58 

54 

45 

23 

38 

43 

38 

33 

47 

36 

32 

24 

30 

42 

49 

55 

53 

60 

42 

36 

26 

35 

33 

37 

45 

37 

24 

16 

26 

28 

38.7 

FAIRFIELD 

MAX 

78 

79 

60 

65 

72 

61 

55 

53 

55 

51 

51 

62 

64 

65 

75 

79 

77 

68 

50 

46 

46 

50 

55 

53 

61 

58 

35 

33 

31 

33 

57.3 

M  IN 

47 

55 

44 

22 

38 

37 

27 

32 

44 

32 

25 

23 

29 

41 

40 

53 

56 

48 

41 

34 

25 

33 

28 

31 

43 

33 

21 

15 

22 

76 

34.8 

FLORA 

MAX 

76 

79 

59 

64 

72 

62 

55 

49 

55 

51 

51 

61 

63 

65 

7? 

79 

75 

66 

52 

46 

47 

50 

54 

50 

60 

60 

40 

32 

30 

33 

56.9 

M  IN 

40 

56 

39 

25 

41 

40 

29 

36 

42 

30 

33 

28 

33 

38 

40 

54 

55 

47 

41 

35 

2  1 

33 

32 

34 

43 

31 

22 

1  7 

24 

27 

35.7 

FREEPORT 

MAX 

73 

62 

46 

63 

59 

47 

52 

58 

48 

46 

54 

59 

67 

61 

64 

67 

69 

61 

44 

41 

48 

49 

46 

36 

55 

56 

22 

19 

30 

29 

51.0 

MIN 

28 

38 

28 

28 

33 

28 

15 

35 

28 

26 

18 

22 

29 

41 

31 

36 

56 

43 

36 

29 

23 

27 

30 

27 

33 

70 

15 

7 

10 

9 

77.6 

FULTON   OAM  13 

MAX 

74 

67 

52 

63 

58 

54 

50 

57 

50 

55 

54 

if 

66 

62 

62 

72 

71 

61 

47 

40 

46 

48 

45 

4? 

50 

55 

24 

21 

31 

32 

52.2 

MIN 

34 

49 

32 

35 

37 

38 

20 

33 

33 

35 

26 

31 

37 

42 

35 

42 

53 

45 

39 

32 

26 

36 

33 

3* 

36 

23 

;  h 

9 

1  3 

1  7 

32.4 

GALESBURG 

MAX 

74 

62 

52 

63 

63 

44 

54 

60 

47 

44 

54 

60 

64 

63 

67 

75 

75 

59 

44 

43 

52 

46 

46 

VJ 

57 

42 

27 

25 

32 

39 

52.4 

MIN 

36 

41 

31 

35 

40 

33 

24 

37 

30 

26 

21 

28 

38 

41 

32 

51 

59 

43 

36 

25 

27 

31 

26 

33 

36 

21 

16 

8 

14 

14 

31.2 

GALVA 

MAX 

74 

63 

5  7 

64 

67 

56 

53 

62 

54 

46 

56 

62 

68 

64 

67 

75 

74 

66 

51 

43 

53 

52 

50 

41 

58 

58 

28 

26 

34 

34 

55.0 

MIN 

35 

50 

24 

30 

36 

31 

20 

34 

36 

30 

19 

29 

32 

41 

32 

46 

61 

40 

37 

23 

22 

29 

76 

32 

36 

16 

15 

6 

10 

12 

79.7 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

66 

78 

58 

56 

70 

60 

56 

66 

02 

50 

54 

60 

61 

62 

70 

71 

76 

65 

51 

45 

49' 

53 

56 

57 

62 

52 

3(1 

33 

30 

3  1 

56.5 

MIN 

58 

56 

36 

26 

36 

40 

34 

36 

38 

38 

32 

28 

30 

41 

48 

52 

52 

42 

38 

31 

24 

33 

34 

38 

48 

29 

?  0 

16 

28 

77 

36.3 

GREENVILLE 

MAX 

77 

76 

56 

65 

74 

56 

56 

46 

52 

49 

50 

64 

65 

62 

7Q 

73 

74 

66 

47 

46 

50 

53 

S3 

48 

59 

58 

31 

37 

30 

33 

55.7 

MIN 

43 

56 

40 

27 

39 

39 

28 

39 

40 

30 

30 

29 

34 

41 

48 

55 

56 

46 

37 

33 

26 

31 

30 

37 

41 

31 

71 

1  5 

24 

76 

« 

GRIGGSVILLE 

MAX 

75 

70 

54 

65 

69 

62 

56 

60 

52 

45 

51 

60 

61 

61 

69 

78 

79 

62 

48 

44 

5  ^ 

50 

50 

45 

56 

59 

30 

28 

31 

32 

55.4 

M  IN 

44 

48 

34 

31 

45 

35 

25 

41 

32 

25 

24 

36 

36 

42 

40 

50 

58 

44 

38 

26 

26 

29 

27 

35 

38 

27 

11 

9 

20 

75 

33.4 

HARR I S8URG 

MAX 

79 

79 

61 

63 

73 

60 

58 

68 

60 

52 

55 

63 

66 

68 

77 

77 

77 

69 

52 

49 

50 

55 

58 

52 

64 

60 

39 

35 

31 

34 

59.5 

MIN 

48 

53 

42 

19 

41 

38 

28 

38 

46 

34 

29 

23 

27 

42 

45 

52 

51 

50 

39 

35 

22 

32 

29 

34 

44 

36 

73 

15 

26 

75 

35.5 

HAVANA 

75 

69 

54 

47 

50 

66 

63 

77 

77 

71 

49 

42 

■.8 

51 

48 

45 

59 

57 

31 

26 

32 

32 

54.8 

M  IN 

34 

48 

36 

31 

42 

37 

26 

39 

33 

29 

23 

26 

33 

44 

31 

50 

64 

47 

40 

28 

22 

32 

29 

36 

40 

28 

19 

11 

16 

22 

33.7 

HILLSBORO 

MAX 

76 

75 

54 

65 

73 

62 

54 

54 

48' 

48 

50 

62 

65 

63 

70 

74 

75 

70 

47 

45 

50 

52 

52 

47 

60 

59 

32 

30 

79 

32 

55.8 

M  IN 

36 

52 

40 

2  5. 

43 

38 

27 

40 

38 

28 

27 

30 

35 

43 

43 

57 

58 

45 

35 

31 

72 

32 

30 

35 

41 

30 

20 

14 

77 

26 

34.8 

HOOPESTON 

MAX 

74 

69 

50 

59 

68 

52 

51 

54 

48 

47 

47 

57 

63 

62 

64 

73 

76 

68. 

46 

41 

4  5 

42 

50 

48 

58 

60 

31 

77 

30 

32 

53.1 

36 

49 

35 

29 

40 

34 

25 

37 

37 

29 

25 

29 

36 

36 

43 

45 

59 

45 

37 

35 

?  < 

32 

32 

30 

42 

30 

70 

13 

15 

71 

33.3 

SM  R«1*T«DC« 

lotos 

Following  St 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  S  Continued 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1952 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JACKSONV I LLE 

76 

65 

53 

65 

70 

58 

54 

60 

50 

44 

50 

62 

66 

62 

70 

77 

78 

72 

44 

44 

49 

51 

50 

47 

60 

59 

30 

29 

29 

M  IN 

38 

26 

41 

24 

39 

35 

28 

21 

26 

36 

55 

54 

39 

28 

22 

78 

32 

3 

JERSEYV I LLE 

77 

71 

55 

65 

72 

62 

56 

60 

50 

48 

51 

63 

67 

67 

72 

78 

80 

65 

49 

45 

50 

57 

50 

47 

60 

59 

31 

37 

32 

M  IN 

43 

41 

25 

21 

37 

24 

20 

30 

36 

43 

38 

55 

62 

45 

38 

1 9 

27 

33 

9 

JOLIET    WB   Al RPORT 

74 

66 

47 

6? 

66 

47 

50 

58 

46 

49 

52 

57 

66 

61 

63 

68 

75 

61 

46 

47 

47 

43 

48 

43 

58 

49 

30 

75 

34 

36 

52 

M  IN 

45 

58 

43 

36 

26 

22 

34 

31 

30 

14 

79 

1 

K  ANK AK  E  F 

MAX 

70 

65 

55 

59 

66 

57 

50 

57 

52 

45 

40 

57 

63 

60 

65 

71 

75 

68 

48 

42 

46 

43 

49 

45 

58 

58 

30 

77 

37 

33 

M  IN 

46 

59 

45 

37 

35 

25 

34 

71 

33 

7 

KANKAKEE    *t  W 

MAX 

73 

66 

50 

60 

67 

52 

49 

57 

50 

45 

50 

57 

65 

62 

65 

72 

74 

69 

46 

40 

45 

42 

47 

43 

52 

58 

29 

26 

34 

34 

52 

M  IN 

40 

57 

45 

35 

35 

23 

32 

31 

3? 

40 

27 

20 

1  2 

1  1 

20 

31 

4 

K  1  W  A  T  J  (-  (■ 

7? 

58 

61 

60 

58 

59 

60 

57 

62 

65 

67 

65 

74 

72 

60 

46 

43 

49 

49 

49 

46 

25 

20 

31 

3 1 

53 

6 

M  IN 

47 

57 

42 

32 

23 

23 

79 

79 

2  7 

22 

11 

79 

5 

LA  HAPPE 

MAX 

75 

67 

53 

63 

63 

54 

52 

59 

52 

46 

54 

60 

69 

59 

68 

72 

75 

62 

48 

42 

51 

50 

45 

4? 

54 

54 

28 

25 

30 

32 

53 

M  IN 

50 

6 1 

38 

2  7 

2  3 

23 

14 

31 

0 

LA  SALLE 

76 

64 

50 

62 

63 

52 

52 

60 

52 

45 

54 

60 

69 

64 

65 

75 

77 

63 

49 

41 

46 

49 

49 

44 

58 

58 

30 

25 

33 

M  IN 

33 

43 

34 

45 

1  6 

32 

6 

L I NCOLN 

MAX 

75 

69 

5? 

6? 

68 

49 

54 

59 

50 

48 

50 

60 

67 

63 

69 

75 

75 

67 

47 

45 

47 

52 

50 

43 

59 

57 

30 

28 

33 

35 

54 

M  IN 

28 

34 

43 

36 

53 

61 

74 

33 

3 

MAKANDA  1NW 

75 

75 

61 

75 

69 

55 

66 

55 

50 

51 

60 

62 

60 

71 

74 

73 

68 

53 

46 

49 

54 

55 

51 

60 

59 

38 

32 

79 

M  IN 

77 

MARENGO 

74 

61 

45 

63 

59 

49 

50 

58 

50 

47 

55 

59 

67 

60 

65 

64 

70 

64 

44 

38 

45 

42 

47 

41 

54 

56 

22 

21 

31 

M  IN 

29 

31 

24 

26 

29 

42 

37 

12 

79 

9 

MATTOON 

66 

71 

51 

62 

51 

47 

54 

51 

48 

48 

47 

56 

59 

61 

68 

70 

74 

64 

46 

44 

45 

44 

50 

48 

59 

50 

30 

29 

29 

30 

M  IN 

34 

54 

57 

45 

38 

28 

24 

32 

3 1 

42 

74 

33 

9 

MC  LEANSBORO 

MAX 

76 

78 

70 

6' 

75 

64 

56 

58 

58 

54 

53 

63 

64 

66 

74 

76 

75 

69 

52 

48 

49 

53 

56 

6? 

64 

59 

38 

35 

30 

33 

58 

MIN 

53 

53 

47 

25 

39 

4 1 

3 1 

38 

54 

55 

52 

42 

36 

28 

34 

74 

37 

4 

M 1 NONK 

MAX 

75 

67 

55 

61 

66 

55 

54 

60 

58 

47 

51 

60 

67 

64 

68 

75 

74 

68 

47 

41 

45 

47 

49 

44 

56 

50 

27 

24 

31 

32 

53 

g 

MIN 

38 

3 1 

31 

41 

6 

46 

54 

45 

3  7 

26 

23 

15 

30 

7 

MOLINE   WR  AIRPORT 

MAX 

74 

63 

50 

63 

61 

47 

51 

58 

46 

45 

57 

60 

67 

63 

65 

74 

73 

61 

43 

47 

50 

51 

46 

39 

56 

45 

25 

23 

31 

32 

52 

MIN 

3  2 

41 

31 

42 

42 

>,  2 

25 

34 

45 

57 

43 

3  5 

25 

2  5 

31 

29 

32 

3  7 

2  1 

1 1 

30 

7 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

75 

63 

52 

64 

64 

51 

55 

61 

53 

48 

55 

61 

67 

66 

66 

77 

75 

61 

47 

44 

52 

52 

48 

43 

56 

48 

28 

27 

30 

33 

54 

1 

MIN 

36 

49 

30 

3  2 

45 

35 

26 

2  b 

50 

59 

38 

25 

24 

27 

79 

33 

3  7 

24 

17 

12 

31 

9 

MORR  IS    3  NE 

MAX 

75 

66 

53 

63 

66 

55 

51 

59 

55 

49 

52 

59 

68 

62 

65 

72 

76 

70 

47 

40 

46 

44 

42 

47 

51 

58 

30 

25 

34 

33 

53 

MIN 

31 

5 1 

30 

28 

38 

20 

39 

50 

45 

39 

30 

22 

30 

27 

30 

38 

26 

20 

g 

1 1 

15 

29 

.8 

MORR I  SON 

MAX 

75 

62 

52 

65 

62 

58 

52 

59 

53 

48 

58 

56 

68 

67 

66 

71 

7-1 

67 

46 

41 

50 

51 

49 

43 

53 

56 

26 

24 

31 

33 

MIN 

3  i 

20 

30 

26 

29 

45 

56 

43 

38 

29 

24 

3 1 

21 

13 

29 

5 

MORR I SONV I LLF    1  E 

MAX 

75 

70 

53 

64 

71 

61 

54 

55 

47 

48 

47 

60 

65 

62 

67 

72 

74 

68 

48 

43 

48 

50 

50 

45 

60 

57 

34 

29 

30 

54 

M  IN 

38 

" 

2 

31 

40 

38 

51 

55 

45 

32 

29 

20 

28 

26 

38 

28 

1 6 

25 

31 

9 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

77 

73 

63 

75 

56 

55 

60 

52 

53 

62 

65 

67 

75 

80 

79 

72 

56 

48 

50 

46 

57 

56 

66 

61 

35 

30 

34 

59 

M  1  N 

40 

43 

32 

25 

28 

4  1 

5  2 

55 

57 

35 

27 

32 

3 1 

32 

24 

36 

0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

74 

62 

49 

64 

59 

52 

51 

57 

49 

45 

55 

59 

67 

62 

63 

69 

69 

60 

45 

30 

48 

49 

47 

39 

51 

55 

24 

20 

30 

MIN 

22 

22 

30 

42 

26 

37 

57 

44 

37 

25 

22 

32 

10 

79 

4 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

77 

76 

59 

63 

72 

63 

55 

53 

55 

51 

51 

60 

64 

64 

72 

76 

74 

67 

47 

46 

48 

51 

53 

49 

59 

55 

34 

32 

28 

32 

56 

MIN 

46 

54 

22 

35 

6 

NEW   BURNS  IDE 

MAX 

76 

76 

69 

61 

72 

59 

55 

67 

59 

50 

52 

60 

63 

65 

72 

74 

75 

69 

54 

45 

46 

54 

54 

53 

61 

58 

45 

32 

30 

32 

58 

M  IN 

56 

55 

56 

5  2 

23 

36 

0 

NEWTON 

MAX 

76 

79 

61 

63 

73 

65 

56 

50 

56 

52 

51 

62 

64 

65 

73 

77 

76 

69 

49 

47 

47 

45 

55 

50 

60 

60 

34 

33 

31 

34 

57 

1 

MIN 

39 

54 

43 

25 

39 

55 

24 

34 

8 

OLNEY  RAOIO  STA 

MAX 

77 

79 

73 

63 

72 

65 

55 

50 

56 

56 

51 

61 

65 

65 

73 

80 

77 

71 

58 

45 

46 

46 

55 

53 

62 

59 

36 

32 

30 

34 

5  R 

2 

M  IN 

4  3 

:  / 

45 

20 

74 

35 

5 

OTTAWA 

MAX 

76 

66 

50 

64 

64 

52 

53 

59 

53 

50 

55 

61 

69 

64 

66 

76 

75 

67 

48 

41 

48 

47 

51 

42 

59 

58 

30 

27 

35 

35 

54 

7 

M  IN 

34 

49 

33 

3  1 

40 

35 

25 

36 

3 1 

28 

23 

42 

47 

39 

30 

26 

3 1 

1 1 

20 

32 

6 

PALEST INE 

MAX 

78 

80 

58 

63 

71 

62 

55 

48 

27 

51 

52 

62 

66 

65 

75 

77 

78 

65 

57 

5? 

46 

43 

54 

57 

63 

61 

41 

33 

31 

33 

56 

5 

MIN 

39 

52 

^  1 

25 

39 

36 

25 

38 

54 

56 

4  7 

40 

3  3 

25 

34 

30 

79 

28 

22 

20 

25 

34 

3 

PANA 

MAX 

75 

72 

52 

64 

70 

53 

55 

54 

46 

48 

47 

60 

65 

62 

70 

70 

75 

66 

46 

44 

46 

49' 

50 

46 

59 

58 

30 

29 

30 

30 

54 

MIN 

36 

50 

31 

27 

40 

34 

25 

53 

57 

3  3 

3 1 

24 

29 

27 

76 

32 

9 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

7? 

73 

50 

6? 

69 

51 

53 

50 

48 

48 

48 

60 

63 

63 

71 

75 

77 

66 

46 

44 

45 

42 

50 

50 

62 

59 

32 

29 

30 

3 1 

54 

MIN 

36 

49 

35 

26 

54 

57 

45 

38 

34 

27 

29 

29 

14 

33 

9 

PARK  FOREST 

MAX 

7? 

65 

49 

60 

66 

51 

49 

57 

52 

45 

49 

57 

64 

61 

63 

70 

74 

68 

45 

40 

45 

43 

47 

47 

55 

56 

29 

25 

33 

33 

S  ' 

2 

MIN 

36 

3  7 

3  0 

28 

39 

42 

13 

31 

4 

PEORIA   WR  AIRPORT 

MAX 

73 

62 

50 

6? 

64 

47 

52 

58 

49 

47 

52 

59 

65 

61 

66 

75 

75 

67 

44 

4? 

48 

52 

48 

41 

59 

44 

28 

25 

31 

34 

52 

§ 

MIN 

40 

45 

33 

3  1 

38 

34 

26 

56 

60 

43 

37 

27 

24 

31 

27 

36 

41 

23 

17 

18 

17 

32. 

4 

PONT  I  AC 

MAX 

73 

68 

52 

61 

66 

54 

5? 

57 

50 

45 

45 

59 

65 

62 

67 

74 

74 

67 

47 

41 

45 

44 

50 

42 

58 

58 

30 

26 

31 

33 

53 

MIN 

35 

51 

35 

29 

43 

35 

38 

46 

22 

33 

3 

OUINCV 

MAX 

76 

65 

53 

64 

67 

54 

54 

59 

49 

45 

52 

61 

67 

67 

70 

79 

78 

60 

46 

44 

52 

51 

46 

43 

57 

55 

28 

28 

30 

3  i 

54 

MIN 

4? 

4  9 

5  6 

28 

42 

37 

22 

35. 

0 

OUINCY  CAA 

MAX 

75 

63 

54 

64 

68 

52 

53 

60 

45 

45 

51 

60 

67 

66 

71 

77 

78 

60 

44 

44 

54 

50 

45 

41 

58 

38 

28 

28 

30 

32 

53 

MIN 

44 

43 

3  0 

0 

39 

45 

37 

25 

32 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

MAX 

72 

69 

".H 

59 

67 

46 

52 

53 

46 

47 

45 

57 

63 

58 

66 

72 

75 

62 

46 

40 

45 

4? 

50 

47 

58 

47 

29 

27 

29 

3 1 

51 

6 

M  IN 

38 

45 

3  0 

31 

39 

31 

26 

37 

33 

30 

26 

33 

32 

36 

40 

52 

59 

45 

37 

31 

28 

33 

32 

34 

42 

27 

21 

14 

16 

19 

33 

2 

ROBERTS  3  N 

MAX 

73 

69 

51 

59 

65 

54 

50 

55 

49 

49 

48 

57 

69 

60 

66 

73 

75 

68 

46 

40 

43 

42 

49 

43 

57 

57 

30 

76 

30 

35 

52. 

9 

M  IN 

38 

49 

28 

38 

33 

23 

33 

35 

30 

24 

28 

33 

38 

36 

43 

59 

45 

33 

32 

26 

33 

31 

33 

40 

30 

20 

13 

11 

22 

32 

ROCKFORD 

MAX 

75 

68 

51 

65 

67 

5? 

54 

58 

52 

50 

57 

61 

69 

62 

hi 

67 

71 

67 

46 

40 

47 

50. 

41 

49 

55 

24 

24 

33 

33 

53. 

7 

MIN 

33 

48 

1  j 

33 

39 

35 

25 

35 

28 

32 

25 

29 

34 

42 

33 

43 

57 

46 

39 

34 

26 

31 

30 

79 

35 

24 

15 

9 

12 

12 

31. 

4 

ROCKFORO  CAA 

MAX 

7? 

60 

45 

65 

60 

45 

53 

59 

46 

48 

56 

58 

67 

60 

64 

67 

70 

61 

44 

41 

48 

47 

48 

40 

57 

46 

25 

22 

32 

32 

51. 

3 

MIN 

3? 

38 

28 

33 

35 

27 

19 

32 

29 

24 

10 

26 

32 

39 

28 

43 

56 

43 

36 

29 

24 

33 

31 

30 

39 

20 

14 

9 

9 

14 

29. 

0 

RUSHV I LLE 

MAX 

75 

65 

55 

64 

68 

55 

55 

60 

53 

45 

52 

63 

67 

59 

70 

80 

79 

66 

45 

45 

53 

51 

50 

42 

58 

58 

30 

30 

32 

34 

55'. 

3 

MIN 

39 

34 

31 

46 

IS 

22 

31 

29 

22 

28 

34 

42 

36 

52 

62 

45 

39 

27 

24 

32 

28 

37 

39 

28 

20 

10 

18 

24 

32. 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  Continued  NOVEMBER  .952 


Station 

Day  Of  Month 

& 

P 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

1 

< 

SPARLAND 

MAX 

73 

74 

54 

64 

65 

52 

55 

62 

55 

50 

55 

60 

66 

63 

65 

74 

75 

69 

49 

44 

49 

53 

51 

47 

60 

60 

30 

25 

34 

34 

M  IN 

32 

42 

32 

28 

43 

36 

27 

39 

31 

21 

23 

30 

31 

42 

33 

44 

61 

47 

40 

28 

20 

78 

78 

31 

40 

27 

18 

10 

10 

14 

SI.  2 

SPARTA 

MAX 

77 

79 

5fl 

66 

74 

65 

58 

50 

53 

53 

52 

66 

66 

64 

72 

75 

76 

69 

48 

46 

50 

58 

54 

49 

60 

57 

36 

33 

31 

36 

57  7 

M  I  N 

49 

58 

45 

26 

38 

41 

30 

40 

43 

31 

30 

29 

36 

42 

48 

55 

59 

48 

37 

32 

25 

32 

31 

38 

41 

33 

71 

15 

74 

27 

36*8 

SPRINGFIELD   WB  AIRPORT 

MAX 

74 

68 

52 

63 

68 

50 

52 

58 

46 

48 

50 

60 

64 

6? 

67 

74 

74 

64 

44 

43 

48 

51 

49 

43 

60 

45 

29 

28 

30 

34 

MIN 

39 

47 

34 

31 

38 

35 

23 

43 

32 

30 

25 

30 

39 

46 

37 

57 

61 

42 

37 

27 

24 

31 

76 

38 

43 

24 

70 

12 

75 

24 

34,0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 

75 

70 

53 

64 

69 

5? 

53 

59 

47 

47 

49 

60 

65 

63 

67 

74 

75 

64 

46 

43 

48 

50 

49 

44 

60 

48 

79 

27 

31 

32 

53*8 

MIN 

46 

49 

39 

37 

46 

36 

31 

43 

35 

32 

32 

35 

39 

47 

43 

57 

61 

45 

39 

32 

30 

33 

32 

39 

43 

26 

71 

15 

76 

26 

37.2 

STOCKTON 

MAX 

72 

64 

46 

62 

57 

51 

51 

56 

49 

45 

53 

58 

65 

61 

63 

67 

67 

65 

43 

39 

50 

48 

45 

35 

46 

54 

72 

20 

77 

30 

50.  3 

MIN 

35 

46 

28 

32 

38 

35 

23 

35 

27 

25 

22 

28 

40 

42 

33 

36 

55 

43 

37 

25 

24 

27 

28 

27 

31 

21 

14 

» 

1  0 

7 

79.2 

SYCAMORE 

MAX 

75 

59 

45 

63 

61 

48 

50 

60 

49 

47 

56 

59 

66 

60 

63 

66 

71 

64 

44 

39 

46 

43 

47 

39 

55 

54 

25 

23 

33 

31 

51.4 

MIN 

35 

41 

26 

28 

37 

31 

19 

32 

27 

30 

23 

28 

32 

38 

32 

40 

57 

43 

37 

33 

22 

30 

26 

29 

36 

21 

14 

7 

8 

1  1 

29.2 

TABLE  GROVE 

MAX 

77 

62 

52 

64 

67 

49 

55 

60 

53 

45 

54 

63 

69 

63 

71 

78 

79 

61 

44 

44 

51 

50 

49 

47 

58 

50 

28 

27 

31 

34 

54.  3 

MIN 

43 

46 

32 

35 

42 

36 

25 

36 

30 

30 

"23 

32 

38 

44 

37 

52 

60 

44 

38 

26 

27 

29 

27 

35 

39 

26 

17 

10 

18 

18 

33.3 

TUSCOLA 

MAX 

73 

71 

51 

63 

68 

59 

53 

55 

46 

46 

47 

59 

64 

61 

68 

71 

76 

68 

47 

44 

45 

4? 

51 

48 

58 

59 

34 

29 

37 

31 

54.  0 

MIN 

34 

48 

40 

25 

37 

35 

24 

36 

40 

27 

24 

!8 

30 

35 

40 

49 

58 

45 

35 

33 

24 

31 

78 

29 

4  1 

30 

70 

13 

16 

71 

32.5 

URBANA 

MAX 

74 

72 

50 

60 

69 

51 

52 

53 

46 

46 

47 

57 

64 

60 

68 

72 

75 

66 

45 

43 

46 

44 

50 

48 

59 

59 

31 

29 

30 

31 

53.2 

MIN 

36 

49 

38 

30 

31 

36 

28 

37 

40 

29 

27 

30 

33 

38 

40 

49 

59 

45 

36 

34 

26 

32 

79 

33 

41 

31 

19 

12 

19 

74 

33.7 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

MAX 

77 

77 

54 

65 

72 

55 

55 

52 

50 

49 

48 

61 

64 

63 

70 

72 

74 

62 

47 

45 

47 

50 

53 

48 

60 

47 

31 

32 

31 

33 

MIN 

32 

45 

22 

19 

37 

34 

24 

41 

32 

27 

23 

24 

28 

42 

38 

54 

58 

43 

36 

26 

?2 

37 

77 

3? 

43 

77 

70 

15 

73 

75 

31.7 

VIRDEN 

MAX 

76 

67 

54 

64 

71 

56 

55 

57 

47 

47 

49 

64 

61 

68 

74 

75 

68 

47 

44 

49 

50 

51 

44 

59 

56 

35 

30 

79 

31 

54.6 

MIN 

40 

51 

39 

27 

38 

36 

24 

37 

37 

25 

24 

27 

32 

43 

34 

54 

58 

44 

38 

77 

24 

29 

76 

37 

40 

78 

19 

12 

19 

76 

33.0 

WALNUT 

MAX 

74 

66 

51 

62 

60 

53 

50 

59 

58 

55 

54 

59 

67 

62 

63 

73 

72 

70 

47 

47 

49 

49 

46 

41 

50 

50 

77 

23 

33 

34 

53.5 

MIN 

37 

50 

26 

3? 

32 

23 

35 

28 

26 

24 

30 

37 

43 

36 

46 

60 

45 

33 

26 

24 

77 

78 

33 

38 

75 

70 

9 

11 

1  1 

30.9 

WATSEKA 

MAX 

73 

69 

51 

60 

67 

54 

51 

54 

49 

47 

47 

55 

63 

62 

63 

72 

75 

68 

46 

42 

44 

41 

47 

45 

57 

58 

30 

25 

31 

31 

52.6 

MIN 

32 

50 

35 

?9 

39 

35 

25 

35 

37 

35 

21 

25 

35 

38 

40 

42 

61 

46 

37 

35 

23 

33 

30 

37 

41 

30 

70 

13 

13 

24 

33.0 

WAUKEGAN 

MAX 

65 

62 

47 

63 

62 

49 

50 

59 

48 

49 

54 

51 

67 

6? 

65 

61 

70 

67 

45 

43 

47 

40 

48 

40 

50 

55 

25 

24 

33 

35 

51,7 

MIN 

42 

45 

31 

26 

37 

37 

21 

34 

32 

32 

23 

32 

31 

43 

36 

39 

52 

45 

39 

34 

24 

33 

33 

31 

40 

24 

IB 

10 

9 

14 

31.6 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

73 

63 

51 

61 

64 

53 

49 

58 

53 

47 

51 

57 

65 

61 

61 

68 

71 

67 

47 

41 

45 

41 

46 

42 

53 

57 

27 

32 

31 

52.9 

MIN 

38 

50 

31 

30 

37 

35 

23 

36 

31 

32 

24 

27 

33 

41 

37 

42 

58 

46 

38 

34 

23 

33 

3? 

31 

37 

26 

11 

10 

15 

32.4 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

76 

73 

54 

66 

71 

65 

55 

59 

48 

46 

51 

62 

65 

65 

70 

77 

77 

75 

50 

45 

50 

57 

50 

46 

60 

59 

30 

30 

3? 

3? 

56.4 

MIN 

45 

52 

39 

25 

43 

39 

25 

43 

37 

28 

23 

>e 

34 

43 

32 

54 

59 

46 

38 

27 

19 

30 

27 

38 

41 

29 

19 

11 

20 

78 

34.0 

WINDSOR 

MAX 

73 

72 

51 

6? 

70 

58 

52 

51 

48 

48 

47 

58 

64 

61 

68 

69 

75 

68 

45 

43 

48 

45 

50 

47 

57 

56 

30 

78 

30 

30 

53.5 

M  IN 

36 

49 

45 

25 

36 

34 

25 

37 

40 

26 

25 

30 

32 

39 

41 

51 

57 

45 

35 

32 

21 

31 

28 

31 

41 

29 

19 

14 

18 

75 

33.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


ANNA   1  NW 
ANT  I OCH 
AURORA  COLLEGE 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 
BLOOM  I NGT0N  NORMAL 
CAIRO  WB  CITY 
CARL1NVILLE  4  E 

♦ 

CHICAGO  WB  AP 

DANVILLE 

DECATUR 

DIXON 

EFF INGHAM 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENVILLE 

HARRISBURG 

JOLIET   WB  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Se*  r.f. ranee  sots,  following  St.tlon  lad... 


Table  7-CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1952 


KANKAKEE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


LA  HARPE 

LINCOLN 

MARENGO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


MOLINE  WB  AP 

MONMOUTH 

MORRISON 

MORR I SONV I LLE   1  E 
MT  VERNON  4  N 
OLNEY  RADIO  STATION 
OTTAWA 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


PEORIA  WB  AP 

PONT  I  AC 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPARTA 

SPRINGFIELD  IB  AP 

STOCKTON 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

WHITE  HALL   1  E 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 

1      2     3      4      5      6      7      8     9     10     11     12    13    14    15     16    17    18     19    20    21    22  23 


See  reference  noteo  folloelng  Station  Index. 


-  134  - 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No 

County 

® 

a 

Latitude 

■ 

■e 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip 

ALBION 

EDWARDS 

88  0  ) 

MRS .  BESSIE  ELLEN 

ALE  DO 

00  T  2 

MERCER 

41  12 

739 

5P 

[  F 

WILL  C.  EGBERT 

2  3 

5 

ALTON  DAM  26 

1131 

MAD  I  SON 

38  53 

90  11 

432 

HID 

JA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Z  3 

5 

ANNA  1  NW 

UNION 

5 

89  15 

J.  BON  HARTLINE 

ANNA  WAN 

HENRY 

6 

89  55 

ALBERT  E.  CROEGAERT 

ANTIOCH 

LAKE 

l 

88  06 

ROY   I.  KUFALK 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  S5E 

42  02 

704 

4P 

GEORGE  A .  HONEMANN 

3 

AURORA  COLLEGE 

0938 

41  45 

744 

TP 

7P 

^hys  dept  aurora  c 

2  3 

5  7 

AVON 

M.    LYNN  DAVIS 

BARRY 

PIKE 

" 

91  03 

GEORGE  E .  GR 1DER 

BEARDSTOWN 

CASS 

1 

90  26 

SAMUEL  C .    CROWE LL 

BELLEVILLE  SCOT T  AF  B 

0510 

36  32 

444 

MID 

HIC 

J.S.  AIR  FORCE 

I  1 

5  7 

BENTLEY 

HANCOCK 

40  20 

671 

6P 

ROY  H.  GIBBONS 

3 

BENTON 

FRANKLIN 

SENTON  WATER  DEPT, 

BLOOMING TON 

MC  LEAN 

. 

89  01 

C.   C.  WILLIAMS 

Blooming ton  normal 

MC  LEAN 

1 

89  00 

HARRY  G.  JOHNSON 

Bluffs 

0T61 

SCOTT 

39  45 

467 

6P 

HUGH  MOORE 

3 

BRADFORO  CAA  AP 

BUREAU 

i 

41  13 

795 

MP 

3 

BROOKPORT  DAM  52 

6 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAIRO  WB  CITY 

ALE  KANDER 

* 

89  10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CANTON 

FULTON 

1 

90  02 

FLOYO  D.  HAMMOND 

CARBONOAlE  SEMAGE  PLANT 

JACKSON 

37  44 

420 

6P 

7A 

JOHN  L.  WOOTEN 

2  3 

5  6 

CARL INV I LLE  4  E 

tZSO 

39  IT 

627 

6P 

6P 

HENRY  6.  HOELTING 

2  3 

5  T 

CARLYLE 

*JN  WATER  &  PWR  PL 

CARMI 

WHITE 

8B  10 

J.   A.  RICKENBACH 

CASEY 

CLARK 

7 

88  00 

WALTER  A.  NEWLIN 

CENTRAL  I A  A  M 

1386 

MAR  ION 

I 

38  31 

494 

6P 

LDGAR  V.  CAVANAUGH 

3 

CHANDLERVILLE 

1412 

CASS 

1 

40  03 

464 

i 

.ORAN  THOMPSON 

3 

CHANNAhON  DRESDEN  1SLO 

1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

COLES 

88  10 

ROBERT  w.  BLACK 

CHENOA 

MC  LEAN 

1 

88  44 

C.    MERLE  PARRY 

CHESTER 

1491 

RANDOLPH 

37  54 

381 

ACKLAS  H.  MARTIN 

3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

COOK 

3 

41  47 

594 

HID 

m  :  ■. 

UNIV.   OF  CHICAGO 

2  3 

5 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

COOK 

3 

u  s  weather  Bureau 

CHICAGO  MB  C 1 TY 

COOK 

3 

J  S  WEATHER  BUREAU 

CHILL ICOTHE 

PEORIA 

1 

89  29 

DAVID  H.  DUGAN 

CICERO 

1648 

COOK 

41  51 

608 

7P 

7P 

GEORGE  D .  LUKES 

2  3 

5 

CLINTON  1  S 

1743 

DE  WITT 

40  08 

746 

C .  E .  CORRINGTON 

3 

COBDEN  2  S 

SP 

:LOYD  G.  ANDERSON 

DANVILLE 

VERMILION 

87  38 

RAD 10  STATION  WDAN 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

VERMILION 

7 

87  36 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

DECATUR 

2193 

39  51 

682 

7P 

TP 

2  3 

5  7 

DIXON 

234B 

41  50 

696 

6P 

1  F 

2  3 

5  7 

DU  QUO IN 

G.  H.  KNETZGER 

EAST  ST  LOUIS 

ST.  CLAIR 

90  07 

UNION  ELE.  OF  ILL. 

EDWARDSVILLE 

MADISON 

4 

89  58 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

EFFINGHAM  1  SW 

2687 

EFF INGHAM 

39  06 

_ 

CP 

6P 

RADIO  STA.  WCRA 

2  3 

5  7 

ELGIN 

2736 

42  02 

729 

7P 

W.  0.  BECKNER 

3 

ELIZABETHTOwN 

5 

U  S  FOREST  RANGER 

ELSAH 

JERSEY 

* 

90  22 

THE  PRINCIP1A  COL. 

FAIRFIELD 

WAYNE 

7 

88  22 

EARL  WILSON 

FLORA 

3109 

38  40 

88  28 

490 

6P 

6P 

ERMAN  0.  BECK 

2  3 

5 

FREEPORT 

3257 

STEPHENSON 

T5 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

JOHN  SCHRODER 

2  3 

5 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

STEPHENSON 

SEWAGE    TREATMENT  PL 

FULTON  DAM  13 

WHITESIDE 

4 

90  09 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GALENA 

JO  DAVIESS 

4 

90  26 

ILL .  DEPT .  OF  CONS. 

GALESBuRG 

3320 

40  57 

780 

MID 

8A 

JAMES  BARRETT 

!  9 

3 

GALVA 

3335 

41  10 

849 

•  p 

6P 

AR  THUR    E .  JOHNSON 

2  3 

GENESEO 

HENRY 

6 

GIBSON  CITY 

FORO 

1 

88  23 

EOWARD  P .  BERGSTROM 

GLADSTONE  DAM  IB 

HENDERSON 

4 

91  04 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENOAlE  EXP.  FARM 

3482 

POPE 

5 

37  26 

500 

7A 

U  S  SOIL  CONS  SERV 

GOLCONDA  DAM  St 

3522 

POPE 

5 

37  22 

88  29 

354 

6A 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5  7 

GOLDEN 

1 

G.  W.  NETHERY 

GRAFTON 

JERSEY 

* 

90  26 

JOHN  A.  DESHERLIA 

GRAND  TOWER  2  N 

JACKSON 

4 

89  30 

JOHN  A.  DICKSON 

GREENUP 

36  B3 

CUMBERLAND 

7 

39  15 

554 

5P 

LEONARD  M.  NICHOLS 

3 

GREENVILLE 

3693 

38  53 

563 

7P 

7P 

3EANE  J.  MCALISTER 

2  3 

5  7 

GR IDLE Y 

MC  LEAN 

1 

88  53 

EZRA  D.  STOLLER 

GRIGGSVILLE 

PIKE 

1 

90  44 

MRS .  ELLEN  HARVEY 

HARDIN 

CALHOUN 

1 

90  3  7 

A.  B.  CAMPBELL 

HARR 1 SBuRG 

3879 

5 

37  44 

88  32 

366 

6P 

;  ■ 

2  3 

5  7 

HARR 1SBURG  DISPOSAL  PL 

3884 

5 

37  44 

- 

&A 

W.  HARRISON  KIBLER 

3 

HAVANA 

90  03 

L.  L.  EUTENEUER 

HAVANA  NO.  2 

MASON 

1 

90  0  4 

EWALD  R.  TRIMPE 

HILLSBORO 

MONTGOMERY 

2 

89  29 

H.  A.  CRESS  JR. 

HOOPE5TON 

4198 

VERMILION 

40  28 

87  40 

717 

6P 

G  P 

JOHN  F.  MUSHRUSH 

2  3 

5 

HUTSONV 1LLE   PWR  PLANT 

4317 

CRAWFORD 

7 

39  06 

87  40 

ILL  PUBLIC  SERV  CO 

3 

ILLINOIS  CITY  DAM  IS 

ROCK  ISLAND 

91  01 

554 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JACKSONVILLE 

MORGAN 

1 

90  14 

NOR BURY  SANATORIUM 

JERSE YVILLE 

JERSEY 

1 

90  20 

6P 

HOME  RIDGE  FARM 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

1 

41  30 

86  06 

54  3 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET  W8  AIRPORT 

4535 

1 

41  30 

8B  10 

584 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

KANKAKEE 

4593 

KANKAKEE 

1 

87  52 

631 

TP 

KANKAKEE  WATER  CO 

5  7 

KANKAKEE   4  NW 

KANKAKEE 

1 

41  08 

87  56 

620 

6P 

6P 

M.   A.  DURANO 

2  3 

5 

KEITHSBURG 

MERCER 

4 

90  57 

8A 

ALFRED  M.  NORRIS 

KEWANEE 

4710 

HENRY 

1 

41  13 

89  56 

840 

6P 

6P 

RADIO  STA  WKEI 

2  3 

5 

LAC  ON 

48(  ! 

MARSHALL 

1 

41  02 

89  24 

4  80 

6P 

6P 

CLOSED   

11/ 

3/52 

LA  HARPE 

HANCOCK 

1 

90  58 

JACK  H.   SHARP E 

LA  SALLE 

LA  SALLE 

1 

B9  06 

WESTCLOX  GTl  CORP. 

LA  SALLE  1  S 

LA  SALLE 

1 

89  06 

ARTHUR  J.  FISCHER 

LAWRENC EV1LLE 

LAWRENCE 

38  44 

87  41 

472 

6P 

FRANK  BRAY 

3 

5036 

MC  LEAN 

1 

40  21 

88  46 

7  80 

7P 

0.  J.  LERE 

3 

69  22 

JOHN  ZuRKAMMER  JR. 

LINCOLN  NO.  2 

LOGAN 

1 

89  21 

GEORGE  L.  SMITH 

MACKINAW 

TAZEWELL 

1 

40  32 

89  21 

646 

6P 

CLYDE  WHITE 

3 

I  2  SO 

MCDONOUGH 

1 

40  28 

90  40 

702 

6P 

W.  S.  NEWELL 

s 

MAKAnOA   1  NW 

5294 

JACKSON 

37  38 

89  14 

680 

6P 

6P 

HARVEY  B.    HARTL INE 

2  3 

5 

MARENGO 

MCHENRY 

6 

42  15 

88  36 

819 

6P 

6P 

FRANK  J.  MACK 

2  3 

5  7 

MAR  ION 

5342 

WILL  1 AMSON 

* 

37  44 

88  55 

5P 

C.  N.  DAN1ELS0N 

3 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

LA  SALLE 

1 

41  20 

88  45 

486 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

53  BO 

7 

39  23 

87  42 

606 

BP 

ERNEST  THOMAS  PINE 

3 

MASCOUTAH 

5405 

ST.  Clair 

2 

36  29 

89  48 

425 

SS 

OR.  R.  F.  L ISC HER 

3 

COLES 

7 

39  28 

88  21 

718 

HID 

CEN  ILL  PUB  SERV  CO 

2  3 

5 

MCHENRY  2  S 

5498 

MCHENRY 

1 

42  19 

86  15 

742 

6P 

JOHN  J.    BARN INGS 

MCLEANSBORO 

5515 

•*AMI  L  TON 

5 

38  05 

88  32 

500 

6P 

bP 

F.  G.  FRAZIER 

2  3 

5 

ME DORA 

5539 

HAC0UP1N 

1 

39  10 

90  OB 

622 

M.  F.  DODGE 

3 

5712 

WOODFORD 

1 

1*0  54 

89  02 

751 

7P 

7P 

CITY  OF  MINONK 

2  3 

5 

MOLlNE  WB  AIRPORT 

5751 

ROCK  ISLAND 

6 

41  27 

90  31 

589 

41  1 

HI 

J  S  WEATHER  BUREAU 

2"  3 

5  7 

MONMOUTH 

5768 

WARREN 

6 

40  55 

90  38 

770 

6P 

6P 

>ROF.  LYLE  FINLEY 

2  3 

5  7 

MONT ICELLO 

5791 

PIATT 

1 

40  02 

88  34 

659 

5P 

LEE  F.  G IFF IN 

3 

5  9  20 

jRUNDY 

hi  21 

88  26 

7A 

RAY  WEBB 

3 

MORRIS    ■  NE 

jRUNDY 

1 

86  22 

549 

6P 

6P 

JONALD  M.  PYATT 

2  3 

5 

MORR 1 SON 

58?  ) 

*Hl TES IDE 

M  49 

89  58 

670 

7P 

7P 

IALPH  H.  GREEN 

2  3 

5  7 

MORRISONVlLLE  1  E 

5846 

IHRISTIAN 

1 

*9  25 

89  26 

638 

7P 

Jf 

JOHN  R.  L0W1S 

2  3 

5  7 

MT  -  CARMEL  WATER  WORKS 

5893 

•ABASH 

7 

38  25 

87  45 

424 

5P 

5P 

WT  ■ CARMEL  WTR  WKS 

2  3 

5 

MOUNT  CARROLL 

f  '  . 

:arroll 

h2  05 

69  56 

B17 

7P 

JAMES  F.  MCCRAY 

2  3 

5 

MOUNT  OLIVE 

5917 

4AC0UP IN 

»9  04 

89  43 

6B1 

6P 

■CNRY  W.  JOHNSON 

3* 

MOUNT  PULASKI 

5927 

.OGAN 

1 

40  00 

89  17 

687 

5P 

*LVA  BROWN 

3 

MOUNT  STERLING 

5935 

JROWN 

1 

>9  59 

90  46 

711 

5P 

HOMER  L.  RENAKER 

3 

MOUNT  VERNON  4  N 

5943 

JEFFERSON 

4 

»8  22 

88  55 

590 

•  f 

1A010  STATION  WMIX 

2  3 

5  7 

NASHVILLE  3  NW 

Mil 

WASHINGTON 

2 

38  23 

89  25 

505 

6P 

I .  E.  SCHL IEFER 

3 

NEWARK   T  E 

M69 

tENOALL 

1 

M  32 

B8  27 

707 

6P 

BARREN  S.  GRAY 

3 

NEW  BOSTON  DAM  IT 

108O 

CRCER 

»I  11 

91  03 

548 

8A 

10RPS  OF  ENGINEERS 

3 

NEW  BOSTON 

■085 

tfRCER 

tl  10 

91  00 

571 

7A 

4,  D.  HARRIS 

3 

NEW  BURNS IDE 

►093 

JOHNSON 

5 

►  7  35 

88  46 

660 

SP 

5P 

HI  SS  MAE  MCCABE 

2  3 

5 

NEWTON 

>1S9 

JASPER 

7 

19  00 

88  10 

513 

bP 

SEORGE  H.  PAYNE 

2  3 

5 

OLNEY  RADIO  STATION 

)446 

9ICHLAND 

)8  42 

88  04 

472 

5P 

IADIO  STATION  WVLN 

2  3 

5  7 

OREGON  WATER  WORKS 

i492 

DGLE 

6 

.2  01 

89  20 

702 

BA 

I  LAN  GRANT 

3 

OTTAWA 

»526 

LA  SALLE 

2 

hi  22 

S8  ! 

TP 

TP 

JOHN  A.  BEEO 

2  3 

5  7 

Station 

SB 
J 

County 

+4 
■ 

® 

T3 

B 

Longitude 

Elevation 

Obser 
vation 
time 

Observe 

R 

efer 
bles 

Temp 

Precip. 

ta 

PALESTINE 

•  -, c.  i 

CRAWFORD 

39  00 

H .  M.  GADDIS 

2  3 

5 

6579 

CHRISTIAN 

2 

39  23 

89  05 

696 

7P 

TP 

C-  E.  SCHUMACHER 

2  3 

PARIS  WATER  WORKS 

6610 

EDGAR 

7 

39  38 

87  42 

739 

7P 

7P 

CITY  OF  PARIS 

2  3 

5 

PARK  FOREST 

6616 

COOK 

3 

41  29 

PARK  FOREST  WTH  CO. 

2  3 

5 

PAW  PAW 

6661 

LEE 

1 

41  41 

W.  A.  WOODS 

3 

PAY SON 

6670 

ADAMS 

4 

39  49 

EDITH  A.  R0B8INS 

3 

PEORIA  WB  AIRPORT 

6711 

PEOR IA 

1 

40  40 

89  41 

654 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

PEOTONE 

6725 

1 

41  20 

87  48 

722 

2P 

MISS  MINA  CUTI 

3 

PETERSBURG 

6760 

MENARD 

1 

40  01 

FRANK  B.    RA INE Y 

3 

PLEASANT  HILL 

6861 

PIKE 

* 

39  27 

LOU  GALLOWAY 

3 

PONT  I AC 

6910 

LIVINGSTON 

1 

40  53 

ROGER  WILLIAMS 

2  3 

5  7 

PR  1 NCEV I LLE  2  NW 

7004 

PEORIA 

1 

40  67 

89  47 

745 

6P 

FRANK  S.  STEWART 

3 

OUINCY 

7067 

ADAMS 

39  57 

91  24 

601 

7P 

7P 

A.  H.  GIBSON 

2  3 

5 

OUINCY  CAA  AP 

70  7  2 

ADAMS 

39  56 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

5  7 

QU1NCY  DAM  21 

7077 

ADAMS 

* 

39  54 

CORPS  OF  ENGINEERS 

i 

QU1NCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

ADAMS 

4 

39  56 

MELVlN  BR 1NK0E ITER 

3 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

1 1  50 

CHAMPAIGN 

7 

40  IB 

88  09 

74  4 

MID 

MID 

U  S  AIR  FORCE 

2  3 

5  7 

RED  BUD 

7157 

RANDOLPH 

"2" 

38  13 

90  00 

444 

6P 

OR.  H.  LESAULN I ER 

3 

ROBERTS  3  N 

7336 

FORO 

7 

40  40 

R.  E.  BRADBURY 

2  3 

5  7 

ROCHELLE 

7349 

OGLE 

6 

41  55 

CALIFORNIA  PK&  CORP 

3 

ROCKFORO 

7375 

WINNEBAGO 

6 

42  15 

F .   W.   KNOWL  TON 

■ 

5 

ROCK FORD  4  NE 

7377 

WINNEBAGO 

6 

42  IT 

88  69 

850 

7A 

MRS.  D.  S.  CUMMINGS 

ROCKFORO  CAA  AP 

7382 

WINNEBAGO 

6 

42  12 

89  06 

734 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5  7 

ROCK   ISLAND  OAM  15 

7388 

ROCK  ISLAND 

41  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

ROCKPORT 

7400 

PIKE 

* 

39  32 

HARRY  WILLIAMS 

3 

RUSHVILLE 

7551 

SCHUYLER 

1 

40  07 

GAIN  BROS .  GREENHSE 

2  3 

5 

STE  MARIE 

7603 

7 

38  56 

86  01 

448 

7A 

JUDSON  E.  CAMERON 

3 

SALEM 

7636 

MARION 

2 

3B  37 

88  57 

544 

5P 

FRANK  G.  BROWN 

3 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7859 

GALLATIN 

37  43 

JAKE  H.  STEwAR I 

3 

SIDELL 

7952 

VERMIL ION 

7 

39  55 

rjHELMA  LANE 

j 

SPARTA 

8147 

RANOOLPH 

4 

36  08 

HOWE  V.  MORGAN 

5  7 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

8179 

SANGAMON 

1 

39  50 

89  40 

587 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  6  7 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

6104 

1 

39  48 

89  39 

598 

HIO 

MID 

u  s  weather  bureau 

2  3 

5 

STOCKTON 

8293 

JO  DAVIESS 

42  21 

E.  A.  CURTISS 

2  3 

5  7 

STREATOR 

8353 

LA  SALLE 

1 

41  07 

J.  F.  PRAFCKE 

3 

SYCAMORE 

B452 

DE  KAL8 

6 

41  59 

FRANK  C.  DEAN 

2  3 

■ 

TABLE  GROVE 

8*460 

FULTON 

40  22 

90  26 

734 

7P 

7P 

C.  A.  HAMMOND 

2  3 

5  7 

TAYLORVILLE 

8491 

CHRIST  IAN 

39  33 

89  18 

634 

7A 

JOHN  W.  COALE 

3 

T I SK 1 LWA 

BUREAU 

1 

41  18 

89  30 

512 

ORVILLE  L.  WEAVER 

3 

TOULON 

8630 

STARK 

1 

41  06 

89  52 

752 

5P 

ERNEST  R.  ROBSON 

3 

TUSCOLA 

66  B4 

DOUGLAS 

7 

39  48 

88  17 

653 

6P 

6P 

DEKALB  AGR1 .  ASSN 

2  3 

5  7 

8740 

CHAMPAIGN 

40  OB 

ee  13 

743 

7P 

7P 

STATE  WATER  SURVEY 

2  3 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 

8750 

CHAMPAIGN 

7 

40  06 

88  14 

730 

STATE  WATER  SURVEY 

3 

6 

UTICA  STARVED  POCK  DAM 

8756 

LA  SALLE 

1 

41  19 

88  59 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

VANDAL  1 A  CAA  AP 

6783 

FAYETTE 

2 

38  59 

89  10 

532 

MIO 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

2  3 

5 

VIRDEN 

8660 

MACOUPIN 

1 

39  30 

89  46 

674 

6P 

E.  M.  WATKINS 

2  3 

WALNUT 

BUREAU 

89  35 

714 

6P 

6P 

CARL  F.  NELICK 

2  3 

WARSAW 

8976 

HANCOCK 

40  21 

91  26 

490 

5P 

CHARLES  EwlNG 

WATEPi.00 

9002 

MONROE 

38  20 

90  09 

BA 

E.  H.  WOLF 

•  i 

WAT5EKA 

9021 

IROQUOIS 

1 

40  46 

87  44 

634 

6P 

BENJAMIN  JORDAN 

5 

WAUKEGAN 

9029 

LAKE 

3 

42  21 

87  51 

668 

7P 

7P 

R.  W.  FLAGG 

2  3 

5 

WAYNE  CITY 

9040 

WAYNE 

7 

38  21 

ee  35 

385 

7  A 

PAUL  F.  NICHOLS 

3 

WHEATON  COLLEGE 

9221 

DU  PAGE 

1 

41  52 

ee  06 

753 

6P 

WHEATON  COLLEGE 

2  3 

5 

WHITE  HALL  1  E 

9241 

GREENE 

1 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

OSCAR  WATT 

2  3 

5  7 

WILCOX 

9274 

CLAY 

7 

38  38 

B8  IB 

7A 

E.    LOWELL  ROUTT 

3 

WINDSOR 

9354 

SHELBY 

2 

39  26 

ee  36 

665 

6P 

6P 

NINA  M.  RYHERD 

2  3 

5 

8145  MARSHALL 


NEW  STATIONS 


02     89  26    460      6P    6P  WARREN 


DRAINAGE  CODE. 


ILLINOIS     2.    KASKASKIA     i.    LAKE  MICHIGAN     4.   MISSISSIPPI      5.   OHIO     6.  ROCK 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stat.ions  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents ,   Government  Printing  Office,   Washington  25 ,  D.  C. 
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KANSAS  CITY:  1953 


ILLINOIS  -  DECEMBER  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

December  was  a  mild  and  cloudy  month  with  no  great  extremes  of  temperature.  Pre- 
cipitation averaged  slightly  under  normal,  with  the  northern  third  of  Illinois 
receiving  more  than  usual  for  December  but  negative  departures  being  the  rule  in 
most  central  and  southern  areas.     Brookport  Dam  52  reported  the  greatest  monthly 
precipitation  with  4.63  inches,  and  the  least  amount  was  1.02  inches  at  Edwards- 
ville.     Most  of  the  snow  occurred  during  the  first  half  of  the  month;  snowfall 
averaged  3.5  inches,  with  the  maximum  of  9.0  inches  being  registered  at  Stockton. 
December  temperatures  averaged  34.2°,  or  3.0°  above  normal,  and  ranged  from  41.0° 
at  Cairo  to  27.4°  at  Stockton.     The  highest  reading  of  the  month  was  69°  at  Albion 
on  the  9th,  and  the  minimum  of  7°  occurred  at  Stockton  on  the  27th.     No  severe 
storms  were  reported  during  this  December. 

Snow  and  cold  temperatures  prevailed  over  the  State  as  the  month  began.  Snow 
began  falling  on  the  morning  of  the  1st  and  continued  until  the  following  day, 
leaving  a  snow  cover  of  1  to  6  inches.     However,  moderating  temperatures  and  rain 
on  the  3d  and  4th  soon  disposed  of  the  snow  cover.     Temperatures  were  above  nor- 
mal for  a  week  after  the  3d,  being  especially  high  between  the  7th  and  9th.  On 
the  latter  dates  maxima  in  the  60' s  were  not  uncommon,  and  all  stations  regis- 
tered their  highest  temperatures  of  the  month  during  that  period.     Moderate  rain- 
fall covered  the  extreme  south  on  the  9th,  and  light  precipitation — mainly  snow 
flurries — occurred  frequently  throughout  the  State  between  the  10th  and  14th. 
After  a  few  days  of  subnormal  readings,  temperatures  moderated  at  the  middle  of 
the  month  and  generally  remained  above  normal  for  the  rest  of  December,  except 
for  a  few  days  of  the  final  week.     A  wet  period  of  several  days'  duration  began 
on  the  night  of  the  18th,  with  moderately  heavy  rainfall  on  the  19-20th  and  mod- 
erate rainfall  again  on  the  22-23d.     No  precipitation  of  consequence  occurred 
during  the  last  several  days  of  the  month  except  for  some  rain  near  the  Ohio  River 
on  the  30th-31st.     Many  stations  registered  their  minima  for  December  on  the  27th 
or  28th  during  a  short-lived  cold  spell. 

As  the  fall  harvest  was  completed  unusually  early  this  year,  only  fall-sown  grains 
were  in  the  fields  this  month.     December's  precipitation  benefited  these  grains 
and  also  helped  to  replenish  subsoil  moisture,  which  had  been  depleted  by  the  dry 
fall  weather. — GRJ 


Hourly  precipitation  data  were  published  in  CI imatological  Data 
through  September  1951,  at  which  time  it  was  necessary  to  dis- 
continue publication  of  hourly  amounts,  because  of  withdrawal  of 
fiscal  support. 

Recent  developments  make  possible  the  resumption  of  publication 
of  these  data  in  a  new  bulletin  entitled  "Hourly  Precipitation 
Data".  There  will  be  one  bulletin  for  each  of  the  42  climato- 
logical  sections  in  the  United  States  and  one  for  Alaska.  (Cli- 
matological  sections  correspond  to  States  except  that  the  six 
New  England  States  comprise  a  single  section  and  Maryland  and 
Delaware  comprise  another.) 


"Hourly  Precipitation  Data"  will  be  issued  monthly,  with  an 
annual  summary  issue.  The  first  month  to  be  published  will  be 
October  1951,  and  publications  thereafter  will  be  as  rapid  and 
as  regular  as  funds  permit.  The  price  will  be  10  cents  per  copy; 
$1.00  per  year  (including  the  annual).  Checks  and  money  orders 
for  subscriptions  should  be  made  payable  to  the  "Treasurer  of  the 
United  States" .  Remittances  and  correspondence  should  be  sent 
to  the  Superintendent  of  Documents,  (government  Printing  Office, 
Washington  25,  D.  C. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
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fastest  mile 
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E- 
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to 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

100-199 

200 
and  over 

Total 
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possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

Cairo  WB  City 

8.S 

43 

sw 

9 

4 

3 

6 

0 

1 

0 

14 

36 

7.6 

Chicago  WB  Airport 

W 

12 

10.4 

27 

W 

26 

81 

83 

74 

79 

8 

6 

4 

1 

0 

0 

19 

28 

7.9 

Jollet  WB  Airport 

WSW 

16 

9.1 

90 

90 

82 

88 

4 

6 

4 

1 

0 

0 

15 

7.6 

Hollne  WB  Airport 

W 

14 

10.5 

37 

NW 

11 

84 

86 

76 

82 

12 

1 

4 

1 

0 

0 

18 

27 

7.4 

Peoria  WB  Airport 

11.7 

36 

W 

11 

84 

85 

f  « 

79 

12 

3 

3 

0 

1 

0 

19 

29 

7.4 

Springfield  WB  Airport 

w 

16 

12.8 

33 

S 

8 

84 

85 

74 

79 

9 

5 

4 

1 

0 

0 

19 

33 

7.2 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 
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Precipitation 
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3 

1 
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< 

U» 

2 

® 
< 

<  s 

d  _i 
ZQ 

3 

2 

> 
< 

41 

6-. 
ZO 

.890 

32.2 

63 

-  2 

.00 

6.3 

4 

1913 

36.9 

74 

9 

1.04 

3.0 

6 

1936 

35.1 

67 

-13 

2.95 

2.0 

7 

1891 

37.6 

70 

1 

1.79 

2.5 

7 

1914 

24.3 

69 

-29 

2.39 

9.9 

12 

1937 

28.5 

62 

-  4 

2.10 

1.7 

10 

1892 

27.2 

72 

-16 

1.83 

2.9 

7 

1915 

30.2 

63 

-11 

2.87 

8.3 

8 

1938 

31.9 

68 

-  6 

1.65 

1.5 

7 

1893 

30.6 

74 

-14 

1.58 

5.8 

7 

1916 

28.2 

74 

-16 

2.37 

6.3 

9 

1939 

35.7 

74 

-  8 

1.12 

5.6 

4 

1894 

34.8 

71 

-  7 

2.04 

1.1 

6 

1917 

22.3 

70 

-23 

0.87 

9.9 

8 

1940 

36.1 

71 

-16 

2.05 

1.0 

9 

1895 

32.7 

65 

-  8 

4.94 

5.3 

10 

1918 

38.8 

74 

-  1 

3.44 

4.1 

10 

1941 

37.6 

71 

5 

1.68 

2.6 

6 

1896 

35.3 

70 

-  4 

0.54 

1.0 

1 

1919 

24.6 

65 

-22 

0.69 

2.6 

-1 

1942 

27.2 

74 

2.76 

7.8 

10 

1897 

27.9 

72 

-18 

2.52 

5.0 

9 

1920 

33.3 

68 

-13 

2.75 

4.1 

8 

1943 

29.3 

69 

111 

1.27 

4.5 

5 

1898 

27.2 

64 

-12 

1.49 

3.3 

6 

1921 

34.4 

66 

-  6 

2.88 

2.5 

7 

1944 

25.3 

67 

-24 

1.66 

9.5 

8 

1899 

29.3 

66 

-  8 

2.34 

4.9 

8 

1922 

32.2 

70 

-16 

2.52 

1.4 

7 

1945 

24.7 

68 

-18 

2.01 

9.2 

9 

1900 

32.2 

66 

-  3 

0.94 

2.0 

5 

1923 

40.8 

75 

-  2 

3.56 

1.0 

11 

1946 

36.4 

73 

-16 

2.23 

2.7 

7 

1901 

25.9 

68 

-19 

2.95 

4.4 

6 

1924 

25.5 

70 

-26 

3.53 

4.1 

10 

1947 

33.8 

67 

5 

2.13 

2.0 

6 

1902 

28.6 

66 

-13 

3.14 

4.3 

10 

1925 

27.8 

72 

-17 

1.34 

3.1 

5 

1948 

34.1 

78 

-12 

2.69 

4.5 

8 

1903 

24.3 

59 

-24 

1.84 

6.5 

6 

1926 

29.3 

68 

-  9 

1.42 

3.7 

7 

1949 

35.7 

73 

-  7 

4.72 

1.6 

10 

1904 

29.5 

68 

-21 

1.89 

5.7 

7 

1927 

29.1 

,72 

-  6 

2.97 

3.7 

7 

1950 

23.3 

74 

-29 

1.45 

9.8 

8 

1905 

31.6 

60 

-  3 

1.95 

2.0 

6 

1928 

34.2 

73 

-  5 

2.32 

1.4 

7 

1951 

29,7 

77 

-24 

2.51 

11.6 

10 

1906 

33.1 

71 

-  2 

3.12 

1.2 

9 

1929 

31.0 

74 

-11 

2.30 

9.5 

10 

1952 

34.2 

69 

7 

2.12 

3.5 

8 

1907 

34.0 

74 

2 

2.54 

5.6 

8 

1930 

31.5 

70 

-  9 

0.69 

2.2 

6 

1908 

33.3 

76 

-  6 

1.15 

2.6 

5 

1931 

40.1 

76 

7 

2.92 

3.1 

9 

1909 

22.0 

72 

-21 

2.99 

14,9 

10 

1932 

30.3 

69 

-20 

3.88 

4.7 

9 

1910 

27.1 

63 

-10 

1.40 

3.5 

5 

1933 

35.3 

75 

-26 

1.45 

2J) 

6 

1911 

35.0 

68 

-10 

2.19 

4.0 

8 

1934 

28.6 

59 

-  9 

1.75 

7.5 

9 

1912 

34.3 

64 

-  2 

0.92 

P. 4 

5 

1935 

25.9 

64 

-15 

1.22 

6.8 

8 

Averages  in  thlE  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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Temperature 
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Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 
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NORTHERN  DIVISION 

Aledo 

37 

9 

24 

3 

31. 

1 

3.8 

58 

8 

12 

15 

1043 

0 

6 

28 

0 

2 

.31 

.84 

l 

.00 

20 

3 

2+ 

8 

1 

1 

Antioch 

35 

2 

23 

5 

29. 

•1 

4.2 

53 

9 

10 

27 

1096 

II 

8 

:tu 

0 

2 

.29 

.69 

i 

.07 

20 

5.5 

2 

2+ 

8 

1 

1 

Aurora  College 

36 

4 

22 

3 

29. 

4 

3.0 

56 

8+ 

10 

28 

1099 

0 

8 

29 

0 

2 

.45 

.77 

l 

.01 

20 

4.9 

3 

2+ 

10 

1 

1 

Chicago  University 

37 

7 

29 

1 

33. 

4 

4.6 

58 

17 

14 

974 

'1 

6 

0 

2 

.37 

.33 

.75 

20 

9 

2 

0 

Chicago  WB  Airport  R 

37 

S 

27 

2 

32. 

4 

5.5 

57 

8+ 

16 

14+ 
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0 

6 

22 
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1 

.96 
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.61 

20 

5.0 
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2 

11 
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0 

Chicago  WB  City  R 

33 

4 
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4.3 

58 

8 

18 
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6 

19 

0 

2 

.39 

.32 

.84 

20 

9 

2 

0 

Cicero 

38 

4 

27 

5 

33. 

0 

4.6 

59 

9 

15 

27 

988 

0 

22 

0 

2 

.21 

.44 

l 
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20 

5.3 

3 

2+ 

11 

1 

1 
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34 

9 

24 

0 

29 

5 

3.6 

55 

8 

13 

27 

1095 
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11 

29 

0 
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.06 

.54 

l 
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20 

3.3 
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2+ 
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1 

1 
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34 
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22 
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4.4 
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8 

10 

15+ 

1122 

0 

9 

:si 

1) 

2 

.45 

.95 

1 

.31 

20 

2 

1+ 

10 

1 

1 

Fulton  Dam  13 

35 

9 

25 

2 

30 

6 

4.6 

54 

8 

17 

14+ 

1062 

0 

7 

31 

0 

E2 

.41 

.93 

1 

.34 

20 

4.5 

3 

2+ 

10 

1 

1 

Galesburg 

37 

4 

24 

9 

31 

2 

59 

8 

14 

15 

1039 

0 

8 

29 

0 

1 

.84 

.28 

l 

.11 

20 

2.0 

2 

2 

7 

1 

1 

Galva 

38 

9 

23 

2 

31. 

1 

4.3 

53 

8+ 

10 

15 

1044 

0 

7 

30 

1) 

1 

.69 

.23 

.90 

20 

1.9 

7 

1 

0 

Joliet  WB  Airport 

36 

8 

24 

4 

30 

6 

4.7 

58 

8 

12 

27 

1059 

0 

7 

25 

0 

2 

.41 

.63 

.88 

19 

3.1 

2 

2+ 

1 1 

1 

0 

Kankakee 

38 

26 

5 

32 

4 

4.0 

58 

8 

15 

14 

1006 

0 

8 

24 

0 

1 

.97 

.05 

.72 

20 

4.7 

4 

2 

8 

2 

0 

Kankakee  4  W 

37 

4 

26 

0 

31 

7 

58 

3 

13 

14 

1024 

0 

7 

25 

0 

1 

.94 

.06 

.79 

20 

4.8 

4 

2 

10 

2 

0 

Kewanee 

36 

3 

23 

2 

29 

3.3 

56 

8+ 

11 

15 

1080 

0 

9 

30 

0 

1 

.94 

.49 

.90 

20 

2.4 

2 

2 

7 

1 

0 

La  Salle 

38 

1 

26 

7 

32 

4 

3.9 

60 

8 

17 

27+ 

1004 

0 

6 

24 

0 

2 

.17 

.65 

l 

.18 

20 

3.1 

10 

1 

1 

Marengo 

34 

3 

22 

8 

28 

6 

3.9 

53 

3 

10 

27 

1122 

0 

L2 

30 

II 

2 

.21 

.72 

l 

.27 

20 

4.4 

2 

2+ 

9 

1 

1 

HI  no  nk 

37 

1 

25 

0 

31. 

1 

3.1 

59 

8 

13 

28 

1045 

0 

8 

27 

0 

1 

.69 

.03 

.64 

20 

2.0 

2 

2 

8 

1 

0 

Hollne  WB  Airport  R// 

36 

2 

24 

7 

30. 

5 

4.3 

58 

8 

15 

15 

1062 

0 

7 

29 

0 

1 

.93 

.45 

.87 

19 

2.5 

2 

1  + 

6 

1 

0 

Monmouth 

38 

3 

25 

1 

31 

7 

4.0 

60 

8 

14 

14  + 

1021 

0 

7 

28 

II 

1 

.54 

.02 

.63 

20 

3.0 

2 

14  + 

6 

1 

0 

Morris  3  NE 

37 

9 

24 

7 

31 . 

:; 

3.8 

58 

8 

12 

15+ 

1036 

0 

7 

27 

'1 

1 

.75 

.06 

l 

.05 

20 

2.0 

2 

2 

8 

1 

1 

Morrison 

36 

5 

23 

2 

29 

9 

3.6 

55 

9 

13 

15+ 

1081 

0 

7 

31 

0 

2 

.74 

1.22 

.98 

20 

2.6 

1 

1  1 

8 

2 

0 

Mount  Carroll 

35 

4 

23 

_ 

29. 

3 

4.5 

52 

8 

13 

27 

1098 

0 

7 

31 

0 

2 

.25 

.70 

l 

.05 

20 

6.3 

4 

2+ 

8 

1 

1 

Ottawa 

38 

3 

26 

6 

32 

5 

4.4 

60 

8 

16 

27  + 

1003 

0 

6 

23 

0 

2 

.02 

.46 

.93 

20 

2.7 

2 

2 

9 

1 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ILLINOIS 
DECEMBER  1952 


Temperature 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

3 
£ 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Haft 

No.  of  Days 

Max. 

Mm 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

■£ 

.01  or  More 

.50  or  More  J 

1.00 

or  More 

l\ 

hi 

sl 

5  t 

36 

25 

4 

31 

1 

57 

8 

1 3 

23 

1047 

0 

8 

27 

0 

2 

04 

.  18 

.  95 

21 

2 . 9 

7 

1 

0 

38 

2 

27 

0 

32 

6 

3 .  2 

60 

8 

15 

28 

996 

0 

7 

25 

0 

1 

91 

.  03 

.  95 

20 

3 . 8 

3 

2 

11 

1 

0 

36 

1 

24 

1 

30 

1 

4.7 

55 

9 

10 

27 

1075 

0 

6 

31 

0 

2 

61 

1.04 

1.30 

20 

4.5 

9 

1 

1 

35 

0 

23 

4 

29 

2 

6.4 

54 

8 

12 

27 

1102 

0 

8 

31 

0 

1 

57 

.00 

.61 

20 

3.5 

2 

2+ 

10 

1 

0 

39 

3 

26 

0 

32 

7 

60 

8 

13 

28 

994 

^ 

24 

0 

33 

2 

21 

5 

27 

4 

8 

7 

27 

1159 

0 

15 

31 

0 

2 

27 

.81 

.  84 

20 

9 . 0 

3 

2+ 

11 

1 

0 

35 

3 

22 

7 

29 

0 

3 . 3 

54 

9 

10 

15  + 

1108 

0 

10 

31 

0 

2 

24 

.  66 

1  .  25 

20 

2 . 9 

2 

2+ 

10 

1 

1 

37 

0 

23 

4 

30 

2 

3.0 

57 

8 

13 

15+ 

1072 

0 

6 

29 

0 

2 

2 

36 

7 

25 

0 

30 

9 

4.4 

59 

9 

11 

27+ 

1051 

23 

0 

2 

24 

.53 

.96 

20 

5.0 

2 

2 

10 

1 

0 

36 

3 

24 

9 

30 

6 

55 

8+ 

12 

27 

1059 

0 

27 

0 

1 

88 

.  15 

.  98 

20 

5 . 6 

3 

2+ 

9 

1 

0 

30 

8 

3  .  6 

2 

11 

.  44 

3 . 9 

38 

9 

26 

9 

32 

9M 

3 . 6 

60 

8 

15 

28 

9S7 

0 

6 

25 

0 

1 

81 

-  .15 

.  95 

20 

2.8 

2") 

2 

9 

1 

0 

43 

1 

27 

7 

35 

4 

3 . 0 

61 

7 

15 

28 

910 

0 

2 

24 

0 

1 

77 

-    .  48 

.  64 

19 

3 

2 

7 

1 

0 

41 

6 

28 

5 

35 

1 

3 . 2 

66 

9 

12 

23 

922 

0 

7 

23 

0 

1 

53 

-1  . 00 

.  56 

4 

4 . 5 

4 

2 

9 

1 

0 

38 

3 

25 

3 

31 

3M 

60 

14 

14 

1026 

0 

8 

26 

0 

2 

13 

.22 

.95 

20 

4.8 

2 

2+ 

6 

1 

0 

40 

9 

23 

3 

34 

9 

5.0 

65 

9 

11 

23 

928 

0 

6 

23 

0 

1 

61 

-  .67 

.73 

4 

4.6 

3 

2 

8 

1 

0 

■1 0 

9 

23 

l 

34 

5 

3 . 5 

61 

° 

1  3 

14 

937 

0 

7 

25 

0 

1 

88 

-   .  38 

.  65 

4 

5 . 8 

3 

2 

1 1 

2 

0 

41 

6 

27. 

9 

34 

3 . 9 

64 

9 

13 

23 

930 

0 

23 

0 

1 

81 

-   .  78 

.  62 

20 

4 . 0 

2 

2 

11 

2 

0 

42 

1 

25 

9 

34 

OM 

2.4 

64 

9 

14 

14 

953 

0 

7 

26 

0 

2 

17 

.  47 

5 . 0 

7 

40 

26 

3 

33 

6 

3.3 

63 

8 

16 

28 

969 

0 

6 

26 

0 

1 

89 

.25 

.71 

20 

4.8 

9 

1 

0 

43 

2 

28 

7 

36 

0 

3.2 

62 

8 

15 

28 

894 

0 

5 

21 

0 

1 

70 

-  .54 

.46 

4 

4.6 

4 

1 

8 

0 

0 

39 

4 

27 

7 

33 

6 

4.2 

62 

9 

1 5 

23 

967 

11 

23 

56 

-  .74 

■  ~? 

2+ 

1 

J: 

41 

8 

27 

2 

34 

5M 

3 . 5 

65 

8 

17 

14+ 

942 

0 

6 

27 

0 

1 

98 

.25 

.  69 

1  Q 

44 

3 

27 

0 

35 

7 

3 . 0 

65 

8 

13 

14 

904 

0 

3 

26 

0 

1 

89 

-  .31 

.  69 

A 

4 

1.6 

1  + 

33 

7 

25 

o 

31 

9 

3.1 

61 

14 

14 

1020 

0 

7 

29 

0 

1 

69 

.09 

.62 

20 

2.8 

2 

2+ 

7 

1 

0 

40 

5 

27 

3 

33 

9 

3.7 

61 

8 

16 

28 

957 

0 

24 

1 

37 

-  .10 

.68 

20 

2.4 

2 

1+ 

9 

2 

0 

-1 1 

0 

27 

34 

4 

3.3 

64 

9 

14 

2u 

941 

0 

25 

1 

79 

-  .74 

19 

1 

J: 

J: 

41 

7 

25 

33 

2.4 

62 

960 

0 

6 

26 

0 

n 

2+ 

44 

4 

29 

37 

2 

4.4 

66 

9 

13 

28 

0 

2 

'j '.' 

0 

02 

80 

4  7 

2 

44 

0 

29 

36 

9 

3.3 

67 

9- 

13 

28 

362 

^ 

1  9 

2 

47 

-  !52 

!84 

4 

4.2 

4 

2 

8 

2 

0 

41 

9 

27 

0 

34 

5 

2.7 

61 

8 

14 

28 

939 

26 

0 

1 

70 

-  .59 

.59 

20 

4.5 

4 

2 

8 

2 

0 

41 

7 

29 

0 

35 

4 

4.4 

67 

9 

14 

1+ 

909 

23 

2 

57 

.15 

.87 

4 

4.5 

5 

2 

7 

3 

0 

38 

7 

25 

9 

32 

3 

4.2 

60 

8 

16 

15+ 

10Q5 

0 

6 

25 

0 

1 

89 

.12 

1.11 

19 

2.4 

2 

1  + 

7 

1 

1 

11 

2 

27 

34 

5 

2.7 

64 

8 

17 

14+ 

937 

0 

7 

25 

0 

1 

85 

.26 

.62 

20 

5.3 

4 

1+ 

6 

2 

0 

40 

7 

25 

0 

32 

9 

64 

8 

14 

14+ 

990 

0 

28 

1 

75 

.15 

1.07 

19 

3.1 

3 

2+ 

8 

1 

1 

38 

7 

27 

6 

33 

2 

59 

1 4 

28 

980 

0 

7 

24 

0 

77 

1  + 

38 

2 

26 

4 

32 

3 

3.5 

60 

9 

12 

23 

100S 

0 

7 

24 

0 

1 

82 

-  .01 

.59 

2 

6.5 

6 

2+ 

7 

2 

0 

41 

9 

26 

3 

34 

1  M 

4 . 0 

64 

15 

0 

5 

26 

0 

* 

'  *® 

2Q 

1 

o 

41 

1 

27 

5 

34 

3 

4.6 

61 

7, 
° 

17 

15 

944 

Kn 

2.9 

1+ 

n 

o 

41 

'_' 

29 

5 

35 

4 

3 . 7 

62 

20 

14 

912 

0 

7 

22 

0 

= 
65 

53 

1  Q 

Q 

39 

8 

26 

9 

33 

4 

4 . 2 

63 

15 

15 

972 

0 

7 

25 

0 

1 

97 

.41 

64 

19 

4 

1+ 

| 

41 

3 

27 

3 

34 

6 

63 

9 

11 

23 

935 

23 

0 

1 

75 

-  .55 

.44 

4 

4.2 

9 

0 

0 

40 

4 

28 

1 

34 

3 

4 .  7 

61 

3+ 

15 

23 

947 

22 

' 1 

1 

46 

-   .  69 

.  59 

20 

3 . 8 

4 

2 

J? 

42 

5 

23 

0 

35 

3 

61 

8+ 

15 

23 

915 

0 

24 

1 1 

2 

02 

.  78 

\  Q 

2 

1? 

41 

9 

26 

5 

34 

2 

62 

3 

16 

14+ 

945 

0 

6 

26 

0 

1 

90 

-   .  03 

.  69 

2 

jj 

38 

4 

27 

3 

32 

9 

59 

8 

13 

23 

938 

0 

7 

24 

0 

1 

71 

-  .38 

.  67 

20 

3 . 7 

3 

2 

43 

7 

26 

9 

35 

3 

3.3 

65 

S+ 

16 

28 

913 

26 

1 

.65 

-  .28 

.70 

19 

2 

2+ 

7 

1 

0 

41 

3 

27 

5 

34 

4 

2 . 9 

61 

o+ 

14 

23 

941 

0 

7 

2 

.08 

-  .43 

.84 

4 

3.5 

* 

2+ 

34 

,i 

2.9 

1 

.  35 

.24 

ft 

45 

30 

3 

37 

9 

69 

9 

15 

23 

832 

0 

2 

19 

0 

2 

.  97 

-  .22 

i  i\ 

1  \ 

2+ 

42 

^ 

35 

2 

63 

1 7 

23 

920 

0 

5 

23 

0 

1 

on 

1  + 

46 

1 

31 

3 

38 

7 

1 . 7 

65 

9 

16 

23 

306 

0 

1 

IS 

0 

2 

.  72 

*82 

1  07 

4 

1  *  5 

j" 

1+ 

1 

1 

44 

1 

30 

7 

37 

4 

3.5 

63 

17 

28 

849 

J? 

3 

IS 

J? 

1 

.61 

-  .73 

!79 

19 

lis 

2 

1  + 

1 

0 

47 

1 

34 

41 

0 

3.2 

66 

8+ 

22 

28 

738 

0 

1 

14 

3 

.37 

-  .03 

1.19 

4 

.4 

T 

14 

10 

1 

1 

46 

^ 

31 

33 

2  0 

67 

13 

28 

804 

0 

20 

34 

68 

1  19 

1  6 

2 

1 

5 

2 

1 

44 

3 

30 

0 

37 

4 

3.6 

63 

3 

15 

23 

849 

0 

3 

18 

0 

1 

!79 

-  .67 

.65 

4 

2.5 

3 

* 

5 

2 

0 

45 

7 

29 

2 

37 

5 

65 

9 

14 

28 

846 

0 

1 

21 

0 

2 

.30 

1.02 

4 

2.0 

2 

1 

9 

1 

1 

46 

7 

32 

'■i 

39 

4.0 

65 

9 

21 

14 

773 

J? 

1 

16 

2 

.25 

-  .75 

.76 

4 

2.6 

3 

2 

9 

1 

0 

46 

4 

31 

2 

38 

3 

3.0 

65 

18 

23 

803 

3 

1 

0 

1 

.86 

-  .36 

.89 

19 

7 

1 

0 

46 

32 

9 

39 

9 

65 

14 

23 

772 

0 

1 

14 

0 

4 

.22 

.49 

1.86 

4 

1.0 

1 

1 

10 

3 

1 

44 

.3 

30 

.4 

37 

6 

2.4 

63 

9 

14 

23 

342 

0 

3 

19 

0 

2 

.68 

-  .32 

.78 

4 

4.0 

3 

2 

10 

2 

0 

44 

.2 

30 

.7 

37 

5 

3.6 

67 

9 

15 

23 

846 

0 

19 

0 

3 

.44 

.62 

1.33 

4 

.6 

8 

1 

1 

45 

.6 

31 

0 

38 

3M 

2.1 

66 

3+ 

16 

23 

826 

Q 

1 

o 

3 

.80 

.02 

1.45 

4 

T 

T 

2 

8 

3 

1 

43 

.5 

29 

.0 

36 

3 

3.1 

62 

17 

14+ 

334 

0 

4 

22 

0 

1 

.52 

-  .85 

.62 

4 

3.2 

2 

1+ 

5 

1 

0 

47 

7 

32 

3 

40 

0 

2.6 

63 

9 

13 

23 

768 

0 

2 

17 

0 

3 

.83 

.53 

1.33 

4 

4.0 

2 

1+ 

9 

2 

2 

45 

9 

32 

2 

39 

1 

9 

16 

28 

797 

0 

2 

16 

0 

2 

.53 

.99 

4 

1.9 

2 

1+ 

12 

1 

0 

46 

2 

32 

l 

39 

2 

3.4 

63 

9 

16 

23 

795 

0 

1 

16 

0 

2 

.34 

-1.06 

.88 

4 

3.0 

2 

2 

7 

1 

0 

46 

6 

31 

6 

39 

1M 

3.9 

68 

9 

15 

23 

793 

0 
0 

1 

13 

0 

2 

.67 

-  .91 

1.10 

4 

10 

2 

1 

44 

6 

30 

4 

37 

5 

2.3 

63 

15 

2G 

345 

2 

19 

0 

2 

.41 

-  .58 

.74 

4 

3.6 

2 

1+ 

8 

2 

0 

46 

4 

31 

4 

33 

9 

2.3 

66 

9 

13 

23 

302 

0 

1 

17 

0 

3 

.49 

-  .12 

1.32 

4 

3.4 

1 

1+ 

12 

2 

1 

44 

9 

31 

3 

33 

1 

3.9 

67 

9 

12 

23 

C26 

0 

4 

19 

o 

2 

.62 

-  .30 

.92 

9 

1.0 

2 

2 

5 

2 

0 

45 

7 

30 

7 

33 

2 

2.5 

65 

3 

14 

28 

822 

0 

2 

17 

0 

2 

.04 

-  .61 

.87 

4 

2.0 

2 

1 

6 

1 

0 

38 

4 

2.3 

2 

.64 

-  .27 

2.2 

34 

3 

3.0 

2 

.  1  2 

-  .113 

3.5 

Precipitation 


Park  Forest 
Pont iac 
Rockf ord 
Rockford  CAA  AP 
Spar land 

Stockton 
Sycamore 
Walnut 
Waukegan 
Wheaton  Col  lege 

DIVISION 


CENTRAL  DIVISION 

Bloomington  Normal 
Carlinville  4  E 
Charleston 
Chenoa 
Danvil le 

Decatur 

Effingham  1  SW 
Gr iggsville 
Havana 
Hil Isboro 

Hoopeston 
Jacksonvil le 
Jerseyville 
La  Harpe 
Lincol n 

Mat toon 

Morrisvnville  1  E 

Newton 

Palest  ine 

Pana 

Paris  Water  Works 
Peoria  WB  Airport 
Quincy 

Quincy  CAA  AP 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

Roberts  3  N 
Rushville 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  W3  City 
Table  Grove 

Tuscola 
Urbana 

Vandal ia  CAA  AP 

Virden 

Watseka 

White  Hall  1  E 
Windsor 


SOUTHERN  DIVISION 
Albion 

Alton  Dam  26 
Anna  1  NW 

Belleville  Scott  AF  3ase 
Cairo  WB  City 

Carbondale  Sewage  Plant 

Carlyle 

Cobden  2  S 

Du  Quoin. 

East  Saint  Louis 

El izabethtown 

Fairfield 

Flora 

Golconda  Dam  51 
Greenville 

Harrisburg 
Makanda  1  NW 
McLeansboro 

Mount  Carmel  Water  Works 
Mount  Vernon  4  N 

New  Burnside 

Olt.ey  Radio  Station 

Sparta 


R// 
R 


See  Heierence  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Station 

Tot 

1  | 

2  1 

3 

4  | 

5   |  6 

1    «  1 

7   |   8  | 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14  1 

15 

16  |  17  |  18 

19  | 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25  | 

26 

27 

26 

29  | 

30 

31 

ALBION 

2.97 

.05 

.50 

1.24 

.  ^ 

.36 

.03 

T 

.24 

•  35 

.03 

.05 

.0' 

ALE  DO 

2.31 

.17 

•  13 

.20 

T 

T 

T 

.05 

•  33 

1.00 

T 

•  26 

.17 

T 

T 

ALTON  DAM  26 

•  15 

•  33 

■  02 

T 

.01 

.0  1 

.02 

1.05 

.02 

.?1 

T 

•  24 

.  1  3 

1*07 

.01 

T 

•  34 

•  38 

•  06 

•  02 

.07 

ANN ANAS  N" 

1 "  76 
* 

.01 

.01 

.29 

T 

T 

T 

T 

.56 

.54 

.16 

•  19 

ANT  IOC H 

2.29 

.05 

.27 

.41 

T 

T 

.13 

T 

T 

.03 

1.07 

.13 

.20 

T 

T 

ARLINGTON  MP  IGHTS  *  SS 

2.12 

.02 

.26 

.36 

•  02 

.03 

1.04 

.07 

•  23 

7 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

2  »45 

.03 

.15 

.32 

T 

T 

T 

T 

.03 

.0? 

.07 

.33 

1.01 

T 

•  29 

.70 

T 

T 

1,23 

BARRY 

2  .08 

.08 

.21 

■  20 

T 

T 

*T 

T 

T 

1.04 

T 

.55 

T 

T 

T 

BE ARDSTONN 

1.90 

.0? 

.12 

•  18 

T 

T 

1.31 

.02 

.25 

T 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

1.61 

•  34 

■  06 

T 

T 

T 

•  79 

T 

.1? 

T 

T 

T 

T 

T 

RENTLEV 

1,91 

•  38 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  08 

1.0? 

.41 

T 

T 

BENTON 

2.31 

.09 

.09 

1.20 

•  15 

•  35 

•  35 

BLOOM 1NGTON 

•  36 

- 

.82 

'.  12 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

1.81 

T 

.09 

•  39 

T 

•  01 

.02 

.21 

•  95 

•  01 

.0'. 

.09 

T 

T 

BLUFFS 

2*  12 

•  04 

.07 

.09 

•  36 

1*20 

•  06 

•  17 

.01 

•  06 

BRADFORD  CAA 

1  ■  86 

.19 

T 

.07 

■  02 

■  05 

•  01 

.79 

.41 

.32 

T 

T 

T 

T 

BROOKPORT  DAM  52 

4.63 

.48 

1.98 

.05 

j 

1.13 

.48 

T 

,08 

.43 

CAIRO  HR  CtTV  R 

3.37 

.49 

■  49 

1.19 

.19 

T 

T 

.0? 

T 

•  47 

.07 

.04 

T 

•  19 

.27 

CANTON 

2*26 

•  10 

■  25 

.11 

•  09 

T 

T 

.03 

.  36 

.92 

T 

.  3? 

.00 

T 

T 

T 

CARRONDALE  SEWAGE 

2.3*. 

■  16 

.  •  19 

•  12 

.63 

T 

T 

T 

CARL INV ILLE  *  E 

1*77 

•  18 

.17 

•  28 

T 

T 

•  64 

.  36 

T 

.09 

.05 

T 

1  .79 

•  32 

.65 

T 

.63 

■  09 

.10 

T 

CARM  I 

3.29 

.18 

•  12 

1.30 

•  90 

.03 

.04 

•  22 

•  35 

.06 

•  09 

T 

CASEV 

1.95 

•  30 

•  88 

.  18 

.14 

.45 

CENTRAL  t A   4  M 

1.83 

•  1* 

.10 

•  80 

.26 

.41 

.12 

T 

CMANOLERVILLE 

CHANNAHON  PRESOEN 

2.0$ 

.19 

.  16 

■  18 

T 

T 

T 

.04 

1,13 

,09 

_ 

,26 

CHARLE  STON 

1  .53 

.07 

.22 

•  36 

.01 

T 

.01 

.11 

.46 

T 

•  04 

•  05 

T 

CMENOA 

2.13 

.10 

.28 

•  42 

T 

T 

.10 

.28 

.95 

T 

T 

T 

T 

T 

CHESTER 

1.77 

.15 

•  95 

T 

T 

T 

.51 

•  09 

.07 

CHICAGO  UNIVERSITY 

.24 

.05 

•  44 

.05 

T 

T 

T 

.58 

.75 

.  03 

•  20 

•  03 

T 

T 

T 

CH 1 C AGO  MR  A  I RPORT  R 

1  *96 

,23 

•  04 

•  33 

T 

T 

T 

■  06 

.01 

T 

•  04 

•  47 

CHICAGO  WB  C 1  TV  R 

?!  39 

.29 

•  04 

•  43 

T 

T 

.05 

T 

T 

•  54 

•  84 

•  02 

•  16 

•  02 

T 

T' 

T 

T 

CHlLLlCOTHE 

1.97 

.03 

.15 

■  27 

.01 

T 

T 

T 

.03 

1*22 

•  04 

.01 

.20 

.01 

T 

T 

T 

T 

CICERO 

2*21 

•  05 

.28 

•  36 

T 

T 

T 

.07 

.02 

•  03 

.06 

1.15 

•  02 

.06 

.11 

T 

T 

T 

T 

CLINTON    1  S 

.05 

•  42 

T 

T 

T 

.01 

■  25 

.60 

T 

•  04 

.02 

T 

T 

CORDEN  2  s 

2*30 

U02 

.21 

.01 

DANVILLE 

* 

•  12 

.17 

•  73 

T 

.01 

.07 

.08 

■  40 

T 

•  03 

T 

T 

T 

DANVlLLt   SEWAGE  PL 

1.78 

.37 

■  49 

.  38 

T 

T 

.09 

T 

.31 

T 

■T 

.11 

T 

.03 

T 

T 

OECATUR 

1.8R 

.14 

•  15 

T 

.65 

T 

T 

.02 

.03 

T 

.22 

.57 

•  03 

.02 

T 

.03 

T 

T 

OUON 

•  04 

.20 

*  10 

T 

.21 

•  16 

1.24 

T 

•  09 

rii  i  Q|  10  I  N 

2  .?5 

T 

•  46 

04 

.05 

EAST  ST  LOUIS 

1  .86 

.21 

•  37 

•  13 

T 

T 

.89 

.05 

•  19 

.02 

T 

T 

EDW ARDSV ILLE 

1.02 

•  13 

•  04 

T 

•  21 

7 

T 

T 

.03 

T 

•  43 

T 

T 

.09 

T 

T 

•  09 

EFFINGHAM  1  SN 

1.81 

•  04 

.26 

.57 

T 

T 

.02 

T 

•  01 

.01 

T 

•  13 

.62 

T 

•  05 

•  05 

.05 

T 

ELGIN 

2  *  29 

•  05 

•  26 

•  31 

T  T 

T 

T 

T 

.15 

T 

.13 

1.19 

T 

.07 

.13 

T 

El  1 1 abethtown 

4.22 

,26 

•  16 

1.66 

.70 

.13 

T 

•  37 

•  03 

•  07 

•  52 

ELSAH 

1  .79 

•  14 

•  10 

T 

T 

T 

.02 

.60 

.36 

■  17 

.02 

.02 

T 

T 

FA  IRF 1 ELD 

2.68 

.18 

•  20 

•  76 

•  72 

.07 

T 

T 

.20 

.34 

T 

.05 

.11 

•  03 

FLORA 

3*44 

.20 

•  40 

1.33 

T  1 

■  49 

.30 

.27 

.39 

.06 

FREE  PORT 

2,45 

•  20 

.13 

•  29 

T 

■  09 

.03 

T 

.04 

.04 

1.31 

.12 

.20 

T 

T 

T 

FREE  PORT  SEWAGE  PL 

2,17 

,3" 

.25 

•  05 

T 

T 

•  09 

.01 

.03 

T 

FULTON  DAM  13 

E2.41 

T 

.35 

.18 

•  03 

E  .05 

.03 

T 

T 

.01 

1.34 

. 

.02 

•  33 

T 

T 

GALENA 

.17 

.16 

T 

- 

- 

T 

.03 

T 

.02 

.01 

.01 

T 

T 

T 

GALE  SBURG 

1*84 

.05 

.14 

T 

•  13 

T 

T 

T 

.02 

T 

1.11 

.03 

•  36 

Gal  va 

•  04 

.09 

*  16 

T 

.05 

.16 

•  90 

■  29 

T 

GENE  SEO 

2*12 

•  10 

.  02 

27 

GIBSON  CITV 

1  *39 
* 

•  01 

.04 

•  48 

T 

.01 

.01 

.25 

■  54 

.03 

•  01 

•  01 

GLAOSTONE  DAM  IB 

2.12 

.06 

•  15 

•  15 

.01 

T 

T 

T 

.02 

.03 

1.27 

•  02 

.0? 

.39 

T 

T 

T 

GLENDALE  EXP  FARM 

4.10 

•  43 

•  54 

1.04 

1.05 

.45 

.27 

.05 

.09 

•  18 

GOLCONDA  0AM  5) 

3.80 

.30 

1.45 

.14 

.84 

T 

T 

T 

•  54 

•  03 

.07 

•  43 

GOLDEN 

42 

.26 

GRAFTON 

1  "  70 
* 

T 

.20 

T 

.39 

T 

T 

T 

T 

T 

•  19 

.72 

T 

.12 

•  08 

T 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

1.99 

.11 

.37 

•  81 

.06 

.26 

.02 

T 

.33 

T 

.03 

GREENUP 

1.67 

T 

•  37 

7 

.60 

•  10 

T 

T 

T 

T 

.60 

T 

GREENVILLE 

.18 

.06 

•  62 

T 

T 

T 

.27 

.39 

T 

GR 1DLEV 

1  •  59 

T 

•  15 

.31 

_ 

T 

•  OS 

,73 

•  04 

•  06 

T 

OR  IGGSV ILLF 

* 

■  23 

• 

• 

1.50 

.26 

•  18 

HARD 1 N 

HARR I SBURG 

3.83 

.30 

.10 

1.33 

,02 

.33 

.01 

T 

.33 

T 

.33 

T 

T 

•  08 

HARR 1 SBURG  DISPOSAL  PL 

■  36 

1.06 

•  20 

1.39 

T 

T 

.45 

•  03 

1  *89 
* 

12 

.05 

28 

06 

07 

HAVANA  NO  2 

* 

.06 

.18 

.17 

T 

T 

T 

T 

.02 

1.16 

T 

.02 

•  34 

T 

T 

HILLSBORO 

1.70 

.28 

•  46 

T 

T 

•  02 

T 

.40 

.42 

T 

.06 

.04 

•02 

HOOP E STON 

1.56 

.04 

•  35 

.35 

T 

T 

.02 

.04 

■  04 

.11 

■  52 

.  C  : 

.  0? 

.06 

T 

T 

MUTSONV ILLE  PWR  PL 

?  "«? 

.30 

.46 

.31 

T 

T 

.66 

T 

T 

T 

•  43 

•  02 

•  03 

T 

Illinois  city  dam  i6 

08 

06 

JACKSONVILLE 

•  13 

.14 

.33 

.0? 

T 

T 

T 

T 

T 

•  69 

.50 

T 

.14 

.03 

T 

T 

JERSEVV  ILLE 

1.89 

T 

.69 

T 

T 

.60 

.49 

T 

.  1  1 

T 

JOLIET   BRANDON  RD 

2.16 

.25 

•  30 

.21 

.01 

.05 

T 

T 

.  /' 

.86 

.12 

.28 

.04 

JOL1ET  WB  AIRPORT 

•  19 

.04 

.46 

T 

.03 

.01 

•  01 

.04 

.88 

•  43 

T 

.27 

.05 

T 

T 

KANKAKEE 

1*97 
* 

KANKAKEE  4  W 

* 

■OS 

.28 

•  53 

T 

T 

.01 

•  01 

.01 

•  10 

.79 

•  02 

.18 

T 

T 

T 

T 

T 

KE 1 T MS BURG 

1.60 

.08 

.11 

•  12 

T 

T 

T 

T 

•  03 

T 

U22 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

KEWANEE 

1.94 

•  04 

•  10 

.15 

T 

T 

T 

•  29 

.90 

•  28 

.20 

T 

T 

LA  HARPE 

\  1 1 

•  10 

.15 

T 

T 

T 

•  01 

T 

.22 

•  62 

.26 

.33 

29 

.02 

T 

LA  SALLE   1  S 

•  21 

•  23 

.05 

T 

T 

T 

T 

T 

.99 

•  21 

T 

•  21 

LAWRENCEvI LLE 

2.13 

•  15 

•  08 

1*15 

.52 

.  16 

.07 

LE  ROY 

T 

.28 

•  66 

.01 

L INCOLN 

.16 

.07 

•  52 

T 

T 

T 

T 

.01 

.27 

'H 

•  06 

.09 

.01 

L I NCOL  N  NO  2 

£  2^02 

.29 

_ 

•  01 

,11 

T 

MACK INAW 

- 

•  30 

.  10 

•  20 

• 

1.10 

T 

•  10 

•  10 

T 

MAC  0MB 

1.85 

•  23 

.08 

T 

.16 

T 

•  01 

•  02 

.-35 

•  62 

.31 

•  07 

T 

MAKANDA    1  NW 

2.53 

•  17 

.06 

•  99 

.08 

.42 

.02 

.02 

•  28 

•  39 

.05 

•  03 

T 

MARENGO 

.06 

.18 

•  24 

T 

T 

.14 

T 

.03 

.11 

1.27 

T 

.03 

.13 

.03 

01 

* 

MARSEILLES  LOCK 

r  no 

.18 

.15 

.15 

T 

T 

T 

1.05 

•  14 

T 

•  27 

T 

MARSHALL 

2.23 

T 

.27 

.80 

T 

•  60 

T 

T 

.02 

.08 

•  32 

•  12 

•  01 

T 

■  01 

T 

T 

MA SCOUT AH 

1*53 

•  12 

•  31 

T 

T 

T 

.68 

•  18 

.02 

T 

•02 

T 

MATTOON 

•  36 

•  12 

■  40 

T 

.02 

.02 

.45 

•  37 

.10 

MC  HFNRv  2  S 

12 

03 

MC  LEANSBORO 

2.34 

•  18 

■  20 

.88 

•43 

T 

T 

.15 

.42 

T 

.08 

T 

ME DOR  A 

1*59 

.25 

T 

T 

•  27 

T 

T 

T 

T 

•  68 

•  28 

.11 

T 

T 

T 

T 

Ml NONK 

1.69 

•  08 

.08 

•  27 

T 

T 

T 

.02 

.64 

.03 

.11 

T 

T 

T 

MOLINE  WR  AIRPORT           R  // 

1.93 

•  24 

T 

.16 

T 

T 

T 

T 

•  01 

•  87 

.28 

T 

.37 

T 

T 

T 

T 

MONMOUTH 

1.54 

•  10 

.20 

.29 

•  63 

.30 

.0? 

MONT  I CELLO 

1.42 

.03 

.22 

.38 

T 

•  08 

.14 

•  52 

.02 

•  03 

T 

T 

T 

MORRIS 

1.66 

.18 

.12 

.16 

T 

.02 

T 

•  69 

.00 

T 

.21 

T 

T 

MORR  IS  3  NC 

1.75 

•  10 

•  30 

T 

T 

.01 

.07 

1*05 

.01 

.06 

.15 

MORRISON 

2.74 

•  11 

.30 

T 

•  20 

T 

T 

T 

.50 

•  15 

•  98 

.16 

.32 

T 

T 

MORRISONVILLE    1  E 

1.62 

T 

.25 

T 

•  47 

T 

T 

T 

T 

•  45 

•  42 

T 

■  07 

•  01 

T 

T 

MT   CARMFL  WATER  WKS 

2.67 

.28 

1.10 

.02 

.65 

•  12 

•  04 

MOUNT  CARROLL 

2.25 

.21 

•  17 

.18 

T 

T 

.04 

T 

T 

.29 

1.05 

■  13 

.18 

T 

T 

T 

MOUNT  OLIVE 

1.62 

.IS 

.08 

.40 

T 

•  01 

•  48 

.37 

.06 

•  05 

T 

MOUNT  PULASKI 

1.89 

.10 

.20 

T 

•  62 

T 

.02 

•  02 

.21 

•  70 

T 

T 

.02 

T 

*•■  follCFWln«   ST.tl-n  1 
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Table  3— Continued  DECEMBER  1952 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 
 1 

2  1 

 L 

3 

4   1   5   1  6 

7  1   8  |  9 

10 

 L 

11 

 L 

12 

13 
 L 

14 

 L 

15 

16     17  18 

 '  '  

19 



20  j 


21 

22 

23  I 

24 

25 

26 

27 

28 

29  j  30 

31 

MOUNT  STERLING 

1.72 

.30 

.13 

T 

T 

T 

T 

.55 

.48 

•  26 

T 

T 

T  , 

MOUNT  VERNON  4N 

.15 

.15 

T 

T 

T 

T 

•  35 

.60 

.02 

.01 

T 

• 

NASHVILLE   3  NW 

1*71 

* 

.36 

•  75 

T 

.24 

* 

NEWARK   7  E 

2*27 

.29 

•  30 

.04 

.04 

•  04 

1.14 

.08 

.10 

NEW  BOSTON  OAM  17 

1,95 

.10 

.18 

.10 

.09 

T 

T 

.03 

1.07 

T 

T 

.38 

T 

T 

T 

NEW  BOSTON 

1.10 

.21 

.33 

.02 

T 

.01 

.22 

.01 

.01 

.23 

•  02 

.03 

.01 

NEW  BURNSIOE 

.19 

.20 

1*32 

.02 

.69 

.20 

.02 

T 

T 

.19 

.49 

.01 

•  06 

■  10  . 

NEWTON 

•  80 

olnev  radio  sta 

2.62 

T 

.30 

.  76 

T 

.92 

T 

T 

T 

.22 

•  42 

T 

T 

T 

T 

OREGON  WATER  WKS 

2.24 

.20 

.16 

.02 

T 

1*30 

.20 

.36 

2.02 

.09 

.13 

.29 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

.33 

.93 

•  03 

.15 

.04 

T 

T 

T 

PALEST 1NE 

.07 

.27 

.84 

•  83 

T 

T 

T 

.01 

•  05 

.35 

T 

.05 

I 

T 

• 

PANA 

1*70 

.50 

T  3 

02 

* 

Paris  water  works 

2*57 

T 

.22 

.87 

T 

•  05 

T 

■  03 

T 

.50 

.70 

.20 

T 

T 

PARK  FOREST 

2.04 

T 

.15 

•  41 

.03 

T 

•  16 

.20 

.95 

T 

.12 

PAW  PAW 

3.22 

.  30 

.27 

.75 

.05 

T 

T 

1,10 

.38 

T 

.37 

PAYSON 

1*  50 

.19 

.12 

T 

.01 

J 

T 

.02 

T 

.53 

.42 

.17 

•  02 

T 

.02 

PEORIA  WB  AIRPORT  R 

1  .69 

.07 

.26 

.01 

PEOTONE 

T 

.30 

T 

T 

T 

1  .09 

T  , 

PETERSBURG 

1.51 

.  10 

.10 

T 

T 

.96 

.10 

•  14 

T 

T 

■  11 

PLEASANT  MILL 

1.65 

.15 

T 

.27 

T 

T 

.01 

•  56 

.48 

.18 

T 

PONT  I  AC 

.26 

•  40 

.04 

•  01 

T 

.03 

.02 

•  95 

■  03 

.01 

.12 

•  02 

T 

T 

T 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

.19 

T 

* 

PR  INCEV ILLE   2  NW 

1*45 

.08 

.13 

•  04 

T 

.20 

.87 

.09 

.04 

T 

QU  1NCV 

1  !  85 

.33 

.04 

T 

T 

T 

.01 

.60 

•  62 

.25 

T 

T 

OUINCV  CAA 

1.75 

.21 

T 

•  03 

T 

T 

T 

T 

•  01 

T 

1.07 

•  17 

T 

•  24 

.01 

•  CI 

T 

T 

T  , 

QUINCY  OAM  21 

.19 

.12 

•  1  7 

T 

T 

T 

T 

T 

1*16 

T 

•  06 

.17 

.0? 

OU 1 NCY  MEMOR I AL  BR  I DGE 

.16 

.01 

RANTOUL  CHANUTE   AF  RASE 

1,77 

.47 

.02 

T 

•  33 

T 

T 

T 

.13 

T 

T 

•  46 

•  28 

T 

.07 

•  01 

T 

T 

-  T 

RED  BUD 

1.79 

.37 

.47 

.02 

T 

T 

.75 

•  15 

.03 

T 

ROBERTS  3  N 

1.82 

.02 

.59 

.42 

T 

T 

T 

.03 

T 

.19 

.51 

.06 

T 

T 

T 

■ 

ROCHE  LLE 

1  .77 

.02 

.15 

* 

.15 

T 

.03 

T 

T 

T 

1.42 

T 

• 

ROCKFORD 

•  20 

.02 

ROCKFORO  4  NE 

ROCKFORO  CAA  AP 

.16 

.01 

T 

•  14 

T 

.03 

•  01 

T 

.01 

.35 

•  61 

.14 

.11 

T 

T  . 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

1.95 

.04 

.20 

T 

*  12 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

T 

ROCKPORT 

1  .54 

.05 

.10 

•  20 

T 

T 

.95 

T 

.24 

T 

T 

• 

RUSHV ILLE 

1  .89 

.16 

T 

STE  MARIE 

2.71 

.35 

.59 

.16 

.01 

1.08 

T 

T 

T 

T 

T 

.50 

!o2 

T 

t 

SALEM 

.13 

.27 

.80 

.  32 

.60 

.06 

•  02 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

3.72 

T 

.42 

1*31 

.  14 

1.17 

T 

T 

.41 

•  02 

.05 

T 

.20  . 

1.62 

.39 

.48 

.10 

T 

T 

T 

.02 

.02 

•  52 

.04 

.05 

T 

T 

SP ARLAND 

.45 

2.04 

.25 

T 

T 

.87 

T 

T 

.02 

T 

T 

.39 

■  30 

.21 

T 

T 

SPR  1  NGF I  EL  n  WB  AP           R  // 

1  .80 

.20 

T 

.25 

•  26 

T 

T 

T 

T 

.01 

.01 

•  89 

.04 

T 

.11 

.01 

T 

.02 

T 

T 

SPRINGFIELfl  WB  CITY  R 

1  .65 

.20 

.13 

•  30 

T 

T 

T 

.01 

T 

.85 

.04 

T 

.08 

.03 

T 

.01 

T 

T 

T 

STOCKTON 

2.27 

.  14 

.29 

•  21 

■  01 

.04 

.08 

T 

.04 

.37 

.64 

.09 

•  16 

• 

STREATOR 

E3.25 

.02 

Y  C    MOR  1 

2.24 

E  .20 

.12 

.25 

.06 

•  01 

T 

.02 

.08 

1.25 

.06 

.19 

TABLE  GROVE 

1  .97 

.28 

.04 

.11 

T 

T 

T 

.04 

.64 

.48 

T 

.27 

■  11 

T 

TAYLORV ILLE 

1.63 

.43 

.  19 

.02 

T 

T 

.01 

.04 

.89 

•  01 

.01 

•  03 

T 

T I SK 1 LWA 

2.64 

.50 

.30 

T 

T 

T 

T 

T 

•  50 

1.00 

.  34 

T 

T 

T  0  U  L  ON 

1.85 

.01 

TUSCOLA 

1.75 

.25 

.30 

T 

•  44 

T 

T 

T 

T 

T 

.04 

■  20 

•  43 

.05 

■  03 

•  01 

T 

URBANA 

1  «46 

.07 

.23 

.32 

T 

T 

T 

T 

.02 

.15 

.59 

.04 

•  02 

T 

T 

.02 

T  • 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UT  ICA  STARVED  ROCK  DAM 

2.26 

•  21 

.17 

1.21 

■  02 

VANDALIA  CAA  AP 

2.02 

.  19 

.64 

.25 

T 

T 

T 

T 

T 

.  78 

.09 

.06 

T 

T 

.01 

T 

T 

V1RDEN 

1.90 

.17 

.12 

.33 

T 

T 

T 

T 

.69 

.46 

T 

.11 

.02 

T 

T 

T  , 

WALNUT 

.28 

T 

T 

.32 

.75 

T 

.12 

•  19 

WARSAW 

1.74 

.16 

.46 

.70 

.27 

.13 

WATERLOO 

1  .67 

T 

.25 

.40 

T 

T 

.06 

.75 

•  19 

.02 

T 

WATSEKA 

1*71 

T 

.32 

.40 

T 

.03 

.02 

.16 

.67 

.01 

.02 

.06 

T 

T 

WAUKEGAN 

2.24 

.04 

.28 

.  31 

T 

•  14 

T 

.04 

.13 

.96 

.01 

.11 

.22 

T  T 

WAYNE  CITY 

2.30 

.46 

•  63 

.11 

.55 

T 

T 

.52 

.03 

WHEATON  COLLEGE 

1*88 

.02 

.23 

.27 

.11 

.02 

.03 

.98 

T 

.06 

.14 

T 

WHITE  HALL   1  E 

1.65 

.05 

.10 

.32 

T 

T 

.  70 

.38 

•  09 

•  01 

T 

T 

WILCOX 

2.43 

.40 

.65 

.11 

.62 

T 

.55 

•  05 

.05 

W  I  NO  V"iR 

2. OB 

.05 

.25 

.  84 

T 

T 

T 

.05 

.31 

•  46 

.08 

.04 

T  • 

DELAYED  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

0 

Day  oi  month 

£ 

12 

3 

4  | 

5   |  6 

7 

8  9 

10 

11  I  12 

13  |  14  |  15 

16  17 

18 

19  [  20  |  21 

22 

23  24 

25  |  26 

27 

28     29  30 

31 

JANUARY  1952 
PRAIRIE  DU  ROCHER 

.62 

.05 

T 

.42 

T 

T 

.35 

T 

T 

FEBRUARY  1952 
PRAIRIE  DU  ROCHER 

1 .73 

.75 

.  19 

.  15 

T  .20 

T 

T 

T 

7 

MARCH  1952 
PRAIRIE  DU  ROCHER 

4.38 

.  17 

T 

.35 

.70 

1.27 

.12  T 

.75 

.25 

.56 

.21 

T 

MAY  1952 
PRAIRIE  DU  ROCHER 

1.28 

T 

T  .10 

T 

.26  T 

.05  .05 

.60 

.22 

JUNE  1952 
PRAIRIE  DU  ROCHER 

.93 

T 

T 

.  10 

.83 

■  JULY  1952 
PRAIRIE  DU  ROCHER 

4.58 

.78 

.90 

T 

.15  T 

1.78  .20 

.10  T 

.25  .42 

AUGUST  1952 
PRAIRIE  DU  ROCHER 

3.65 

1.15 

1 .00 

.07 

.51 

.85 

T  T 

.07 

7 

7 

SEPTEMBER  1952 
PRAIRIE  DU  ROCHER 

2.95 

1  .20 

1  .00 

.60 

.15  7 

OCTOBER  1952 
AVON 

PRAIRIE  DU  ROCHER 
ROCKPORT 

.81 
1.18 
.50 

.10 

.13  .80 

.71 
.25 

.50 

Supplemental  Precipitation  Data 
for  the  Storm  of  August  11-12,  1952 


Jonesboro  5  NW 
McClure 

01 lve  Branch  1  SE 
Thebes 


89"  27" 
89°  20' 
89"  27' 


3.11 
5.25 
7.75 
7.50 


Kohler 

Hermap  Bunch 
Lon  Ogborn 
Mrs.  Harry  Brown 


Standard  8" 

Bucket ,  straight-sided 
Jar,   13"  dia.   x  16  V2"  high 
Tank.   78"  x  42"  x  48"  deep 


37°  13' 

Additional  precipitation  data  for  this  storm  may  be  found  in  the  Delayed  Data  section  of  the  Missouri  CI imatological  Data. 


Accuracy 

Good 
Good 
Good 
Good 


8«*  rvfeiencr  i 


■  following  Station  ladoz. 
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DAILY  TEMPERATURES  .  <ll.no,s 


Table  5  .   DECEMBER  1952 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

1 

5 

6 

7 

8  9 

10 

1 

11 

12 

.3 

1 

14 

15 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

34 

33 

34 

47 

50 

60 

60 

64 

69 

57 

44 

41 

32 

7  H 

39 

52 

59 

47 

48 

50 

39 

41 

44 

40 

36 

38 

35 

41 

50 

49 

48 

45.5 

MlN 

22 

28 

26 

30 

33 

28 

47 

48 

54 

33 

29 

29 

23 

18 

22 

24 

31 

34 

39 

36 

32 

35 

37 

33 

77 

22 

22 

15 

75 

34 

29 

30.3 

ALEDO 

MAX 

34 

32 

31 

35 

41 

41 

49 

58 

53 

45 

42 

38 

27 

25 

'  H 

47 

45 

38 

34 

35 

33 

35 

35 

34 

26 

36 

30 

34 

4  3 

43 

36 

37.9 

M  IN 

20 

21 

26 

29 

27 

22 

34 

33 

3 

29 

23 

?4 

20 

16 

12 

25 

27 

24 

21 

28 

31 

il 

33 

25 

19 

19 

18 

16 

71 

20 

30 

74.3 

ALTON  OAM  76 

MAX 

32 

31 

34 

47 

50 

61 

59 

63 

61 

40 

48 

40 

28 

29 

40 

52 

-.n 

40 

48 

5  0 

36 

36 

40 

36 

30 

36 

35 

43 

46 

42 

38 

42.8 

m  In 

28 

26 

26 

34 

30 

28 

35 

42 

33 

32 

24 

27 

20 

20 

22 

21 

26 

34 

33 

32 

JO 

34 

34 

29 

77 

-0 

70 

17 

74 

24 

27 

77.5 

ANNA  1NW 

MAX 

33 

34 

37 

49 

51 

60 

55 

62 

65 

56 

45 

45 

37 

26 

41 

53 

56 

51 

55 

54 

40 

44 

45 

45 

34 

38 

34 

41 

50 

48 

44 

46.  1 

M  1  N 

24 

28 

24 

36 

31 

34 

47 

5  1 

54 

35 

34 

24 

21 

24 

" 

32 

34 

47 

34 

32 

35 

37 

29 

23 

71 

23 

16 

77 

38 

10 

31.3 

ANTIOCH 

MAX 

28 

33 

33 

35 

34 

35 

44 

52 

53 

42 

34 

33 

25 

27 

32 

37 

42 

31 

34 

37 

36 

37 

37 

35 

30 

29 

28 

35 

34 

34 

35 

35.7 

MIN 

16 

24 

30 

30 

29 

26 

30 

30 

10 

29 

26 

22 

.7 

15 

16 

» 

19 

18 

17 

32 

32 

32 

34 

29 

17 

17 

;  0 

1  1 

70 

21 

7 

73.5 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

29 

32 

33 

35 

34 

36 

50 

56 

56 

40 

35 

34 

26 

25 

33 

42 

47 

32 

34 

39 

37 

37 

39 

35 

30 

32 

27 

36 

37 

35 

35 

36.4 

MIN 

18 

20 

27 

31 

29 

17 

27 

33 

28 

28 

26 

21 

17 

11 

14 

16 

2  0 

20 

17 

31 

31 

31 

33 

27 

18 

18 

11 

10 

17 

15 

3  0 

72.3 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

MAX 

33 

34 

35 

45 

55 

58 

58 

63 

60 

4? 

48 

43 

29 

28 

41 

55 

62 

40 

5? 

52 

37 

42 

43 

37 

32 

38 

33 

40 

46 

44 

39 

44.  1 

M  1 N 

29 

29 

28 

34 

33 

29 

41 

47 

42 

34 

28 

8 

24 

20 

24 

28 

34 

36 

37 

34 

33 

36 

37 

32 

25 

22 

21 

17 

28 

12 

30 

30.  7 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

33 

30 

33 

37 

45 

54 

60 

58 

53 

38 

39 

28 

24 

34 

45 

49 

34 

47 

35 

38 

»" 

37 

31 

20 

28 

35 

40 

40 

3  5 

38.9 

MIN 

2? 

26 

26 

30 

32 

23 

40 

43 

31 

30 

26 

27 

20 

16 

16 

25 

33 

26 

28 

33 

32 

34 

36 

30 

20 

7  0 

18 

15 

26 

21 

26 

76.0 

CAIRO   KB  CITY 

MAX 

35 

35 

42 

5? 

5! 

60 

57 

66 

66 

47 

45 

34 

28 

^  0 

51 

58 

59 

61 

53 

41 

47 

46 

45 

36 

38 

36 

40 

51 

48 

42 

47.1 

MIN 

28 

32 

32 

42 

36 

36 

47 

55 

4  7 

36 

31 

10 

27 

25 

28 

29 

36 

44 

48 

38 

35 

37 

40 

34 

29 

25 

24 

22 

30 

42 

34 

34.8 

CARBONOALE    SEWAGE  PL 

MAX 

35 

34 

36 

49 

52 

60 

56 

64 

67 

56 

46 

46 

38 

26 

41 

54 

58 

52 

55 

55 

38 

43 

46 

39 

36 

40 

34 

40 

51 

51 

44 

46.6 

MIN 

23 

26 

28 

33 

32 

29 

45 

52 

55 

35 

25 

35 

25 

21 

25 

26 

32 

30 

41 

36 

33 

31 

37 

34 

28 

74 

24 

13 

26 

11 

30 

31.1 

CARL INV 1 LLE  4E 

MAX 

33 

33 

33 

43 

50 

55 

61 

60 

' ' 

47 

44 

44 

34 

26 

40 

53 

56 

44 

44 

50 

35 

40 

47 

38 

35 

36 

31 

40 

45 

43 

38 

43.  1 

M  1  N 

28 

25 

26 

32 

30 

26 

36 

46 

34 

33 

25 

25 

20 

16 

20 

26 

32 

11 

32 

33 

31 

34 

35 

30 

23 

71 

20 

15 

75 

23 

77 

77.7 

CARLVLE 

MAX 

34 

34 

34 

45 

52 

61 

62 

63 

62 

53 

45 

45 

32 

« 

39 

55 

6  0 

45 

40 

52 

37 

4? 

44 

-0 

35 

3< 

32 

41 

48 

45 

38 

44.8 

MIN 

28 

28 

27 

33 

33 

25 

43 

49 

51 

34 

28 

29 

23 

19 

19 

20 

34 

30 

3B 

35 

33 

36 

35 

33 

27 

22 

22 

15 

24 

27 

30 

30.0 

CHARLESTON 

MAX 

31 

30 

32 

41 

47 

50 

58 

61 

54 

39 

42 

28 

24 

35 

50 

55 

43 

42 

48 

36 

40 

42 

37 

33 

31 

30 

38 

46 

42 

38 

41.6 

MIN 

21 

27 

27 

31 

34 

24 

3B 

47 

53 

32 

29 

27 

22 

18 

23 

20 

3) 

28 

32 

34 

33 

35 

36 

31 

24 

20 

70 

12 

75 

75 

28 

78.5 

CHENOA 

MAX 

30 

31 

32 

37 

43 

39 

55 

60 

58 

47 

26 

24 

35 

46 

5  0 

35 

33 

45 

36 

39 

40 

38 

30 

20 

27 

36 

40 

35 

35 

38.3 

MIN 

20 

24 

26 

30 

30 

20 

35 

38 

33 

25 

20 

14 

15 

25 

29 

24 

25 

'2 

32 

33 

3: 

28 

20 

1  9 

15 

15 

24 

20 

29 

75.3 

CHICAGO  UNIVFRSITY 

MAX 

31 

35 

35 

37 

35 

42 

50 

58 

56 

44 

36 

37 

27 

28 

34 

42 

44 

33 

35 

42 

38 

40 

41 

36 

30 

29 

24 

35 

40 

38 

36 

37.7 

m  In 

24 

27 

31 

34 

32 

28 

38 

40 

42 

30 

29 

24 

IB 

17 

22 

28 

32 

29 

31 

34 

36 

36 

36 

29 

22 

71 

18 

19 

29 

32 

35 

79.  1 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

30 

35 

35 

37 

35 

39 

57 

57 

57 

42 

37 

35 

26 

27 

34 

42 

46 

33 

35 

47 

37 

40 

40 

36 

30 

29 

75 

37 

38 

37 

36 

37.5 

M  IN 

23 

24 

30 

34 

31 

26 

37 

39 

35 

30 

29 

24 

17 

16 

19 

25 

28 

25 

25 

34 

35 

35 

36 

29 

22 

2  1 

16 

16 

25 

23 

34 

77.2 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

32 

36 

36 

39 

36 

42 

50 

56 

56 

44 

37 

28 

29 

35 

42 

45 

35 

36 

43 

39 

39 

41 

36 

30 

10 

25 

35 

40 

40 

37 

38.4 

MIN 

25 

28 

32 

35 

33 

30 

39 

44 

44 

31 

29 

25 

19 

18 

24 

29 

34 

29 

31 

35 

36 

36 

36 

29 

22 

77 

18 

21 

30 

34 

36 

30.1 

CICERO 

MAX 

30 

35 

35 

37 

36 

38 

54 

57 

59 

48 

38 

34 

28 

25 

37 

44 

48 

37 

35 

41 

39 

40 

40 

37 

30 

29 

28 

38 

38 

38 

37 

38.4 

MlN 

22 

27 

30 

33 

32 

27 

34 

37 

36 

32 

26 

25 

22 

16 

19 

25 

27 

25 

25 

34 

35 

36 

37 

79 

22 

21 

15 

16 

25 

76 

35 

77.5 

COBOEN  2S 

MAX 

34 

34 

37 

49 

51 

60 

55 

63 

65 

55 

46 

45 

34 

26 

41 

52 

57 

51 

55 

52 

40 

43 

45 

42 

34 

36 

34 

39 

50 

49 

42 

45.7 

MIN 

21 

28 

26 

34 

30 

28 

44 

49 

54 

31 

23 

29 

22 

19 

22 

22 

29 

34 

40 

34 

30 

33 

35 

29 

24 

71 

70 

14 

70 

34 

27 

79.2 

OANV ILLE 

MAX 

31 

34 

35 

40 

44 

42 

58 

61 

65 

50 

39 

40 

29 

25 

35 

48 

54 

42 

40 

48 

38 

40 

43 

37 

32 

29 

29 

37 

44 

41 

38 

40.9 

M  IN 

16 

28 

29 

33 

31 

23 

3B 

47 

49 

32 

29 

27 

23 

19 

23 

26 

31 

29 

30 

36 

35 

36 

37 

32 

73 

22 

)  9 

11 

24 

26 

29 

78.8 

DECATUR 

MAX 

32 

31 

33 

40 

46 

50 

56 

61 

59 

46 

43 

42 

28 

25 

36 

50 

52 

42 

42 

48 

36 

40 

40 

37 

31 

29 

30 

38 

44 

39 

38 

40.9 

MIN 

23 

27 

26 

31 

31 

25 

38 

44 

42 

29 

28 

28 

21 

18 

20 

26 

33 

27 

30 

32 

32 

35 

36 

30 

2? 

72 

70 

18 

26 

23 

28 

78.1 

DI  XON 

MAX 

28 

32 

31 

34 

32 

37 

47 

55 

50 

35 

34 

2  8 

25 

24 

34 

43 

44 

30 

33 

37 

37 

36 

35 

33 

28 

32 

26 

35 

37 

35 

34 

34.9 

MIN 

22 

25 

28 

31 

28 

25 

30 

38 

27 

28 

24 

21 

20 

14 

14 

20 

22 

20 

14 

33 

32 

32 

31 

28 

16 

2  0 

13 

16 

71 

70 

30 

24.  0 

DU  QUOIN 

MAX 

33 

34 

35 

47 

53 

58 

6? 

64 

65 

58 

48 

44 

36 

26 

39 

52 

58 

52 

5? 

53 

43 

4? 

45 

42 

37 

45 

33 

45 

51 

50 

46 

46.7 

MIN 

27 

26 

28 

34 

32 

32 

45 

48 

55 

35 

28 

36 

24 

21 

25 

27 

33 

36 

41 

35 

33 

37 

37 

34 

32 

28 

28 

23 

32 

37 

31 

37.0 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

32 

34 

34 

46 

55 

62 

67 

65 

61 

52 

54 

50 

32 

29 

43 

58 

63 

51 

50 

'  5 

37 

41 

43 

39 

35 

40 

38 

43 

49 

45 

40 

46.4 

MIN 

29 

29 

28 

33 

33 

31 

43 

48 

42 

36 

26 

31 

24 

20 

25 

28 

36 

36 

36 

35 

33 

36 

37 

37 

26 

21 

23 

18 

78 

32 

29 

31.7 

EFFINGHAM   I  SW 

MAX 

31 

30 

31 

40 

49 

54 

57 

60 

64 

57 

40 

38 

26 

24 

38 

50 

56 

46 

47 

50 

37 

40 

.. 

35 

32 

31 

31 

36 

46 

44 

36 

41.6 

MIN 

20 

26 

26 

30 

33 

25 

38 

44 

46 

33 

27 

26 

20 

18 

22 

22 

28 

30 

32 

35 

31 

33 

35 

30 

26 

7(1 

21 

13 

72 

7  r 

27 

77.0 

EL1ZABETHT0WN 

MAX 

34 

33 

38 

50 

51 

62 

57 

65 

64 

58 

47 

42 

37 

25 

41 

53 

57 

58 

54 

55 

40 

42 

45 

43 

43 

38 

34 

41 

51 

48 

46 

46.8 

M  IN 

24 

31 

28 

36 

36 

32 

45 

53 

55 

35 

29 

35 

24 

22 

24 

25 

33 

38 

44 

37 

34 

36 

40 

36 

28 

22 

24 

14 

26 

41 

33 

32.9 

FAIRFIELD 

MAX 

33 

32 

34 

45 

51 

60 

60 

63 

68 

56 

45 

41 

29 

2  7 

40 

53 

58 

46 

48 

50 

38 

40 

44 

38 

35 

38 

34 

41 

50 

48 

44 

44.8 

MIN 

22 

29 

27 

33 

33 

25 

43 

50 

52 

34 

29 

29 

23 

20 

23 

23 

29 

31 

40 

36 

33 

36 

37 

33 

27 

23 

24 

14 

74 

30 

30 

30.4 

FLORA 

MAX 

33 

32 

33 

45 

50 

57 

60 

62 

67 

57 

43 

41 

30 

26 

3R 

51 

57 

50 

47 

50 

39 

41 

43 

38 

37 

32 

39 

40 

48 

45 

39 

44.2 

MIN 

25 

29 

28 

33 

35 

27 

41 

49 

50 

35 

31 

29 

23 

19 

24 

26 

30 

32 

39 

36 

34 

37 

38 

33 

22 

24 

22 

15 

74 

30 

31 

30.7 

FREEPORT 

MAX 

29 

34 

33 

35 

34 

35 

4? 

52 

50 

38 

32 

32 

24 

!6 

34 

40 

42 

29 

33 

35 

35 

36 

37 

34 

28 

31 

24 

34 

34 

33 

33 

34.5 

MIN 

21 

21 

2B 

31 

iO 

25 

28 

75 

26 

28 

25 

22 

17 

12 

10 

24 

17 

18 

15 

32 

32 

32 

32 

27 

15 

19 

10 

17 

18 

24 

29 

77.7 

FULTON   DAM  13 

MAX 

3  1 

34 

32 

34 

34 

37 

46 

54 

51 

4  1 

37 

36 

26 

27 

36 

44 

40 

35 

33 

36 

34 

36 

36 

35 

79 

3  7 

26 

34 

38 

34 

34 

35.9 

MIN 

22 

26 

27 

31 

30 

25 

32 

31 

28 

30 

25 

'5 

21 

17 

18 

26 

24 

21 

10 

32 

32 

32 

3? 

27 

17 

21 

18 

17 

70 

24 

31 

75.2 

GALESBURG 

MAX 

31 

31 

32 

36 

42 

44 

52 

59 

49 

35 

42 

35 

27 

26 

31 

41 

48 

35 

36 

41 

35 

39 

39 

33 

77 

35 

31 

37 

42 

33 

35 

37.4 

MIN 

23 

26 

26 

29 

23 

22 

3? 

36 

30 

30 

23 

22 

18 

17 

14 

24 

29 

24 

26 

32 

31 

33 

31 

74 

1  0 

20 

19 

16 

75 

18 

31 

74.0 

GALVA 

MAX 

3  1 

32 

32 

35 

41 

41 

53 

58 

58 

43 

41 

43 

32 

25 

35 

46 

47 

39 

34 

41 

36 

37 

30 

37 

31 

36 

31 

39 

43 

33 

36 

38.9 

MIN 

19 

24 

25 

29 

28 

22 

31 

34 

a 

22 

20 

23 

19 

13 

10 

22 

26 

23 

20 

31 

30 

31 

3? 

24 

1  7 

17 

16 

14 

22 

17 

29 

73.2 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

34 

34 

41 

49 

50 

60 

56 

66 

66 

48 

44 

42 

34 

28 

40 

50 

56 

56 

54 

50 

43 

44 

47 

34 

37 

33 

40 

50 

48 

40 

45.6 

M  IN 

26 

28 

29 

36 

34 

32 

46 

50 

46 

32 

28 

- 

22 

22 

24 

24 

32 

35 

42 

34 

33 

37 

37 

30 

74 

22 

20 

16 

74 

38 

37 

31.0 

GREENV ILLE 

MAX 

33 

32 

34 

46 

53 

58 

59 

62 

61 

48 

45 

45 

28 

25 

41 

51 

59 

44 

47 

51 

36 

41 

4? 

37 

35 

37 

37 

40 

45 

44 

38 

43.5 

MIN 

27 

77 

26 

3? 

32 

29 

38 

45 

<.  7 

34 

27 

27 

21 

17 

23 

24 

30 

34 

34 

35 

32 

35 

35 

75 

25 

21 

21 

17 

23 

28 

29 

79.  0 

GRIGGSVILLE 

MAX 

31 

32 

31 

40 

49 

54 

58 

60 

64 

59 

49 

45 

27 

25 

38 

5? 

54 

44 

34 

38 

40 

38 

35 

30 

35 

32 

40 

46 

43 

40 

42.  1 

MIN 

25 

24 

24 

29 

27 

25 

37 

40 

36 

32 

30 

25 

18 

14 

15 

25 

35 

27 

28 

27 

30 

33 

30 

27 

20 

20 

21 

15 

71 

21 

22 

25.9 

HARR 1SRURG 

MAX 

36 

35 

36 

51 

54 

64 

56 

66 

58 

48 

44 

36 

26 

42 

55 

60 

56 

55 

55 

41 

45 

46 

40 

36 

43 

32 

44 

55 

45 

50 

47.7 

MIN 

30 

30 

28 

35 

34 

28 

47 

53 

54 

35 

28 

30 

25 

7  7 

25 

25 

34 

36 

45 

38 

35 

37 

38 

29 

29 

25 

21 

13 

73 

32 

38 

32.3 

HAVANA 

MAX 

32 

33 

37 

38 

45 

49 

56 

63 

53 

49 

45 

45 

27 

27 

37 

49 

51 

45 

36 

49 

36 

39 

40 

37 

31 

34 

30 

39 

44 

36 

37 

40.8 

M  IN 

22 

26 

25 

30 

31 

22 

33 

39 

29 

29 

74 

24 

20 

19 

18 

23 

27 

27 

30 

34 

32 

34 

35 

29 

27 

22 

20 

16 

73 

20 

29 

26.3 

HILLSBORO 

MAX 

32 

32 

32 

42 

53 

57 

59 

62 

60 

55 

45 

45 

28 

26 

40 

52 

57 

44. 

44 

51 

35 

40 

41 

38 

35 

34 

33 

30 

45 

45 

39 

43.2 

M  IN 

21 

28 

26 

32 

31 

25 

47 

46 

42 

33 

26 

27 

21 

17 

22 

26 

33 

33 

34 

34 

32 

34 

36 

30 

22 

21 

20 

15 

26 

25 

29 

28.7 

HOOPESTON 

MAX 

31 

32 

35 

38 

42 

38 

56 

60 

62 

49 

36 

38 

28 

25 

35 

46 

57 

39 

36 

47 

37 

39 

4? 

37 

33 

27 

28 

36 

42 

38 

37 

39.4 

MIN 

19 

74 

28 

37 

33 

24 

35 

40 

48 

31 

28 

27 

21 

17 

20 

25 

31 

26 

28 

34 

34 

35 

37 

3? 

77 

21 

16 

15 

74 

24 

29 

77.7 
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DAILY  TEMPERATURES  .  .lunois 


Day  Oi  Month  <* 


Station 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

9 
> 
< 

JACKSONVILLE 

MAX 

32 

30 

32 

38 

50 

55 

60 

65 

57 

45 

44 

26 

25 

38 

52 

55 

43 

41 

51 

35 

40 

40 

35 

35 

35 

32 

40 

46 

39 

37 

41 

8 

27 

25 

26 

32 

30 

25 

32 

43 

31 

32 

26 

26 

21 

17 

19 

32 

34 

35 

30 

22 

21 

2  0 

17 

26 

23 

2  7 

JERSEYV ILLE 

MAX 

32 

33 

34 

43 

52 

57 

62 

65 

62 

52 

51 

47 

30 

27 

41 

55 

58 

49 

45 

51 

35 

40 

41 

37 

34 

36 

33 

41 

47 

44 

38 

44 

3 

25 

22 

25 

32 

28 

26 

39 

43 

34 

32 

23 

28 

20 

1  3 

16 

33 

3 

3 

77 

20 

1 8 

15 

30 

22 

26 

JOLIET   WB  AIRPORT 

MAX 

30 

31 

34 

36 

35 

41 

51 

58 

54 

39 

36 

35 

26 

26 

35 

44 

45 

33 

34 

41 

36 

38 

40 

35 

29 

30 

27 

36 

37 

34 

35 

36 

8 

M  1  N 

20 

2  1 

28 

32 

30 

2 1 

33 

34 

28 

29 

28 

24 

16 

1  5 

1  5 

21 

12 

21 

19 

32 

74 

4 

KANKAKEE 

MAX 

31 

32 

34 

37 

40 

38 

53 

58 

56 

46 

36 

36 

29 

25 

32 

42 

47 

41 

36 

44 

38 

40 

40 

38 

31 

29 

28 

36 

39 

36 

37 

38 

2 

M  1  N 

24 

33 

23 

34 

36 

3  1 

28 

27 

21 

1  5 

16 

30 

24 

20 

1 

IB 

23 

29 

76 

5 

KANKAKEE    <•  W 

MAX 

30 

29 

34 

35 

38 

37 

52 

58 

57 

46 

36 

35 

27 

25 

33 

43 

47 

38 

35 

43 

37 

39 

40 

37 

30 

28 

26 

36 

38 

36 

35 

37 

4 

M  IN 

20 

22 

33 

31 

22 

32 

36 

34 

30 

28 

27 

2 1 

1  3 

14 

30 

22 

21 

16 

14 

3 

■ 

0 

76 

o 

KEWANEE 

MAX 

28 

30 

32 

39 

43 

37 

47 

56 

56 

45 

34 

26 

26 

21 

33 

43 

45 

37 

34 

37 

36 

36 

35 

35 

28 

33 

28 

37 

38 

32 

37 

36 

3 

M  I  N 

23 

23 

29 

22 

30 

28 

26 

21 

20 

18 

12 

1 1 

IB 

15 

14 

24 

28 

73 

2 

LA  HARPE 

MAX 

32 

30 

30 

35 

43 

47 

54 

61 

54 

41 

42 

44 

27 

25 

37 

46 

36 

35 

41 

34 

36 

37 

35 

28 

35 

31 

37 

45 

42 

36 

36 

7 

M  IN 

23 

2 

32 

20 

18 

16 

26 

29 

25 

o 

LA  SALLE 

MAX 

32 

32 

34 

37 

40 

39 

54 

60 

56 

43 

38 

39 

27 

26 

35 

45 

45 

34 

33 

40 

37 

38 

39 

37 

30 

34 

30 

38 

39 

35 

35 

38 

1 

M  I  N 

20 

30 

31 

29 

21 

18 

18 

1 

33 

37 

21 

2 

17 

17 

6 

25 

32 

76 

L I NCOLN 

MAX 

32 

32 

32 

39 

47 

48 

58 

61 

56 

45 

41 

42 

29 

25 

38 

51 

56 

40 

40 

48 

37 

39 

40 

37 

30 

29 

31 

39 

41 

36 

36 

40 

s 

M  IN 

23 

31 

32 

24 

37 

41 

33 

30 

2  7 

24 

2 1 

20 

1 9 

36 

29 

22 

21 

19 

1 

5 

28 

27 

3 

MAKANDA  1NW 

MAX 

33 

32 

36 

48 

51 

60 

56 

63 

66 

57 

45 

45 

40 

25 

40 

52 

57 

53 

55 

55 

39 

41 

44 

38 

35 

39 

34 

40 

50 

49 

45 

45 

9 

MlN 

28 

27 

32 

45 

52 

54 

26 

35 

23 

20 

24 

3 

35 

3 

34 

2  8 

23 

24 

16 

28 

39 

29 

MARENGO 

MAX 

27 

31 

32 

34 

33 

35 

44 

53 

52 

41 

32 

31 

24 

25 

32 

39 

40 

30 

33 

36 

35 

35 

35 

34 

28 

30 

25 

36 

34 

33 

33 

34 

3 

M  1  N 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

26 

22 

17 

11 

13 

32 

32 

32 

33 

27 

18 

1  0 

11 

■ 

22 

30 

22 

8 

MATTOON 

MAX 

31 

30 

34 

40 

43 

49 

57 

61 

64 

45 

42 

40 

27 

24 

36 

50 

50 

43 

46 

44 

36 

42 

42 

35 

32 

33 

30 

38 

46 

41 

39 

41 

0 

M  IN 

28 

23 

20 

19 

22 

33 

35 

35 

22 

20 

14 

2* 

25 

29 

27 

g 

MC  LEANSBORO 

MAX 

34 

33 

36 

48 

53 

61 

59 

64 

68 

56 

46 

43 

34 

26 

41 

55 

60 

50 

51 

53 

39 

42 

45 

38 

34 

40 

33 

42 

51 

50 

45 

46 

2 

M  IN 

28 

50 

56 

34 

30 

34 

25 

21 

24 

1 

25 

37 

31 

32 

1 

MI NONK 

MAX 

31 

32 

32 

36 

40 

38 

53 

59 

45 

36 

37 

36 

27 

25 

34 

45 

47 

40 

33 

42 

36 

37 

38 

36 

30 

31 

30 

36 

37 

36 

34 

37 

1 

M  IN 

30 

3 

° 

16 

15 

23 

9 

16 

13 

23 

° 

26 

75 

o 

MOL 1NE 

MAX 

30 

31 

33 

35 

37 

43 

47 

58 

51 

35 

40 

33 

27 

26 

36 

45 

32 

33 

35 

34 

36 

36 

33 

26 

33 

30 

33 

41 

35 

35 

36 

2 

M  IN 

25 

8 

3? 

32 

28 

29 

24 

22 

19 

17 

1  5 

23 

19 

19 

18 

17 

22 

29 

24 

7 

MONMOUTH    A  I RPORT 

MAX 

31 

32 

30 

35 

43 

43 

52 

60 

57 

42 

43 

41 

27 

25 

37 

46 

47 

37 

33 

33 

34 

36 

38 

36 

29 

35 

32 

37 

45 

35 

35 

38 

3 

M  IN 

21 

23 

26 

29 

29 

35 

37 

29 

29 

24 

24 

18 

14 

1 4 

1 

33 

23 

20 

21 

19 

18 

29 

75 

I 

MORR  IS    3  NE 

31 

31 

35 

36 

39 

38 

53 

58 

57 

45 

37 

37 

28 

25 

35 

45 

46 

35 

33 

42 

37 

38 

40 

37 

30 

30 

28 

37 

38 

38 

35 

37 

9 

M  IN 

18 

23 

32 

30 

° 

32 

34 

27 

26 

28 

26 

2 1 

1  4 

1 2 

31 

35 

28 

20 

21 

13 

12 

21 

20 

3 1 

24 

7 

MORR I  SON 

30 

35 

32 

34 

35 

38 

48 

46 

55 

42 

36 

36 

26 

27 

38 

44 

45 

36 

32 

33 

36 

36 

36 

35 

30 

34 

31 

35 

37 

34 

35 

36 

5 

M  IN 

24 

30 

26 

24 

28 

27 

27 

28 

2  3 

23 

20 

1  5 

1  3 

20 

° 

20 

19 

31 

1 

31 

3? 

26 

1  5 

19 

1  3 

14 

20 

2  1 

30 

73 

2 

MORR I SONV ILLE    1  E 

32 

31 

32 

40 

50 

59 

62 

61 

46 

43 

43 

28 

26 

39 

51 

55 

41 

42 

50 

34 

40 

41 

36 

34 

33 

32 

39 

44 

42 

37 

41 

7 

M  IN 

23 

36 

31 

24 

26 

19 

16 

30 

° 

22 

19 

19 

15 

22 

22 

2 

75 

8 

MT    CAPMEL    WATER  WKS 

MAX 

35 

33 

35 

49 

51 

59 

60 

66 

68 

59 

45 

44 

37 

27 

40 

52 

59 

52 

55 

52 

40 

42 

46 

41 

36 

38 

37 

41 

50 

50 

47 

46 

6 

M  IN 

50 

31 

.24 

19 

31 

33 

36 

3 

34 

29 

24 

25 

15 

25 

34 

32 

31 

MOUNT  CARROLL 

29 

34 

32 

35 

34 

38 

44 

52 

50 

43 

34 

34 

'* 

26 

36 

42 

43 

35 

32 

35 

34 

35 

35 

34 

33 

31 

27 

34 

35 

35 

33 

35 

4 

M  IN 

31 

26 

28 

24 

23 

14 

32 

27 

14 

20 

13 

* 

* 

30 

23 

2 

MOUNT    VERNON  *»N 

MAX 

33 

31 

33 

46 

52 

60 

60 

63 

62 

55 

44 

43 

33 

33 

3* 

59 

46 

49 

51 

37 

40 

43 

37 

35 

39 

32 

40 

49 

48 

40 

44 

6 

M  IN 

26 

27 

26 

3? 

34 

41 

* 

55 

3  3 

26 

29 

24 

19 

2  3 

24 

31 

33 

39 

34 

5 

3  5 

35 

26 

22 

22 

15 

24 

33 

29 

30 

NEW  BURNSIDE 

MAX 

34 

33 

37 

50 

51 

60 

56 

64 

66 

57 

46 

37 

25 

42 

52 

56 

51 

58 

55 

39 

42 

45 

39 

40 

39 

33 

40 

51 

49 

47 

46 

4 

M  IN 

29 

27 

35 

31 

32 

44 

51 

5  5 

34 

27 

34 
34 

23 

2 1 

23 

24 

33 

36 

* 

36 

32 

36 

37 

35 

26 

2 1 

23 

13 

24 

39 

30 

31 

NEWTON 

33 

32 

33 

45 

50 

57 

61 

63 

66 

60 

42 

41 

33 

26 

39 

51 

56 

47 

44 

50 

39 

41 

44 

39 

35 

36 

35 

40 

48 

47 

41 

44 

4 

MIN 

41 

48 

33 

30 

31 

23 

2  0 

1 9 

30 

32 

36 

37 

33 

36 

3 

7 

22 

22 

1  3 

2  3 

30 

30 

79 

g 

OLNEY  raoio  STA 

34 

32 

33 

46 

50 

58 

62 

63 

67 

60 

43 

41 

36 

26 

39 

52 

59 

53 

46 

50 

39 

41 

43 

39 

32 

36 

32 

40 

49 

48 

42 

44 

9 

M  IN 

" 

5 

35 

31 

4 

25 

1  9 

24 

39 

32 

28 

22 

24 

12 

26 

3 1 

31 

3 

OTTAWA 

31 

32 

34 

37 

40 

38 

54 

60 

56 

46 

38 

36 

27 

26 

36 

46 

47 

36 

33 

41 

37 

38 

39 

37 

31 

34 

30 

38 

36 

35 

35 

38 

3 

MIN 

30 

37 

32 

29 

25 

22 

1  7 

1  8 

34 

29 

1 

21 

16 

25 

5 

33 

76 

6 

DAI  CCTI  MC 

33 

39 

35 

46 

47 

57 

61 

63 

67 

51 

43 

43 

31 

24 

37 

51 

56 

45 

50 

39 

43 

43 

38 

35 

35 

33 

40 

49 

47 

36 

44 

0 

MIN 

1 

30 

26 

20 

24 

25 

29 

29 

6 

PANA 

32 

32 

32 

40 

50 

52 

59 

61 

60 

49 

42 

42 

26 

25 

37 

52 

55 

42 

45 

50 

36 

40 

41 

38 

37 

31 

31 

39 

44 

41 

38 

41 

9 

MIN 

43 

43 

31 

25 

2* 

20 

18 

20 

33 

19 

27 

0 

PARIS   WATER  WORKS 

31 

31 

34 

42 

47 

48 

58 

62 

67 

54 

40 

39 

29 

24 

36 

49 

55 

4-. 

41 

48 

38 

40 

43 

37 

33 

33 

29 

38 

45 

40 

37 

4 1 

M|N 

32 

29 

28 

2 

18 

22 

26 

29 

0 

PARK  FOREST 

29 

29 

32 

36 

35 

38 

51 

57 

56 

45 

36 

34 

28 

24 

34 

41 

44 

34 

33 

41 

38 

38 

40 

36 

30 

28 

26 

35 

38 

39 

35 

36 

8 

MIN 

20 

31 

39 

29 

27 

"25 

22 

1  5 

1  5 

31 

21 

20 

14 

13 

21 

75 

4 

30 

31 

33 

37 

43 

45 

55 

60 

56 

35 

42 

35 

26 

25 

36 

47 

49 

35 

43 

47 

35 

39 

39 

34 

28 

34 

31 

41 

34 

35 

38 

7 

M  1  N 

22 

33 

41 

29 

25 

20 

1  8 

16 

33 

21 

20 

18 

16 
16 

24 

18 

32 

75 

9 

PONT  I  AC 

31 

31 

33 

36 

42 

38 

54 

60 

57 

48 

36 

38 

27 

24 

35 

45 

49 

39 

33 

44 

36 

38 

40 

37 

30 

30 

28 

36 

39 

35 

35 

38 

2 

■A  IN 

36 

32 

29 

26 

22 

17 

16 

30 

22 

21 

19 

15 

25 

31 

77 

0 

30 

30 

31 

36 

47 

56 

58 

64 

52 

43 

48 

44 

32 

26 

39 

52 

53 

39 

42 

46 

34 

38 

36 

34 

29 

37 

31 

40 

50 

42 

35 

41 

2 

MIN 

5 

31 

26 

2 

21 

1  7 

1 8 

31 

30 

34 

28 

22 

2 

19 

17 

31 

2 

28 

27 

8 

OU  I N  C  V  C  A  A 

30 

30 

33 

37 

48 

56 

57 

64 

54 

35 

50 

25 

27 

40 

52 

53 

48 

46 

34 

36 

36 

33 

26 

37 

31 

41 

49 

39 

35 

40 

7 

MIN 

25 

32 

26 

23 

34 

40 

33 

~  'j 

22 

w 

2  3 

16 

1  4 

14 

2  5 

3 1 

24 

28 

30 

28 

32 

3  1 

24 

20 

19 

1  7 

16 

27 

18 

26 

25* 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

MAX 

29 

32 

33 

36 

44 

41 

56 

59 

58 

39 

38 

36 

26 

24 

35 

48 

51 

38 

41 

45 

37 

40 

41 

36 

30 

26 

29 

37 

43 

34 

37 

38, 

7 

MIN 

19 

27 

27 

32 

28 

23 

37 

45 

39 

29 

29 

25 

20 

16 

23 

24 

29 

29 

30 

35 

34 

35 

36 

30 

21 

21 

17 

14 

24 

25 

31 

77. 

6 

ROBERTS  3  N 

MAX 

30 

31 

33 

36 

4  1 

38 

55 

59 

60 

48 

36 

36 

26 

23 

33 

45 

50 

39 

34 

45 

36 

39 

40 

37 

31 

28 

26 

36 

40 

37 

36 

38. 

2 

MIN 

20 

25 

27 

31 

32 

22 

34 

36 

37 

31 

28 

26 

15 

17 

24 

29 

26 

27 

33 

33 

34 

35 

30 

21 

21 

17 

12 

24 

23 

28 

76. 

4 

ROCKFORO 

MAX 

28 

30 

33 

35 

34 

36 

46 

53 

55 

43 

34 

33 

26 

27 

36 

40 

45 

35 

35 

37 

36 

37 

36 

35 

31 

33 

28 

38 

34 

36 

34 

36. 

1 

M  IN 

19 

16 

29 

32 

31 

26 

30 

30 

29 

29 

27 

25 

20 

14 

14 

23 

18 

19 

16 

32 

32 

32 

32 

30 

17 

23 

10 

14 

20 

26 

29 

74* 

1 

ROCKFORO  C  A  A 

MAX 

28 

32 

33 

35 

34 

36 

45 

54 

53 

35 

34 

32 

24 

27 

35 

42 

4? 

27 

33 

37 

34 

36 

37 

34 

27 

33 

26 

37 

34 

35 

34 

35. 

0 

MIN 

■22 

14 

28 

32 

29 

26 

29 

31 

28 

27 

28 

22 

14 

15 

15 

17 

10 

17 

17 

32 

32 

32 

32 

27 

18 

22 

12 

1* 

19 

26 

29 

?3» 

4 

RUSHVI  LLE 

MAX 

36 

31 

31 

39 

47 

52 

59 

64 

59 

47 

49 

44 

27 

25 

39 

52 

54 

40 

38 

48 

39 

39 

35 

30 

34 

36 

42 

47 

40 

s 

41. 

9 

MIN 

23 

22 

25 

31 

29 

25 

36 

40 

34 

28 

23 

25 

20 

16 

15 

23 

31 

27 

31 

33 

32 

31 

34 

28 

22 

22 

20 

16 

25 

20 

?6# 

3 
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DAILY  TEMPERATURES  .ll,no,s 


Tcbl.  5 -Continued  ,   DECEMBER  1952 


Station 

Day  Ol  Month 

% 
g 

1 

2 

3 

4  | 

s  | 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
> 
< 

SPARLANO 

MAX 
MIN 

32 
21 

35 
26 

33 
28 

38 

32 

42 
31 

42 
24 

55 
36 

60 
36 

56 

28 

47 

30 

40 

25 

41 

25 

28 

21 

26 
17 

38 
15 

48 

25 

49 

23 

36 

25 

34 

25 

42 
33 

37 

33 

38 

34 

39 
36 

38 
28 

30 
71 

35 
21 

32 
15 

39 
13 

40 

76 

34 

19 

35 
33 

39.3 
76.  0 

SPARTA 

MAX 
MIN 

32 
26 

34 
25 

34 

27 

46 
32 

57 
32 

60 
33 

57 
41 

65 
49 

61 

5  j 

57 
34 

47 
24 

45 

33 

33 
24 

29 
19 

43 
24 

55 
25 

60 
33 

49 
34 

51 
38 

51 
30 

38 
32 

41 

35 

43 
36 

38 

33 

33 
27 

43 

21 

33 
22 

42 

14 

50 
26 

49 
34 

41 

29 

45.7 
30.7 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

12 
26 

32 
26 

34 

26 

40 

33 

49 

29 

52 
26 

58 
37 

61 

46 

58 
31 

38 

30 

44 

28 

je 

25 

26 
19 

26 
16 

38 
17 

52 
25 

55 
31 

40 

27 

46 
31 

51 
33 

37 

32 

40 

35 

40 
34 

35 
29 

29 
22 

33 

2? 

31 
19 

39 
19 

43 
77 

36 

72 

36 
29 

41.  1 
77.5 

SPR INGf IELD  WB  CITY 

MAX 
M  IN 

32 
27 

32 
28 

34 
27 

40 
34 

49 

32 

52 
30 

57 
39 

62 
45 

57 
35 

40 
31 

45 

29 

40 

26 

27 
21 

26 
20 

38 
23 

50 
29 

54 
36 

41 
29 

46 

32 

50 
34 

36 
34 

41 

36 

41 

35 

36 
30 

30 

22 

3? 
73 

30 
22 

38 

71 

43 

79 

39 
26 

38 
29 

41.7 
79.5 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

26 
17 

33 
22 

30 
26 

33 

29 

33 
30 

34 

22 

43 

28 

50 
30 

49 

31 

39 
28 

30 
22 

30 

22 

22 
16 

25 
10 

34 
1  1 

43 
18 

41 

16 

30 
15 

31 
13 

1  1 
23 

33 
30 

32 
30 

34 
31 

33 
26 

76 
10 

79 
17 

27 
7 

31 

12 

33 
70 

31 

24 

32 
27 

33.7 
71.5 

SYCAMORE 

MAX 
M  1  N 

28 
16 

29 
1  7 

32 
28 

37 
32 

34 
29 

35 
2? 

47 
31 

53 

32 

54 

29 

41 

25 

34 
25 

32 
22 

29 
16 

26 
1  1 

33 

1  0 

42 

22 

42 

20 

30 
18 

33 
15 

37 
31 

35 
31 

36 

32 

37 
32 

34 
77 

29 
18 

3? 
18 

25 
10 

37 
12 

34 

19 

35 
70 

33 
79 

35.3 
77.7 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

31 
2* 

31 
24 

31 
25 

36 
31 

44 

29 

50 
24 

58 
38 

63 
40 

55 
37 

42 
30 

46 

25 

41 
24 

26 

20 

24 
19 

37 
15 

50 
27 

51 
32 

36 
26 

37 
30 

46 

34 

34 

31 

39 
33 

39 
34 

34 
27 

28 
27 

35 

7? 

31 
18 

40 
16 

44 

77 

35 

70 

35 
29 

39.  8 
76.0 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

31 
16 

32 
21 

31 

27 

38 
31 

46 
34 

49 
24 

58 

35 

62 

41 

63 
47 

52 
30 

39 
24 

40 
26 

29 

22 

26 
19 

37 
19 

51 
24 

55 
30 

46 

27 

40 
31 

48 

35 

37 
33 

40 

35 

42 

36 

39 
31 

34 
24 

31 

20 

31 
18 

38 
11 

45 

7? 

41 

23 

40 
27 

41.8 

77.3 

URBANA 

MAX 
MIN 

30 
18 

32 

27 

35 
27 

37 

31 

45 
33 

44 

23 

57 
36 

61 

43 

61 
47 

51 
33 

41 

28 

36 

27 

28 
21 

25 
16 

36 

22 

49 
23 

53 
30 

41 
27 

38 
30 

47 

35 

38 
33 

41 

37 

41 

36 

37 
31 

31 
24 

28 

21 

30 
19 

37 
15 

45 

75 

39 
24 

37 

28 

40.4 
76.  1 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

MAX 
MIN 

33 
26 

32 
26 

39 
26 

43 

33 

50 
28 

57 
26 

58 
36 

61 

45 

61 

40 

40 

31 

45 
26 

41 

25 

27 
21 

27 
17 

39 
24 

51 

22 

57 

29 

40 
32 

50 
34 

51 
32 

37 
32 

42 

36 

42 
35 

35 

(9 

31 
24 

34 

22 

32 
18 

39 
15 

45 

72 

44 

74 

38 
30 

47.5 
78.0 

VIRDEN 

MAX 
MIN 

31 
25 

30 
25 

32 
24 

40 

30 

50 
29 

54 

25 

58 
34 

62 
41 

61 

i  > 

46 
31 

43 
24 

45 
25 

33 
20 

29 
16 

40 
18 

52 
23 

55 
30 

44 

29 

42 
31 

50 
32 

35 
31 

39 

33 

40 

34 

34 
31 

31 
21 

33 
20 

32 
19 

39 
16 

43 

23 

40 

23 

37 

77 

41.9 
76.5 

WALNUT 

MAX 
M  1  N 

31 
19 

32 
18 

34 

27 

36 
30 

36 

27 

37 

23 

50 

32 

57 

33 

54 

29 

45 
29 

38 

22 

37 
23 

26 
19 

25 
14 

35 
13 

42 

23 

43 

25 

35 
20 

36 
16 

38 
31 

36 
30 

39 
31 

37 
33 

35 
26 

26 
17 

35 

19 

,u 

13 

34 
17 

36 
15 

36 
21 

34 
29 

37.0 
73.4 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

30 
19 

31 
24 

34 
28 

37 
32 

40 

32 

37 

22 

53 
33 

59 

38 

58 
44 

48 

31 

35 

29 

37 
27 

27 
22 

24 

:  6 

32 
18 

43 
24 

48 

29 

38 
27 

35 
25 

46 
34 

37 
34 

39 
35 

42 

37 

39 
32 

34 

23 

28 

22 

28 
17 

35 
13 

40 

24 

39 
76 

1 

30 

36.4 
77.3 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

30 
19 

34 
26 

35 
32 

37 
33 

35 
31 

39 
26 

49 
33 

55 

33 

59 

35 

39 

30 

35 
26 

35 
22 

26 
17 

27 
13 

34 
17 

40 

22 

44 

22 

31 
19 

34 

18 

38 
33 

36 

33 

38 
33 

39 
36 

36 
30 

31 

20 

30 
18 

28 
1  1 

37 
11 

35 
21 

35 
7? 

35 
32 

36.7 
75.0 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

29 
19 

32 
21 

33 
28 

35 
31 

35 
31 

36 
23 

48 
32 

55 
34 

55 
30 

45 
30 

35 
27 

33 
25 

26 
21 

25 
14 

32 
16 

40 
24 

43 

23 

36 
21 

34 
18 

38 
32 

37 
33 

36 
33 

37 

36 

37 
29 

30 
21 

29 
20 

30 
12 

34 
14 

37 
24 

37 
18 

34 
37 

36.  3 

74  •  q 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 
MIN 

32 
27 

30 
25 

32 
26 

4? 

31 

52 
28 

56 

25 

60 
31 

65 

43 

65 

30 

54 
34 

46 

25 

47 
28 

29 
21 

25 
19 

40 

20 

55 
23 

57 
27 

52 
30 

41 

32 

51 

34 

35 
31 

39 
33 

39 

35 

36 
31 

33 
22 

37 

21 

34 

20 

40 
16 

46 
74 

46 

71 

38 

27 

43.7 
76.  9 

WINDSOR 

MAX 
M  IN 

31 
22 

30 
26 

32 
26 

40 

30 

47 
32 

51 
24 

57 
34 

61 
42 

61 
48 

54 
31 

40 
28 

43 

28 

28 

21 

24 
18 

35 
19 

49 

23 

54 
27 

44 

25 

41 

30 

48 

35 

35 
31 

39 
35 

41 

35 

37 
31 

33 

22 

30 
20 

30 

?  a 

37 
14 

45 
73 

4  1 
74 

41 
28 

41.3 
77.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

ANNA   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

1 

T 

1 

0.1 
T 

ANTI0CH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

3.0 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

2  .  j 
2 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

1.8 

3 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

0.5 
T 

0.3 
1 

0.9 

1 

T 

T 

T 

T 

6ELLVILLE  SCOTT  A  F  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

2 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

T 

0.5 

T 

0.3 
T 

T 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

0.4 

T 

CARL1NV1LLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

3 

2 

T 

T 

T 
T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

3.5 

0.4 

4 
0.4 

3 
0.3 

3 
0.3 

T 
T 

T 

T 

0.6 

0.1 
T 

T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

1.8 

3 

T 

0.1 

1.3 

1 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.4 
1 

2.5 
3 

1 

T 
T 

T 

0.5 
T 

1.0 

0.4 
T 

T 

T 

T 

T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

2.0 
1 

1 

T 

T 
T 

1.0 

T 

T 
T 

T 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

2.0 
2 

1 

0.5 
T 

0.5 

T 
T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

1.0 

T 

T 

0.5 

T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
2 

0.5 
2 

2 

0.1 

0.1 

HARRISBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
2 

1.0 
2 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  7 -CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
DECEMBER  1952 


Day  of  month 


otabOD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JOLIET  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
W  TR  EQU I V 

1.9 

0.4 

2 
0.3 

2 

1 

T 

0.3 

T 
j 

0.1 

0.4 

T 

T 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1  .  5 

3 

0.2 

T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

:  .  0 

1.5 
2 

2 

T 

J 

T 

0.3 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  .  j 

T 

T 

T 

0.2 

0.2 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 

; .  9 

T 

T 

1.5 

T 

0.4 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.4 

T 

0  .  2 

0.2 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MONMOU th 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

]  .  0 

I 

1 

1 

1 

2 

2 

MORR  I  SON 

SNOWFALL 
c.m   dm  r.wn 

1  . 0 

1 

1 . 1 
1 

T 

MORR I SONV I LLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3  .  0 

T 

T 

T 

T 

MT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.1 
2 

1.5 

.  2 

1 

T 

T 

T 

OLNEY  RADIO  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

1.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 
1 

1.4 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 

■~,  M      MM  fMPl 

DIM    UN  lji-lU 

WTR  EQUIV 

1.9 

T 
2 
0.2 

T 

T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

T 

T 

PONT IAC 

SN  ON  GND 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3  .  0 

1 

3 

3 

1 

T 

T 

T 

0  . 1 

T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.7 

3  .  2 

T 

T 

T 

1.4 

'  T 

T 

T 
T 

T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

o . ; 

T 

6  . 0 
6 

6 

1 

T 
T 

T 

0.4 
T 

T 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 
T 

0.1 
2 

2 

T 

T 

0.3 

0.2 

T 

0.1 

T 

0.4 

T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.6 

2 

T 

1 

T 

0.4 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.6 
j 

T 
3 

2 

j 

T 

T 

T 

0.1 

T 

0.2 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

1 

3.0 
3 

3 

2 

0.5 
2 

2 

I 

0.5 
1 

1.0 
1 

T 
1 

0.5 
2 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

1.5 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; . 

l 

1.0 

2 

2 

0.6 
1 

1 

T 

T 

T 
T 

0.1 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 

4 

0  .  2 
4 

3 

T 

3 

T 
T 

T 

T 

0.6 
T 

T 

T 

1 

T 
T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

3.5 

T 

T 

T 

0.3 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


3CU10B 

SB 
£ 

Countv 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
fame 

Observer 

Reler 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

ALBION 

00  54 

COWARDS 

22 

BB 

03 

MRS .  BESSIE  ELLEN 

5 

0072 

MERCER 

12 

90 

45 

739 

6P 

6P 

WILL  C.  EGBERT 

5 

ALTON  DAM  26 

0137 

MAD  1  SON 

38 

53 

90 

11 

432 

m  :  o 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

ANNA  1  N* 

01BT 

•JNION 

37 

26 

89 

15 

J.  BON  HARTLINE 

ANNA  WAN 

0195 

HENRY 

24 

ALBERT  E.  CROEGAERT 

ANT  IOC M 

0J03 

LAKE 

1 

42 

29 

ROY   I .  KUFALK 

ARLINGTON  ME1GH1S  4  SSE 

02*7 

COOK 

1 

42 

02 

67 

56 

704 

4P 

GEORGE  A.  HONEMANN 

■ 

AURORA  COLLEGE 

0338 

KANE 

1 

41 

45 

68 

20 

744 

TP 

7P 

PMYS  OEPT  AURORA  C 

2  3 

5  7 

0356 

FULTON 

1 

26 

M.    LYNN  DAVIS 

0445 

PIKE 

39 

GEORGE  E.  GRIDER 

BE ADOS TOWN 

0492 

CASS 

SAMUEL  C.  CROWELL 

BELLEVILLE  SCOT T  AF  B 

0510 

ST.  CLAIR 

2 

36 

32 

69 

MID 

MID 

U.S.  AIR  F  ORC  E 

2  '> 

S  7 

0596 

HANCOCK 

40 

20 

91 

07 

671 

6P 

ROY  H.  GIBBONS 

3 

FRANKLIN 

36 

00 

55 

BENTON  WATER  DEPT. 

BLOOMING  ION 

0761 

MC  LEAN 

: 

40 

30 

69 

C.  C.  WILLIAMS 

BLOOMINGTON  NORMAL 

0766 

HC  LEAN 

i 

40 

30 

89 

00 

830 

HARRY  G.  JOHNSON 

2  3 

S  7 

07B1 

39 

45 

90 

33 

467 

6P 

HUGH  MOORE 

3 

BRADFORD  CAA  AP 

0673 

BUREAU 

I 

41 

13 

69 

37 

795 

M10 

U  S  C IVIL  AERO  ADM 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

MASSAC 

5 

37 

06 

68 

39 

335 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CAIRO  WO  Cl'V 

1166 

ALEXANDER 

4 

37 

00 

89 

. 

314 

U  S  WEATHER  BUREAU 

34 

90 

02 

655 

6P 

FLOYD  D.  HAMMOND 

CAftflQNDALt  SEWAGE  PLANT 

1265 

JACKSON 

37 

69 

12 

420 

6P 

JOHN  L.  wOOTEN 

1260 

MACOUPIN 

1 

39 

17 

69 

49 

627 

6P 

6P 

HENRY  B.  MOELT InG 

1288 

CLINTON 

2 

36 

36 

69 

. 

MUN  WATER  It  PWR  PL 

1296 

WHITE 

7 

38 

06 

88 

10 

6P 

■  ■ 

39 

88 

WALTER  A.  NEWLIN 

1366 

MARION 

38 

89 

494 

6P 

EDGAR  V.  CAVANAUGH 

U12 

40 

03 

->■ 

09 

464 

SP 

loran  Thompson 

3 

ChANNAHON  DRESDEN  ISLO 

1420 

GRUNDY 

i 

41 

88 

17 

510 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLESTON 

1436 

COLES 

39 

29 

86 

10 

ROBERT  w.  BLACK 

CHENOA 

1475 

MC  LEAN 

40 

68 

5P 

5P 

C.  MERIE  PARRv 

CHESTER 

1491 

RANDOLPH 

37 

54 

89 

50 

361 

ACKLAS  H.  MARTIN 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

COOK 

B7 

■■ 

M10 

MID 

UN IV .  Or  CHICAGO 

CHICAGO  we  AIRPORT 

157) ;cook 

41 

47 

87 

623 

u  S  WEATHER  BUREAU 

CHICAGO  W8  CITY 

COOK 

' 

41 

53 

87 

823 

U  S  weather  BUREAU 

CHILL  ICOTME 

1627 

■ 

55 

DAVID  H.  DUGAN 

1648 

COOK 

■ 

46 

608 

7P 

GEORGE  D.  LUKES 

CLINTON  I  5 

1743 

0£  WITT 

1 

40 

06 

86 

50 

6P 

C .  E .  CORR ING  TON 

FLOYD  G.  ANDERSON 

DANVILLE 

VERMILION 

40 

08 

87 

38 

602 

RADIO  STATION  WDAN 

OANVI._E  SEWAGE  PLANT 

. 

? 

40 

06 

87 

36 

555 

?A 

DANVILLE   SEWAGE  PL 

DECATUR 

2193 

MACON 

39 

51 

68 

57 

6B2 

7P 

7P 

AMEL [A  COONRAOT 

2346 

LEE 

6 

50 

89 

29 

696 

6P 

WILLIAM  W.  SHUCK 

■ 

DU  OuOIN 

2463  -PERRY 

38 

: 

69 

CP 

G.  H.  KNET2GER 

CAST  ST  LOUIS 

2614 

ST.  CLAIR 

38 

37 

90 

07 

413 

7P 

7P 

UNION  ELE.  OF  ILL. 

5 

EOWARDSVIIIE 

2679 

MADISON 

* 

38 

49 

69 

58 

55* 

6P 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

2667 

EFFINGHAM 

■ 

2736 

AANE 

42 

02 

SB 

17 

W.  0.  BECK.NER 

EL!2*S£  ImTOWN 

2750 

HARDIN 

37 

27 

66 

IB 

357 

5P 

U  S  FOREST  RANGER 

5 

2600 

JERSEY 

90 

. 

THE  PRINCIPIA  COL. 

3 

2931 

WAYNE 

36 

23 

86 

22 

451 

6P 

EARl  WILSON 

3109 

CLAY 

38 

86 

28 

o90 

6P 

6P 

ERMAN  0.  BECK 

2  !■ 

5 

FREEPORT 

3257 

STEPHENSON 

42 

16 

69 

37 

762 

7P 

7P 

JOHN  SCHRODER 

5 

FREEPOR*  SEWAGE  PLANT 

3262 

STEPHENSON 

■ 

17 

69 

751 

SEWAGE  TREATMENT  Pi. 

■ 

WHITESIDE 

41 

54 

90 

09 

592 

5|P 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3312 

JO  0AV1ESS 

42 

25 

90 

26 

725 

6P 

ILL .  DEPT.  OF  CONS. 

GALES* U«& 

3320 

KNOX 

I 

40 

57 

90 

22 

760 

MID 

a* 

JAMES  BARRETT 

■ 

-;3ib 

HENRY 

1 

41 

10 

90 

02 

649 

6P 

6P 

ARTHUR  E.  JOHNSON 

?.  2 

■ 

GENESEO 

HENRY 

6 

41 

27 

90 

09 

MRS .   M.    J.  3ESSANT 

3 

GIBSON  CITY 

3413 

FORO 

1 

40 

26 

66 

23 

EDWARD  p.  BERGS TROM 

3 

GLADSTONE  DAM  IB 

3455 

HENDERSON 

40 

50 

. 

;OflPS  OF  ENGINEERS 

3 

GLENOALc  EXP.  FARM 

3482 

POPE 

5 

:  1 

26 

66 

U  S  SOIL  CONS  5ERV 

3 

GOLCONOA  DAM  St 

3522 

POPE 

22 

66 

29 

CORPS  OF  ENGINEERS 

I  3 

3530 

ADAMS 

1 

06 

91 

01 

G.  W.  NETHERY 

.' 

GRAFTON 

3572 

JERSEY 

38 

56 

26 

404 

7A 

JOHN  A.  DESHERL i A 

3 

LSBORO 
FESTON 

SONVILlE  PWR  PLANT 
INOIS  CITY  DAM  lb 


VI  LLC 

BRANDON  RO  DAM 
'  WB  AIRPORT 


3595  IjiCKSON 
13663  {CUMBERLAND 
]3693  'BOND 
'3709  |MC  LEAN 

3717  |P IKE 

[3850  IcAlhOUN 
3879  SALINE 
3BS-  .SALINE 
3930  MASON 
3940 j MASON 

4106  ImONTGOMERY 
4196  VERMILION 
4317  .CRAWFORD 
4355  ROCK  ISLANO 
42  j  MORGAN 

4489  JERSEY 
i4530  IwlLL 

4535  WILL 

4593  KANKAKEE 
[4596  KANKAKEE 


M55 
[4710 

4  805 

4823 

4922  LA  SALLE 


MERCER 
HENRY 
MARSHALL 
HANCOCK 


*923 
1-959 
.5036 

5079 
•5064 

[5272 
|5280 
15294 
|5326 
15342 


LA  SALLE 
.LAWRENCE 
IMC  LEAN 

Ilogan 

LOGAN 
■TA2EWELL 

mcdonough 
i  jackson 
Imchenry 
.williamson 


SEILLES  LOCK 

SHALL 

COUTAh 


NONTICELLO 
MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 
MOftRlSOHVJu 


E  1  E 


MT.  CARMEL  WATER  WORKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 


NCw  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 
OREGON  WATER  WORKS 


5372  LA  SALLE 
|5380  CLARK 
5405  1ST.  CLAIR 
154  30  COLES 
|549B  MCHENRY 

15515  HAMILTON 
5539  MACOUPIN 
15712  jwOCDFORD 
S751  POCK  ISLAND 
[5768  jwARREN 

{5791  PIATT 
.5820  GRLNDT 
4825  GRUNDY 
B633  WHITESIDE 
5846  CHRI5TIAN 

5S93  WABASH 
5901  CARROLL 
6917  MACOUPIN 
5927  LOGAN 
6935  BROWN 

6943  LeFFERSON 

6011  Washington 
l    3  fenoall 

6060  MERCER 
6065  MERCER 

6093  (JOHNSON 
6159  JASPER 
6446  RICHLAND 
P*92  DGLE 
6526  LA  SALLE 


37  40 

39  15 
3B  53 

40  45 


39  09 

40  26 
39  06 

1  25 


40  21 
40  09 
40  09 

40  32 
40  28 
37  36 
42  15 
37  44 


5  '3B  05 

39  10 

40  54 


ko  02 
ki  2i 

kl  24 


69  30 

68  09 

69  24 
SB  53 
90  • 

90  37 

66  32 

86  31 
90  03 
90  04 

69  29 

67  40 

87  40 


87  56 

90  57 

89  56 
69  24 

90  56 
69  06 

89  06 

87  41 

88  46 

89  22 

89  21 

69  21 

90  40 
69  14 


69  02 
90  31 
90  38 

88  34 
88  26 

88  22 

89  58 
69  26 


JOHN  A.  DICKSON 
LEONARD  M.  NKhClS 
DEANE  J.  MCALISTER 
EZRA  D.   S TOLLER 
MRS.   ELLEN  HARVEY 

I.  CAMPBELL 
CLYDE  PITTMAN 

HARRISON  K13LER 
L.  EUTENEUER 
EWALD  r.  TRIMPE 

6P  H.  A.  CRESS  JR. 
"1  JOHN  F.  MUSHRUSH 

PUBLIC  SEHV  CO 
vORPS  CF  ENGINEERS 
NORBURV  SANATORIUM 


6P 


'  38  25  87 
1  142  05  j  89  58 

□9  04  89 

fcO  00  89  17 

p9  59  90  46 

!  86  55 

i  89  25 

:  66  27 
91  03 

1  91  00 

>  88  46 

&9  00  86 

88  42  88 

42  01  69 

kl  22  88 


HOME  RIDGE  FARM 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  WEATHER  BUREAU 
KANKAKEE  WATER  CO 
□URAND 

I  ALFRED  M.  N0RR1S 

1  RADIO  STA  WKEI 

CLOSED   

JACK  H.  SHARPE 
WESTCLOX  GTI  CORP. 

1  [ARTHUR  J.  FISCHER 
BRAY 
LERE 

JOHN  2URKAMMER  JR. 
1  GEORGE  L .  SMITH 

CLYDE  WHITE 
S.  NEWELL 
1  HARVEY  B.  HARTLINE 
FRANK  J.  MACK 

IAN1ELS0N 


.  G.  FRAZIER 
.  F.  DOOGE 
ITY  OF  MlNONK 
)  pMID  |U  S  WEATHER  BUREAU 
LYLE  FiNLEY 

5P  Lee  f.  giffin 

RAY  W£e8 
DONALD  M.  PYATT 
RALPH  H.  GREEN 
7P  bOHN  R.  LOwIS 

5P  MT.CARMEl  WTR  WKS 
*"  |JAMES  F.  MCCRAY 
JOHNSON 

5P  [ALVA  BROWN 

,  RENAfcER 

bAOIO  STATION  wMIX 
SCHLIEFER 

N  s.  gray 

(CORPS  Of  ENGINEERS 
HARRIS 

II SS  MAE  MCCABE 
■CORGE  M.  PAYNE 
IAD  10  STATION  WVLN 
kLAN  GRANT 

SEED 


Stabo 


County 


Obser- 
vabon 
time 


Observer 


H.  M.  GADDIb 

PANA 

6579 

CHRISTIAN 

39 

23 

69 

05 

696 

7P 

I 

C.  E.  SCHUMACHER 

3 

5 

PARIS  WATER  WORKS 

6610 

EDGAR 

39 

36 

42 

■ 

■p 

CITY  OF  PARIS 

6P 

PARK  FOREST  WTR  CO. 

59 

PAYSON 

fip 

PEORIA  WB  AIRPORT 

40 

40 

69 

654 

M10 

M10 

u  s  weather  Bureau 

PEOTONE 

1 

41 

48 

2P 

MISS  MINA  CUTI 

4P 

FRANK  B.   RA INC Y 

6P 

■ 

PRINCEV 1LLE  2  NW 

7004 

PEORIA 

1 

69 

745 

■ 

OUINCY 

ADAMS 

39 

57 

24 

■ 

707  5 

MID 

54 

■ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

■ 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

7150 

CHAMPAIGN 

66 

RED  BUD 

7157 

RANDOLPH 

38 

1 

■ 

. 

ROCKFORD  4  NE 

iVlNNEftA&C 

■ 

ROCkFORD  CAA  AP 

■ 

WINNEBAGO 

■ 

■ 

■ 

2 

■ 

■ 

STE  MAW  1 E 

jAIaPER 

38 

SALEM 

7636 

MARION 

37 

JAKE 

■ 

HOWE  V.  MORGAN 

5PRINGF1EL0  WB  AIRPORT 

6179 

SANGAMON 

39 

40 

MID 

MID 

SPRiNGFIELt  WB  CITV 

8184 

SANGAMON 

39 

HID 

c  j  (X  £  r  Qfg 

JO  DAVIESS 

SYCAMORE 

846(1 

i 

40 

■ 

■ 

TAYLOR'/  I  Ll.E 

B491 

CHRISTIAN 

39 

■ 

-  1 

STARK 

. 

8664 

DOUGLAS 

48 

URBANA 

8740 

CHAMPAIGN 

■ 

■ 

STATE  WATER  SURVEY 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 

6750 

CHAMPAIGN 

UT  KA  STARVED  ROCK  0*M 

67S6 

41 

19 

VANDAL  1 A  CAA  AP 

8763 

FAYETTE 

■ 

VIROEN 

8860 

MACOUPIN 

39 

■ 

■ 

■  ■ 

. 

WALNUT 

8916 

■• 

■ 

6P 

8976 

■ 

40 

■ 

■ 

■ 

WATERLOO 

90  1 1 

MONROE 

36 

< 

■ 

■ 

. 

LAKE 

42 

■ 

■ 

WAYNE  CITY 

9040 

WAYNE 

7 

38 

■ 

WHEATON  COLLEGE 

■ 

DU  PAGE 

41 

■ 

06 

6P 

■ 

124] 

GREPNF 

■ 

39 

26 

■ 

■ 

■ 

■ 


DRAINAGE  CODEi 


ILLINOIS     2.   KASKASKlA     3.    LAKE  MICHIGAN     4.    MISSISSIPPI      5.   OHIO     6.   ROCK     7.  MASASh 


This  issue  contains  additional  precipitation  data  for  the  storm  of  August  11-12  on  page  142. 


CORRECTIONS 

Belleville  Scott  AF  Base,  Table  2,  add  temperature  departures  as  follows:  Jan.  4.8,  Feb.  6.5,  Mar.  -1.7,  Apr.  0.4,  May  0.8,  June  8.5,  July  1.5 
Aug.  -0.6,  and  Sept.  -0.9. 

Mattoon,  Table  2,  add  temperature  departures  as  follows:  Jan.  4.6,  Feb.  6.4,  Mar.  -1.3,  Apr,  1.8,  May  0.3,  June  6.9,  July  1.6,  Aug.  -0.6,  and 
Sept.  -0.7. 

April  1952,  Caibondale  Sewage  Plant,  Table  6,   total  evaporation  should  be  4.55B. 

Springfield  WB  Airport,  Table  6,   total  evaporation  should  be  6.89B. 

September  1952,  Aurora  College,  Table  2,   average  minimum  temperature  should  be  48.1,   average  temperature  62.5,  departure  -1.4,   lowest  35  on  20+,   and  degree 
days  129. 

Aurora  College,  Table  5,  minimum  temperature  on  18th  should  be  58,   23rd  35,   26th  48,   and  mean  minimum  48.1. 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers 

within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Belayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in   tables,   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 

shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 

inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,   6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R       Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 

of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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ILLINOIS  -  1952 


Paul  F.  Sutton,  Section 
WEATHER 

The  year  1952  in  Illinois  was  warmer  and  drier  than  nor- 
mal.    All  of  the  winter  months  as  well  as  June  and  July 
were  considerably  above  normal  in  temperature;  only 
March  and  October  showed  significant  negative  departures. 
The  highest  temperature  registered  in  the  State  during 
1952  was  109°  at  Harrisburg  on  July  27,  and  the  year's 
lowest  reading  was  15°  below  zero  at  Stockton  on  Jan- 
uary 24.     Most  of  the  deficiency  in  precipitation  re- 
sulted from  a  prolonged  dry  spell  which  began  late  in 
the  summer  and  lasted  until  November.     The  dry,  sunny 
fall  weather  was  favorable  for  harvesting  operations, 
but  many  wells  went  dry  and  fall  plowing  was  hampered 
by  the  lack  of  soil  moisture. 


WEATHER  BY  MONTHS 

JANUARY  --  Mild  and  rather  dry  weather  was  the  rule, 
the  south  having  the  more  pronounced  departures  from 
normal  temperature  and  precipitation.     The  greatest 
temperature  variations  took  place  during  the  latter 
half  of  the  month,  readings  ranging  from  77°  at  Green- 
ville on  the  17th  to  15°  below  zero  at  Stockton  on 
the  24th.     Although  precipitation  occurred  rather  fre- 
quently during  January,  consequential  amounts  were 
confined  mainly  to  the  first  few  days,  the  14th,  and 
between  the  19th  and  26th.     Snowfal]   totals  varied 
from  12  inches  at  Stockton  to  only  a  trace  at  several 
southern  stations. 

FEBRUARY  --  The  mild  weather  of  the  preceding  month 
continued  to  prevail,  resulting  in  the  warmest  Feb- 
ruary since  1938.     This  also  was  one  of  the  few  Feb- 
ruary's in  which  no  below-zero  temperatures  were 
registered,  the  lowest  reading  being  8°.  Precipita- 
tion was  light  in  the  north  but  somewhat  above  normal 
in  the  south.     Rain  occurred  frequently  during  the 
first  six  days  of  the  month,  and  there  was  general 
precipitation  also  on  the  13-14th,  between  the  19th 
and  23d,  and  on  the  29th.     Chenoa,  with  10  inches, 
reported  the  heaviest  total  snowfall. 

MARCH  --  In  contrast  to  January  and  February  this 
month  was  rather  cold  and  wet,  the  heaviest  precipi- 
tation falling  in  the  southern  division.     The  first 
five  days  were  quite  cold,  and  Freeport  registered 
-10°  during  this  period.     Mild  periods  generally  were 
of  short  duration,  although  temperatures  in  the  70' s 
were  not  uncommon  in  southern  and  central  areas  during 
the  last  three  days.     Precipitation  was  distributed 
in  fairly  even  fashion  during  March,  the  heaviest 
amounts  occurring  in  the  south  on  the  10th.  Snow- 
fall totals  were  substantial  at  many  northern  local- 
ities, the  greatest  reported  being  19.5  inches  at 
Marengo.     Tornadoes  struck  at  Kane  and  Evansville  on 
the  18th,  causing  $25,000  and  $50,000  property  damage, 
respectively;  no  fatalities  occurred  in  these  storms. 

APRIL  —  This  month  was  rather  cool  during  the  first 
half,  but  mild  temperatures  prevailed  thereafter. 
Northern  stations  had  above-normal  temperature  av- 
erages, but  the  south  was  slightly  cooler  than  usual 
for  April.     Rainfall  was  most  plentiful  in  the  central 
division,  and  somewhat  below  normal  in  most  of  the 
remainder  of  the  State.     Nearly  all  stations  registered 
their  last  freezing  temperatures  of  the  season  on  or 
before  the  16th.     Afternoon  temperatures  reached  the 
90's  in  several  localities  at  the  end  of  the  month, 
the  highest  reading  being  93°  at  Lacon  on  the  29th. 

MAY  —  This  was  a  near-normal  month  in  respect  to 
temperature,  but  rainfall  amounts  varied  from  slightly 
under  average  for  May  in  the  north  and  central  to 
nearly  1  1/2  inches  below  normal  in  the  southern  third 
of  the  State.     High  temperatures  continued  from  late 
April  through  the  6th  of  this  month,  with  a  maximum 
of  97°  on  the  5th  at  Quincy.     Cooler  weather  pre- 
vailed after  the  6th,  and  the  majority  of  stations 
recorded  their  lowest  readings  of  the  month  on  the 
11th,  with  31°  occurring  at  Aurora  on  that  date. 
There  were  frequent  showers  after  the  first  few  days 
of  May  although  daily  precipitation  amounts  often 
were  light.     Wind  and  hail  caused  an  estimated  $75,000 
damage  in  the  Gladstone  area  on  the  14th.     A  tornado 
demolished  14  aircraft  at  Scott  Air  Force  Base  on 
the  24th. 

JUNE  —  High  temperatures  featured  the  month's  weather, 
this  being  the  second  warmest  June  since  State  records 
began  in  1890.     Many  stations  passed  the  100°  mark 
near  the  end  of  June,  and  East  Saint  Louis  registered 
108°  on  the  29th  to  equal  the  State  record  for  the 
month.     For  the  third  successive  month  rainfall  was 
deficient  in  the  southern  third  of  Illinois,  but  most 
northern  and  central  areas  received  above-normal 
amounts,   mainly  through  thundershowers .     Wind  and 
hail  accompanying  thunderstorms  caused  property  and 
crop  damage  approaching  a  half  million  dollars  during 
June.     Seven  persons  lost  their  lives  from  lightning 
strikes  or  contingent  accidents  in  northern  Illinois 
on  the  8th.     Crops  developed  well  during  the  month. 

JULY  --  The  above-normal  temperature  pattern  estab- 
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lished  in  June  continued  through  this  month,  although 
the  departure  from  normal  was  less  pronounced.  The 
highest  readings  in  most  of  the  State  occurred  on  the 
26th  and  27th;  Harrisburg  reported  a  maximum  of  109° 
on  the  27th  for  the  highest  of  the  month.  Precipi- 
tation averaged  above  normal  except  in  the  central 
division,  but  distribution  was  spotty.  Thunderstorms 
caused  an  8.41  inch  downpour  at  Rockford  on  the  18th, 
and  that  station  received  a  total  of  15.54  inches  of 
rain  during  the  month.     The  heavy  rains  in  the  Rock- 
ford  area  on  the  18th  caused  flash  floods  which  took 
two  lives  and  resulted  in  damage  to  property  and 
crops  totaling  $900,000.     The  July  weather  generally 
was  favorable  to  crops,  although  a  moisture  defi- 
ciency developed  at  scattered  central  and  southern 
localities. 

AUGUST  —  This  month  was  a  little  cooler  than  normal 
throughout  the  State.     Precipitation  showed  consider- 
able variation,  ranging  from  moderately  heavy  at  some 
northern  stations  to  considerably  below  normal  in 
the  southern  three-fifths  of  Illinois.     A  heavy 
thundershower  at  Cairo  on  the  night  of  the  ll-12th 
gave  that  city  a  record  24-hour  rainfall  of  7.56 
inches.     Temperatures  were  highest  around  the  middle 
of  the  month  and  again  during  the  last  week;  Eliza- 
bethtown  registered  the  maximum,  100°,  on  the  17th 
and  again  on  the  20th.     Dry  weather  was  unfavorable 
to  crops  in  many  central  and  southern  areas,  but 
prospects  were  good  generally  except  in  the  south- 
eastern counties.     Dry  soil  conditions  also  hampered 
plowing  for  winter  wheat.     No  severe  storms  were 
reported,  but  lightning  destroyed  the  high  school  at 
Thebes  on  the  11th  and  caused  some  property  damage 
in  the  Peoria-Chillicothe  area  on  the  20th. 

SEPTEMBER  —  Dry  weather  prevailed  most  of  the  month, 
particularly  in  the  northern  counties.  Precipitation 
averaged  1.95  inches,  the  least  September  amount  since 
1940.     Temperatures  over  the  month  averaged  slightly 
under  normal,  with  the  cooler  weather  occurring  early 
in  the  month  and  again  in  the  last  ten  days.  Maxima 
generally  reached  the  90' s  between  the  10th  and  13th. 
September's  highest  reading  was  100°,  registered  at 
Palestine  on  the  1st,  and  the  minimum  was  30°  at 
Aurora  on  the  23d.     Crops  matured  rapidly  during  the 
month.     Nearly  all  of  the  corn  crop  was  safe  from 
frost,  and  the  soybean  harvest  was  well  under  way  at 
the  end  of  September. 

OCTOBER  —  Unusually  dry,  sunny,  and  cold  conditions 
were  the  outstanding  features  of  the  month's  weather. 
Precipitation  averaged  only  0.68  inch,  which  is  the 
smallest  October  amount  since  1908,  and  the  mean 
temperature  of  50.7°  was  the  lowest  figure  since 
1925.     What  rainfall  the  State  did  receive  prac- 
tically all  occurred  during  the  first  half  of  Octo- 
ber, and  some  northern  stations  received  no  measur- 
able precipitation  during  the  entire  month.  Three 
inches  of  snow  fell  in  the  Chicago  area  on  the  20th 
but  most  of  the  State  had  no  snow.     The  highest  tem- 
perature of  the  month  was  95°  at  Carlyle  and  Sparta 
on  the  1st,  and  the  lowest  was  11°  at  Aurora  on  the 
29th.     Favorable  maturing  weather  allowed  the  soybean 
harvest  to  be  completed  by  the  second  week  of  the 
month  and  the  corn  harvest  to  be  90%  finished  at  the 
end  of  October.     The  very  dry  conditions  resulted  in 
many  field  and  forest  fires;  smoke  from  fires  in  Il- 
linois and  in  states  to  the  west  cut  visibility  ap- 
preciably on  several  days. 

NOVEMBER  --  The  drought  which  had  affected  Illinois 
for  the  past  three  months  was  broken  in  the  latter 
half  of  November  by  two  periods  of  heavy  rains,  many 
northern  localities  receiving  their  first  precipitation 
of  any  consequence  since  September.  Temperatures 
were  above  normal  most  of  the  month  but  the  last  few 
days  were  quite  cold;  minima  under  10°  were  common 
in  the  northern  half  on  the  28th.     Stockton  registered 
3°  above  zero  on  that  date  for  the  lowest  reading  of 
the  month;  Carlyle  had  the  highest  for  November  with 
82°  on  the  2d.     Snow  flurries  occurred  frequently 
near  the  end  of  the  month  and  most  central  and  south- 
ern localities  received  their  first  measurable  snow- 
falls on  the  29th.     High  winds  caused  damage  to  trees, 
utility  lines,  roofs,  and  other  property  in  most  sec- 
tions of  Illinois  on  the  25th-26th.     The  remainder  of 
the  corn  crop  was  harvested  during  the  first  half  of 
November . 

DECEMBER  --  This  was  a  mild  and  cloudy  month  with 
near-normal  precipitation.     Temperatures  generally 
were  above  normal  except  for  short  periods  at  the 
beginning  and  near  the  middle  and  the  end  of  the 
month.     No  subzero  temperatures  were  registered,  the 
lowest  reading  being  7°  at  Stockton  on  the  27th. 
Many  stations  had  maxima  in  the  60's  between  the  7th 
and  9th,  with  69°,   the  highest  reading  of  the  month, 
occurring  at  Albion  on  the  9th.     Most  of  December's 
snow  fell  on  the  first  two  days  of  the  month  when 
one  to  six  inches  of  snow  covered  most  of  Illinois. 
December's  precipitation  benefited  fall-sown  grains. 
It  also  helped  to  replenish  subsoil  moisture  which 
had  been  depleted  by  the  dry  fall  weather. — GRJ 
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37 

e 

40 

z 

34 

a 

64 

5 

5 

FLORA 

37. 6M 

6 

1 

40 

2M 

6 

2 

43 

S 

1 

I 

54 

6 

0 

C 

64 

? 

0 

2 

79 

6 

6 

1 

FREEPORT 

22 

3 

2 

29 

7 

6 

9 

31 

4 

_ 

3 

6 

49 

8 

2 

2 

59 

0 

2 

72 

1 

4 

1 

FULTON  DAM  13 

24 

3 

3 

1 

31 

3 

7 

7 

33 

5 

- 

2 

1 

50 

5 

2 

2 

60 

5 

0 

8 

74 

7 

6 

0 

GALESBURG 

26 

33 

S 

35 

7 

52 

9 

61 

7 

76 

4 

GALVA 

27 

4 

5 

33 

6 

7 

z 

1 

a 

54 

5 

62 

5 

5 

6 

GOLCONDA  DAM  51 

39 

? 

5 

5 

41 

a 

5 

B 

45 

OH 

1 

5 

54 

3 

_ 

1 

7 

65 

QW 

_ 

0 

1 

82 

1 

7.4 

GREENVILLE 

35 

6 

5 

0 

39 

a 

6 

42 

1 

- 

2 

2 

54 

7 

0 

1 

65. OM 

0 

2 

60 

0 

6 

6 

GR  IGGSV 1 LLE 

30 

9 

2 

37 

4 

6 

1 

39 

4 

— 

^ 

5 

53 

>M 

— 

0 

5 

64 

6 

0 

5 

78 

9 

5 

7 

HARR ISBURG 

40 

6 

5 

1 

43 

.2 

5 

6 

46 

3 

- 

1 

6 

56 

7 

0 

a 

66 

9 

0 

2 

82 

2 

6 

6 

30 

2 

3 

5 

3 

3 

53 

.6 

63 

1 

: 

5 

HILLSBORO 

34 

9 

*. 

7 

38 

3 

3 

5 

41 

0 

_ 

3 

0 

53 

8 

0 

0 

63 

0 

.6 

79 

J 

6 

1 

HOOPESTON 

30 

7 

3 

9 

34 

8 

5 

9 

37 

6 

_ 

2 

5 

52 

.2 

1 

4 

61.5 

- 

0 

5 

76 

,7 

5 

5 

JACK  SONV I LLE 

33 

5M 

5 

6 

38 

.2 

7 

.5 

40 

4M 

- 

1 

8 

54 

.9 

2 

1 

65 

1 

1 

9 

79 

3M 

' 

0 

JERSE YVI LLE 

35 

1 

5 

39 

6 

6 

.6 

41 

2 

- 

2 

.7 

55 

0 

0 

3 

64 

8 

0 

- 

80 

9 

7 

5 

JOL 1 ET  W8  A  1 RPORT 

25 

9 

3 

5 

J* 

50 

.2 

58 

3 

5 

4 

KANKAKEE 

28 

3M 

3 

32 

,9 

5 

B 

36 

3 

_ 

2 

iS 

51.5 

2 

.0 

59 

6 

_ 

0 

.9 

74 

16 

7 

KANKAKEE   4  NW 

28 

i0 

32 

5 

35 

6 

50 

.9 

58 

9 

74 

•  2 

KEWANEE 

26 

9M 

3 

.5 

32 

6 

|4 

33 

9 

_ 

4 

53 

.0 

3 

i3 

61 

1 

0 

•  3 

75 

,3 

* 

a 

LACON 

35 

4M 

53 

.6 

62 

4M 

7«J 

»4M 

LA  HARPE 

28 

6r^ 

3 

.3 

33 

>6 

.5 

37 

z 

2 

.6 

53 

.1M 

62 

B 

6 

4 

LA  SALLE 

27 

,4 

2.4 

34 

.0 

6 

.8 

36 

.1 

3 

.1 

53 

.0 

2 

.! 

61 

8 

_ 

0 

•  1 

76 

■  3 

5 

0 

L INCOLN 

30 

t3 

3 

E 

35 

.5 

5 

.7 

36 

? 

_ 

3 

.3 

52 

.8 

0 

.6 

62 

6 

- 

0 

4 

78 

»1 

6 

r 

MAKANDA    1  NW 

40 

,2 

43 

.2 

43 

5 

56 

.0 

66 

5 

81 

■  8 

MARENGO 

21 

it 

0 

iB 

29 

•  2 

6 

.; 

31 

.4 

- 

3 

.5 

50 

.0 

3 

.3 

•  8 

,1 

0 

■  0 

71 

,5 

3 

a 

MATTOON 

32 

»6 

6 

36 

6 

z 

1 

.3 

SI 

.0 

if 

62 

3 

0 

■  3 

6 

9 

MC   LE ANSBORO 

39 

•  6 

6 

il 

42 

.2 

6 

45 

.0 

1 

.5 

56 

,7 

1 

0 

65 

9 

0 

•  1 

Bl 

,3 

6 

7 

M I  NONtt 

27 

,4M 

2 

.6 

33 

.5 

6 

.3 

36 

.3 

_ 

2 

,7 

53 

.0 

2 

.9 

'  5 

9 

0 

76 

.3 

S 

6 

MOLlNE    Wd  AIRPORT 

25 

.1 

4 

•  9 

31 

7 

.9 

33 

.5 

_ 

1 

.3 

52 

.1 

3 

.3 

60 

.6 

0 

.3 

75 

,7 

6 

MONMOUTH 

26 

,9 

•  a 

33 

.4 

6 

.2 

34 

8 

- 

4 

■  5 

52 

.8 

2 

.0 

60 

.9 

1 

75 

•  6 

r 

MORR IS  3  NE 

27 

i2 

I 

•  0 

32 

•  a 

6 

•  4 

35 

>2M 

z 

3 

.0 

51 

»8M 

2 

4 

60 

.1 

0 

■  6 

74 

»0 

4 

1 

MORR 1  SON 

24 

»2 

1 

»9 

32 

.4 

7 

.3 

34 

.3 

3 

.2 

52 

2 

.9 

61 

0 

0 

■4 

74 

.9 

5 

.2 

MORR I SONV 1 LLE    1  E 

33 

.3 

.5 

37 

•  3 

6 

40 

.0 

2 

.3 

52 

.5 

0 

.1 

62 

3 

0 

.6 

77 

.9 

6 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

MOUNT  CARROLL 

23.4 

2 

•  6 

31 

,4 

7 

.9 

32 

.9 

3 

.0 

50 

.5 

2 

5  9 

,7 

0 

.3 

73 

•  e 

5 

! 

MOUNT   VERNON  4N 

37 

.5 

5 

1 

40 

.9 

6 

.2 

43 

.4 

- 

1 

.9 

55 

.0 

0 

4 

54 

8 

0 

■  8 

79 

,7 

5 

3 

NEW  BURNS  IDE 

40.0 

5 

42 

.1 

3 

.2 

45 

.3 

1 

.9 

5  5 

.7 

0 

.5 

60 

2 

0 

80 

,7 

6 

3 

NEWTON 

id 

.6 

6 

i3 

39 

.8 

7 

.2 

43 

2 

0 

.3 

55 

2 

.2 

64 

.7 

1 

79 

B 

7 

6 

OLNE Y  RADIO   ST  A 

37 

,7M 

5 

►  7 

40 

►  6 

6 

.5 

43 

6 

0 

.7 

54 

.7M 

0 

.1 

64 

5 

0 

■4 

1Q 

.8 

6 

1 

OTTAWA 

27 

.9 

3 

.0 

34 

•  6 

7 

.3 

36 

.5 

- 

2 

.4 

53 

18 

3 

■  3 

61 

.7 

0 

i0 

75 

.9M 

5 

a 

PALESTINE 

36 

,0M 

4 

•  3 

39 

a» 

5 

.5 

42 

■  S 

1 

■  9 

S3 

•  9 

0 

.4 

63 

i7 

1 

il 

81 

7 

.3 

PANA 

33 

.. 

3 

.7 

37 

■  4 

3 

.7 

40 

.4 

2 

.  3 

5  3 

.4 

0 

.2 

63 

.5 

0 

•  1 

78 

,7 

6 

il 

PARIS   WATER  WORKS 

31 

BM 

3 

■  3 

36 

.0 

5 

.■> 

39 

.6 

2 

■  0 

5? 

.8 

0 

.7 

6  2 

»4 

0 

i7 

7  B 

.1 

6 

J 

PARK  FOREST 

75 

.  1M 

PEORIA  MB  AIRPORT 

27 

,2 

3 

.1 

33 

.0 

3 

.  g 

36 

.1 

2 

.2 

5? 

.4 

2 

.5 

60 

i  9 

0 

il 

76 

,7 

6 

3 

PONT IAC 

29 

i2 

2 

: 

34 

•  1 

3 

.5 

36 

,7 

3 

.6 

52 

.8 

1 

.5 

61 

.1 

1 

4 

76 

»0 

1 

QUINCY 

31 

.1 

2 

■  3 

37 

.2 

» 

.a 

<4 

.1 

.2 

54 

•  0 

0 

■  1 

64 

i4 

0 

.  3 

79 

.9 

6 

4 

OUINCY  CAA 

28 

i9 

34 

.5 

36 

.6 

5? 

•  3 

61 

■  5 

76 

.8 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BAS 

29 

.5 

34 

.5 

37 

.2 

5? 

.6 

61 

,2 

77 

tl 

ROBERTS  3  N 

2  9 

,5w 

3 

•  7 

33 

.2 

5 

36 

. 

3 

.  [ 

!  1 

.  5M 

1 

.6 

60 

0 

1 

•  G 

75 

•  3 

4 

ROCK  FORD 

2  4 

.3 

2 

•  a 

31 

.2 

7 

32 

.9 

3 

.1 

5? 

.0 

3 

g 

60 

i3 

0 

,7 

74 

.1 

5 

3 

ROCKFORD  CAA  AP 

22 

»8 

4 

■  0 

30 

■  4 

a. 4 

32 

.2 

1 

.3 

50 

.3 

4 

50 

9 

1 

•a 

72 

,7 

3 

6 

RUSHV 1 LLE 

30 

16 

3 

■  a 

37 

*0 

7 

•  l 

30 

.0 

2 

.a 

54 

.0 

1 

.3 

6? 

■  5 

0 

.9 

78 

*IM 

i 

B 

^5.8 
29.6 
24.6 


37.0 

2.3|  34.0 
34.0 
l.7|  30.2 
31.0 
5.2  38.5 

4.5 


6  .  I 

B  .  1 

7.5 

6.3 
6.5 
6.7 


8.1 
5.8  32 
6.5 
5.6 


3.3 
3.2 
2.9 
2.6 


53.  1 
53.4 
52.6 
53.2 


52.9 
52.2 
49.  1 
52.  IX 
54.1 

52. 1M 


2.9 
3.9 
0.4 
0.4 


66.8 
62.3 
64.4 

sa.  i  I 

68.  5M 

62.6  j 

62.6 

61.8 

63.0 

63.0 

61.8 
61.4 
55.9 
56.6 
63.8 

62. 4M 


0.2 
0.2 
-. .  0 

' .' 


62.6     -  0. 


7  7  .  3M 

79.1 

78.6 

76.5 

75. a 

70.6 
73.1 
7B.9 

78. 2M 


77.4 
78.2 
77.8 
78.9 
77.9 

79.6 
76.0 
81. 1 
81 ,8M 
77.6 

82.1 
79.4 
79.1 
75.1 
76.8 


78.5 

79.8 
75.1 
77. 1M 
75.7 
76. a 


78.7 

78.4 
80.0 
78.3 
78.5 
75. 8M 


60.3 
77.8 
79.9 


5,5J 
5.-X 


74.6 
75.6 
78.9 


77. 4N 
72.1 

-  1.2 

77.6 
77.0* 

-  0.5 

70.2 

-  0.6 

70.0 

-  1.3 

76.  ! 
72.9 

-  0.6 

-  1.4 

79.6 
76.7 

0.8 
-  1.2 

79.0 
75.1 


72.2  -  1 
73.0     -  2 


70. 7M 

°i  71 
5  73 
0  73 


J  71. 

8  70. 

5  71. 

7  73. 


77. 4»       O.e    73. 1H  -  1 


73.9     -  1 


0.  f|  73.3 
73.4 

1.7|  72.5 
73.5 
74.4 

72.4 
71.0 
2.9]  69.9 
71.4 

1.  <J  74.6 


73. 9H  -1.1 


»1- 


6a 

a]  66.1  I 
l 

3|  64.2  1 

H 
3 

6|  66.  8« 


0.9 
0.0 
1  .5 


T 
UZ 


0.4  48 
0.1 


* 

5 

g 

6 

- 

4* 

40* 

9 

5  ■ 

.  * 

^ 

'  BM 

* 

*  , 

y 

.  3 

- 

0 

46i 

5 

.0 

5, 

1 

45. 

1 

_ 

3M 

•  3N 

_ 

f>. 

I 

42* 

OH 

42. 

OM 

•  0 

4 

G 

43* 

a 

•  8 

_ 

3. 

7 

42. 

a 

•  0 

_ 

4 

1 

44, 

7 

.4 

_ 

3 

7 

44. 

3 

•  3 

46 

0 

- 

* 

0 

43 

•> 

.3 

_ 

4 

9 

44 

! 

•  9 

_ 

5 

r-. 

44 

SN 

.2 

_ 

4 

9 

47 

IN 

■  5M 

- 

5 

1 

48 

43 

r 

•  3 

49 

1 

*9 

_ 

5 

B 

46 

1 

•  8 

- 

3 

8 

3 

,5 

5 

9 

39 

3 

•  5 

- 

4 

5 

42 

3 

.1 

41 

8 

.  i  i 

< 

42 

•  OM 

5 

i 

46 

4 

•  4 

45 

8 

•  3M 

4 

8 

44 

4 

,7 

_ 

6 

47 

5 

.  ? 

_ 

5 

, 

44 

o 

3 

- 

4 

1 

43 

2 

•  8 

5 

4 

43 

8M 

- 

■i  5 

3 

_ 

•  2 

_ 

5 

c 

^  3 

2 

•  1 

42 

0 

•  6M 

- 

2 

7 

41 

6H 

bf 

.5 

_ 

5 

I 

42 

3 

a  1 

_ 

5 

,t 

43 

3 

•  2 

- 

5 

tl 

44 

0 

_ 

« 

40 

5 

- 

? 

48 

.1 

- 

5 

■  ; 

3 

.6 

5 

4.  1 

4 

, 

,  j 

. 

: 

41 

.5 

5 

i 

43 

3 

7M 

•9» 

- 

4 

>3 

47 

,  S 

_ 

_ 

_ 

•  6 

2 

- 

0 

•  4 

- 

* 

9 

_ 

5 

- 

S 

5 

.  :  - 

- 

<3 

-4 

C 

.5 

-.1 

8 

_ 

5 

ll 

u  -, 

5 

e 

43 

4 

5 

44 

_ 

.7 

4/ 

7 

.3 

4 

4 

»2 

.7* 

- 

3 

e 

42 

6M 

•8 

- 

»2 

40 

%?*• 

5 

*C 

.  1 M 

u  , 

3 

•  3 

4 

il 

47 

*3 

.7 

3 

131 

43 

,7 

•  8 

3 

•  c 

,5 

.7 

19 

8 

.  8* 

- 

5 

iS 

4  0 

,3 

•  1 

- 

3 

iS 

«8 

•  0 

3 

.9 

- 

4aC 

u  \ 

5 

1*4 

4  > 

i3 

•5 

-3 

.8 

1*9 

- 

4 

.< 

42 

2M 

>.5 

4? 

6 

.9 

4 

»c 

41 

4 

.2 

42 

>7N 

.4 

4 

.3 

-*> 

*2 

- 

5 

,1 

43 

5 

2 

37.4 
35.1 
31. BM 


29.5 
39.8 
38.8 
34.8 


33.8 
9.1M 


30.2 
32.9 
30.9 
30.6 


54.4 


3.7 


4.2 


1.6 


59.6 

56.8  |  0.4 

56.9  1.7 

48.7  1.0 

50.8  j  2.0 

si.  a  1 


58.1 
56.8 
.9  56.9 


2.5  58.4 

4.6  53.7 
55.5 
48.6 

3.8  49.2 


53.6 
54.2 
7|  53.6 
54.3 
54.5 


3.0|  57.0 
52.4 

4.4 
3.3 
2.9  54.0 


49.3 
50.6 
55.3 


3.0  54.0 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


ALBION 
ALEOO 

ALTON  DAM  26 
ANNA      1  NW 
ANNAWAN 

ANT I0CH 

ARL I NGTON  he ights 
AURORA  COLLEGE 
AVON 
BARRY 

BE  ARDSTOWN 
BELLEVILLE  SCOTT   A F  BA 
BENTLEY 
BENTON 
BLOOM  I NGTON 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA 
BROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  WB   CITY  R 

CANTON 

CARBONDALE  SEWA6E 
CARL INVILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRALIA  4  M 
CMANDLERV I  LLE 
CHANNAHON  DRESDEN 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

chicago  heights 
chicago  university 
chicago  wb  airport  r 

chicago  wb  city  r 
ch ill icothe 

CICERO 
CLINTON   1  S 
COBOEN  2  S 

DANV 1LLE 

DANVILLE   SEWAGE  PL 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN 

EAST  ST  LOUIS 
EDWARDSV I LLE 
EFFINGHAM  1  SW 
ELGIN 

EL  I Z ABETHTOWN 

EL5AH 

F  A  1 RF I  ELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREE PORT   SEWAGE  PL 

FULTON  DAM  13 

GALENA 

GALE  SBURG 

GALVA 

GENE  SEO 

GIBSON  CITY 
GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE    EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLOEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
GR IDLE Y 

GR IGGSV I LLE 
HARD  I  N 
HARR I SBURG 

HARA I SBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

HUTSONV I LLE  PWR  PL 

ILLINOIS   CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 
JERSEYV1 LLE 
JOL IET  BRANDON  RD 
JOL IET   WB  AIRPORT 
r  ANKAKEE 

KANKAKEE   4  NW 
KE I THSBURG 
KEWANEE 
LAC  ON 
LA  HARPE 

LA  SALLE 

LA  SALLE    1  S 

LAWRENCEV ILLE 

LE  ROY 

LINCOLN 

LINCOLN  NO  2 
MACK INAW 
MACOMB 

MAKANDA    1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 
MASCOUTAH 
MATTOON 


1.26-  1.16 
3.35-  0.57 
1.70  0.06 


2.08 
1  .66 
1.B5 
1.24 
0.63 

0.91 
0.97 
1.13 
1.95 
1.22 

1.20 
1.47 
1.71 


0.43 
0.07 

1.33 

0.96 
1.61 
0.63 
1*52 
0.6B 


0.01 
0.68 
1  .60 


1.33 
1  .94 

1.47 


0.78 
1.59 
1.07 


2.00-  1.52 


1.23 
0.88 
3.00 


1.09 
1.75 
0.91 


1.3l|-  0.65 


1.04 
0.43 
1.78 
3.78 


0.33: 

1.47 
1 .60 


1.37 
4.06 
4.90 


1.57 
1.81 
1.25 


-  1.43 

-  1.20 

-  1.27 

1.18 

-  0.59 
0.74 


0.70 

0.79 
1.84 
1  .68 
0.63 
1.56 


1.901-  0.02 


f  1.12 
-  0.47 


1.83- 

1.42- 

1.03- 

2.21 

1*53 

2.50 
1  .58 
2.40 
0.69 
1  .99 


2.85 
2.77 
1.86 


0*36 
1.09 
0.63 
1<06 


1.98 
1  .84 
1.60 


1.74 
1  .61 
0.91 


0.491- 
0.581- 


1.20 
1.09 
1.33 


0.27 
1.81 
1.40 


0 

74 

7 

52 

3 

36 

0 

80 

68 

2 

33 

0 

34 

2 

77 

-  0 

63 

0 

96 

8 

1? 

3 

.73 

0 

95 

E  3 

88 

1 

31 

0 

71 

3 

T7 

1 

49 

3 

S9 

1. 

26 

3 

89 

1 

3? 

E  3 

7  7 

0 

27 

3 

38 

1 

16 

0 

I  6 

3 

36 

0 

69 

0 

1  2 

79 

1 

49 

0.08 

E  4 

11 

1 

51 

0 

0"? 

5 

68 

1 

e: 

0 

37 

2 

56 

-  0 

59 

0 

9  7 

3 

35 

0. 

20 

0 

02 

;  3 

34 

54 

0.52 

3 

99 

1 

28 

0 

08 

7 

?8 

2 

53 

4  7 

7 

25 

3 

50 

0 

02 

3 

50 

0 

8  9 

0 

1  2 

6 

66 

8  5 

0. 

3'^ 

2 

89 

-  c 

38 

0« 

0  i 

4< 

78 

1* 

3  5 

0« 

B  3 

81 

47 

4< 

16 

0 

36 

4 

83 

1 

13 

0 

51 

5 

16 

1 

51 

0 

64 

3 

L5 

0. 

40 

0 

9  3 

4. 

24 

1 

66 

Oi 

:->h 

4 

50 

0 

85 

0 

96 

2 

45 

-  0 

35 

0 

35 

5 

86 

2. 

1  8 

1 

1  5 

3 

45 

0 

68 

1 

73 

3 

27 

0 

64 

1 

71 

3 

64 

1 

08 

1 

60 

3 

72 

1 

16 

0 

61 
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52 

0 

79 

1 

23 

07 

1 

37 

0 

02 

3 

37 

-  0 

08 

7 

27 

0 

1? 

3 

21 

0 

0? 

0 

61 

2 

86 

-  0 

33 

0. 

41 

3 

8? 

0 

41 

1 

00 

4 

3  3 

1 

93 

0 

-? 

6 

24 

2 

52 

0 

74 

69 

1 

26 

0 

54 

6 

43 

3 

0  2 

0 

26 

76 

1 

09 

1 

33 

4 

00 

1 

5  7 

1 

12 

7 

06 

2 

35 

g 

90 

E  3 

45 

0 

16 

Q 

6 

78 

2 

95 

0 

26 

5 

50 

1 

7  ? 

3 

94 

1 

85 

0 

93 

3 

74 

1 

65 

0 

88 

02 

77 

0 

66 

2 

93 

I 

89 

0 

51 

3 

96 

1 

11 

0 

87 

4 

J4 

I 

4  } 

0 

46 

4 

30 

1 

BO 

0 

21 

3 

02 

0 

02 

0 

6  0 

3 

57 

0 

97 

1 

75 

7 

69 

3 

1 1 

6 

78  1 

97 

0 

34 

4 

08 

1 

45 

1 

12 

2 

09 

-  1 

1  6 

0 

65 

53 

1 

62 

0 

15 

I  4 

51 

0.71 

0 

27 

4 

41 

0 

4  0 

0 

17 

2 

90 

0 

10 

0 

26 

2 

98 

0 

21 

1 

03 

2 

99 

-  0 

1  * 

1 

46 

8 

45 

4 

29 

1 

17 

7 

66 

3 

■3  0 

0 

30 

i  2 

14 

-  0 

57 

0 

33 

3 

35 

0 

64 

0 

15 

3 

76 

0 

4  5 

0 

33 

3 

2g 

0 

06 

0 

47 

4 

-0 

0 

44 

0 

43 

23 

1 

87 

0 

11 

? 

69 

-  0 

14 

07 

00 

-  0 

24 

1 

I." 

3 

31  0 

66 

1 

03 

261  2 

6  1 

1 

19 

j  -. 

22 

-  0 

44 

0 

75 

2 

35 

-  0 

30 

0 

56 

4 

26 

1 

8  7 

0 

33 

42 

0 

80 

i  3 

.28 

0 

■? 

3 

.33 

0 

.65 

0 

.78 

.20 

1 

.76 

3 

.59 

0 

48 

7 

.32 

3.16 

0 

.37 

3 

.33 

0 

1  1 

0 

.44 

i  2 

BO 

-  0 

.33 

0 

51 

E  4 

.21 

1 

OB 

0 

27 

I  3 

24 

0 

.26 

0 

19 

3 

46 

0 

.67 

7 

67 

1 

13 

4 

39 

2 

14 

0 

64 

7 

36 

3 

33 

0 

•  99 

3 

25 

0.69 

0 

6? 

3 

15 

-  0 

65 

0 

05 

3 

55 

0 

.18 

0 

20 

24 

0.59 

E33.47I-  2,77 

E39.12j  3,32 

33.75,  3.82 

39.82 

33.23,  0.91 

E36.93-  6.26 

E33.0e  0.00 

34.21-  4,99 

E29.70-  9.85 

3*, 57-  4,68 
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Table  2-Contooued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ILLINOIS 
1952 


MC  HENRY  2  S 
MC  LEANSBORO 
ME  DORA 

MOL !NE    WB   AIRPORT  R  // 


MONMOUTH 
MONT 1CFLLO 
MORR  IS 
MORRIS  3 
MORR I  SON 


NE 


MORRISONVlLlE    1  E 
MT  CARMEL 

MT  CARMfL  WATER  WKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 

MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT    VERNON  4N 
NASHVILLE    3  NW 
NEWARK  7  E 

NEW  BOSTON  DAM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEV   RADIO  STA 

OREGON  WATER  WKS 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

paris  water  works 

park  forest 
paw  paw 

PAYSON 

PEORIA  MB  AIRPORT  R 
PEOTONE 

PETERSBURG 
PLEASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROC HER 
PRINCEVILLE    2  NW 

OUINCY 

QUINCY  CAA 

OUINCY  OAM  ?1 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE   AF  9AS 

REO  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 
ROCKFORO 
ROCK  FORD  *  NE 

ROC r. FORD  CAA  AP 
ROCK    ISLAND  DAM  15 
ROCKPORT 
RUSHVILLE 
STE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEETOWN  new  town 

S [ DELL 

SPARLAND 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP  R  h 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

STOCKTON 

STREATOR 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 
TAYLORV I LLE 
TI SK 1LWA 
TOULON 
TUSCOLA 

URBAN A 

URB ANA  ENG  CAMPUS 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
VANDAL  I A   CAA  AP 
VIROEN 

WALNUT 
WARSAW 
WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 

WAYNE    C I  TV 
WMFATON  COLLEGE 
WHITE   HALL   1  E 
WILCOI 
WINDSOR 


SECTION  AVERAGE 


1.17 
1  .06 
1.57 


1.45|-  0.36 

2.97  0.79 

1.48-  0.35 

1.26r  0*57 

1.77  0.20 

1.62r  0.58 
2.48h  1.53 


1.73 


0.38 


1.01 
0.93K 

2,05(-  0.89 
1.66k 

1.80|  0- 
1  .31- 
3.07^ 
0.92>-  1.96 
1.76F 

1  .831 
1.57. 
2.03|- 
1 .8  3i- 


0.17 
1.21 


)  .40 


0.78 


1.82! 
0.91h  0.99 
1.51- 
1.12- 

1.38- 
1.65- 
0.96-  1, 
0.82- 
0.841-  0.88 

Q.67--  1.18 
0.47-  1.38 
0.67 
0.53 
1.64 


0.71f 
1.23j- 
0.65*- 
1  .75 


2.10 


1.2*k 

0 

*i 

1 .78 

0 

S2 

0.55 

1 

te 

0.70k 

1 

10 

1  .69- 

1 

*2 

0.99- 

1 

M 

3.30 

1 

0  s 

2.12 

0 

59 

0.98 

1 

99 : 

1.65 

0 

*5 

1  .53 

57 

2.38 

1 

03 

1  .68r 

0 

15 

1  .87 

37  : 

1.03 

0 

83 

2.07 

20 

1 .88 

0 

1.59 

16 

2.77 

0 

*1 

1.9* 

0 

23 

1.25 

0 

-:B 

0.95 

1.60 

0 

62 

2.01 

0 

.31 

0.55 

- 

DC 

0.90 

1 

7* 

1.35 

: 

0 

59 

1.5*1- 

0 

12 

1.78k 

1 

*2- 

1.60 

0 

\  5 

1 .0* 

1 

..<- 

1 .88- 

1 

38 

2.31 

0 

1  i 

; .  76t-  0 .57  1.6 


0.5*k  0.92 
0.31 
0.90 
0.*8  : 
0.8* 


1.96 
l.*6 
1.35 


0.09 
1.071 
0.22  : 
1.26: 

0.5* 
0.86 
1.87 


1.17 
1.0* 
0.77 
1.07 


0.3* 
1.56 
1.59 


0.85k  0. 
1.73f-  0. 
0.75k  0.83 

1.50-  0.10 
2.18  0-- 
1.5ok  0.11 
1.32k  0.29 
1.55k  0.11 

1.72k  0.36 
l.l*r  C 
0.26-  1.09 
0.09k  1 

0,26-  1.27 

0.  86k  0.57 

1.  *ok  C 

1.37k  < 
1.99^  ( 

1.771  0.*5 


0.39k  0.8* 


l.*2k  0.13 


1.79k  0.07 

0.39L  1.19 
1.56 

0.22 

0.39k 
.99- 
1.89k 

1.05k  0.55 
0.7ok  0.72 

1.97k  0.*3 
0.1*k  1 
LIS-  0.63 
1.57(-  0.61 
0.05 


April 


s 

a 

. 

& 

Departure 

0 

3 
a. 

f 

Departure 

3. 

30 

1. 

?  3 

2. 

75 

Oi 

01 

7. 

34 

3. 

1  ' 

3« 

1  2 

0. 

TQ 

3. 

14f  0. 

12 

4« 

1  7 

0. 

19 

3. 

0. 

52 

5. 

3  1 

2. 

31 

3. 

HH 

1. 

57 

1. 

17 

1. 

32 

4. 

7h 

2. 

l  9 

2« 

35 

Oi 

70 

3. 

14 

4. 

67 

ll 

OC 

3. 

21 

0. 

7  0 

2, 

82 

0 

0  7 

2« 

86 

Oi 

35 

3. 

16 

0 

3. 

62 

It 

24 

1* 

62 

1. 

?e 

3. 

02 

-  0 

no 

3i 

79 

0, 

1 7 

9. 

30 

4< 

97 

4| 

24 

0 

34 

30 

2. 

2  3 

li 

50 

1 1 

3. 

59 

0. 

23 

24 

0 

45 

3i 

05 

-  0 

13 

4 

35 

0 

77 

4i 

88 

1  5 

*' 

20 

'-' 

' 

6 

38 

2. 

50 

3. 

60 

■  ■ 

2 ! 

6 

0? 

2 

4« 

42 

0 

is 

3i 

66 

1. 

LQ 

3* 

0. 

0 

24 

*« 

67 

2. 

29 

2* 

91 

0 

0  6 

4i 

11 

1 

73 

2* 

0 

12 

8* 

58 

4 

23 

3. 

1 

1  0 

5 

06 

1 

08 

74 

1 

42 

6 

41 

2 

49 

3 

32 

0 

32 

04 

1 

74 

2 

i4- 

0 

72 

3* 

53 

1 

00 

1 

59 

0 

61 

6 

26 

2 

25 

4 

*7 

1 

■jft 

3 

B9 

0 

69 

00 

0 

54 

6. 

50 

2 

84 

3 

60 

0 

09 

4 

45 

1 

91 

2 

62 

0 

16 

3 

65 

1 

10 

02 

0 

64 

10 

1 

37 

3 

86 

0 

50 

4 

06 

1 

36 

3 

09 

0 

09 

2 

48 

-  0 

46 

6 

*2 

1 

15 

2 

59h  0 

25 

i  3 

79 

0 

22 

2 

79 

0 

01 

39 

I 

04 

38 

0 

95 

B  i 

0 

80 

3 

49 

0 

92 

3.07 

0 

0  1 

3 

66 

1 

19 

2.80 

0 

£  ) 

3 

93 

1 

42 

^ 

0 

10 

4 

1  1 

1 

68 

3.14)- 

0 

20 

3 

67i  1 

18 

3 

3*r 

0 

00 

3 

22 

0 

05 

3 

60 

0 

0  9 

* 

64 

2E 

s 

32 

1 

27 

11 

I 

3 1 

5 

09 

US 

3 

71 

1 

40 

2 

B  1 

0 

05 

4_ 

64 

2 

13 

2 

38 

0 

35 

3 

661  1 

16 

2 

*9 

0 

24 

3 

43 

1 

05 

1 

37 

1 

45 

3 

33 

0 

53 

3.28 

0 

28 

4 

00 

1 

2B 

3 

5  7 

0 

20 

5 

15 

1 

16 

53 

1 

13 

5 

55 

1 

B  B 

05 

0 

03 

6 

84 

? 

6  3 

3 

63 

- 

0 

58 

3 

62 

c 

.21 

4 

11 

0 

.61 

3 

37 

1 

92 

5 

43 

X 

.32 

* 

81 

-  0 

►  3( 

5 

19 

66 

3 

to 

-  0 

07 

5 

1 

93 

4 

26  2 

22 

l 

4* 

1 

.24 

65 

0 

4 

57 

34 

1 

.75 

50 

0 

•  28 

95 

1 

w 

95 

46 

0 

28 

'a* 

67 

1 

. 

3 

38 

3 

81 

1 

j 

.20 

4 

60 

1 

.16 

3 

5  0 

0 

.IE 

3 

.66 

0 

.37 

3 

.82 

0 

.22 

.23 

0 

.63 

3 

I 

.40 

3 

.95 

1 

.07 

5 

44 

3 

.60 

3 

50 

0 

.45 

- 

.12 

0 

.71 

.OC 

1 

.52 

2 

.46 

0 

S 

.68 

3 

.63 

3 

.71 

0 

•  57 

3 

.87  0 

.76 

*4 

.69 

0 

.70 

2 

.721-  0 

.25 

5 

.65 

2 

.32 

3 

i79 

1 

•  34 

3 

■  17 

0 

.36 

6 

.46 

2 

.63 

. 

.73r- 

0 

.05 

2 

*75 

0 

.15 

2 

0 

.37 

1 

83 

-  1 

.22 

3 

.41 

0 

.21 

9 

71 

1 

3 

.79 

0 

.12 

75 

1 

.06 

:  3 

.69 

0 

0 

38 

1 

.18 

3 

12 

1  .  14 
1  .65 
0.28 
2.22|-  1.7? 


0.87 
0.0? 
3.54(-  0.05 
3*42- 
2.31-  1.90 


1.40 


4.75  0.71 
2.26j-  1*83 
1.89r  2.18 

2.62-  1.24 
3.56-  0.38 
2.06-  2 
2.81-  1.22 
5.24  1.28 


2.99)-  C 

4.111-  ( 

3.90^  C 

3.38h  ( 

3. 00[-  1.09 

2.97i-  1.21 

4,11,  0.30 

i.28p  ; 

4,66  0.67 

4.45  ( 

4,00|-  < 

4.35  C 

5.031  ( 


4.35  0.55 


3.16 

3.20r  0.60 
2.44-  1.28 
3.88- 
5.33  1.09 
2.15f  1.96 


2.  75|-  1*09 

3.66f  ( 

3.83L  0.15 

6.84  2.84 

3.30r-  0.66 


3.24-  0.85 


5.02!  1.19 


3.10f-  0.89 

3*69}-  1 

4. Oil-  I 

1.88-  ; 


2.40*- 
2.35r 
3.62H 


1.26 
0.07 
0.41 


0.46 
1.24 
4.97 


■  0.53 
0.91 
2.44 


2.34p 
3.67^ 
2. 61^ 


5.521  2.17 


4.73|  0.86 


5.68  1.91 


3.97!  0.12 


4.75  0.26 


0.01 
2.46 


0.14 
0.27 
1.66 
6.241  2.72 
6.37  2.37 


5.98  1.93 
5.70  1.83 


6.98i  3.77 


Op  0.6 
6L  1.0 


2.66f  0.67 


3.94  1.11 
*•**  0.80 


*.*3|  1.29 

2.*2|-  C 

2.52k  0.65 

3.39  0 


1.18 
1.67 
1.30 


*.36 

7.62 

1.6ok 

3.17r 

5.66 

2.*7- 

2.50P 


2.27-  0.76 

2.  *0k  0.58 
1.8lk  1.** 
2.82  0.00 

1.33 

3.  *2  0.21 


3.52 


0.29 


2.93^-  0.29  1.90-  1 
.70  2.21-  1 
.29     2.07k  1 


2.5*  3.58 


11.81 
3.76 
2.06 
3.6* 
3.66 

3.10-  0.1* 
1.35-  1.99 
2.52-  0.69 


6.26 

2.11- 

3.10- 

3.29 

2.70- 

2.5lk 


2.09-  1.02 

1.77-  U3* 

1.76-  1 
4.12 

3.*o|  0.35 

2.6H-  0.76 

3.09k  1.611     1,15-  2.16 

0.*2k   3.25j     2.65k  0.62 

1.811-  l.*7 

0.63     5.*7  2.49 


2.95-  1.11 
3.96p  0.01 
1.76 
0.95 

7.25 


2.02-  0.96 


3.16k  0.24 


6*     0.62     3.**^     0.21     2.97-  0.39 


August 


7.47  4 
2.49k  1 
5.35  1 


2.701-  0 
1.71-  1 
1.74k  1 
2.86 
2.79 


3.14k 
3.52k 
1.37- 
0.92- 
1.17(- 

3.41 


3.65k  0 


.06- 
.35- 
.00- 


0.91     2.50-  1 

0.9*r  2 

1.06-  2 
4.23 

3.27-  0 

3.74-  0 

4.5*|  1 

0.0* 
0.02 
0.61 
0.76     3.2ff-  0 


2.*2l-  1 
1.35 

2.001-  1 

3.61~  0 

4.491  1 

2.83-  0 

5.18  1 

2.07p  1 

1.5e|-  2 

3.781  0 

1.87|-  1 

1.55!-  2 

2.59-  0 


September 


55-  2 
35-  2.07 


26h 

-  3.30 

-  2.67 
0.66 
1.51 

051-  1.60 

03-  1.30 


o.nn 
0.39 
56k  1.93 


1.95-  1.69  0.6 


1.25L  1 
0.90^  ! 
1.03k  2 


0.70k  1 
0.39k  2 
0.41 
0.25- 


0.92-  1 
0.42-  2 
0.55k  2 
1.18k  2 
0.83-  1 

0.62-  1 

0.84p  1 

0.58p  1 

0.60k  1 

0.87k  1 

l.l*k  2 


0.01-  2 
0.01k  2 
0.50r  2 
0.92k  1 
0.23k  2 


1.14k  1 

1.22k  1 

T  r  2 

0.88k  1 
0.01k  3 

0.82k  1 
0.78k  2 
0.9*k  1 

1.12-  1 

1.13-  1 


1.3*-  1 

1.39-  1 

0.76-  1 
0.19 

09-   1.68|    0.51k  2 

0.03k  2 
0.92-  1 
0.32*-  2 
0.95-  1 

T    k  2 

1.161-  2 
08-  2.88|  0.18-  2 
o.?7-  ; 
0.78-  2 
0.35k  2 


3.7*1  0.60 


2.B*k  0.69 


2.22-  0.04 


3.27  1.13 


?.  4  7  0.  1^ 
2.72  0.61 


2.89J  0.36 
2.62  0.15 
3.07|  1.06 
0.77 


1.98-  0.40 
2.29  0.18 


1.99-  ( 

2.*2k  < 

3.35  0.37 

6*1     3.10,  0.*7 


1.99     2.99     0.33     2.12k  0.03 


2.**  0.90 
2.3*k  1.06 
1.59k  0.63 
1.69]  0.03 
0.45 

0.02 
1.42k  0.82 
1.66-  0.03 
0.06 


2.67k  0.91 
2.25  0.70 
1.62-  0.6* 

1.89-  0.04 
1.72  0.0* 
0.58 
1.71k  0.83 
2.27]  0.62 

1.95  0.46 
1.10-  0.39 


2.62k  0.30 


2.02 
2.47 
1  .70 


0.63 
0.46 
0.52 
0.59 


1.51  " 

1.65k 

1.91 

1.96 

1.45 

1.85 
1.75 
1.89 


1.77k  0.19 


1.79- 
1.82- 
1.77 
2.61 


2.71-  0.05 
2.20-  0.46 


1.62-  0.70 
2.2* 

2.0*-  0.61 


1.80-  0.38 
1.65h  0.53 


3.25  1.53 


1.63k  0.38 
1.08 
0.36 
1.75k  0.55 

-  0.69 
0.72 

-  0.03 

1.66 

1.7*!  0.20 
1.67k 
1.71-  0.38 
2.2*  0.53 

2.30k  0.67 
1.88  0.15 
1.65-  0.28 
2.*3-  0.*3 
2.08r  0.*3 


E33.72 
*0.03|- 
29.90r 

E36.30 
28.6*- 

35.58 
35.15 
35.9* 
32.42 
29.40 

29.59 


E32.21-  4.47 
35.03k  .21 
E33.54p  7.** 
£3*. 25-  *.63 
E30.64-  2.81 


E33.51 
29.61 

E34.68 
3*. 50 

E*2.B6 


E29.17-  *.2* 
3*.*0-  1.6* 
35.43  0.*8 

E32.08k  1.21 

E2B.26-  6.52 
E27.70-  9.** 
3*. 12  0.78 
32.06k  8.32 
3*.*1  1.08 


*.5B 


31.22k 
31.65(- 
E31.68k 
31 .67- 

30.53k 

E35.76- 
E30.32k 
E30.U- 
E*7.5*  1 


36.29 
30.35 
E27.36 
E32.3* 
33.52 


E32.69(-  7.59 
37.70k  5.90 
E3*.85k  2.13 


E33.89 

30.39 
31  .32 
26.6* 
E36.02 
E35.43 

39.*3| 
32.97 
E33.90 
E36.1* 
35.62 

33.87 

E30.63 
30.18 
34.21 


5.83 

6.13 
5.20 
6.86 
2.72 
1.30 

4.96 


2.18 
1.86 
1.90 


E31.39-  2.83 
E33.68-  .83 
26.50-11.90 
37.33  1.88 
30.39-  .97 

E33.54-  7.08 
E26.06-  7.58 
26.55-10.70 
30.83-  9.36 
E36.70-  2.95 


33.80k  3.02 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Not. 

Dec. 

Annual 

Departure 
tr  normal 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 

EVAP 

*.  55B 

5.36B 

7.66 

3  .  ?98 

6.148 

5.11B 

DEP 

WIND 

1560 

1000 

736 

778 

995 

1142 

ROCKFORD  *  NE 

EVAP 

3.58B 

4.290 

4.  57B 

2.72 

2.57B 

DEP 

WIND 

1693 

1853 

15728 

578 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

6.  89B 

7.07 

10.40 

10.07 

7.84 

7.89B 

5.86B 

DEP 

1.70 

1.17. 

3.42 

1  .68 

.62 

2.22 

2.14 

WIND 

3224 

3034 

2381 

2  506 

1789 

1956 

2903B 

URBANA  ENGINEERING  CAMPUS 

EVAP 

3.76B 

4.99B 

6.93 

6.65 

4.99 

4.54 

3.28 

DEP 

WIND 

1182 

9218 

738 

618 

r.f «r.oc.  not*.  f»llo*lBfl  Bt.tlOB  irvi.i 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ILLINOIS 
1952 


Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring 

minimum  of 

FijSt  fall  minimum  of 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

103 

7-27+ 

- 

- 

32° 

10- 

7 

122° ) 

96 

^~97+ 

J 

1_9ft 

3-28 

:24°) 

3-28 

24°) 

4-16 

32°) 

10- 

3 

30°) 

10- 

6 

(26°) 

10-  8 

(24°( 

107 

jj 

3-  6 

(17°) 

3-27 

(28°) 

4-11 

29°) 

10- 

6 

32°) 

10- 

7 

(28°) 

11-21 

(24°) 

107 

79fi 

1  ~90 

3-  7 

(24°) 

3-26 

(27°) 

4-  6 

32°) 

10- 

7 

28°) 

10- 

7 

(28°  ) 

10-21 

(24°) 

94 

n    9  9 

1  24 

3-27 

(24°) 

4-11 

(25°) 

- 

10- 

3 

32°) 

10- 

7 

(25°) 

10-18 

(24°) 

6-28 

-  9 

1-24' 

24°) 

24  ° ) 

31°) 

10- 

3 

24°) 

10 

24° 

'24°  ) 

105 

7 

3-  6 

:20°) 

3-24 

:28°) 

4-11 

30°) 

10- 

8 

32°) 

10- 

21 

:25°) 

10-29 

:24°) 

100 

c~oo 

1  ~9Q 

3-27 

(23°) 

3-27 

(23°) 

4-24 

29°) 

10- 

3 

30°) 

10- 

6 

(27°) 

10-29 

(18°) 

104 

1  9Q 

3-  5 

(20°) 

3-  6 

(26°) 

3-23 

31°) 

10-21 

31°) 

11- 

27 

(27°) 

11-28 

(22°) 

106 

7  27 

9 

1  29 
" 

3-26 

(24°) 

4-  7 

(28°) 

4-17 

32°) 

10- 

3 

31°) 

10- 

7 

(25°) 

10-21 

(18°) 

7-26 

2 

1-29+ 

(22°) 

(27°) 

29°) 

10- 

3 

27°) 

(27°) 

(21°) 

104 

3-27 

:23°) 

3-26 

28°) 

3-27 

30°) 

10- 

3 

32°) 

10- 

7 

(25°) 

10-21 

:2i°> 

100 

fi~9ft+ 

1  ~9Q 

3-24 

(24°) 

4-11 

(28°) 

4-16 

30°) 

- 

10-21 

(21°) 

98 

coo 
6-28+ 

1  _9Q 

3-27 

(22°) 

4-11 

(27°) 

4-16 

31°) 

10- 

3 

28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-20 

(24°) 

- 

1  24 

4-  7 

(24°) 

4-  8 

(25°) 

4-16 

30°) 

- 

- 

6-28 

-  1 

1-24+ 

. 

(28°) 

31°) 

10-21 

31°) 

(24°) 

(24°) 

101 

1  _9^  + 

3-24 

(21°) 

4-11 

28°) 

4-11 

28°) 

10- 

6 

28°) 

10- 

6 

(28°) 

11-26 

i23°) 

99 

3-24 

(22°) 

3-25 

(27°) 

4-11 

(32°) 

11- 

7 

31°) 

11- 

26 

(24°) 

11-26 

(24°) 

100 

9ft 

1  94 

3-27 

(23°) 

4-11 

(28°) 

4-11 

28°) 

10- 

6 

28°) 

10- 

6 

(28°) 

11-27 

(21°) 

104 

728 

1~29 

3-26 

(24°) 

3-28 

(28°) 

4-  7 

(29°) 

10- 

3 

32°) 

10- 

7 

(25°) 

10-21 

(21°) 

7-26+ 

2 

1-29 

'2  ° ) 

'  26° ) 

32°) 

10- 

3 

28°) 

28°) 

r22° ) 

108 

9 

3-26 

(24°  ) 

3-28 

:28°) 

4-16 

31°) 

10- 

3 

32°) 

10- 

6 

(27°) 

10-29 

(20°) 

95 

c~9ft 

4-  7 

(23°) 

4-11 

(26°) 

4-25 

(32°) 

10- 

3 

28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-  6 

(20°) 

105 

1  9Q 

3-  7 

(24°) 

3-28 

(28°) 

4-  7 

31°) 

10- 

7 

29°) 

10- 

21 

(25°) 

10-22 

(24°) 

108 

629 

129 

3-  6 

(20°) 

3-24 

(27°) 

4-11 

31°) 

10- 

7 

28°) 

10- 

7 

(28°) 

10-29 

(24°) 

6-29 

5 

1-29 

24° 

28° 

30°  ) 

10- 

3 

26° 

26° 

21° 

108 

3-27 

(21°) 

3-26 

:27°) 

4-  7 

32°) 

10- 

7 

29°) 

10- 

21 

(27°) 

10-22 

(24°) 

104 

1  _9Q 

3-17 

(23°) 

3-28 

(26°) 

4-  7 

(32°) 

10- 

3 

31°) 

10- 

7 

(28°) 

10-21 

(19°) 

104 

TOO 

i  on 

3-  6 

(18°) 

3-26 

(27°) 

4-  6 

(32°) 

10- 

7 

29°) 

10- 

21 

(22°) 

10-21 

(22°) 

95 

6  28+ 

12 

1  24 

4-11 

(24°) 

4-16 

(26°) 

4-25 

(31°) 

10- 

3 

(25°) 

10- 

3 

(25°) 

10-  6 

(21°) 

6-28+ 

-  9 

1-24 

23° 

'  28° 

28° 

10- 

3 

3  ° 

20°) 

20° 

97 

J? 

1^~9^  + 

3-27 

(23°) 

3-27 

:23°> 

4-15 

31°) 

10- 

3 

31°) 

10- 

s 

(22°) 

10-  6 

(22°) 

97 

c~9« 

3-27 

(23°) 

4-11 

(28°) 

4-15 

(30°) . 

10- 

3 

(31°) 

10- 

6 

(25°) 

10-18 

(23°) 

106 

7  9R 

ft 

1  90 

3-  6 

(22°) 

3-26 

(28°) 

4-  6 

(30°) 

10- 

7 

31°  ) 

10- 

22 

(28°  ) 

10-29 

(24°) 

100 

6  29 

jj 

129 

3-  7 

(22°) 

3-26 

(26°) 

4-11 

(29°) 

10- 

6 

32°) 

10- 

21 

(26°) 

10-29 

(23°) 

7-26 

-  4 

1-29 

(24° 

2  °) 

10- 

6 

(30°) 

10 

(26°) 

10  21 

(23°) 

109 

3-  8 

(24°) 

3-28 

[28°) 

4-  7 

32°) 

10- 

3 

31°) 

10- 

7 

(25°) 

10-21 

(20°) 

100 

fi~9Q 

1  ~9Q 

3-26 

(23°) 

4-11 

(26°) 

4-16 

(32°) 

10- 

3 

(30°) 

10- 

6 

(28°) 

10-21 

(22°) 

102 

fi  9ft 

_99 

3-26 

(22°) 

4-11 

(26°) 

4-16 

(31°) 

10- 

3 

(32°) 

10- 

7 

(27°) 

10-21 

(23°) 

100 

6  28+ 

1  29 

3-27 

(24°) 

4-11 

(27°) 

4-16 

(29°) 

10- 

3 

(30°) 

10- 

6 

(26°) 

10-21 

(24°) 

101 

6-29+ 

3  24 

3  26 

(28°) 

1  16 

(31°) 

10- 

3 

(31°) 

10- 

(26 ° ) 

10-  7 

(24° ) 

103 

3-26 

(24°) 

4-11 

i27°) 

4-11 

!27°) 

10- 

3 

29°) 

10- 

6 

(26°) 

10-  7 

(23°) 

98 

fi~9ft+ 

1  ~94 

4-  7 

(23°) 

4-11 

(25°) 

4-16 

(31°) 

10- 

2 

(30°) 

10- 

3 

(24°) 

10-  3 

(24°) 

100 

3-27 

(23°) 

4-11 

(26°) 

4-11 

(26°) 

10- 

3 

(32°) 

10- 

6 

(27°)  - 

10-21 

(21°) 

99 

6  29 

1~29 

4-  7 

(24°) 

4-11 

(26°) 

4-16 

(29°) 

10- 

3 

(28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-  8 

(24°) 

96 

6-29 

-  7 

1-24 

(21°) 

(27°) 

4  15 

(29°) 

10- 

-6 

(23°) 

10- 

( 23° ) 

10  6 

(23° ) 

_ 

~ 

~ 

4-  7 

(24°) 

4-16 

(28°) 

4-16 

!28°) 

10- 

3 

(30°) 

10  - 

6 

(22°) 

10-  6 

(22°) 

99 

I?* 

3-27 

(24°  ) 

4-11 

(28°) 

4-16 

(31°) 

10- 

3 

(31°) 

10- 

6 

(22°) 

10-  6 

(22°) 

99 

K  9ft 

* 

4-  7 

(24°) 

4-  7 

(24°) 

4-16 

(30°) 

10- 

3 

(28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-  6 

(24°) 

103 

726 

1  29 

3-27 

(23°  ) 

4-11 

(27°) 

4-16 

(32°) 

10- 

3 

(28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-  6 

(24°) 

103 

7-27 

7 

1-29 

(23° 

(28°) 

32°) 

95 

4-11 

(23°) 

4-11 

(23°) 

4-16 

|31°) 

10- 

3 

(26°) 

10- 

3 

(26°) 

10-  8 

(24°) 

101 

C~9ft 

1  _9Q 

3-17 

(24°) 

3-28 

(26°) 

4-11 

(29°) 

10- 

3 

(30°) 

10- 

6 

(28°) 

10-  8 

(23°) 

105 

•7    9  9 

1  9Q 

3-  7 

(24°) 

3-27 

(28°) 

4-  3 

(32°) 

10- 

7 

(31°) 

10- 

21 

(26°) 

10-29 

(22°) 

100 

6~28 

1  94 

3-27 

(23°) 

4-11 

(28°) 

4-15 

(32°) 

10- 

3 

(28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-20 

(24°) 

6-13 

-  6 

1-24 

21° 

28° 

'30° ) 

10- 

3 

28° 

(28° 

10  6 

(24°) 

96 

a~i  n+ 

1 

1  _9^  + 

3-27 

(22°) 

4-11 

(27°) 

4-16 

:31°) 

10- 

3 

!32°) 

10- 

6 

(26°) 

10-18 

(24°) 

96 

4-  7 

(21°) 

4-11 

(25°) 

4-16 

(30°) 

10- 

3 

(26°) 

10- 

3 

(26°  ) 

10-  6 

(21°) 

98 

fi  9ft 

"in 

1  OA 

3-27 

(21°) 

4-11 

(27°) 

4-16 

(31°) 

10- 

3 

(28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-  6 

(23°) 

100 

6  28 

1 

1  29 

3-27 

(24°) 

4-11 

(26°) 

4-16 

(30°) 

10- 

3 

(27°) 

10- 

3 

(27°) 

10-  7 

(22°) 

- 

- 

- 

4 -11 

10- 

6 

(29°) 

10 

20 

(25°) 

10-21 

( 24° ) 

95 

(24°) 

4-16 

(27°) 

4-25 

(31°) 

10- 

3 

25°) 

10- 

3 

(25°) 

10-  6 

(21°) 

104 

7_97 

1  _99 

3-17 

(24°) 

3-26 

(26°) 

4-  6 

(32°) 

10- 

7 

(27°) 

10- 

7 

(27°  ) 

10-21 

(22°) 

106 

9    9  7 

9Q 

3-26 

(24°) 

3-26 

(24°) 

4-16 

(31°) 

10- 

3 

(30°) 

10- 

7 

(24°) 

10-  7 

(24°) 

105 

7  26 

1  29+ 

3-17 

(23°) 

3-28 

(27°) 

4-11 

(31°) 

10- 

3 

(32°) 

10- 

7 

(28°) 

10-21 

(21°) 

103 

6-29 

6 

1-30 

(22°) 

28°) 

(31°) 

10- 

3 

(29° 

10 

(25°) 

10-21 

( 19° ) 

100 

3-27 

(23°) 

4-  7 

(27°) 

4-11 

^30°) 

10- 

3 

31°) 

10- 

6 

(27°) 

10-20 

(24°) 

108 

7_97+ 

1  ~9Q 

3-17 

(23°) 

3-29 

(25°) 

4-16 

(30°) 

10- 

3 

(31°) 

10- 

7( 

(25°) 

10-21 

(16°) 

102 

69ft 

1  9Q 

3-26 

(23°) 

4-11 

(27°) 

4-11 

(27°) 

10- 

3 

(31°) 

10- 

6 

(28°) 

10-21 

(22°) 

100 

6  28+ 

129 

3-24 

(24°) 

4-11 

(28°) 

4-16 

(31°) 

10- 

3 

(29°) 

10- 

6 

(27°), 

10-21 

(20°) 

96 

6-28+ 

- 

10- 

3 

'  28  ° ) 

10- 

( 28° ) 

10-  6 

(21°) 

100 

3-27 

(22°) 

4-11 

(28°) 

4-15 

(31°) 

10- 

3 

:32°) 

10- 

6 

(25°) 

10-29 

(20°  ) 

96 

fi~9Q 

1  ~9Q* 

3-27 

(23°) 

3-27 

(23° ) 

4-11 

(29°) 

10- 

3 

(32°) 

10- 

6 

(28°) 

10-21 

(22°) 

105 

3-27 

(24°  1 

3-27 

(24°) 

4-15 

(32°  ) 

10- 

6 

(29°) 

10- 

7 

(28°) 

10-29 

(21°) 

101 

726+ 

1  29 

3-27 

(23°) 

4-11 

(28°) 

4-15 

(32°) 

10- 

6 

(24°) 

10- 

6 

(24°) 

10-  6 

(24°) 

100 

6-28+ 

l 

1-29 

23° 

27°' 

29°) 

10- 

6 

28° 

(28°) 

10  29 

(24°) 

100 

3-27 

(24° ) 

4-11 

(26°) 

4-lfi 

(31°) 

10- 

3 

(30°) 

10- 

6 

(27°) 

10-21 

(22°) 

97 

fi~9R  + 

in 

4-  7 

(22°; 

4-15 

(28°) 

4-25 

(32°) 

10- 

3 

(28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-  6 

(24°) 

97 

c  "in 

4-  7 

(24°) 

4-11 

(26°) 

4-16 

(30°) 

10- 

3 

(28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-  6 

(23°) 

101 

p  29 

1  29 

3-27 

(21°) 

4-11 

(28°) 

4-15 

(32°) 

10- 

3 

(32°) 

10- 

6 

(27°) 

10-  7 

(24°) 

6-29+ 

7 

1-29 

3-  7 

( 24°  ) 

3-26 

(25 ° ) 

4-  7 

(32 ° ) 

10- 

7 

21° 

100 

■ 

3-24 

(22°) 

4-  7 

(28°) 

4-11 

(29°) 

10- 

3 

•31°) 

10- 

6 

(24°) 

10-6 

(24°) 

103 

C~90 

3 

1  _9^ 

3-23 

(24°  ) 

3-27 

(28°) 

4-11 

(30°) 

10- 

6 

(31°) 

10- 

21 

(28°) 

11-27 

(21°) 

95 

ft  9ft 

10- 

3 

10- 

3 

(26° ) 

10-16 

(23° ) 

97 

6  28 

"in 

1-  4 

4-  7 

(22°) 

4-11 

(25°) 

4-25 

(32°) 

9- 

4 

(32°) 

10- 

3 

(26°  ) 

10-  6 

(20°) 

100 

6-29 

-  1 

1-29 

3-25 

(24°) 

4-11 

(28°) 

4-15 

(32°) 

10- 

6 

(27°) 

10- 

6 

(27°) 

10-29 

(20°) 

100 

6-29+ 

2 

1-29 

3-26 

(24°) 

4-11 

(28°) 

4-16 

(30°) 

10- 

3 

(28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-  8 

(22°) 

99 

6-29+ 

2 

1-29 

3-26 

(24°) 

3-28 

(28°) 

4-11 

(29°  ) 

10- 

3 

(32°) 

10- 

8 

(27°) 

10-21 

(24°) 

104 

6-29 

4 

1-29 

3-26 

(24°) 

3-28 

(28°) 

4-17 

(31°  ) 

10- 

3 

(28°) 

10- 

3 

(28°) 

10-  7 

(23°) 

99 

6-28+ 

1 

1-29 

3-26 

(22°) 

4-11 

(27°) 

4-16 

(32°) 

10- 

3 

(31°) 

10- 

6 

(27°) 

10-  7 

(24°) 

98 

6-28 

-  7 

1-24 

3-27 

(21°  ) 

4-11 

(27°) 

4-16 

(31°) 

10- 

3 

(31°) 

10- 

6 

(24°) 

10-  6 

^24°) 

99 

6-29 

0 

1-29 

3-27 

(24°) 

4-11 

(27°) 

4-16 

(32°) 

10- 

3 

(29°) 

10- 

6 

(26°) 

10-  8 

(22°) 

95 

7-  2+ 

-  8 

1-24 

4-11 

(23°) 

4-11 

(23°) 

4-11 

(23°) 

10- 

3 

(31°) 

10- 

6 

(25°) 

10-18 

(24°) 

98 

6-28 

-10 

1-23 

3-27 

(21°) 

4-11 

(26°) 

4-16 

10- 

3 

(30°) 

10- 

6 

(25°) 

10-18 

(24°) 

103 

7-26+ 

1 

1-29 

3-24 

(23°) 

4-11 

(28°) 

4-16 

(32°) 

10- 

3 

(30°) 

10- 

7 

(23°) 

10-  7 

(23°) 

4 

1-29 

3-27 

(24°) 

4-11 

(26°) 

4-16 

(30°) 

10- 

3 

(29°) 

10- 

6 

(28°) 

10-21 

(21°) 

No.  of  days 
between  dates 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


Albion 
Aledo 

Alton  Dam  26 
Anna  1  NW 
Antioch 

Aurora  College 
Belleville  Scott  AF  Base 
Bloomington  Normal 
Cairo  WB  City 
Carbondale  Sewage  Plant 

Carlinvllle  4  E 
Carlyle 
Charleston 
Cbenoa 

Chicago  Heights 

Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  city 
Cicero 
Cobden  2  S 

Danville 

Decatur 

Dixon 

Du  Quoin 

East  Saint  Louis 

Effingham  1  SW 
El izabethtown 
Fairfield 
Flora 
Freeporrt 

Fulton  Dam  13 

Galesburg 

Galva 

Golconda  Dam 
Greenville 

Griggsvllle 

Harrisburg 

Havana 

Hillsboro 

Hoopeston 

Jacksonville 
Jerseyville 
Joliet  WB  Airport 
Kankakee 
Kankakee  4  NW 

Kewanee 
Lacon 
La  H&rpe 
La  Salle 
Lincoln 

Makanda  1  NW 

Marengo 

Uattoon 

McLeansboro 

Hlnonk 

Moline  WB  Airport 
Uonmouth 
Morris  3  NE 
Morrison 
Morrisonvil le 

Mount  Carmel  Wtr  Wks 
Mount  Carroll 
Mount  Vernon  4  N 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

Ottawa 

Palestine 

Pana 

Paris  Wtr  Wks 

Park  Forest 
Peoria  WB  Airport 
Pontiac 
Quincy 

Quincy  CAA  AP 

Rantoul  AF  Base 
Roberts  3  N 
Rockford 
Rockford  CAA  AP 
Rushvllle 

Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 
Stockton 
Sycamore 

Table  Grove 

Tuscola 

Urbana 

Vandal  la  CAA  AP 
Virden 

Walnu  t 
Watseka 
Waukegan 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 

Windsor 


228 
194 
260 
228 
205 

175 
237 
216 
268 
209 

195 
228 
211 
207 


247 
247 
247 
245 
209 

197 
217 
182 
229 
237 

198 
229 
218 
229 
178 

193 
193 
205 
237 
236 

208 
227 
209 
209 
208 

197 
195 
179 
208 
184 

193 
182 
193 
182 
193 


180 
205 
236 
207 

193 
205 
182 
193 
194 


178 
218 
195 
218 

218 
207 
218 
209 
211 


216 
208 
216 
193 

219 
208 
182 
182 
194 

228 
196 
249 
188 
182 

218 
196 
209 
195 
195 

193 
195 
190 
205 
197 


195 
192 
194 
195 
178 

175 
211 
193 
266 
183 

175 
195 


244 
178 
246 
178 
193 

175 
192 
175 
207 
197 

175 
209 
193 
209 
170 

178 
193 
178 
210 
209 

194 
193 
178 
179 
178 

194 
178 
175 
178 
175 

178 
173 
178 
179 
175 


175 
192 
208 
175 

175 
178 
175 
175 
175 


170 
195 
195 
193 

195 
182 
192 
178 
178 


178 
193 
194 
178 

193 
178 
171 
175 
178 


208 
171 
175 

178 
175 
194 
189 
178 

178 
178 
178 
178 
179 


See  reference  notes  following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

5 
M 

u 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
-to 

tabies 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  ol 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Temp.  | 

Precip.  | 

a 
> 

Month 
opened 

Month 
closed 

Month 
opened 

a  $ 

s-S 

ALBION 

0055 

EDWARDS 

7 

38  22 

68  03 

447 

40 

1'  2  3 

KEWANEt  BAKER  PARK 

4715 

HENRY 

i 

41  15 

89  54 

600 

u 

C 

ALE  DO 

0072 

MERCER 

41  12 

90  45 

739 

51 

53 

12  3 

LAC  ON 

480! 

MARSHALL 

l 

41  02 

89  25 

480 

A 

NOV 

12  3 

ALEXIS  WATER  WORKS 

0082 

WARREN 

. 

41  03 

90  34 

694 

12 

C 

LA  HARPE 

■-.  8  2  3 

HANCOCK 

40  35 

691 

57 

12  3 

ALTON  DAM  26 

0137 

MAO  I  SON 

4 

38  53 

90  11 

432 

8 

1  2  3 

LANARK 

-  B  7  9 

CARROLL 

42  06 

69  50 

863 

ANNA   1  NW 

0187 

UNION 

5 

37  28 

89  15 

629 

68 

68 

1  2  3 

LA  SALLE 

4922 

LA  SALLE 

41  20 

522 

12  3 

ANNA WAN 

0195 

HENRY 

6 

41  24 

89  55 

620 

l  1 

2 

LA  SALLf  1  S 

■.  12  3 

LA  SALLE 

i 

41  19 

89  06 

2 

2 

ANTIOCH 

.  -  ■ 

.AKE 

42  29 

88  06 

770 

32 

32 

1  2  3 

LAWRENCEV I LLE 

4959 

LAWRENCE 

7 

36  44 

87  41 

472 

10 

2 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

COOK 

1 

42  02 

87  58 

704 

2 

2 

LE  ROY 

5036 

MC  LEAN 

40  21 

88  46 

780 

16 

2 

August a 

HANCOCK 

1 

90  57 

660 

12 

C 

L  INCOLN 

LOGAN 

12  3 

AURORA  COLLEGE 

KANE 

1 

72 

82 

12  3 

LINCOLN  NO.  2 

LOGAN 

AVON 

0356 

FULTON 

1 

40  40 

90  26 

641 

2 

2 

LOCKPORT  LOCK  6  DAM 

5131 

WILL 

1 

41  34 

88  05 

565 

12 

c 

BARRY 

)445 

PIKE 

39  41 

91  03 

640 

11 

2 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

5136 

WILL 

41  34 

88  05 

585 

11 

c 

beardstown 

CASS 

1 

90  26 

450 

51 

2 

LOUISVILLE 

5216 

CLAY 

BEARD ST OWN  LAGRANGE  DAM 

9ROWN 

C 

MACKINAW 

TAZEWELL 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

)51Q 

ST.  CLAIR 

2 

38  32 

89  51 

;  i 

29 

1  2  3  C 

MACOMB 

MC  DONOUGH 

BELVIDERE  SEWAGE  PLANT 

0583 

BOONE 

6 

42  16 

68  52 

7  78 

11 

C 

MAKANDA  1  NW 

5294 

JACKSON 

4 

37  36 

89  14 

680 

1 

l 

1  2  3 

BENTLEY 

0598 

HANCOCK 

40  20 

91  07 

671 

2 

MARENGO 

5326 

MC  HENRY 

6 

42  15 

88  36 

619 

91 

97 

12  3 

BENTON 

0608 

FRANKLIN 

38  00 

88  55 

474 

49 

2 

MARIETTA 

5334 

FULTON 

546 

12 

BLOOMINGTON 

0761 

MC  LEAN 

1 

40  30 

89  01 

48 

2 

MARION 

5342 

WILLIAMSON 

37  44 

88  55 

10 

2 

BLOCMl NGTON  NORMAL 

0766 

MC  LEAN 

1 

40  30 

89  00 

830 

59 

61 

12  3 

MAROA 

MACON 

BLUFFS 

0781 

SCOTT 

1 

39  45 

90  33 

467 

12 

2 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

LA  SALLE 

1 

41  20 

68  45 

486 

11 

2 

BRADFORD  CAA  AP 

0873 

BUREAU 

1 

41  13 

89  37 

795 

10 

2 

MARSHALL 

5380 

CLARK 

7 

39  23 

67  42 

606 

12 

2 

BROOKPORT  DAM  52 

0993 

MASSAC 

5 

37  08 

68  39 

335 

2b 

2 

MASCOUTAH 

ST.  CLAIR 

2 

CAIRO  WB  CITY 

ALEXANDER 

37  00 

69  10 

314 

80 

81 

1  2  3  C 

MASON  CITY 

MASON 

CANTON 

1250 

FULTON 

1 

40  34 

90  02 

655 

1  2 

2 

MAT  TOON 

COLES 

C ARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

1265 

JACKSON 

4 

37  44 

69  12 

420 

47 

58 

- 

1  2  34C 

MC  HENRY 

5493 

MC  HENRY 

1 

42  21 

88  16 

750 

13 

c 

CARL INV I LLE  A  E 

1280 

MACOUPIN 

I 

39  17 

89  49 

627 

61 

61 

1  2  3 

MC  HENRY  2  S 

5498 

MC  HENRY 

1 

42  19 

88  15 

742 

11 

CARLYLE 

1288 

CLINTON 

2 

38  36 

69  22 

461 

14 

34 

1  2  3 

MC  LEANSBORO 

HAMILTON 

38  05 

88  32 

66 

12  3 

CARMI 

1296 

WHITE 

7 

36  06 

86  10 

I  9 

2 

MEOORA 

MACOUPIN 

CARPENTER  1  SW 

1304 

MADISON 

38  53 

89  54 

520 

:  -, 

C 

MINONK 

5712 

WOODFORD 

58 

12  3 

CASEY 

1329 

CLARK. 

7 

39  18 

88  00 

648 

63 

2 

MOLINE  WB  AIRPORT 

5751 

ROCK  ISLAND 

6 

41  27 

90  31 

589 

19 

21 

1  2  3 

c 

CENTRAL IA  4  W 

1386 

MARION 

2 

38  31 

89  12 

494 

29 

2 

MONMOUTH 

WARREN 

40  55 

90  38 

770 

59 

59 

1  2  3 

CHANDLERV 1LLE 

1412 

CASS 

1 

40  03 

90  09 

464 

1  2 

2 

MONT  I  CELLO 

PIATT 

J 

ChANNAhON  DRESDEN  ISLO 

L420 

3RUNDY 

I 

41  24 

B8  17 

510 

11 

2 

MORRIS 

GRUNDY 

CHARLESTON 

1436 

COLES 

7 

39  29 

88  10 

686 

E  2 

7  2 

1  2  3 

MORR I i  3  NE 

5825 

GRUNDY 

88  22 

12  3 

CHENOA 

1475 

MC  LEAN 

1 

40  44 

88  44 

720 

- 

7 

12  3 

MORR I  SON 

5  a i -■ 

WHITESIDE 

6 

41  49 

89  58 

670 

56 

56 

12  3 

CHESTER 

1491 

RANDOLPH 

37  54 

89  SO 

361 

61 

2 

MORR 1 SONV I LLE 

5641 

CHRISTIAN 

1 

39  25 

69  27 

638 

c 

CHICAGO  CAL  TREAT  WORKS 

1522 

COOK 

87  36 

593 

C 

MORR I SONV ILLE   1  E 

CHRISTIAN 

56 

CHICAGO  HEIGHTS 

:ook 

3 

1  2  3 

MOUNT  CARMEL 

WABASH 

CHICAGO  LAKEV1EW  PUMP  STA 

.532 

:ook 

3 

*1  58 

87  40 

651 

L9 

C 

MOUNT  CARMEL  WATER  WORKS 

5893 

WABASH 

- 

87  45 

424 

12 

JUNE 

12  3 

c 

CHICAGO  LOYOLA  UNIV 

1537 

COOK 

3 

42  00 

67  40 

592 

19 

C 

MOUNT  CARROLL 

5901 

CARROLL 

4 

42  05 

69  58 

817 

62 

62 

12  3 

CHICAGO  MAYFAIR  PMP  STA 

COOK 

3 

26 

C 

MOUNT  OLIVE 

5917 

MACOUPIN 

39  04 

89  43 

681 

22 

2 

CHICAGO  N  BR  PUMP  STA 

1547 

COOK 

3 

41  58 

87  42 

595 

19 

C 

MOUNT  PULASKI 

LOGAN 

22 

2 

CHICAGO  ROSE LAND  PMPG 

1552 

COOK 

3 

41  42 

87  38 

659 

25 

c 

MOUNT  STERLING 

BROWN 

CHICAGO  SAN  DIST  DISP 

1557 

COOK 

3 

41  50 

87  42 

602 

21 

C 

MOUNT  VERNON  4  N 

JEFFERSON 

12  3 

CHICAGO  SAN  DIST  OFFICE 

1562 

COOK 

3 

41  52 

87  38 

898 

26 

c 

MURPHYSBORO  WATER  WORKS 

5983 

JACKSON 

4 

37  46 

89  19 

420 

12 

c 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

COOK 

3 

41  45 

C 

NASHVILLE  3  NW 

6011 

WASHINGTON 

2 

36  23 

69  25 

505 

51 

2 

CMGO  SPRINGFIELD  PUMPING 

1567 

COOK 

3 

41  55 

67  44 

630 

26 

c 

NEWARK  7  E 

KENDALL 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

COOK 

3 

41  47 

87  36 

594 

81 

1  2  3  C 

NEW  BOSTON  DAM  17 

MERCER 

2 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

1577 

COOK 

3 

41  47 

87  44 

610 

24 

24 

1  2  3  C 

NEW  BOSTON 

MERCER 

2 

CHICAGO  WB  CITY 

1562 

COOK 

3 

41  53 

87  38 

823 

82 

82 

1  2  3  C 

NEW  BURNS I0E 

6093 

JOHNSON 

5 

37  35 

86  46 

560 

57 

57 

1  2  3 

CHI LL ICOTHE 

PEORIA 

1 

2 

NEWTON 

6159 

JASPER 

7 

39  00 

86  10 

513 

8 

31 

12  3 

c 

CICERO 

L648 

COOK 

3 

41  51 

87  46 

608 

18 

18 

1   2  3 

OLNEY  RADIO  STAT  ION 

6 .. , . 

RICHLAND 

36  42 

88  04 

472 

65 

12  3 

CISNE  BROWN  CAMP 

1664 

WAYNE 

7 

38  31 

8B  24 

12 

C 

OREGON 

OGLE 

6 

42  01 

89  20 

700 

c 

CLINTON  1  S 

1743 

3E  WITT 

1 

40  08 

68  56 

746 

42 

2 

OREGON  WATER  WORKS 

OGLE 

2 

COB DEN  2  S 

1775 

JNION 

4 

37  30 

89  15 

540 

1 

1 

1  2  3 

OTTAWA 

6526 

LA  SALLE 

1 

41  22 

88  50 

474 

64 

79 

COLLINSVILLE 

WD  I  SON 

500 

14 

C 

PALESTINE 

6  55  B 

CRAWFORD 

39  00 

87  37 

514 

69 

70 

1   2  3 

COULTERVlLLE 

1944 

RANDOLPH 

36  11 

69  36 

590 

12 

C 

6579 

CHRISTIAN 

2 

39  23 

89  05 

696 

62 

65 

1   2  3 

CRETE 

2011 

WILL 

3 

41  27 

67  38 

675 

10 

C 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

EDGAR 

c 

DANVILLE 

2140 

✓ERMILION 

7 

*0  08 

67  38 

602 

49 

52 

1  2  3  C 

PARIS  WATER  WORKS 

EDGAR 

12  3 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2145 

VERMlL ION 

7 

40  06 

87  36 

555 

- 

2 

PARK  FOREST 

E  E  .  6 

COOK 

3 

41  29 

67  44 

708 

JUNfc 

.  . 

DECATUR 

2193 

MACON 

1 

39  51 

66  57 

682 

60 

64 

1  2  3 

PAW  PAW 

6661 

LEE 

1 

41  41 

88  59 

928 

39 

DIXON 

2348 

LEE 

6 

41  51 

89  29 

696 

61 

62 

12  3 

PAY SON 

ADAMS 

DOWNS  2  NE 

2417 

MC  LEAN 

. 

40  25 

88  51 

794 

12 

C 

PEORIA  LOCK  &  DAM 

PEORIA 

c 

DU  QUOIN 

2483 

PERRY 

38  01 

89  14 

46B 

60 

1  2  3 

PEORIA  WB  AIRPORT 

PEORIA 

c 

DWIGHT  ST.  REFORMATORY 

2502 

LIVINGSTON 

41  05 

86  26 

641 

12 

C 

PEOTONE 

6  It  5 

WILL 

1 

41  20 

87  48 

722 

12 

2 

EAST  SAINT  LOUIS 

2614 

ST.  CLAIR 

38  37 

90  07 

413 

10 

10 

1  2  3 

PETERSBURG 

6760 

MENARD 

1 

40  01 

89  51 

524 

12 

2 

EDELSTE IN 

2642 

PEORIA 

1 

40  57 

89  38 

2 

C 

PIPER  CITY 

FORD 

c 

EDWARDSVILLE 

2679 

MAD  1  SON 

38  49 

89  58 

P  I  TTSF I  ELD  WATER  WORKS 

PIKE 

c 

EFFINGHAM  1  SW 

>687 

EFFINGHAM 

39  06 

1  2  3  C 

PLEASANT  HILL 

PIKE 

ELGIN 

2736 

KANE 

1 

42  02 

66  XI 

729 

45 

2 

PONTIAC 

6910 

LIVINGSTON 

1 

40.  53 

88  3  7 

647 

53 

54 

EL  I 2A3E  THTOwN 

2750 

HARP  1 N 

5 

37  27 

88  18 

357 

" 

10 

12  3 

PRAIRIE  DU  ROC HER 

6973 

RANDOLPH 

* 

36  05 

90  06 

390 

11 

2 

ELSAH 

2800 

JERSEY 

36  57 

90  22 

429 

8 

2 

PRINCETON  1  S 

BUREAU 

c 

EVANSTON  PUMPING  STA 

2ess 

LIVINGSTON 

3 

i42  02 

67  41 

625 

C 

PRINCEV ILLE  2  NW 

PEORIA 

2 

FA  I RBURY  WATER  WORKS 

2923 

LIVINGSTON 

1 

40  44 

88  31 

C 

PROPHETSTOWN 

WHITESIDE 

c 

FAIRFIELD 

2931 

WAYNE 

r 

38  23 

86  22 

451 

56 

62 

1  2  3 

QU I NC  Y 

7067 

ADAMS 

4 

39  57 

91  24 

601 

40 

46 

1  2  3 

FARMER  CITY 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  ol 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Station 

Index  No. 

County 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  oj 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

i  Temp: 

Precip. 

1  Evap. 

Temp.  J 

Precip.  | 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

Month 
opened 

Month 
closed 
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DRAINAGE  CODE i      1.  ILLINOIS 


3.   LAKE  MICHIGAN 


MISSISSIPPI     5.   OHIO     6.   ROCK     7.  WABASH 


RELOCATIONS  OR  CHANGES   IN  EXPOSURE  OF  INSTRUMENTS 

STATIONS  PUBLISHED  IN  CLIMATOLOGICAL  DATA  BULLETIN: 

Carmi:     Rain  gage  moved  0.7  mile'west  on  December  19. 

Chandlerville:     Rain  gage  moved  0.3  mile  northeast  on  September  23. 

Flora:     Equipment  moved  0.6  mile  southeast  on  March  19. 

Greenup:     Rain  gage  moved  0.7  mile  east  on  March  7. 

Jerseyville:     Equipment  moved  2.0  miles  northwest  on  October  1. 

Kewanee:     Equipment  moved  2.8  miles  south  on  November  1. 

Lacon:     Equipment  moved  0.2  mile  south-southeast  on  March  12. 

La  Harpe :     Equipment  moved  1  mile  north  on  July  16. 

Mackinaw;     Rain  gage  moved  0.3  mile  north  on  July  2. 

Nashville  3  NW :     Rain  gage  moved  100  feet  northwest  on  April  22. 

Pleasant  Hill:     Rain  gage  moved  1.4  mile  southwest  on  March  25. 

STATIONS  PUBLISHED   IN  HOURLY  PRECIPITATION  DATA  BULLETIN: 
Edelstein:     Recording  gage  moved  0.2  mile  east  on  June  11. 
Farmer  City:     Recording  gage  moved  0.6  mile  northwest  on  March  11. 
Louisville:     Recording  gage  moved  0.3  mile  north  on  March  17. 

Maroa:     Recording  gage  moved  0.4  mile  east  on  September  15.     Moved  120  feet  west  on  December  8. 
Mason  City:     Recording  gage  moved  0.3  mile  northeast  on  March  15. 
Washington:     Recording  gage  moved  0.3  mile  northeast  on  November  5. 


REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F;   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in 
miles.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 
No  record. 
+     Also  later  date   (dates)   or  months. 
*     Amount  included  in  following  measurement. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  full  month. 

E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    Less  than  a  complete  month  of  record  available;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  of  record  are  missing;  see  monthly  Climatological  Data 
for  detailed  daily  record. 

R    Data  from  recording  gage. 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary . )  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

WRPC,    KANSAS  CITY,    M0-,    —  4-20-53  —  1205 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

January's  weather  followed  the  pattern  of  the  preceding  month  with  mild  temperatures  and 
cloudy  skies  predominating.     Precipitation  averaged  somewhat  below  normal  in  all  sections 
despite  the  prevailing  cloudiness  and  fairly  frequent  periods  of  rain  or  snow.  Brookport 
had  the  heaviest  precipitation  of  the  month — 5.33  inches--and  Galena  registered  the  least 
amount--0.57  inch,  while  snowfall  ranged  from  16.1  inches  at  Rock  Island  to  only  a  trace 
at  a  few  southern  stations.     Subzero  temperatures  were  confined  practically  to  the  northern 
division,   the  lowest  reading  of  the  month  being  12°  below  zero  at  Kankakee  4  NW  on  the  6th. 
Carbondale  and  El izabethtown  each  recorded  the  highest  temperature  during  January — 69°  on 
the  26th.     Mean  monthly  temperatures  at  individual  stations  varied  from  a  maximum  of  41.1° 
at  Cairo  and  El izabethtown  to  23.1°  at  Stockton.     No  severe  storms  were  reported  during 
January . 

Temperatures  were  well  above  normal  as  the  month  began,  but  the  coldest  weather  of  the 
month  soon  followed.     Except  in  the  southern  division,  most  stations  registered  their  min- 
ima for  January  on  the  6th  or  7th,  when  temperatures  dipped  below  zero  over  most  of  the 
northern  third.     Precipitation,  often  in  the  form  of  snow,  occurred  frequently  between  the 
2d  and  10th,   although  amounts  were  light  on  several  days  of  this  period.     Most  southern 
and  central  localities  received  nearly  all  of  their  January  snowfall  in  the  first  week. 
Temperatures  moderated  about  the  8th  and  reached  levels  much  above  normal  between  the  13th 
and  15th;  on  the  latter  date  maxima  of  60°  or  higher  were  common  in  the  southern  and  cen- 
tral portions,   and  most  stations  registered  their  highest  temperatures  of  the  month.  How- 
ever a  cold  front  swept  across  Illinois  on  the  afternoon  of  the  15th,  dropping  temperatures 
sharply,   so  that  minima  on  the  morning  of  the  16th  were  far  below  the  freezing  point.  An- 
other period  of  general  precipitation  began  on  the  14th  and  lasted  through  the  17th,  con- 
siderable snow  falling  at  many  northern  localities  on  the  latter  date.     Rain  or  snow  also 
occurred  generally  on  the  19th-20th,   the  22d-25th,   and  light  precipitation  fell  in  most 
sections  during  the  last  few  days  of  the  month.     Mild  weather  prevailed  nearly  all  of  the 
latter  half  of  January,  but  temperatures  dropped  to  around  the  zero  mark  in  the  extreme 
north  on  the  29th.     Freezing  rain  or  drizzle  occurred  on  several  days  during  the  month, 
being  most  common  between  the  7th  and  10th  and  on  the  17th,  resulting  in  hazardous  driving 
conditions . — GRJ 


-  2  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


JANUARY  1953 


Wind  direction 

Wind 
m. 

speed 

d.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

Average 

11 

■ 

5  a 
{-| 

J  1 

Date  oi 
tautest  mile 

12:30a  CSt 

6:30a  CSl 

s 

0 

a 

o 
n 

» 

CJ 

a 

o 

cl 

(0 

Trace 

.01-09 

10-49 

SO- 99 

66I-O0I 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  oi 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  si 

Cairo  WB  City 

10.6 

42 

NW 

7 

7 

6 

1 

2 

2 

0 

18 

33 

8.3 

Chicago  WB  Airport 

NW 

12 

11.0 

42 

NW 

11 

81 

82 

74 

78 

14 

5 

6 

0 

0 

0 

25 

27 

8.5 

Joliet  WB  Airport 

M¥ 

10 

9.6 

87 

87 

78 

85 

9 

5 

7 

0 

0 

0 

21 

8.3 

Uoline  WB  Airport 

NW 

16 

10.1 

54 

w 

15 

84 

86 

79 

83 

11 

5 

3 

0 

0 

0 

19 

23 

8.4 

Peoria  WB  Airport 

11 .4 

38 

w 

15 

85 

86 

80 

82 

12 

5 

5 

0 

0 

0 

22 

21 

8.5 

Springfield  WB  Airport 

NW 

13 

12.8 

35 

w 

15 

81 

84 

76 

80 

11 

6 

4 

0 

0 

0 

21 

26 

8.4 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

S.  2 

Year 

* 

• 

•«  0 
•s  a 

i 

9 

1 

1 

i 

? 

| 

o  0 

f 
< 

£ 

3 

> 
< 

< 

o 
a 

CO 

£3 

1890 

33 

7 

74 

-13 

5 

46 

2 

8 

10 

1891 

31 

.5 

63 

0 

1 

76 

S 

1 

7 

1892 

20 

7 

62 

-25 

1 

73 

13 

2 

8 

1893 

15 

6 

63 

-26 

1 

25 

9 

1 

8 

1894 

30 

6 

73 

-26 

2 

19 

4 

5 

6 

1895 

21 

0 

68 

-19 

1 

90 

10 

9 

7 

1896 

29 

7 

61 

-15 

1 

18 

1 

1 

5 

1897 

25 

1 

70 

-28 

4 

62 

6 

7 

10 

1898 

31 

3 

70 

-  8 

4 

35 

10 

7 

9 

1899 

27 

0 

64 

-21 

1 

94 

3 

6 

7 

1900 

31 

8 

71 

-12 

1 

25 

0 

7 

6 

1901 

30 

3 

69 

-21 

1 

46 

3 

6 

5 

1902 

27 

4 

68 

-24 

1 

03 

7 

1 

5 

1903 

27 

0 

70 

-12 

1 

42 

7 

0 

7 

1904 

20 

7 

61 

-25 

3 

02 

1 1 

6 

9 

1905 

20 

8 

68 

-15 

1 

67 

6 

8 

7 

1906 

32 

9 

75 

-  6 

3 

36 

4 

7 

7 

1907 

31 

8 

77 

-11 

5 

78 

5 

8 

13 

1908 

30 

0 

62 

-12 

1 

49 

5 

5 

5 

1909 

29 

6 

78 

-20 

a 

34 

7 

0 

9 

1910 

27 

2 

67 

-31 

2 

09 

5 

8 

8 

1911 

30 

8 

73 

-12 

1 

86 

3 

S 

8 

Temperature 

Precipitation 

s.  s 

Year 

• 

•3  a 

s 
s 

1 

A 

west 

! 

£ 

0 

o  s 

> 

< 

2 

3 

> 
< 

< 

a 

d  ~ 
ZQ 

1912 

14 

7 

59 

-30 

1 

IS 

7 

3 

6 

1913 

31 

1 

68 

-10 

4 

39 

3 

3 

11 

1914 

34 

4 

72 

-  3 

1 

96 

6 

3 

7 

1915 

23 

9 

60 

-29 

2 

57 

K 

2 

9 

1916 

30 

6 

72 

-24 

6 

82 

3 

0 

13 

1917 

28 

4 

73 

-21 

2 

03 

3 

5 

6 

1918 

12 

8 

56 

-23 

2 

37 

20 

8 

9 

1919 

32 

0 

66 

-28 

0 

46 

1 

3 

3 

1920 

22 

5 

69 

-18 

T~47 

8 

1 

~T 

1921 

34 

4 

68 

-  2 

1 

53 

3 

0 

8 

1922 

2fi 

1 

69 

-11 

1 

29 

3 

4 

5 

1923 

34 

0 

70 

5 

1 

67 

3 

2 

9 

1924 

22 

0 

62 

-25 

1 

77 

5 

9 

8 

1925 

26 

8 

62 

-11 

0 

65 

4 

9 

5 

1926 

29 

4 

64 

-13 

1 

66 

5 

7 

9 

1927 

26 

6 

63 

-34 

2 

46 

8 

9 

8 

1928 

29 

2 

74 

-19 

1 

08 

1 

0 

4 

1929 

22 

3 

70 

-24 

3 

94 

8 

8 

13 

1930 

20 

9 

64 

-35 

4 

70 

12 

1 

14 

1931 

33 

4 

74 

-11 

0 

57 

2 

7 

4 

1932 

36 

1 

70 

-  6 

3 

09 

1 

2 

12 

1933 

38.9 

70 

4 

2 

63 

0 

8 

6 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

a 

■8  1 

• 

> 

< 

Higher 

1 
t 

3 

Averac 

Averac 
snowi* 

No.  oi 
.01  or 

1934 

34 

1 

69 

-10 

1.19 

0.8 

6 

1935 

29 

6 

67 

-16 

2.41 

1.2 

7 

1936 

20 

7 

66 

-27 

1.40 

10.6 

9 

1937 

28 

3 

67 

-12 

6.05 

4.2 

12 

1938 

28 

5 

62 

-  7 

2.57 

3.5 

8 

1939 

34 

5 

71 

-  2 

3.10 

10.3 

11 

1940 

15 

0 

51 

-24 

1.47 

9.3 

8 

1941 

30 

9 

63 

-  8 

2.50 

6.2 

10 

1942 

28 

0 

68 

-24 

1.46 

3.1 

5 

1943 

27 

9 

78 

-27 

1.20 

8.4 

9 

1944 

33 

3 

74 

-13 

0.57 

0.6 

4 

1945 

23 

9 

60 

-17 

1.08 

7.8 

7 

1946 

30 

4 

65 

-10 

2.17 

2.7 

8 

1947 

32 

2 

72 

-22 

2.21 

5.2 

8 

1948 

22 

6 

66 

-17 

1.68 

4.5 

5 

1949 

30 

2 

71 

-23 

6.09 

3.1 

13 

1950 

33 

9 

76 

-13 

7.10 

1.8 

13 

1951 

28 

•1 

70 

-29 

2.34 

5.5 

8 

1952 

31 

6 

77 

-15 

1.76 

3.3 

9 

1953 

32 

.0 

69 

-12 

1.86 

4.9 

9 

All 

Years 

28 

.0 

2.41 

5.6 

Averages  in  thiB  table  have  been  weighted  according  to  area. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

JB 
01 
X 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

0 
H 

3 
t 
1 
a 

Q 

] 
Z 

| 

>. 

s 

% 
i 

6 

• 

s 

Snow.  Steel.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

1      .01  or  Morel 

1 

o 

1  00 

or  More 

~i 

5  * 

.  j 

•A 

n 

s  § 

• 

£ 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

34 

.0 

18 

.8 

26 

.4M 

2 

.8 

55 

14  + 

2 

6+ 

1197 

> 

16 

0 

i 

.32 

21 

.47 

23 

i: 

5 

5 

234- 

•j 

0 

0 

ANTI0CH 

33 

.3 

19 

.1  . 

26 

.2 

5 

.1 

53 

15 

-  2 

6 

1192 

0 

13 

i  1 

2 

1 

.16 

49 

.43 

17 

9. 

S 

4 

23+ 

7 

0 

0 

AURORA  COLLEGE 

34 

.1 

18 

.6 

26 

.4 

3 

.4 

55 

15 

-  o 

6+ 

1190 

0 

9 

3  1 

3 

1 

.55 

23 

.35 

23 

11 . 

8 

4 

6+ 

12 

0 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

34 

.9 

24 

.6 

29 

.8 

6 

.1 

57 

15 

7 

6 

1084 

0 

9 

25 

0 

1 

.20 

70 

.32 

23 

11 

0 

0 

CHICAGO  WB  AP 

R 

35 

.2 

23 

.2 

29 

.2 

4 

.3 

56 

15 

3 

6 

1098 

0 

9 

26 

0 

1 

.47 

37 

.33 

17 

5. 

1 

2 

6+ 

1  1 

0 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

35 

.8 

25 

.3 

30 

.6 

5 

.5 

57 

15 

7 

6 

1061 

0 

9 

24 

0 

1 

.48 

42 

.35 

17 

.  i 

0 

0 

CICERO 

35 

.9 

24 

.6 

30 

.3 

5 

56 

15 

3 

6 

1069 

0 

7 

24 

0 

1 

.41 

35 

.37 

17 

4. 

4 

2 

6 

12 

0 

0 

DIXON 

33 

.9 

19 

. 

26 

.5 

4 

.5 

55 

15 

-  3 

29 

1189 

0 

1  1 

30 

1 

.59 

04 

.56 

23 

12. 

0 

4 

17+ 

7 

1 

0 

FREEP0RT 

32 

.3 

15 

.9 

24 

.1M 

4 

.1 

55 

15 

-11 

7 

1262 

0 

18 

31 

3 

1 

.14 

22 

.42 

23 

10. 

6 

5 

23 

i 

0 

0 

FULTON  DAM  13 

32 

.9 

19 

26 

.  1 

4 

.9 

54 

15 

-  7 

7 

1203 

0 

16 

30 

2 

1 

.24 

24 

.43 

24 

10. 

4 

5 

29+ 

> 

0 

0 

GALESBURG 

34 

.3 

19 

.4 

26 

.9 

56 

15 

3 

5+ 

1174 

0 

14 

30 

0 

1 

.07 

77 

.64 

24 

5. 

0 

2 

7+ 

8 

1 

0 

GALVA 

35 

.5 

18 

.•: 

27 

.1 

3 

.  ) 

55 

15 

0 

6+ 

1166 

0 

8 

3 

2 

1 

06 

52 

.60 

23 

8. 

3 

5 

23+ 

5 

1 

0 

JOLIET  WB  AP 

34 

.8 

19 

.3 

27 

.1 

3 

.3 

56 

15 

-  6 

6 

1168 

0 

10 

30 

3 

1 

.67 

20 

.36 

17 

7. 

2 

3 

7 

12 

0 

0 

KANKAKEE 

37 

.6 

23 

.4 

30 

.5 

5 

.3 

58 

15 

-  6 

6 

1064 

0 

7 

27 

1 

1 

.90 

03 

.40 

8+ 

6. 

1 

11 

0 

0 

KANKAKEE  4  W 

36 

.3 

22 

.  5 

29 

.4 

56 

15 

-12 

6 

1093 

0 

7 

27 

1 

2 

.04 

19 

.48 

8 

9. 

3 

6 

6+ 

10 

0 

0 

KEWANEE 

31 

.7 

18 

. 

24 

.  9M 

1 

54 

15 

-  1 

7 

1235 

0 

IB 

1 

1 

.25 

38 

.54 

23 

8. 

7 

3 

23+ 

6 

1 

0 

LA  SALLE 

35 

.0 

22 

.1 

jo 

.6 

3 

.' 

57 

15 

1 

7 

1122 

0 

9 

;  9 

0 

1 

.20 

42 

.40 

17 

7. 

7 

12 

0 

0 

MARENGO 

32 

.  B 

17 

.  e 

2  5 

.3 

4 

.4 

54 

15 

-  3 

6 

1223 

0 

15 

31 

2 

1 

.35 

22 

.49 

17 

11  . 

1 

5 

23+ 

8 

0 

0 

MIN0NK 

34 

.9 

21 

2  6 

.4 

3 

.6 

56 

15 

3 

7 

1131 

0 

12 

29 

0 

1 

.73 

05 

.52 

2 

7. 

5 

8 

1 

0 

M0L1NE  WB  AP 

R  // 

33 

.1 

17 

. 

25 

.3 

2 

56 

15 

-  6 

6 

1224 

0 

17 

30 

2 

1 

.04 

46 

.41 

17 

12. 

1 

5 

17+ 

8 

0 

0 

MONMOUTH 

34 

.7 

20 

.  9 

27 

.8 

3 

.7 

57 

15 

2 

7 

1146 

0 

13 

29 

0 

1 

.58 

21 

.55 

23 

12. 

5 

5 

20+ 

6 

1 

0 

MORRIS  3  NE 

35 

.  3 

20 

.1 

28 

.0 

3 

.  a 

56 

15 

-  8 

6 

1141 

0 

7 

28 

4 

1 

.35 

48 

.36 

17 

6. 

0 

3 

6+ 

8 

0 

0 

MORRISON 

34 

. : 

17 

.7 

2  5 

.9 

3 

.6 

56 

15 

-  6 

7 

1207 

0 

13 

30 

3 

1 

.24 

33 

.50 

23 

12. 

1 

7 

1 

0 

MOUNT  CARROLL 

33 

.1 

17 

.  6 

25 

.5 

4 

.7 

56 

15 

-  8 

7 

1218 

0 

16 

30 

2 

1 

.30 

18 

.40 

23 

12. 

0 

7 

29 

7 

0 

0 

OTTAWA 

35 

.4. 

22 

.2 

28 

.8 

3 

.9 

56 

15 

-  1 

6 

1116 

0 

9 

29 

1 

1 

.36 

38 

.38 

23 

6. 

8 

3 

6 

7 

0 

0 

S*«  r*f«r«BC*  ootaa  follovlog  Station  Indai 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
JANUARY  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowesi 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

H- 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More] 

.50  or  More  j 

1.00 

or  More 

3  3 

■°i 

ss 

si 

PARK  FOREST 

35 

7 

21 

.8 

8 

8M 

56 

15 

-  6 

6 

1115 

0 

8 

!8 

2 

1 

57 

27 

.39 

23 

6.9 

3 

2+ 

12 

0 

0 

PONTIAC 

35 

9 

23 

6 

29 

8 

3 

5 

57 

15 

-  3 

6 

1083 

0 

8 

27 

1 

1 

24 

84 

.  26 

24 

4.3 

2 

3+ 

10 

0 

0 

ROCKFORD 

34 

2 

19 

.4 

.■> 

8 

5 

.3 

55 

15 

-  1 

7 

1177 

0 

10 

29 

3 

1 

42 

- 

26 

.65 

23 

10.6 

7 

1 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

32 

5 

16 

.2 

24 

4 

.6 

55 

1 5 

-  9 

6 

1254 

0 

17 

30 

3 

1 

09 

56 

.46 

23 

10.9 

5 

18+ 

5 

0 

0 

SPARLAND 

36 

2 

22 

..2 

1 

2 

56 

15 

7 

1104 

0 

5 

29 

2 

75 

.43 

17 

3 

6 

3 

0 

0 

STOCKTON 

30 

5 

15 

.7 

23 

1 

56 

15 

-10 

7 

1291 

0 

22 

31 

3 

1 

15 

_ 

20 

.27 

23 

13.0 

6 

18 

9 

0 

0 

SYCARMORE 

33 

5 

18 

.  0 

25 

8 

4 

.  3 

54 

15 

-  5 

6 

1209 

3 

14 

30 

2 

1 

36 

_ 

14 

.  35 

1  7 

10.2 

7 

29 

8 

1 

0 

WALNUT 

34 

2 

18 

.6 

26 

.4 

2 

.9 

55 

15 

-  2 

7 

1189 

0 

11 

3  0 

3 

94 

- 

76 

.46 

23 

2 

6+ 

4 

0 

0 

WAUKEGAN 

34 

2 

20 

.4 

27 

.3 

4 

.4 

54 

15 

-  2 

6 

1161 

0 

11 

30 

1 

1 

38 

28 

.46 

17+ 

7 . 3 

3 

23+ 

10 

0 

0 

WHEA TON  COLLEGE 

34 

20 

.  6 

27 

.9 

55 

15 

-  2 

6 

1144 

0 

8 

28 

1 

88 

z 

87 

.  16 

23 

6  . 1 

2 

6+ 

9 

0 

0 

DIVISION 

;  7 

.3 

4 

.1 

1 

33 

_ 

42 

9.0, 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

37 

3 

23 

.9 

30 

.6 

4 

.4 

58 

15 

2 

6 

1060 

0 

7 

2  1 

0 

1 

92 

_ 

18 

.  57 

17 

4 

6+ 

11 

1 

0 

CARL INV 1 LLE  1  E 

41 

4 

26 

33 

.8 

4 

.1 

63 

14 

6 

7 

961 

0 

6 

26 

0 

1 

35 

_ 

97 

.65 

17 

2 

6+ 

4 

1 

0 

CHARLESTON 

41 

0 

27 

.  5 

.  3 

4 

.9 

60 

15 

10 

6 

948 

0 

6 

25 

0 

1 

57 

_ 

94 

.39 

8 

3 

6+ 

9 

0 

0 

1  HEN  IP 

35 

9 

21 

.4 

28 

.7 

58 

15 

-  4 

6 

1118 

0 

9 

29 

2 

1 

51 

- 

59 

.47 

17 

10.5 

6 

6+ 

6 

0 

0 

DANVILLE 

39 

7 

26 

.0 

:  2 

.9 

5 

.2 

60 

15 

4 

6 

990 

0 

6 

24 

0 

1 

.77 

74 

.  57 

8 

1.0 

1 

6+ 

10 

1 ' 

0 

DECATUR 

38 

5 

25 

8 

32 

.  2 

4 

.1 

60 

15 

9 

6 

1010 

0 

1 1 

26 

0 

1 

63 

_ 

69 

.52 

17 

2.6 

1 

2+ 

16 

1 

0 

EFFINGHAM  1  SW 

41 

1 

27 

.2 

34 

.2 

5 

.4 

61 

15 

13 

6 

949 

0 

6 

26 

0 

1 

.71 

_ 

1 

01 

.46 

23 

2.2 

1 

6+ 

9 

0 

0 

GR IGGSV I LLE 

38 

7 

24 

.  1 

31 

4 

2 

.  9 

60 

14 

10 

7+ 

1032 

0 

9 

30 

0 

HAVANA 

37 

4 

23 

.  8 

30 

6 

3 

.  9 

59 

15 

8 

6+ 

1059 

0 

8 

28 

0 

94 

- 

1 

03 

.40 

17 

1  .  3 

8 

0 

0 

H I LLSBORO 

42 

4 

28 

35 

.3 

5 

.1 

(jZ 

15 

11 

7t 

913 

0 

6 

24 

0 

1 

.  53 

90 

.  54 

17 

2  .  5 

2 

6 

6 

2 

0 

HOOPESTON 

■38 

9 

25 

.1 

32 

.0 

5 

.2 

59 

15 

2 

6 

1017 

0 

6 

25 

0 

2 

30 

_ 

12 

.  85 

8 

4 . 1 

2 

6+ 

12 

1 

0 

JACKSONVILLE 

39 

0 

26 

.2 

32 

.6 

4 

.7 

60 

15 

8 

16 

996 

0 

9 

26 

0 

1 

.25 

67 

.43 

17 

2.0 

7 

0 

0 

JERSEYV I LLE 

41 

6 

26 

.1 

33 

.  9 

4 

.2 

61 

14+ 

9 

16 

957 

0 

4 

27 

0 

2 

.12 

_ 

27 

.70 

17 

3.0 

2 

6+ 

6 

2 

0 

LA  HARPE 

35 

5 

20 

.  1 

27 

.8 

2 

.5 

59 

15 

4 

7+ 

1138 

0 

12 

29 

0 

.90 

- 

1 

05 

.38 

23 

7.8 

4 

20 

5 

0 

0 

LINCOLN 

37 

3  ' 

24 

.9 

31 

.  1 

3 

.8 

59 

15 

7 

6 

1044 

0 

10 

28 

0 

2 

12 

06 

.62 

8 

2 

6+ 

10 

2 

0 

MATTOON 

40 

5 

26 

.  3 

33 

.4 

5 

.4 

60 

15 

12 

5+ 

972 

0 

7 

26 

0 

1 

78 

_ 

67 

.72 

23 

3 . 5 

3 

6+ 

8 

1 

0 

MORR I SONV I LLE   1  E 

40 

2 

25 

.0 

32 

.6 

3 

.8 

61 

15 

6 

7 

997 

0 

8 

27 

0 

1 

40 

_ 

80 

.62 

17 

3.0 

2 

6+ 

8 

1 

0 

NEWTON 

■  43 

5 

28 

.6 

3  6 

.  1 

5 

.  8 

63 

15 

15 

6 

890 

0 

4 

25 

0 

2 

.  22 

_ 

66 

.77 

8 

2.5 

1 

6+ 

12 

1 

0 

PALESTINE 

42 

9 

29 

36 

.  1 

4 

63 

15 

11 

6 

889 

0 

4 

21 

0 

2 

.  78 

- 

44 

1 

.02 

8 

3 .  5 

3 

6 

12 

1 

1 

PANA 

40 

9 

25 

.7 

33 

.  3 

4 

. 

61 

15 

10 

7 

975 

0 

8 

2  a 

0 

1 

.68 

68 

.53 

17 

3  .  8 

3 

6 

8 

1 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

40 

2 

26 

.8 

33 

.  5 

5 

.0 

60 

15 

5 

6 

968 

0 

'  6 

25 

0 

2 

.38 

_ 

24 

.72 

2 

3  .  7 

4 

6 

8 

3 

0 

PEORIA  WB  AP 

R 

35 

2 

21 

.6 

28 

.4 

3 

.4 

57 

15 

3 

6 

1125 

0 

13 

29 

0 

1 

.  28 

_ 

69 

.43 

23 

5.2 

3 

6  + 

. 

0 

0 

QUINCY 

37 

5 

24 

.6 

31 

.  1 

2 

.5 

61 

12+ 

8 

16 

1044 

0 

12 

38 

0 

1 

.24 

_ 

61 

.  71 

23 

9.0 

4 

23 

4 

1 

i 

QUINCY  CAA  AP 

37 

9 

21 

.8 

29 

.9 

62 

14 

5 

7 

1084 

0 

12 

29 

0 

.85 

- 

1 

00 

.34 

23 

6  .  2 

2 

7+ 

6 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

37 

4 

24 

.  1 

30 

.  8 

59 

15 

5 

6 

1055 

0 

8 

29 

0 

1 

.  54 

68 

.  37 

17 

1.9 

2 

6 

12 

0 

0 

ROBERTS  3  N 

38 

0 

24 

.2 

31 

.  1 

5 

.3 

57 

15 

0 

6 

1043 

0 

5 

27 

1 

1 

.87 

- 

18 

.  58 

8 

6.2 

3 

6+ 

9 

2 

0 

RUSHV I LLE 

37 

7 

24 

.2 

31 

4 

.0 

60 

14 

7 

16 

1048 

0 

11 

29 

0 

1 

.05 

75 

.40 

17 

2 

6 

4 

0 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R  // 

38 

4 

25 

.2 

31 

4 

.  H 

60 

15 

10 

6+ 

1024 

0 

11 

2  5 

0 

1 

.30 

73 

.43 

17 

.9 

1 

6+ 

0 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

R 

38 

7 

26 

.7 

32 

.  7 

3 

.7 

60 

15 

11 

16 

993 

0 

8 

24 

0 

1 

.24 

76 

.47 

17 

8 

0 

0 

TABLE  GROVE 

35 

8 

23 

• 3 

29 

.  6 

3 

.  6 

57 

14+ 

6 

6 

1092 

12 

29 

0 

1 

.13 

- 

73 

.  42 

1  7 

5.1 

2 

6 

8 

0 

0 

TUSCOLA 

40 

7 

26 

.3 

3  3 

_  r, 

60 

15 

5 

6 

969 

0 

4 

25 

0 

1 

.97 

39 

.  55 

23 

3.5 

10 

2 

0 

URBANA 

39 

0 

26 

.  5 

32 

.  8 

6 

.0 

59 

15 

6 

6 

995 

6 

25 

0 

2 

.  34 

17 

.  80 

8 

2.6 

2 

6 

11 

2 

0 

VANDAL IA  CAA  AP 

41 

2 

26 

33 

7 

63 

15 

5 

7 

963 

0 

5 

26 

0 

1 

.03 

.31 

23 

2.0 

2 

7 

7 

0 

0 

VIRDEN 

39 

0 

25 

'i 

32 

.2 

60 

15 

9 

7+ 

1010 

0 

9 

27 

0 

1 

.24 

_ 

98 

.52 

17 

1..5 

1 

6+ 

5 

1 

0 

WA  T  SEKA 

37 

3 

24 

3  1 

.  1 

58 

15 

6 

1045 

0 

a 

27 

1 

2 

.  44 

50 

.60 

8 

4.8 

2 

6+ 

11 

1 

0 

WHITE  HALL   1  E 

40 

a 

26 

33 

.4 

4 

.8 

60 

14+ 

c 

7 

974 

0 

7 

26 

0 

.  95 

1 

13 

.43 

17 

2 

6+ 

5 

0 

0 

WINDSOR 

40 

6 

26 

.  8 

33 

7M 

4 

.  8 

61 

1  5 

8 

7 

958 

0 

0 

1 

.  76 

66 

.  36 

17 

5 .  9 

3 

6 

9 

0 

0 

D  I V 1  S I  ON 

32 

2 

4 

.3 

1 

.61 

_ 

60 

3.9 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

45 

3 

30 

3 

37 

.  8 

62 

15+ 

18 

6+ 

834 

0 

3 

21 

0 

3 

.  59 

_ 

14 

.  78 

8 

2 . 0 

1 

6+ 

11 

2 

0 

ALTON  DAM  26 

41 

7 

26 

.1 

33 

.  9M 

62 

15+ 

10 

16 

955 

0 

7 

28 

0 

1 

.41 

_ 

1 

03 

.47 

17 

3.3 

2 

6+ 

10 

0 

0 

ANNA   1  NW 

46 

31 

.4 

38 

.  B 

3 

E 

64 

15+ 

18 

16 

805 

0 

0 

21 

0 

3 

.09 

83 

1 

.13 

8 

.2 

T 

2+ 

12 

2 

1 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

42 

\ 

28 

.9 

35 

7 

3 

.5 

64 

15 

15 

16 

900 

0 

2 

22 

0 

1 

.  56 

- 

1 

02 

.  55 

23 

3 .  7 

1 

7+ 

5 

1 

0 

CAIRO  WB  CITY 

R 

47 

8 

34 

4 

41 

1 

3 

.7 

66 

15 

23 

16 

735 

0 

0 

1  j 

0 

4 

.  54 

06 

1 

.21 

23 

T 

T 

3+ 

12 

4 

2 

CARBONDALE  SEWAGE 

46 

7 

30 

.9 

3  8 

8 

3 

.9 

69 

26 

18 

16 

805 

° 

0 

22 

0 

3 

.42 

_ 

10 

.92 

8 

.  7 

1 

ii 

3 

0 

CARLYLE 

43 

7 

28 

6 

36 

2M 

4 

.6 

65 

14+ 

13 

7 

897 

0 

1 

22 

0 

1 

.78 

85 

.60 

8 

2 

\ 

a 

1 

? 

COBDEN  2  S 

45 

9 

29 

3 

37 

6 

64 

15 

15 

16 

843 

0 

0'.'4 

0 

3 

.13 

1 

.31 

8 

T 

12 

1 

DU  QUOIN 

46 

1 

-  31 

8 

39 

0 

5 

.3 

£-4  . 

15 

17 

16 

801 

0 

0 

19 

0 

3 

.20 

04 

.90 

8 

1 

13 

i 

0 

cact   ct   i  nine 

CM  D  1      3  1      LUU 1  O 

44 

.  2 

30 

-  8 

3  1 

.  5 

4 

.  3 

65 

15 

14 

16 

847 

0 

2 

19 

0 

.69 

.  go 

.47 

23 

9 

0 

0 

EL  I ZABE  THTOWN 

49 

0 

33 

.2 

41 

1 

69 

26 

21 

16 

733 

0 

0 

15 

0 

4 

.66 

_ 

13 

1 

.  14 

6+ 

.  .7 

16 

'4 

2 

FAIRFIELD 

44 

5 

30 

3 

37 

.4 

4 

.3 

63 

15 

17 

16 

847 

° 

1 

21 

0 

3 

.  57 

33 

1 

.33 

8 

2.0 

2 

« 

9 

1 

FLORA 

43 

9 

30 

.2 

37 

.  1 

5 

e 

63 

15 

17 

16 

860 

0 

2 

22 

0 

2 

.18 

91 

.68 

8 

1 

6 

9 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

46 

1 

31 

3 

3  8 

7 

4 

.5 

64 

15+ 

20 

16 

813 

0 

•  1 

19 

0 

3 

.82 

- 

1 

00 

1 

.03 

8 

T 

6 

12 

\ 

1 

GREENVILLE 

42 

4 

28 

35 

4 

4 

.8 

•  3 

15 

12 

6+ 

911 

0 

2 

24 

0 

.86 

1 

72 

.27 

23 

2.0 

I 

6+ 

7 

0 

0 

HARR I SBURG 

47 

4 

32 

1 

39 

8 

4 

.3 

67 

26 

18 

12 

775 

0 

1 

18 

0 

4 

.21 

10 

.94 

8 

1  .  0 

1 

6 

12 

4 

0 

MAKANDA   1  NW 

45 

8 

31 

.6 

3  8 

.  7 

65 

15 

17 

16 

808 

0 

0 

21 

0 

2 

.85 

.85 

8 

.9 

2+ 

14 

2 

0 

MC  LEANSBORO 

46 

3 

'31 

.6 

39 

0 

5 

.5 

64 

15 

18 

16 

800 

0 

0 

19 

0 

2 

.59 

1 

17 

.84 

8 

1.5 

I 

6 

10 

1 

0 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

46 

9 

31 

.2 

39 

.  1M 

6 

.0 

67 

14 

19 

6+ 

796 

0 

0 

0 

3 

.68 

- 

33 

1 

.02 

8 

1  .  0 

11 

3 

1 

MOUNT  VERNON  4  N 

44 

1 

29 

'3 

36 

.7 

4 

.3 

63 

15 

15 

16 

869 

0 

2 

22 

.0 

2 

.76 

55 

.77 

8 

1.1 

1 

6+ 

12 

1 

0 

NEW  BURNS  IDE 

47 

0 

31 

39 

.4M 

4 

.8 

65 

15 

19 

16 

769 

0 

0 

0 

3 

.59 

- 

69 

.20 

8 

1.2 

T 

2+ 

13 

2 

1 

OLNEY  RADIO  STATION 

43 

3 

30 

.3 

36 

.  8M 

4 

.8 

15 

12 

862 

0 

4 

0 

4 

.08 

67 

I 

.75 

6 

1.9 

2 

6 

11  1 

1 

SPARTA 

44 

4 

30 

.2 

37 

.3 

3 

.8 

64 

15+ 

15 

16 

851 

0 

0 

22 

0 

2 

.47 

50 

.80 

8 

3.3 

1 

6 

13 

1 

0 

DIVISION 

38 

.0 

4 

.6 

3 

.05 

30 

1  .4 

STATE 

32 

0 

4 

.  3 

.  86 

- 

47 

4.9 

Precipitation 


tt     OA TA  RECEIVED   TOO  LATE   TO  8E    INCLUDED   IN  -DIVISION  AND  STATE  AVERAGES. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


biaiion 

To 

1   j   2  | 

3 

4  | 

5  | 

5 

7 

8  ! 

g 

10 

U  j 

12 

13  j  14  j 

15 

16 

17  1 
1 

18 

19 

20 

21 

22 

23  ! 

24 

25  | 

26  j  27 

28  [ 

29 

30 

3 

ALR JON 

3.59 

.71 

■  03 

T 

T 

■  19 

•  19 

.78 

T 

.03 

.40 

T 

•  46 

.  n 

•  39 

.30 

ALE  DO 

1.32 

T 

T 

T 

T 

•  12 

T 

T 

J 

T 

.33 

T 

•  37 

T 

T 

.47 

T 

•  03 

ALTON  QAM  76 

1.41 

•  14 

.  l  1 

T 

T 

•  11 

•  03 

.03 

•  02 

T 

•  47 

•  12 

T 

T 

•  08 

•  30 

T 

T 

3.0*1 

.10 

•  40 

•  03 

•  02 

•  16 

•  22 

ANNAWAN 

•  69 

T 

•  08 

T 

T 

•  23 

•  04 

T 

.46 

•  08 

ANT I0CH 

1  .  16 

T 

T 

•  12 

*  02 

.18 

T 

.43 

T 

•  36 

T 

•  05 

T 

ARL IN6T0N  HE IGHTS  4 

SSE 

1  .47 

T 

•  03 

•  07 

•  01 

.05 

.02 

.03 

.40 

.37 

•  02 

T 

j 

•  31 

•  05 

r 

■  05 

.06 

_ 

AURORA  COLLEGE 

1»55 

.09 

•  01 

•  04 

■  17 

T 

.02 

T 

•  09 

T 

.75 

T 

.11 

T 

•  35 

T 

.33 

.07 

AVON 

BARRY 

•  94 

T 

•02 

•  02 

.42 

•  04 

•  44 

RFAROSTOWN 

.71 

■  01 

■  0 

.03 

•  23 

■  13 

.07 

•  22 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

BASE 

I.  56 

.46 

T 

T 

.13 

T 

T 

T 

T 

T 

.24 

.18 

T 

T 

.55 

T 

T 

f 

RENTLEY 

1.10 

T 

T 

.20 

T 

T 

T 

T 

.03 

•  32 

•  1? 

•  43 

T 

RENTUN 

2.92 

■  20 

.02 

•  09 

* 

1.40 

•  04 

•  26 

•  06 

.45 

.25 

.  15 

RLOOMlNGTON 

1.68 

■  12 

.01 

•  05 

•  05 

.  10 

•  33 

•  05 

•  02 

•  31 

•  19 

•  0  7 

•  35 

T 

■  03 

RLOOMINGTON  NORMAL 

1.92 

.25 

T 

•  06 

•  16 

•  3  1 

•  09 

T 

.57 

.06 

T 

.  36 

•  02 

.01 

.03 

bluffs 

1.12 

T 

.30 

.48 

.10 

•  13 

.11 

T 

BRADFORD  CAA 

1  .06 

T 

T 

.01 

.01 

.11 

r 

T 

T 

T 

■  02 

.01 

.32 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

•  06 

T 

T 

8R00KP0RT  OAM  52 

5.33 

.02 

■  08 

T 

T 

.20 

1.82 

•  05 

'«! 

T 

.57 

•  32 

•* ' 

•  30 

.60 

CAIRO  WR  CITY 

4.  54 

•  07 

.04 

1  •  1  9 

.01 

T 

■  65 

•  05 

•  38 

■  29 

1.21 

•  07 

•  53 

T 

. 

CANTON 

1  .79 

.07 

T 

•  51 

.38 

.  1  9 

.05 

.4  1 

•  01 

CARRONOALF  SEWAGE 

3.42 

.04 

•  26 

•07 

.19 

.92 

.02 

j 

.08 

•  33 

•  32 

•  52 

.67 

CARL  INVILLF  4  E 

1.35 

.30 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  65 

T 

T 

T 

•  30 

CARLYLE 

1.78 

•  23 

CARM  I 

3.45 

•  70 

T 

.  12 

•  17 

.95 

.03 

•  4? 

•  03 

•  50 

•  07 

.  50 

*  41 
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2.33 

.57 

*  1 3 

•  56 

CENTRAL  1  A  4  W 

2.16 

.44 

.04 

.74 

.20 

.09 

.70 

.27 

CMANDLERVl LLE 

- 

CHANNAHON  DRESDEN 

1.72 

•  17 

.281  T 

•  02 

CHARLESTON 

1.57 

•  38 

■08 

■ 

•  07 

•  39 

•  06 

•  16 

•  3  7 

•  05 

T 

CHE  NOA 

1.51 

.20 

.10 

CHESTER 

2.48 

Il6 

T 

T 

.05 

T 

1,05 

j 

.07 

■  02 

•  28 

.07 

!l9 

.79 

.30 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1.20 

.17 

T 

T 

.04 

•05 

T 

.21 

T 

T 

.01 

.08 

T 

•  29 

*  , 

T 

T 

•  32 

T 

T 

.03 

.03 

T 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

U47 

*  1 1 

•  06 

•  1 0 

.20 

•  05 

■  17 

T 

.33 

•  32 

•  06 

.05 

T 

CHICAGO  WR  CITY 

1.48 

.11 

■  07 

T 

■  14 

•  04 

•  07 

T 

CHiLLlCOTHE 

1.25 

.10 

•  10 

T 

.0? 

T 

.15 

T 

T 

T 

•  05 

•  21 

•  13 

■  06 

T 

.06 

CICERO 

1.41 

•  10 

T 

.04 

•  06 

T 

.18 

.04 

.13 

T 

.37 

T 

.01 

T 

!36 

1 04 

T 

•  04 

•  04| 

CLINTON   1  S 

2.10 

.13 

.03 

T 

T 

•  AO 

T 

.62 

T 

T 

T 

.54 

.1? 

T 

T 

.26 

T 

T 

CORDEN   2  S 

3.13 

•  22 

.  . 

.06 

1.31 

•  01 

.08 

•  37 

,0*. 

•  58 

•  02 

•  72 

.21 

OANVILLE 

1.77 

■  23 

•  01 

. 

T 

•  57 

T 

•  33 

•  02 

■  07 

.44 

•  03 

•  07 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

1.69 

•  02 

T 

.04 

T 

•  38 

.29 

T 

T 

_ 

DECATUR 

1.63 

.18 

.  ■ 

T 

.05 

.06 

.01 

.17 

.01 

.01 

•  02 

.03 

T 

.52 

•  01 

.02 

.09 

.41 

■  0? 

T 

T 

DIXON 

1.59 

T 

T 

•  36 

T 

.03 

T 

■  35 

•  05 

T 

.56 

•  70 

.0,1 

DU  QUOIN 

3.20 

* 

•  42 

•  20 

•  12 

•  90 

•  12 

•  35 

•  13 

• 

•  75 

•  7? 

.16; 

EAST  ST  LOUIS 

1  .69 

.37 

.08 

.  15 

.04 

.06 

.34 

.  1  8 

■  ^7 

EDWAROSVILLE 

1  .97 

.72 

I 

•  1 7 

•  1 1 

T 

.07 

1 

EFFINGHAM   1  SW 

1*71 

T  .20 

.03 

•  06 

•  01 

.34 

T 

.16 

T 

•  19 

.46 

•  26 

T 

T  T 

T 

ELGIN 

1.76 

T 

T 

T 

* 

.09 

.01 

T 

.05 

.14 
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■  35 

T 

T 

T 

.51 

T 

T 

.07 

.04, 
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4.66 

•  05 

1.14 

.05 

1.14 
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• 
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•  53 

•  1  8 

•  05 

•  01 
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•  05 

•  28 

T 
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3*57 

.49 

T 

T 

•  13 

•  37 

1*33 

T 

•  78 

.07 

•  77 

FLORA 

2.18 

•  33 

T 

•  10 

.25 

.68 

•  28 

'.29 

.06 

.06 

FR€£PORT 

1.14 

.05 

•  12 

.02 

.04 

T 

.35 

.05 

T 

.42 

T 

.03 

.06 

r 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

.97 

T 

•  03 

.09 

T 

.10 

•  31 

T 

T 

•  35 

•  09 

FULTON  OAM  13 

1  .74 

T 

T 

T 

•  14 

T 

T 

T 

T 

.08 

•  01 

.35 

•  02 

.03 

•  43 

■  I  7 

.01' 

GALENA 

.57 

.06 

T 

T 

.07 

.30 

•  0? 

T 

.02 

Ie4 

•  10 

GALE  SRURG 

1.07 

.01 

.01 

.14 

T 

T 

•  02 

•  13 

. 

.12 

T 

GAL  VA 

1.06 

T 

•  13 

T 

T 

.15 

.16 

.60 

.02 

GENESEO 

1.10 

T 

•  10 

T 

.04 

.40 

■  06 

.4  1 

T 

•  07 

GIRSON  CITY 

1.79 

.17 

T 

.03 

•  10 

•  70 

.03 

■  01 

T 

•  39 

T 

•  07 

T 

•  76 

T 

•01 

GLADSTONE  DAM  18 

1.58 

T 

T 

.03 
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.15 

.03 

T 

T 

T 

T 
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36 

.24 

•  09 

•  46 

T 

T 
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3.71 

.?? 
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1  .21 

•  04 

•  51 

.05 
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.05 
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.45 
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•  02 

•  07 

T 

T 

.  ' 

.14 

1.03 

T 

T 

T 

.96 

.03 

•  42 

.07 

T 

■  39 
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r 

.35 
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1.11 

T 

T 

•  15 

T 

T 

T 

T 

T 

•  37 

.19 

•  40 

T 

GRAFTON 

2.12 
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•  22 

T 

T 

•28 

T 

T 

T 

T 

•  71 

T 

T 
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_ 

T 
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.13 
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T 
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.71 
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_ 

.35 

j 

■  10 

■  80 

j 

T 

T 

_ 

T 

T 

T 

T 

GRFENV I LLF 

.66 

.02 

T 

T 

•  13 

•  23 

•  16 

.04 

•  77 

T 

T 

GRIDLf Y 

1  .70 

.40 

T 

T 

•  17 

T 

.22 

.05 

.09 

T 

•  39 

•  02 

•  3  1 

T 

T 

•  05 

GR IGGSV ILLE 

T 

•  09 

T 

T 

•  22 

•  09 

~ 

HARDIN 

HARR ISBURG 

4.21 

.80 

.12 

.10 

_0  3 

94 

T 

•  28 

•  54 

.05 

•  03 

.50 

T 

.37 

.45 

HARRI SRURG  DISPOSAL 

PL 

3.1] 

•  17 

.07 

T 

1  .06 

.  ■ 

T 

•22 

•  23 

•  12 

.04 

•  43 

. 

.65 

HAVANA 

.94 

T 

T 

.02 

•  05 

T 

•  05 

.0? 

T 

•  40 

.03 

.04 

•  33 

T 

HAVANA    NO  ? 

1.05 

.0? 

T 

T 

.03 

•  02 

•  08 

.06 

T 

T 

.02 

T 

T 

■  24 

•  13 

■  06 

T 

•  04 

■  " 

- 
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1.53 

.73 

T 

T 

.10 

T 

T 

•  0? 

T 

T 

■  54 

T 

•  52 

•  12 

— 

T 

HOOPESTON 

2.30 

.03 

T 

•  40 

•  14 

T 

T 

•  03 

HUTSONV I LL E  PwR  PL 

2.  70 

.10 

•  36 

.03 

T 

•22 

.85 

T 

T 

.20 

•  25 

.04 

•  65 

T 

T 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

1.30 

T 

T 

.03 

•02 

.11 

.01 

•02 

T 

T 

T 

T 

•  10 

•  31 

T 

•  12 

•  11 

•  05 

•  33 

T 

•  09 

JACKSONVILLE 

1.25 

.07 

.19 

•  18 

•0? 

.43 

T 

•  12 

•  24 

JERSEYV  ILLE 

7.12 

.5? 

T 

T 

.  ■ 

T 

.73 

T 

T 

T 

•  70 

T 

■  20 

T 

JOLIET  RRANDON  RO 

1.57 

•  07 

•  15 

•  01 

•  24 

.03 

T 

•  31 

T 

T 

.21 

T 

JOL [FT  WR  AIRPORT 

1  .67 

.70 

.02 

.01 

.14 

T 

•  21 

T 

T 

.06 

•  25 

T 

•  36 

.01 

T 

T 

T 

•  23 

T 

T 

.  14 

•  04 

KANKAKEE 

1.90 

.20 

•  03 

.07 

.10 

.40 

.10 

■  04 

.40 

T 

•  31 

•  05 

.20 

KANKAKEE  4  W 

2.04 

.30 

T 

T 

.04 

•  11 

T 

.48 

.05 

•  07 

T 

.43 

T 

T 

T 

•  36 

.  ■ 

T 

T 

.15 

T 

KE I THSBURG 

.93 

T 

•  02 

.09 

T 

T 

T 

T 

•  08 

.24 

•  04 

•  1  2 

■  26 

T 

KE WANE  E 

1.75 

T 

T 

■  12 

T 

T 

■  09 

T 

T 

•  30 

.11 

•  54 

.09 

LA  HARPF 

•  90 

T 

T 

•  10 

T 

.0? 

T 

•  27 

T 

•  13 

.38 

LA  SALLE 

1*20 

.10 

T 

T 

•  03 

•  13 

T 

.01 

•  03 

T 

T 

•05 

T 

.40 

.  ; 

T 

•  01 

T 

T 

.29 

•  03 

■  1  1 

T 

LA  SALLF    1  $ 

•  95 

.  ■ 

.01 

•  06 

T 

•01 

T 

■  03 

.03 

•  33 

T 

•  34 

LAWRENCEVlLLE 

3.60 

•  08 

.05 

.05 

•  10 

* 

.20 

T 

T 

.71 

T 

.55 

.65 

LE  ROY 

7.07 

.77 

T 

T 

.47 

T 

•  11 

•  33 

T 

.04 

L INCOLN 

2*1? 

•  12 

.0? 

•  11 

T 

•  62 

.04 

T 

•  55 

.06 

•  10 

T 

■  48 

T 

T 

T 

LINCOLN  NO  2 

2.48 

.0? 

•  19 

.01 

•  05 

•  02 

•  10 

•  83 

.05 

T 

•  46 

•  10 

T 

•  1 3 

•  03 

•  01 

•  01 

T 

MACK  IN Am 

MAC OMR 

1  »06 

T 

T 

T 

.01 

.14 

.03 

T 

•  70 

T 

•  24 

MAKANDA  1 

2.85 

.74 

•  85 

•  01 

.38 

•  06 

\b0 

. 

•  17 

.40 

•02 

MARENGO 

1.35 

.03 

.12 

T 

T 

•  10 

T 

.49 

•  04 

.02 

■  48 

T 

..07 

MAR  ION 

2.7S 

.17 

.  - 

T 

•  05 

.04 

.88 

T 

T 

.06 

•  75 

•  03 

•  52 

•  05 

•  1  7 

.  5  1 

MARSEILLES  LOCK 

1.26 

T 

•  33 

^  T 

.10 

T 

•  05 

T 

•  32 

•  35 

.  1  1 

MARSHALL 

7*34 

.37 

•05 

T 

T 

•  10 

•  05 

.50 

T 

T 

•  36 

.24 

T 

•  50 

•  17 

T 

T 

T 

MASCOUTAM 

1  .53 

•  11 

•  15 

•  48 

MATTOON 

1.78 

.29 

•  10 

T 

•  05 

.73 

.02 

T 

.12 

•  25 

T 

•  72 

T 

T 

MC  HENRY  2  $ 

1.43 

T 

•  03 

•  12 

T 

.02 

.26 

•  42 

T 

•  04 

MC  LE ANSBORO 

2.59 

.20 

T 

T 

•  10 

.04 

•  84 

•  35 

■  1  1 

•  46 

■  04 

•  20 

•  25 

MEOORA 

1.75 

.40 

T 

•  21 

T 

T 

T 

•  80 

T 

T 

.34 

T 

HINONK 

1.73 

.52 

T 

•  18 

.06 

•  07 

•  36 

•  49 

T 

T 

•  06 

MOl INE    WB  AIRPORT 

1  .04 

T 

T 

.01 

•  13 

T 

.02 

T 

•02 

T 

•  41 

•  07 

•  30 

T 

T 

.08 

T 

MONMOUTH 

1.58 

.25 

T 

.03 

•  41 

•  29 

.55 

•  05 

MONT ICELLO 

1.6? 

.09 

T 

.05 

•  12 

T 

.45 

•  55 

.07 

■  27 

•02 

MORR  IS 

1.28 

T 

•  27 

T 

T 

.08 

T 

•  10 

T 

•06 

.08 

T 

•  31 

•  26 

.17 

T 

MORRIS   3  NE 

1  .35 

.26 

•05 

.  16 

.06 

.11 

T 

•  36 

T 

T 

.25 

T 

.10 

• 

MORR 1  SON 

1.24 

.15 

T 

T 

.05 

•  30 

•  07 

T 

•  60 

.17 

MORR I SONV ILLE   1  € 

1.40 

.18 

T 

•  09 

T 

.03 

•  05 

T 

T 

•  62 

T 

•  36 

•  05 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

3.6B 

.60 

•  21 

T 

•  20 

.10 

1.02 

•03 

•  63 

T 

.17 

.30 

T 

•  47 

MOUNT  CARROLL 

1.30 

T 

T 

•  17 

.01 

■  17 

T 

•  34 

•  04 

T 

T 

T 

.40 

T 

T 

.17 

MOUNT  OLIVE 

1.39 

.23 

•  1? 

T 

T 

•  60 

T 

•  44 

MOUNT  PULASKI 

1.57 

.09 

•  09 

•  20 

T 

.28 

T 

T 

•  50 

T 

.10 

T 

•31 

DAILY  PRECIPITATION 
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21 
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21 
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.01 

T 
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T 
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.01 
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.  '  ! 

•  02 

•  1  2 

•  34 

T 

T 

T 

.54 

.08 

•  39 

T 

.14 

T 

•  12 

T 

T 

.04 

.33 

.14 

T 

.45 

■  05 

.  1  ? 

.12 

•  05 

.51 

•  34 

.21 

•  07 

T 

" 

T 

.4 

7 

.06 

•  53 

T 

T 

•  03 

T 

.  ■ 

T 

.05 

T 

.01 

I 

T 

T 

.07 

.05 

•  31 

.12 

.08 

T 

T 

■  09 

.20 

.03 

T 

•  30 

•  0? 

T 

.31 

T 

T 

.22 

T 

■  12 

T 

.0? 

; 

•  52 

T 

•  36 

.94 

... 

T 

•  20 

T 

T 

.46 

T 

.10 

.10 

.30 

.15 

.53 

•  03 

.28 

T 

T 

.32 

.29 

.  LO 

.02 

.IB 

.03 

•  30 

.29 

. 

•  07 

.14 

.60 

.04 

.23 

T 

•  38 

•  40 

.  0 c 

.20 

I 

.03 

■  09 

.05 

.05 

.17 

•  46 

.02 

.03 

T 

■>  ■ 

•  34 

.20 

.03 

1.18 

•  06 

.07 

•  34 

■  19 

.  B 

.52 

88 

T 

T 

.  1  u 

.09 

T 

.11 

.1  1 

T 

•  16 

•  13 

•  13 

T 

.05 

■  15 

T 

T 

T 

.43 

T 

.11 

.21 

T 

.15 

.93 

.16 

.10 

•  30 

.26 

T  T 

•  30 

.05 

.29 

T 

•  12 

•  36 

•  20 

T 

MOUNT  STERLING 
MOUNT    VERNON  hN 
NASHVILLt    3  NW 
NEWARK    7  E 
NEW   BOSTON   DAM    1  T 

NEW  ROSTON 
NEW  BURNSIDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STfl 
OREGON  WAT F R  WKS 

OTTAWA 
PALEST INt 
PANA 

PARIS  WATFR  WORKS 
PARK  FORfc'ST 

PAW  PAW 

PAYSON 

PEOP IA   WW  AIRPORT  R 

PEOTUNE 

PFTFRSRURG 

PLEASANT  H ILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROCHE R 
PRINCFVILLE  2  NW 
OUINCV 

QUINCV  CAA 

OU1NCY  0AM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOIIL  CHANUTF  AF  RASE 

RED  BUD 

ROBERTS   3  N 
ROCHE  L  LE 
ROCKFORO 
ROCKFORO  4  NE 
ROCK F {)R[)  CAA  AP 

ROCK    ISLANO  DAM  15 
ROCK  PORT 

rush v i lle 

STF  MARIE 
SALEM 

SUA WNF £ TOWN  NFW  TOWN 

S I  DELL 

SRARLAND 

SPARTA 

SPR  INGF  IELD  WB  AP  R 

SPRINGS  I  FLO   WR   C  IT  V  P 

STOCKTON 

ST  RF  A  TOR 

SYCAMOWF 

TABLE  GROVF 

TAYLORVILLE 
TISK ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URRANA 

URB ANA  FNG  CAMPUS 
UT1CA  STAR  VF.  0  ROCK  DAM 
VANDAL IA  CAA  AP 
VIROEN 
WALNUT 

WARSAW 
WATERLOO 
WATSFKA 
WAUKE  GAN 
WAYNE  CITY 

WHF  A  TON  COLLEGE 
WHITE   HALL    ]  E 
WILCOX 
WINDSOR 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY  1953 


Day  OI  Month 

• 

2 

Station 

? 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

!  i 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

1 

27 

2B 

29 

30 

31 



ALBION 

MAX 

46 

45 

35 

32 

32 

31 

36 

38 

36 

36 

36 

47 

61 

55 

62 

62 

36 

48 

43 

48 

47 

43 

53 

53 

34 

57 

56 

45 

40 

56 

56 

45.3 

M  IN 

32 

3  1 

23 

22 

22 

18 

21 

31 

31 

3  1 

26 

18 

38 

44 

50 

30 

34 

39 

)0 

28 

29 

3  ^ 

24 

27 

35 

46 

30.3 

ALE  00 

MAX 

3* 

32 

30 

29 

27 

18 

22 

32 

32 

32 

29 

50 

49 

55 

35 

20 

32 

35 

33 

32 

35 

37 

35 

33 

29 

34 

37 

32 

29 

>'■ 

37 

34.0 

M  IN 

30 

30 

18 

11 

9 

2 

2 

16 

2  B 

27 

1  5 

10 

36 

2  0 

13 

18 

20 

29 

34 

20 

2? 

2  1 

22 

1 1 

6 

14 

23 

18.8 

ALTON  OAM  36 

MAX 

39 

38 

35 

38 

33 

30 

30 

30 

32 

32 

38 

48 

58 

60 

62 

25 

32 

48 

44 

38 

40 

41 

42 

40 

40 

56 

46 

43 

36 

0.' 

56 

41.7 

M  IN 

30 

24 

22 

26 

20 

1 6 

14 

30 

28 

22 

28 

32 

42 

18 

26 

29 

30 

21 

33 

30 

26.  1 

ANNA  1NW 

MAX 

A3 

47 

33 

37 

41 

37 

39 

48 

33 

34 

43 

49 

57 

59 

64 

60 

34 

37 

52 

46 

39 

42 

52 

43 

44 

64 

56 

43 

45 

54 

57 

46.2 

M  1 N 

28 

32 

2  3 

2  7 

2  3 

26 

30 

31 

28 

25 

38 

47 

54 

1 8 

24 

30 

30 

30 

40 

31.4 

ANTIOCH 

MAX 

3* 

32 

31 

27 

26 

15 

27 

32 

32 

34 

33 

41 

47 

43 

53 

31 

32 

32 

yi 

35 

40 

35 

34 

J  2 

27 

31 

i8 

28 

22 

37 

39 

33.3 

MIN 

29 

2  9 

16 

13 

-  2 

0 

26 

27 

27 

22 

14 

27 

3  1 

30 

14 

1 6 

16 

19.1 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

3* 

34 

31 

27 

25 

15 

27 

33 

33 

34 

34 

40 

43 

45 

55 

35 

32 

34 

35 

35 

43 

35 

35 

3  3 

28 

36 

3  1 

28 

23 

40 

38 

34.  1 

MIN 

28 

1  3 

6 

6 

0 

24 

29 

10 

26 

36 

13 

22 

21 

2  1 

22 

2 1 , 

29 

18.6 

BELLEVILLE   SCOTT  A* 

MAX 

42 

41 

34 

34 

36 

31 

34 

33 

34 

34 

36 

49 

59 

58 

64 

27 

36 

44 

37 

40 

38 

42 

41 

46 

40 

60 

48 

42 

40 

57 

60 

42.5 

M  IN 

32 

28 

26 

27 

23 

1  7 

16 

30 

31 

31 

25 

25 

38 

47 

19 

30 

28 

30 

4 

24 

26 

38 

35 

28.9 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

35 

36 

31 

29 

29 

19 

25 

33 

33 

34 

33 

41 

49 

52 

58 

50 

32 

36 

35 

35 

36 

38 

38 

36 

10 

41 

44 

43 

33 

45 

47 

37.3 

MIN 

30 

29 

14 

15 

16 

2 

5 

23 

2  g 

28 

19 

14 

36 

38 

48 

26 

28 

29 

28 

34 

24 

23 

2  B 

15 

10 

28 

31 

23.9 

CAIRO  KB  CITY 

MAX 

47 

48 

36 

36 

43 

44 

55 

51 

36 

37 

44 

50 

61 

61 

66 

34 

36 

43 

54 

47 

40 

45 

57 

48 

44 

64 

S3 

43 

50 

56 

53 

47.6 

MIN 

33 

35 

28 

29 

29 

29 

32 

33 

33 

33 

32 

29 

40 

50 

34 

39 

39 

29 

40 

4 1 

3 1 

33 

46 

41 

34.4 

CAR80NDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

45 

47 

34 

38 

38 

35 

35 

38 

34 

35 

40 

49 

57 

59 

65 

64 

36 

40 

51 

48 

40 

43 

52 

46 

45 

69 

6:1 

43 

45 

56 

61 

46.7 

M  IN 

2  7 

32 

24 

28 

29 

23 

24 

32 

J  '4 

31 

29 

20 

39 

47 

55 

?9 

9 

30 

30 

41 

45 

30.9 

CARL INV ILLE  4E 

MAX 

40 

40 

33 

34 

32 

30 

30 

32 

32 

34 

35 

45 

58 

63 

62 

30 

34 

42 

35 

40 

42 

42 

40 

38 

38 

53 

48 

42 

40 

60 

59 

41,4 

MIN 

30 

30 

20 

21 

20 

1 5 

6 

28 

29 

30 

2 1 

1 1 

37 

45 

30 

10 

30 

35 

19 

33 

38 

26.1 

CARLYLE 

MAX 

44 

40 

34 

35 

34 

32 

33 

35 

34 

42 

35 

48 

60 

65 

65 

35 

35 

47 

39 

41 

45 

41 

44 

42 

39 

57 

49 

49 

40 

57 

60 

43.7 

MIN 

3 

1 

13 

30 

30 

31 

21 

37 

45 

28.6 

CHARLESTON 

MAX 

43 

40 

31 

29 

30 

26 

29 

33 

33 

34 

33 

44 

57 

57 

60 

45 

33 

42 

37 

42 

47 

40 

46 

39 

32 

47 

49 

42 

36 

if 

57 

41.0 

MIN 

31 

31 

21 

18 

10 

12 

31 

31 

24 

1 6 

37 

44 

45 

30 

30 

37 

26 

26 

27 

° 

1 

20 

41 

27.5 

CHENOA 

MAX 

38 

35 

30 

29 

28 

18 

25 

34 

32 

33 

33 

40 

46 

50 

58 

45 

32 

36 

35 

35 

40 

36 

35 

35 

29 

40 

-  ] 

35 

32 

3  8 

41 

35.9 

MIN 

30 

28 

13 

9 

9 

* 

0 

2 1 

2  9 

2  8 

20 

11 

29 

35 

44 

22 

27 

31 

6 

32 

24 

2 1 

20 

25 

1 3 

6 

2  3 

29 

21.4 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

35 

36 

31 

27 

27 

19 

29 

34 

35 

37 

35 

42 

43 

49 

57 

27 

34 

35 

35 

35 

42 

37 

37 

34 

27 

34 

39 

28 

25 

35 

42 

34.9 

MIN 

33 

31 

20 

19 

8 

14 

29 

32 

30 

26 

23 

36 

38 

23 

21 

27 

3 1 

33 

34 

33 

26 

2  1 

23 

24 

16 

11 

25 

18 

24.6 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

35 

36 

31 

28 

27 

18 

29 

34 

35 

35 

34 

42 

4 

48 

56 

28 

33 

34 

35 

35 

46 

37 

37 

13 

26 

37 

38 

29 

26 

40 

41 

35.2 

M  IN 

32 

31 

16 

16 

6 

3 

10 

29 

32 

29 

21 

18 

34 

41 

22 

26 

34 

33 

2  1 

20 

14 

7 

23 

1  7 

23.2 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

37 

38 

32 

28 

28 

21 

29 

35 

37 

38 

35 

41 

45 

52 

57 

28 

34 

35 

35 

35 

42 

39 

38 

35 

27 

35 

41 

29 

26 

37 

42 

35.8 

M  IN 

33 

32 

20 

19 

9 

7 

14 

29 

34 

30 

27 

24 

37 

40 

24 

3 

34 

21 

24 

24 

17 

12 

26 

1 9 

25.3 

CICERO 

MAX 

35 

37 

33 

28 

27 

18 

28 

34 

35 

36 

34 

43 

50 

47 

56 

35 

33 

35 

36 

35 

46 

37 

38 

35 

29 

35 

39 

32 

25 

39 

43 

35.9 

MIN 

1 8 

16 

12 

3 

1 1 

27 

33 

32 

27 

18 

33 

39 

35 

20 

31 

34 

2 

19 

28 

14 

9 

30 

24.6 

COBDEN  2S 

MAX 

42 

47 

34 

36 

39 

36 

38 

41 

33 

34 

41 

49 

56 

59 

64. 

61 

35 

38 

53 

43 

39 

42 

52 

47 

44 

63 

57 

43 

44 

54 

58 

45.9 

MIN 

30 

26 

24 

30 

28 

30 

2  5 

18 

36 

45 

5  2 

40 

43 

29.3 

OANVILLE 

MAX 

41 

38 

31 

31 

29 

21 

29 

34 

33 

36 

33 

43 

56 

55 

60 

34 

34 

41 

38 

40 

48 

41 

44 

37 

30 

43 

50 

36 

34 

55 

57 

39.7 

MIN 

20 

13 

18 

30 

31 

24 

16 

8 

43 

34 

2  6 

26.0 

DECATUR 

MAX 

40 

36 

30 

32 

29 

24 

28 

33 

32 

32 

30 

45 

55 

57 

60 

29 

32 

39- 

36 

40 

38 

39 

39 

36 

30 

45 

45 

35 

35 

57 

54 

38.5 

MIN 

31 

30 

18 

2  3 

1 5 

1 1 

27 

i  0 

30 

20 

18 

38 

45 

29 

30 

32 

34 

25 

25 

17 

20 

33 

34 

25.8 

01  XON 

MAX 

34 

33 

31 

26 

22 

15 

26 

33 

33 

35 

33 

44 

46 

46 

55 

31 

32 

33 

34 

36 

36 

35 

38 

32 

29 

35 

35 

29 

23 

40 

40 

33.9 

M  IN 

29 

29 

17 

16 

1 1 

0 

-  1 

25 

28 

27 

19 

13 

26 

34 

31 

13 

14 

18 

20 

° 

2  5 

16 

1 3 

i  ^ 

-  3 

i ! 

2 1 

19.0 

OU  QUOIN 

MAX 

46 

47 

35 

36 

36 

34 

34 

39 

34 

35 

38 

49 

59 

58 

64 

55 

36 

44 

45 

48 

44 

44 

51 

45 

45 

63 

62 

44 

44 

54 

60 

46.  1 

MIN 

31 

28 

30 

28 

23 

22 

3 1 

31 

32 

30 

25 

41 

41 

5 r' 

30 

33 

31 

36 

34 

36 

36 

31.8 

EAST  ST  LOUIS 

MAX 

40 

41 

35 

36 

36 

31 

32 

33 

34 

34 

40 

52 

62 

62 

65 

34 

35 

47 

39 

40 

40 

44 

42 

45 

42 

60 

58 

46 

44 

60 

62 

44.2 

MIN 

33 

33 

26 

26 

27 

21 

1  8 

29 

30 

32 

28 

29 

39 

49 

3  3 

14 

24 

28 

33 

33 

33 

35 

38 

30 

28 

34 

33 

28 

27 

39 

43 

30.8 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX 

43 

40 

37 

30 

28 

27 

30 

35 

33 

34 

33 

45 

57 

57 

61 

40 

32 

43 

38 

42 

44 

40 

46 

40 

51 

44 

41 

39 

57 

58 

41.1 

MIN 

30 

32 

20 

13 

14 

29 

30 

32 

25 

17 

35 

35 

40 

14 

24 

2 

2  5 

20 

2  2 

31 

41 

27.2 

EL  IZABETHTOWN 

MAX 

48 

50 

35 

36 

41 

38 

45 

54 

35 

36 

42 

49 

60 

61 

65 

63 

37 

43 

55 

53 

43 

44 

54 

53 

43 

69 

59 

55 

46 

55 

53 

49.0 

MIN 

33 

35 

25 

25 

29 

24 

29 

35 

32 

33 

30 

22 

40 

48 

55 

21 

32 

37 

30 

29 

38 

27 

3  3 

4  1 

4  7 

33.2 

FA  IRFIELO 

MAX 

45 

45 

34 

33 

33 

31 

34 

37 

35 

36 

35 

48 

60 

56 

63 

61 

36 

47 

42 

45 

45 

41 

52 

46 

36 

56 

55 

43 

39 

55 

56 

44.  5 

MIN 

32 

32 

24 

24 

24 

19 

18 

32 

31 

32 

26 

18 

38 

44 

54 

17 

30 

34 

30 

34 

24 

26 

- 

45 

30.3 

FLORA 

MAX 

45 

44 

34 

33 

32 

30 

33 

35 

34 

35 

35 

48 

57 

56 

63 

61 

35 

46 

40 

42 

45 

40 

51 

44 

33 

54 

59 

44 

38 

56 

58 

43.9 

MIN 

32 

33 

25 

25 

25 

19 

19 

32 

32 

33 

26 

20 

39 

41 

53 

30 

30 

34 

45 

30.2 

FREE  PORT 

MAX 

33 

32 

29 

25 

26 

14 

27 

31 

30 

32 

34 

45 

47 

43 

35 

24 

28 

*1 

31 

34 

35 

35 

34 

32 

27 

32 

36 

25 

21 

34 

38 

32.3 

MIN 

29 

2  6 

1  7 

16 

5 

7 

-11 

25 

27 

27 

15 

10 

25 

32 

23 

)  o 

15.9 

FULTON   OAM  13 

MAX 

34 

33 

31 

28 

28 

14 

26 

32 

31 

31 

35 

46 

45 

43 

54 

27 

29 

31 

30 

31 

34 

35 

34 

33 

30 

35 

37 

27 

25 

36 

36 

32.9 

M  IN 

20 

1 

1 

25 

2  9 

2  8 

1 9 

1 4 

29 

33 

26 

20 

19.2 

GALFSBURG 

MAX 

35 

33 

29 

30 

30 

19 

» 

31 

31 

33 

31 

47 

48 

52 

56 

22 

31 

35 

34 

32 

35 

36 

36 

29 

30 

40 

37 

33 

24 

42 

37 

34.3 

M  IN 

30 

19 

18 

1  ' 

24 

1 2 

1 1 

32 

4  1 

'7 

19.4 

galva 

MAX 

35 

36 

3<- 

29 

30 

17 

25 

32 

34 

» 

35 

48 

47 

50 

'55 

25 

33 

35 

36 

34 

38 

37 

37 

36 

30 

41 

38 

33 

26 

45 

38 

35.5 

MIN 

29 

16 

19 

0 

0 

20 

2 1 

25 

12 

9 

30 

35 

IB 

18 

" 

18.6 

GOLCONOA  OAM  SI 

MAX 

44 

50 

32 

38 

40 

38 

54 

48 

34 

34 

42 

44 

60 

62 

64 

36 

36 

40 

52 

48 

40 

44 

54 

4? 

43 

64 

54 

42 

44 

55 

52 

46.  1 

MIN 

34 

32 

24 

26 

27 

23 

28 

3  1 

30 

30 

28 

24 

38 

46 

34 

20 

26 

30 

36 

36 

28 

26 

32 

38 

28 

30 

40 

40 

31.3 

GREENVILLE 

MAX 

42 

42 

34 

33 

33 

30 

31 

33 

33 

34 

36 

48 

58 

58 

63 

42 

33 

44 

36 

42 

46 

41 

42 

42 

37 

54 

48 

44 

38 

38 

60 

42.4 

MIN 

31 

32 

21 

25 

23 

12 

12 

29 

29 

30 

22 

21 

37 

47 

42 

1 3 

23 

28 

31 

31 

32 

32 

38 

28 

26 

29 

34 

20 

24 

33 

44 

28.4 

GRIGGSVILLE 

MAX 

37 

34 

31 

32 

32 

28 

25 

29 

31 

31 

35 

57 

56 

60 

55 

38 

31 

38 

34 

34 

38 

44 

40 

36 

35 

48 

45 

38 

37 

47 

45 

38.7 

MIN 

27 

25 

20 

21 

20 

14 

10 

22 

23 

22 

20 

27 

32 

46 

18 

10 

19 

26 

25 

28 

29 

28 

31 

22 

26 

29 

30 

18 

20 

30 

30 

24.  1 

HARP 1SBURG 

MAX 

50 

50 

32 

38 

39 

35 

36 

39 

35 

36 

40 

51 

61 

60 

66 

46 

40 

48 

55 

46 

42 

46 

55 

t 

45 

67 

58 

45 

46 

38 

59 

47.4 

M  IN 

33 

30 

26 

27 

28 

27 

25 

35 

32 

34 

26 

18 

43 

48 

45 

20 

25 

32 

28 

35 

37 

38 

37 

30 

29 

34 

26 

30 

40 

48 

32.1 

HAVANA 

MAX 

36 

37 

3? 

32 

32 

21 

25 

33 

33 

33 

35 

45 

53 

57 

59 

25 

32 

36 

35 

36 

39 

41 

40 

34 

31 

44 

43 

35 

37 

45 

37,4 

M  IN 

31 

30 

20 

24 

15 

8 

8 

24 

29 

29 

18 

15 

33 

35 

23 

6 

18 

25 

27 

31 

31 

30 

25 

24 

27 

26 

17 

17 

27 

29 

23,8 

H I  LLS90R0 

MAX 

41 

40 

32 

32 

32 

28 

30 

.  31 

33 

33 

36 

47 

58 

59 

62 

51 

33 

40 

40 

47 

47 

41 

37 

54 

48 

43 

39 

57 

58 

42.4 

MIN 

31 

32 

22 

26 

25 

15 

11 

29 

30 

30 

22 

18 

39 

41 

11 

23 

23 

31 

33 

30 

31 

37 

28 

26 

28 

31 

18 

23 

33 

42 

28.2 

HOOPESTON 

MAX 

39 

36 

31 

29 

28 

20 

26 

33 

33 

35 

33 

42 

54 

51 

59 

52 

33 

38 

36 

37 

48 

40 

41 

38 

29 

41 

48 

36 

33 

55 

53 

38.9 

M  IN 

32 

31 

18 

11 

12 

2  1? 

24 

29 

31 

25 

16 

36 

38 

50 

17 

24 

28 

30 

33 

29 

30 

36 

23 

21 

28 

16 

10 

25 

33 

25.  1 

S*«  Reterenc*  No  to*  Following  Slottoo  lnd« 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


ILLINOIS 
JANUARY  1953 


Day  Ol  Monlh 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

JACK SON V 1 LLE 

MAX 

37 

38 

31 

33 

32 

26 

27 

31 

32 

32 

34 

46 

56 

57 

60 

27 

40 

33 

47 

38 

37 

54 

50 

39 

.0 

M  IN 

32 

31 

22 

26 

21 

13 

1 1 

26 

30 

30 

20 

17 

36 

41 

26 

8 

!  ! 

30 

33 

32 

32 

34 

28 

25 

29 

28 

19 

22 

30 

34 

26 

.2 

J  E  RSE  YV 1 LL  E 

MAX 

39 

40 

33 

34 

33 

31 

31 

31 

33 

33 

35 

50 

.58 

61 

61 

41 

44 

44 

41 

32 

5  3 

50 

43 

40 

6  1 

58 

41 

.6 

M  IN 

30 

30 

21 

24 

22 

16 

18 

25 

26 

28 

22 

20 

35 

45 

30 

9 

20 

25 

28 

31 

30 

30 

30 

26 

25 

28 

27 

17 

20 

33 

37 

26 

•  1 

JOLIET    W6  AIRPORT 

MAX 

35 

35 

29 

28 

27 

15 

27 

33 

34 

34 

33 

40 

44 

49 

56 

27 

32 

3  5 

36 

33 

28 

37 

1 8 

29 

24 

44 

42 

34 

8 

M  IN 

28 

29 

12 

7 

—  3 

-  6 

2 

27 

31 

27 

13 

12 

30 

36 

18 

IB 

25 

26 

25 

28 

28 

30 

32 

25 

17 

18 

20 

14 

-  2 

14 

17 

19 

3 

KANKAK  EE 

MAX 

3  7 

37 

32 

28 

28 

17 

"5 

34 

34 

35 

34 

40 

45 

48 

58 

30 

41 

45 

37 

.6 

MIN 

32 

30 

1  8 

10 

6 

-  6 

g 

24 

30 

32 

26 

15 

33 

38 

46 

18 

23 

26 

28 

31 

29 

30 

35 

28 

21 

18 

26 

15 

7 

17 

29 

23 

KANKAKEE   4  W 

MAX 

36 

35 

31 

28 

27 

17 

23 

33 

34 

34 

33 

39 

44 

47 

56 

49 

35 

3  0 

38 

39 

34 

28 

42 

44 

36 

•  3 

MIN 

31 

30 

16 

7 

8 

-12 

7 

23 

30 

32 

24 

14 

34 

38 

44 

18 

22 

25 

28 

31 

28 

29 

34 

28 

21 

20 

26 

15 

2 

18 

28 

22 

■  5 

KEWANEE 

MAX 

33 

31 

29 

25 

22 

13 

21 

29 

28 

29 

27 

42 

45 

48 

54 

3 1 

28 

24 

40 

35 

31 

7 

MIN 

30 

28 

16 

20 

7 

1 

-  1 

17 

26 

26 

15 

8 

29 

35 

19 

2 

17 

19 

19 

25 

29 

30 

15 

15 

25 

24 

8 

2 

14 

20 

18 

.0 

LA  HARPE 

MAX 

35 

38 

30 

3  1 

31 

20 

23 

31 

32 

31 

35 

52 

51 

57 

59 

2l 

29 

38 

34 

32 

40 

37 

35 

5 

MIN 

30 

28 

21 

16 

11 

5 

4 

21 

21 

26 

16 

14 

33 

33 

19 

15 

20 

19 

27 

28 

28 

28 

20 

20 

20 

25 

"  15 

13 

20 

24 

20 

.1 

LA  SALLE 

MAX 

35 

3 1 

29 

14 

25 

34 

33 

34 

34 

41 

37 

33 

29 

37 

30 

29 

40 

40 

35 

0 

MIN 

32 

30 

17 

14 

11 

2 

1 

25 

30 

30 

22 

15 

32 

37 

25 

16 

23 

25 

25 

27 

30 

30 

33 

26 

20 

20 

25 

15 

2 

16 

30 

22 

1 

LINCOLN 

MAX 

35 

36 

32 

31 

30 

22 

27 

32 

33 

33 

32 

42 

54 

5  5 

59 

39 

30 

44 

35 

36 

48 

50 

37 

3 

MIN 

31 

30 

17 

25 

12 

7 

8 

26 

30 

30 

20 

16 

37 

41 

26 

10 

24 

27 

30 

32 

29 

31 

34 

26 

23 

26 

27 

17 

16 

32 

31 

24 

.9 

MAKANDA  1NW 

MAX 

A  3 

48 

35 

33 

55 

43 

58 

45 

8 

MIN 

26 

32 

23 

27 

28 

23 

25 

31 

30 

31 

29 

25 

39 

48 

54 

17 

23 

1  0 

32 

33 

33 

34 

38 

29 

28 

31 

39 

25 

30 

42 

45 

31 

.6 

MARENGO 

MAX 

33 

32 

30 

33 

25 

12 

25 

32 

31 

33 

33 

41 

48 

43 

54 

3  5 

41 

33 

31 

27 

3 1 

36 

26 

20 

35 

37 

32 

8 

MIN 

29 

29 

15 

16 

7 

-  3 

2 

25 

26 

27 

17 

12 

26 

31 

30 

14 

21 

20 

13 

18 

26 

23 

31 

25 

9 

2 

13 

17 

0 

10 

20 

17 

.8 

MATTOON 

MAX 

48 

39 

29 

30 

30 

25 

32 

33 

33 

34 

33 

3*  3 

55 

56 

60 

40 

42 

33 

32 

47 

48 

36 

58 

5  7 

57 

40 

,5 

MIN 

32 

29 

21 

23 

12 

12 

15 

31 

31 

29 

22 

17 

37 

41 

21 

14 

26 

29 

31 

33 

30 

32 

33 

26 

26 

28 

29 

19 

21 

35 

30 

26 

.3 

MC  LEANSBORO 

MAX 

45 

47 

33 

36 

33 

33 

34 

39 

35 

36 

40 

50 

60 

5  7 

64 

63 

37 

53 

5 1 

4 1 

62 

53 

4 1 

40 

56 

60 

46 

.3 

MIN 

33 

32 

24- 

26 

28 

21 

22 

32 

31 

33 

29 

21 

40 

47 

54 

1H 

25 

31 

32 

36 

34 

36 

39 

30 

28 

29 

35 

25 

28 

38 

44 

31 

■  6 

MINONK 

MAX 

34 

32 

30 

30 

27 

16 

22 

32 

32 

34 

33 

39 

42 

46 

56 

42 

32 

35 

33 

35 

43 

36 

34 

32 

30 

40 

39 

33 

31 

37 

44 

34 

9 

MIN 

28 

30 

12 

10 

14 

8 

3 

21 

28 

27 

18 

17 

32 

35 

40 

12 

20 

23 

25 

30 

27 

28 

32 

23 

21 

20 

26 

13 

6 

18 

28 

21 

>  8 

MOL 1 N£   WB  AIRPORT 

MAX 

34 

33 

2  8 

30 

29 

16 

25 

31 

32 

35 

30 

48 

44 

50 

56 

2  1 

29 

29 

2  9 

37 

3  7 

32 

23 

35 

34 

33 

1 

MIN 

10 

20 

19 

18 

3 

-  6 

5 

25 

28 

23 

10 

11 

29 

34 

11 

5 

19 

19 

18 

22 

30 

32 

29 

21 

18 

ie 

17 

12 

10 

17 

.5 

MONMOUTH 

MAX 

35 

34 

31 

29 

30 

18 

22 

31 

32 

3 1 

34 

49 

48 

52 

57 

34 

7 

MIN 

31 

31 

17 

14 

10 

It 

2 

22 

29 

28 

16 

11 

32 

37 

22 

4 

16 

20 

20 

27 

30 

30 

33 

23 

22 

24 

27 

13 

10 

17 

25 

20 

.9 

MORRIS  3  NE 

MAX 

36 

35 

32 

28 

27 

14 

25 

34 

33 

35 

3  3 

39 

45 

45 

3  h 

5  1 

33 

29 

40 

38 

33 

26 

42 

43 

35 

9 

M  IN 

30 

28 

12 

0 

3 

-  8 

-  1 

23 

30 

29 

23 

11 

31 

34 

43 

16 

22 

24 

24 

26 

30 

28 

33 

27 

0  0 

16 

22 

12 

-  3 

12 

25 

20 

.1 

MORR I  SON 

MAX 

34 

32 

15 

26 

32 

32 

3  2 

34 

45 

5  6 

34 

0 

M  IN 

29 

28 

17 

20 

9 

0 

-  6 

24 

28 

25 

16 

11 

27 

34 

22 

11 

14 

17 

18 

17 

29 

29 

31 

23 

15 

13 

13 

7 

-  2 

11 

18 

17 

,7 

MORR I SONV I LLE    1  E 

MAX 

5  5 

40 

32 

42 

58 

40 

2 

MIN 

29 

29 

19 

23 

20 

12 

6 

26 

28 

28 

19 

14 

37 

41 

40 

10 

21 

26 

28 

31 

27 

29 

35 

26 

24 

26 

28 

18 

20 

30 

25 

25 

0 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

MAX 

46 

45 

40 

38 

43 

35 

36 

39 

47 

61 

61 

47 

45 

54 

42 

42 

57 

5  6 

45 

4 1 

55 

58 

46 

9 

MIN 

33 

25 

22 

27 

19 

21 

32 

32 

32 

27 

19 

37 

50 

5  1 

26 

26 

31 

29 

35 

34 

33 

37 

29 

27 

32 

34 

24 

27 

35 

49 

31 

2 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

3  3 

3  3 

30 

2  5 

26 

20 

26 

3 1 

32 

3 1 

3  3 

45 

48 

48 

5  6 

25 

29 

31 

3  2 

34 

35 

35 

32 

28 

34 

36 

28 

24 

35 

38 

33 

1 

MIN 

29 

28 

]  8 

22 

7 

1 

-  8 

25 

OH 

28 

20 

11 

25 

34 

25 

10 

14 

18 

18 

13 

29 

31 

31 

23 

18 

12 

9 

8 

-  5 

8 

22 

17 

8 

MOUNT   VERNON  AN 

MAX 

4  1 

31 

33 

38 

33 

34 

36 

60 

57 

6  3 

4  3 

3  5 

46 

4 1 

46 

51 

42 

40 

57 

52 

4 1 

49 

60 

44 

1 

MIN 

31 

31 

22 

25 

24 

19 

18 

30 

30 

31 

20 

37 

47 

43 

15 

24 

29 

30 

30 

33 

34 

36 

29 

26 

27 

33 

22 

25 

35 

45 

29 

3 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

4  5 

45 

34 

36 

37 

37 

37 

40 

34 

34 

40 

49 

58 

59 

6  5 

64 

53 

49 

44 

63 

56 

46 

45 

55 

57 

47 

0 

M  IN 

29 

32 

23 

27 

27 

23 

26 

31 

30 

32 

28 

0  0 

39 

47 

55 

19 

35 

34 

35 

35 

29 

28 

27 

38 

26 

28 

41 

45 

31 

8 

NEWTON 

MAX 

45 

35 

30 

3 1 

28 

33 

35 

35 

36 

37 

46 

60 

56 

63 

47 

5 1 

32 

5  1 

38 

58 

60 

43 

5 

MIN 

32 

33 

0  2 

23 

22 

15 

19 

31 

31 

32 

25 

17 

35 

44 

45 

16 

26 

29 

30 

32 

32 

30 

36 

27 

26 

28 

29 

21 

24 

31 

44 

28 

6 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

45 

45 

3  H 

30 

30 

30 

33 

34 

34 

35 

36 

45 

60 

56 

6  1 

34 

46 

4  1 

44 

45 

52 

51 

32 

55 

5  3 

45 

39 

56 

56 

43 

3 

M  IN 

34 

24 

24 

26 

18 

21 

32 

32 

32 

2  7 

15 

37 

44 

52 

19 

Ot 

30 

29 

33 

34 

32 

39 

31 

28 

30 

30 

24 

25 

34 

45 

30 

3 

OTTAWA 

MAX 

35 

3  5 

3  ? 

30 

28 

14 

26 

3  5 

34 

35 

34 

41 

46 

45 

56 

3  3 

36 

37 

34 

2  8 

40 

37 

30 

28 

42' 

35 

4 

MIN 

i  J 

30 

16 

12 

11 

-  1 

5 

25 

30 

30 

23 

13 

32 

36 

26 

1  7 

24 

25 

26 

28 

30 

29 

33 

28 

22 

20 

25 

14 

4 

17 

28 

22 

2 

PALEST INE 

MAX 

31 

33 

35 

34 

37 

34 

44 

5e 

5  5 

6  3 

42 

9 

MIN 

31 

35 

24 

23 

13 

1  1 

22 

33 

31 

33 

25 

18 

37 

43 

49 

25 

29 

30 

30 

33 

32 

29 

39 

28 

28 

28 

29 

23 

26 

33 

35 

29 

2 

PAN  A 

MAX 

3 1 

2  9 

0  ^ 

3  3 

33 

46 

56 

58 

61 

57 

40 

9 

MIN 

29 

29 

IK 

24 

17 

12 

10 

26 

30 

20 

;  h 

38 

45 

30 

11 

24 

26 

32 

3  2 

27 

30 

34 

25 

25 

26 

30 

18 

21 

30 

3? 

25 

7 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

42 

4  0 

0  2 

29 

33 

33 

35 

33 

H  1 

55 

5  5 

60 

40 

30 

40 

40 

2 

MIN 

31 

32 

19 

1  5 

15 

5 

17 

28 

30 

31 

25 

1  ' 

38 

4  3 

4  0 

18 

25 

.j 

29 

33 

30 

30 

37 

27 

26 

23 

28 

19 

19 

32 

40 

26 

8 

PARK  FOREST 

■1AX 

3  5 

2  7 

26 

1 5 

25 

32 

33 

35 

34 

39 

44 

46 

56 

47 

33 

35 

.  3  7 

34 

45 

36 

37 

3  H 

35 

38 

34 

25 

42 

35 

7 

M  IN 

31 

31 

16 

8 

7 

-  6 

2 

25 

30 

31 

25 

14 

32 

34 

45 

19 

21 

25 

27 

29 

n7 

31 

34 

20 

20 

17 

25 

13 

-  1 

16 

27 

21. 

8 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

30 

34 

'32 

32 

41' 

47 

53 

5  7 

2  5 

3 1 

36 

34 

34 

■35 

38 

37 

32 

30 

42 

39 

34 

32 

42 

35. 

2 

MIN 

30 

23 

17 

23 

.3 

8 

25 

29 

25 

13 

12 

34 

41 

12 

10 

25 

25 

20 

15 

25 

21. 

6 

PONT  I  AC 

MAX 

33 

0  3 

34 

34 

40 

43 

49 

5  7 

42 

32 

35 

3  5 

36 

42 

37 

37 

34 

28 

40 

39 

34 

32 

38 

45 

35. 

9 

MIN 

30 

30 

1  o 

10 

1  1 

-  ? 

10 

24 

1  1 

30 

23 

11 

35 

37 

HO 

16 

25 

0  5 

28 

32 

30 

26 

34 

26 

23 

21 

28 

16 

9 

24 

30 

23. 

6 

QUINCY 

MAX 

3  1 

6  1 

56 

60 

6  1 

19 

30 

38 

3  2 

32 

36 

41 

37 

33 

3  5 

47 

42 

37 

36 

43 

37. 

5 

MIN 

31 

25 

20 

18 

10 

10 

23 

OH 

26 

20 

42 

46 

1  h 

8 

19 

24 

26 

29 

OH 

31 

23 

29 

18 

18 

30 

28 

24. 

6 

QUINCY  CAA 

MAX 

0  1 

33 

5  H 

57 

62 

60 

2  1 

31 

39 

34 

32 

35 

42 

37 

31 

34 

49 

43 

36 

37 

5 1 

44 

37, 

9 

MIN 

29 

22 

2  i 

17 

!  1 

6 

5 

24 

OH 

26 

18 

22 

39 

44 

8 

32 

28 

16 

22 

21. 

B 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

MAX 

33 

3  3 

42 

5  3 

5  1 

5  9 

27 

32 

3  7 

3  6 

37 

44 

39 

40 

34 

29 

41 

4  7 

33 

33 

52 

52 

37, 

4 

MIN 

31 

28 

15 

15 

6 

o 

16 

26 

31 

28 

19 

18 

37 

40 

18 

16 

25 

oe 

30 

32 

30 

30 

32 

25 

23 

23 

-■K 

17 

32 

27 

24. 

1 

ROBERTS   3  N 

MAX 

3  8 

3 1 

28 

28 

27 

25 

3  3 

46 

38, 

0 

MIN 

31 

30 

18 

10 

:  5 

0 

11 

23 

30 

31 

23 

14 

35 

36 

45 

17 

25 

H. 

29 

31 

30 

29 

35 

26 

20 

24 

28 

16 

8 

25 

30 

24, 

2 

ROCKFORD 

MAX 

33 

35 

33 

27 

24 

14 

27 

32 

32 

33 

34 

44 

51 

43 

55 

33 

29 

34 

34 

35 

37 

37 

35 

34 

29 

34 

42 

27 

23 

40 

40 

34. 

2 

MIN 

29 

29 

16 

15 

1  1 

0 

-  1 

25 

26 

27 

21 

14 

27 

35 

3  -'• 

14 

17 

0  0 

17 

18 

28 

30 

32 

OH 

20 

10 

17 

8 

0 

12 

25 

19. 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

33 

32 

26 

28 

27 

1  .3 

29 

32 

30 

34 

34 

4  1 

47 

45 

55 

23 

29 

3  0 

32 

34 

36 

35 

33 

30 

27 

32 

37 

25 

19 

36 

39 

32. 

5 

MIN 

29 

26 

16 

18 

1 

- 

0 

27 

Of. 

26 

12 

1  3 

25 

34 

19 

14 

21 

1  3 

16 

26 

27 

30 

23 

7 

11 

8 

-  5 

12 

10 

16. 

2 

RUSHV I LLE 

MAX 

37 

36 

31 

32 

1  3 

25 

31 

3" 

36 

32 

33 

54 

60 

58 

22 

31 

36 

33 

35 

37 

42 

40 

35 

32 

46 

44 

36 

38 

46 

45 

37. 

7 

MIN 

32 

30 

2 1 

21 

16 

8 

24 

28 

18 

16 

35 

43 

22 

7 

18 

23 

27 

32 

30 

32 

32 

23 

23 

27 

29 

17 

18 

30 

u 

•  24. 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued 


ILLINOIS 
JANUARY  1953 


Day  Ol  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13  [ 

14 

15 

M 
16  | 

17 

IB 
18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Ave: 

SPARLAND 

MAX 

35 

35 

33 

32 

30 

16 

25 

34 

3  3 

43 

50 

56 

3  3 

37 

35 

35 

38 

37 

34 

3  j 

t,  \ 

39 

34 

33 

38 

42 

36 

2 

M  I N 

31 

30 

17 

18 

11 

0 

-  2 

24 

30 

29 

19 

9 

31 

36 

38 

13 

22 

25 

25 

29 

29 

30 

32 

24 

17 

22 

23 

15 

17 

16 

28 

22 

2 

SPARTA 

MAX 

42 

45 

34 

39 

1 5 

3  3 

33 

36 

33 

33 

39 

59 

JS 

43 

( 

39 

64 

45 

56 

60 

44 

4 

MIN 

27 

33 

24 

26 

29 

21 

19 

27 

29 

29 

29 

22 

38 

47 

48 

15 

22 

28 

25 

31 

32 

34 

38 

29 

27 

31 

42 

23 

28 

39 

45 

30 

2 

SPRINGFIELD  WR  AIRPORT 

MAX 

39 

3  7 

30 

3 1 

31 

24 

32 

32 

2? 

38 

36 

4 1 

46 

36 

36 

4 

MIN 

31 

24 

20 

25 

12 

10 

10 

!9 

30 

26 

IB 

18 

38 

47 

1  5 

10 

26 

27 

32 

33 

29 

33 

33 

27 

>6 

28 

26 

17 

20 

34 

28 

25 

2 

SPRINGF IELO   WB  C I  TV 

MAX 

38 

37 

30 

32 

26 

30 

33 

33 

54 

5  ■ 

27 

3  7 

]  .i 

3  5 

37 

41 

36 

54 

54 

38 

7 

M  IN 

32 

25 

22 

27 

13 

12 

12 

30 

31 

29 

21 

23 

38 

47 

1  6 

11 

27 

28 

33 

34 

30 

34 

34 

29 

27 

29 

27 

20 

23 

35 

29 

26 

7 

STOCKTON 

MAX 

3  1 

3 1 

28 

23 

1  ? 

24 

29 

29 

25 

26 

31 

28 

29 

^3 

33 

30 

30 

30 

5 

MIN 

27 

25 

15 

18 

6 

-  7 

-10 

23 

25 

26 

15 

12 

28 

31 

25 

8 

12 

16 

12 

11 

27 

29 

30 

22 

14 

5 

15 

6 

-  4 

4 

21 

15 

7 

SVCAMORE 

MAX 

28 

32 

29 

32 

34 

36 

35 

41 

3A 

34 

3  2 

2H 

34 

34 

29 

22 

38 

39 

33 

5 

MIN 

29 

26 

15 

11 

-  5 

-  2 

26 

26' 

26 

15 

1  2 

23 

34 

29 

13 

:  9 

1« 

18 

16 

27 

27 

30 

25 

14 

10 

17 

7 

1  1 

10 

24 

16 

0 

TABLE  GROVE 

MAX 

3  5 

25 

31 

22 

31 

1  r 

33 

34 

36 

38 

36 

32 

29 

46 

40 

35 

35 

42 

4 1 

35 

8 

MIN 

31 

27 

19 

20 

10 

26 

7 

24 

29 

27 

16 

18 

38 

38 

22 

7 

20 

'■-<. 

25 

31 

30 

31 

32 

23 

2  J 

26 

29 

16 

16 

28 

29 

23 

3 

TUSCOLA 

MAX 

A  1 

29 

34 

50 

34 

40 

37 

43 

40 

42 

40 

31 

44 

48 

41 

35 

57 

56 

40 

7 

M  IN 

31 

31 

22 

21 

15 

5 

9 

27 

31 

31 

24 

16 

35 

39 

15 

25 

28 

29 

'34 

30 

29 

36 

25 

25 

25 

27 

17 

19 

30 

36 

26 

3 

URBANA 

MAX 

27 

34 

33 

3  3. 

38 

37 

38 

44 

39 

41 

35 

31 

42 

47 

35 

39 

56 

55 

39 

0 

MIN 

32 

31 

21 

16 

16 

6 

15 

27 

31 

31 

24 

17 

36 

43 

16 

26 

28 

31 

32 

31 

31 

36 

26 

25 

24 

3  1 

18 

16 

36 

35 

26 

5 

VANDAL  1 A  CAA  AP 

MAX 

A3 

4  1 

30 

33 

33 

28 

33 

45 

36 

42 

45 

40 

42 

41 

34 

5  3 

43 

38 

38 

57 

59 

41 

2 

MIN 

32 

26 

21 

24 

i  e 

12 

5 

30 

31 

27 

19 

:  - 

35 

45 

19 

14 

27 

28 

32 

30 

30 

35 

34 

28 

27 

29 

27 

20 

23 

37 

29 

26 

2 

V  I RDEN 

MAX 

28 

31 

29 

32 

39 

35 

38 

39 

41 

40 

38 

3  2 

50 

44 

)  Q 

35 

58 

5  5 

39 

0 

M  IN 

29 

30 

20 

25 

19 

13 

9 

< 

29 

29 

19 

17 

35 

41 

29 

9 

22 

26 

30 

31 

28 

29 

34 

26 

24 

27 

28 

18 

20 

30 

35 

25 

4 

WALNUT 

MAX 

24 

37 

32 

3  2 

35 

35 

37 

36 

35 

33 

3  0 

36 

36 

3  0 

24 

35 

38 

34 

2 

MIN  ' 

29 

28 

16 

16 

12 

0 

-  2 

22 

26 

26 

16 

11 

30 

34 

31 

12 

14 

19 

.  20 

19 

29 

28 

31 

22 

1  3 

14 

17 

9 

0 

11 

23 

18 

6 

WATSEKA 

MAX 

25 

33 

52 

32 

3  7 

38 

37 

39 

39 

37 

-  g 

38 

36 

3  i 

45 

49 

37 

3 

MIN 

32 

31 

19 

12 

13 

-  1 

11 

24 

30 

32 

27 

16 

37 

37 

48 

19 

25 

27 

30 

32 

29 

30 

36 

28 

2  3 

21 

27 

16 

9 

21 

29 

24 

8 

WAUKEGAN 

MAX 

31 

33 

32 

28 

25 

15 

29 

33 

33 

35 

3? 

42 

49 

48 

54 

32 

33 

34 

34 

34 

42 

35 

35 

32 

27 

33 

38 

29 

24 

35 

40 

34 

2 

MIN 

31 

30 

16 

13 

7 

-  2 

2 

28 

31 

29 

22 

14 

29 

35 

32 

16 

23 

22 

18 

21 

29 

29 

32 

27 

1  1 

8 

21 

1  3 

18 

27 

20 

4 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

34 

40 

30 

28 

26 

15 

27 

32 

33 

34 

33 

40 

48 

44 

55 

42 

33 

33 

36 

35 

42 

37 

35 

34 

28 

37 

38 

34 

23 

36 

39 

34 

9 

MIN 

31 

30 

16 

13 

9 

-  2 

4 

26 

21 

29 

24 

10 

31 

36 

41 

11 

23 

23 

22 

21 

30 

29 

33 

27 

:  g 

12 

20 

12 

2 

15 

27 

20 

a 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

37 

38 

32 

33 

33 

29 

28 

30 

32 

32 

34 

5 

57 

6C 

60 

34 

32 

40 

39 

38 

40 

43 

42 

37 

37 

51 

50 

42 

39 

59 

56 

40 

8 

M  IN 

31 

32 

22 

25 

23 

15 

5 

26 

29 

29 

21 

18 

37 

44 

34 

10 

>0 

25 

29 

32 

31 

34 

36 

26 

25 

29 

27 

19 

21 

31 

21 

26 

0 

WINDSOR 

MAX 

42 

36 

30 

30 

26 

29 

32 

33 

34 

31 

44 

55 

'■7 

61 

57 

33 

41 

37 

■41 

41 

3'.' 

41 

38 

« 

47 

46 

38 

36 

57 

56 

40 

6 

MIN 

31 

19 

22 

21 

10 

8 

28 

31 

30 

21 

17 

35 


43 

51 

13 

25 

2  5 

30 

33 

29 

30 

36 

24 

27 

28 

18 

21 

30 

43 

26 

8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


EfBoOB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA  1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.1 

T 

0.1 

ANTI0CH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

2 

2.0 
2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 
3 

3 

3 

3 

2 

2 

3.0 
4 

T 
4 

4 

4 

3 

3 

0.5 
3 

T 

2 

2 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 
1 

1 

0.1 
1 

0.9 

2 

2.5 
4 

T 
3 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.1 

1 

0.4 

1 

T 
1 

0.1 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

4.0 
4 

0.6 
2 

1 

BELLEVILLE  SCOT  T  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.3 

T 
1 

T 
1 

T 
1 

T 
T 

T 

2.4 
T 

T 

T 

T 

BL00MINGT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.7 
2 

0.3 
2 

T 
2 

1.0 

2 

2.0 
4 

4 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

0.5 
T 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

CARL  INV1LLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

1 

T 
T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQU1U 

T 

T 
T 

T 

0.7 

1 

1.7 
T 

T 

2 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.2 
T 

T 
1 

0.2 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.8 

0.5 
1 

1 

T 

T 

DANV I LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

T 
T 

; 

0.1 
T 

0.5 
1 

T 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

0.3 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 
1 

T 

1 

T 
1 

0.6 
1 

0.1 
1 

0.2 
1 

d.i 
l 

0.1 
1 

T 

1 
T 

0.5 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

r 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

3.0 
3 

3 

T 
2 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

3.5 
4 

0.5 
4 

2 

2 

1 

3.0 
4 

4 

3 

2 

2 

2 

2.0 
4 

T 
3 

2 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN.  ON  GND 

T 
T 

T 

0.5 
T 

l.S 
1 

0.2 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.5 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

1.3 
1 

1 

1 

1.5 

3 

2 

1 

4.0 

5 

5 

5 

3 

2 

2 

T 
2 

1 

1 

COLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

T 
1 

T 

HARRiSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

T 

8««  reference  notes  following  Station  lottex. 


Table  7-C0NT  INUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  1953 


Day  of  month 


Station 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Q 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JOLIET  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

1.7 
T 

2 
0.2 

0.2 
1 

0.1 

1 

1.7 
1 

T 

3 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

0.8 
T 

T 

0.1 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.2 

0.4 

2 

0.2 

2 

T 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.8 

T 
1 

1.0 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

.  8 
1 

T 

T 

2.5 

2 

T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.5 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

1  .8 

2 

2 

1 

2.5 
* 

2 

T 

2.0 

2 

2 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

0.2 
1 

T 

0.2 

1.8 

2 

2 

T 
2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

2.3 
2 

2 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
3 

0 . 5 
3 

0.2 
3 

3 

2 

2 

3 .  5 
5 

T 

5 

. 

4 

4 

4 

1 .  3 
4 

3 

3 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

T 

T 
T 

0  .  1 

T 
T 

2.4 
r 

2 
0.1 

2 

0.1 

T 
2 
0.1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

4.9 
T 

5 
0.4 

4 
0.3 

1 . 2 

3 

0.2 

4 
0.3 

3 
0.'3 

2 . 1 
1 

3 

0.6" 

3 
0.6" 

2V 
0  .  5 

1 

1 

2 
0.6 

2 

0.3" 

2 

"0.3 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

4.0 
4 

3 

3 

3.0 
5 

3 

2 

2.5 
5 

5 

5 

3 

3 

3 

0.5 
3 

2 

2 

MORR i  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.1 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

3.0 
3 

1.0 
4 

3 

T 

3 

2 

T 
1 

3.0 
4 

4 

4 

4 

3 

* 

3.0 

6 

4 

3 

MORR I SONVILLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

MT  VERNON  4  N 

N'jWFSI  I 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

1 . 1 

1 

1 

T 

T 

OLNEY  RADIO  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

1  .7 
°2 

0.1 

1 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

T 
1 

1 

0.3 
1 

2.5 

3 

T 
2 

1 

1 

T 

1  .  0 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.5 
1 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

WTR  EQUIV 

1.7 

T 

T 
1 

0.3 
.1 

T 
1 

1.9 
1 

3 
0.3 

2 
0.3 

T 

2 

0.3 

2 
0.3 

2 
0.3 

2 
0.3 

T 

T 

T 
T 

1 .  2 
T 

T 

T 

o.e 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.8 

2 

T 
1 

T 

i 

T 

1 

1.7 
2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

r 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

0.8 
1 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
1 

2 

2 

T 
2 

1 

T 

T 

T 

.  5 
T 

T 

2.2 

T 

2 

1.5 

T 
2 

2 

1 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

0.2 
T 

1.5 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

f 
T 

T 
T 

T 

T 

0  .  2 
T 

T 

ROBERTS  3N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

T 

2 

T 

2 

0.2 

2 

2.2 
3 

j  .  3 
3 

T 
2 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

T 

ROC  KFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.6 

T 

2 

2 

T 
2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

4.7 

5 

T 
5 

T 
3 

T 
3 

3 

3.0 

T 
5 

T 
5 

5 

4 

1.6 

3 

T 

5 

5 

T 
4 

SPAR  TA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

0.8 
T 

1  .7 
1 

0.3 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

T 
T 

T 
T 

0.8 
T 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

1 

1 

0.5 

1 

2.0 
3 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

3.0 
3 

3.0 
6 

T 

4 

3 

3 

2 

3.0 
4 

T 
4 

4 

4 

4 

4 

1.5 
5 

4 

3 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0 . 5 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

3.0 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

4.0 

5 

T 
5 

5 

5 

5 

5 

2.0 

7 

6 

5 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.4 
T 

T 

1.5 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

2.0 
1 

1 

1.2 
1 

1 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.5 

2.0 

T 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

0  .  ! 
T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  follo>lnft  Station  Inde*. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

R 

1 

u 
J 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Re(ei 

to 
tables 

g 
Q 

Temp. 

Precip. 

88  03 

MRS.  BESSIE  ELLEN 

2  3 

5 

739 

6P 

6P 

WILL  C .  EGBERT 

2  3 

5 

ALTON  DAM  26 

MAD  I  SON 

* 

36  53 

MID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2  3 

5 

ANNA  1  NW 

UN,  I  ON 

! 

37  26 

7P 

J.    BON  HARTLINE 

?  } 

5  7 

0  199 

89  55 

620 

5P 

ALBERT  E.  CROEGAERT 

3 

88  06 

770 

7P 

7P 

ROY  I .    KUFAL  K 

2  3 

5  7 

87  58 

GEORGE  A.  HONE  MANN 

AURORA  COLLEGE 

KANE 

41  45 

88  20 

7P 

PHYS  OEPT  AURORA  C 

2  3 

AVON 

0356 

FULTON 

1 

40  40 

90  26 

6ft  1 

7A 

M.   LYNN  DAVIS 

3 

0445 

91  03 

.640 

7A 

GEORGE  E .  GR 1 D£R 

3 

90  26 

4  50 

7A 

SAMUEL  C.  CROWELL 

3 

MIO 

MID 

2  3 

5  7 

SENILE Y 

HANCOCK 

91  07 

671 

6P 

ROY  H.  GIBBONS 

3 

BENTON 

FRANKLIN 

6P 

BENTON  WATER  Of.PT. 

3 

0761 

89  01 

3 

89  00 

830 

4P 

HARRY  G.  JOHNSON 

5  7 

HUGH  MOORE 

BRADFORD  CAA  Ap 

BUREAU 

1 

41  13 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

BROOK PORT  DAM  52 

MASSAC 

5 

37  08 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1166 

89  10 

314 

MID 

MID 

u  s  weather  Bureau 

2  3 

5  i 

3 

6P 

5  6 

CARL INV I LLE  ft  E 

MACOUPIN 

39  17 

89  4  4 

627 

6P 

6P 

HENRY  D.  HOELT ING 

2  3 

CARLVLE 

CLINTON 

2 

38  36 

89  22 

461 

7A 

MUN  WATER  &  PwR  PL 

2  3 

5 

1296 

68  10 

6P 

GEORGE  C.  BANNER 

3 

1329 

3 

CHANDLERVILLE 

CASS 

40  0  3 

LORAN  THOMPSON 

3 

ChANNAhON  DRESDEN  ISLD 

GRUNDY 

1 

41  2m 

88  17 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1436 

88  10 

666 

6P 

6P 

2  3 

5 

86  44 

720 

5P 

5P 

2  3 

5 

69  50 

3B1 

7A 

3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

COOK 

41  47 

87  36 

594 

MID 

MID 

UNIV.  OF  CHICAGO 

2  3 

5 

CHICAGO  wB  AIRPORT 

COOK 

■ 

41  47 

B7  4ft 

623 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

1582 

87  36 

823 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

.  ■ 

5 

89  29 

490 

BA 

3 

7P 

7P 

GEORGE  0 .  LUKES 

5 

CLINTON  1  5 

OE  WITT 

1 

40  08 

68  58 

7ft6 

C .  E .  CORR 1NGT0N 

C06DEN  2  S 

UNION 

* 

89  15 

540 

6P 

6P 

FLOYD  G.  ANDERSON 

2  3 

5 

2140 

V  E  R  M 1 L 1  ON 

87  38 

602 

7P 

7P 

RADIO  STATION  WDAN 

5  7 

87  36 

7A 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

AMELIA  COONRADT 

DIXON 

LEE 

6 

41  50 

89  29 

696 

6P 

WILL  1 AM  W.  SHUCK 

5  7 

DU  QUO  IN 

PERRY 

* 

38  01 

G.  H.  KNETZGER 

2  3 

5 

2614 

90  07 

413 

7P 

7P 

2  3 

5 

3 

26  BT 

ELGIN^ 

2736 

KANE 

t*2  02 

0.  BECKNER^ 

ELUA3ETHT0WN 

2750 

HARDIN 

5 

37  27 

U  S  FOREST  RANGER 

2800 

90  22 

641 

5P 

3 

2931 

3109 

FREEPORT 

3257 

STEPHENSON 

6 

42  16 

JOHN  SCHRODER 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

STEPHENSON 

■ 

42  17 

SEWAGE    TREATMENT  PL 

)290 

90  09 

592 

5P 

8A 

.  3 

5 

3312 

JO  DAVIESS 

90  26 

3320 

HENRYS 

GALVA 

3335 

1 

41  10 

ARTHUR  E.  JOHNSON 

GENESEO 

3384 

HENRY 

6 

41  27 

MRS.  M.   J.  BESSANT 

3413 

FORO 

88  23 

753 

6P 

3 

3455 

HENDERSON 

91  04 

538 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3482 

POPE 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

POPE 

5 

37  22 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GOLDEN 

3530 

ADAMS 

1 

40  06 

G.  W.  NETHERY 

3572 

JERSEY 

90  26 

404 

7A 

3 

3595 

JACKSON 

367 

16 83 i  CUMBERLAND 

GREENVILLE 

3693 

BONO 

2 

38  53 

OEANE  J.  MCALISTER 

GRIOLET 

3709 

MC  LEAN 

J 

40  45 

EZRA  D.  STOl.LER 

3717 

PIKE 

90  44 

685 

6P 

6P 

2  3 

5 

3850  ,CALMOUN 

3079 

SALINE 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

38B4 

SALINE 

5 

37  44 

W.  HARRISON  KIBLER 

MAVANA 

14*  SON 

1 

40  16 

L.  L.  EUTENEUER 

3940 

90  04 

460 

7A 

3 

4108 

MONTGOMERY 

4198 

VERMILION 

JOHN  F .  MUSHRUSH 

HUT50NVILLE  PWR  PLANT 

4317 

CRAWFORD 

7 

39  06 

ILL  PUBLIC  SERV  CO 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

ROCK  ISLAND 

- 

ftl  25 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4442 

MORGAN 

90  1ft 

607 

6P 

6P 

"JOftSURY  SANATORIUM 

2  3 

5 

44  89  i JERSEY 

4530 

WILL 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOLIET  MB  AIRPORT 

4535 

WILL 

l 

41  30 

U  S  WEATHER  BUREAU 

KANKAKEE 

4593 

KANKAKEE 

1 

41  07 

KANKAKEE  WATER  CO 

4598 

KANKAKEE 

87  5b 

620 

6P 

6P 

M.    A.  DURAND 

2  3 

5 

4655 

MERCER 

ALFRED  M.  NORRIS 

4710 

HENRY 

RADIO  S TA  WKEI 

LAC  ON 

4805 

MARSHALL 

1 

41  02 

closed   

LA  HARPE 

4823 

HANCOCK 

40  35 

JACK  H.  SHARPE 

4922 

LA  SALLE 

89  06 

522 

7P 

3P 

WESTCL0K  gti  corp. 

2  3 

5 

4923 

LA  SALLE 

ARTHUR  J.  FISCHER 

LAwRENCEV 1 LlE 

4959 

LAWRENCE 

LEROY 

50  36 

MC  LEAN 

I 

40  21 

0.   J.   LERE  , 

LINCOLN 

5079 

LOGAN 

40  09 

jOHN  ZURkAMMER  JR. 

5  7 

LINCOLN  NO.  2 

5084 

LOGAN 

89  21 

600 

7A 

GEORGE  L.  SMITH 

3 

5272 

TAZEWELL 

MACOMB 

5280 

MCDONOUGH 

W.   S.  NEWELL 

MAKANDA   1  NW 

5294 

JACKSON 

4 

37  38 

HARVEY  8.  HARTLINE 

MARENGO 

5326 

MCHENRY 

A 

42  15 

FRANK  J.  MACK 

5  7 

5342 

WILLIAMSON 

68  55 

448 

SP 

C .  N .  DAN IELSON 

3 

5372 

LA  SALLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5380 

CLARK 

ERNEST  THOMAS  PINE 

MASCOUTAM 

5405 

ST.  CLAIR 

2 

38  29 

DR.  R .  F.  LISCHER 

MAT TOON 

5430 

COLES 

7 

39  28 

CEN  ILL  PUB  SERV  CO 

MC  M  £  NR  Y   2  S 

5498 

MCHENRY 

88  15 

742 

6P 

JOHN  J.    BARN INGS 

3 

MCLEANbBORO 

5515 

HAMILTON 

F.  G.  FRAZIER 

5539 

MACOUPIN 

M.   F .  DODGE 

M1NONK 

5712 

WOODFORD 

1 

40  54 

7P 

CITY  OF  MINONK 

2  3 

5 

MOL1NE  WB  AIRPORT 

5751 

TOCK  ISLAND 

41  27 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MONMOUTH 

5768 

WARREN 

90  36 

770 

6P 

6P 

=ROF  .  LYLE  FINLEY 

2  3 

5  7 

MONT 1CELLO 

5791 

PIATT 

88  3ft 

659 

5P 

-EE  F.  GIFFIN 

3 

5820 

jRUNDY 

88  26 

7A 

*Ay  WEBB 

MORRIS  3  NE 

5825 

jR UND Y 

1 

M  24 

88  22 

549 

6P 

X)NALD  M.  PYATT 

2  3 

5 

MORRISON 

5833 

WHITESIDE 

6 

41  49 

89  58 

670 

7P 

7P 

9ALPH  H.  GREEN 

2  3 

5  7 

MORRlSONVlLLE  1  E 

:hristian 

89  26 

638 

7P 

7P 

JOHN  R.    LOW IS 

2  3 

5  7 

5893 

hABASh 

87  45 

424 

5P 

5P 

XT.CARMEL  WTR  WKS 

2  3 

5 

MOUNT  CARROLL 

•  i  . 

CARROLL 

89  58 

817 

7P 

7P 

JAMES  F.  MCCRAY 

2  3 

5 

MOUNT  OLIVE 

5«)17 

«ACOUPIN 

* 

39  04 

89  43 

681 

6P 

HENRY  W.  JOHNSON 

MOUNT  PULASKI 

5927 

.OGAN 

89  17 

667 

5P 

3 

MOUNT  STERLING 

5935 

3R0WN 

1 

39  59 

90  46 

711 

5P 

HOMER  L.  RENAKER 

3 

MOUNT  VERNON  4  N 

5943 

JEFFERSON 

38  22 

86  55 

590 

7A 

WOIO  STATION  WMIX 

2  3 

5  7 

NASHVILLE  3  NW 

6011 

WASHINGTON 

2 

38  23 

89  2  5 

505 

6P 

E.  SCHLIEFER 

3 

NEWARK  7  E 

6  )(  9 

(ENOALL 

1 

.1  32 

88  27 

707 

6P 

*ARR£N  S.  GRAY 

3 

NEW  BOSTON  DAM  IT 

60  98 

*RCER 

,1  11 

91  03 

548 

8A 

lORPS  OF  ENGINEERS 

NEW  BOSTON 

6085 

XERCER 

.1  10 

91  00 

571 

7A 

1.  D.  HARRIS 

3 

NEW  BURNS  IDE 

6093 

JOHNSON 

5 

)7  35 

68  46 

560 

5P 

5P 

41 SS  MAE  MCCA8E 

2  3 

5 

NEWTON 

6159 

JASPER 

7 

39  JO 

88  10 

513 

6P 

jEORGE  H.  PAYNE 

2  3 

5 

OLNEY  RAOIO  STATION 

'  1CHLAN0 

7 

18  42 

88  04 

472 

5P 

5P 

IADI0  STATION  WVLN 

2  3 

5  7 

OREGON  WATER  WORKS 

6492 

6 

.2  01 

89  20 

702 

BA 

*LAN  GRANT 

3 

OTTAuA 

6526 

-A  SALLE 

1 

n  22 

474 

7P 

7P 

JOHN  A.  BEEO 

2  3 

5  7 

Station 


County 


PAL  EM  INE 

6558 

CRAWFORD 

I 

39 

00 

87 

37 

J14 

7P 

H.    M.  GAOOIi. 

2  3 

PAIiA 

6579 

CHRISTIAN 

■ 

39 

23 

89 

■ 

■  16 

7P 

C.   E.    SCHUMACHLft  ' 

■ 

S 

PARIS  WATER  WORKS 

6610 

EDGAR 

39 

38 

IP 

CITY  OF  PARIS 

PARK  FOREST 

6616 

COOK 

■■ 

PAW  PAW 

6661 

LEE 

41 

e  a 

■ 

W.   A.    WOOD j 

PAYSON 

6670 

ADAMS 

39 

49 

91 

14 

640 

E01TH  A.  BOBBINS 

PEORIA  w8  AIRPORT 

6711 

PEORIA 

1 

40 

41 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU  1 

PEOTONE 

6725 

WILL 

■ 

■ 

PETERSDURG 

6760 

MENARD 

40 

■  L 

hRANK  D,    RA1NEY  1 

PLEASANT  HILL 

6861 

PIKE 

19 

■ 

i 

' 

LOU  GALLOWAY 

PONT  I AC 

6910 

LIVINGSTON 

1 

■ 

■ 

88 

6P 

ROGER  WILLIAMS 

PR  I NCEV 1 LLE  2  NW 

7004 

PEORIA 

■ 

■ 

QUINCY 

7007 

ADAMS 

4 

39 

■ 

24 

7P 

7P 

■ 

QUINCY  CAA  AP 

7072 

ADAMS 

39 

56 

91 

11 

Ml  0 

U  S  CIVIL  ACRO  ADM 

QUINCY  DAM  21 

707T 

ADAMS 

39 

54 

26 

483 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

7082 

ADAMS 

56 
18 

91 

24 

7  A 

MELVIN  BR  I NKOE  TTER 

RAN T*OUL  ChANUTE  Af  BASE 

7150 

CHAMPA IGN 

40 

88 

09 

MID 

MID 

■ 

RED  CUD 

7157 

RANDOLPH 

36 

i  i 

■ 

■ 

ROOERTS  3  N 

7336 

FORO 

40 

88 

11 

766 

7P 

7P 

R.  E.  BRADBURY 

- 

ROCHELLE 

7349 

OGLE 

55 

89 

H 

CALIFORNIA  PKG  CORP 

ROCK FORO 

7375 

WINNEBAGO 

42 

15 

69 

■ 

6P 

6P 

F.  W.  KNOwlTON 

■ 

ROCKFORO  4  NE 

WINNEBAGO 

17 

88 

59 

MRS.  D.  5.  CUMMI HGS 

i 

ROCKFORP  CAA  AP 

WINNEBAGO 

6 

42 

12 

e  > 

734 

MID 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

■ 

ROCK    ISLAND  DAM  15 

7388 

ROCK  ISLAND 

31 

90 

. 

■ 

8A 

CORPS  OF  L'NGINTERS 

■ 

ROCKPORT 

7400 

PIKE 

39 

32 

91 

00 

■ 

HARRY  WILLIAMS 

RUSKV I LLE 

7551 

SCHUYLER 

40 

07 

90 

34 

683 

■ 

6P 

GAIN  BROS.  GRECNMSE 

STE  MARIE 

7603 

JASPER 

7 

38 

56 

B8 

01 

448 

7A 

JUOSON  E.  CAMERON 

SALEM 

7636 

MARION 

2 

38 

37 

88 

57 

544 

5P 

■ 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7B59 

GALLATIN 

5 

37 

43 

86 

7A 

JAKE  H.  STEWART 

SIDELL 

7952 

VERMIL 1  ON 

7 

39 

55 

87 

49 

" 

7A 

MLLMm  LANE 

SPARTA 

8147 

RANDOLPH 

38 

08 

89 

42 

538 

6P 

6P 

HOWE  V.  MORGAN 

SPRINGFIELD  W6  AIRPORT 

8179 

SANGAMON 

50 

89 

40 

587 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU  1 

.  1 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

8184 

SANGAMON 

1 

39 

48 

89 

39 

598 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU  1 

.  1 

■ 

STOCKTON 

8293 

JO  DAVIESS 

42 

21 

90 

00 

5P 

E.  A.  CURTISS 

STREA  TOR 

8353 

LA  SALLE 

1 

41 

07 

86 

50 

625 

J.  F.  PRAFCKE 

SYCAMORE 

8452 

DE  KALB 

59 

88 

41 

840 

BP 

BP 

FRANK  C.  DEAN 

FUL  TON 

1 

TAYLORVILLE 

8491 

CHRISTIAN 

33 

89 

18 

7A 

JOHN  W.  COALE 

TISKILWA 

8604 

BUREAU 

41 

16 

89 

?0 

ORVILLE  L.  WEAVER  i 

3 

TOULON 

8630 

STARK 

41 

06 

69 

52 

752 

SP 

ERNEST  R.  ROBSON 

i 

TUSCOLA 

8684 

DOUGLAS 

39 

ftB 

88 

17 

653 

6P 

6P 

OEKAL&  AGRI.  ASSH 

2  '- 

5  7 

URBANA 

8740 

CHAMPAIGN 

} 

■ 

08 

68 

13 

.  743 

7P 

STATE  WATER  SURVEY  t 

2  3 

i 

URBANA  ENGR .  CAMPUS 

8750 

CHAMPAIGN 

7 

06 

68 

14 

730 

STATE  WATER  SURVEY 

3 

■ 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

8756 

LA  SALLE 

1 

41 

19 

68 

59 

464 

CORPS  OF  ENGINEERS 

. 

VANDAL  1 A  CAA  AP 

8783 

FAYETTE 

i& 

59 

89 

10 

532 

M ;  D 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

5 

VlROEN 

8860 

MACOUPIN 

1 

. 

,,■ 

674 

6P 

£.   M.  WATKINS 

WALNUT 

6916 

BUREAU 

' 

41 

89 

35 

7  1ft 

6P 

6P 

CARL  F.  NELICK 

WARSAW 

8976 

HANCOCK 

40 

21 

91 

26 

490 

CHARLES  Ew ING 

WATERLOO 

9002 

MONROE 

38 

20 

■ 

09 

717 

BA 

E.  H.  WCLF 

3 

WATSEKA 

9021 

IROQUOIS  1 

87 

634 

6P 

6P 

BENJAMIN  JORDAN 

5 

WAUKEGAN 

9029 

LAKE 

3 

42 

21 

669 

7P 

R.    W.  FLACC 

wayne  CI  ry 

WAYNE 

38 

21 

66 

35 

385 

PAUL  F.  NICHOLS 

1 

WHEA TON  COLLEGE 

9221 

D'J  PACE 

1 

52 

88 

06 

753 

6P 

WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL  1  E 

9241 

GREENE 

1 

39 

26 

90 

23 

578 

SP 

5P 

OSCAR  W'«TT 

■ 

WILCOX 

9274 

CLAY 

36 

38 

88 

16 

E.  LOWGIL  ROUTI 

WINDSOR 

9354 

SHEL6Y 

39 

26 

88 

36 

■  ■ 

6P 

NINA  M.  RYHEPD 

■ 

Obser- 
vation 
fame 


r  I 


NEW  STATIONS 


1.    ILLINOIS     2.    KASKASK I A 


3.  LAKE  MICM1G 


MISSISSIPPI     5.  OHIO    6.  ROCK 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not   listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 

inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

WRPC,    KANSAS  CITY,    MO.,    —   3-13-53  —  1050 
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KANSAS  CITY:  1953 


ILLINOIS  -  FEBRUARY  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

February's  weather  was  similar  to  that  of  December  and  January,  with  generally 
mild  temperatures  and  precipitation  below  normal  over  most  of  the  State.  Excepting 
February  1952,   this  month  was  warmer  than  any  February  in  the  past  15  years.  The 
State  average  temperature  was  36.1°,  or  6.2°  above  normal,   and  individual  station 
averages  varied  from  43.7°  at  El izabethtown  to  27.2°  at  Stockton.  Precipitation 
totaled  above  normal  only  in  the  northern  division,  but  even  many  northern  stations 
received  deficient  amounts.     Over  the  State,  precipitation  averaged  1.53  inches, 
compared  to  the  February  normal  of  1.92  inches,  and  station  totals  ranged  from 
0.52  inch  at  Rushville  to  3.08  inches  at  Monmouth.     Snowfall  was  well  under  norm  i, 
averaging  only  1.2  inches.     The  south  and  much  of  the  central  division  received  no 
measurable  amounts  of  snow  during  the  month;  Utica  reported  the  greatest  total 
snowfall  for  February  with  7.0  inches.     In  contrast  to  the  persistent  cloudiness 
of  the  preceding  2  months,   Illinois  received  considerable  sunshine  in  February. 
No  severe  storms  were  reported  during  the  month. 

Except  for  a  few  short-lived  cold  spells,   temperatures  were  above  normal  through- 
out the  month.     Most  southern  localities  recorded  their  maxima  for  February  on  the 
2d,  when  66°,   the  high  for  the  month,  was  registered  at  Sparta.     In  the  central 
and  northern  divisions  the  monthly  maxima  usually  occurred  on  the  18th  or  20th, 
when  afternoon  temperatures  were  in  the  high  50' s  and  lower  60 ' s .     Most  localities 
had  their  coldest  weather  on  the  17th,  below-zero  minima  being  general  in  the  north 
on  that  date.     The  lowest  temperature  for  February,  12°  below  zero,  occurred  on  the 
17th  at  Aurora.     The  first  precipitation  of  consequence,  mainly  in  the  form  of  rain, 
fell  on  the  5th  and  6th,   and  the  next  general  rainfall  came  on  the  10th  and  11th. 
The  only  snowfall  of  any  significance  covered  most  of  the  north  and  a  few  north- 
central  areas  to  a  depth  of  a  few  inches  on  the  15th  and  16th.     The  heaviest  rain- 
fall pf  the  month  occurred  on  the  19th-20th,  many  stations  receiving  over  an  inch 
of  rain  in  that  period.     Little  precipitation  fell  during  the  last  week  of  the 
month . 

Fall-sown  grains  generally  came  through  the  winter  in  good  condition,   and  very 
little  damage  to  fruit  trees  was  reported. — GRJ 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1953 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

a 

] 
*• 

P. 

Percent  of 
time  (rem 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 
o 

o 

a 

o 

Trace 

60-10 

.10-49 

66  -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

CAIRO  WB  CITY 

9.2 

40 

SW 

20 

4 

1 

3 

2 

0 

0 

10 

60 

5.7 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

W 

15 

13.2 

42 

SW 

21 

72 

76 

60 

64 

11 

3 

1 

2 

0 

0 

17 

49 

6.4 

J0L1ET  WB  AIRPORT 

WSW 

18 

12.4 

81 

81 

62 

70 

8 

5 

2 

1 

0 

0 

16 

6  .  3 

MOLINE  WB  AIRPORT 

W 

16 

13.3 

56 

SW 

20+ 

80 

BO 

66 

70 

2 

4 

1 

1 

0 

12 

46 

5.8 

PEORIA  MB  AIRPORT 

12.7 

52 

w 

26 

72 

79 

60 

63 

8 

3 

3 

0 

0 

0 

14 

51 

6.1 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SW 

14 

14.4 

47 

sw 

5 

72 

78« 

59 

64 

6 

4 

2 

1 

0 

0 

15 

49 

6.0 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

»rage 

t 
« 

% 
0 

J 

arage 

9  3 

of  days 
or  more 

Year 

a 
CP 

■ 

1 
e 

A 

8 
i 

irage 

11 

of  days 
or  more 

Year 

■ 

heat 

1 

irage 

si 

of  days 
or  more 

> 
< 

s 

3 

> 
< 

<  s 

o  — 
2  q 

> 
< 

Cn 

2 

> 
< 

I  § 
<  s 

0  H 

ZO 

> 
< 

X 

t 

> 
< 

i  a 

4.5 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

35. 8 
32.1 
35.2 
25  3 
26.8 

78 
72 
72 
62 
64 

2 

-13 
-  3 
-19 
-14 

2.87 
2.87 
2.77 
3.03 
2.27 

6.1 
2.9 
1.9 
7.8 
7.5 

9 
8 
10 
8 

6 

1912 
1913 
1914 
1915 
1916 

23.4 
26.7 
22.3 
36.7 
27.5 

68 
72 
64 
70 
69 

-24 
-18 

-20 
-  1 
-18 

1.83 
1.64 
2.40 
2.18 
0.94 

12.0 
6.9 

13.2 
0.7 
5.1 

6 
6 
8 
9 
6 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

26.7 
34.0 
19.2 
29.7 
39.0 

74 
76 
73 
71 
78 

-28 
-10 
-24 
-  7 
4 

0.89 
1.46 
1.87 
1.50 
2.41 

7.7 
1.8 

7.0 
2.9 
3.2 

5 
7 
8 
7 
9 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

19.5 
31.0 
32.0 
21.4 
19.9 

76 
76 
73 
71 
69 

-26 
-18 
-12 
-16 
-29 

0.61 
1.89 
2.00 
2.05 
2.16 

4.1 
7.8 
6.1 
6.6 
5.3 

1 
6 
8 
9 
6 

1917 
1918 
1919 
1920 
1921 

25.1 
31.0 
33.0 
30.1 
36.7 

78 
80 
63 
69 
77 

-20 
-24 
1 

-14 

8 

0.50 
1.57 
1.94 
0.64 
0.81 

2.1 
2.0 
5.1 
1.2 
1.6 

4 

7 
8 

5 
5 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 

30.4 
30.9 
28.1 
28.9 
33.9 

71 
58 
66 
65 
75 

-  3 
-13 
-10 

-  4 

-  9 

3.33 
1.67 
0.76 
3.36 
1 .04 

6.5 
5.8 
3.4 
6.8 
1.9 

9 
9 
6 
10 
5 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

24.1 

22.8 
20.7 
28.1 
23.4 

70 
70 
62 
68 
74 

-19 
-20 
-16 
-19 
-19 

4.09 
1 .63 
1 .27 
2.89 
1.55 

14.7 
9.8 
3.0 
8.9 
6.0 

11 
6 
6 
8 
6 

1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

33.1 
26.2 
30.7 
36.3 
35.2 

75 
65 
70 
75 
71 

-  4 
-15 

-  6 

-  8 
2 

1.40 
1.40 
1 .58 
1 .88 
2.49 

0.6 

2.7 
6.5 
2.4 
3.3 

6 
8 
8 
7 
8 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

33.7 
32.7 
34.7 
24.7 
30.3 

75 
81 
70 
67 
72 

-21 
-14 
-  7 
-15 
-14 

2.43 
2.50 
2.08 
0.19 
2.14 

8.5 
4.5 
3.9 
2.1 
6.5 

8 
8 
6 
3 
9 

1905 
1906 
1907 
1808 
1909 

19.2 
28.8 
30.3 
29.4 
34.7 

68 
76 
72 
65 
71 

-32 
-15 
-20 
-13 
-  7 

1.62 
2.17 
0.51 
4.48 
4.16 

12.4 
5.7 
3.8 

12.6 
5.9 

7 
6 
4 

9 
10 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

38.7 
33.7 
23.7 
40.4 
38.0 

76 
67 
61 

82 
72 

4 

-  4 
-30 

-  7 
1 

1.46 
2.19 
1 .20 
2.00 
1  .31 

2.4 
3.2 
6.3 
1.4 
0.2 

6 
9 
7 
7 
7 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

31 .9 
31.3 
31.2 

36.4 
36.1 

70 
66 
7d 

75 
68 

-15 
-16 
-25 
8 

-12 

2.63 
3.87 
4i08 

1.67 
1.53 

2.6 
5.7 
6.0 
3.3 
1.2 

8 
10 
12 

8 

5 

1910 
1911 

26.2 
34.9 

68 
78 

-24 
-  9 

1.93 
2.28 

8.4 

7.2 

6 
8 

1932 
1933 

39.0 
29.5 

83 
74 

2 

-26 

1 .37 
1.45 

2.3 
5.7 

6 
6 

All 
Years 

30.2 

1.98 

5.2 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Q 

9 

J 
— ) 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Normal 

Q 
O 

Date 

Snow,  Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  More 

5 
S 

1.00 

or  More 

-  i 
°« 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

42 

.6 

22 

.0 

32 

3 

5 

.  8 

55 

26 

-  5 

17 

911 

0 

4 

26 

1 

2 

.90 

1 

55 

1 

.68 

20 

4 

.0 

4 

16 

7 

2 

1 

ANT10CH 

37 

.8 

20 

.8 

29. 

3 

6 

.2 

52 

20 

-  5 

1 

994 

0 

5 

.  > 

1 

1 

.15 

31 

.67 

20 

T 

2 

1+ 

4 

1 

0 

AURORA  COLLEGE 

40 

.0 

20 

.0 

30 

0 

4 

.9 

55 

20 

-12 

17 

974 

0 

4 

t 

2 

1 

.70 

14 

.63 

20 

4 

.9 

5 

16+ 

6 

1 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

39 

.1 

25 

.0 

32. 

1 

5 

.8 

55 

20 

4 

1  + 

917 

0 

6 

22 

0 

1 

.45 

69 

.94 

20 

6 

1 

0 

CHICAGO  WB  AP 

R 

39 

.9 

23 

.5 

31*. 

7 

4 

.3 

55 

20 

0 

17 

924 

0 

4 

22 

1 

1 

.58 

17 

.67 

20 

5 

.5 

5 

16+ 

6 

2 

0 

CHICAGO  WB  CIT.Y 

R 

39 

.5 

26 

.1 

32. 

8 

5 

.3 

56 

20 

4 

1 

894 

0 

6 

20 

0 

1 

.21 

89 

.66 

20 

... 

1 

0 

CICERO 

42 

.4 

23 

.8 

33. 

1 

6 

.4 

55 

20 

1 

17 

885 

0 

2 

23 

0 

1 

.20 

46 

.60 

20 

4 

.  8 

5 

16 

5 

1 

0 

DIXON 

39 

.6 

20 

.6 

30. 

2 

5 

.6 

52 

20+ 

-  7 

17 

967 

0 

5 

25 

1 

2 

.23 

89 

1 

.05 

20 

5 

.0 

4 

16 

7 

2 

1 

FREEP0RT 

37 

.6 

20 

.1 

28. 

c< 

6 

.1 

52 

20 

-  2 

1 

1006 

0 

6 

26 

1 

2 

.29 

1 

06 

1 

.03 

20 

.2 

0 

7 

1 

1 

FULTON  DAM  13 

38 

.1 

22 

.3 

30. 

2 

6 

.6 

53 

20 

0 

17 

970 

0 

6 

2  5 

1 

2 

.38 

1 

01 

1 

.  12 

20 

3 

.5 

3 

1  + 

7 

2 

1 

GALESBURG 

41 

.3 

22 

3 

31. 

BM 

55 

26 

-  4 

17 

928 

0 

5 

25 

1 

1 

.95 

35 

.81 

20 

5 

.0 

5 

16+ 

6 

1 

0 

GALVA 

43 

.5 

21 

.2 

32. 

4  ' 

7 

.4 

57 

23 

-  8 

17 

909 

0 

1 

26 

1 

1 

.31 

19 

.64 

20 

3 

.0 

3 

16+ 

5 

.  1 

0 

J0L1ET  WB  AIRPORT 

39 

.9 

20 

.1 

30. 

0 

3 

.7 

55 

20 

-11 

17 

975 

0 

5 

26 

2 

1 

39 

12 

.60 

20 

4 

.3 

4 

16 

8 

1 

0 

KANKAKEE 

43 

.5 

24 

.1 

33. 

8 

6 

.5 

58 

20 

-  4 

17 

865 

0 

2 

23 

1 

2 

29 

58 

1 

.25 

20 

6 

.0 

6 

16 

5 

2 

1 

KANKAKEE  4  W 

42 

1 

23 

4 

32. 

B 

55 

20 

-  6 

17 

897 

0 

3 

23 

1 

2 

51 

82 

1 

.26 

20 

6 

.7 

7 

16 

8 

2 

1 

KEWANEE 

40 

3 

21 

.0 

30. 

7 

4 

.  7 

55 

20 

-  8 

17 

955 

0 

6 

26 

1 

1 

61 

08 

.65 

20 

2 

.7 

3 

16+ 

5 

1 

0 

LA  SALLE 

42 

.5 

24 

3 

33. 

9 

6 

.2 

55 

20+ 

-  2 

17 

877 

'o 

5 

21 

1 

1 

33 

23 

.56 

16 

5 

.7 

7 

1 

0 

MARENGO 

37 

5 

20 

6 

29. 

1 

6 

.1 

51 

20 

-  4 

1 

999 

0 

6 

26 

1 

1 

48 

11 

.2 

3 

If 

7 

0 

MIN0NK 

42 

7 

22 

4 

32. 

6 

5 

.4 

55 

18 

-  4 

17 

902 

0 

1 

24 

1 

1 

20 

43 

.60 

20 

3 

u 

3 

16 

6 

1 

0 

MOLINE  WB  AP 

38 

■ 

21 

3 

30. 

j 

3 

.4 

55 

20 

-.  6 

17 

974 

0 

7 

26 

1 

2 

72 

1  . 

55 

1 

.33 

20 

6 

6 

16+ 

8 

2 

1 

MONMOUTH 

43 

2 

24 

33. 

3 

6 

.7 

55 

26 

-  1 

17 

863 

0 

2 

i,: 

1 

3 

08 

1  . 

. 

1 

52 

20 

3 

.0 

3 

16  + 

6 

1 

1 

MORRIS  3  NE 

42 

6 

21 

6 

32. 

1 

5 

55 

-  8 

17 

915 

0 

2 

25 

1 

88 

51 

20 

2 

.0 

2 

16+ 

5 

1 

0 

MORRISON 

40 

2 

20 

2 

30. 

2 

5 

.1 

54 

20+ 

-  8 

17 

0 

5 

27 

1 

2 

39 

93 

1 

15 

20 

5 

.0 

5 

16  + 

5 

i 

1 

MOUNT  CARROLL 

37 

3 

20 

5 

29. 

2 

5 

.7 

54 

20 

-  1 

17 

u. 

0 

26 

2 

28 

98 

1 

19 

20 

6 

6 

1  + 

7 

1 

1 

OTTAWA 

42 

2 

24 

3 

33. 

3M 

6 

.  j 

55 

20 

-  3 

17 

888 

0 

5 

22 

1 

1 

04 

6  .. 

49 

20 

4 

.7 

5 

16  + 

5 

0 

0 

8m  rcf.r*«*  notes  lolloping  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  ■  CONTINUED 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1953 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

_ 

DI 

Date 

■ 

s 

& 

No.  ot  Days 

Q 

From  Normal 

Greatest  Day 

a 

rl 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Lowest 

Date 

Max. 

Min. 

— 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

|      .01  or  More  | 

.50  or  More  j 

1.00 

or  More 

is 

•!! 

ss 

:  1 

PARK  FOREST 

41 

2 

22 

4 

31. 

8 

55 

20 

-  7 

17 

922 

0 

3 

26 

1 

1 

63 

02 

1 

26 

20 

3.6 

4 

16+ 

5 

1 

1 
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4L  R  I  UN 
At.  EDO 

ALTON  0AM  26 


ANT 10CM 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BE  ARDSTOWN 

BELLEVILLE    SCOTT  AF  BASE 

6ENTLEY 

BENTON 

BLOOM I NGTON 

BLOOM  I  NGTON  NORMA! 

BLUFFS 

BRADFORD  CAA 

BROOK PORT  DAM  52 

CA  IRO  WB  C 1 T Y  R 

CANTON 

CARBON DALE  SEWAGE 
CARL 1NVILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRALlA  4  W 
CHANDLERV 1 LL  E 
CHANNAHON  DRESDEN 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  KB  AIRPORT  r 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILLICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBOEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PL 

DECATUR 

01  XON 

DU  QUO  IN 

EAST  ST  LOUIS 

EDWARDSVILLE 
EFFINGHAM  1  5W 
ELGIN 

EL  I  2.  ABE ThTQWN 
ELSAH 

FAIRFIELO 
FLORA 
FREE  PORT 

FREEPORT  SEWAGE  PL 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESPURG 
GAL  VA 
GENE  SEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONOA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWFR  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR  IDLEY 

Gft I GGSV I LL  £ 

HARDIN 
HARR ISBURG 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA    NO  2 

HILLSBORO 
HOOPESTON 

HUT SONV ILL E  PWR  PL 
I  LL  I  NO  I S  C ITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSE YV1LLE 
JOL1ET  BRANDON  RO 
JOL1ET  WB  AIRPORT 
KANKAKEE 
KANKAKEE  4  W 

KE IT MS BURG 

KEWANEE 

LA  HARP E 

LA  SALLE 

LA  SALLE   1  S 

LAWRENCEV I lle 
LE  ROY 
LINCOLN 
LINCOLN  NO  2 
MACKINAW 

MACOMB 

MA  tC  A  NO  A    1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MASCOUT AH 

MATTOON 

MC  HENRY  7  S 

MC  LEANSBORO 

ME DORA 
M I NONK 

MOL  I NE   WB  AIRPORT  R  i 

MONa*OUTH 

MONT  1 CELLO 

MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MCRR 1 SONV I LL  E    1  E 
MT  CARMEL  WATER  WKS 


MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASKI 


following   St.tloO  lod** 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOUNT   STERL 1 NG 
MOUNT   VERNON  UN 
NASHVILLE    3  NW 
NEWARK   7  E 
NEW  BOSTON  OAM  IT 

NFW  BOSTON 
NEW  BURNS  I DE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  ST A 
OREGON  WATER  WKS 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 

PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA  WB  AIRPORT  R 

PEOTONE 

PETERSBURG 

PLEASANT  H!Ll 
PONT  I  AC 

PR A  I  R 1 E  DU  ROCHE  R 
PR  INCFV  ILLE  2  NW 
QU INCY 

QUINCY  CAA 

OUINCV  OAM  21 

QUINCT  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

RED  BUD 

ROBERTS    1  N 
ROCHE  LL  E 
ROCKFORP 
ROCKFORP  4  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 

ROCk    ISLAND  OAM  15 

ROCKPORT 

RUSHVILLE 

STE  MAR  I  If 

SALEM 

SHA WNE  E  TOWN   NEW  TOWN 

SIDELL 

SPARLAND 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WR  AP  R 

SPR I NGf I  EL  0  WB  CITY  p 

STOCKTON 

STRE ATOR 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TAYLORV ILLE 
T I SK I LWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 
UTICA  STAR VEO  ROCK  DAM 
VANDAL IA  CAA  AP 
VIRDEN 
WALNUT 

WARSAW 
WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 

WHEATON  COLLEGE 
WHITE   HALL    1  E 
WILCOX 
WINDSOR 


1.25 
1.31 
1.21 
2.12 


1.11 
1.62 
1  .50 
1.63 


1  .16 

1  ,  12 
1.51 
1  .55 


1  .51 
1  .47 
2.22 

1.78 

2.28 

.52 
1.21 
1.31 


.99 

2.08 

1.75 
1  .64 
1  .49 


1.7  is 
1.46 
1.39 
1.56 

1  .86 
1  .34 
1  .60 
1.03 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1953 


Day  of  month 


13      14  15 


16     17  18 


.36  .02 
.31  .14 


.75 
.75 
1.24 


25     26  |  27     28     29     30  31 
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DAILY  TEMPERATURES 


Table  5 


Station 

Day  Ol  M 

onth 
17 

20 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19  j 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

51 

63 

54 

52 

55 

55 

52 

59 

59 

56 

59 

39 

46 

52 

36 

59 

55 

62 

51 

42 

58 

51 

49 

56 

52 

48 

52.6 

M  IN 

25 

27 

13 

25 

39 

46 

22 

17 

29 

34 

39 

31 

43 

25 

30.6 

ALE  00 

MAX 

32 

33 

34 

45 

45 

40 

45 

41 

43 

44 

41 

32 

41 

40 

33 

23 

52 

45 

54 

49 

54 

53 

46 

55 

50 

49 

42.6 

M  IN 

20 

14 

11 

-  5 

18 

31 

36 

11 

9 

16 

29 

28 

29 

32 

22 

22.0 

ALTON   DAM  26 

MAX 

37 

60 

42 

50 

52 

52 

54 

56 

60 

46 

46 

38 

47 

49 

48 

42 

63 

50 

54 

32 

47 

59 

45 

43 

55 

55 

51 

49.2 

M  IN 

28 

26 

16 

1  0 

26 

37 

26 

18 

16 

29 

29 

32 

28 

27.0 

ANNA  1NW 

MAX 

45 

61 

5  1 

53 

59 

57 

55 

58 

61 

53 

58 

41 

4$ 

51 

38 

56 

53 

61 

46 

42 

56 

48 

49 

57 

64 

52 

52.6 

M  IN 

26 

27 

14 

28 

4  0 

47 

20 

17 

28 

37 

27 

31.0 

ANTIOCH 

MAX 

30 

3* 

28 

41 

40 

37 

35 

34 

34 

35 

39 

34 

35 

42 

27 

48 

44 

52 

48 

35 

49 

41 

39 

42 

40 

42 

37.8 

M  IN 

15 

10 

6 

10 

26 

38 

1 3 

■j 

20 

20.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

25 

37 

29 

47 

43 

45 

39 

34 

39 

40 

41 

34 

38 

44 

20 

46 

46 

55 

40 

38 

51 

45 

42 

48 

44 

45 

40.0 

M1N 

1  2 

2 1 

19 

34 

29 

29 

2 1 

20 

30 

3 1 

28 

21 

25 

14 

10 

-12 

29 

39 

12 

3 

20 

25 

2  6 

28 

28 

16 

20.0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

MAX 

40 

65 

40 

51 

55 

50 

50 

57 

61 

49 

52 

42 

46 

50 

37 

61 

52 

58 

32 

48 

59 

49 

48 

58 

52 

47 

50.1 

M  IN 

25 

29 

30 

23 

36 

33 

31 

26 

38 

43 

34 

31 

28 

32 

29 

21 

14 

31 

40 

?9 

20 

20 

29 

32 

34 

35 

3  5 

29 

29.9 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

36 

46 

40 

46 

•  o 

49 

43 

39 

44 

46 

47 

35 

39 

45 

30 

58 

58 

56 

50 

41 

54 

52 

45 

54 

52 

47 

45.8 

M  IN 

1  0 

17 

19 

19 

37 

32 

26 

23 

26 

35 

33 

29 

22 

30 

17 

17 

3 

23 

38 

44 

15 

10 

29 

32 

29 

29 

34 

22 

25.0 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

46 

62 

45 

53 

61 

54 

55 

59 

62 

54 

58 

42 

45 

50 

J5 

38 

58 

56 

63 

38 

43 

55 

48 

50 

56 

64 

54 

52.6 

M  IN 

34 

33 

36 

30 

41 

38 

35 

32 

44 

49 

36 

34 

31 

35 

32 

26 

21 

33 

43 

35 

25 

23 

31 

39 

40 

35 

40 

35 

34.5 

CAR80NDALE   SEWA6E  PL 

MAX 

52 

65 

52 

55 

60 

58 

54 

60 

63 

55 

60 

*; 

47 

52 

52 

39 

58 

54 

62 

50 

42 

59 

55 

49 

56 

59 

52 

54.0 

M  IN 

27 

26 

32 

23 

35 

38 

26 

23 

36 

46 

39 

32 

28 

30 

26 

28 

15 

28 

39 

47 

19 

16 

27 

31 

35 

35 

39 

22 

30.3 

CARLINVILLE  4E 

MAX 

38 

61 

50 

50 

55 

52 

52 

50 

60 

51 

49 

42 

46 

50 

35 

63 

54 

61 

45 

47 

58 

48 

45 

60 

50 

48 

50.3 

M  IN 

2  0 

26 

20 

37 

36 

26 

24 

20 

9 

25 

37 

45 

17 

15 

30 

31 

29 

29 

23 

27.7 

CARLVLE 

MAX 

46 

65 

46 

51 

57 

55 

50 

57 

58 

51 

54 

40 

45 

50 

52 

36 

61 

51 

60 

48 

45 

59 

50 

48 

58 

54 

49 

51.6 

M  IN 

24 

28 

37 

24 

26 

24 

1  2 

26 

39 

19 

1 5 

24 

29.4 

CHARLESTON 

MAX 

41 

57 

43 

49 

54 

51 

46 

46 

48 

55 

51 

36 

41 

48 

31 

59 

49 

59 

49 

40 

54 

46 

43 

53 

50 

47 

47,4 

M  IN 

2  0 

21 

21 

9 

22 

38 

4  7 

18 

14 

29 

32 

30 

32 

38 

23 

27.5 

CHE  NO  A 

MAX 

34 

44 

33 

47 

48 

46 

42 

36 

43 

45 

46 

32 

38 

45 

35 

30 

24 

55 

47 

55 

48 

40 

53 

49 

44 

54 

50 

48 

43.4 

M  IN 

15 

15 

13 

1  2 

36 

42 

14 

g 

26 

2  8 

20 

22.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

20 

38 

28 

45 

47 

45 

38 

35 

35 

40 

44 

36 

36 

44 

23 

45 

48 

55 

31 

37 

49 

45 

44 

48 

41 

44 

39.  1 

M  IN 

4 

20 

18 

25 

38 

33 

33 

27 

28 

33 

34 

31 

26 

30 

19 

13 

4 

13 

38 

3 1 

13 

23 

25.0 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

20 

39 

34 

47 

46 

46 

38 

35 

37 

40 

45 

35 

38 

45 

24 

21 

47 

49 

55 

33 

37 

52 

45 

45 

48 

41 

46 

39.9 

M  IN 

2 

20 

15 

2 1 

37 

32 

33 

26 

25 

33 

34 

30 

25 

29 

1  B 

7 

0 

g 

34 

33 

12 

10 

28 

3  2 

32 

3 1 

22 

23.5 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

21 

38 

28 

45 

47 

46 

36 

36 

35 

39 

45 

36 

38 

44 

30 

24 

46 

49 

56 

32 

36 

49 

47 

44 

49 

40 

44 

39.5 

MIN 

4 

21 

17 

26 

40 

34 

35 

29 

28 

33 

35 

32 

28 

30 

20 

14 

9 

1  7 

39 

32 

14 

11 

24 

26.1 

CICERO 

MAX 

34 

40 

36 

49 

45 

45 

38 

37 

39 

41 

45 

35 

40 

47 

26 

48 

50 

55 

51 

38 

53 

46 

45 

48 

46 

47 

42.4 

M  IN 

2 

16 

14 

2  1 

37 

32 

33 

26 

25 

33 

34 

32 

25 

32 

IB 

16 

1 

g 

3  3 

17 

22 

23.8 

COBOEN  2S 

MAX 

51 

62 

51 

53 

59 

57 

55 

57 

61 

54 

56 

41 

45 

50 

37 

52 

53 

62 

46 

41 

56 

49 

49 

57 

61 

54 

52.5 

MIN 

25 

32 

25 

24 

12 

26 

38 

45 

17 

12 

27 

30 

36 

34 

34 

22 

28.4 

DANVILLE 

MAX 

35 

58 

35 

48 

52 

49 

47 

37 

48 

53 

51 

35 

40 

46 

30 

56 

50 

59 

46 

39 

55 

47 

41 

54 

49 

49 

45.6 

MIN 

3, 

20- 

16 

6 

20 

36 

44 

19 

13 

30 

31 

26 

32 

34 

22 

25.5 

DECATUR 

MAX 

36 

56 

35 

51 

51 

48 

46 

41 

49 

50 

50 

33 

41 

47 

35 

32 

58 

48 

58 

47 

43 

57 

46 

43 

55 

48 

48 

45.9 

MIN 

17 

21 

22 

2 1 

36 

35 

27 

27 

29 

28 

20 

18 

6 

25 

38 

47 

17 

15 

30 

32 

30 

30 

35 

24 

27,0 

DI  XON 

MAX 

29 

33 

24 

43 

42 

41 

38 

36 

38 

39 

38 

32 

38 

42 

33 

20 

46 

47 

52 

50 

39 

52 

49 

43 

48 

43 

44 

39.6 

m  In 

7 

12 

12 

10 

-  7 

7 

28 

39 

12 

8 

2  1 

25 

24 

30 

33 

22 

20.8 

DU   QUO  I  N 

MAX, 

44 

63 

46 

56 

60 

64 

59 

59 

47 

52 

48 

62 

56 

65 

62 

56 

52 

M  IN 

29 

27 

33 

28 

42 

37 

J3 

35 

*l 

36 

25 

35 

34 

26 

34.4 

EAST   ST  LOUIS 

MAX 

49 

65 

51 

54 

58 

51 

58 

61 

50 

49 

41 

52 

52 

40 

63 

49 

58 

64 

51 

61 

50 

47 

56 

53 

48 

52.7 

MIN 

26 

27 

29 

25 

10 

28 

40 

43 

19 

16 

32 

31 

32 

34 

42 

26 

30.5 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX 

51 

61 

50 

48 

52 

50 

4B 

49 

51 

53 

52 

34 

42 

48 

33 

58 

48 

58 

39 

55 

48 

46 

56 

50 

47 

46.8 

MIN 

20 

23 

23 

18 

33 

36 

30 

22 

22 

9 

22 

34 

46 

18 

15 

28 

29 

26 

31 

27 

28 

26.9 

6L IZABETHTOWN 

MAX 

46 

64 

58 

53 

60 

59 

58 

59 

64 

57 

59 

50 

46 

38 

58 

59 

63 

62 

42 

57 

52 

47 

56 

63 

54 

55.4 

M  IN 

27 

33 

28 

15 

27 

39 

50 

24 

18 

29 

33 

39 

36 

39 

27 

31.9 

FAIRFIELD 

MAX 

50 

62 

46 

49 

55 

54 

51 

56 

53 

60 

39 

45 

52 

4g 

53 

35 

58 

53 

62 

49 

41 

57 

50 

49 

55 

51 

48 

51.4 

MIN 

26 

25 

26 

21 

31 

35 

32 

25 

25 

1 4 

21 

I  7 

47 

21 

3 

23 

29.2 

FLORA 

MAX 

49 

62 

48 

55 

53 

50 

55 

56 

54 

58 

37 

49 

52 

35 

59 

53 

60 

49 

42 

57 

52 

52 

56 

53 

48 

51.4 

M  IN 

25 

26 

25 

25 

18 

23 

30 

48 

20 

22 

30 

31 

34 

35 

26 

30.1 

FREEPORT 

MAX 

21 

29 

28 

39 

40 

38 

37 

35 

36 

37 

37 

33 

36 

39 

26 

49 

42 

52 

48 

38 

50 

45 

5P 

44 

44 

43 

37.6 

MIN 

10 

10 

4 

12 

26 

38 

10 

6 

2 1 

23 

20 

20.1 

FULTON  DAM  13 

MAX 

25 

30 

28 

40 

40 

37 

39 

36 

37 

38 

39 

34 

37 

19 

43 

44 

53 

41 

41 

49 

44 

44 

49 

45 

42 

38.  1 

MIN 

20 

13 

11 

0 

7 

30 

39 

11 

11 

28 

29 

27 

30 

3  3 

26 

22.3 

GALE  SBURG 

MAX 

24 

34 

36 

48 

48 

43 

44 

40 

44 

45 

45 

31 

41 

42 

22 

28 

50 

47 

53 

23 

44 

53 

46 

43 

55 

44 

47 

41.3 

M  IN 

30 

30 

16 

38 

20 

1  2 

10 

21 

22.3 

GALVA 

MAX 

33 

35 

34 

47 

47 

45 

43 

36 

44 

41 

46 

35 

41 

44 

34 

25 

52 

45 

55 

44 

57 

49 

46 

56 

54 

49 

43.5 

MIN 

5 

14 

16 

16 

36 

30 

25 

26 

25 

30 

28 

21 

27 

13 

8 

-  8 

8 

31 

38 

9 

24 

27 

26 

26 

30 

21 

21.2 

GOLCONOA  0AM  51 

MAX 

46 

61 

43 

52 

56 

52 

54 

58 

60 

54 

58 

3 

44 

46 

36 

58 

46 

62 

38 

54 

48 

48 

54 

62 

52 

50.5 

MIN 

45 

28 

25 

14 

27 

38 

38 

24 

27 

33 

36 

32 

36 

30 

30.9 

GREENVILLE 

MAX 

44 

63 

54 

53 

51 

58 

49 

51 

39 

44 

61 

32 

46 

57 

49 

45 

58 

54 

47 

50,3 

MIN 

22 

17 

16 

28 

32 

3  1 

32 

4  1 

27 

29.4 

6RIGGSVILLE 

MAX 

35 

46 

40 

52 

54 

50 

46 

58 

54 

47 

36 

44 

45 

35 

63 

53 

55 

38 

47 

56 

50 

45 

58 

51 

48 

47.9 

MIN 

0 

36 

** 

29 

28 

25 

22 

20 

9 

25 

38 

3  1 

16 

20 

33 

27 

28.5 

HARR ISBURG 

MAX 

51 

65 

51 

52 

60 

62 

56 

60 

65 

58 

61 

45 

49 

54 

40 

61 

56 

65 

50 

46 

60 

56 

50 

59 

60 

53 

55.4 

MIN 

27 

25 

32 

20 

35 

30 

26 

23 

29 

40 

42 

32 

30 

29 

27 

26 

15 

28 

40 

50 

22 

17 

30 

31 

39 

38 

35 

23 

30.2 

HAVANA 

MAX 

36 

46 

36 

49 

51 

50 

46 

44 

47 

46 

45 

34 

41 

46 

41 

36 

29 

59 

54 

57 

49 

45 

55 

51 

45 

57 

54 

50 

46,4 

MIN 

16 

20 

23 

18 

36 

35 

25 

24 

29 

36 

33 

29 

22 

26 

19 

17 

7 

22 

35 

45 

16 

11 

29 

30 

28 

30 

37 

23 

25,9 

MILLSBORO 

MAX 

43 

60 

49 

51 

54 

54 

51 

51 

59 

51 

50 

39 

44 

49 

44 

45 

34 

61 

50 

59 

47 

45 

57 

52 

48 

58 

53 

48 

50.2 

MIN 

22 

25 

25 

20 

36 

33 

27 

27 

33 

40 

35 

30 

24 

30 

24 

23 

10 

25 

38 

46 

17 

17 

30 

34 

29 

32 

37 

24 

28.3 

HOOPESTON 

MAX 

35 

53 

34 

47 

50 

50 

44 

37 

44 

*7 

50 

35 

39 

48 

39 

30 

26 

55 

48 

58 

51 

38 

54 

47 

42 

53 

49 

47 

44.6 

MIN 

10 

20 

20 

18 

36 

34 

27 

26 

22 

34 

34 

31 

26 

29 

18 

16 

1 

14 

36 

43 

17 

12 

26 

30 

29 

31 

34 

20 

24.9 

Sm  Reference  Notw  Following  Station  '*»d*« 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  •  Continued. 


Station 

Day  Oi  Month 

Average 

] 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVILLE 

MAX 

37 

54 

39 

49 

53 

52 

49 

46 

58 

48 

48 

39 

43 

47 

41 

39 

32 

63 

55 

55 

46 

46 

58 

51 

45 

57 

53 

49 

48. 

3 

M  IN 

17 

24 

26 

22 

35 

26 

26 

26 

40 

33 

29 

22 

29 

21 

19 

9 

26 

39 

44 

17 

14 

27 

30 

29 

29 

40 

22 

26. 

7 

JERSEYV ILLS 

MAX 

45 

62 

50 

52 

55 

53 

63 

52 

62 

62 

50 

41 

46 

50 

45 

43 

37 

65 

61 

55 

48 

48 

59 

51 

48 

58 

56 

50 

52, 

0 

M  IN 

24 

25 

25 

29 

33 

34 

33 

29 

22 

29 

25 

20 

8 

26 

38 

44 

15 

13 

30 

34 

27 

30 

39 

21 

27i 

2 

JOLIET   WB  AIRPORT 

MAX 

20 

41 

33 

47 

46 

36 

40 

36 

41 

40 

43 

34 

38 

46 

30 

23 

20 

48 

46 

55 

29 

38 

52 

48 

44 

50 

42 

48 

39, 

9 

M  IN 

3 

19 

13 

15 

36 

29 

30 

20 

22 

33 

32 

28 

25 

25 

16 

0 

-11 

5 

30 

29 

11 

8 

22 

24 

27 

30 

25 

16 

20 

1 

KANKAKEE 

MAX 

3a 

44 

33 

46 

47 

48 

49 

38 

43 

43 

46 

35 

38 

44 

35 

29 

18 

52 

47 

58 

55 

36 

52 

48 

43 

51 

49 

48 

43 

5 

M  1  N 

17 

18 

16 

19 

36 

33 

30 

25 

24 

31 

34 

31 

25 

30 

18 

13 

-  4 

'5 

31 

43 

16 

11 

28 

29 

30 

31 

34 

22 

24, 

1 

KANKAKEE   4  W 

MAX 

34 

43 

32 

45 

46 

46 

39 

37 

42 

43 

47 

34 

37 

44 

36 

29 

18 

50 

45 

55 

51 

37 

51 

47 

43 

50 

49 

48 

42 

1 

M  IN 

7 

18 

16 

18 

35 

32 

29 

25 

23 

31 

33 

31 

25 

29 

17 

16 

-  6 

3 

33 

42 

16 

11 

27 

31 

29 

31 

33 

20 

23 

4 

KEWANEE 

MAX 

27 

30 

32 

44 

44 

39 

40 

36 

41 

40 

42 

32 

37 

36 

37 

27 

21 

48 

42 

55 

48 

39 

53 

47 

43 

52 

47 

47 

40 

MIN 

6 

15 

16 

17 

36 

30 

26 

26 

23 

32 

30 

26 

19 

28 

12 

a 

-  8 

6 

31 

36 

10 

6 

24 

26 

26 

27 

31 

22 

2 1 

0 

LA  HARPE 

MAX 

31 

34 

36 

50 

50 

45 

45 

41 

46 

48 

45 

33 

42 

41 

36 

35 

29 

56 

48 

54 

40 

44 

52 

47 

44 

55 

52 

48 

43, 

8 

MIN 

13 

13 

23 

22 

36 

33 

24 

24 

31 

36 

31 

27 

20 

31 

18 

13 

4 

25 

40 

40 

15 

11 

28 

32 

28 

29 

36 

23 

25 

3 

LA  SALLE 

MAX 

30 

39 

32 

49 

46 

46 

42 

36 

44 

42 

43 

34 

40 

45 

32 

27 

23 

50 

46 

55 

45 

41 

55 

50 

46 

54 

48 

49 

42, 

9 

M  1  N 

5 

17 

16 

19 

38 

33 

29 

26 

26 

33 

34 

31 

23 

31 

16 

14 

-  2 

11 

34 

44 

15 

12 

28 

29 

29 

32 

33 

24 

24 

3 

LINCOLN 

MAX 

32 

52 

35 

50 

50 

49 

49 

40 

47 

48 

47 

34 

41 

47 

37 

32 

31 

60 

48 

55 

39 

43 

55 

49 

43 

56 

51 

52 

45 

4 

MIN 

11 

20 

22 

20 

37 

34 

27 

24 

29 

37 

32 

29 

23 

30 

18 

15 

6 

23 

36 

39 

16 

15 

29 

30 

29 

31 

34 

5 

7 

MAKANDA  1NW 

MAX 

58 

62 

54 

53 

59 

57 

58 

60 

56 

59 

42 

45 

50 

46 

51 

37 

57 

53 

61 

48 

42 

56 

48 

48 

57 

58 

52 

52 

9 

M  I N 

27 

30 

31 

24 

38 

37 

40 

47 

41 

31 

28 

31 

26 

26 

14 

28 

39 

48 

20 

19 

30 

36 

37 

36 

42 

28 

32 

1 

MARENGO 

MAX 

25 

31 

24 

42 

40 

41 

36 

33 

34 

36 

37 

33 

36 

40 

31 

23 

28 

48 

44 

51 

45 

36 

49 

42 

39 

43 

42 

42 

37 

3 

M  I N 

-  4 

7 

7 

13 

34 

29 

31 

24 

19 

29 

32 

29 

19 

29 

13 

11 

5 

5 

28 

38 

13 

6 

24 

30 

26 

29 

30 

2 

20 

6 

MATTOON 

MAX 

30 

59 

36 

47 

52 

45 

47 

47 

47 

96 

52 

34 

40 

48 

36 

48 

32 

58 

49 

58 

32 

40 

54 

48 

44 

55 

50 

47 

46 

1 

MIN 

19 

23 

23 

25 

35 

35 

26 

28 

2  0- 

41 

33 

29 

27 

25 

21 

13 

9 

23 

37 

30 

19 

16 

30 

30 

29 

32 

30 

30 

26 

7 

MC  LEANSBORO 

MAX 

47 

65 

57 

51 

59 

57 

S3 

60 

60 

5* 

61 

40 

47 

52 

47 

54 

36 

59 

54 

63 

50 

44 

60 

54 

50 

58 

65 

51 

53 

9 

MIN 

27 

28 

30 

24 

35 

36 

30 

27 

35 

46 

40 

32 

29 

30 

26 

28 

15 

26 

39 

50 

21 

17 

29 

33 

38 

36 

42 

25 

31 

2 

M I NONK 

MAX 

29 

42 

35 

48 

*3 

43 

42 

38 

41 

42 

45 

32 

39 

43 

34 

30 

24 

55 

SO 

53 

49 

41 

54 

50 

42 

52 

49 

49 

42 

7 

MIN 

6 

13 

17 

17 

35 

31 

26 

24 

25 

32 

32 

29 

21 

26 

15 

15 

-  4 

10 

34 

41 

13 

7 

23 

27 

27 

29 

33 

21 

22 

4 

MOLINE   WB  AIRPORT 

MAX 

16 

32 

31 

42 

43 

40 

41 

36 

41 

41 

41 

33 

40 

41 

30 

20 

20 

48 

45 

55 

20 

43 

52 

48 

42 

53 

41 

46 

38.  6 

M  I N 

7 

16 

18 

17 

33 

32 

26 

26 

29 

33 

31 

26 

20 

22 

14 

3 

-  6 

19 

30 

20 

11 

1C 

24 

27 

27 

30 

24 

24 

21 

3 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

47 

35 

36 

47 

47 

44 

45 

41 

45 

45 

45 

33 

41 

43 

34 

30 

28 

51 

45 

54 

37 

45 

54 

46 

42 

55 

50 

43 

43 

2 

M  IN 

9 

14 

21 

18 

38 

33 

28 

27 

30 

30 

32 

31 

19 

31 

22 

13 

-  1 

13 

34 

37 

13 

11 

30 

36 

29 

31 

35 

24 

6 

MORRIS    3  NE 

MAX 

33 

43 

33 

47 

46 

46 

40 

38 

44 

42 

43 

34 

39 

46 

35 

28 

22 

49 

44 

55 

50 

39 

52 

48 

45 

52 

49 

50 

42 

6 

MIN 

2 

15 

12 

18 

35 

31 

29 

24 

22 

30 

32 

29 

22 

30 

14 

10 

-  8 

4 

31 

41 

14 

7 

23 

28 

26 

30 

33 

20 

21 

6 

MORRISON 

MAX 

30 

32 

32 

43 

40 

40 

40 

38 

40 

46 

38 

34 

40 

39 

33 

28 

23 

47 

45 

54 

43 

39 

54 

47 

41 

50 

45 

45 

40 

2 

M  N 

2 

7 

12 

17 

31 

30 

29 

22 

24 

30- 

31 

28 

19 

28 

11 

8 

-  8 

6 

30 

30 

10 

8 

23 

28 

26 

29 

29 

•  23 

20 

2 

MORR  ISONV  ILLE    1  E 

MAX 

30 

55 

43 

49 

52 

53 

49 

47 

57 

49 

50 

35 

43 

48 

40 

45 

25 

60 

50 

58 

46 

43 

54 

48 

48 

55 

51 

47 

47 

5 

18 

21 

23 

18 

33 

34 

25 

24 

29 

36 

33 

29 

23 

29 

21 

21 

8 

22 

36 

44 

16 

14 

27 

30 

28 

29 

37 

22 

26 

1 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

63 

55 

52 

55 

54 

55 

59 

57 

58 

57 

40 

46 

53 

48 

55 

37 

60 

56 

63 

55 

42 

59 

52 

49 

57 

53 

49 

53 

3 

26 

26 

23 

22 

26 

38 

28 

34 

36 

46 

33 

26 

28 

25 

28 

13 

23 

34 

38 

23 

18 

28 

34 

37 

38 

44 

29 

7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

23 

30 

29 

40 

40 

38 

38 

36 

37 

38 

38 

33 

38 

37 

29 

24 

21 

45 

42 

54 

43 

38 

51 

45 

40 

47 

44 

43 

37 

9 

1 

7 

8 

12 

36 

29 

32 

20 

20 

30 

31 

29 

18 

28 

11 

10 

-  1 

9 

29 

39 

10 

7 

20 

30 

24 

30 

31 

20 

5 

MOUNT  VERNON  4N 

MAX 

51 

62 

54 

50 

56 

51 

si 

59 

60 

52 

38 

39 

46 

52 

45 

52 

34 

59 

51 

62 

47 

43 

58 

49 

48 

57 

52 

48 

31 

,7 

24 

26 

27 

22 

34 

37 

32 

30 

34 

42 

35 

31 

29 

25 

25 

12 

25 

38 

46 

19 

16 

26 

33 

36 

33 

38 

29 

4 

NEW   BURNS  I DE 

MAX 

51 

62 

54 

53 

60 

59 

55 

58 

62 

57 

60 

42 

50 

47 

55 

39 

58 

55 

62 

50 

43 

58 

52 

50 

i  57 

59 

53 

53 

9 

26 

25 

32 

20 

37 

32 

27 

23 

38 

48 

41 

31 

29 

29 

24 

27 

13 

26 

39 

49 

20 

15 

28 

31 

37 

34 

35 

22 

29 

9 

NEWTON 

MAX 

55 

61 

55 

51 

53 

53 

52 

54 

56 

37 

55 

39 

46 

52 

47 

51 

35 

60 

53 

60 

50 

42 

58 

53 

47 

55 

53 

48 

51 

8 

MIN 

23 

24 

26 

21 

32 

37 

29 

26 

30 

41 

36 

31 

26 

29 

24 

25 

11 

22 

38 

47 

20 

14 

26 

29 

29 

33 

39 

28 

4 

OLNEY   RADIO  STA 

MAX 

-6 

62 

55 

49 

55 

53 

52 

55 

55 

57 

59 

41 

45 

52 

46 

53 

25 

59 

53 

61 

50 

42 

57 

50 

46 

56 

52 

47 

51 

9 

MIN 

25 

26 

28 

20 

35 

3a 

23 

26 

34 

43 

41 

32 

28 

29 

25 

27 

13 

20 

41 

49 

21 

16 

29 

29 

27 

36 

37 

2 

29 

3 

OTTAWA 

MAX 

30 

39 

31 

48 

46 

46 

39 

38 

44 

42 

43 

35 

41 

45 

.32 

28 

26 

51 

46 

55 

41 

40 

54 

49 

45 

53 

47 

48 

42 

2 

5 

16 

16 

20 

38 

33 

29 

27 

24 

33 

34 

31 

23 

31 

16 

13 

-  3 

30 

41 

15 

11. 

2f 

28 

28 

31 

33 

24 

24 

3 

PALEST  1 NE 

MAX 

36 

62 

40 

51 

54 

50 

52 

52 

55 

58 

57 

45 

45 

53 

40 

53 

25 

58 

53 

61 

47 

42 

52 

44 

*5 

55 

52 

49 

49 

6 

23 

23 

24 

19 

34 

33 

29 

28 

29 

40 

35 

32 

27 

30 

24 

21 

12 

21 

38 

47 

22 

16 

30 

28 

« 

36 

38 

21 

28 

3 

PANA 

MAX 

40 

57 

37 

50 

52 

50 

49 

46 

58 

51 

50 

35 

43 

40 

42 

47 

32 

59 

50 

58 

44 

41 

55 

48 

48 

56 

51 

47 

48 

0 

20 

21 

23 

21 

35 

33 

" 

26 

29 

34 

28 

23 

28 

21 

19 

9 

22 

36 

44 

17 

14 

27 

30 

29 

30 

37 

26 

4 

PARIS   WATER  WORKS 

MAX 

40 

65 

39 

48 

53 

53 

47 

44 

46 

56 

52 

35 

42 

50 

40 

47 

31 

58 

52 

59 

50 

39 

55 

47 

+2 

54 

50 

49 

48 

0 

18 

22 

23 

19 

34 

36 

27 

27 

25 

36 

35 

30 

27 

29 

23 

20 

9 

22 

38 

47 

19 

13 

29 

32 

28 

32 

35 

21 

27 

0 

PARK  FOREST 

MAX 

38 

40 

32 

45 

46 

46 

37 

35 

38 

41 

45 

34 

37 

45 

35 

27 

18 

45 

46 

55 

50 

39 

50 

45 

43 

48 

47 

46 

41 

,2 

M  1 N 

3 

15 

13 

18 

36 

31 

30 

25 

22 

30 

32 

28 

25 

30 

17 

12 

-  7 

5 

32 

42 

16 

8 

24 

29 

» 

30 

32 

19 

22 

4 

PEORIA   WB  AIRPORT 

MAX 

22 

41 

35 

48 

49 

41 

43 

40 

45 

47 

46 

32 

40 

44 

35 

27 

29 

57 

49 

54 

26 

43 

54 

48 

42 

55 

45 

*7 

42 

3 

22 

21 

20 

33 

29 

25 

24 

29 

35 

31 

28 

21 

25 

18 

7 

3 

26 

36 

24 

14 

11 

26 

28 

30 

30 

25 

22 

23 

4 

PONT  I  AC 

MAX 

34 

43 

32 

46 

47 

47 

40 

34 

42 

44 

47 

34 

39 

44 

34 

30 

23 

55 

46 

55 

50 

40 

53 

47 

44 

52 

50 

48 

42 

9 

17 

19 

20 

37 

33 

28 

26 

26 

34 

33 

30 

24 

31 

18 

16 

-  1 

13 

35 

44 

16 

12 

28 

29 

29 

30 

35 

23 

24 

8 

QUINCY 

MAX 

34 

45 

38 

52 

56 

49 

50 

47 

56 

47 

44 

34 

45 

45 

43 

38 

35 

61 

52 

53 

31 

48 

57 

50 

45 

58 

51 

47 

46 

.8 

MIN 

15 

25 

26 

26 

44 

35 

29 

25 

34 

41 

32 

29 

22 

34 

22 

16 

9 

29 

40 

31 

16 

17 

33 

33 

34 

30 

40 

26 

QUINCY  CAA 

MAX 

32 

46 

39 

52 

55 

48 

49 

48 

55 

48 

47 

34 

44 

46 

42 

32 

34 

60 

50 

54 

27 

45 

55 

48 

42 

57 

50 

47 

45 

9 

13 

23 

24 

23 

32 

30 

25 

25 

32 

39 

30 

28 

20 

26 

19 

9 

6 

29 

39 

18 

14 

11 

30 

32 

31 

29 

27 

23 

24 

5 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

MAX 

27 

53 

33 

48 

48 

40 

43 

36 

45 

49 

49 

34 

39 

45 

32 

30 

56 

48 

57 

30 

38 

52 

46 

40 

52 

46 

46 

42 

3 

M  IN 

11 

22 

21 

21 

35 

32 

29 

26 

25 

35 

32 

29 

26 

28 

19 

10 

6 

18 

33 

30 

16 

12 

30 

31 

32 

27 

24 

24 

8 

ROBERTS   3  N 

MAX 

35 

46 

34 

47 

47 

47 

40 

37 

44 

43 

48 

34 

39 

45 

35 

30 

25 

54 

56 

50 

38 

55 

4! 

44 

53 

50 

47 

43 

5 

MIN 

9 

18 

19 

18 

35 

33 

28 

25 

24 

32 

33 

30 

28 

17 

18 

0 

I 

33 

42 

i 

11 

30 

29 

30 

34 

21 

24. 

1 

ROCKFORD 

MAX 

23 

41 

39 

39 

37 

36 

35 

36 

38 

34 

38 

42 

33 

25 

30 

50 

44 

52 

48 

36 

52 

46 

'  40 

45 

44 

42 

39, 

0 

M  IN 

-  2 

6 

9 

17 

35 

29 

32 

24 

. 

■ 

33 

30 

30 

12 

11 

5 

13 

39 

6 

21 

28 

26 

26 

32 

22 

21, 

2 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

15 

39 

41 

36 

38 

33 

35 

37 

34 

42 

'« 

2; 

28 

5 

51 

38 

50 

46 

40 

45 

33 

44 

37 

0 

MIN 

-  2 

15 

10 

14 

35 

30 

2o 

20 

31 

27 

20 

21 

.3 

10 

- 

1 

26 

6 

19 

26 

30 

25 

20 

20, 

0 

RUSHV ILLE 

MAX 

35 

: 

48 

49 

49 

51 

4  i 

45 

36 

45 

47 

46 

60 

! 

37 

47 

57 

• 

43 

57 

53 

50 

46. 

8 

MIN 

15 

1 

40 

1? 

: 

19 

29 

24 

18 

it 

7 

I 

16 

18 

32 

33 

32 

30 

36 

24 

26, 

6 

Soo  RclftMpcc  Holes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Table  5  -  Continued 


Station 

11 

14 

Day  Ol  M 
15  16 

onth 
17 

18 

19 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

\ 

12 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26- 

27 

28     29     30  31 

SPARLAND 

MAX 

32 

42 

34 

48 

48 

49 

42 

37 

44 

44 

45 

34 

40 

45 

34 

32 

25 

55 

45 

55 

51 

55 

50 

46 

58 

52 

51 

44*2 

M  IN 

8 

19 

40 

33 

28 

27 

34 

33 

° 

23 

3 

16 

12 

9 

31 

44 

14 

10 

29 

24 

22 

23.3 

SPAR  TA 

MAX 

54 

66 

58 

54 

59 

56 

52 

63 

64 

55 

56 

41 

46 

51 

49 

49 

39 

61 

53 

61 

48 

48 

60 

52 

49 

60 

.55 

54 

54.2 

M  IN 

26 

26 

29 

42 

35 

• 

32 

34 

C 

43 

37 

32 

27 

32 

29 

27 

1 6 

3  3 

4  1 

48 

20 

20 

32.7 

SPRINGFIELD   WB  AIRPORT 

MAX 

28 

54 

36 

49 

52 

.47 

48 

45 

54 

49 

49 

34 

42 

47 

39 

34 

32 

60 

51 

55 

29 

44 

56 

48 

44 

56 

49 

48 

45.7 

M  IN 

1  y 

24 

24 

22 

35 

29 

25 

25 

30 

42 

32 

29 

22 

26 

20 

11 

32 

22 

25.7 

SPRINGFIELD  wfl  CITY 

MAX 

29 

55 

36 

49 

52 

47 

48 

45 

53 

49 

49 

36 

42 

47 

38 

35 

31 

60 

50 

55 

29 

43 

57 

48 

44 

56 

50 

48 

45.6 

M  IN 

19 

24 

24 

26 

37 

36 

33 

28 

32 

40 

33 

31 

6 

30 

22 

13 

3 

29 

28.2 

ST0CK1  ON 

MAX 

21 

26 

30 

39 

37 

35 

35 

34 

32 

34 

35 

32 

35 

35 

26 

21 

25 

51 

40 

52 

44 

37 

49 

44 

36 

42 

42 

41 

36.  1 

M  IN 

-  5 

3 

5 

1 7 

33 

26 

30 

15 

3 

27 

31 

25 

15 

26 

7 

8 

21 

29 

22 

28 

9 

20 

16.3 

SYCAMORE 

MAX 

29 

33 

28 

44 

42 

44 

36 

34 

34 

38 

39 

33 

37 

43 

32 

24 

26 

47 

46 

51 

44 

36 

51 

44 

42 

45 

42 

45 

39.0 

MIN 

-  3 

9 

8 

1  5 

2 

30 

23 

20 

29 

3 1 

2 

19 

29 

12 

10 

22 

0 

26 

28 

28 

19 

20.1 

TABLE  GROVE 

MAX 

29 

43 

35 

50 

50 

45 

47 

43 

46 

46 

44 

32 

43 

43 

38 

32 

31 

59 

48 

47 

30 

45 

56 

48 

42 

56 

5  0 

50 

43.9 

MIN 

20 

21 

18 

14 

34 

24 

25.8 

TUSCOLA 

MAX 

46 

59 

42 

49 

52 

50 

47 

44 

48 

54 

51 

36 

42 

48 

44 

40 

32 

58 

52 

59 

51 

40 

55 

48 

46 

55 

52 

50 

48.  2 

MIN 

16 

20 

22 

30 

19 

21 

7 

19 

32 

45 

1 8 

1 3 

25.8 

URBANA 

MAX 

35 

55 

35 

49 

51 

47 

45 

40 

47 

51 

50 

36 

41 

47 

39 

31 

31 

57 

49 

58 

45 

39 

52 

48 

42 

54 

49 

47 

45.4 

MIN 

14 

21 

22 

22 

7 

26 

35 

3 

26 

21 

18 

7 

2  3 

34 

26.6 

VANDAL  1 A  CAA  AP 

MAX 

34 

62 

40 

51 

53 

49 

49 

53 

56 

51 

51 

38 

44 

49 

42 

47 

33 

59 

51 

59 

32 

42 

56 

49 

45 

56 

52 

47 

46.  2 

MIN 

22 

25 

25 

21 

28 

25 

26 

32 

42 

33 

30 

24 

29 

24 

15 

1 1 

2  7 

36 

28 

19 

16 

26.4 

VIROEN 

MAX 

37 

57 

40 

59 

52 

52 

48 

46 

59 

48 

48 

38 

43 

49 

4  0 

42 

32 

61 

48 

57 

45 

44 

56 

48 

45 

56 

50 

48 

48.  1 

MIN 

1 9 

23 

25 

Z  1 

35 

4 

24 

25 

31 

37 

32 

29 

23 

29 

21 

20 

g 

24 

3  5 

1 3 

26.7 

WALNUT 

MAX 

30 

33 

29 

45 

44 

44 

39 

38 

40 

AO 

39 

33 

39 

41 

33 

28 

19 

45 

48 

53 

51 

40 

53 

50 

45 

50 

50 

46 

40.9 

M  IN 

2 

9 

15 

18 

3 

30 

28 

2* 

5 

30 

30 

29 

19 

29 

12 

10 

7 

22 

21.4 

WATSEKA 

MAX 

35 

47 

35 

48 

46 

47 

44 

39 

43 

44 

48 

35 

39 

47 

41 

32 

24 

53 

5  0 

57 

51 

38 

54 

48 

43 

52 

49 

48 

44,3 

MIN 

10 

21 

19 

19 

36 

34 

28 

27 

22 

33 

35 

31 

26 

26 

18 

17 

3  3 

12 

24.5 

WAUKEGAN 

MAX 

30 

35 

31 

44 

42 

44 

36 

35 

33 

36 

41 

35 

45 

32 

23 

30 

50 

48 

50 

49 

36 

52 

44 

40 

45 

43 

44 

39.  7 

M  IN 

24 

16 

12 

7 

11 

28 

37 

14 

5 

22 

31 

28 

31 

28 

18 

21.7 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

35 

36 

29 

44 

42 

44 

37 

35 

37 

39 

42 

33 

37 

44 

34 

27 

23 

46 

47 

54 

51 

37 

51 

48 

43 

47 

46 

45 

40.5 

M  IN 

0 

11 

11 

19 

36 

31 

31 

24 

21 

33 

30 

23 

29 

15 

13 

-  1 

6 

26 

41 

15 

7 

25 

29 

28 

29 

33 

20 

22.1 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

44 

57 

4>7 

52 

52 

51 

50 

62 

60 

48 

42 

45 

48 

47 

42 

34 

63 

62 

55 

50 

46 

56 

55 

48 

58 

56 

50 

51.2 

M  IN 

21 

25 

26 

11 

39 

36 

25 

24 

33 

41 

34 

30 

24 

29 

24 

21 

10 

27 

39 

45 

17 

14 

29 

29 

30 

28 

41 

24 

28.1 

WINDSOR 

MAX 

48 

58 

52 

48 

51 

50 

46 

44 

50 

53 

51 

35 

42 

48 

43 

48 

31 

57 

49 

57 

50 

40 

54 

48 

54 

51 

47 

48.3 

MIN 

19 

20 

23 

8 

33 

33 

27 

25 

27 

35 

30 

24 

26 

20 

21 

8 

21 

34 

46 

18 

14 

26 

28 

30 

37 

22 

25.3 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


ouaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

URBANA   ENG  CAMPUS 

EVAP 
WIND 

.03 
189 

.04 

226 

.02 

126 

124 

.01 

311 

.03 
251 

.03 
129 

.03" 
141 

.04 

175 

.02 
177 

.03 
2  56 

.02 
233 

.03 
232 

.03 
236 

.02 
183 

.01 

260 

.02 

172 

276 

.02 
236 

325 

.01 

377 

.05 
243 

.05 
229 

.  0  1 

122 

.01 
122 

.09 

345 

.09 

292 

.  C  4 

190 

6178 

See  reference  nc;#9  folio* Jug  BtatlM  iDdez. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
;,r.  ON  GNC 

1 

I 

T 

T 

T 

T 

4.9 

5 

5 

2 

T 

'BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

BLOOMI NGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.5 
1 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

. 

CARL  I NV I LLE   4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

I  .  I 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

5.  A 
1 

4 
0.1 

3 
0  .4 

T 
T 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  0NG3ND 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

5.C 
4 

3 

T 

EFFINGHAM   1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

3.0 
3 

3 

HARR I S8URG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JOLIET  WB  AP 
KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 
SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0  .  2 

T 
T 

T 

0.3 

3  .  fi 
1 

6.0 

6 

0.3 

3 
0.2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

0  . 1 

MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 
SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

r 

T 

2  .  6 

3  . 4 

5 
0  .  3 
3.0 

3 

6 
0  .  4 

3 

4 
0.4 

3 

T 

T 

T 
T 

T 

MORR I  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 

5 

5 

2 

1 

MORR I SONVI LLE  1  E 

SNOWFAl  L 
SN  ON  UNO 

T 

OLNEY  RADIO  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

5 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

y 

T 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2 

3 

3 

T 

OU1NCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

RAN  TOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

' 

2 

2 

T 

ROCKFORO  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

3 

T 
3 

3 

1 

0 . 2 
i 

T 

1 

T 

T 

J 
T 

T 

T 

T 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

j 

I 

3 

3 

3 

2  . 

1.0 

T 

T 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

2 

1.0 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

0.4 
T 

0.6 
1 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Indes. 


STATION  INDEX 


btation 

Index  No. 

_ 

(Jounty 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reler 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

AL8I0N 

0055 

EDWARDS 

7 

3B  22 

88  03 

6p 

LP 

MRS.  BESSIE  ELLEN 

2  3 

5 

ALEOO 

MERCER 

739 

WILL  C.  EGBERT 

ALTON  DAM  26 

0137 

MAM  SON 

3B  53 

90  11 

432 

MID 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

Z  3 

5 

ANNA   1  NW 

0187 

UNION 

5 

37  28 

89  15 

629 

7P 

7P 

J.    BON  HARTLINE 

2  3 

5  7 

ANNAWAN 

0195 

HENRY 

6 

41  24 

89  55 

620 

5P 

ALBERT  E.  CROEGAERT 

3 

ANT  IOC H 

0203 

LAKE 

l 

42  29 

86  06 

770 

7P 

7P 

ROY  I.  KUFALK 

2  3 

5  7 

ARLINGTON  HEIGHIS  4  SSE 

l 

GEORGE  A.  HONEMANN 

AURORA  COLLEGE 

0338 

KANE 

1 

41  45 

68  20 

744 

7P 

7P 

PHYS  DEPT  AURORA  C 

2  3 

5  7 

AVON 

0356 

FULTON 

40  40 

90  26 

641 

M.    LYNN  DAVIS 

3 

BARRY 

0445 

PIKE 

4 

39  41 

91  03 

640 

7A 

GEORGE  E.  GRIDER 

3 

BEARDS TOWN 

0492 

CASS 

1 

40  01 

90  26 

450 

SAMUEL  C.  CROWELL 

3 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  8 

ST.  CLAIR 

2 

MID 

U.S.  AIR  FORCE 

5  7 

BENTLEY 

0598 

HANCOCK 

40  20 

91  07 

671 

6P 

ROY  H.  GIBBONS 

3 

BENTON 

FRANKLIN 

38  00 

86  55 

474 

BENTON  WATER  DEPT. 

3 

BLOOMING TON 

0761 

MC  LEAN 

1 

40  30 

89  01 

C.    C.  WILLIAMS 

3 

BLOGMINGTON  NORMAL 

0766 

MC  LEAN 

1 

40  30 

89  00 

830 

4P 

4P 

HARRY  G.  JOHNSON 

2  3 

5  7 

BLUFFS 

SCOT  T 

HUGH  MOORE 

BRADFORD  C AA  AP 

0B73 

BUREAU 

1 

41  13 

89  37 

795 

MID 

U  S  CIVIL  AERO  ADM 

3 

BROOKPORT  OAM  52 

0993 

MASSAC 

5 

37  08 

68  39 

335 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3 

CAIRO  MB  CITY 

1166 

4LEXANDER 

4 

37  00 

89  10 

314 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

CANTON 

1250 

FUL  TON 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

FLOYD  0.  HAMMOND 

3 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

JACKSON 

JOHN  L.  WOOTEN 

CARL  tNV I  CLE  4  E 

1280 

MACOUPIN 

1 

39  17 

89  49 

627 

6P 

6P 

HENRY  B.  HOELUNG 

2  3 

5  7 

CARLYLE 

1288 

CLINTON 

2 

38  36 

89  22 

461 

7P 

2  3 

5 

1296 

WHITE 

38  06 

88  10 

1 

3 

CASEY 

1329 

CLARK 

7 

39  IB 

68  00 

648 

6P 

WALTER  A.  NEWLIN 

3 

CENTRAL  I A  4  M 

MARION 

2 

EDGAR  V.  CAvANAUGm 

CHANDLERVILLE 

1412 

CASS 

1 

40  03 

90  09 

464 

5P 

LORAN  [HOMPSON 

3 

CHAMNAhCN  ORE'jDEN  ISlD 

1420 

GRUNDY 

41  24 

88  17 

510 

CORPS  Or  ENGINEERS 

3 

CHARLESTON 

1436 

COLES 

7 

39  29 

88  10 

6P 

6P 

ROBERT  W.  BLACK 

2  3 

CHENQA 

1475 

MC  LEAN 

1 

40  44 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.  MERLE  PARRY 

2  3 

5 

CHESTER 

RANDOLPH 

ACKLAS  H.  MARTIN 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

COOK 

3 

41  47 

87  36 

594 

MID 

MID 

UN IV .  OF  CHICAGO 

2  3 

■j 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

1577 

COOK 

3 

41  47 

87  44 

MID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5  7 

CHICAGO  MB  CITY 

1582 

COOK 

3 

41  53 

87  38 

823 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

2  3 

5 

CHlLLlCOTHE 

1627 

PEORIA 

40  55 

89  29 

■ 

8A 

CICERO 

COOK 

3 

GEORGE  D.  LUKES 

CLINTON  1  S 

1743 

DE  WITT 

40  08 

88  58 

746 

6P 

C.  E.  CORR IN'GTON 

3 

C06DEN  2  S 

1775 

UNION 

37  30 

69  15 

540 

6P. 

6P 

FLOYD  G.  ANDERSON 

2  3 

5 

DANVILLE 

2140 

VERMILION 

7 

40  06 

87  38 

7P 

7P 

RADIO  STATION  WDAN 

. 

5  7 

DANVULE  SEWAGE  PLANT 

2145 

VERMILION 

■ 

40  06 

87  36 

S55 

DANVILLE  SEWAGE  PL 

DECATUfi 

MACON 

1 

AMELIA  COONRADT 

2348 

LEE 

4  1  91 

69  29 

696 

6P 

6P 

WILLIAM  W.  SHUCK 

2  3 

5  7 

DU  QUO  IN 

2463 

PERRY 

38  01 

89  14 

46e 

6P 

6P 

G.  H.  KNE T2GER 

5 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

2614 

ST.  CLAIR 

4 

38  34 

90  11 

410 

7P 

7P 

2  3 

E 

EDWARDSV ILLE 

2679 

MADISON 

38  49 

89  58 

554 

6P 

ARTHUR  W.  JAGGERS 

EFFINGHAM  1  SW 

EFF INGHAM 

-  ; 

2736 

KANE 

42  02 

66  17 

729 

7P 

W.  0.  BECKNER 

ELUABETHTOWN 

2750 

HARDIN 

5 

37  27 

86  16 

357 

5P 

U  S  FOREST  RANGER 

5 

ELSAH 

2600 

JERSEY 

38  57 

90  22 

5P 

THE  PRINCIP1A  COL. 

2931 

WAYNE 

7 

38  23 

451 

6P 

6P 

EARL  WILSON 

5 

ERMAN  0.  BECK 

FREEPOR  T 

3257 

STEPHEN jON 

42  IB 

69  37 

762 

7P 

7P 

JOHN  SCHRODER 

2  3 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

3262 

STEPHENSON 

42  17 

69  36 

FULTON  DAM  13 

3290 

WHITESIOE 

* 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

CORPS  OF 'ENGINEERS 

2  3 

5 

GALENA 

3312 

JO  DAVIESS 

42  25 

90  26 

6P 

ILL.  DEPT.  OF  CONS. 

i 

GALESBURG 

JAMES  BARRETT 

HENRY 

] 

41  10 

90  02 

649 

6P 

6P 

ARTHUR  E.  JOHNSON 

GENE SEC 

3384 

HENRY 

41  27 

90  09 

639 

6P 

MRS.  M.  J.  BESSANT 

3 

GIBSON  CITY 

3413 

FORD 

1 

40  26 

88  23 

6P 

EDWARD  P.  BERGS TROM 

: 

GLADSTONE  DAM  16 

3455 

HENDERSON 

40  50 

91  04 

538 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENDALE  EXP .  FARM 

3482 

POPE 

U  S  SOIL  CONS  SERV 

GOLCONDA  DAM  51 

3522 

POPE 

37  22 

88  29 

354 

6A 

MID 

CORPS  OF  ENGINEERS 

;  : 

E 

GOLDEN 

3530 

ADAMS 

1 

40  Ob 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  NETHERY 

3 

GRAF  TON 

3572 

JERSEY 

38  58 

90  26 

404 

JOHN  A.    DESHERL 1 A 

3 

GRAND  TOWER  2  N 

3595 

JACKSON 

37  40 

69  30 

367 

JOHN  A.  DICKSON 

3 

GREENUP 

3683 

CUMBERLAND 

7 

5P 

LEONARD  M.  NICHOLS 

GREENVILLE 

3693 

BOND 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

DEANE  J.  MCAlISTER 

2  3 

5  7 

GRIDLEY 

3709 

MC  LEAN 

I 

40  45 

86  53 

752 

6P 

EZRA  0.  STOLLER 

GRIGGSVILLE 

3717 

PIKE 

1 

39  4  3 

90  44 

685 

BP 

MRS.  ELLEN  HARVEY 

2  3 

5 

HARDIN 

3850 

CALHOUN 

i 

39  09 

90  37 

6P 

■ 

HARR I SBURG 

3679 

SALINE 

5 

366 

CLYDE  PI  I TMAN 

HARR 1 SBuRG  DISPOSAL  PL 

3884 

SALINE 

37  44 

86  31 

W.    HARRISON  K 1BLER 

■ 

3930 

MASON 

40  18 

90  03 

■ 

.  ■ 

■ 

HAVANA  NO.  2 

MASON 

1 

40  18 

90  04 

460 

■ 

Ml LLSBORO 

MONTGOMERY 

39  09 

69  29 

626 

6P 

HOOP ES TON 

MM 

VERMILION 

7 

■ 

HUTiONVlLLE  PWR  PLANT 

4317 

CRAWFORD 

39  06 

7A 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

4355 

ROCK  ISLAND 

41  25 

CORPS  OF  ENGINEERS 

■ 

JACKSONVILLE 

4442  ! MORGAN 

1 

39  44 

■ 

6P 

■ 

JERSEYVILLE 

4469  !  JERSEY 

1 

39  09 

6P 

JOLlET  BRANDON  RD  DAM 

4530 

WILL 

543 

CORPS  Of  ENGINEERS 

JOLIET  MB  AIRPORT 

4535 

■ 

41  30 

■ 

584 

MID 

MID 

U  S  WEATHEP  BUREAU 

■ 

KANKAKEE 

4593 

KANKAKEE 

41  07 

8  7  52 

KANKAKEE  WATER  CO 

KANKAKEE  4  NW 

4598 

KANKAKEE 

1 

41  08 

87  56 

620 

6P 

6P 

M.  A.  DURAND 

KEIThSBuRG 

46  SS 

MERCER 

■ 

90  57 

8A 

Alfred  m.  norris 

3 

HENRY 

1 

41  13 

RADIO  STA  WKE1 

5B" 

4805 

MARSHALL 

1 

41  02 

89  24 

6P 

6P 

LA  hARPE 

4823 

HANCOCK 

40  35 

90  58 

691 

6P 

6P 

LA  SALLE 

4922 

LA  SALLE 

1 

■ 

89  06 

522 

7P 

3P 

WESTCLOx  GTI  CORP. 

S 

LA  SALLE  1  S 

4923 

LA  SALLE 

41  19 

■ 

ARTHUR  J.  F1SCHFR 

3 

LAwRENCEV ! LLE 

4959 

LAWRENCE 

18  44 

FRANK  BRAY 

LEROY  ;S036 

MC  LEAN 

1 

40  21 

88  46 

780 

7P 

5079 

LOGAN 

40  09 

89  22 

591 

7P 

JOHN  ZURKAMMER  JR. 

2  3 

5  / 

LINCOLN  NO.  2 

5084  ;logan 

■40  09 

- 

7A 

GEORGE  L.  SMITH 

3 

MACKINAW 

TAZEWELL 

I 

40  32 

89  21 

646 

6P 

CLYDE  WHITE 

3 

MACOMB 

■ 

MlDCNOUGH 

40  28 

MAKANDA   I  NW 

5294  JACKSON 

37  36 

89  14 

6P 

6P 

"lARVEY  B.  HARTLINE 

2  3 

MARENGO 

5326 

MCHENRY 

6 

42  15 

38  36 

819 

6P 

6P 

FRANK  J.  MACK 

5342 

WILLIAMSON 

37  44 

88  55 

44  6 

5P 

C.    N.  0ANI6LS0N 

3 

MARSEILLES  LOCK 

5372  'LA  SALLE 

1  ki  20 

88  43 

< 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARSHALL 

3380  CLARK 

39  23 

■ RNES  T   THOMAS  P INE 

MASCOuTAn 

5405 

ST.  CLAIR 

36  29 

69  4Q 

SR.  R.  F .  LI SChER 

3 

MAT TOON 

39  26 

HID 

MID 

CEN  iLi  PUB  SERV  CO 

2  3 

MCHENRY  2  S 

■ 

MChENRy 

1  j42  19 

88  15 

1 

JOHN  J.    BARN INGS 

3 

MCLEANSBORO 

38  05 

6P 

■ 

i .  g,  FPA2 IER 

■ 

5 

39  10 

7P 

>*.  F .  DODGE 

*Q  5* 

89  02 

7P 

7P 

TY  OF  M1N0NK 

! 

MOLINE  WB  AIRPORT 

■ 

N 

569 

MID 

MID 

j  s  WEATHER  Bur-EAU 

MONMOUTH 

■ 

90  38 

6P 

(  - 

PROF.  LYtE  FINLEY 

MONT (CELLO 

5P 

LEE  F  GIFFIN 

3 

MORRIS 

41 

7A 

*AY  WEBB 

3 

MORRIS  3  HE 

41  24 

88  22 

549 

6P 

6P 

JONALD  m.  PYATT 

2  3 

5 

MORRISON 

■ 

WHITE 5IDE 

U  49 

89  56 

670 

7P 

*alph  h.  green 

2  3 

MORR 1 SONV IlLE  1  E 

5846 

IHRISTIAN 

39  25 

89  26 

■ 

7P 

TP 

JOHN  R.   LOW IS 

2  3 

:- 

MT.  CARMEL  WATER  WORKS 

i893 

< A BASH 

98  25 

87  45 

424 

5P 

5P 

MT .CARMEL  WTR  WKS 

MOUNT  CARROLL 

5901 

- 

12  05 

89  56 

817 

7P 

7P 

2  3 

5 

MOUNT  OLIVE 

J917 

■VCJUPIN 

)9  04 

661 

6P 

-tENRY  W.  JOHNSON 

3 

MOUNT  PULASKI 

.QGAN 

- 

89  17 

687 

5P 

ALVA  BROWN 

3 

MOUNT  STERLING 

*9  59 

90  46 

711 

5P 

HOMER  L.  RENAKER 

3 

MOUNT  VERNON  4  N 

88  55 

1 

6P 

RADIO  STATION  WMIX 

!  3 

NASHVILLE    3  NW 

B9  25 

505 

R.  E.  SCHL.  1EFER 

NEW  BOSTON  DAM  IT 

VI  33 

707 

6P 

tARREN  S.  GRAY 

3 

*RCER 

H  11 

548 

BA 

:ORPS  Or  ENGINEERS 

■ 

91  00 

■ 

i.  D.  HARRIS 

3 

NE»  BURNS IDE 

■ 

■ 

560 

5P 

MISS  MAE  MCCASF 

Ci.'«EY  RADIO  STATION 

1 

19  00 

513 

6P 

GEORGE  H -  PAYNE 

■ 

>8  42 

B8  04 

5P 

IAOIO  STATION  WVLN 

OREGON  WATER  HVfKS 

i-  9 

»2  01- 

89  20 

■ 

■ 

kLAN  GRANT 

* 

>526 

- 

- 

68  50 

7P 

7P 

UOHN  A  SEED 

Stabo 


County 


Obser- 
vation 
time 


Refer 

to 
tables 


PALESTINE 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
i  t>AW 


PEORIA  WB  AIRPORT 

PEOIONE 

PETERSBURG 

PLEASANT   Hi LL 
PONTIAC 

PR  I NCEV I LLE  2  NW 
QUINCY 


QU1NCY 


21 


MCY  MEMORIAL  BR  ID 
RANTOUL  CHANUTC  AF  BASE 
RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHE LLE 


PIKE 

LIVINGSTON 

PEORIA 
1  ADAMS 
!  ADAMS 

ADAMS 

1  ADAMS 
CHAMPAIGN 
RANDOLPH 
FORD 

I  OGLE 

WINNEBAGO 
WINNEBAGO 
WINNEBAGO 
RCCK  ISLAND 


39  00  !  87  37 

■  I 

■■  . 

■ 

)9  49 
■ 


7P  M.  M.  GADD I j 

7P  C.  E.  SCHUMACHER 

■ 

6P  PARK  FOREST  MTR  O 

,, 

■  N 

Mil 

2P  MISS  Ml NA  CUI I 
4P  [FRANK  B.    RA INC Y 

■ 


■■■ 
- 


7  A 


SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

SPAR  TA 

SPRINGFIELD  W8  AIRPOR 
SPRINGFIELD  WS  CITY 
STOCK  TON 
STREATOR 

SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVHLE 
TISKILWA 
TOULON 

TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 
UTICA  STARVED  ROCK  DA: 

VANDAL 1A  CAA  AP 


WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 

■ 

V/ILCOX 


7551 
76U3 
76*6 
7t)t>9 


SCHUYLER 

JASPER 

MARION 

GALLATIN 

VERMILION 

RANDOLPH 
SANGAMON 
SANGAMON 
JO  DAVIESS 


6452 
646C 
8491 


OE  I 


VLB 


■  E 

■ 

■ 


FUL  TON 
CHRISTIAN 

■ 

I  CHAMPAIGN 
i  CHAMPAIGN 

■ 

MONRO t 
: 

■ 

.  ■ 


■ 


38  59 |    89  10 j 


ROGER  WILLIAMS 
FRANK  S.  STEWART 
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CORPS  OF  ENGINEER 


■ 
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■ 

■  ■ 
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■ 

■  . 

■ 

S 


■ 
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I.    ILLINOIS    2.  KASKASK IA     3.  lAKE  MICmIG 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in   the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in   tables,   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;  temperature  in  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  194B. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Tabie  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 

inches  or  nore. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Inaex.     Ho  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included  in  .following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windstiield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall   wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  ot  observation  column  in  Station   index  means  observation  made  nenr  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  pei  copy;  monthly  and  annual,  $1.00  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  thp  Unitea  States.  Hemittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,   Government  Printing  Of  ."..<;  <:     Washington  25,   D.  C. 
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ILLINOIS  -  MARCH  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

Temperatures  and  precipitation  both  averaged  above  normal  during  March  1953,  this  being  the 
warmest  March  since  1946  and  the  wettest  since  1948.     The  mean  temperature  for  the  State 
was  42.7°,   individual  station  averages  ranging  from  34.6°  at  Stockton  to  52.5°  at  Cairo. 
Precipitation  over  Illinois  averaged  4.61  inches,  with  the  greatest  total  reported  being 
7.77  inches  at  Cairo  and  the  least  amount  1.76  inches  at  Freeport.     The  mean  snowfall  for 
March  was  5.2  inches,   the  heaviest  total  of  12.4  inches  occurring  at  Marshall.     A  few  ex- 
treme southern  stations  reported  no  snowfall  during  the  month. 

March  was  ushered  in  with  cold  and  snowy  weather.     Much  of  central  and  southern  Illinois 
received  several  inches  of  snow  on  the  1st,  and  snow  occurred  frequently  in  the  north  during 
the  remainder  of  the  first  week  of  the  month,  while  moderate  to  heavy  rains  were  received 
in  the  south.     The  lowest  temperatures  during  March  were  registered  between  the  4th  and  the 
10th,   the  minimum  for  the  month  being  2°  above  zero  at  both  Morris  3  NE  and  Watseka  on  the 
9th.     Temperatures  moderated  after  the  10th  and  generally  remained  well  above  normal  for 
the  next  two  weeks.     The  highest  reading  of  the  month — 80° — was  registered  at  East  Saint 
Louis  on  the  21st,  while  other  stations  throughout  the  State  reached  the  70' s.     After  the 
23d,  temperatures  dropped  and  remained  below  normal  during  most  of  the  last  week  of  March. 
Rain  occurred  frequently  during  the  last  three  weeks  of  the  month,  the  more  important  amounts 
falling  on  the  12th,  14th,  18th,  21-23d,  and  30-31st. 

At  the  end  of  March  oat  seeding  and  spring  plowing  were  farther  advanced  than  usual.  Winter 
wheat  was  in  above-average  condition  in  all  areas.     Peach  orchards  in  the  extreme  south 
bloomed  during  the  latter  part  of  the  month.     March  rainfall  brought  soil  moisture  to  normal 
in  all  sections  of  the  State. 

On  the  evening  of  the  14th  a  tornado  formed  six  miles  southwest  of  Nashville  and  moved 
northeastward  through  rural  areas  in  Washington,  Jefferson,  and  Marion  Counties.     One  home 
was  destroyed,  several  damaged,  and  a  large  number  of  other  structures  were  damaged;  total 
losses  were  estimated  at  $75,000.     On  the  afternoon  of  the  14th,  hail  occurred  in  several 
central  Illinois  counties,   damaging  greenhouses,   roofs,  windows,   and  automobiles  in  Scott, 
Greene,  Morgan,  and  Sangamon  Counties.     Hailstones  over  an  inch  in  diameter  fell  in  many 
localities.     Losses  in  the  hailstorm  were  estimated  at  $250,000,  with  the  heaviest  damage 
occurring  in  the  Manchester  and  Roodhouse  areas.     A  windstorm  caused  an  estimated  $7,000 
loss  in  the  Charleston  area  on  the  evening  of  the  22d.--GRJ 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
HABCH  1953 


Wind  direction 


III 

ill 


Wind  speei 

m.  p.  h 


1  • 


§  s 

f  o  J 

a  j 


31 


Relative   humidity  averages 
percent 


Number  of  days  with  precipitation 


s  a 


^  -a 


CAIRO  WB  CI TY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
MOLINE   WB  AIRPORT 
PEORIA  WB  AIRPORT 
SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 


9.6 
12.1 
12.2 
12.8 
14.3 


b.<* 
7.3 
6.7 
6.5 
6.2 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

1 

i 

1 

a 

e 

! 
< 

•  =3. 

H 

i  s 

No.  of  days 
.01  or  more 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

34.2 
34.4 

36.5 
38.5 
46.2 

74 

69 
79 
82 
85 

-15 

-  2 
5 

-  2 
4 

3.71 
3.23 
2.12 
3.22 
2.91 

7.6 
7.9 
3.6 
2.0 
3.0 

10 
12 
10 
7 
7 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

38.7 
35.8 
40.5 
43.9 
34.7 

88 
79 
79 
79 
73 

0 

-  4 

-  2 
0 

-  8 

1.50 
1.86 
6.05 
7.64 
3.06 

4.0 

6.8 
5.9 
2.7 
8.2 

6 
8 
13 
13 
11 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

35.3 
39.7 
43.2 
45.7 
40.1 

83 
76 
77 
80 
80 

-  4 

-  1 

-  1 

6 
9 

1.97 
3.51 
3.44 
2.96 
6.39 

4.1 

2.8 
0.7 
0.7 
5.0 

7 
10 
9 
8 
12 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

46.0 
31.4 
4875 
45.3 
39.9 

84 

66 
94 
83 
73 

8 

-13 
15 
13 

5 

2.28 
3.97 
3.18 
3.14 
2.35 

1.9 
12.5 
2.7 
0.5 
1.1 

8 
12 
9 
8 
6 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

52.1 
42.1 
31.5 
37.9 
38.6 

93 
86 
81 
82 
79 

11 
4 

-15 
-12 
1 

0.26 
TTTf 
3.38 
5.58 
2.15 

T 
f75 
14.8 
6.0 
2.9 

2 
"6" 
10 
11 
10 

Temperature 

Precipitation 

■  e 

Year 

e 

e 

•3  s 

t 

1 

1 
e 

?3 

A 

0> 

t 

e 

2  o 

°  o 

1 

2 

< 

<  « 

d  -h 
Zp 

1915 

35.7 

65 

4 

0.84 

3.0 

6 

1916 

38.9 

81 

-  2 

1.98 

5.2 

8 

1917 

42.2 

84 

0 

2.85 

0.6 

8 

1918 

47.6 

89 

2 

0.95 

0.2 

5 

1919 

43.1 

77 

-  9 

3.41 

3.4 

9 

1920 

42.5 

81 

-  5 

5.01 

1.2 

10 

1921 

50.3 

83 

9 

5.12 

0.1 

12 

1922 

43.3 

78 

7 

6.30 

3.0 

13 

1923 

37.7 

79 

-12 

4.32 

4.5 

10 

1924 

36.6 

75 

6 

2.66 

9.9 

12 

1925 

44.1 

87 

-  5 

2.31 

2.0 

6 

1926 

35.2 

84 

1 

2.52 

9.9 

11 

1927 

44.6 

78 

10 

4.59 

1.6 

11 

1928 

41.6 

86 

5 

1.53 

2.9 

7 

1929 

47.3 

94 

2 

3.41 

0.3 

9 

1930 

40.5 

80 

7 

1.53 

5.2 

6 

1931 

37.3 

69 

12 

2.74 

8.1 

9 

1932 

34.4 

77 

-  3 

2.31 

6.0 

10 

1933 

41.1 

89 

2 

4.13 

3.2 

11 

1934 

37.5 

79 

-14 

2.40 

7.0 

9 

1935 

47.4 

85 

4 

4.59 

1.8 

11 

1936 

44.8 

81 

5 

1.70 

1.3 

7 

1937 

37.9 

75 

9 

1.20 

3.9 

6 

1*38 

49.2 

84 

7 

5.61 

0.5 

14 

1939 

43.5 

88 

3 

3.34 

0.7 

7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

e  a 

If 

e 

i 

•1 

1 

1 

?! 

T  8 

> 
< 

Hie 

3 

> 
< 

*  \ 

<  3 

6-. 
Zp 

1940 

38.3 

37 

0 

2.05 

1.5 

8 

1941 

36.8 

72 

-  5 

1.20 

3.7 

6 

1942 

44.1 

81 

15 

2.92 

2.1 

10 

1943 

37.0 

83 

-19 

2,77 

4.6 

7 

1944 

37.7 

82 

-  6 

4.26 

4.2 

12 

1945 

51.6 

88 

14 

6.40 

1.2 

12 

1946 

52.7 

84 

1 

2.80 

1.3 

11 

1947 

34.8 

72 

0 

2.44 

8.9 

9 

1948 

40.9 

85 

-14 

5.04 

4.7 

12 

1949 

41.1 

79 

3.21 

2.3 

9 

1950 

37.5 

83 

-  8 

2.38 

2.0 

10 

1951 

37.8 

80 

4 

3.53 

7.1 

13 

1952 

38.9 

79 

-10 

4.38 

5.2 

12 

1953 

42.7 

80 

2 

4.61 

5.2 

12 

All 

Years 

40.9 

3.23 

3.9 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  accor41af  to  area 
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Temperature 


*! 

sf 
<s 

Average 
Minim  una 

e 

• 

■ 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

e 

s 

e 

1 

& 

Degree  Days 

No.  of  Day 

■ 

o 

J 
tz 
ttB 
v  2 

Q  u. 

Greatest  Day 

e 
« 

D 

Max. 

Min. 

5  * 

S  » 

si 

48.7 

29.6 

39. 

2 

.3 

76 

21 

3 

8 

791 

0 

3 

21 

0 

2 

.99 

.64 

1.03. 

30 

44.6 

27.8 

36 

2 

1  .4 

75 

21 

9 

7 

883 

0 

7 

22 

0 

2 

.29 

.01 

.59 

12 

46.4 

26.7 

36. 

6 

-  .1 

75 

21 

4 

9 

877 

0 

7 

21 

0 

2 

.92 

.35 

.87 

12 

45.5 

33.3 

39 

4 

4.1 

75 

21 

17 

5 

788 

0 

6 

13 

0 

3 

.59 

1.01 

1  .03 

14 

46.6 

31.8 

39 

2 

2.2 

76 

21 

16 

5 

789 

0 

6 

15 

0 

3 

.92 

1.07 

1.30 

1  2 

45.5 

33.3 

39. 

4 

3.1 

74 

21 

18 

5 

783 

0 

6 

12 

0 

3 

.73 

1 . 17 

1.13 

12 

47.8 

32.0 

39 

9 

2.1 

76 

21 

15 

5 

774 

0 

4 

15 

0 

3 

.56 

.86 

1 .31 

12 

45.9 

30.3 

38 

X 

jL. 

_Z5 

21 

14 

7 

826 

0 

6 

18 

0 

2 

.35 

-  .38 

.90 

30 

41.4 

28.0 

37 

7 

.8 

75 

21 

5 

8 

841 

0,  8 

21 

TT 

2 

.78 

.38 

.69 

12 

45.0 

25.7 

35 

4 

.4 

75  ■ 

21 

3 

8 

911 

0 

6 

22 

0 

3 

.48 

1.39 

1.20 

2  2 

45.5 

29.3 

37 

4 

1 .8 

76 

21 

8 

8 

855 

0 

5 

18 

0 

.  2 

.19 

-  .06 

.65 

15 

47.8 

29.5 

38 

7 

75 

21 

11 

8 

810 

0 

4 

18 

0 

3 

.27 

.62 

.64 

30 

50.0 

28.1 

39 

1 

1.1 

79 

21 

11 

5 

795 

0 

2 

20 

0 

3 

.38 

.77 

.79 

30 

48.8 

31.1 

40 

0 

1.2 

73 

21 

7 

9 

768 

0 

2 

17 

0 

3 

.11 

.45 

.79 

12 

47.8 

30.0 

38 

9 

73 

21 

3 

8+ 

799 

0 

4 

18 

0 

3 

.59 

.94 

.99 

12 

46.9 

26.8 

36 

Ml 

-1.1 

76 

21 

6 

8 

871 

0 

4 

2  4 

0 

48.7 

30.8 

39 

8 

.6 

76 

21 

8 

8 

775 

0 

4 

19 

0 

3 

.13 

.69 

1 .03 

12 

44.5 

26.5 

35 

5 

.6 

75 

21 

3 

9 

906 

0 

7 

23 

0 

2 

.01 

-  .24 

.50 

14 

48.8 

30.0 

39 

4 

.4 

74 

21 

13 

8 

788 

0 

2 

21 

0 

4 

.00 

1.46 

1.21 

12 

46.2 

28.4 

37 

3 

.1 

76 

21 

10 

7 

850 

0 

6 

20 

0 

2 

.68 

.20 

1 .03 

30 

49.0 

30.6 

39 

8 

.5 

75 

21 

12 

8 

774 

0 

2 

17 

0 

3 

.13 

.58 

.95 

30 

48.8 

28.4 

38 

6 

.4 

75 

21 

2 

9 

812 

0 

3 

23 

0 

2 

.58 

.07 

1  .06 

12 

48.2 

27.2 

37 

7 

.2 

76 

21 

4 

8 

842 

0 

5 

2  3 

0 

2 

.61 

.23 

.51 

14 

46.0 

27.3 

36 

7 

.8 

75 

21 

6 

8 

873 

0 

6 

21 

0 

2 

.22 

.15 

.45 

14 

48.4 

30.5 

3* 

5 

.6 

75 

21 

13 

9 

785 

0 

4 

18 

0 

2 

.82 

.29 

.95 

12 

Precipitation 


Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

■S-o 

e 

5 

Dep 

1 

3 

s 

o 

£ 

5 

3 

o 

1  o 

e 
1 

§. 

t- 

6.0 

4 

3 

14 

1 

1 

6.0 

5 

8 

10 

2 

0 

7.3 

4 

7+ 

13 

4 

0 

1  1 

3 

1 

4.8 

3 

7+ 

12 

3 

1 

14. 

I  -3- 

.  1 

4.3 

3 

7 

11 

2 

1 

5,6! 

3 

3  + 

12 

1 

0 

9.5 

5 

7 

12 

1 

0 

7.0 

5 

8 

1  1 

1 

6.2 

5 

8 

lfi 

i 

0 

4.0 

3 

4 

1  5 

2 

0 

6.0 

4 

4+ 

13 

2 

0 

3.5 

4 

7+ 

10 

4 

0 

5.4 

4 

7+ 

15 

4 

0 

5 

7 

5.6 

13 

2 

1 

6.4 

4 

4 

1  1 

1 

0 

3.5 

2 

7 

11 

2 

1 

7.1 

4 

3+ 

15 

1 

1 

7.0 

13 

2 

0 

3.5 

3 

7+ 

9 

1 

5.5 

11 

1 

0 

6.5 

4 

7+ 

13 

0 

0 

4.0 

2 

7 

1  1 

2 

0 

NORTHERN  DIVISION 

Aledo 
Antloch 
Aurora  College 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 

Chicago  WB  City 
Cicero 

Davenport ,   Iowa  L  k  D  15 

Dixon 
Freeport 
Fulton  Dan  13 

Galesburg 
Galva 
Joliet 
Kankakee 
Kankakee  4  w 

Kewanee 
La  Salle 
Marengo 
Mlnonk 

Hollne  WB  Airport 

Monmouth 
Morris  3  NE 
Morrison 
Mount  Carroll 
Ottawa 


i  fellovleg  eta*  tea  leesi 
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TABLE  2  CONTINUED 


ILLINOIS 
MARCH  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

i 

■5 

a 

Q 

I 
5 

r 
\ 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More  j 

.50  or  More  j 

1.00 

or  More 

si 

8  a 

si 

1% 

Park  Forest 

47 

.3 

30 

.1 

38 

7 

74 

21 

9 

S 

807 

0 

4 

19 

0 

3 

41 

64 

1 

14 

12 

2.5 

2 

7 

9 

2 

1 

Pon t iac 

48 

9 

31 

.9 

40 

4 

.1 

73 

21 

15 

3+ 

755 

o 

3 

15 

0 

4 

19 

1. 

41 

1 

.52 

13 

3.4 

2 

8 

15 

3 

1 

Rock ford 

48 

3 

28 

.7 

38 

5M 

2 

.5 

76 

21 

11 

5  + 

797 

0 

s 

20 

0 

2 

09 

-  • 

42 

55 

14 

6.0 

11 

1 

0 

Rockford  CAA  AP 

2 

.2 

21 

5 

g 

900 

0 

7 

23 

0 

9 

07 

43 

68 

Sparland 

49 

4 

30 

!3 

39 

9 

74 

21 

11 

8 

771 

0 

3 

19 

0 

5 

42 

1 

71 

12 

6.0 

3 

3+ 

8 

3 

2 

Stockton 

44 

.2 

24 

.9 

34 

6 

75 

21 

3 

8 

934 

0 

8 

23 

0 

2 

16 

12 

50 

31 

6.5 

5 

7+ 

14 

1 

0 

#Sycamore 

45 

2 

26 

.4 

35 

8 

.2 

75 

21 

7 

5 

899 

o 

5 

22 

o 

2 

38 

21 

60 

14 

6.4 

5 

3 

8 

2 

0 

Walnut 

47 

9 

27 

.8 

37 

9 

- 

.2 

75 

21 

7 

8 

834 

0 

5 

23 

0 

2 

56 

08 

81 

31 

6.0 

5 

4 

8 

1 

0 

W  aukegan 

1 

.1 

10 

0 

6 

19 

0 

81 

14 

0 

Wheaton  College 

46 

3 

28 

.9 

37 

6M 

75 

21 

11 

9 

858 

0 

6 

19 

0 

DIVISION 

38 

1 

1 

.3 

3 

02 

44 

5.5 

■  •  '  1 1 . '  uivioruii 

Blooraington  Normal 

51 

8 

31 

.6 

41. 

7 

B4 

75 

21 

18 

8+ 

712 

0 

1 

15 

0 

5 

11 

1. 

96 

1 

.51 

12 

3.8 

11 

4 

1 

Carlinville  4  E 

56 

1 

33 

.5 

44 

8 

1 

.2 

77 

14 

13 

8 

619 

0 

0 

14 

0 

5 

18 

1 

91 

•1 

.25 

3 

5.0 

4 

2 

13 

4 

2 

Charleston 

53 

1 

33 

.8 

43. 

5 

.8 

75 

21 

17 

8 

663 

0 

o 

15 

o 

6 

02 

2 

37 

1 

.76 

3 

12.0 

10 

2 

14 

5 

1 

Chenoa 

49 

6 

29 

.9 

39. 

3 

74 

21 

12 

8 

774 

0 

3 

21 

0 

4 

56 

1 

76 

1 

.48 

12 

5.0 

3 

2 

9 

4 

1 

Danville 

51 

32 

g 

42 

o 

1 

.8 

g 

709 

0 

0 

18 

0 

98 

1 

.03 

Decatur 

52 

5 

33 

.5 

43 

0 

1 

.  2 

77 

21 

20 

4 

674 

0 

1 

15 

0 

6 

16 

2 

74 

1.32 

14 

6.0 

5 

2 

14 

5 

2 

Effingham  1  SW 

53 

6 

33 

.9 

43 

3 

2 

.0 

73 

31 

17 

8+ 

649 

0 

0 

14 

0 

4 

46 

79 

1 

.04 

3 

6.2 

2 

2 

15 

3 

1 

Griggsvil le 

53 

3 

33 

.9 

43. 

6 

.7 

75 

21 

16 

8 

660 

o 

1 

1  4 

o 

3 

71 

94 

.65 

30 

6.5 

13 

3 

0 

Havana 

52 

0 

32 

.5 

42. 

3 

.8 

75 

21 

15 

8 

700 

0 

1 

16 

0 

5 

06 

2 

35 

1 

.13 

31 

8.5 

13 

5 

1 

56 

35 

o 

45 . 

g 

1 

.8 

77 

20 

8 

587 

0 

0 

13 

0 

57 

1 

.21 

1  3 

Hoopeston 

50 

0 

31 

.6 

40 

8 

B7 

75 

21 

13 

9 

740 

0 

2 

18 

0 

4 

93 

1 

70 

1 

.03 

3 

3.5 

2 

2 

12 

5 

1 

Jacksonville 

54 

0 

33 

.4 

43 

7 

1 

.5 

74 

21 

10 

8 

651 

0 

1 

15 

0 

5 

98 

3 

15 

.99 

12 

6.0 

14 

6 

0 

Jerseyville 

57 

1 

33 

.7 

45 

4M 

1 

5 

77 

14 

21 

4 

594 

0 

o 

1  4 

o 

6 

19 

2 

95 

1 

.40 

12 

6.1 

5 

1 

11 

4 

2 

La  Harpe 

49 

5 

30 

.2 

39 

9 

- 

•1 

75 

21 

11 

8 

774 

0 

2 

18 

0 

4 

28 

1 

60 

1 

.41 

31 

2.3 

2 

3+ 

13 

2 

2 

52 

4 

32 

A 

42 

4 

.9 

76 

21 

20 

8+ 

693 

0 

1 

17 

0 

g 

94 

81 

1 

.10 

12 

2 

14 

Mat  toon 

51 

5 

33 

.8 

42 

7 

1 

.6 

73 

21 

20 

9 

684 

0 

1 

16 

0 

5 

98 

2 

33 

1 

.93 

3 

11.0 

9 

1 

11 

6 

1 

Morrisonville  1  E 

53 

9 

32 

.3 

43 

1 

.8 

73 

14 

13 

3 

674 

0 

0 

19 

0 

6 

14 

3. 

12 

1 

.61 

3 

9.0 

6 

2 

13 

S 

2 

Newton 

56 

7 

35 

.1 

45 

9 

3 

.0 

75 

21 

19 

9 

585 

o 

0 

14 

o 

5 

35 

1. 

37 

1 

.51 

3 

8.7 

7 

2 

14 

2 

1 

Palestine 

56 

1 

35 

.2 

45. 

7\1 

1 

.3 

76 

21 

20 

9 

593 

0 

0 

13 

0 

6 

52 

2 

51 

2.34 

3 

7.7 

5 

1 

15 

5 

1 

54 

33 

q 

43 . 

7 

1 

.0 

76 

14 

18 

3 

0 

0 

16 

0 

80 

2 

60 

1 

.40 

g 

Paris  Water  Works 

52 

4 

33 

.3 

42 

9 

1 

.3 

75 

21 

15 

8 

681 

0 

0 

16 

0 

6 

37 

2. 

71 

1 

.65 

3 

6.5 

5 

2 

12 

S 

2 

Peoria  WB  Airport 

48 

1 

.6 

0 

4 

15 

0 

1 

.17 

Quincy 

52 

6 

33 

.7 

43 

2 

- 

.1 

76 

21 

16 

3 

672 

0 

14 

o 

4 

06 

1. 

59 

1 

.31 

30 

7!o 

5 

3 

1  5 

2 

1 

Quincy  CAA  AP 

50 

5 

30 

.6 

40 

6 

75 

21 

10 

3 

751 

0 

3 

18 

0 

3 

84 

1 

33 

.74 

30 

7.1 

4 

2 

16 

3 

0 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

48 

9 

32 

.0 

40 

5 

74 

21 

17 

9 

751 

p 

4 

16 

0 

6 

65 

3 

48 

2 

.04 

31 

2.8 

2 

1+ 

13 

6 

3 

Roberts  3  N 

.1 

0 

3 

18 

.96 

Rushville 

52 

0 

32 

.6 

42 

3 

.5 

77 

21 

10 

3 

696 

0 

2 

16 

s 

4 

11 

1 

39 

.88 

30 

8.7 

1 1 

3 

0 

Springfield  WB  Airport 

R// 

51 

4 

33 

.1 

42 

3 

2 

.  1 

73 

21 

19 

8 

696 

0 

2 

15 

I 

5 

.08 

1 

77 

.88 

30 

9.2 

7 

1+ 

13 

6 

0 

Springfield  WB  City 

R 

52 

1 

35 

.7 

43 

9 

.  9 

75 

21 

21 

8 

644 

0 

2 

1  1 

5 

.52 

2 

17 

1 

.25 

14 

13 

7 

1 

Table  Grove 

50 

5 

32 

.2 

41 

i 

.8 

75 

21 

14 

3 

723 

3 

3 

72 

1 

13 

1 

.14 

30 

7.5 

4 

3 

13 

2 

1 

Tuscola 

53 

3 

32 

.2 

42 

74 

o\ 

15 

683 

0 

16 

0 

94 

50 

1 

.41 

4 

2 

3 

Urbana 

51 

2 

33 

is 

42. 

5 

2 

.3 

73 

21 

18 

3 

688 

0 

2 

12 

0 

7 

13 

3 

84 

1 

.81 

15 

4.4 

3 

2 

14 

6 

3 

Vandalia  CAA  AP 

54 

3 

34 

.1 

44 

2 

75 

14+ 

18 

7  + 

640 

0 

0 

14 

0 

4 

.79 

1  .71 

3 

7.0 

6 

2 

12 

3 

1 

Virden 

53 

6 

32 

.6 

43 

1 

72 

14+ 

12 

8 

671 

0 

0 

17 

0 

4 

.90 

1 

85 

1 

.10 

3 

7.3 

5 

2 

13 

3 

2 

Watseka 

49 

5 

31 

.2 

40 

4 

74 

21 

2 

9 

757 

o 

2 

18 

o 

4 

60 

1 

63 

.82 

3 

7.3 

4 

7 

19 

4 

0 

White  Hall  1  E 

55 

34 

•  2 

44 

7 

1 

.3 

75 

21 

0 

13 

0 

1 

.15 

Windsor 

53 

4 

32 

.8 

43 

in; 

.9 

74 

21 

11 

8 

670 

0 

0 

17 

0 

6 

.16 

2 

47 

2 

.00 

3 

10.0 

6 

1 

12 

4 

1 

DIVISION 

42 

8 

1 

.5 

5 

.28 

2 

11 

6.7 

SOUTHERN  DIVISION 

Albion 

59 

3 

38 

.1 

48 

7 

76 

21 

23 

9 

499 

0 

0 

10 

0 

5 

.42 

1 

26 

2 

.25 

3 

2.1 

2 

1 

11 

4 

1 

Alton  Dam  26 

57 

3 

33 

.9 

45 

6M 

78 

14  + 

20 

8 

607 

0 

0 

13 

0 

4 

.52 

1 

16 

1 

.29 

4 

5.5 

5 

2 

14 

3 

1 

Anna  1  NW 

61 

0 

38 

.3 

49 

?'.: 

2 

.0 

73 

20 

25 

8  + 

469 

o 

o 

5 

.78 

1 

38 

1 

.74 

22 

.1 

0 

13 

4 

2 

Belleville  Scott  AF  Base 

56 

3 

37 

.4 

46 

9 

2 

.2 

77 

14 

24 

8 

555 

.0 

o 

11 

0 

3 

.85 

55 

1 

.01 

3 

5.4 

5 

2 

12 

4 

2 

Cairo  WB  City 

B 

02 

3 

.5 

75 

20 

29 

382 

0 

0 

3 

0 

7 

.77 

3 

05 

1 

.87 

1 4 

" 

T 

4+ 

14 

5 

Carbondale  Sewage  Plant 

61 

7 

37 

.6 

49 

7 

2 

] 

76 

31 

23 

9 

467 

0 

0 

12 

0 

6 

.56 

2 

75 

1.87 

2 

0 

10 

4 

2 

Carlyle 

57 

4 

36 

.9 

47 

2 

2 

.  1 

77 

14+ 

23 

3 

547 

0 

0 

1  4 

0 

4 

.19 

76 

.89 

4 

.4 

2 

12 

4 

0 

Cobden  2  S 

5  M 

72 

1 4+ 

9 

505 

0 

13 

o 

5 

.  57 

1 

.75 

22 

T 

0 

14 

4 

2. 

Du  Quoin 

62 

.8 

0 

0 

0 

East  St .  Louis  Parks  Col 

1 

.3 

21 

22 

532 

0 

0 

12 

0 

4 

.  82 

1 

39 

1 

.84 

3 

4  .4 

4 

1 

1  0 

3 

1 

El izabethtown 

63 

.  3 

39 

.  2 

51 

3 

75 

21 

26 

10 

421 

10 

7 

.22 

2 

51 

2 

.40 

3 

T 

0 

15 

6 

Fairfield 

57 

.5 

36 

.4 

47 

0 

1 

.0 

75 

21 

20 

9 

552 

0 

0 

13 

0 

6 

.42 

2 

59 

2 

.60 

3 

1.5 

2 

1 

12 

4 

1 

Flora 

56 

.4 

36 

.9 

46 

7 

1 

.9 

74 

31 

21 

10 

553 

11 

Golconda  Dam  51 

60 

.1 

38 

.3 

49 

2 

2 

.7 

74 

31 

27 

8+ 

486 

0 

0 

12 

° 

5 

.37 

56 

1 

.70 

15 

T 

0 

10 

5 

2 

Greenville 

55 

.8 

35 

.5 

45 

7M 

76 

31 

20 

8 

594 

0 

0 

13 

0 

4 

.90 

1 

39 

1 

.77 

3 

5.7 

3 

1 

12 

3 

1 

Harrisburg 

62 

.4 

38 

.0 

50 

2 

76 

31 

21 

9 

451 

0 

0 

14 

0 

6 

.12 

1 

96 

1 

.30 

3 

T 

0 

12 

4 

2 

Makanda  1  NW 

60 

.3 

39 

.3 

49 

8 

73 

20 

23 

9 

463 

0 

0 

9 

0 

5 

.97 

1 

.54 

3 

■T 

0 

15 

4 

2 

McLeansboro 

59 

.9 

38 

.1 

49 

0 

2 

.  5 

75 

31 

23 

9 

487 

0 

0 

12 

0 

5 

.84 

1 

87 

1 

.42 

3 

2.0 

2 

1 

11 

S 

1 

Mt.  Carmel  Water  Works 

60 

.3 

37 

.9 

49 

1M 

3 

.2 

77 

21 

23 

9 

482 

0 

0 

10 

0 

4 

.30 

03 

1 

.20 

3 

T 

0 

13 

2 

1 

Mount  Vernon  4  N 

57 

.3 

36 

.5 

46 

9 

1 

.6 

76 

31 

22 

9 

553 

0 

0 

13 

0 

4 

.56 

68 

1 

.24 

3 

2.4 

0 

11 

4 

1 

New  Burnside 

62 

.4 

37 

.1 

49 

8 

2 

.4 

75 

20 

20 

9 

467 

o 

0 

13 

0 

5 

.17 

82 

1 

.65 

3 

T 

12 

4 

1 

Olney  Radio  Station 

57 

.1 

36 

.3 

46 

7M 

2 

.4 

77 

21 

20 

9 

565 

0 

0 

13 

0 

5 

.81 

i 

89 

2,30 

3 

3.2 

T 

2 

12 

4 

1 

Sparta 

60 

.4 

40 

.0 

50 

2 

3 

.5 

78 

31 

25 

8 

452 

0 

0 

9 

0 

4 

.71 

1 

26 

1 

.17 

3 

3.5 

3 

1 

11 

4 

1 

DIVISION 

48 

6 

2 

.7 

5 

.47 

1 

39 

1.9 

STATE 

42 

7 

1 

.7 

1 

.61 

1 

41 

5.2 

Precipitation 


Data  received  too  late  to  be  included 
Division  and  State  Averages. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
M«RCH  1953 


Table  3 


AL« ION 
ALEOO 

ALTON  DAM  26 
ANNA      1  NW 
ANNAWAN 

ANT IOCM 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

REAROSTOWN 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

BENTLEY 

BE  NT  ON 

HLOOMINGTON 

BLOOM I NGTON  NORMAL 

BLUFFS 

BRAOFORO  CAA 

BROOKPORT  DAM  52 

CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

CARRONOALE  SEWAGE 
CARL  1NV  1LLE  *  E 
CARLYLE 
C  ARM  I 

CASEY 

CENTRAL  1 A  4  W 
CHANDLERVl LLE 
CHANNAHON  DRESDEN 
CHARLESTON 

CHE  NOA 

CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILLICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBOEN  2  S 
OANVlLLE 

DANVILLE   SEWAGE  PL 

DAVENPORT,    IOWA  L  &  D  15 

DECATUR 

DI  XON 

C  •  QUOIN 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EDWARDSVTLLE 
EPF  INGHAM  1  SW 
ELGIN 

EL  I  ZABETHTOWN 
ELSAH 

FA  IRF IELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREE  PORT  SEWAGE  PL 
FULTON  DAM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONfc  DAM  IB 
OLE NOALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLOEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR  I  OLE Y 

GRIGGSVlLLE 

HARD  I  N 
HARR ISF  ;RG 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HlLLSFtORO 
HOOPESTON 
HUTSONVILLE  PwR  PL 
ILL  I  NO  I S  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOL IET  BRANDON  RD 

JOL IET 

KANKAKEE 

KANKAKEE   4  W 

KE  ITHSBURG 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA  SALLE 

LA  SALLF   1  S 

L AWRENCE V I LL  E 
LE  ROV 
L INCOLN 
LINCOLN  NO  2 
MACK INAW 

MACOMB 

MAKANOA    1  NW 
MARENGO 
MAR  I  ON 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MA SCOUT AH 

MATTOON 

MC  MFNRV  2  S 

MC  LFANSRORO 

MEOORA 
MINONK 

MOLINF    MB   AIRPORT  R  / 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 

MORR  I S 
MORR  IS  3  NE 
MORR I  SON 

MORR I SONV 1 LL  E    1  E 
MT  CARM6L   WATER  WKS 

MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASK I 


■a 

Day  of  month 

Tot. 

1   1   2   I  3 

A  1 

4  1 

1 

5 

6 

n  1 

7 

ft    1  Q 

10 

1 1  1 

■  1 

0 

13  1 
13  | 

14  1 
14  ] 

15 

16  | 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  j 

26  27 

28 

29 

 L 

30 

31 

23 

51  2 

.05 

.15 

.19 

.63 

.85" 

.07 

.74 

T 

.25 

.15 

.02 

■  31 

.13 

.03 

.04 

.04 

•  34 

T 

.08 

•  ?8  , 

4.5? 

* 

•  65 

.  1  ■ 

1.29 

.03 

T 

.43 

.08 

•  21 

.  ?  l 

.50 

.22 

.10 

•  02 

•  29 

.37  , 

5,78 

.90 

.02  1 

•  46 

.01 

•  03 

.  I  4 

•  05 

•  53 

.48 

.05 

1.74 

•  15  , 

3.68 

•  02 

.04 

.20 

•  59 

.60 

.27 

.01 

.40 

.08 

.  .■:  \ 

.01 

.04 

.21  , 

.  15 

•  13 

.18 

. 

.55 

T 

.  "i 

.  o  g 

T 

•  11 

T 

T 

'  .30  . 

.22 

T 

T 

.15 

.07 

.01 

•  07 

.01 

.04 

T 

.06 

T 

T 

.01 

•  36  , 

2.92 

T 

.03 

.07 

•  51 

.15 

.87 

.64 

.01 

T 

.01 

.01 

.07 

.06  , 

3.54 

•  23 

* 

.27 

.05 

.04 

.21 

.40 

.  39 

.  19 

T 

.0? 

.80 

•  94  , 

1.32 

T 

.02 

.32 

■  30 

.15 

•  24 

.14 

.32 

T 

.47 

.78  , 

•  02 

.70 

T 

.04 

T 

.84 

•  19 

•  20 

.12 

T 

.38 

T 

.40 

•  02 

.61 

•  67  , 

3.85 

T 

.03 

T 

T 

.05 

.00 

.06 

.26 

T 

.17 

.08 

T 

.59 

•  33 

4.37 

•  30 

.57 

T 

.02 

.26 

.43 

T 

.35 

.08 

.43 

1.27  ' 

.07 

T 

T 

1  .53 

6.00 

.45 

.22  ! 

.75 

.02 

.  1  s 

•  30 

.04 

•  4? 

•  3B 

5,15 

.57 

.07 

.06 

.53 

.  ie 

.50 

.  *  ' 

T 

,  .04 

.  37 

1.34  , 

5.11 

•  03 

.43 

•  17 

.08 

.07 

L.51 

.53 

.15 

.40 

T 

T 

T 

.99 

•  75  . 

•  06 

T 

.01 

.05 

.  T? 

.91 

.16 

•  47 

T 

.97  , 

3.65 

*03 

•  01 

.67 

.25 

•  32 

14 

.01 

.04 

■  03 

j 

.77 

•  46  . 

6.97 

.14 

.24 

•  78 

•  03 

T 

•  03 

.14 

.64 

•  09 

.  - 

.53 

•  41 

.16 

17 

■  01 

.01 

•  01 

.32 

.02 

.87 

1  .04 

.0? 

T 

1.19 

•  09  . 

* 

•  0? 

•  06 

T 

T 

1.01 

.32 

.  »2 

.03 

.20 

T* 

T 

1.12 

.87  . 

6  *  56 

*87 

1.67 

.08 

.04 

.29 

.27 

.37 

.64 

.95 

1.18 

•  36  . 

5.  18 

.11 

.16 

•  25 

.02 

.05 

.78 

.60 

.37 

T 

.36 

.12 

.08 

T 

.10  • 

4.1Q 

.73 

.89 

•  12 

.20 

.19 

.  9  : 

.22 

.23 

.13 

•  09 

•  75  . 

3.91 

.45 

•  26 

'"' 

.0? 

.10 

T 

.35 

.18 

T 

.  1  ] 

.45 

.29 

.33 

.06 

21 

.17 

.02 

•  40 

.40 

.24 

•  62 

.83 

.20 

.70 

1  .36  . 

4  15 

*  35 

*  3Q 

.09 

.10 

.40 

.  30 

•  45 

.45 

•  61 

3.48 

T 

•44) 

.02 

T 

.34  .08 

•  82 

•  72 

.82 

.07 

.07 

T 

T  T 

.10  , 

6.02 

•  ?6 

.53 

I  .76 

.07 

.01 

.11 

T 

T 

.60 

* 

.40 

•  83 

T 

.33 

.05 

T 

T 

•  80 

.77  . 

10 

.49 

T 

.12 

T 

1.48 

•  60 

•  15 

•  42 

T 

T 

.70 

<  50  . 

4*  70 

1  .05 

•  19 

.41 

•  43 

.  1  6 

.33  . 

T 

T 

T 

.18 

.04 

.0? 

.98 

1.03 

•  02 

■  13 

T 

•  02 

.04 

.0? 

T 

.01 

•  04 

.6B  . 

3*92 

- 

•  35 

T 

T 

T 

.24 

.06 

.03 

1.30 

.76 

T 

.13 

T 

.02 

.05 

.27 

T 

T 

T 

.0? 

.67  , 

1*79 

T 

T 

•  43 

T 

T 

.15 

.07 

.02 

1.13 

•  99 

•  01 

.  16 

.01 

.03 

,07 

•  01 

•  55  . 

05 

•  42 

.06 

.05 

.67 

.28 

.04 

.68 

.32 

.07 

.  1  1 

.01 

.40 

•  86  , 

*  1  6  . 

\  *  Sfi 

T 

44 

16 

1.31 

T 

.  76 

.05 

.01 

•  35 

_ 

j 

6*64 

j 

.  40 

•  79 

T 

T 

.20 

.10 

•  96 

.53 

.38 

.77 

T 

.03 

T 

T 

U16 

1.3?  . 

5*57 

98 

»02 

1.22 

T 

•  02 

.09 

.06 

.59 

.02 

T 

•  45 

.0? 

1.75 

.0? 

•  7? 

.11  . 

4.98 

T 

■  14 

1.03 

.05 

•  04 

T 

•  63 

.  34 

•  52 

•  80 

.10 

.04 

.01 

.30 

.98  . 

* 

45 

•  11 

1.26 

.04 

T 

.23 

T 

.  57 

T 

1.07 

T 

•  88 

•  05_ 

.Ofl 

T 

•  05 

.74  , 

2.35 

T 

_»03 

.20 

T 

.05 

T 

•  18 

T 

.  T 

T 

.11 

.  24 

T 

T 

.0? 

.30 

.03 

■  02 

T 

.90 

.77  . 

6*16 

.20 

•  20 

1*15 

.05 

.02 

.10 

T 

.06 

.78 

1.32 

.39 

.03 

.20 

T 

T 

T 

•  73 

2.78 

T 

.22 

•  22 

T 

•  02 

.22 

.20 

•  69 

.  30 

■  08 

T 

.  17 

•  04 

T 

T 

.27 

*3S  ! 

•  43 

.50 

1  .25 

•  10 

- 

•  19 

T 

.17 

.  1  5 

,47 

.05  , 

4*82 

.67 

T 

1  .84 

T 

•  07 

•  01 

.  31 

.45 

.31 

T 

.31 

T 

.69 

.16  . 

5  .99 

.78 

1  .76 

.03 

.16 

T 

.04 

.71 

.09 

•  68 

.04 

T 

.  36 

T 

.88 

.46  , 

4.46 

•  06 

.23 

L  »04 

T 

T 

.05 

.02 

.32 

.03 

•  23 

■  4>4 

.8? 

.03 

T 

.  30 

,06 

T 

.71 

2.51 

T 

T 

.10 

■  26 

T 

•  14 

.06 

•  96 

.  54 

T 

T 

.08 

T 

T 

7 

T 

.  37  . 

7.2? 

1*12 

.02 

2  .40 

.10 

.03 

.02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  AN 
NASHVILLE   3  NW 
NEWARK    7  E 
NEW  BOSTON  OAM  17 

NEW  BOSTON 
NEW  BURNS  I OE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  ST A 
OREGON  WATER  WKS 

OTTAWA 
PALEST INE 
PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 

PAW  PAW 
PAYSON 

PEOR  IA  WB  AIRPORT  " 

PEOTONE 

PETERSBURG 

PLEASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROCHE R 
PR1NCEVILLE  2  NW 
QU  INCY 

QUlNCY  CAA 

QUINCY  DAM  21 

QUlNCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL'  CHANUTE  AF  BASE 

RED  BUO 

ROBERTS  3  N 
ROCHE  LLE 
ROCK  FORD 
ROCK  FORD  4  NE 
ROCKFORO  CAA  AP 


ROCK  PORT 
RUSHVILLE 
STE   MAR  1 1 

Salem 

shawneetown  new  town 

S  I  DELL 

SPARLAND 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

SPR I NGF I  EL  D  WB  C I T Y  R 

STOCKTON 

STREATOR 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TAYLORV ILLE 
TISK  ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
VANDAL  I  A  CAA  AP 
VIROEN 
WALNUT 

WARSAW 
WATERLOO 
WATSEK A 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 

WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL    1  E 
WILCOX 
WINDSOR 
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.07 

T 

.10 

•  26 

.72 

•  51 

T 
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1.44 

T 

•  01 

.  36 
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.11 
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.12 

.19 

T 

T 
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T 
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T 

• 
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.60 

.10 

.06 

T 

T 

.33 

1.72 

.17 

•  28 

.12 

•  0 

T 

T 

.50 

.39 

T 

•  37 

.06 

.  16 

.03 

.05 

T 

1.14 

.41  . 

)*65 

T 

.57 

1.67 

.02 

07 

.67 

.08 

.83 

•  32 

•  08 

.  1*. 

.03 

1.17  . 

•  61 

T 

T 

.31 

T 

T 

.34 

•  53 

.36 

T 

.10 

T 

T 

.73 

•24  . 

.0  1 

.02 

.18 

.20 

T 

.40 

T 

.43 

•  04 

.13 

.05 

.15 

.06 

•  02 

.02 

.88 

.30  . 

5.94 

.16 

.36 

1  .30 

.15 

.02 

.10 

.01 

.64 

•  05 

.52 

.73 

.05 

.16 

.01 

T 

1.25 

1.41  . 

r*  13 

.08 

.16 

1  .16 

,08 

.01 

.03 

•  65 

.15 

1.81 

•  52 

.10 

{ 

T 

.67 

1.45  . 

'•77 

.02 

.42 

.05 

•  05 

■  50 

.07 

.07 

.49 

•93 

•  04 

.02 

.51  . 
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T 

1.71 

T 

.07 

T 

•  26 

.59 

T 

.04 

•  48 

.03 

•  23 

.  1  7 

T 

T 

•  76 

.74  . 

T 

T 

.12 

T 

•  02 

•  56 

•  34 

.  18 

•  31 

.19 

.04 
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.42 

.04 

.10 

,45 

.34 

.23 

T 

.  1  7 

T 

T 

•  81  ! 

•  .29 

.21 

.20 

■  41 

•  2C 
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.18 

.35 

.64 
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.03 

.04 

1.15 
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.81 

.  17 

.42 

.04 

T 

.05 

•  46 

•  14 

•  19 
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.10 

•  32 

.16  . 

!.6C 

•  07 

.82 

.12 

.10 
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.09 

.03 

.53 

.01 

•  46 

.52 

•  49 

.06 
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.03 

.01 

.01 

.09 

.61  , 
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•  01 

.16 
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.16 

.09 

.81 

.01 
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T 

T 
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.05 

2.06 
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.21 
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.29 
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.05 
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•  32 

.13 

.16 

.01 

1.15 
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T 
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•  62 
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.37 
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T 

T 
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-  30  - 


DAILY  TEMPERAT  URES 


ILLINOIS 
MARCH  1953 


Day  Of  Month 


11  12 


15  16     17    18    19  20 


ALA  ION 

MAX 

".6 

37  ' 

63 

62 

52 

53 

52 

46 

53 

64 

58 

S7 

68 

72 

66 

47 

68 

67 

59 

67 

76 

67 

65 

60 

46 

51 

to 

59 

59 

53 

73 

59*3 

M  IN 

27 

28 

36 

28 

30 

3  8 

25 

24 

23 

33 

48 

52 

47 

49 

44 

31 

42 

5  0 

39 

37 

6  2 

51 

48 

42 

34 

33 

»] 

38 

32 

43 

4  j 

38.1 

ALEDO 

MAX 

38 

3  1 

33 

33 

32 

33 

23 

36 

47 

60 

55 

59 

54 

49 

46 

S3 

67 

6  0 

53 

55 

'6 

65 

57 

48 

37 

49 

5  8 

36 

57 

54 

4  3 

48,  7 

m  In 

19 

24 

26 

15 

15 

2? 

15 

8 

16 

33 

42 

47 

30 

30 

36 

24 

32 

47 

31 

34 

49 

34 

39 

29 

28 

32 

10 

32 

29 

29 

4  0 

29.6 

ALTON   DAM  26 

MAX 

36 

36 

43 

56 

42 

47 

54 

60 

62 

62 

67 

78 

50 

5  7 

66 

64 

58 

72 

7  2 

64 

65 

46 

46 

58 

9  ' 

58 

66 

32 

7  8 

57.3 

M  IN 

24 

27 

30 

24 

29 

26 

23 

20 

24 

33 

45 

47 

35 

29 

45 

42 

38 

39 

42 

42 

32 

32 

28 

1  1 

39 

34 

40 

46 

33.9 

ANNA  1NW 

MAX 

47 

48 

68 

47 

57 

63 

58 

55 

5k 

62 

58 

67 

65 

72 

65 

57 

64 

7  1 

63 

73 

6  J 

63 

67 

53 

51 

62 

62 

63 

56 

70 

61.0 

K  IN 

32 

32 

3  9 

28 

33 

39 

28 

25 

25 

33 

47 

5  3 

50 

54 

39 

31 

45 

42 

39 

39 

53 

49 

41 

29 

26 

<  1 

38 

35 

45 

4  9 

38.3 

ANTIOCH 

MAX 

31 

37 

30 

27 

26 

26 

30 

4  1 

45 

59 

S  1 

49 

37 

40 

46 

58 

5  4 

49 

51 

75 

65 

55 

4  8 

35 

45 

56 

50 

49 

44 

40 

44.6 

M  IN 

15 

24 

29 

17 

1  1 

16 

9 

15 

12 

33 

32 

42 

32 

30 

33 

27 

30 

3  4 

32 

27 

40 

43 

40 

3C 

25 

26 

'0 

35 

29 

27 

36 

27.8 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

30 

32 

3fl 

30 

29 

28 

24 

32 

42 

54 

59 

54 

48 

41 

45 

52 

63 

5  9 

52 

49 

76 

62 

59 

46 

37 

47 

8  8 

50 

52 

46 

44 

46.4 

M  IN 

15 

24 

2  8 

17 

10 

1 1 

11 

9 

4 

33 

36 

44 

32 

29 

3  3 

27 

29 

J  8 

30 

25 

45 

38 

39 

28 

21 

25 

7  6 

34 

26 

26 

36 

26.7 

BELLEVILLE  SCOTT  »F 

MAX 

39 

39 

38 

44 

54 

48 

43 

49 

5  3 

59 

60 

64 

66 

77 

56 

54 

63 

69 

58 

72 

71 

62 

64 

50 

44 

49 

6  7 

58 

59 

30 

75 

36.3 

M  IN 

27 

30 

34 

27 

32 

29 

25 

24 

25 

33 

49 

54 

41 

50 

3  9 

31 

43 

44 

42 

37 

52 

47 

45 

34 

34 

31 

32 

40 

37 

43 

48 

37.4 

BLOOM INGTON  NORMAL 

MAX 

45 

31 

35 

35 

39 

38 

33 

35 

48 

61 

58 

57 

57 

62 

6  1 

53 

66 

6  5 

55 

52 

7  6 

69 

60 

59 

38 

48 

57 

56 

55 

51 

52 

51.8 

M  IN 

20 

22 

30 

21 

20 

25 

19 

18 

1  8 

35 

43 

49 

33 

35 

3M 

28 

35 

49 

34 

33 

-  1 

42 

41 

1  3 

28 

29 

2  8 

32 

29 

34 

39 

31.6 

CAIRO  KB  CI  TV 

MAX 

45 

55 

71 

48 

60 

66 

61 

56 

56 

61 

60 

6  6 

63 

70 

6  1 

56 

63 

71 

66 

75 

69 

66 

69 

6? 

49 

54 

6  1 

63 

65 

58 

70 

61.9 

M  IN 

37 

37 

39 

32 

35 

40 

34 

29 

30 

37 

49 

54 

53 

59 

.,4 

38 

50 

52 

44 

48 

66 

52 

51 

17 

33 

33 

3  6 

44 

40 

52 

56 

43.0 

CARBONDALE    SE  WAGE  PL 

MAX 

50 

45 

68 

47 

58 

58 

58 

54 

56 

63 

60 

*6 

65 

74 

69 

59 

66 

70 

69 

70 

65 

74 

67 

62 

53 

52 

8  9 

60 

62 

57 

76 

61.7 

M  IN 

30 

30 

39 

27 

35 

33 

28 

25 

23 

27 

47 

53 

46 

52 

45 

27 

40 

51 

37 

54 

49 

46 

45 

19 

30 

25 

35 

29 

44 

49 

37.6 

CARL  I NV 1 LLE  4E 

MAX 

40 

38 

37 

45 

48 

45 

38 

43 

53 

60 

60 

62 

63 

77 

65 

55 

68 

68 

55 

65 

75 

66 

64 

55 

44 

50 

38 

60 

58 

50 

7  6 

56.1 

M  IN 

25 

25 

33 

20 

25 

2S 

22 

13 

21 

33 

45 

51 

34 

44 

39 

27 

40 

50 

33 

35 

5  3 

39 

42 

32 

29 

30 

28 

34 

28 

40 

44 

33.5 

CARLVLE 

MAX 

40 

41 

40 

44 

52 

.-.9 

50 

43 

5  1 

63 

60 

62 

62 

77 

S» 

52 

67 

69 

57 

69 

75 

64 

65 

54 

44 

49 

59 

59 

61 

53 

77 

57.4 

M  IN 

26 

28 

34 

26 

30 

32 

26 

23 

25 

30 

49 

53 

41 

49 

4  1 

30 

44 

61 

39 

36 

56 

49 

-t 

3  6 

31 

31 

31 

37 

31 

42 

42 

36.9 

CHARLESTON 

MAX 

43 

34 

41 

36 

41 

40 

37 

33 

40 

60 

56 

is 

59 

70 

65 

53 

67 

6  3 

53 

58 

75 

63 

61 

55 

42 

48 

88 

56 

56 

50 

68 

33.1 

M  IN 

24 

25 

32 

22 

23 

28 

22 

17 

19 

32 

43 

5  0 

37 

41 

4  1 

29 

39 

49 

35 

34 

49 

49 

45 

34 

29 

29 

30 

34 

29 

37 

40 

33.8 

CHENOA 

MAX 

42 

30 

35 

33 

38 

32 

25 

33 

4  1 

60 

58 

57 

57 

55 

5  8 

5  3 

64 

65 

52 

54 

74 

65 

60 

52 

37 

47 

5  7 

35 

54 

41 

30 

49.6 

M  IN 

15 

20 

28 

20 

19 

22 

17 

12 

16 

29 

40 

4  8 

32 

33 

35 

28 

35 

47 

32 

32 

45 

41 

41 

30 

24 

29 

28 

32 

26 

32 

39 

29.9 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

31 

34 

38 

30 

30 

29 

24 

31 

to 

45 

58 

5  4 

49 

51 

53 

51 

52 

58 

50 

50 

75 

63 

61 

45 

37 

42 

55 

47 

41 

43 

42 

45.3 

M  IN 

23 

26 

3  0 

22 

17 

?  0 

20 

19 

22 

37 

42 

4  6 

34 

32 

35 

32 

41 

4  3 

36 

39 

43 

46 

44 

31 

29 

33 

3  6 

41 

36 

37 

39 

33.3 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

30 

33 

39 

30 

31 

29 

25 

30 

4  3 

58 

61 

54 

46 

52 

52 

51 

59 

57 

52 

50 

76 

61 

59 

42 

37 

47 

58 

48 

45 

47 

43 

46.6 

M  IN 

20 

26 

29 

21 

16 

1  9 

18 

19 

1  I 

37 

40 

34 

31 

34 

31 

36 

42 

35 

34 

49 

48 

42 

30 

26 

32 

33 

37 

32 

35 

33 

31.8 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

30 

34 

39 

30 

31 

29 

25 

31 

42 

48 

58 

54 

47 

50 

52 

52 

52 

56 

51 

49 

74 

61 

60 

44 

39 

44 

66 

49 

40 

42 

42 

43.5 

M  IN 

24 

27 

3  0 

23 

18 

21 

20 

20 

25 

37 

39 

45 

33 

32 

35 

33 

43 

43 

36 

39 

42 

45 

44 

31 

29 

33 

37 

40 

35 

36 

38 

33.3 

CICERO 

MAX 

31 

33 

40 

33 

32 

30 

24 

33 

43 

56 

62 

54 

53 

42 

50 

54 

59 

59 

53 

50 

76 

69 

61 

49 

39 

48 

60 

50 

48 

46 

44 

47.8 

M  IN 

19 

27 

32 

20 

15' 

22 

17 

19 

1  7 

37 

40 

48 

35 

32 

36 

30 

35 

44 

34 

33 

46 

47 

43 

33 

26 

31 

32 

38 

31 

34 

38 

32.0 

COBOEN  2S 

MAX 

49 

48 

68 

47 

58 

n  1 

58 

55 

55 

60 

59 

65 

68 

72 

63 

58 

64 

69 

69 

72 

69 

63 

62 

61 

45 

52 

60 

60 

65 

57 

70 

60.7 

M  IN 

28 

29 

IB 

38 

32 

36 

26 

23 

22 

28 

46 

51 

50 

51 

35 

26 

42 

49 

31 

35 

51 

46 

43 

35 

26 

24 

26 

31 

44 

46 

36.3 

DANVILLE 

MAX 

41 

33 

it 

35 

41 

3  8 

34 

34 

46 

61 

54 

59 

59 

70 

64 

54 

67 

64 

53 

55 

75 

60 

62 

5* 

40 

45 

56 

32 

54 

42 

51 

31.4 

M  IN 

23 

24 

i? 

23 

25 

2  5 

18 

15 

14 

30 

43 

4  6 

35 

35 

39 

32 

38 

45 

35 

29 

45 

49 

46 

31 

28 

29 

32 

37 

32 

32 

40 

32.5 

DAVENPORT     IOWA  L  &  D  15 

MAX 

3 4 

30 

32 

26 

22 

35 

4  6 

60 

54 

56 

45 

45 

4  J 

5J 

65 

56 

51 

53 

73 

60 

53 

39 

38 

49 

54 

35 

54 

41 

42 

43.9 

M  IN 

19 

24 

20 

17 

19 

1  7 

14 

IT 

20 

32 

43 

39 

31 

32 

33 

28 

34 

40 

32 

36 

49 

39 

39 

29 

32 

31 

34 

35 

32 

34 

39 

30.3 

DECATUR 

MAX 

40 

34 

36 

35 

41 

39 

32 

35 

50 

62 

56 

58 

62 

70 

57 

52 

67 

65 

5V4 

58 

77 

66 

61 

51 

39 

48 

38 

37 

36 

50 

60 

32.5 

M  IN 

23 

23 

31 

20 

22 

27 

21 

21 

22 

35 

45 

50 

37 

40 

40 

28 

40 

4  ; 

34 

35 

47 

45 

44 

31 

30 

29 

30 

34 

30 

36 

41 

33.3 

DIXON 

MAX 

3  1 

35 

30 

30 

30 

24 

35 

4? 

53 

58 

54 

52 

44 

42 

50 

64 

62 

53 

58 

75 

67 

36 

52 

37 

47 

37 

35 

54 

32 

40 

47.4 

M  IN 

17 

25 

29 

16 

10 

is 

10 

5 

1  1 

29 

40 

45 

30 

31 

34 

26 

28 

43 

30 

28 

46 

39 

39 

30 

25 

24 

29 

35 

26 

33 

38 

28.0 

DU  QUOIN 

MAX 

52 

47 

53 

56 

52 

56 

67 

70 

78 

62 

67 

6  5 

69 

73 

78 

70 

59 

56 

31 

60 

64 

67 

60 

70 

62.8 

M  IN 

30 

28 

41 

28 

28 

30 

50 

32 

41 

56 

53 

61 

49 

50 

45 

34 

40 

40 

EAST   ST  LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

42 

38 

38 

46 

53 

48 

41 

52 

55 

59 

60 

64 

67 

78 

70 

56 

64 

6  9 

59 

71 

80 

63 

70 

55 

46 

51 

39 

61 

60 

51 

75 

38.  1 

M  IN 

28 

26 

35 

27 

31 

32 

26 

22 

26 

33 

48 

54 

42 

52 

42 

30 

41 

52 

38 

40 

52 

45 

43 

37 

33 

30 

29 

39 

31 

43 

46 

37.2 

EFFINGHAM    1  SW 

MAX 

39 

34 

38 

40 

44 

42 

37 

35 

50 

59 

56 

55 

61 

72 

72 

53 

65 

66 

55 

61 

72 

61 

62 

57 

42 

46 

57 

56 

54 

49 

73 

33.6 

M  IN 

24 

24 

31 

23 

27 

28 

23 

17 

17 

28 

44 

50 

37 

44 

4  1 

38 

35 

48 

35 

33 

47 

48 

45 

35 

28 

31 

28 

35 

28 

36 

42 

33.9 

EL  1 Z ABETHTOWN 

MAX 

48 

49 

72 

64 

59 

68 

64 

55 

55 

65 

58 

62 

63 

70 

70 

60 

67 

69 

65 

72 

75 

68 

69 

66 

55 

53 

63 

63 

66 

56 

73 

63.3 

M  IN 

33 

33 

48 

31 

30 

42 

29 

27 

27 

26 

47 

52 

50 

53 

44 

30 

43 

51 

37 

38 

55 

50 

50 

42 

29 

28 

27 

37 

34 

46 

46 

39.2 

FAIRFIELD 

MAX 

3  7 

63 

46 

51 

50 

50 

45 

51 

61 

58 

57 

66 

73 

67 

57 

67 

65 

61 

66 

75 

65 

64 

88 

43 

48 

57 

57 

57 

52 

73 

57.5 

M  IN 

26 

29 

34 

26 

29 

36 

25 

24 

20 

26 

46 

51 

47 

48 

43 

29 

40 

50 

37 

33 

50 

49 

46 

38 

28 

32 

29 

37 

32 

43 

45 

36.4 

FLORA 

MAX 

45 

38 

43 

42 

48 

47 

44 

50 

50 

61 

58 

57 

66 

73 

68 

55 

65 

67 

60 

64 

72 

64 

63 

57 

43 

49 

58 

37 

50 

52 

74 

36.4 

M  IN 

26 

27 

34 

26 

30 

35 

23 

22 

23 

21 

52 

52 

45 

48 

44 

32 

40 

50 

39 

37 

47 

50 

46 

40 

30 

34 

33 

38 

32 

42 

45 

36.9 

FREEPORT 

MAX 

30 

34 

29 

29 

26 

23 

34 

40 

52 

53 

5  L 

45 

41 

38 

62 

66 

50 

51 

75 

64 

55 

43 

36 

47 

56 

35 

35 

45 

40 

43.0 

M  IN 

10 

25 

28 

13 

8 

13 

5 

3 

9 

29 

37 

39 

31 

30 

33 

25 

26 

38 

30 

26 

44 

36 

38 

27 

23 

22 

28 

33 

22 

31 

36 

25.7 

FULTON   DAM  13 

MAX 

3  3 

3  1 

33 

30 

29 

25 

23 

34 

44 

56 

51 

55 

48 

40 

39 

47 

62 

68 

48 

51 

76 

6f 

59 

42 

37 

45 

52 

52 

54 

30 

40 

45.5 

M  IN 

18 

25 

29 

16 

13 

20 

11 

8 

10 

32 

39 

37 

32 

31 

35 

27 

30 

40 

32 

33 

46 

39 

39 

30 

29 

30 

34 

36 

34 

34 

36 

29.3 

GALESBURG 

MAX 

30 

33 

34 

3? 

35 

29 

24 

36 

50 

60 

57 

60 

52 

48 

46 

53 

67 

56 

53 

53 

75 

61 

55 

40 

36 

30 

56 

56 

54 

43 

45 

47.8 

M  IN 

21 

24 

22 

16 

15 

18 

15 

11 

18 

30 

43 

4  0 

30 

35 

33 

26 

33 

40 

31 

35 

49 

37 

39 

29 

29 

31 

31 

34 

26 

34 

40 

29.3 

GALVA 

MAX 

38 

3  3 

37 

33 

36 

31 

26 

38 

49 

61 

58 

58 

57 

48 

42 

55 

67 

63 

54 

53 

79 

69 

61 

51 

38 

49 

58 

56 

57 

30 

44 

50.0 

M  IN 

16 

22 

22 

14 

11 

20 

13 

13 

12 

33 

39 

45 

24 

33 

33 

24 

33 

46 

30 

32 

45 

34 

33 

30 

30 

25 

29 

32 

29 

32 

39 

28.1 

GOLCONDA  OAM  51 

MAX 

40 

50 

68 

56 

57 

65 

62 

53 

52 

62 

58 

60 

58 

68 

63 

64 

66 

62 

70 

69 

66 

68 

64 

46 

50 

59 

59 

64 

52 

74 

60.1 

M  IN 

32 

32 

38 

32 

32 

38 

30 

27 

28 

30 

46 

50 

47 

51 

39 

32 

42 

48 

38 

38 

51 

49 

48 

36 

28 

27 

3  0 

3  1 

36 

48 

48 

38.3 

GREFNVILLE 

MAX 

4? 

3  7 

39 

43 

50 

46 

41 

45 

53 

62 

59 

60 

62 

75 

65 

67 

58 

65 

73 

65 

63 

54 

43 

49 

59 

38 

57 

54 

76 

55.8 

M  IN 

26 

25 

33 

24 

28 

29 

24 

20 

24 

32 

48 

53 

37 

47 

40 

29 

40 

40 

38 

38 

53 

47 

44 

34 

30 

31 

32 

36 

33 

39 

45 

35.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

35 

33 

33 

39 

45 

43 

32 

40 

55 

59 

57 

62 

65 

69 

58 

37 

66 

62 

58 

62 

75 

63 

63 

59 

37 

50 

38 

38 

57 

53 

50 

33.3 

M  IN 

27 

24 

28 

19 

21 

21 

20 

16 

25 

40 

46 

48 

35 

45 

34 

28 

36 

50 

34 

42 

58 

34 

40 

31 

32 

28 

31 

36 

34 

43 

44 

33.9 

HARR  ISflURG 

MAX 

41 

48 

69 

69 

60 

60 

62 

54 

57 

65 

62 

64 

64 

75 

67 

60 

68 

68 

61 

74 

75 

70 

66 

62 

45 

52 

60 

61 

64 

53 

76 

62.4 

M  IN 

32 

31 

45 

30 

31 

30 

29 

27 

21 

27 

50 

54 

46 

51 

40 

30 

42 

50 

40 

34 

54 

51 

48 

41 

30 

29 

28 

39 

31 

40 

47 

38.0 

HAVANA 

MAX 

44 

33 

35 

35 

41 

37 

29 

37 

51 

62 

61 

60 

58 

57 

57 

54 

67 

62 

54 

60 

75 

66 

60 

55 

39 

49 

57 

57 

56 

53 

31 

52.0 

M  IN 

22 

24 

30 

21 

20 

23 

19 

15 

19 

30 

43 

51 

34 

39 

38 

26 

35 

50 

34 

35 

5C 

39 

42 

31 

30 

32 

31 

35 

29 

37 

42 

32.3 

HI LLSBORO 

MAX 

47 

36 

36 

4? 

50 

46 

38 

42 

55 

63 

59 

59 

64 

77 

72 

55 

67 

69 

58 

64 

75 

66 

63 

58 

42 

50 

59 

58 

58 

51 

76 

56.6 

M  IN 

25 

25 

33 

23 

26 

28 

23 

20 

■22 

34 

46 

52 

36 

46 

40 

28 

40 

46 

36 

37 

53 

44 

43 

36 

30 

32 

30 

36 

30 

40 

45 

35.0 

HOOPESTON 

MAX 

40 

31 

37 

35 

40 

35 

27 

33 

46 

61 

54 

55 

54 

61 

60 

52 

65 

62 

52 

56 

75 

66 

60 

54 

38 

46 

58 

51 

53 

44 

48 

50.0 

M  IN 

21 

22 

30 

22 

22 

26 

19 

14 

13 

32 

40 

46 

36 

34 

38 

31 

38 

48 

34 

30 

42 

50 

45 

31 

27 

29 

29 

34 

27 

31 

39 

31.6 

21    22  23 


28    29  30 


S*e  rel.r.u.  not*,  following  St. Moo  ladM. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERAT  URES 


ILLINOIS 
MARCH  1953 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

1 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVILLE 

MAX 

4  4 

34 

34 

37 

45 

42 

30 

41 

55 

62 

62 

62 

63 

72 

60 

55 

67 

62 

60 

61 

74 

65 

62 

62 

38 

50 

58 

57 

55 

52 

54 

54. 

0 

M  IN 

24 

25 

32 

21 

20 

25 

21 

10 

22 

33 

45 

53 

33 

44 

39 

28 

35 

50 

33 

35 

54 

38 

43 

32 

31 

30 

31 

35 

2B 

41 

44 

JERSEYV ILLE 

MAX 

45 

42 

37 

4? 

51 

45 

39 

61 

62 

64 

65 

77 

72 

57 

67 

58 

68 

75 

66 

63 

60 

44 

51 

59 

58 

60 

55 

56 

57, 

1 

M  IN 

23 

30 

32 

21 

23 

24 

22 

22 

44 

51 

35 

46 

36 

26 

49 

-34 

37 

54 

39 

40 

35 

30 

26 

27 

34 

28 

40 

JOL IET 

MAX 

31 

34 

37 

30 

32 

29 

24 

33 

43 

56 

60 

55 

42 

47 

MIN 

16 

26 

23 

19 

16 

15 

7 

3 

3 

33 

38 

41 

33 

32 

KANKAKEE 

MAX 

4  3 

32 

38 

36 

35 

34 

28 

33 

42 

55 

55 

54 

54 

53 

54 

50 

62 

59 

52 

52 

73 

67 

61 

54 

39 

48 

58 

53 

51 

43 

46 

48  • 

8 

19 

24 

30 

22 

20 

25 

19 

9 

7 

30 

39 

45 

34 

33 

37 

30 

36 

46 

34 

31 

46 

47 

44 

33 

26 

30 

31 

36 

30 

29 

39 

31, 

1 

KANKAKEE   4  W 

40 

31 

37 

35 

3'4 

32 

25 

30 

40 

55 

56 

54 

54 

51 

53 

50 

62 

59 

50 

52 

73 

65 

60 

52 

38 

46 

58 

51 

52 

42 

45 

47, 

8 

MIN 

18 

23 

30 

21 

20 

24 

18 

3 

3 

30 

38 

45 

33 

33 

37 

30 

35 

46 

33 

30 

44 

46 

44 

32 

25 

29 

29 

34 

27 

29 

40 

KEWANEE 

35 

29 

34 

32 

33 

24 

23 

33 

44 

59 

58 

56 

49 

44 

42 

54 

66 

56 

56 

50 

76 

61 

55 

42 

45 

44 

54 

95 

55 

48 

41 

46, 

9 

MIN 

17 

26 

27 

15 

11 

16 

9 

6 

12 

30 

38 

29 

31 

34 

24 

32 

45 

30 

29 

31 

35 

38 

28 

27 

27 

28 

32 

27 

31 

38 

26 , 

LA  HARPE 

37 

32 

34 

33 

37 

35 

28 

36 

47 

59 

55 

59 

58 

53 

53 

54 

66 

58 

52 

60 

75 

60 

59 

53 

35 

47 

54 

55 

55 

50 

45 

49, 

5 

MIN 

22 

23 

29 

16 

15 

15 

16 

11 

18 

35 

43 

49 

28 

39 

35 

25 

30 

48 

32 

40 

51 

36 

33 

28 

30 

27 

23 

35 

26 

38 

41 

30  i 

2 

LA  SALLE 

MAX 

33 

31 

37 

32 

35 

30 

25 

35 

49 

52 

60 

56 

53 

45 

48 

52 

67 

60 

54 

52 

76 

65 

60 

47 

38 

49 

58 

55 

57 

45 

44 

48i 

7 

19 

26 

30 

20 

18 

21 

16 

8 

13 

32 

43 

50 

33 

32 

38 

29 

30 

48 

34 

30 

47 

43 

42 

31 

27 

27 

31 

35 

28 

34 

40 

30  i 

LINCOLN 

MAX 

4  1 

33 

35 

37 

40 

36 

30 

38 

49 

60 

58 

58 

62 

68 

58 

54 

66 

65 

54 

57 

76 

65 

61 

53 

40 

51 

59 

58 

57 

50 

55 

52i 

4 

22 

24 

32 

21 

21 

24 

24 

20 

20 

31 

43 

51 

32 

38 

39 

27 

37 

47 

33 

35 

46 

41 

43 

30 

29 

28 

28 

33 

27 

36 

41 

32 1 

MAKANDA  1NW 

MAX 

48 

47 

67 

46 

58 

57 

57 

53 

54 

61 

58 

64 

65 

72 

68 

58 

63 

68 

66 

73 

71 

62 

65 

63 

47 

49 

58 

59 

62 

58 

72 

60 1 

3 

32 

31 

39 

27 

33 

40 

27 

25 

23 

35 

47 

53 

50 

53 

45 

31 

46 

51 

41 

45 

54 

48 

46 

40 

29 

27 

33 

37 

36 

44 

50 

MARENGO 

MAX 

29 

30 

34 

29 

27 

27 

21 

32 

39 

51 

57 

52 

47 

36 

39 

49 

63 

55 

49 

51 

75 

65 

56 

43 

35 

46 

57 

48 

52 

45 

40 

44 

5 

1  5 

25 

26 

16 

8 

17 

4 

8 

3 

31 

32 

40 

31 

30 

34 

26 

29 

36 

31 

26 

40 

40 

40 

30 

24 

25 

30 

34 

27 

27 

36 

MATTOON 

MAX 

32 

34 

38 

37 

41 

39 

40 

33 

48 

58 

55 

55 

59 

70 

56 

53 

66 

65 

53 

52 

73 

62 

61 

51 

40 

47 

55 

57 

55 

44 

69 

51 

5 

25 

26 

32 

22 

25 

26 

23 

21 

20 

32 

43 

49 

36 

43 

38 

30 

40 

40 

34 

33 

49 

49 

43 

30 

30 

30 

36 

31 

30 

40 

43 

MC  LEANSRORO 

MAX 

42 

41 

67 

50 

55 

56 

53 

49 

54 

63 

60 

60 

66 

74 

69 

58 

66 

68 

66 

71 

72 

67 

66 

62 

43 

50 

59 

58 

60 

56 

75 

59 

9 

30 

29 

41 

28 

28 

37 

26 

24 

23 

30 

49 

5? 

47 

51 

45 

U 

40 

51 

37 

37 

54 

50 

46 

39 

30 

31 

32 

38 

35 

44 

47 

38, 

1 

M I  NONK 

MAX 

A3 

30 

34 

33 

36 

33 

26 

35 

45 

61 

60 

54 

45 

46 

52 

53 

64 

60 

51 

52 

74 

65 

60 

55 

37 

47 

57 

55 

54 

50 

45 

48 

8 

21 

22 

28 

20 

18 

24 

17 

13 

17 

30 

40 

38 

33 

33 

36 

28 

32 

48 

32 

32 

44 

40 

40 

30 

25 

26 

28 

32 

28 

32 

40 

MOL1NE   WB  AIRPORT 

MAX 

31 

32 

33 

28 

32 

26 

2? 

35 

44 

60 

53 

57 

45 

45 

43 

52 

66 

58 

52 

53 

76 

62 

55 

37 

37 

49 

55 

56 

54 

41 

42 

46 

2 

19 

24 

20 

15 

13 

13 

10 

12 

11 

31 

42 

37 

31 

33 

33 

27 

30 

42 

32 

32 

49 

37 

37 

29 

32 

29 

28 

35 

25 

34 

39 

28 

MONMOUTH  AIRPORT 

MAX 

35 

30 

33 

33 

36 

33 

25 

38 

48 

60 

55 

6! 

54 

50 

48 

53 

66 

56 

,54 

55 

75 

65 

57 

46 

36 

51 

58 

57 

54 

50 

44 

49 

0 

22 

23 

30 

17 

17 

20 

17 

12 

17 

33 

43 

49 

30 

36 

36 

25 

33 

50 

32 

34 

48 

34 

39 

29 

29 

31 

29 

35 

22 

36 

40 

30 

MORRIS    3  NE 

MAX 

40 

32 

37 

33 

35 

32 

24 

34 

44 

58 

60 

56 

53 

43 

51 

53 

65 

62 

54 

52 

75 

66 

59 

51 

37 

48 

60 

54 

55 

47 

44 

48 

8 

M  IN 

15 

25 

28 

19 

17 

21 

.14 

14 

2 

31 

36 

42 

31 

31 

35 

28 

31 

46 

31 

28 

46 

41 

41 

27 

23 

26 

27 

31 

25 

27 

39 

28 

4 

MORR I  SON 

MAX 

40 

30 

34 

32 

32 

32 

25 

40 

44 

57 

54 

57 

52 

40 

43 

49 

66 

60 

54 

51 

76 

64 

59 

46 

40 

50 

58 

56 

60 

53 

41 

48 

2 

M  I N 

16 

29 

24 

14 

14 

19 

5 

4 

8 

29 

37 

48 

30 

30 

34 

25 

28 

44 

29 

30 

44 

36 

37 

28 

26 

24 

28 

26 

28 

32 

37 

27 

2 

MORR ISONVILLE    1  E 

MAX 

44 

35 

36 

38 

43' 

42 

37 

39 

51 

59 

57 

60 

60 

73 

65 

54 

65 

66 

56 

60 

72 

64 

61 

50 

41 

49 

66 

57 

35 

53 

72 

53 

9 

M  I N 

24 

23 

31 

20 

22 

25 

20 

13 

23 

31 

42 

48 

32 

42 

38 

27 

36 

48 

32 

34 

50 

41 

41 

32 

27 

31 

26 

32 

29 

37 

42 

32 

3 

MT  CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

45 

43 

65 

60 

52 

54 

54 

45 

55 

64 

57 

67 

66 

72 

68 

59 

68 

69 

61 

67 

77 

68 

61 

61 

45 

51 

62 

60 

57 

75 

60 

3 

30 

30 

36 

30 

34 

37 

25 

25 

23 

29 

47 

48 

47 

48 

44 

10 

41 

50 

38 

36 

50 

51 

49 

42 

30 

34 

30 

38 

34 

44 

44 

37 

9 

MOUNT  CARROLL 

30 

30 

33 

29 

30 

26 

25 

36 

43 

53 

53 

54 

51 

41 

38 

47 

64 

57 

50 

51 

75 

65 

58 

47 

38 

47 

55 

54 

56 

50 

40 

46 

0 

M  I N 

16 

25 

29 

14 

11 

18 

10 

6 

8 

29 

37 

42 

31 

31 

34 

25 

27 

40 

30 

27 

45 

38 

36 

28 

25 

23 

29 

36 

24 

33 

37 

27 

3 

MOUNT   VERNON  4N 

MAX 

43 

38 

5  0 

44 

53 

50 

48 

47 

54 

61 

59 

60 

68 

75 

67 

55 

65 

68 

57 

67 

72 

64 

64 

58 

43 

46 

56 

55 

59 

52 

76 

57 

3 

M  I N 

26 

28 

34 

25 

28 

37 

24 

23 

22 

31 

4B 

53 

40 

49 

42 

28 

39 

50 

39 

38 

54 

49 

44 

39 

27 

29 

31 

37 

32 

42 

45 

36 

NEW  BURNSIDE 

m" 

48 

50 

68 

67 

58 

61 

60 

53 

55 

65 

61 

65 

66 

72 

68 

5  r< 

66 

66 

66 

75 

72 

65 

68 

65 

51 

50 

58 

60 

63 

58 

72 

62 

4 

31 

31 

46 

28 

27 

37 

27 

25 

20 

30 

48 

53 

42 

50 

44 

27 

44 

50 

36 

33 

53 

49 

45 

35 

27 

27 

26 

35 

29 

45 

49 

37 

NEWTON 

MAX 

45 

36 

43 

42 

47 

48 

43 

38 

52 

63 

58 

55 

65 

74 

70 

58 

68 

66 

53 

63 

75 

67 

65 

61 

43 

51 

61 

59 

56 

54 

74 

56 

7 

M  I N 

25 

25 

33 

25 

27 

29 

23 

22 

19 

27 

46 

51 

39 

45 

42 

30 

38 

49 

37 

34 

46 

49 

47 

40 

30 

32 

32 

36 

31 

38 

42 

35 

\ 

OLNEV   RADIO  STA 

MAX 

45 

40 

46 

44 

48 

47 

47 

43 

51 

62 

57 

57 

62 

73 

68 

56 

66 

65 

64 

66 

77 

67 

64 

60 

41 

49 

59 

56 

57 

75 

57 

1 

25 

26 

36 

29 

29 

33 

25 

25 

20 

26 

40 

52 

46 

49 

43 

31 

40 

50 

38 

32 

51 

51 

50 

38 

29 

33 

27 

37 

26 

42 

45 

36 

3 

OTTAWA 

MAX 

34 

31 

37 

32 

36 

32 

26 

37 

46 

60 

58 

52 

52 

44 

49 

54 

65 

59 

53 

54 

75 

64 

60 

45 

39 

49 

59 

55 

57 

42 

44 

48 

4 

19 

26 

30 

20 

19 

22 

16 

15 

13 

32 

41 

40 

33 

33 

37 

29 

32 

49 

33 

32 

40 

42 

42 

31 

27 

28 

29 

35 

28 

34 

40 

30 

5 

PALEST  1 NE 

MAX 

42 

36 

41 

45 

48 

44 

36 

52 

62 

56 

58 

62 

72 

65 

57 

70 

66 

57 

62 

76 

67 

63 

57 

44 

48 

60 

58 

58 

46 

75 

56 

1 

27 

26 

34 

27 

28 

29 

22 

22 

20 

28 

44 

49 

37 

45 

42 

31 

39 

47 

37 

33 

48 

51 

45 

38 

30 

33 

30 

38 

28 

39 

43 

35 

2 

PANA 

MAX 

40 

35 

35 

39 

43 

40 

38 

37 

52 

62 

57 

58 

61 

76 

65 

55 

66 

67 

55 

60 

74 

66 

63 

51 

41 

49 

58 

58 

56 

45 

74 

54 

1 

24 

23 

32 

21 

23 

26 

21 

18 

21 

32 

43 

51 

38 

42 

39 

28 

39 

49 

34 

35 

51 

39 

42 

31 

28 

31 

31 

33 

29 

36 

42 

33 

3 

PARIS   WATER  WORKS 

MAX 

42 

33 

40 

36 

41 

41 

37 

33 

49 

62 

54 

57 

59 

71 

65 

55 

67 

64 

52 

56 

75 

62 

61 

53 

40 

44 

57 

54 

54 

49 

60 

52 

4 

M  IN 

24 

24 

32 

23 

23 

29 

21 

15 

17 

30 

42 

49 

36 

40 

40 

31 

40 

47 

35 

32 

47 

50 

47 

33 

27 

32 

29 

33 

29 

36 

40 

33 

3 

PARK  FOREST 

MAX 

37 

32 

37 

33 

32 

30 

24 

33 

40 

54 

58 

53 

53 

47 

53 

50 

63 

56 

50 

49 

74 

67 

60 

51 

38 

47 

58 

51 

45 

46 

45 

47 

3 

M  IN 

17 

25 

31 

21 

17 

23 

16 

9 

11 

34 

37 

44 

34 

31 

31 

30 

34 

43 

33 

30 

47 

46 

43 

32 

25 

31 

28 

35 

28 

28 

38 

30 

1 

PEORIA   WB  AIRPORT 

31 

33 

35 

32 

36 

30 

26 

36 

48 

59 

58 

59 

55 

52 

51 

52 

64 

60 

53 

54 

73 

62 

56 

41 

37 

46 

55 

56 

56 

42 

50 

48 

5 

M  IN 

22 

24 

27 

20 

19 

18 

17 

15 

20 

33 

44 

41 

33 

37 

34 

26 

33 

4  1 

33 

37 

51 

42 

41 

28 

30 

27 

31 

36 

30 

36 

42 

31 

2 

41 

30 

36 

32 

37 

34 

25 

33 

46 

59 

57 

56 

56 

52 

53 

51 

62 

59 

5: 

52 

73 

63 

60 

54 

37 

47 

56 

55 

53 

46 

48 

48 

9 

M  IN 

20 

23 

30 

22 

20 

25 

20 

15 

15 

33 

40 

49 

34 

34 

38 

30 

36 

47 

34 

33 

45 

44 

43 

32 

27 

31 

31 

35 

30 

34 

40 

31 

9 

OU  I NC  Y 

36 

33 

33 

39 

45 

38 

28 

42 

58 

60 

57 

61 

65 

69 

57 

57 

67 

61 

58 

62 

76 

62 

60 

46 

37 

52 

58 

58 

58 

50 

46 

52 

>6 

M  IN 

24 

24 

28 

19 

21 

21 

20 

16 

25 

40 

45 

52 

35 

45 

34 

27 

36 

50 

34 

44 

56 

34 

40 

31 

33 

26 

31 

36 

32 

43 

44 

33 

,7 

OUINCY  CAA 

MAX 

29 

35 

34 

35 

43 

32 

27 

40 

55 

60 

58 

60 

64 

67 

46 

54 

67 

58 

54 

61 

75 

62 

57 

38 

38 

50 

57 

57 

56 

47 

49 

50 

>5 

M  IN 

23 

24 

24 

17 

19 

19 

19 

10 

22 

35 

44 

44 

34 

43 

29 

23 

35 

36 

32 

42 

47 

35 

38 

30 

27 

22 

30 

32 

31 

40 

42 

30 

ft 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

MAX 

31 

32 

36 

34 

39 

34 

28 

32 

46 

59 

52 

55 

55 

68 

54 

52 

65 

62 

52 

52 

74 

60 

58 

47 

37 

47 

56 

53 

55 

41 

50 

48 

9 

M  IN 

22 

23 

31 

22 

24 

21 

19 

19 

17 

31 

42 

48 

37 

34 

34 

■>1 

37 

41 

35 

33 

44 

48 

45 

29 

27 

28 

31 

35 

30 

34 

41 

32 

0 

ROBERTS   3  N 

MAX 

44 

30 

35 

35 

38 

35 

25 

31 

48 

59 

55 

55 

55 

60 

58 

52 

63 

60 

50 

54 

72 

67 

60 

55 

37 

45 

55 

51 

54 

48 

48 

49 

•  5 

M  IN 

29 

22 

29 

22 

22 

24 

19 

12 

15 

32 

38 

47 

33 

34 

37 

30 

33 

31 

41 

44 

43 

32 

27 

28 

31 

34 

30 

31 

39 

31 

3 

ROCKFORD 

MAX 

33 

32 

35 

30 

29 

35 

40 

51 

56 

52 

52 

44 

40 

51 

64 

59 

51 

53 

76 

67 

56 

47 

36 

48 

58 

54 

56 

51 

45 

48 

3 

MIN 

16 

25 

25 

16 

11 

16 

11 

12 

15 

34 

38 

43 

32 

30 

35 

" 

29 

42 

31 

29 

43 

41 

41 

30 

24 

24 

30 

35 

36 

31 

38 

28 

7 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

30 

31 

35 

28 

31 

27 

21 

32 

39 

49 

55 

53 

45 

40 

39 

63 

56 

50 

50 

75 

62 

56 

42 

36 

46 

56 

51 

53 

45 

41 

44 

|8 

M  IN 

17 

24 

23 

15 

12 

10 

7 

5 

10 

34 

36 

34 

32 

30 

31 

V, 

29 

40 

28 

28 

44 

38 

35 

26 

24 

25 

31 

32 

28 

30 

37 

26 

,5 

RUSHV ILLE 

29 

33 

35 

36 

43 

38 

29 

40 

54 

62 

60 

59 

64 

60 

50 

55 

67 

64 

55 

60 

77 

63 

60 

46 

39 

50 

58 

S7 

58 

52 

50 

52 

>0 

MIN 

22 

25 

31 

20 

20 

22 

19 

10 

21 

34 

53 

33 

40 

37 

25 

36 

49 

33 

46 

52 

36 

41 

31 

31 

28 

29 

32 

29 

40 

43 

32 

■  6 

See  reference  i 


following  Station  Index. 


Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERAT  ORES 


ILLINOIS 
MARCH  1953 


Day 

Of 

Month 

■ 

r? 

Station 

? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4 

SPARLAND 

MAX 

3  1 

35 

34 

37 

31 

25 

37 

50 

61 

59 

60 

52 

47 

49 

54 

61 

60 

54 

53 

74 

65 

60 

52 

40 

49 

59 

58 

58 

42 

45 

49*4 

MIN 

20 

24 

30 

20 

18 

24 

18 

11 

12 

30 

42 

50 

29 

34 

36 

28 

31 

49 

33 

28 

48 

39 

41 

30 

27 

28 

26 

34 

23 

34 

41 

30.3 

SPARTA 

MAX 

50 

42 

45 

46 

58 

55 

51 

53 

36 

62 

60 

67 

68 

75 

72 

59 

65 

70 

63 

75 

72 

62 

66 

62 

46 

52 

59 

60 

64 

58 

78 

60*4 

MIN 

30 

33 

38 

26 

33 

40 

28 

25 

29 

35 

50 

49 

47 

54 

43 

32 

45 

52 

41 

47 

56 

50 

46 

44 

32 

30 

32 

38 

36 

43 

50 

40.0 

SPRINGF1FLD  WB  AIRPORT 

MAX 

34 

35 

36 

4  1 

36 

31 

38 

50 

60 

58 

60 

63 

7  1 

54 

65 

64 

54 

59 

73 

64 

61 

43 

36 

49 

56 

56 

56 

46 

57 

51.4 

M  IN 

23 

26 

30 

21 

21 

23 

21 

19 

25 

35 

45 

45 

32 

42 

33 

27 

37 

39 

33 

38 

52 

42 

42 

31 

33 

32 

26 

35 

32 

39 

44 

33.1 

SPRINGF IELD  WR  C I  TV 

MAX 

34 

36 

38 

42 

37 

32 

38 

50 

61 

58 

60 

61 

72 

56 

53 

66 

66 

54 

58 

75 

65 

61 

47 

40 

48 

58 

58 

56 

45 

58 

52.1 

M  IN 

24 

26 

31 

23 

24 

23 

23 

21 

27 

36 

46 

50 

41 

43 

36 

31 

43 

45 

37 

43 

54 

46 

32 

33 

33 

34 

37 

37 

39 

45 

35.7 

STOCKTON 

MAX 

29 

29 

31 

26 

29 

24 

19 

31 

40 

51 

50 

50 

48 

41 

36 

46 

60 

54 

48 

5  1 

75 

67 

55 

46 

36 

46 

55 

54 

53 

48 

39 

44.2 

M  IN 

11 

22 

25 

10 

8 

15 

4 

3 

13 

29 

37 

39 

29 

26 

33 

23 

27 

38 

28 

26 

40 

34 

34 

27 

21 

19 

29 

30 

25 

32 

34 

74.9 

SYCAMORE 

MAX 

30 

31 

35 

29 

33 

27 

23 

33 

42 

51 

58 

53 

49 

39 

44 

50 

64 

59 

51 

49 

75 

63 

56 

42 

36 

40 

50 

53 

45 

45  2 

M  IN 

15 

25 

25 

14 

7 

e 

8 

8 

B 

30 

37 

43 

31 

29 

33 

25 

29 

41 

29 

29 

43 

40 

40 

,28 

22 

22 

27 

33 

25 

28 

35 

26.4 

TABLE  GROVE 

MAX 

36 

32 

34 

32 

40 

35 

29 

38 

51 

62 

58 

59 

62 

54 

52 

55 

67 

59 

55 

6 1 

75 

61 

59 

47 

37 

50 

56 

56 

56 

50 

49 

50.  5 

M  In 

22 

25 

32 

18 

17 

20 

18 

14 

21 

35 

43 

52 

35 

39 

37 

25 

36 

44 

32 

40 

50 

39 

40 

30 

29 

30 

30 

33 

32 

37 

42 

32.2 

TUSCOLA 

MAX 

45 

3  3 

36 

37 

44 

40 

35 

34 

48 

58 

59 

56 

61 

71 

65 

54 

67 

65 

55 

55 

74 

67 

62 

57 

42 

48 

56 

5  7 

57 

52 

59 

53.3 

M  IN 

24 

24 

31 

22 

23 

26 

20 

15 

19 

30 

48 

35 

39 

40 

29 

36 

49 

34 

32 

43 

48 

45 

35 

28 

28 

28 

33 

26 

35 

40 

32.2 

URBAN* 

MAX 

43 

32 

37 

36 

39 

37 

32 

33 

47 

59 

54 

55 

60 

70 

63 

52 

64 

64 

52 

54 

73 

60 

61 

52 

40 

48 

58 

56 

55 

47 

54 

51.2 

M  IN 

22 

24 

32 

22 

24 

28 

21 

18 

21 

34 

43 

49 

40 

37 

39 

»> 

36 

49 

36 

34 

46 

49 

45 

33 

26 

29 

33 

35 

33 

35 

41 

33.6 

VANDAL IA   CAA  AP 

MAX 

36 

3  7 

36 

41 

49 

43 

38 

42 

52 

61 

59 

58 

62 

75 

56 

55 

65 

66 

55 

62 

73 

64 

62 

50 

42 

49 

57 

5  7 

58 

46 

75 

54.3 

M  IN 

26 

27 

33 

24 

29 

28 

18 

18 

22 

28 

47 

37 

47 

35 

29 

38 

39 

36 

35 

53 

46 

44 

30 

32 

33 

30 

35 

28 

40 

45 

34.1 

VIROEN 

MAX 

43 

34 

35 

37 

42 

40 

34 

40 

51 

60 

57 

61 

61 

72 

65 

53 

65 

65 

65 

60 

72 

65 

59 

54 

39 

49 

58 

56 

55 

5  1 

63 

53.6 

MIN 

24 

24 

30 

21 

21 

25 

22 

12 

23 

32 

44 

51 

35 

43 

37 

26 

35 

49 

33 

37 

50 

39 

41 

32 

28 

30 

29 

29 

27 

39 

44 

32.6 

WALNUT 

MAX 

38 

3  1 

35 

3  1 

31 

29 

24 

36 

45 

58 

58 

55 

52 

44 

46 

51 

65 

61 

52 

51 

75 

67 

59 

48 

38 

47 

56 

55 

55 

52 

41 

47.9 

MIN 

17 

24 

28 

11 

12 

19 

10 

7 

11 

30 

39 

45 

29 

30 

35 

25 

30 

46 

29 

31 

43 

39 

39 

30 

25 

23 

27 

32 

25 

32 

38 

27.8 

VATSEKA 

MAX 

3  1 

37 

36 

39 

36 

26 

33 

45 

59 

53 

54 

54 

57 

54 

64 

60 

52 

50 

74 

66 

62 

55 

38 

46 

59 

33 

52 

43 

47 

49.  5 

MIN 

20 

23 

31 

23 

22 

25 

19 

9 

2 

32 

39 

46 

34 

34 

38 

31 

36 

49 

34 

30 

42 

48 

45 

34 

27 

29 

32 

32 

30 

30 

40 

31  .2 

WAUKEGAN 

MAX 

30 

33 

38 

31 

30 

27 

24 

31 

41 

44 

54 

53 

49 

37 

43 

54 

55 

50 

45 

75 

66 

57 

48 

35 

47 

57 

49 

42 

43 

39 

44.  5 

M  IN 

16 

26 

30 

16 

13 

16 

10 

10 

10 

34 

36 

40 

33 

32 

35 

26 

30 

38 

33 

27 

39 

44 

42 

31 

26 

27 

30 

35 

29 

27 

37 

28.5 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

35 

32 

37 

32 

30 

27 

24 

30 

40 

55 

59 

54 

53 

45 

40 

52 

63 

57 

52 

48 

75 

65 

53 

36 

47 

58 

51 

48 

46 

45 

46.3 

MIN 

16 

25 

29 

18 

13 

19 

12 

16 

11 

35 

38 

45 

33 

33 

29 

29 

32 

43 

33 

29 

48 

42 

31 

24 

27 

29 

36 

28 

28 

37 

28.9 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

46 

36 

38 

38 

45 

45 

37 

42 

55 

61 

60 

63 

65 

64 

65 

55 

65 

66 

59 

64 

75 

66 

62 

61 

42 

49 

57 

57 

58 

55 

56 

55.1 

M  IN 

25 

26 

33 

22 

23 

25 

22 

14 

22 

32 

45 

51 

34 

47 

39 

27 

35 

49 

35 

37 

54 

39 

42 

34 

31 

28 

30 

39 

33 

41 

46 

34.2 

WINDSOR 

MAX 

43 

34 

35 

37 

41 

39 

38 

34 

49 

56 

55 

56 

59 

72 

65 

63 

67 

65 

53 

58 

74 

62 

61 

60 

40 

47 

57 

53 

55 

71 

53.4 

M  IN 

24 

24 

31 

31 

23 

27 

21 

11 

30 

42 

50 

34 

41 

38 

26 

36 

27 

35 

39 

46 

48 

44 

33 

28 

30 

29 

32 

27 

41 

32.8 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Carbondale  Sewage  Plant 

EVAP 





.26 

.03 

.15 

WIND 

3 

63 

75 

81 

101 

67 

60 

70 

56 

36 

25 

66 

13 

51 

151 

109 

50 

S3 

54 

17 

28 

187 

187 

12 

61 

48 

25 

31 

52 

28 

24 

1914 

Urban  a  Eng.  Campus 

EVAP 

.05 

.00 

.05 

.06 

.04 

.04 

.02 

.05 

.07 

.10 

.02 

.04 

.09 

.08 

.08 

.10 

.10 

.09 

.11 

.06 

.16 

.03 

.12 

.09 

.02 

.07 

.09 

.07 

.10 

2.14B 

WIND 

321 

240 

214 

275 

201 

184 

203 

158 

173 

146 

109 

120 

104 

235 

316 

187 

155 

174 

201 

163 

340 

215 

228 

223 

200 

157 

186 

229 

157 

6215B 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10. 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA   1  NW 

SNOWTALL 
SN  ON  GND 

T 

ANT I0CH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

1.0 

1 

2.0 
3 

3 

2 

1.0 
3 

2.0 
5 

2 

T 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1 .  5 
1 

0.2 

1 

1 

0.6 
2 

3.6 
4 

1.4 

2 

T 

T 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.1 

T 

5 

2 

T 

0.3 

T 

T 

I 

BL00MINGT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

1 

1.3 
1 

1 

T 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 

T 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2.0 
4 

T 

1.0 
1 

T 

T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

r 

0.7 

T 
1 

T 
1 

T 
T 

3.3 

0.8 

3 
0.3 

2 
0.2 

T 

T 

T 

T. 

T 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7  -Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
MARCH  1953 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

1 

0.5 
T 

0.7 
1 

T 

0.1 

- 

-  - 

DAVENPORT,    IOWA  L  (,  D  15 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

2.8 
T 

T 
3 

0.5 
2 

T 

2 

2.0 

1 

T 

.  3 

2 

T 

T 

0 . 2 
T 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

2.0 
5 

T 

1 

T 

T 
T 

1.5 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

2.2 

2 

1  .  1 

3 

T 

2 

0.2 
1 

4.0 
5 

2.0 
3 

1 

T 

T 

T 

EFF 1 NGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

4.5 

2 

T 

T 
T 

T 

1.2 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2  .  2 
2 

1.3 
4 

T 

2 

1 

2.5 
4 

3 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3  . 0 
3 

1.0 

2 

0.2 

1.5 
1 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JOLIET  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
I 

T 

1.3 

T 

1 

0.6 
T 

1 

2.8 

T 

0.8 

3 
0.3 

3 
0.3 

T 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

4 

T 
4 

T 

T 
T 

T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

0.5 
1 

1  .  3 

2 

T 

2 

2 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

4.0 
4 

T 
T 

T 

T 

1.3 
1 

T 

T 

T 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

2.0 
2 

1  .9 
4 

3 

T 
2 

1  .  3 
3 

1.2 
3 

3 

T 

T 

T 

T 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

0  .  3 
T 

3.6 
T 

T 
4 
0.2 

1.0 

2 
0.1 

2 
0.1 

2.2 
1 

3 
0.3 

2 
0.2 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .0 

1 

♦ 

5.0 

6 

3 

2 

1.0 
3 

2 

T 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

0.5 
1 

T 
1 

1 

4.0 
5 

2 

J 

MORR I SONV I LLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

6.0 

6 

3 

1.0 

2 

T 
T 

T 

1.0 

1 

T 

T 

T 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 

OLNEY  RADIO  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

3.0 
T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

T 
1 

T 
T 

2.5 
2 

0.5 
T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  5 

0.2 
1 

0.7 
1 

T 
1 

T 

T 

6.8 

T 
1 

T 

PONT1AC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.2 
1 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 

2.2 

2 

1 

T 

T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFAI  l 
SN  ON  GND 

4.1 

0.  1 
4 

2.1 

2 

0.5 
3 

3 

2 

0.3 
1 

1 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i .  e 

2 

T 

2 

T 
T 

0  .  1 
T 

T 
T 

T 

0.9 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

T 

; .  3 
i 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2  .  a 
T 

T 

3 

0.2 
3 

3 

1.4 
3 

1 .  0 
4 

4 

T 

T 

0.1 

T 
T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3  .  5 
3 

T 

T 

1 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

7.3 

T 
7 
3  .6 

T 

i 

3  .  3 

3.4 

2 
0 . 1 

1 

T 

1.5 

T 

T 
2 

T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
1 

1  .  5 

2 

2.0 
4 

4 

3.5 
4 

1.0 

5 

1.0 

5 

3 

T 

T 
T 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

2 

3.0 
4 

3.5 
3 

1  .  5 
1 

0.2 
T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

L.5 

2 

3.5 
4 

1.0 
1 

3.5 
1 

1  .0 
1 

T 

WHITE     HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3.0 

6 

2 

T 

2 

T 

0.5 
1 

T 

1 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  34  - 


STATION  INDEX 


Staho 


ALBION 
ALE  00 

ALTON  DAM  26 
ANNA  1  NW 
ANNA WAN 

ANTIOCM 

ARLINGTON  HEIGHTS 
AURORA  COLLEGE 
AVON 
BARRY 

BEARDS TOWN 

BELLEVILLE  SCOTT  AF 

BENTLEY 

BENTON 

BLOOMING TON 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BR AO FORD  CAA  AP 
8 ROOt PORT  DAM  52 
CAIRO  W8  CITY 


CANTON 

CAR80NDALE  SEWAGE  PLANT 
CARL INV I LLE  A  E 
CARLYLE 
CARM1 

CASEY 

CENTRAL IA  4  W 
C HANDLE RV I  LLC 
CKANNAHON  DRESDEN  ISLD 
CKARLESTON 


0055 
0072 
0137 
0187 
0195 

0203 
5SE  0247 
0338 
0356 
0*45 


0492 
0510 
05« 
0608 


GO  UNIVERSITY 
GO  WB  AIRPORT 
GO  WB  CITY 


IAROSVILLE 


County 


1386 
1412 
14*0 
1436 

1475 
U91 
1572 
1577 
1562 


EDWARDS 
MERCER 
MAO  I jON 
UNION 
HENRY 

LAKE 

COOK 

KANE 

FULTON 

PIKE 

CASS 

ST.  CLAIR 
HANCOCK 
FRANKLIN 
MC  LEAN 


JACKSON 
MACOUPIN 
CLINTON 


MARION 
CASS 
GRUNDY 
COLES 

MC  LEAN 

RANDOLPH 

COOK 

COOK 

COOK 


ch  ill icothe 

CICERO 
CLINTON  I  S 
C06DEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

OU  QUOIN 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 


GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE  EXP.  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
GR1DLEY 
GftlGGSVlLLE 

HARD IN 
HARR I SBURG 

HARR ISBURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA  NO.  2 

HILLS80R0 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE  Pwfl  PLANT 
ILLINOIS  CITY  OAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYV ILLE 
JOLIET  BRANDON  RD  OAM 
*JOLIET 
KANKAKEE 
KANKAKEE  4  NW 

KE I THSBURG 
KEWANEE 
LAC  ON 
LA  HARPE 
LA  SALLE 

LA  SALLE  I  S 
LAwRENCEVlLLE 
LEROY 
LINCOLN 
LINCOLN  NO.  2 

MACKINAW 
MACOMB 

MAKANOA  1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 
MA  SCOUT  AH 
MAT TOON 
MCHENRY  2  S 

MCLEANSBORO 
MIOORA 
Ml MONK 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MONMOUTH 

MONT 1CELL0 
MORRIS 
MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORR I SONV I LLE  1  E 

MT.  CARMEL  WATER  WORKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON  4  N 
NASHVILLE  3  NW 
NEWARK  7  E 
NEW  BOSTON  DAM  17 
NEW  BOSTON 

NEW  BURNSIOE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 
OREGON  WATER  WORKS 
OTTAWA 


2687 
2736 
2750 


2931 
3109 
3257 
3262 
3290 

3312 
3320 
3335 
3384 
3413 


CLAIR 

MAO  I  SON 

EFFINGHAM 

KANE 

HARDIN 

JERSEY 

WAYNE 
CLAY 

STEPHENSON 
STEPHENSON 
WHITESIDE 

JO  DAVIESS 

KNOX 

HENRY 

HENRY 

FORO 


3455  HENDERSON 
3482  POPE 
3522  POPE 
3530  ADAMS 
3572  JERSEY 

3595  JACKSON 
3683  CUMBERLAND 
3693  BOND 
3709  MC  LEAN 
3717  PIKE 


3850 
3879 
3B84 
3930 
3-5-- 


CALHOUN 

SALINE 

SALINE 

MASON 

MASON 


1.108  MONTGOMERY 

NIL f CM 
4317  CRAWFORD 
4355  ROCK  ISLAND 
4442  'MORGAN 


4959 
5036 
5079 
5084 

5272 
5280 
5294 
5326 
5342 


JERSEY 


MERCER 
HENRY 
MARSHALL 
HANCOCK 
LA  SALLE 

SALLE 
LAWRENCE 
MC  LEAN 
LOGAN 
LOGAN 

TAZEWELL 
MCDONOUGH 
JACKSON 
MCHENRY 

,  I AMSON 


5372  LA  SALLE 
53 BO  CLARK 
5405  ST.  CLAIR 
5430  ICOLES 
15498  MCHENRY 

5515  klAMlLTON 
5539  taACOUPIN 
5712  LOOOFORD 
5751  ROCK  ISLAND 
5766  WARREN 


935  BROWN 

Lefferson 
Washington 

>069  KENDALL 
i080  MERCER 
>085  MERCER 

i093  UOMNSON 
UASPER 
RICHLAND 
OGLE 
>526  U  SALLE 


38  22 
1  12 
38  53 
37  28 


36  I 

39  IB 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 


41  53 

40  55 

41  51 
40  08 
37  30 
40  08 

40  06 
39  51 

41  51 


88  06 
87  58 
B8  20 


89  00 

90  33 
89  37 
8S  39 


Obser- 
vation 
time 


2  25 
40  57 
1  10 


37  40 
39  15 

38  53 


1  39  09 
5  37  44 
5  37 


eg  29 

89  14 

90  11 


89  37 
69  36 

90  09 


90  02 
90  09 
88  23 


40  32 
40  28 
37  38 
42  15 


38  29 

39  2B 
42  19 

36  05 

39  10 

40  54 
(.1  27 
40  55 

1  40  02 

1  K1  21 

1  24 

1  49 

39  25 

38  25 
kZ  05 
)9  04 


38  22 
38  23 
il  33 


87  40 
91  01 
90  14 


90  57 
89  56 

89  24 

90  58 


88  46 

89  22 
89  2 


88  15 

88  32 
90  08 

89  02 

90  31 
90  38 

88  34 
88  26 

88  22 

89  58 
89  26 

87  45 


88  55 

89  25 
88  26 
91  03 


88  04 

89  20 
88  50 


BESSIE  ELLEN 
C.  EGBERT 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BON  HARTLINE 
ALBERT  E.  CROEGAERT 

ROY  I .  KUFALK 
GEORGE  A.  HONE MANN 
PHYS  DEPT  AURORA  C 

LYNN  DAVIS 
GEORGE  E.  GRIDER 

SAMUEL  C.  CROWELL 
AIR  FORCE 
H.  GIBBONS 
BENTON  WATER  DEPT . 
.  WILLIAMS 

HARRY  G.  JOHNSON  I 
HUGH  MOORE 

S  CIVIL  AERO  ADM 
CORPS  OF  ENGINEERS 

S  WEATHER  BUREAU 

FLOYD  D.  HAMMOND 
JOHN  L .  WOOTEN 
HENRY  B.  HOELT ING 
WATER  t.  PWR  PL 

GEORGE  C.  DANNER 


MERLE  PARRY 
AC K LAS  H.  MARTIN 
UN IV .    OF  CHICAGO 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 


S  W.  BAUJAN 
7P  GEORGE  D.  LUKES 

.  CORR ING TON 
6P  FLOYD  G.  ANDERSON 
7P  RADIO  STATION  WD AN 

DANVILLE  SEWAGE  PL 
AMELIA  COONRAOT 
I AM  W .  SHUCK 
.  KNETZGER 
PARKS  COLLEGE 

ARTHUR  W.  JAGGERS 
GEORGE  S.  KREGCT IS 
0.  BECKNER 
S  FOREST  RANGER 
£  PR  INC  IP  I A  COL. 

EARL  WILSON 
ERMAN  0.  BECK 
JOHN  SCHRODER 

JOSEPH  N .  FORLAw 
CORPS  OF  ENGINEERS 

DEPT.  OF  CONS. 
JAMES  BARRETT 

ARTHUR   E .  JOHNSON 

MRS.  M.  J.  BESSAN 
EDWARD  P.  BERGSTROM 

CORPS  OF  ENGINEERS 
S  SOIL  CONS  SERV 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I.  NEThERY 
JOHN  A.   DESHERL I A 

JOHN  A.  DICKSON 
LEONARD  M.  NICHOLS 
DEANE  J.  MCALISTER 
EZRA  D.  STOLLER 
MRS.    ELLEN  HARVEY 

JUDGE  LEE  HANKS 
CLYDE  PI TTMAN 

HARRISON  KI8LER 
L.  EUTENEUER 
EWALD  R.  TRIMPE 

H.  A.  CRESS  JR. 
JOHN  F .  MUSHRUSH 
ILL  PUBLIC  SERV  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NORBURY  SANATORIUM 


ALFRED  M.  NORRIS 
RADIO  STA  WKEI 

CLOSED   

JACK  H.    SHARP E 
WESTCLOX  GTI  CORP. 


tables 


DRAINAGE  COOE. 


ILLINOIS     2.    KASKASK I A     3.    LAKE  MICHIGAN 


ARTHUR  J.  FISCHER 
FRANK  BRAY 
,  LERE 
JOHN  ZURKAMMER  JR. 
GEORGE  L.  SMITH 

EN  GREEN 
.  NEWELL 
HARVEY  B.  HARTLINE 
FRANK  J.  MACK 

.  DANIELSON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ERNEST  THOMAS  PINE 

F.  L1SCHER 
CEN  ILL  PUB  SERV  CO 
JOHN  J.  EARNINGS 

.  FRAZIER 
.  DODGE 
CITY  OF  MINONK 

S  WEATHER  BUREAU 
?ROF.    LYLE  F1NLEY 

LEE  F.  G1FFIN 

WEBB 
DONALD  M.  PYATT 
RALPH  H.  GREEN 
JOHN  R.   LOW  IS 

HT. CARMEL  WTR  WKS 
JAMES  F.  MCCRAY 
HENRY  W.  JOHNSON 

BROWN 
HOMER  L.  RENAKER 

RADIO  STAT  ION  WMIX 

.  SCHL1EFER 
BARREN  S.  GRAY 
;ORPS  OF  ENGINEERS 
.  0.  HARRIS 

ISS  MAE  MCCA8E 
SEORGE  H.  PAYNE 

10  STATION  WVLN 
lLAN  GRANT 
JOHN  A.  9EE0 


MISSISSIPPI     5.  OHIO 


Station 


PALESTINE 
PANA 

IS  WATER  WORKS 

K  FOREST 
PAW  PAW 

PAY SON 

PEORIA  WB  AIRPORT 
PEOTONE 
PETERSBURG 
PLEASANT  HILL 

PONT  I AC 

PRINCEVILLt  2  NW 
QU1NCY 

QUINCY  CAA  AP 
:y  DAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLt 

ROCK FORO 
ROCK FORD  4  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 

ISLAND  DAM  15 
ROCKPORT 

RuSHVI LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SIDELL 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  A1RP0R 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
STOCK  TON 
STREATOR 

SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 
TISKlLWA 
TOULON 

TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
VANDAL  I A  CAA  AP 

V IRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 

WATSEKA 

WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL   1  E 
WILCOX 

INDSOR 


1353 


County 


CRAWFORD 
CHRIST  IAN 
EDGAR 
COOK 


IVINGSTON 
PEORIA 
ADAMS 
ADAMS 
ADAMS 

ADAMS 

CHAMPAIGN 

RANDOLPH 

FORO 

OGLE 

IINNE8AG0 
I INNEBAGO 
(1NNEBAG0 
IOCK  ISLAND 


JASPER 
MARION 
GALLATIN 
VERMILION 

RANDOLPH 
SANGAMON 
SANGAMON 
JO  DAVIESS 
LA  SALLE 


8452  DE  KALB 
6460  FULTON 
8491  CHRISTIAN 
8604  BUREAU 
8630  STARK 

DOUGLAS 
CHAMPAIGN 
CHAMPAIGN 
LA  SALLE 
FAYETTE 

MACOUPIN 
BUREAU 
HANCOCK 
MONROE 
IROQUOIS 


LAKE 
WAYNE 
OU  PAGE 
GREENE 


40  40 
1  20 
40  01 

39  27 

40  53 
40  57 
39  57 
39  56 
39  54 

56 


Obser 

vation 
time 


Refer 

to 
tables 


39  33 

41  18 

41  06 


1  39  30 

a  33 

40  21 
36  20 
40  46 


42  2 

38  21 
41  52 

39  26 

38  38 

39  26 


89  39 

90  00 
88  50 


.  GADDIS 
.  SCHUMACHER 
CITY  OF  PARIS 
PARK  FOREST  WTR  CO. 
W.  A.  WOODS 

EDITH  A.  ROBBINS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MISS  MINA  CUTI 
FRANK  B.  RA1NEY 
6P  LOU  GALLOWAY 

7A  ROGER  WILL IAMJ 
6P  FRANK  S.  STEWART 
.  GIBSON 
5  |U  S  C  IVIL  AERO  AOM 
*  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  MELVIN  BRINKOETTER  \ 
)  U  S  AIR  FORCE 
\  DR.  M.  LESAULN 1 ER  I 
.  BRADBURY 
3P  CALIFORNIA  PKG  CORP  I 


,    W.  KNOWLTON 

«S.  D.  S.  CUMMINGS 
S  CIVIL  AERO  ADM 

CLOSED    I 


HOWE  V.  MORGAN 
S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 
A.  CURT ISS 
F.  PRAFCKE 

FRANK  C.  DEAN 
C.  A.  HAMMOND 
JOHN  W.  COALE 
ORVILLE  L.  WEAVER 
ERNES  I  R.  ROB SON 

OEKAlB  agri .  ASSN 
STATE  WATER  SURVEY 
STATE  WATER  SURVEY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  CIVIL  AERO  ADM 

E.   M.    WA TK INS 
CARL  F.  NELICK 
CHARlES  EWING 
E.  H.  WOLF 
BENJAMIN  JORDAN 

R.    W.  FLAGG 
PAUL  F.  NICHOLS 
WHEATON  COLLEGE 
OSCAR  WATT 
E.    LOWELL  ROUTT 


NEW  STATIONS 


tlnued  3/15/53 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearir-;  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.      It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E       Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  colujin  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Su««ary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of   the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 

of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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KANSAS  CITY:  1953 


ILLINOIS  -  APRIL  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

During  April  1953  both  temperatures  and  precipitation  averaged  below  normal  in  Illinois. 
The  departures  in  the  preceding  month  were  also  negative  for  both  precipitation  and  tem- 
perature;  the  deficiency  in  precipitation  furthermore  prevailed  in  January  and  February. 
The  average  temperature  during  April  was  49.3°,  which  is  3.2°  below  the  normal.  Highest 
temperature  recorded  during  the  month  was  88°  on  the  9th;   this  maximum  occurred  at  Alton 
Dam,  DuQuoin,  and  East  Saint  Louis.     The  lowest  temperature  during  the  month  was  20°,  re- 
corded at  Aurora  College  on  the  19th.     The  temperature  departure  was  rather  uniform  over 
the  State,  being  3.0°  below  over  the  northern  and  southern  thirds  and  3.4°  below  over  the 
central  third.     During  April  1952  both  temperatures  and  precipitation  averaged  slightly 
above  normal . 

Total  rainfall  from  all  stations  in  the  State  averaged  2.92  inches  for  the  month;  this 
value  is  0.63  inch  below  the  normal.     Unlike  the  temperature  departures,  precipitation 
showed  considerable  variation  in  different  parts  of  the  State.     Shawneetown  had  the  greatest 
monthly  amount  with  5.25  inches,  while  the  station  with  the  least  monthly  amount  was  Rock- 
port,  where  only  1.17  inches  fell  during  the  entire  month.     On  a  sectional  basis,   the  total 
monthly  fall  averaged  2.58  inches  over  the  northern  third  of  the  State,  which  is  0.45  below 
normal.     The  average  in  the  central  division  was  2.42  inches,  or  a  deficiency  of  1.21;  while 
in  the  southern  third  the  monthly  fall  averaged  4.34  inches,  which  total  is  0.23  inch  above 
the  normally  expected  amount.     Nearly  all  stations  in  the  southern  third  of  the  State  had 
more  than  4.00  inches  of  rainfall,  and  minor  flooding  occurred  at  some  local  points  there. 
What  is  normally  the  last  snowfall  fell  in  the  State  during  the  month.     The  snowfall  was  a 
bit  unusual  in  that  it  was  confined  mainly  to  the  west-central  part  of  the  State,  where 
5.0  inches  fell  at  four  different  stations  on  the  17th.     These  stations  were  Golden,  Griggs- 
ville,  Quincy,  and  Quincy  Memorial  Bridge.     The  snow  was  quite  wet;  much  of  it  melted  as 
it  fell,  and  none  stayed  on  the  ground  very  long. 

The  1953  growing  season  opened  in  Illinois  with  oat  seeding  and  spring  plowing  more  ad- 
vanced than  usual  and  with  winter  wheat,  apples,  and  peached  in  good  condition.     Field  work 
was  delayed  by  rain  in  the  second  week  of  the  month,  but  by  the  end  of  the  third  week, 
95  per  cent  of  the  oat  acreage  had  been  sown  and  about  66  per  cent  of  the  plowing  for  corn 
and  soybeans  had  been  completed.     By  the  close  of  the  month,  the  oat  seeding  was  virtually 
completed,  and  some  corn  was  in  the  ground  in  extreme  southern  counties.     However,  insects 
were  becoming  a  problem  in  clover  and  alfalfa  fields. 

During  April  1953  two  tornadoes  occurred  in  the  State.     Both  happened  on  the  afternoon  of 
April  9,  one  in  Logan  County  and  the  other  in  Champaign  and  Vermilion  Counties.     The  Logan 
County  tornado  did  but  little  damage,  but  the  damage  in  Champaign  and  Vermilion  Counties  was 
between  four  and  five  million  dollars  and  a  number  of  persons  were  injured. — PFS 
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APRIL  1953 


Wind  direction 

Wind 
m. 

epeed 

p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Average 
sky  cover 
sunnse  to  sunset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  -2 
£  i 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 

o 
10 

o 

a 
o . 

ib 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

661-001 

200 
and  over 

Total 

Percant  of 

possible 

sunshine 

CAIRO  WB  CITY 

11.0 

36 

SW 

15 

4 

4 

5 

1 

1 

0 

61 

6.2 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

NW 

12.8 

43 

w 

10 

70 

73 

54 

60 

8 

4 

8 

2 

0 

0 

22 

34 

7.6 

MOLINE  WB  AIRPORT 

NW 

22 

13.0 

65 

NW 

15 

72 

80 

56 

58 

5 

7 

5 

1 

0 

0 

18 

34 

7.5 

PEORIA  W8  AIRPORT 

13.7 

52 

SW 

15 

74 

77 

55 

60 

4 

9 

4 

1 

1 

0 

19 

52 

7.5 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

15 

16.6 

56 

w 

15 

74 

78 

56 

59 

6 

6 

7 

0 

0 

0 

19 

56 

7.4 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

11 
?  1 

<  s 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

Average 
snowfall 

No.  of  days 
.01  or  more 

Year 

Average 

Highest 

Lowest 

Average 

Average 
snovrfall 

No.  of  days 
.01  or  more 

1890 

1891 
1892 
1893 
1894 

53.2 
54.1 
49.8 
51.1 
54.1 

88 
88 
87 
90 
95 

17 
18 

20 
20 
23 

3.  18 
3.16 
6.37 
7.58 
2.77 

T 
0.8 

T 
2.0 

T 

8 
10 
11 
14 

8 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 

52.6 
52.9 
58.9 
51.0 
50.0 

90 
90 

92 
86 
87 

23 
15 
18 
19 
19 

2.34 
2.22 
1.38 
1.64 
4.71 

T 

T 

T 
0.3 
0.9 

9 
8 
6 
10 
11 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

49.0 
51. G 
54.4 
49.6 
51.0 

91 
91 
89 
86 
89 

9 
23 
19 
13 
18 

2.44 
4.79 
3.11 
5.00 
4.07 

2.3 
0.1 
2.3 
0.1 
0.6 

10 
14 
9 
12 
11 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

54.6 
59.3 
51 .0 
50.3 
54.0 

94 

95 
85 
86 
95 

20 
13 
18 
15 
_8 

2.19 
2.81 
4.42 
3.31 
1.50 

T 
0.9 
0.6 

T 
1.5 

8 
8 
13 
10 
7 

1918 
1919 
1920 
1921 
1922 

48.0 
53.7 
47.4 
55.7 
54.3 

84 
89 
80 
86 
85 

21 
19 
8 
22 
24 

5.37 
2.47 
4.47 
4.80 
5.08 

T 

T 
4.8 
1.2 

T 

12 
11 
13 
12 
11 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

57.2 
56.  S 
51  .4 
50.4 
53.9 

90 
93 
89 
82 
84 

26 
24 
17 
17 
26 

3.76 
2.62 
3.71 
6.52 
5.29 

T 
T 
0.1 
T 
T 

11 
7 
11 
13 
13 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

53.6 
50.1 
50.7 
52.9 
46.9 

88 
93 
90 
88 
87 

19 
21 
18 
16 
13 

1.47 
1.65 
2.44 
4.37 
3.75 

1.9 
0.2 

T 
1.2 
1.6 

7 
7 
7 
11 
8 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 

51.4 
54.3 
58.8 
46.6 
53.3 

89 
90 
94 
94 

85 

16 
14 
21 
11 
21 

2.37 
2.18 
2.65 
3.15 
6.93 

1.4 
0.3 

T 
5.0 
0.2 

9 
10 
9 
9 

IS 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

56.0 
52.1 
57.1 
51.6 
47.2 

92 
86 
91 
88 
90 

21 
24 
22 
13 
14 

1.97 
6.41 
2.05 
1.77 
5.17 

0.4 
0.1 

T 
0.4 
0.4 

8 
13 
.6 

6 
12 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

52.2 
55.7 
44.4 
52.9 
50.8 

92 
93 
83 
93 
88 

20 
20 
11 
19 
11 

3.66 
2.11 
2.81 
4.58 
6.24 

0.5 

T 
0.6 

T 
0.2 

9 
7 
9 
11 
11 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 

48.7 
55.4 
55.8 
53.4 
53.4 

83 
93 
96 
88 
87 

15 
23 
18 
21 
21 

3.31 
5.23 
2.70 
2.70 
1.85 

0.9 
T 
T 
T 
T 

9 
13 
8 
9 
8 

1951 
1952 
1953 

49.6 
53.3 
49.3 

92 
93 
88 

22 
19 
20 

3.45 
3.72 
2.92 

1.4 
0.1 
0.9 

13 
9 
13 

1910 
1911 
1912 

53.5 
50.3 
53.8 

92 
84 
86 

12 
17 
20 

3.39 
5.05 
5.03 

3.9 
1.3 
2.2 

13 
12 
11 

1933 
1934 
1935 

52.3 
53.5 
49.8 

89 
89 
89 

21 
19 
22 

3.53 
1.77 
2.62 

0.1 

T 
0.9 

12 
7 
9 

All 
Years 

52.4 

3.58 

0.7 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

1 

No.  o 

Day 

Snow. 

Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Station 

i 

>. 

Max. 

Min. 

1 

& 

S-o 

a 

I 

a  e 

2 

f  I 

e 

3 

« 

z 

a  o 

2  1 
>  ^ 

< 

2 
• 

o 

From 

Highi 

• 
- 

a 

: 
I 
_j 

£ 

s 

Degri 

3  < 

o  I 

g  I 

'  1  i. 

t- 

1 

6 

Dale 

Tola] 

Max. 
on  Gi 

Q 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

57. 

6 

35. 

a 

46 

7 

-3 

8 

80 

22 

26 

19 

541 

0 

• 

12 

0 

2 

34 

.63 

.71 

15 

T 

T 

15 

11 

2 

0 

ANT  1 0CH 

53. 

4 

35. 

l 

44 

3 

-1 

81 

22 

25 

18 

614 

0 

11 

0 

2 

82 

.04 

.75 

25 

.3 

0 

13 

3 

0 

AURORA  COLLEGE 

55. 

9 

34. 

4 

45 

2 

-2 

8 

80 

22 

20 

19 

589 

0 

12 

0 

2 

60 

.11 

.73 

15 

.2 

T 

19 

13 

J 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

51. 

8 

39. 

8 

45 

8 

-1 

1 

79 

22 

30 

19 

571 

0 

0 

4 

0 

2 

83 

.05 

.94 

30 

12 

0 

CHICAGO  WB  AP 

R 

54. 

6 

38. 

8 

46 

7 

-1 

.4 

80 

22 

29 

19 

544 

0 

0 

8 

0 

2 

82 

.00 

.87 

30 

T 

0 

14 

2 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

52  . 

1 

39. 

8 

46 

0 

-1 

.7 

80 

22 

31 

19 

564 

0 

0 

4 

0 

2 

72 

.18 

.89 

30 

13 

1 

0 

CICERO 

56. 

1 

38. 

6 

47 

4 

-1 

.4 

83 

22 

28 

14 

524 

0 

0 

6 

0 

3 

73 

1 

.03 

.99 

1 

1.2 

T 

19+ 

13 

2 

0 

DAVENPORT   IOWA  L  &  D 

15 

54. 

7 

37. 

6 

46 

2 

79 

22 

27 

18 

559 

0 

0 

6 

0 

1 

90 

1 

39 

.49 

24 

T 

T 

15+ 

13 

0 

0 

DIXON 

56. 

7 

36. 

3 

46 

5 

-2 

.5 

80 

22 

26 

13+ 

549 

0 

0 

13 

0 

3 

11 

.34 

.80 

25 

T 

0 

12 

2 

0 

FREEPORT 

54. 

8 

34. 

7 

44 

8K 

-2 

.8 

82 

22 

23 

18 

606 

0 

0 

13 

0 

2 

21 

52 

.72 

15 

T 

0 

13 

1 

0 

FULTON  DAM  13 

54. 

1 

38. 

1 

46 

1 

-2 

2 

76 

22 

28 

18+ 

563 

0 

0 

7 

0 

2 

32 

51 

.57 

25 

T 

r 

19 

13 

1 

0 

GALESBURG 

55. 

8 

36. 

3 

46 

1 

79 

22 

26 

13+ 

560 

0 

0 

13 

0 

2 

45 

63 

.52 

30 

1 

T 

16+ 

13 

2 

0 

GALVA 

59. 

9 

34. 

6 

47 

3 

-2 

.2 

79 

22+ 

22 

19 

523 

0 

0 

12 

0 

1 

67 

1 

.40 

.44 

24 

T 

T 

16+ 

1 1 

0 

° 

J0LIET 

0 

0 

0 

o 

15 

.38 

.81 

15+ 

T 

0 

6 

3 

0 

KANKAKEE 

57. 

5 

37. 

9 

47 

7 

-1 

.8 

76 

9+ 

25 

19 

512 

0 

0 

7 

0 

I 

18 

.93 

.51 

1 

13 

1 

o 

KANKAKEE  4  W 

57. 

0 

37. 

4 

47 

2 

77 

9 

25 

19 

528 

0 

0 

10 

0 

1 

80 

1 

.30 

.46 

1 

1.6 

1 

17 

12 

0 

0 

KEWANEE 

56. 

1 

34. 

0 

45 

1 

-4 

.6 

79 

22 

22 

16+ 

589 

o 

0 

15 

0 

2 

00 

1 

.01 

.60 

24 

T 

0 

6 

2 

0 

LA  SALLE 

58. 

3 

37. 

8 

48 

1 

-2 

.4 

80 

22 

27 

19 

501 

0 

0 

11 

0 

2 

82 

.04 

1.05 

25 

0 

13 

1 

MARENGO 

53. 

7 

34. 

4 

44 

1 

-2 

.6 

82 

22 

24 

14+ 

618 

0 

0 

11 

0 

2 

92 

.28 

.68 

25 

T 

T 

19 

1  3 

l 

0 

MIN0NK 

58. 

4 

36. 

5 

47 

5 

-2 

79 

23 

25 

18+ 

520 

0 

0 

11 

0 

3 

21 

.21 

1.14 

30 

2.0 

1 

17 

11 

1 

1 

MOLINE  WB  AP 

R  // 

55. 

4 

36. 

3 

45 

9 

-4 

.0 

79 

22 

27 

13+ 

570 

0 

0 

10 

0 

1 

73 

1 

.28 

.54 

24 

.4 

T 

19 

13 

1 

0 

MONMOUTH 

58. 

0 

36. 

9 

47 

5 

-3 

.3 

81 

22 

27 

19 

517 

0 

0 

9 

0 

2 

69 

.36 

.90 

15 

T 

0 

,3 

1 

0 

MORRIS  3  NE 

58. 

7 

35. 

9' 

47 

3 

-2 

.1 

80 

9 

23 

19 

524 

0 

0 

12 

0 

2 

21 

.68 

.60 

24+ 

T 

0 

7 

2 

0 

MORRISON 

57. 

4 

35. 

3 

46 

4 

-3 

.1 

83 

22 

25 

19 

556 

0 

13 

0 

1 

73 

1 

.27 

.32 

28 

.3 

0 

15 

0 

0 

MOUNT  CARROLL 

55. 

4 

35. 

5 

45 

5 

-2 

.6 

80 

22 

24 

14+ 

579 

0 

0 

12 

0 

1 

60 

1 

.18 

•-■ 

15 

T 

0 

12 

0 

0 

See  reference  notes  follow. o«  Station  Index. 
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ILLINOIS 
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Temperature 


No.  of  Days 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

.  B 

■ 

| 

>> 
Q 

M.n. 

• 

E 

1  Day 

■S  -a 
a  c 

£ 

2 

2  I 

rn  O 

a  £ 

S  -E 

it1 

1 
a 

Z 
6 

s 

2 

1 

s 
& 

s  j! 

•!! 

1 1 

t 
Z, 

2 

E 

o  | 

iiO 

1 

1 

41 

<l 

< 

£ 

a 

° 

a 

H 

a 

£ 

^  c 

A  O 

Q 

5 

—  0 

58.0 

38. 

0 

48 

0 

80 

23 

27 

19 

500 

0 

0 

10 

51 

.60 

15 

T 

0 

11 

i 

0 

55.7 

37. 

0 

46 

4 

77 

9 

24 

19 

552 

o 

o 

9 

o 

_ 

38 

.  80 

1 

T 

0 

13 

2 

0 

57.5 

38. 

0 

47 

8 

82 

23 

27 

19 

514 

0 

0 

9 

0 

83 

.78 

1 

1.0 

1 

18 

16 

1 

0 

56.2 

36. 

0 

46 

1 

83 

22 

25 

18 

558 

0 

0 

LI 

0 

86 

13 

.75 

15 

54.2 

35. 

6 

44 

9 

_ 

8 

83 

22 

24 

14 

596 

o 

o 

L 1 

o 

2 

91 

18 

.  95 

15 

T 

T 

19 

11 

2 

0 

58.9 

37. 

2 

48 

1 

80 

23 

26 

6+ 

500 

- 

.  - 

L  1 

■0 

q? 

1  4fi 

25 

I! 

53.7 

33. 

4 

43 

6 

79 

22 

21 

18 

637 

Q 

- 

77 

49 

15 

^ 

82 

22 

24 

1 3+ 

610 

0 

0 

L2 

o 

ra 

06 

.89 

25 

Q 

in 

35* 

_ 

46 

' 

5 

80 

22 

23 

1 9 

542 

0 

0 

13 

0 

30 

44 

.74 

25 

T 

19 

44 

-l 

1 

83 

22 

25 

1 

622 

0 

L 1 

3 

65 

84 

.  80 

1 

T 

0 

13 

3 

0 

56.2 

36  . 

5 

46 

4 

81 

22 

26 

18 

552 

0 

46 

45 

59.7 

37. 

4 

48 

6 

q 

80 

9 

26 

18+ 

488 

o 

_ 

10 

„ 

83 

- 

71 

.  85 

1 

7^ 

62.9 

85 

9+ 

1 8 

0 

0 

9 

0 

12 

i 

85 

.46 

24 

? 

60 . 6 

39 . 

50 

■ 

—2 

27 

19+ 

445 

0 

0 

0 

1 

97 

i 

.  55 

.43- 

24 

^2 

57  .  7 

3  5 . 

g 

46 

7  7 

9+ 

25 

1 8+ 

558 

o 

o 

1  ? 

o 

2 

38 

.  96 

.  40 

1 

2.0 

2 

17 

10 

0 

0 

59.6 

38. 

2 

48 

g 

-1 

5 

80 

9+ 

25 

14+ 

476 

o 

o 

9 

1 

.24 

2 

.  1 9 

.  25 

15 

9 

0 

0 

60.1 

38. 

9 

49 

5 

—2 

g 

85 

22 

27 

19+ 

462 

o 

o 

5 

o 

2 

.  04 

1 

.64 

.  43 

1 

j 

o 

_ 

• 

60  . 3 

38 . 

4 

49 

4 

—2 

4 

80 

9+ 

26 

19 

466 

0 

0 

9 

0 

o 

98 

.  55 

.60 

24 

1 9 

- 

61.5 

38. 

9 

50 

2 

—3 

82 

9 

26 

18 

448 

0 

0 

& 

0 

5 . 0 

60 . 5 

38 . 

3 

49 

4 

-3 

4 

83 

22 

26 

17 

463 

o 

Q 

g 

o 

2 

.  59 

.  70 

.  52 

s 

4.0 

14 

1 

0 

63.6 

40 . 

6 

52 

1 

-1 

7 

85 

9+ 

28 

18 

390 

o 

o 

o 

2 

.57 

1 

.  1 8 

.  63 

24 

.0 

0 

1 

0 

58.5 

37 

9 

48 

2 

—2 

5 

80 

9 

26 

19 

499 

o 

o 

g 

o 

x 

.  54 

2 

.01 

.  31 

1 

2.2 

2 

1 7 

]  | 

g 

o 

61.2 

39 

0 

50 

1 

—2 

7 

84 

22 

26 

19 

443 

0 

0 

7 

0 

3 

.38 

.  06 

1 .00 

30 

j 

1 2 

64 . 0 

38 

51 

86 

22 

26 

1 8+ 

414 

0 

0 

9 

0 

.  99 

.86 

24 

^ 

15+ 

2 

58.2 

36 

i , 

47 

4 

-4 

1 

81 

22 

26 

1  7  + 

523 

o 

Q 

\  I 

o 

2 

.10 

1 

.  02 

.  4  1 

1 5 

4.5 

S 

0 

0 

60 . 6 

37 

5 

49 

11* 

-3 

1 

85 

22 

27 

17+ 

480 

o 

o 

1 1 

o 

2 

.93 

.  52 

.  54 

30 

2.0 

2 

17 

14 

1 

0 

58.9 

39 

3 

49 

1 

_ 

80 

9+ 

26 

18+ 

473 

0 

0 

7 

_ 

'  ^ 

.74 

67 

24 

j 

60 . 7 

37 

49 

2 

82 

22 

2  5 

19 

469 

o 

0 

11 

0 

1 

.79 

.39 

24 

T 

.  c 

n 

64  .4 

40 

6 

52 

5 

84 

9 

27 

19 

377 

0 

0 

4 

0 

'  47 

.  15 

.72 

24 

14 

62 . 7 

40 

6 

51 

7 

-2 

6 

84 

9 

28 

19 

400 

3 

® 

3 

.60 

.  19 

.  66 

24 

3.5 

0 

17 

2 

0 

61.2 

39 

50 

2 

-3 

0 

83 

9+ 

2  7 

1 9 

443 

2 

.56 

.  90 

.  52 

24 

T 

T 

17 

17 

1 

•0 

60.  1 

39 

5 

49 

8 

-2 

3 

81 

9 

26 

19 

452 

0 

7 

1 

.53 

1 

.98 

1+ 

56  . 5 

37 

5 

47 

o 

-3 

5 

7  9 

22 

26 

17+ 

533 

0 

0 

8 

0 

2 

.81 

.  63 

1.14 

24 

r  '  ^ 

17  + 

1 5 

? 

60 . 3 

39 

50 

C] 

-4 

1 

85 

22 

25 

\  7 

4  51 

0 

0 

7 

0 

2 

.90 

.  43 

1  .21 

5.0 

3 

1 7 

E 

2 

1 

57.9 

3  7 

2 

4  7 

81 

22+ 

2 

.11 

4.0 

3 

18 

11 

1 

0 

56  .  5 

38 

Q 

47 

28 

19 

512 

0 

0 

6 

0 

: 

*  ^ 

.92 

T 

T 

16+ 

14 

1 

0 

58.3 

37 

0 

47 

7 

-2 

2 

78 

9 

25 

19 

513 

0 

0 

9 

0 

1 

.51 

_ 

1 

,73 

.33 

15 

1.0 

1 

17 

11 

0 

0 

60 . 0 

37 

£ 

48 

; 

_^ 

84 

22 

26 

1 7 

0 

0 

34 

.  58 

4.0 

S 

2 

0 

58.7 

38 

7 

48 

7 

o 

82 

9+ 

27 

19 

483 

7 

1 

.57 

24 

1.6 

1 

17+ 

13 

0- 

0 

59.5 

40. 

9 

50 

2 

_3 

84 

22 

28 

17+ 

442 

0 

0 

4 

0 

1 

.58 

.57 

24 

12 

1 

0 

58.7 

37 

48 

2 

—3 

82 

22 

26 

17+ 

501 

0 

0 

8 

0 

2 

.51 

.52 

24 

1 

61.4 

38 

50 

0 

82 

23 

25 

19 

447 

n 

Q 

n 

1 

.65 

2 

0  3 

24 

T 

0 

14 

0 

58.9 

39 

2 

49 

1 

— i 

B2 

22 

26 

19 

471 

o 

0 

0 

'  ~? 

- 

2 

.03 

*30 

24 

1  .0 

60.3 

39 

1 

49 

7 

82 

9 

27 

19 

453 

o 

o 

7 

o 

•  94 

24 

I 

1 5 

4 

60  .  7 

38 

3 

49 

5 

83 

9+ 

25 

19 

459 

o 

0 

7 

0 

'  70 

.  71 

.43 

1 

0 

58.7 

38 

0 

48 

4 

79 

9+ 

2  5 

19 

491 

0 

0 

8 

0 

2 

.  53 

.94 

1 

' 

? 
1 

63.0 

39 

8 

51 

4 

-2 

3 

85 

22 

28 

18+ 

413 

_ 

n 

2 

.75 

.  87 

69 

24 

T 

0 

11 

2 

0 

61.4 

37 

4 

49 

41- 

—3 

1 

81 

9 

24 

20 

458 

I 

Q 

9 

.  80 

- 

.96 

24 

0 

° 

49 

4 

. 

z 

.  42 

i 

.  21 

1 .  5 

64  .  5 

42 

8 

53 

7 

85 

9 

27 

19 

346 

0 

0 

4 

.  83 

1 

.17 

1.20 

24 

4 . 0 

° 

16 

2 

2 

62.8 

39 

5 

51 

88 

9 

25 

1 7 

428 

0 

0 

5 

0 

4 

.  71 

2.75 

T 

0 

14 

1 

1 

64.  1 

43 

7 

53 

g 

83 

g 

27 

1 9 

40? 

0 

0 

3 

0 

4 

.  94 

2.17 

.  5 

0 

10 

3 

1 

60  .  7 

43 

0 

51 

9 

-2 

5 

85 

g 

30 

1 8+ 

,J 

0 

0 

3 

.77 

*  ^ 

■  fl 

.  73 

1.0 

T 

18 

12 

0 

65.2 

46 

5 

55 

g 

-4 

1 

298 

0 

0 

0 

0 

3 

.51 

•  45 

1.24 

29 

T 

T 

11+ 

11 

2 

1 

65.6 

39 

B 

52 

7r- 

85 

9 

29 

19 

384 

0 

0 

7 

0 

3 

.  88 

- 

.24 

.  95 

18 

T 

0 

9 

4 

0 

64 . 9 

42. 

g 

53 

.-:[ 

-1 

2 

85 

9 

0 

0 

3 

0 

4 

.44 

.  2  2 

1  .63 

24 

T 

0 

11 

3 

1 

64 . 7 

41 

3 

53 

01* 

83 

0 

0 

5 

0 

4 

.74 

1.85 

1 8 

T 

0 

1 1' 

3 

1 

65.7 

44 

54 

g 

-1 

3 

88 

__ 

1  q 

0 

4 

0 

■°? 

T 

0 

171 

0 

63 . 3 

4 1 

9 

52 

( , 

-4 

1 

30 

1  8 

380 

0 

3 

0 

3 

.37 

.  53 

.  70 

8 

T 

18 

15 

2 

0 

66.6 

43 

6 

55 

1 

85 

9 

26 

19+ 

316 

0 

0 

0 

4 

.43 

.08 

1.37 

18 

.  0 

0 

14 

4 

1 

62.9 

41 

5 

52 

2 

-3 

6 

84 

9 

26 

o 

o 

4 

.05 

.39 

18 

T 

0 

14 

3 

0 

63  .3 

42 

J. 

52 

7 

-1 

9 

82 

9+ 

30 

18+ 

368 

0 

0 

3 

0 

4 

.94 

1 

.  17 

.80 

24 

13 

3 

0 

63.4 

42 

6 

53 

0 

-3 

0 

83 

9 

27 

19 

368 

0 

0 

3 

0 

0 

62  .0 

41 

2 

51 

6 

-3 

0 

83 

9 

18+ 

395 

0 

0 

4 

0 

3 

.60 

- 

.26 

1.32 

24 

T 

0 

16 

1 

1 

66.0 

42 

4 

54 

2 

-3 

3 

86 

9 

28 

4 

348 

0 

0 

8 

0 

4 

.79 

.74 

1  .64 

18 

1.0 

13 

3 

1 

64.6 

43 

g 

54 

3 

83 

g 

0 

0 

3 

0 

4 

.89 

1.47 

1 8 

T 

0 

15 

3 

1 

63.7 

43 

3 

53 

5 

-2 

2 

85 

9 

29 

19 

360 

0 

0 

4 

0 

4 

.46 

.55 

.92 

18 

T 

T 

18 

15 

3 

0 

65.2 

42 

9 

54 

1 

-1 

7 

86 

9 

28 

19 

340 

0 

0 

3 

0 

4 

.78 

.88 

.87 

18 

T 

0 

16 

3 

0 

62.6 

41 

6 

52 

1 

-3 

3 

83 

9 

26 

19 

389 

0 

0 

0 

4 

.04 

.23 

.84 

24 

2.3 

2 

18 

13 

3 

0 

65.9 

42 

6 

54 

3 

-1 

9 

84 

9 

26 

19 

338 

0 

0 

5 

0 

4 

.97 

.55 

2.04 

18 

.  8 

0 

14 

3 

1 

63.4 

41 

9 

52 

7 

-1 

9 

87 

23 

27 

19 

377 

0 

0 

4 

0 

3 

.32 

.32 

.  50 

18 

T 

0 

10 

1 

0 

65.4 

45 

0 

55 

2 

-1 

1 

85 

9 

29 

18 

318 

0 

0 

3 

0 

4 

.27 

.16 

.99 

18 

3.7 

1 

18 

13 

■  2 

0 

53 

4 

-3 

0 

4 

.34 

.23 

.6 

49 

3 

-3 

2 

.92 

.63 

.9 

Precipitation 


OTTAWA 
PARK  FOREST 
P0NTIAC 
R0CKF0R0 
ROCKFORD  CAA  AP 

SPARLAND 

STOCKTON 

SYCAMORE 

WALNUT 

WAUKEGAN 

WHEAT0N  COLLEGE 

DIVISION 


CENTRAL  DIVISION 

BL00MI NGTON  NORMAL 

CARL  I NV 1 LLE  4  E 

CHARLESTON 

CHENOA 

DANVILLE 

DECATUR 

EFFINGHAM  1  SW 
GR 1GGSV I LLE 
HAVANA 
HILLSBORO 

HOOPESTON 
JACKSONVILLE 
JERSEYV I LLE 
LA  HARPE 
LINCOLN 

MATTOON 

MORR  1  SONV I  LLE   1  E 

NEWTON 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PEORIA  WB  AP 
QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 
RUSHVI LLE 
SPRINGFIELD  WB  AP 
SPRINGFIELD  WB  CITY 
TABLE  GROVE 

TUSCOLA 
URBANA 

VANDAL  I A  CAA  AP 

VIRDEN 

WATSEKA 

WHITE  HALL   1  E 
WINDSOR 


SOUTHERN  DIVISION 
ALBION 

ALTON  DAM  2b 
ANNA  1  NW 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 
CAIRO  WB  CITY  F 

CARBONDALE  SEWAGE 
CARLYLE 
COBDEN  2  S 
DU  QUOIN 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EL  I ZABETHTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

GOLCONDA  DAM  51 
GREENVILLE 

HARR I SBURG 

MAKANDA   1  NW 

MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

MOUNT  VERNON  4  N 

NEW  BURNS  I DE 
OLNEY  RADIO  STA 
SPARTA 

DIVISION 
STATE 


8ee  reference  Bote,  following  Station  Ind... 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  month 

1    1   2   J  3 

4  ! 

5 

6 

7   |   8  ]  9 

10 

 1 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

 L 

1 

18 

19 

1 

20 

1 

AL*I0N 

4 

•83 

■  OA 

•  40 

.15 

T 

.40 

.27 

•  38 

•  03 

•  16 

.06 

l.oe 

ALFOO 

2 

.34 

.08 

•  05 

.03 

T 

.71 

.04 

T 

T 

.03 

.07 

' 

.22 

.03 

•  23 

.40 

.02 

T 

.03 

•  0) 

•  18 

•  03 

•  80 

.04 

•  23 

.19 

ANNA WAN 

* 

* 

* 

• 

j 

.40 

.06 

•  01 

T 

ANT !OCM 

2 

■  62 

.62 

.02 

•  ■ 

•  04 

T 

T 

T 

.16 

ARLINGTON  HEIGHTS  * 

SS 

1 

.36 

•  46 

•  0? 

•09 

.01 

.  ■! 

.OA 

•  35 

.08 

AURORA  COL  LFGE 

| 

* 

*et\ 

•  02 

.73 

.18 

.02 

T 

"os 

11 

.25 

■  09 

■  24 

RARRY 

2 

•  56 

.32 

T 

•  12 

38 

* 

•  35 

T 

RE ARDSTOWN 

Z 

.32 

.19 

.09 

.17 

•  32 

i 

.05 

.25 

RF  LL  EV I  LL€   SCOTT  AF 

RASE 

i 

.77 

T 

T 

*  37 

T 

.73 

T 

•  39 

r 

j 

*12 

.47 

•  29 

T 

'n? 

•  04 

.07 

'.28 

T 

•  51 

T 

'  J* 

.01 

.66 

•  20 

* 

.63 

.6A 

■  22 

L  NGTON 

; 

.34 

* 

•  20 

* 

OA 

.25 

.  ,! 

RLOOMI NGTON  NORMAL 

2 

.83 

.85 

■  19 

.34 

T 

•  11 

•  12 

•  o? 

- 

.17 

.13 

.16 

.02 

T 

T 

MLUFFS 

.  . 

.60 

•  12 

- 

- 

•  12 

■  09 

.04 

.  19 

.35 

T 

.04 

RROOKPORT  DAM  52 

*06 

"  12 

.  36 

23 

.10 

.24 

•  02 

•  64 

CAIRO  WR  CITY 

.18 

•  47 

.0 

•  25 

.21 

CANTON 

.43 

•  21 

T 

.  15 

T 

•  OA 

.25 

T 

•  92 

C ARRONOALF  SFWAGF 

3 

.88 

•  66 

T 

•  12 

T 

•  76 

T 

.0  1 

•  95 

.09 

T 

CAWLlNVlLLE    •*  E 

06 

.02 

•  20 

A3 

.02 

.15 

T 

■  02 

•  05 

T 

* 

" 

•  01 

•  44 

.02 

carmILE 

*08 

•  23 

•  55 

•  3B 

.26 

•  39 

.06 

1*05 

casev 

3 

.16 

.33 

■  07 

•  25 

.  13 

•  18 

•  21 

.26 

.13 

.33 

.27 

CENTRAL  I A  4  H 

.66 

■  16 

•  05 

.A6 

.10 

.56 

.  19 

.81 

•  50 

.02 

.13 

E.30 

T 

* 

■  06 

.06 

T 

.  19 

.52 

y 

■  . 

*  1  5 

04 

•  22 

* 

.  30 

•  02 

•  12 

CHENOA 

2 

38 

.40 

•  22 

.24 

.20 

T 

T 

.30 

T 

.20 

T 

T 

CHFSTER 

3 

.36 

.07 

.78 

•  10 

T 

.50 

T 

•  8? 

.03 

T 

.01 

.44 

.12 

T 

T 

CHICAGO  WR  AIRPORT 

R 

2 

T 

•  j* 

T 

T 

.01 

.60 

.  12 

I 

CHICAGO  WR  CITY 

R 

* 

*  2 

• 

.01 

•  08 

T 

T 

T 

.01 

■  33 

.  14 

T 

T 

CHILLICOTHE 

2 

.91 

.20 

•  15 

.06 

•  02 

- 

.22 

.19 

•  11 

T 

C 1 CE  RO 

3 

73 

.99 

.03 

.03 

T 

T 

.14 

T 

•  27 

T 

.04 

T 

CL  I NTON    1  S 

.45 

•  22 

•  1 1 

T 

*nl 

T 

.1A 

T 

.16 

T 

COROFN  2  S 

* 

.06 

.76 

■  06 

.75 

•  25 

.02 

1.85 

.01 

OANV 1LLE 

? 

*  22 

■  12 

• 

25 

.  1  3 

T 

OANVILLF  SFWAGF  PL 

? 

8fl 

3.39 

.01 

j 

•  31 

_ 

_ 

2  1 

.25 

•  17 

T 

f)A VFNPORT    IOWA  L  0 

5 

1 

90 

.08 

.06 

j 

.05 

.05 

j 

- 

26 

'  19 

T 

■  04 

DECATUR 

2 

" 

"a1 

.02 

•  26 

.01 

.07 

T 

.17 

.01 

.16 

•  06 

.02 

n  i  "On 

3 

.03 

•  06 

"  ■ 

T 

.67 

.31 

.03 

T 

nn  quoin 

* 

76 

*  o 
.36 

1A 

56 

•  24 

* 

las 
* 

* 

26 

.0 

•  01 

.80 

.01 

FAST   ST  LOUIS  PARKS 

COL 

3 

37 

.22 

T 

23 

.70 

.04 

1  6 

01 

06 

.07 

.31 

T 

F  nwA  ROSVI LLF 

4 

94 

.26 

T 

■  12 

•  17 

.58 

t 

*72 

*05 

T 

•  22 

.04 

•  09 

.02 

FLOlN^"*"  1 

•  26 

' 

•  30 

•  16 

*  !t 

.01 

T 

•  29 

.03 

T 

.30 

T 

•  24 

.  14 

T 

.01 

>6 

_ 

T 

• 

•  OA 

T 

.62 

.  16 

.07 

T 

T 

EL  1  ZARETHTQWN 

*  ? 
* 

.78 

1  8 

.02 

.  1  A 

54 

.01 

■  1 A 

T 

1  .  37 

FLSAH 

•■. 

.12 

.02 

.05 

•  OA 

•  19 

•42 

•  08 

•  19 

.07 

.09 

•  18 

.02 

FAIRFIELD 

4 

•  05 

•  49 

.12 

.32 

.25 

•  32 

.05 

.07 

.86 

•  47 

•  A5 

•  59 

.21 

.29 

.17 

.18 

.  73 

FREEPORT 

_ 

*  23 

0  1 

05 

■  * 

.05 

T 

.02 

.72 

.03 

FRFFPORT  SFWAGF  PL 

* 

*  1ft 
* 

*04 
* 

* 

T 

* 

.07 

T 

T 

."3  3 

•  60 

T 

T 

FULTON  DAM  13 

2 

32 

.01 

•  08 

T 

T 

T 

•  02 

.38 

.  15 

T 

.OA 

GALFNA 

.13 

T 

•  16 

.51 

T 

T 

GALF  SBURG 

45 

, 

* 17 

T 

.42 

.32 

T 

T 

.02 

•  04 

*08 

■  41 

.06 

•  02 

Gp^F  SFO 

*04 

*0A 

01 

_ 

.50 

T 

T 

GIBSON  CITY 

- 

•  23 

•  10 

■  01 

.09 

.49 

■  30 

.01 

T 

GLADSTONE  DAM  18 

2 

48 

.36 

.13 

■  11 

•  14 

.11 

•  01 

.07 

.27 

•52 

.44 

.05 

.15 

1.28 

•  01 

'  «32 

•  21 

•  01 

•  01 

.46 

T 

.07 

.69 

•  47 

•  02 

rni  new 

2 

* 

•  02 

.60 

GRAFTON 

3 

13 

.  10 

T 

T 

2  1 

•  A3 

T 

- . 

T 

.05 

•  20 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

* 

.04 

.11 

S4 

*27 

02 

.  I  " 

,06 

GRFFNUP 

"  1 1 

•  32 

.70 

.30 

.23 

* 

.62 

GRfcENV ILLF 

.05 

.  28 

• 

.05 

■  42 

.13 

•  1  1 

•  03 

GR IDLFY 

*  o 

•  1 5 

.35 

•  19 

•  02 

.08 

GRI6GSVILLE 

_ 

•  04 

•45 

• 

.60 

HARO  IN 

3 

.  ' 

.50 

•  60 

.06 

T 

HARR  ISRURG 

.10 

•  66 

•  28 

T 

.36 

.25 

.10 

.03 

1  .64 

T 

HARRISBURG  DISPOSAL 

PL 

* 

.04 

•  05 

•  1  7 

■  04 

.51 

.06 

1  .50 

.21 

■2 

"  J 

•  It 

•  05 

•  52 

•  03 

•  30 

•  02 

HAVANA  NO  2 

2 

.52 

T 

.  : 

•  08 

■  48 

.03 

.08 

•  27 

.03 

HILLSHORO 

2 

57 

.17 

T 

T 

16 

06 

.19 

T 

41 

0  3 

•  03 

.21 

MOOPESTON 

*  31 

■ 

•  09 

. 

T 

T 

.24 

•  16 

.04 

MUTSONvlLLE   PwR  PL 

"  W 

.02 

■  36 

•  1  7 

.59 

■  32 

■  OA 

.15 

.51 

.51 

.06 

ILL  INfllS  CITY  DAM  16 

•  02 

.  3A 

.23 

.01 

JACKSONVILLF 

3 

.33 

- 

.30 

T 

•  12 

•  04 

T 

JtRSE YVILLE 

2 

J3 

.17 

.  ■ 

•54 

•  09 

•  10 

•  02 

JOL 1  FT    BRANDON  RD 

2 

»  6 

•  68 

•  03 

.08 

* 

.25 

.21 

.62 

T 

.05 

JOL  IET 

3 

la 

.81 

.52 

T 

KANKAKEE 

"si 

03 

.28 

•  07 

KANKAKEE    A  W 

1 

80 

.46 

T 

.  - 

T 

T 

■  05 

T 

_ 

.27 

.  16 

•  07 

•  02 

.OA 

KE 1 THSRURG 

2 

25 

.32 

•06 

.1A 

•  04 

•  OA 

.43 

.  12 

T 

T 

T 

KEWANEE 

T 

T 

.35 

T 

T 

LA  HARPE 

2 

•  3A 

.05 

T 

.41 

T 

.23 

.OA 

LANARK 

2 

:  0 

• 

•  08 

*  3 

•  60 

T 

LA  SALLF 

2 

yr 

.75 

T 

y 

.02 

T 

.  1? 

.01 

.01 

LA  SALLE  1  S 

3 

02 

.32 

•  ■  '. 

•  23 

.02 

*02 

_. 

01 

*28 

.23 

T 

•  02 

LAWRFNCFVILLE 

' 

.20 

•  36 

•  12 

.AO 

. 

•  28 

.22 

.10 

•  9B 

LE  ROY 

of 

"In 

•  30 

. 

.  -■ 

.02 

.13 

.OA 

.14 

.06 

L  INCOLN 

* 

•  20 

•  30 

.22 

.  o? 

•  27 

T 

■  41 

LINCOLN  NO  ? 

2 

39 

.60 

T 

T 

•  22 

■  06 

•  22 

•  02 

MACK  INAw 

MACOMR 

2 

** 

•  39 

■  03 

T 

.29 

T 

.AA 

.02 

T 

.09 

•  73 

•  05 

.06 

.29 

.39 

.02 

.08 

.09 

J 

MARENGO 

2 

■  34 

•  03 

■  11 

.45 

•  OA 

MARION  - 

3 

* 

.05 

•  26 

'_  ' 

* 

MARSEILLES  LOCK 

2 

2] 

.M 

.04 

•  06 

26 

j 

•  03 

MARSHALL 

.21 

.  - 

•  16 

T 

T 

.26 

T 

.05 

•  32 

T 

MASCOUTAH 

.09 

•  61 

.A6 

•  38 

•  03 

T 

.05 

T 

T 

MATTOON 

2 

•  03 

•  30 

MC  HENRY  2  S 

2 

.17 

•  04 

T 

T 

.48 

.06 

.05 

T 

MC  LEANSRORO 

.OA 

.27 

., 

•4] 

.09 

.39 

•  38 

.04 

■  02 

•  92 

MFDORA 

2 

22 

.12 

.65 

.05 

. 

.03 

.08 

•  05 

T 

MlNONK 

3 

21 

.44 

•  04 

•  07 

.     1  T' 

.41 

■  21 

T 

T 

MOL1NE   MB  AIRPORT 

R  /, 

1 

73 

.  10 

. 

.10 

.0? 

T 

T 

.28 

.14 

T 

•  OA 

MONMOUTH 

2 

eg 

.01 

■  02 

•  17 

•  02 

.06 

.90 

.09 

MONT ICELLO 

1 

79 

.36 

■  15 

.02 

.2A 

■06 

.01 

.17 

T 

•  18 

•  04 

MORR  |  S 

1 

6* 

•  24 

.04 

.05 

.15 

.A2 

T 

•  OA 

MORRIS  3  NE 

2 

21 

•  ?2 

T 

T 

T 

T 

.30 

T 

T 

MORR 1 SON 

1 

73 

.11 

•  11 

T 

■  09 

•  01 

.01 

.26 

T 

.01 

.02 

•  01 

MORR 1 SONVI LLE  1  E 

1 

63 

.18 

•  13 

•  01 

•  21 

.15 

•01 

•  02 

•  10 

.08 

T 

•  02 

•  04 

T 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

4 

78 

.20 

•  22 

•  21 

.38 

.58 

•  03 

.03 

.48 

■  71 

.87 

MOUNT  CARROLL 

1 

60 

.12 

T 

.09 

•07 

T 

T 

.01 

.41 

.05 

.01 

1*20 
•  44 
2.75 


•  OA 

.05 
.15 
.08 


.13 
.60 


.05 
.0? 


:» 

•  5l| 


.11'     .14  1.14 


.08 
-16 


.32 
T 

.20 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued  APRIL  "53 


Station 

Total 

Day  of  month 

*  1 

2  | 

g  J 

7  |  8 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17  j 

18 

19  | 

20  |  21 

22  j  23  j 

24 

25 

26  | 

27 

28  j 

29  J 

30 

31 

MOUNT    OL I VF 

3 

.2*. 

.05 

.02 

.17 

.24 

.04 

•  33 

.05 

•  06 

•  38 

•  82 

.04 

.24 

.78 

mount  Pulaski 

2 

.22 

50 

- 

T 

•  27 

T 

T 

.03 

•  27 

T 

T 

T 

.12 

•  17 

mount  STERLING 

2 

.54 

.25 

.05 

.58 

T 

.10 

.29 

T 

■  28 

T 

.05 

.61 

•  02 

T 

T 

•  31 

MOUNT  VERNON  4N 

{, 

04 

.21 

T 

.  13 

.36 

.30 

T 

T 

.  19 

.23 

.08 

.19 

•  59 

.  64 

.03 

T 

•  30 

.59 

NASHVILLE  3  NW 

• 

63 

.20 

.39 

.02 

.25 

.40 

■  88 

T 

.  55 

T 

•  08 

•  55 

•  31 

Nf  W  A  R»     7  E 

i 

L9 

.12 

.11 

.16 

.50 

.05 

•  42 

.80 

NEW    HUSTON    DAM  17 

■ 

62 

.10 

.06 

.07 

T 

T 

#44 

»  16 

T 

■  29 

.52 

•  15 

T 

T 

•  45 

NEW  BOSTON 

2 

42 

.34 

.28 

.44 

.08 

T 

.26 

.44 

.08 

•  48 

NEW  BURNS  I OE 

.. 

97 

T 

.03 

.99 

.13 

•  01 

.20 

.26 

.06 

T 

2.  04 

•  07 

•  31 

.0? 

.01 

.17 

•  67 

NEWTON 

3 

47 

.29 

.04 

T 

.32 

.20 

•  43 

T 

■  36 

T 

.15 

•  02 

•  05 

•  02 

•  37 

3 

32 

.  17 

T 

T 

.37 

.40 

.34 

T 

.45 

.10 

.50 

•  34 

•  30 

T 

•  35 

? 

48 

.44 

.06 

•  07 

.14 

.  36 

.42 

T 

.65 

.15 

.  1 1 

.06 

OTTAWA  W*  WK 

7 

47 

.17 

.  15 

T 

.15 

.02 

T 

.60 

.06 

T 

.11 

•  22 

.34 

T 

•  25 

.40 

PALE  ST  I Nfc 

3 

60 

.  1  7 

.02 

.10 

.06 

.23 

■  22 

T 

.22 

.05 

.03 

.02 

•  16 

*  55 

PANA 

2 

56 

.48 

.  )e 

•  02 

•  18 

.  1  9 

.07 

■  26 

T 

T 

.07 

.02 

•  01 

.05 

.02 

•  52 

.04 

.03 

•  40 

■  12 

PAR [ S  WATER  WORKS 

1 

53 

.02 

.03 

•  40 

.03 

■  03 

.40 

.20 

PARK  FOREST 

3 

27 

.80 

.04 

■  18 

.02 

.38 

.41 

.46 

T 

T 

T 

.40 

.04 

•  02 

.50 

T 

.02 

PAW  PAW 

2 

84 

.03 

.10 

.11 

T 

T 

.43 

.55 

T 

.02 

1.0B 

.10 

•  18 

■  2,4 

pavson 

PFOR IA  W6  A  IRPORT  R 

2 

B] 

.02 

•  1 1 

T  .16 

.01 

T 

■  OS 

.09 

.29 

•  1  9 

•  02 

T 

1.14 

•  03 

•  02 

T 

•  08 

•  07 

.53 

PEOTONE 

3 

21 

T 

•  1  0 

.55 

120 

.45 

.04 

PETE  RSRURG 

2 

35 

.37 

.36 

.12 

.  12 

T 

.42 

.32 

T 

.13 

.20 

PLEASANT  HILL 

2 

68 

.01 

.  ;  0 

.01 

,04 

.40 

.03 

.17 

.04 

.04 

.01 

.83 

.56 

T 

■  44 

PONT  I  AC 

2 

52 

•  03 

.11 

•  1  7 

.03 

.01 

.13 

•  12 

.40 

•  01 

•  31 

•  12 

PRA 1 R IE  OU  ROCHE R 

* 

43 

.50 

T 

•  80 

•  58 

.55 

1  . 02 

•  20 

T 

•  09 

•  02 

T 

.  67 

2 

56 

.04 

T 

.09 

.  2  1 

T 

.72 

.02 

•  43 

•  48 

•  22 

T 

.  28 

1 

■  03 

? 

90 

•  02 

.47 

T 

•  07 

•  02 

•  23 

■  60 

1.21 

•  28 

QUINCY  CAA 

2 

11 

T 

.52 

.08 

.04 

T 

.06 

.26 

•  09 

T 

.05 

.27 

T 

T 

T 

T 

•  24 

•  40 

QUINCV   DAM  21 

2 

86 

.37 

.05 

.56 

.05 

.12 

.20 

•  06 

.  12 

•  03 

.65 

.48 

T 

T 

•  17 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

2 

97 

.34 

.03 

•  14 

.08 

.20 

•  08 

•  30 

T 

•  56 

•  78 

T 

•  CI 

T 

.  1  5 

RANTOUL  chanute  AF  BASE 

1 

94 

T 

T 

.17 

T 

.21 

.92 

T 

.03 

.01 

.23 

.03 

T 

.16 

.04 

.01 

T 

•  06 

•  06 

3 

33 

•  65 

T 

•  84 

•  02 

.17 

.05 

.68 

•  04 

ROBERTS   3  N 

1 

5  1 

.12 

.04 

.  1  3 

.17 

.13 

T 

.33 

.11 

T 

T 

T 

•  13 

.05 

.15 

•  15 

ROCHELLE 

* 

.05 

.03 

.47 

.  20 

.12 

.41 

•  09 

•  1  3 

•  40 

roc:;ford 

2 

86 

.40 

.07 

•  12 

T 

T 

T 

•  75 

•  34 

T 

* 

•  37 

•  13 

•  17 

•  07 

•  44 

2 

15 

.09 

.09 

.04 

.33 

.  71 

•  63 

.10 

.07 

.06 

•  03 

pockford  caa  ap 

2 

91 

.31 

.08 

_ 

•  06 

.07 

•  95 

j 

■  49 

.19 

.01 

.07 

■  08 

■  60 

ROCK  PORT 

1 

!  7 

T 

.04 

.02 

T 

.02 

T 

.06 

.40 

.55 

T 

T 

.06 

■  02 

RUSH V i LLE 

2 

34 

■  03 

.58 

.02 

.27 

•  40 

•  46 

.03 

■  55 

STE   MAR  It 

3 

62 

.29 

.07 

.26 

•  16 

.36 

.31 

.02 

.10 

.  16 

■  62 

.  08 

■  65 

.04 

.04 

T 

•  05 

•  41 

SALE  M 

4 

45 

.25 

.03 

.45 

.  36 

.12 

■  32 

1  .00 

•  05 

.12 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

5 

25 

.23 

T 

•  62 

.  19 

■  34 

.06 

^44 

.01 

.05 

.27 

1*29 

.62 

.26 

.12 

.02 

T 

.73 

2 

16 

.59 

T 

.08 

•  26 

.04 

.05 

.12 

.  16 

•  15 

.34 

.03 

.05 

•  19 

SPARL  AND 

* 

i  0 

.20 

•  27 

T 

T 

* 

1.00 

•  87 

1*46 

•  13 

•  15 

SPARTA 

2  7 

.46 

T 

T 

*  26 

.49 

■  23 

■  26 

.03 

.04 

•  99 

T 

T 

•  05 

•  08 

.67 

•  31 

SPRINGFIELD  WB  AP            R  // 

1 

85 

,  l  Q 

.01 

■  10 

T 

.02 

.11 

.01 

SPRINGFIELO  Wfl  CITY  R 

1 

82 

T 

.  :  5 

T 

.32 

T 

.07 

T 

.01 

.11 

.15 

■  01 

T 

^57 

.03 

T 

!oi 

.09 

.30 

STOCKTON 

1 

9\ 

.07 

.03 

.07 

.02 

.  13 

.11 

.49 

.21 

.02 

•  16 

.18 

.01 

.  19 

T 

.27 

STREATOR 

2 

23 

.05 

•  02 

* 

.49 

T 

T 

T 

•  4  1 

T 

.  04 

•  08 

.08 

SYCAMORE 

2 

84 

.  1  0 

i07 

,0" 

•  77 

.23 

.  32 

•  89 

•  07 

•  1  3 

■  19 

TABLE  GROVE 

2 

61 

.21 

.43 

. ;  '> 

.38 

.35 

.03 

.04 

.06 

.01 

.12 

TAYLOR V ILLE 

1 

33 

.09 

.  10 

.  -I, 

.  t  B 

.02 

.04 

.02 

.56 

.06 

T  I  SK I LW A 

2 

0  i 

.  10 

.03 

.58 

.07 

T 

•  45 

.47 

•  07 

.03 

•  18 

TOULON 

2 

><> 

.04 

T 

•  1  " 

•  09 

•  02 

•  74 

.06 

•  01 

•  02 

.40 

•  35 

•  08 

•  03 

.  04 

T 

.27 

TUSCOLA 

1 

65 

.30 

.02 

.  1  2 

.05 

.25 

.01 

.  n  ?. 

T 

T 

.13 

.02 

.07 

•  08 

T 

.36 

.04 

T 

.18 

URBANA 

1 

57 

•  02 

„  .20 

T 

.01 

T 

.21 

.01 

•  19 

•  30 

.05 

•  04 

.07 

URBANA  ENG  CAMPUS 

2 

00 

.60 

.22 

.  ?  i 

.23 

.2? 

■  25 

•  12 

.05 

.08 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

1* 

9  5 

•  21 

.03 

•  28 

•  26 

•  15 

VANDAL IA  CAA  AP 

!- 

T 

■  02 

.22 

.80 

,  !  5 

.08 

T 

T 

■  16 

.31 

T 

.11 

•  94 

.01 

.02 

.62 

.88 

7  0 

.43 

.18 

.06 

.  i  1 

T  .22 

T 

■  04 

T 

.05 

T 

T 

T 

.05 

T 

.  1 1 

.39 

WALNUT 

2. 

JO 

.36 

.  )9 

T 

.05 

.32 

.40 

T 

T 

T 

.  74 

T 

.14 

■  10 

■  10 

WARSAW. 

2 

1 1 

.35 

.12 

.  28 

.08 

.49 

•  68 

.03 

•  26 

WATERLOO 

3 

30 

.13 

.  48 

.47 

.54 

.02 

■  82 

.03 

.18 

.01 

.05 

•  02 

.51 

WATSEK A 

2 

f-'M 

.94 

.01 

.18 

.07 

.08 

.02 

.16 

T 

•  10 

.0? 

.04 

T 

.10 

T 

.03 

.35 

■  40 

WA UK Ed AN 

3 

6  s 

.80 

.01 

-  :  B 

T 

.04 

T 

.49 

.25 

T 

•  18 

.72 

.20 

.10 

.11 

•  56 

WAYNE  CITY 

3 

79 

.08 

.57 

.08 

.20 

.  58 

.02 

.  10 

■  72 

.17 

.56 

.05 

■  02 

.06 

.58 

WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL   1  E 

2 

7  5 

.60 

.  :  ? 

.27 

.19 

T 

T 

T 

.0? 

T 

.69 

.45 

T 

.02 

.05 

.14 

WILCOX 

3 

55 

.38 

.35 

■  40 

.06 

.65 

*  10 

.71 

.18 

•  51 

WINDSOR 

2 

8  0 

.48 

T 

.25 

.15 

.26 

T 

.43 

T 

.23 

T 

.62 

T 

•  36 

-  42  - 


DAILY  TEMPERAT  URES 


Station 

Day 

Ol 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

. 

30  31 

1  '  

ALBION 

MAX 

66 

56 

56 

61 

58 

55 

64 

68 

85 

76 

56 

47 

56 

65 

65 

57 

■62 

46 

44 

54 

67 

80 

60 

74 

77 

59 

63 

81 

77 

77 

64 

5 

M  IN 

4  7 

43 

40 

34 

39 

42 

38 

48 

54 

45 

36 

4  1 

37 

36 

46 

39 

31 

31 

5 

49 

54 

42 

4 1 

48 

42 

8 

ALEOO 

MAX 

43 

56 

54 

54 

50 

58 

56 

56 

65 

64 

51 

51 

54 

63 

50 

53 

49 

43 

43 

58 

66 

80 

79 

73 

68 

45 

56 

57 

64 

68 

57 

6 

M  IN 

38 

35 

36 

35 

29 

33 

40 

45 

40 

27 

31 

36 

29 

46 

45 

45 

35 

8 

ALTON   OAM  26 

MAX 

50 

60 

55 

5  1 

54 

65 

61 

72 

66 

56 

64 

5<. 

56 

66 

56 

60 

45 

56 

64 

85 

84 

74 

68 

66 

5H 

74 

74 

62 

e 

M  IN 

4  2 

40 

36 

36 

36 

39 

37 

46 

36 

25 

32 

30 

54 

46 

34 

48 

39 

5 

ANNA  1NM 

MAX 

64 

54 

55 

64 

52 

52 

62 

76 

63 

80 

52 

46 

59 

65 

65 

58 

66 

46 

49 

55 

65 

78 

78 

73 

76 

59 

65 

80 

70 

75 

64 

1 

M  IN 

48 

42 

38 

34 

40 

*2 

37 

49 

69 

42 

40 

42 

36 

38 

48 

33 

40 

3  0 

30 

* 

51 

62 

61 

57 

40 

37 

56 

43 

7 

ANTIOCH 

MAX 

42 

52 

51 

45 

50 

53 

56 

54 

67 

50 

51 

46 

47 

56 

50 

50 

42 

43 

41 

52 

6t 

81 

71 

62 

61 

47 

51 

51 

54 

61 

53 

4 

M  IN 

37 

33 

37 

30 

30 

30 

31 

27 

25 

2  7 

2  7 

3  1 

48 

45 

39 

44 

38 

34 

40 

37 

45 

35 

1 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

42 

59 

52 

45 

51 

55 

55 

60 

74 

53 

53 

49 

49 

58 

54 

52 

42 

54 

64 

80 

74 

63 

64 

47 

54 

53 

63 

70 

55 

9 

M  IN 

37 

36 

34 

34 

24 

29 

29 

40 

30 

36 

27 

22 

30 

28 

25 

20 

42 

45 

39 

40 

49 

34 

4 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

MAX 

55 

53 

55 

60 

49 

54 

60 

71 

85 

57 

54 

46 

55 

64 

59 

55 

42 

54 

65 

64 

78 

75 

69 

46 

62 

62 

68 

74 

60 

7 

MlN 

45 

39 

43 

40 

38 

40 

40 

32 

30 

30 

33 

6 

60 

60 

48 

40 

41 

53 

57 

43 

0 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

51 

55 

58 

53 

49 

56 

57 

58 

8  0 

77 

51 

49 

52 

60 

56 

54 

54 

42 

55 

65 

79 

79 

76 

72 

52 

56 

57 

71 

72 

59 

7 

M  IN 

40 

38 

0 

30 

28 

50 

37 

4 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

61 

57 

58 

66 

58 

52 

65 

82 

85 

67 

53 

49 

60 

68 

67 

60 

67 

51 

5ft 

67 

61 

80 

72 

78 

52 

Sf 

83 

71 

77 

65 

2 

M  IN 

50 

46 

36 

4* 

46 

43 

53 

59 

47 

46 

44 

40 

41 

43 

38 

45 

34 

0 

66 

62 

52 

45 

42 

60 

46 

6 

CARBONOALE    SEWAGE  PL 

MAX 

66 

51 

55 

64 

61 

53 

63 

76 

6  5 

79 

62 

47 

59 

67 

65 

58 

66 

45 

48 

55 

,5  7 

78 

77 

75 

76 

67 

67 

82 

77 

76 

65 

6 

M  IN 

48 

39 

3* 

30 

32 

42 

34 

43 

34 

43 

35 

35 

47 

32 

42 

)0 

29 

30 

3  1 

47 

4  1 

39 

50 

55 

55 

39 

8 

CARL INV ILLE  4E 

MAX 

58 

57 

55 

59 

57 

58 

58 

65 

85 

80 

57 

49 

55 

63 

61 

58 

52 

42 

45 

55 

70 

85 

76 

77 

70 

52 

62 

79 

75 

70 

62 

9 

MlN 

42 

39 

40 

37 

32 

38 

35 

46 

44 

40 

31 

39 

31 

35 

3  1 

30 

29 

27 

28 

30 

33 

54 

54 

49 

38 

35 

48 

56 

57 

39 

1 

CARLVLE 

MAX 

77 

55 

61 

63 

57 

61 

63 

85 

75 

56 

52 

66 

62 

57 

52 

43 

45 

55 

67 

84 

62 

78 

75 

55 

64 

63 

76 

64 

9 

MlN 

35 

35 

*2 

41 

46 

*9 

45 

37 

40 

36 

33 

35 

30 

30 

31 

34 

5 

40 

4 

54 

42 

6 

CHARLESTON 

MAX 

64 

56 

52 

55 

55 

59 

60 

52 

56 

57 

53 

49 

54 

63 

78 

80 

73 

71 

56 

59 

71 

74 

74 

60 

6 

M  IN 

40 

39 

30 

33 

35 

34 

38 

32 

29 

39 

4 

CHENOA 

MAX 

47 

57 

53 

56 

49 

56 

57 

58 

77 

69 

51 

50 

51 

60 

55 

54 

40 

55 

65 

77 

77 

68 

50 

54 

37 

65 

70 

57 

7 

M  IN 

26 

25 

35 

8 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

43 

44 

SI 

45 

47 

47 

47 

54 

59 

49 

49 

47 

41 

58 

50 

51 

42 

52 

62 

79 

73 

61 

65 

47 

51 

47 

54 

60 

51 

6 

MlN 

32 

32 

39 

6 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

42 

53 

52 

44 

50 

51 

54 

60 

69 

50 

54 

46 

44 

60 

50 

52 

42 

55 

64 

60 

75 

60 

65 

45 

53 

50 

61 

71 

54 

6 

MlN 

32 

31 

38 

8 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

43 

43 

51 

45 

49 

49 

50 

52 

5  0 

50 

50 

47 

41 

59 

51 

52 

- 

53 

64 

80 

74 

55 

65 

46 

52 

47 

53 

60 

52 

1 

M  IN 

40 

32 

32 

40 

51 

45 

46 

43 

39 

8 

CICERO 

MAX 

43 

55 

5  1 

46 

54 

53 

54 

56 

70 

53 

55 

50 

47 

60 

54 

53 

41 

54 

66 

83 

76 

58 

66 

52 

55 

50 

60 

70 

56 

1 

M  IN 

31 

30 

50 

36 

6 

C080EN  2S 

MAX 

65 

55 

54 

63 

58 

54 

64 

77 

a  i 

80 

55 

48 

58 

65 

64 

59 

65 

48 

54 

65 

77 

77 

72 

77 

63 

65 

80 

75 

75 

64 

7 

M  IN 

46 

40 

37 

35 

4  0 

35 

45 

56 

43 

38 

4  0 

33 

33 

44 

32 

39 

28 

28 

26 

32 

49 

61 

60 

53 

34 

49 

5  3 

41 

3 

DANVILLE 

MAX 

51 

59 

54 

55 

54 

57 

57 

62 

HO 

72 

55 

49 

54 

61 

55 

54 

46 

43 

41 

54 

63 

80 

77 

73 

72 

4e 

57 

60 

71 

75 

59 

6 

M  IN 

41 

40 

3  9 

29 

32 

3 1 

42 

45 

43 

33 

4  3 

35 

25 

3  6 

31 

30 

25 

31 

31 

48 

48 

46 

46 

40 

39 

43 

44 

38 

2 

DAVENPORT   IOWA  L  D  15 

MAX 

44 

57 

50 

50 

50 

54 

55 

58 

59 

47 

50 

47 

52 

62 

55 

51 

40 

4  1 

41 

55 

66 

79 

76 

63 

56 

44 

55 

52 

62 

68 

54 

7 

M  IN 

39 

39 

3  9 

3 

3  3 

35 

43 

<-  0 

39 

36 

35 

30 

38 

34 

30 

29 

27 

30 

36 

54 

45 

47 

4  1 

37 

42 

43 

* 

37 

6 

DECATUR 

MAX 

52 

57 

5? 

56 

51 

5R 

59 

59 

V  i 

62 

53 

46 

54 

62 

59 

56 

40 

55 

66 

65 

82 

72 

70 

49 

59 

67 

73 

72 

60 

1 

M  IN 

40 

39 

i  9 

35 

34 

37 

33 

45 

46 

42 

34 

30 

35 

36 

34 

30 

29 

28 

27 

27 

33 

50 

51 

48 

48 

37 

50 

58 

38 

9 

DIXON 

MAX 

42 

60 

5. 

48 

52 

56 

59 

58 

64 

62 

52 

5  0 

51 

60 

59 

52 

48 

42 

56 

66 

80 

77 

72 

56 

45 

55 

53 

56 

6a 

56 

7 

M  IN 

38 

39 

4  3 

38 

26 

28 

30 

40 

50 

40 

33 

32 

26 

29 

46 

30 

29 

26 

26 

2 

51 

43 

46 

40 

39 

3 

41 

41 

36 

3 

OU  QUOIN 

MAX 

73 

50 

53 

66 

64 

5? 

64 

74 

88 

86 

61 

46 

56 

66 

62 

57 

46 

54 

67 

78 

78 

77 

76 

62 

64 

81 

76 

76 

65 

7 

M  IN 

33 

40 

60 

40 

*2 

38 

38 

34 

39 

30 

29 

3 1 

32 

49 

66 

63 

5  5 

40 

39 

53 

56 

56 

44 

1 

EAST  ST   LOUIS  PARKS  COL 

MAX 

54 

55 

57 

62 

58 

55 

59 

72 

88 

59 

54 

47 

56 

64 

6  1 

58 

64 

45 

43 

56 

69 

86 

77 

81 

70 

50 

65 

85 

72 

76 

63 

3 

M  IN 

41 

37 

49 

36 

40 

36 

39 

36 

30 

31 

45 

50 

59 

50 

4 

1 

56 

41 

8 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX 

65 

52 

51 

57 

51 

54 

57 

63 

80 

73 

56 

50 

53 

59 

54 

53 

47 

4? 

39 

54 

62 

78 

80 

72 

72 

56 

59 

76 

72 

72 

60 

3 

M  IN 

43 

40 

6 

32 

40 

33 

45 

35 

3 

38 

33 

34 

40 

31 

32 

Jfl 

26 

30 

4 

42 

" 

39 

3  9 

46 

56 

38 

4 

EL I2ABETHTOWN 

MAX 

66 

53 

59 

66 

60 

52 

66 

78 

H5 

78 

63 

49 

58 

68 

67 

60 

69 

50 

52 

66 

80 

77 

74 

76 

72 

65 

79 

77 

76 

66 

6 

M  IN 

51 

M 

41 

41 

26 

43 

6 

FAIRFIELD 

MAX 

67 

53 

53 

56 

58 

53 

61 

66 

84 

76 

55 

4  7 

53 

66 

63 

54 

58 

4 1 

43 

52 

64 

79 

79 

73 

76 

64 

59 

80 

75 

75 

62 

9 

MlN 

42 

36 

32 

31 

42 

37 

46 

49 

44 

35 

42 

35 

34 

34 

38 

30 

26 

32 

48 

58 

41 

41 

48 

56 

41 

5 

FLORA 

MAX 

69 

54 

52 

59 

55 

5* 

62 

65 

82 

77 

55 

48 

54 

62 

6  1 

55 

57 

43 

42 

54 

65 

79 

82 

73 

76 

75 

61 

79 

75 

75 

63 

3 

MlN 

46 

43 

38 

35 

36 

41 

36 

0 

45 

36 

37 

37 

37 

30 

56 

41 

42 

48 

42 

1 

FREEPORT 

MAX 

43 

60 

50 

45 

53 

58 

56 

53 

61 

54 

52 

48 

51 

56 

55 

50 

4  1 

43 

56 

66 

82 

74 

56 

45 

57 

54 

57 

66 

54 

8 

M  IN 

38 

37 

36 

28 

25 

39 

* 

39 

32 

5 

25 

25 

40 

29 

26 

45 

43 

39 

3  0 

40 

39 

46 

34. 

7 

FULTON   DAM  13 

MAX 

43 

56 

53 

48 

51 

53 

55 

57 

59 

52 

50 

47 

49 

60 

54 

50 

41 

41 

42 

54 

64 

76 

70 

62 

58 

47 

S3 

51 

59 

68 

54 

1 

M  IN 

38 

40 

39 

38 

32 

36 

35 

43 

4  5 

40 

36 

39 

33 

32 

4  2 

31 

29 

28 

28 

30 

33 

52 

47 

46 

44 

39 

34 

41 

41 

52 

38. 

1 

GALESBURG 

MAX 

41 

55 

S3 

54 

49 

57 

56 

60 

74 

47 

50 

49 

54 

61 

53 

48 

36 

44 

43 

57 

66 

79 

78 

61 

58 

43 

57 

58 

65 

69 

55 

8 

M  IN 

39 

35 

36 

35 

29 

29 

36 

44 

4  1 

40 

31 

32 

26 

37 

32 

28 

29 

■f 

26 

28 

31 

50 

47 

46 

42 

36 

32 

44 

45 

54 

36. 

3 

GALVA 

MAX 

45 

56 

58 

59 

51 

57 

58 

62 

73 

71 

53 

53 

55 

63 

60 

54 

53 

46 

41 

58 

66 

79 

79 

75 

70 

49 

56 

59 

65 

71 

59, 

9 

M  IN 

38 

3  7 

36 

33 

2  7 

29 

33 

4  1 

41 

33 

30 

36 

27 

30 

39 

27 

27 

26 

22 

25 

7  5 

46 

44 

40 

42 

35 

32 

40 

44 

54 

34. 

6 

GOLCONDA  OAM  51 

MAX 

60 

54 

58 

64 

54 

50 

62 

77 

63 

64 

53 

5  0 

56 

64 

68 

60 

66 

44 

52 

54 

64 

78 

76 

69 

76 

52 

64 

78 

71 

76 

63. 

4 

M  IN 

34 

* 

36 

* 

40 

50 

° 

44 

42 

40 

36 

36 

40 

34 

40 

•30 

27 

30 

3 £ 

50 

60 

50 

42 

40 

50 

55 

53 

42. 

6 

GREENV I LLE 

57 

54 

56 

60 

57 

55 

59 

65 

83 

76 

54 

46 

55 

63 

59 

55 

50 

44 

44 

55 

5' 

62 

79 

75 

71 

50 

61 

80 

74 

73 

62 . 

0 

M  IN 

44 

* 

4  0 

36 

38 

4  0 

36 

46 

51 

43 

37 

39 

36 

39 

38 

34 

29 

29 

30 

" 

47 

53 

54 

50 

39 

39 

49 

57 

56 

41. 

2 

GRIGGSVILLE 

MAX 

49 

56 

60 

56 

55 

SB 

69 

67 

82 

76 

52 

-■• 

55 

62 

59 

56 

51 

43 

40 

56 

60 

80 

79 

68 

47 

67 

72 

75 

70 

61. 

5 

M  IN 

40 

34 

36 

33 

30 

it 

37 

47 

50 

40 

32 

35 

27 

38 

37 

30 

32 

26 

28 

28 

3  4 

55 

56 

54 

47 

34 

34 

48 

53 

55 

38. 

9 

HARR I SBURG 

MAX 

65 

51 

55 

63 

56 

53 

63 

76 

86 

75 

56 

48 

56 

69 

67 

50 

69 

45 

48 

55 

• 

61 

78 

79 

80 

73 

62 

82 

78 

60 

66  ■ 

0 

MIN 

48 

42 

3 1 

26 

32 

45 

32 

40 

56 

43 

36 

45 

37 

36 

43 

35 

39 

J? 

29 

32 

29 

50 

62 

64 

60 

43 

39 

51 

56 

56 

42. 

4 

HAVANA 

MAX 

50 

57 

55 

57 

55 

59 

58 

62 

80 

74 

53 

50 

54 

62 

58 

56 

53 

44 

43 

56 

67 

83 

79 

73 

67 

49 

59 

63 

68 

70 

60. 

5 

MIN 

40 

39 

41 

36 

35 

32 

32 

45 

43 

42 

35 

38 

30 

34 

35 

30 

26 

27 

28 

30 

31 

48 

51 

50 

49 

36 

35 

47 

47 

57 

38. 

3 

H 1 LLSBORO 

MAX 

71 

54 

57 

57 

58 

5S 

58 

65 

85 

81 

54 

48 

55 

63 

60 

56 

53 

43 

44 

55 

67 

85 

83 

78 

74 

55 

62 

80 

76 

72 

63. 

6 

MIN 

43 

41 

41 

36 

36 

99 

34 

46 

46 

42 

34 

39 

34 

36 

38 

32 

32 

26 

29 

31 

34 

49 

57 

52 

52 

38 

37 

48 

56 

57 

40. 

6 

See  refarenca  iot*«  follavlif  Station  Index. 
-  43  - 


Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERAT  URES 


ILLINOIS 
APRIL  1953 


ay 

O] 

Month 

0 

cr 

Station 

<o 

m 

1 

2  | 

3 

4 

5 

5 

•J  | 

3 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

HOOPESTON 

MAX 

50 

58 

53 

51 

50 

55 

56 

60 

80 

68 

54 

49 

52 

59 

56 

S3 

41 

53 

63 

77 

77 

70 

71 

51 

55 

58 

68 

73 

5Bi5 

M  IN 

to 

40 

39 

34 

32 

33 

32 

40 

46 

42 

35 

40 

34 

29 

40 

32 

29 

29 

26 

30 

29 

48 

45 

-1 

51 

38 

.38 

42 

44 

52 

37.9 

JACKSONVILLE 

MAX 

52 

55 

55 

57 

55 

57 

58 

65 

82 

75 

52 

49 

55 

62 

59 

57 

43 

55 

66 

84 

82 

77 

73 

48 

61 

70 

67 

68 

61.2 

M  IN 

41 

39 

39 

33 

34 

36 

34 

47 

43 

42 

33 

38 

32 

38 

37 

32 

27 

28 

26 

31 

29 

46 

55 

53 

47 

38 

35 

47 

53 

57 

39.0 

JERSEVV I LLE 

MAX 

55 

57 

56 

60 

57 

56 

60 

69 

85 

81 

56 

49 

56 

64 

60 

57 

45 

57 

69 

86 

82 

77 

76 

SI 

64 

83 

82 

64.0 

M  IN 

*l 

35 

38 

31 

33 

36 

31 

45 

45 

41 

32 

37 

30 

37 

35 

31 

29 

26 

26 

30 

39 

48 

51 

54 

49 

38 

33 

47 

56 

55 

38.6 

JOLIET 

MAX 

M  IN 

KANKAKEE 

MAX 

46 

58 

52 

48 

50 

55 

57 

r  : 

76 

70 

53 

51 

51 

58 

56 

52 

50 

45 

41 

54 

62 

74 

76 

68 

67 

51 

54 

52 

67 

57.5 

M  IN 

AO 

39 

38 

36 

31 

33 

33 

41 

47 

42 

34 

41 

35 

28 

40 

33 

28 

29 

25 

28 

30 

47 

50 

50 

39 

37 

41 

44 

51 

37.9 

KANKAKEE  A  W 

MAX 

45 

57 

51 

47 

49 

55 

57 

60 

77 

67 

53 

49 

50 

59 

52 

51 

(,7 

40 

53 

63 

74 

76 

67 

58 

53 

52 

65 

57.0 

M  IN 

AO 

39 

36 

35 

31 

31 

31 

40 

46 

41 

33 

41 

34 

28 

41 

32 

29 

28 

25 

27 

28 

46 

47 

47 

54 

38 

37 

41 

44 

51 

37.4 

KEWANEE 

MAX 

48 

55 

5? 

51 

51 

56 

56 

58 

69 

64 

49 

49 

51 

62 

54 

51 

40 

55 

65 

79 

75 

71 

56 

41 

54 

»4 

62 

70 

56,1 

M  IN 

;  J 

'  34 

35 

33 

32 

32 

30 

41 

38 

30 

30 

28 

29 

38 

22 

26 

25 

25 

22 

28 

46 

42 

44 

41 

32 

31 

40 

42 

50 

34.0 

LA  HARPE 

MAX 

48 

56 

53 

54 

50 

56 

56 

64 

75 

59 

50 

49 

53 

62 

54 

55 

41 

55 

67 

81 

78 

74 

64 

45 

58 

60 

67 

58.2 

«IN 

32 

31 

38 

>- 

30 

29 

36 

44 

42 

40 

32 

'  37 

28 

37 

34 

31 

26 

26 

.-- 

29 

33 

50 

48 

49 

43 

35 

34 

45 

41 

55 

36.6 

LA  SALLE 

MAX 

43 

61 

54 

50 

52 

58 

61 

61 

79 

65 

54 

50 

52 

62 

57 

54 

42 

57 

68 

80 

79 

68 

64 

47 

56 

52 

63 

70 

58.3 

MIN 

40 

41 

39 

39 

32 

30 

30 

43 

43 

42 

35 

40 

32 

32 

41 

31 

31 

29 

27 

29 

30 

49 

40 

47 

47 

39 

36 

43 

44 

53 

37.8 

LINCOLN 

MAX 

51 

56 

55 

57 

50 

58 

58 

59 

84 

68 

59 

50 

55 

61 

58 

56 

41 

57 

66 

85 

80 

75 

68 

46 

60 

62 

72 

60.6 

MIN 

41 

39 

39 

35 

JO 

32 

31 

44 

42 

42 

32 

38 

32 

34 

34 

30 

27 

27 

28 

30 

30 

49 

51 

49 

41 

38 

39 

47 

57 

37.5 

MAKANDA  1NW 

MAX 

69 

53 

52 

62 

57 

52 

62 

76 

83 

79 

60 

47 

55 

65 

64 

55 

65 

52 

45 

52 

65 

77 

75 

74 

75 

68 

64 

81 

78 

76 

64.6 

MIN 

48 

41 

39 

38 

41 

42 

36 

49 

*  r 

43 

38 

42 

36 

38 

48 

34 

42 

30 

30 

31 

39 

50 

63 

62 

56 

40 

38 

52 

55 

56 

43.9 

MARENGO 

MAX 

42 

59 

45 

45 

50 

54 

55 

53 

67 

51 

52 

46 

49 

57 

53 

49 

40 

54 

65 

82 

72 

61 

59 

44 

53 

SI 

54 

64 

53.7 

MIN 

37 

37 

34 

37 

?9 

29 

27 

34 

44 

39 

33 

35 

27 

24 

41 

30 

27 

24 

27 

26 

26 

47 

42 

38 

42 

39 

34 

40 

38 

45 

34.4 

MATTOON 

MAX 

53 

55 

5' 

56 

56 

54 

57 

59 

80 

53 

52 

48 

52 

58 

59 

54 

40 

54 

63 

78 

80 

73 

72 

47 

59 

73 

75 

58.9 

MIN 

41 

41 

39 

35 

35 

40 

33 

45 

51 

41 

40 

38 

35 

33 

31 

32 

29 

26 

26 

30 

32 

45 

52 

49 

46 

39 

40 

47 

52 

57 

39.3 

MC  LEANSBORO 

MAX 

66 

51 

52 

61 

54 

54 

62 

68 

85 

80 

56 

48 

55 

67 

65 

56 

45 

53 

65 

79 

80 

75 

77 

52 

62 

82 

74 

63.7 

M  IN 

48 

42 

36 

33 

36 

42 

37 

50 

57 

44 

36 

43 

37 

38 

50 

34 

43 

31 

29 

31 

31 

49 

62 

61 

52 

41 

40 

52 

57 

56 

.3.3 

M I NONK 

MAX 

45 

55 

54 

53 

49 

56 

57 

61 

78 

70 

51 

50 

53 

63 

58 

53 

50 

43 

40 

56 

66 

78 

79 

70 

66 

49 

54 

53 

65 

58.4 

MIN 

38 

38 

37 

34 

29 

30 

30 

40 

40 

40 

31 

38 

32 

38 

36 

29 

28 

25 

25 

27 

30 

47 

47 

48 

49 

37 

36 

41 

42 

54 

36.5 

MOLINE   WB  AIRPORT 

MAX 

43 

57 

52 

51 

50 

56 

56 

59 

63 

49 

31 

47 

53 

62 

54 

54 

39 

43 

39 

57 

67 

79 

78 

65 

58 

44 

55 

52 

62 

55.4 

MIN 

40 

37 

37 

36 

29 

2? 

30 

42 

41 

40 

35 

36 

27 

34 

34 

30 

29 

27 

27 

29 

27 

54 

40 

47 

41 

37 

33 

42 

44 

55 

36.3 

MONMOUTH 

MAX 

43 

58 

5  - 

55 

50 

57 

52 

61 

69 

60 

52 

50 

55 

62 

54 

55 

51 

44 

42 

57 

66 

81 

79 

74 

66 

45 

58 

61 

62 

68 

58.0 

MIN 

37 

34 

35 

34 

31 

28 

30 

45 

43 

40 

33 

37 

28 

34 

35 

30 

28 

28 

27 

28 

37 

SO 

47 

47 

45 

36 

33 

44 

45 

57 

36.9 

MORRIS   3  NE 

MAX 

43 

58 

54 

48 

52 

56 

57 

63 

80 

68 

56 

52 

55 

61 

52 

54 

52 

48 

43 

57 

65 

78 

77 

70 

64 

50 

58 

34 

66 

58.7 

M  IN 

39 

37 

36 

36 

27 

r° 

28 

38 

49 

40 

30 

40 

31 

26 

41 

31 

29 

28 

25 

28 

44 

42 

44 

48 

38 

36 

42 

42 

51 

35.9 

MORRISON 

MAX 

43 

62 

55 

-  r 

53 

60 

57 

57 

63 

60 

53 

52 

55 

60 

58 

54 

43 

46 

45 

59 

67 

83 

79 

71 

56 

46 

56 

SI 

58 

57.4 

MIN 

37 

38 

37 

36 

28 

28 

30 

41 

45 

39 

31 

36 

28 

29 

40 

28 

27 

26 

25 

27 

29 

48 

43 

45 

42 

37 

30 

40 

40 

50 

35.3 

MORR ISONVILLE    1  E 

MAX 

61 

54 

53 

55 

51 

55, 

55 

61 

81 

73 

54 

47 

53 

61 

59 

54 

39 

54 

64 

82 

81 

76 

70 

51 

60 

79 

77 

7  0 

60.7 

MIN 

41 

39 

32 

32 

36 

32 

44 

42 

41 

31 

37 

31 

33 

36 

28 

27 

25 

28 

28 

46 

52 

50 

48 

36 

34 

46 

51 

55 

37.6 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

68 

56 

57 

5  ' 

59 

53 

63 

68 

86 

78 

60 

49 

57 

66 

65 

57 

-5 

56 

66 

81 

81 

7* 

78 

66 

63 

82 

77 

78 

65.2 

MIN 

47 

43 

41 

34 

35 

42 

37 

48 

48 

45 

37 

43 

37 

36 

47 

35 

41 

32 

28 

30 

35 

48 

60 

58 

60 

40 

41 

47 

56 

56 

42.9 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

43 

59 

55 

46 

52 

57 

57 

54 

60 

56 

51 

48 

52 

59 

57 

51 

« 

56 

68 

80 

75 

69 

57 

45 

54 

50 

56 

55.4 

MIN 

37 

39 

3  B 

37 

29 

28 

26 

41 

46 

40 

34 

36 

26 

24 

44 

29 

27 

25 

27 

27 

24 

51 

40 

46 

43 

39 

31 

41 

39 

51 

35.5 

MOUNT   VERNON  4N 

MAX 

67 

51 

60 

55 

55 

61 

66 

83 

79 

55 

46 

53 

65 

63 

54 

42 

51 

65 

79 

79 

73 

75 

60 

62 

82 

76 

62.6 

MIN 

45 

42 

33 

37 

40 

35 

48 

53 

43 

36 

41 

35 

38 

42 

33 

36 

28 

26 

29 

32 

48 

58 

58 

54 

39 

40 

49 

56 

55 

41.6 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

55 

52 

1  » 

63 

5  1 

51 

65 

78 

84 

79 

67 

54 

55 

65 

66 

57 

54 

49 

52 

65 

78 

76 

75 

77 

71 

65 

BO 

77 

65.9 

MIN 

49 

42 

34 

32 

35 

42 

32 

46 

59 

45 

37 

42 

35 

35 

48 

34 

40 

30 

26 

30 

34 

48 

63 

62 

57 

41 

38 

52 

56 

55 

42.6 

NEWTON 

MAX 

72 

66 

5 ; 

60 

57 

55 

61 

65 

84 

77 

57 

53 

55 

62 

62 

56 

45 

43 

55 

65 

79 

82 

79 

76 

67 

62 

79 

78 

64.4 

MIN 

45 

41 

37 

33 

35 

40 

35 

45 

49 

43 

33 

39 

36 

33 

41 

33 

36 

31 

27 

30 

32 

46 

54 

50 

57 

40 

40 

47 

54 

56 

40.6 

OLNEV  RADIO  STA 

MAX 

71 

55 

52 

60 

57 

55 

62 

65 

84 

78 

57 

47 

54 

62 

60 

55 

43 

43 

54 

62 

79 

87 

74 

77 

64 

61 

78 

76 

63.4 

M  IN 

46 

43 

39 

33 

32 

42 

36 

47 

51 

44 

34 

41 

36 

34 

45 

34 

38 

31 

31 

33 

48 

53 

56 

59 

41 

42 

48 

55 

57 

41.9 

OTTAWA 

MAX 

43 

61 

52 

49 

52 

59 

59 

61 

77 

66 

55 

50 

54 

61 

55 

53 

47 

56 

66 

78 

80 

66 

63 

47 

56 

53 

65 

58.0 

MIN 

40 

40 

39 

38 

32 

32 

31 

42 

47 

42 

36 

41 

33 

30 

41 

(2 

31 

29 

2  7 

28 

30 

- 

43 

47 

47 

39 

38 

42 

44 

52 

38.0 

PALEST  INE 

MAX 

62 

55 

56 

59 

57 

54 

61 

64 

84 

68 

57 

47 

55 

64 

62 

56 

45 

41 

55 

66 

50 

83 

7S 

77 

52 

61 

74 

62.7 

M  IN 

43 

42 

36 

35 

33 

40 

36 

45 

50 

45 

34 

37 

38 

33 

38 

35 

31 

28 

31 

35 

-~ 

51 

50 

51 

42 

40 

54 

57 

40.6 

PANA 

MAX 

55 

55 

55 

58 

52 

55 

58 

61 

83 

72 

55 

47 

54 

63 

56 

56 

43 

41 

56 

65 

83 

82 

77 

70 

49 

62 

78 

71 

61.2 

MIN 

41 

39 

39 

34 

35 

38 

32 

45 

46 

42 

32 

38 

34 

31 

35 

31 

28 

27 

30 

32 

-1 

53 

50 

48 

38 

40 

47 

53 

56 

39.  1 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

55 

58 

52 

55 

54 

54 

59 

60 

81 

75 

55 

48 

52 

58 

58 

54 

46 

4 1 

39 

52 

63 

79 

79 

73 

74 

54 

54 

69 

76 

60.1 

MIN 

42 

41 

40 

34 

32 

39 

33 

45 

52 

42 

33 

39 

36 

31 

39 

12 

33 

29 

?- 

28 

32 

47 

49 

48 

54 

39 

39 

45 

48 

59 

39.5 

PARK  FOREST 

MAX 

44 

52 

51 

46 

49 

51 

53 

61 

77 

60 

56 

49 

47 

58 

54 

50 

40 

53 

63 

74 

75 

63 

65 

49 

53 

50 

65 

55.7 

M  IN 

39 

38 

35 

35 

30 

33 

31 

39 

46 

43 

38 

34 

32 

28 

41 

X 

30 

30 

28 

29 

47 

44 

46 

48 

39 

35 

40 

42 

60 

37.0 

PEORIA    WR  AIRPORT 

MAX 

45 

56 

54 

54 

49 

57 

57 

59 

78 

49 

52 

48 

53 

60 

55 

it 

39 

55 

64 

79 

78 

69 

61 

43 

57 

56 

70 

56.5 

M  IN 

40 

39 

38 

36 

31 

30 

34 

44 

41 

40 

33 

35 

31 

36 

33 

30 

26 

26 

27 

30 

33 

48 

52 

49 

43 

37 

37 

45 

45 

55 

37,5 

PONT  I  AC 

MAX 

46 

55 

53 

50 

49 

56 

54 

58 

77|  67 

51 

49 

51 

60 

55 

;•  S3 

55 

63 

77 

82 

71 

68 

49 

54 

56 

64 

69 

57,5 

MIN 

40 

40 

39 

36 

31 

34 

32 

42 

46 

41 

35 

40 

35 

30 

40 

31 

28 

28 

30 

32 

47 

49 

48 

44 

38 

38 

- 

44 

53 

38.0 

QU INCY 

MAX 

45 

56 

55 

59 

54 

60 

57 

71 

81 

54 

49 

49 

53 

60 

53 

58 

57 

70 

85 

81 

77 

60 

SO 

62 

71 

75 

60.3 

MIN 

40 

33 

:  9 

35 

32 

39 

46 

48 

41 

36 

38 

31 

41 

36 

! 

25 

27 

30 

30 

40 

-  > 

55 

55 

45 

38 

34 

48 

53 

56 

39.7 

QUINCV  CAA 

MAX 

44 

54 

54 

79 

52 

47 

SO!  50 

59 

52 

Sc 

42 

55 

68 

81 

81 

74 

57 

43 

61 

-J 

72 

57.9 

M  IN 

35 

32 

37 

42 

38 

35 

33 

27 

38 

35 

30 

24 

26 

29 

28 

35 

51 

51 

54 

42 

38 

33 

50 

48 

37.2 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

MAX 

47 

54 

50 

51 

49 

56 

5  7 

79 

50 

50 

47 

52 

58 

57 

38 

53 

62 

'9 

77 

71 

67 

46 

55 

58 

71 

72 

56.5 

M  IN 

41 

41 

.39 

36 

34 

37 

34 

43 

46 

42 

37 

39 

33 

29 

34 

32 

30 

30 

28 

31 

35 

4t 

52 

50 

46 

39 

30 

43 

45 

59 

38,8 

ROBERTS   3  N 

MAX 

47 

56 

55 

50 

48 

56 

56 

58 

78 

74 

57 

49 

51 

59 

55 

S3 

50 

44 

41 

55 

64 

77 

77 

70 

70 

50 

54 

57 

66 

71 

58,3 

MIN 

40 

40 

40 

34 

31 

33 

30 

40 

43 

40 

33 

38 

34 

28 

40 

31 

28 

27 

:  5 

28 

30 

-' 

46 

47 

49 

38 

37 

41 

42 

52 

37.0 

ROCKFORD 

MAX 

43 

63 

47 

47 

53 

58 

59 

53 

64  59 

53 

49 

52 

57 

57 

52 

42 

45 

43 

55 

66 

8  ■ 

77 

76 

59 

47 

56 

52 

56 

64 

56.2 

M  IN 

37 

38 

34 

38 

30 

31 

28 

39 

48 

40 

34 

36 

27 

29 

44 

30 

27 

25 

27 

27 

29 

50 

45 

45 

45 

38 

33 

41 

39 

47 

36.0 

ROCKFORD  CAA 

MAX 

43 

56 

51 

45 

53 

54 

56 

54 

6  3|  50 

53 

46 

48 

58 

52 

1  52 

41 

43 

44 

55 

66 

-3 

73 

55 

57 

45 

55 

51 

56 

67 

54.2 

M  IN 

39 

39 

39 

36 

29 

30 

29 

39 

'  43 

40 

34 

37 

28 

24 

38 

1  31 

28 

25 

28 

27 

27 

49 

43 

45 

43 

38 

34 

40 

39 

48 

35.6 

See  reference  notes  following  Station  lade*. 
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Table  5  Continued 


DAILY  TEMPERAT  URES 


ILLINOIS 
APRIL  1953 


Day    Ol  Month 


arauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

RUSHVILLE 

MAX 

49 

52 

56 

58 

58 

59 

58 

67 

79 

65 

52 

50 

55 

62 

57 

57 

51 

42 

42 

56 

68 

84 

80 

75 

65 

46 

61 

67 

66 

63 

60.0 

M  I  N 

40 

38 

36 

33 

34 

30 

35 

45 

43 

41 

33 

36 

28 

37 

36 

31 

26 

27 

27 

30 

33 

41 

52 

52 

45 

37 

33 

42 

48 

37.6 

SPARLAND 

MAX 

45 

60 

55 

53 

51 

59 

59 

62 

78 

73 

53 

52 

55 

61 

56 

55 

50 

45 

43 

58 

64 

79 

80 

72 

62 

48 

56 

53 

64 

67 

56.9 

M  IN 

40 

37 

39 

36 

30 

26 

27 

42 

40 

42 

33 

39 

30 

31 

40 

31 

28 

30 

26 

29 

29 

52 

45 

48 

47 

38 

37 

43 

45 

56 

37.2 

SPARTA 

MAX 

71 

59 

55 

63 

60 

56 

62 

75 

85 

82 

57 

46 

57 

67 

63 

58 

58 

42 

45 

55 

68 

82 

78 

78 

75 

62 

65 

83 

78 

76 

63.4 

MIN 

59 

42 

39 

37 

40 

44 

39 

49 

57 

44 

40 

42 

38 

40 

49 

35 

39 

29 

30 

30 

40 

54 

64 

62 

55 

41 

40 

56 

56 

45.0 

SPRINGF1ELC   WR  AIRPORT 

MAX 

49 

55 

54 

57 

51 

56 

57 

60 

82 

55 

51 

49 

53 

61 

58 

56 

40 

43 

42 

55 

65 

82 

79 

74 

64 

45 

59 

69 

70 

69 

58.7 

M  N 

41 

41 

37 

34 

35 

34 

33 

46 

42 

42 

34 

38 

32 

37 

34 

31 

28 

28 

27 

32 

32 

50 

52 

50 

45 

38 

36 

48 

51 

SPRINGF IELD   KB  CITY 

MAX 

51 

55 

55 

58 

52 

56 

58 

*2 

83 

56 

51 

49 

54 

63 

58 

55 

43 

43 

41 

56 

66 

84 

81 

77 

65 

46 

59 

69 

70 

70 

59.5 

MIN 

42 

42 

41 

37 

39 

38 

36 

46 

46 

44 

41 

39 

35 

38 

36 

32 

28 

26 

31 

33 

38 

50 

56 

51 

46 

40 

38 

49 

52 

40c9 

STOCKTON 

MAX 

41 

58 

54 

43 

51 

56 

54 

52 

57 

53 

49 

47 

50 

56 

57 

48 

40 

42 

44 

55 

64 

79 

72 

66 

55 

44 

54 

51 

53 

65 

53.7 

35 

36 

35 

36 

27 

25 

25 

36 

43 

36 

30 

33 

23 

27 

43 

26 

24 

21 

25 

25 

29 

50 

44 

43 

44 

38 

28 

35 

35 

33.4 

SYCAMORE 

MAX 

41 

59 

52 

43 

51 

59 

55 

57 

68 

54 

52 

47 

49 

57 

54 

52 

42 

41 

41 

54 

65 

82 

73 

60 

45 

54 

50 

57 

68 

54.4 

MIN 

37 

37 

36 

35 

26 

32 

29 

38 

46 

40 

30 

35 

24 

28 

40 

30 

24 

26 

24 

24 

28 

45 

40 

43 

38 

34 

39 

40 

47 

34.4 

TABLE  GROVE 

MAX 

47 

56 

55 

56 

49 

58 

59 

64 

79 

54 

51 

49 

54 

62 

54 

56 

48 

42 

42 

55 

67 

82 

79 

75 

65 

45 

60 

62 

67 

69 

58.7 

MIN 

39 

36 

38 

34 

31 

33 

35 

44 

44 

40 

34 

38 

28 

34 

33 

30 

26 

26 

28 

29 

34 

51 

51 

50 

45 

37 

32 

47 

46 

56 

37.6 

TUSCOLA 

MAX 

58 

56 

54 

56 

53 

55 

57 

58 

80 

76 

55 

50 

53 

59 

59 

55 

54 

43 

43 

56 

64 

80 

82 

78 

74 

58 

59 

66 

76 

74 

61.4 

MIN 

42 

40 

38 

33 

32 

37 

34 

43 

45 

43 

31 

40 

33 

29 

39 

33 

30 

29 

25 

29 

29 

46 

47 

45 

54 

38 

39 

47 

46 

56 

38.5 

URBANA 

MAX 

51 

56 

53 

54 

51 

55 

56 

59 

79 

71 

52 

48 

53 

59 

56 

54 

48 

44 

39 

55 

63 

82 

77 

73 

68 

49 

57 

58 

74 

72 

58.9 

M  I  N 

41 

41 

40 

34 

34 

36 

35 

44 

47 

43 

34 

40 

37 

31 

38 

32 

30 

30 

26 

31 

33 

47 

50 

48 

49 

38 

40 

44 

45 

57 

39.2 

VANOAL I A  CAA  AP 

MAX 

53 

54 

54 

58 

52 

55 

56 

64 

82 

56 

55 

47 

55 

62 

60 

55 

42 

43 

43 

55 

65 

81 

61 

75 

71 

47 

61 

80 

69 

75 

60.3 

MIN 

42 

40 

36 

33 

32 

39 

33 

46 

46 

41 

34 

40 

34 

35 

37 

32 

30 

28 

27 

31 

30 

45 

52 

53 

46 

37 

38 

48 

54 

54 

39.1 

VIROEN 

MAX 

55 

53 

55 

58 

52 

56 

56 

61 

83 

73 

54 

48 

55 

60 

57 

57 

46 

42 

43 

55 

65 

83 

80 

75 

69 

47 

61 

77 

76 

69 

60.7 

M  IN 

42 

38 

38 

33 

34 

36 

33 

45 

45 

42 

33 

37 

31 

35 

33 

30 

30 

26 

25 

29 

30 

44 

54 

52 

46 

37 

34 

47 

54 

56 

38.3 

WALNUT 

MAX 

42 

58 

bb 

50 

51 

56 

58 

60 

68 

61 

53 

49 

52 

61 

59 

52 

45 

42 

56 

66 

80 

79 

70 

56 

46 

55 

52 

61 

67 

57.2 

38 

38 

36 

35 

28 

29 

28 

41 

46 

39 

31 

37 

28 

30 

43 

28 

25 

23 

25 

32 

50 

41 

46 

44 

36 

31 

40 

41 

WATSEKA 

MAX 

46 

57 

53 

50 

51 

56 

57 

59 

79 

78 

53 

50 

51 

59 

55 

54 

50 

45 

42 

55 

64 

75 

79 

72 

70 

52 

56 

52 

66 

73 

58.7 

MIN 

41 

40 

3  6 

36 

31 

33 

32 

40 

46 

42 

35 

40 

34 

28 

41 

^3 

30 

30 

25 

30 

28 

48 

49 

48 

50 

39 

38 

42 

44 

50 

38.0 

HAUKEGAN 

MAX 

41 

49 

51 

47 

51 

48 

51 

50 

68 

48 

54 

43 

43 

53 

51 

51 

43 

45 

43 

54 

66 

83 

78 

53 

65 

47 

49 

47 

50 

55 

52.6 

MIN 

37 

36 

33 

38 

31 

32 

30 

39 

43 

40 

36 

34 

27 

28 

41 

32 

27 

25- 

26 

27 

30 

48 

46 

42 

44 

39 

34 

39 

38 

45 

35.6 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

41 

57 

52 

48 

52 

52 

54 

59 

72 

56 

52 

50 

49 

59 

56 

52 

50 

45 

41 

53 

64 

81 

76 

69 

63 

49 

53 

52 

60 

70 

56.2 

M  IN 

38 

37 

37 

35 

30 

30 

31 

39 

47 

40 

34 

38 

31 

29 

43 

32 

29 

26 

27 

27 

29 

47 

43 

46 

46 

39 

34 

40 

40 

49 

36.5 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

56 

55 

55 

58 

57 

55 

58 

65 

82 

82 

34 

-9 

53 

62 

61 

56 

54 

42 

45 

55 

68 

65 

83 

60 

76 

52 

61 

80 

80 

70 

63.0 

M  IN 

41 

36 

40 

34 

34 

37 

36 

46 

45 

41 

34 

36 

31 

37 

38 

32 

30 

28 

28 

31 

31 

50 

53 

54 

52 

38 

35 

49 

57 

57 

39.8 

WINDSOR 

MAX 

66 

54 

b: 

56 

54 

54 

56 

60 

81 

77 

55 

56 

60 

54 

50 

42 

42 

53 

63 

80 

79 

75 

71 

58 

59 

74 

73 

61.4 

M  IN 

41 

40 

38 

32 

32 

37 

30 

43 

46 

38 

33 

33 

32 

35 

29 

32 

28 

25 

24 

33 

46 

48 

48 

52 

38 

■"8 

46 

51 

37.4 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  oi  month 


graon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

EVAP 

.05 

.09 

.05 

.02 

.04 

.14 

.03 

.23 

.01 

.40 

.06 

.28 

.13 

.25 

.18 

.17 

.05 

.07 

.13 

.24 

.25 

.  12 

.20 

.32 

.  14 

.08 

4.30B 

WIND 

187 

26 

28 

32 

54 

26 

68 

55 

64 

150 

46 

65 

35 

42 

113 

246 

33 

146 

2 

13 

89 

54 

63 

18 

77 

92 

66 

30 

149 

55 

2126 

R0CKF0RD  4  NE 

EVAP 

.08 

.13 

.11 

.04 

.06 

.21 

.08 

.05 

.13 

.02 

.  10 

.04 

.12 

.  16 

.  12 

.10 

.17 

.12 

.02 

.17 

.25 

.  27 

.29 

.08 

.02 

.06 

.07 

.  12 

3.43B 

WIND 

57 

62 

101 

26 

37 

29 

63 

41 

39 

65 

32 

45 

61 

156 

105 

75 

36 

26 

43 

49 

151 

35 

56 

74 

149 

54 

34 

16 

96 

1876B 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.21 

.23 

.27 

.07 

.08 

.21 

.21 

.13 

.23 

.22 

.31 

.31 

.43 

.22 

.08 

.20 

.14 

.12 

WIND 

102 

226 

170 

120 

107 

93 

210 

298 

161 

* 

463 

112 

138 

136 

252 

220 

160 

72 

88 

204 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.07 

.15 

.08 

.13 

.  16 

.06 

.13 

.06 

.08 

.03 

.13 

.12 

.20 

.05 

.09 

.03 

.17 

.21 

.17 

'.16 

.13 

.23 

.02 

.15 

.02 

.06 

.09 

3.31B 

WIND 

46 

46 

46 

26 

20 

56 

56 

56 

107 

31 

35 

36 

35 

82 

53 

53 

53 

53 

53 

54 

49 

46 

46 

66 

66 

66 

60 

96 

95 

1642B 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA   1  NW 
ANTIOCH 
AURORA  COLLEGE 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 
BL00MINGT0N  NORMAL 
CAIRO  WB  CITY 
CARLINVILLE  4  E 
CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  ' 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
2.0 

T 
T 

0  .  5 

1.0 
T 

T 

0.5 

0.3 

0.2 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

S««  r«f«r«Dc«  not*,  following  Station  lnd*s. 


Table  7  "CON T  I NUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
APRIL  1953 


Day  of  month 


DAVENPORT  L  &  D  15 

DECATUR 

DIXON 

EFFINGHAM 

GALVA 

GREENVILLE 

HARR I SBURG 

JOLIET 

KANKAKEE 

LA  HARPE 

LINCOLN 

MARENGO 

MOLINE  WB  AP 

MONMOUTH 

MORRISON 

MORRISONVILLE   1  E 

MOUNT  VERNON  4  N 

OLNEY  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PEORIA  WB  AP 

PONT  I AC 

QU1NCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 
STOCKTON 
TABLE  GROVE 
TUSCOLA 

WHITE  HALL   1  E 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 

2 


See  reference  notes  following  Stutlon  Index. 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
PKIL  1953 


Station 

Index  No. 

County 

■ 

& 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Temp. 

Precip. 

0035 

38  22 

88  03 

447 

6P 

6P 

0072 

Mercer 

41  12 

90  45 

739 

BP 

6P 

Liu  8  2 

Warren 

41  03 

90  34 

694 

to  I  d 

Alton  Dm  26 

0137 

4 

in  53 

90  11 

432 

mn 

7A 

Anna  1  NW 

0187 

5 

37  28 

89  15 

629 

7P 

TP 

0195 

Henry 

41  24 

89  55 

620 

5P 

0203 

Lake 

42  29 

88  06 

7P 

7P 

0247 

Cook 

42  02 

87  58 

660 

4P 

August*  Water  Works 

0330 

Hancock 

1 

40  16 

SO  57 

614 

Mil' 

Aurora  College 

0338 

Kane 

1 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

0336 

Pulton 

90  26 

641 

0445 

pike 

39  41 

91  03 

640 

7* 

0492! Cass 

4  0  01 

90  26 

450 

7A 

Beard 5 town  LaGrange  Dan 

Brown 

1 

39  56 

90  32 

434 

MID 

Belleville  Scott  AF  Base 

2 

38  32 

89  51 

444 

HID 

U  1  D 

42  16 

68  52 

778 

mti> 

Hancock 

40  >o 

91  07 

671 

SP 

0608 

Franklin 

36  00 

88  55 

474 

6P 

Bloomtngton 

1 

40  30 

89  01 

7A 

Bloomlngton  Normal 

1 

830 

39  45 

90  33 

467 

6P 

0*7  "J 

Bureau 

89  37 

795 

u  Ik 

0993 

Massac 

37  08 

335 

6A 

Cairo  WB  City 

Alexander 

4 

37  00 

89  10 

v  ID 

MID 

Canton 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Jackson 

37  44 

89  12 

420 

6P 

7A 

1280 

Macoupin 

39  17 

89  49 

627 

6P 

hp 

1288 

Clinton 

38  36 

89  22 

461 

7P 

7A 

Carml  * 

7 

36  06 

88  10 

403 

Carpenter  1  SW 

1304 

4 

38  53 

89  54 

520 

to  I  0 

1329 

Clark 

39  18 

88  00 

648 

6P 

1386 

Marlon 

38  31 

89  12 

494 

6P 

Chandl ervl 1 le 

1412 

Cass 

40  03 

9  0  09 

485 

6P 

Chnnnahon  Dresden  Isld 

Grundy 

1 

41  24 

88  17 

510 

7A 

Charleston 

1436 

Coles 

7 

39  29 

88  10 

6P 

!>~P 

1475 

McLean 

40  44 

720 

5P 

5P 

1491 

Randol ph 

37  54 

89  50 

381 

7A 

1522 

Cook 

41  40 

87  36 

593 

MID 

Chicago  Lakevlew  Pmp  Stn 

1 5  3  2 

3 

41  58 

87  40 

651 

M  1  D 

Chicago  Loyola  Univ. 

Cook 

3 

42  00 

87  40 

592 

Chicago  Hayfalr  Pap  Sta 

1542 

Cook 

41  58 

647 

MID 

Chicago  N  Br  Pump  Sta 

1547 

Cook 

41  58 

87  42 

595 

1552 

Cook 

87  38 

Chicago  Sin  Dlst  Dtsp 

1557 

Cook 

3 

87  42 

Chicago  San  Dlst  Office 

1562 

Cook 

3 

1564 

Cook 

41  45 

HID 

1567 

Cook 

41  55 

87  44 

630 

1572 

Cook 

Chicago  WB  Airport 

1577 

Cook 

3 

87  44 

Chicago  WB  City 

1582 

Cook 

3 

1627 

40  55 

89  29 

460 

«A 

1648 

Cook 

608 

7P 

1664 

Wayne 

Cllntoo  1  S 

1743 

De  Witt 

1 

40  08 

68  58 

746 

SP 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

4 

37  30 

89  15 

1825 

Madison 

38  40 

89  59 

500 

MID 

14-54 

Randolph 

38  12 

89  36 

530 

2011 

87  38 

675 

Danville 

2140 

7 

4<>  08 

87  38 

602 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

7 

40  06 

67  36 

555 

7A 

21*6 

Rock  Island 

41  31 

90  34 

568 

2193  Macon 

39  51 

88  57 

682 

7P 

TP 

2348  Lee 

41  51 

89  29 

696 

6P 

6P 

Downs  2  ME 

2417 

McLean 

1 

40  25 

88  51 

794 

Du  Quoin  2  S 

2483 ! Perry 

4 

38  00 

89  14 

449 

op 

BP 

2502  Livingston 

41  05 

88  28 

641 

MID 

East  St  Louis  Parks  Col. 

2*14 

St.  Clair 

38  34 

7P 

2642 

Peoria 

40  57 

89  38 

Edwardsvllle 

2679 

Mad. son 

4 

Effingham  1  SW 

2687 

Effingham 

7 

88  34 

2736 

Kane 

42  02 

88  17 

729 

TP 

2750 

Bard  in 

5P 

2800 

Bvanston  pumping  Sta. 

2888 

Livingston 

3 

Palrbury  Water  Works 

2923 

Livingston 

1 

2931  Wayne 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

De  Witt 

3109  Clay 

Freeport 

3257 

8 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

6 

3  290 

Whiteside 

90  09 

592 

5P 

3304 

Saline 

37  54 

MID 

3312 

Jo  Daviess 

Galesburg 

3  320 

1 

Galva 

3335  Henry 

1 

90  02 

849 

3384  Henry 

41  27 

90  09 

639 

SP 

3413  Ford 

3  15.:- 

Henderson 

Glendale  Exp.  Fars 

3482  Pope 

5 

Golconda  Dan  51 

3522 

5 

3530 

Adams 

40  06 

91  01 

6P 

Grafton 

3572 

38  58 

404 

Grand  Tower  2  N 

359? 

Jackson 

Greenfield 

3666 

Greene 

1 

Greenup 

3683  Cumberland 

7 

3693  Bond 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

3709  McLean 

3717 

pike 

Hardin 

3850 

Calhoun 

l 

Barrlsburg 

3879 

Saline 

5 

366 

3884 

Saline 

37  44 

88  31 

6A 

3930 

Mason 

3940 

Blllsboro 

6308 

Montgomery 

2 

Boopeston 

4198 

7 

McLean 

40  40 

88  56 

740 

HID 

4313 

Crawford 

4317 

Crawford 

Illinois  City  Das  16 

4355 

Rock  Island 

-1 

Jacksonville 

4442 

Morgan 

1 

4447 

3?  44 

90  14 

575 

MID 

4465 

Cumberland 

39  22 

88  15 

MID 

4  4  8' 

39  09 

90  20 

635 

6P 

SP 

Jollet  Brandon  Rd  Dam 

4530 

Will 

I 

41  30 

88  06 

543 

7A 

■allot 

4535 

Will 

1 

41  32 

88  05 

520 

SP 

Kankakee 

Kankakee 

41  07 

87  52 

631 

7P 

7P 

Kankakee  4  NW 

!  59  f 

Kankakee 

41  08 

87  56 

620 

6P 

6P 

Kankakee 

41  08 

87  53 

642 

HID 

Kelthsburg  8 

465; 

(Mercer 

4 

41  06 

90  57 

540 

3A 

Kewanee 

Henry 

1 

41  13 

89  56 

840 

6P 

BP 

Kewanee  Baker  rark 

4715 

Henry 

1 

41  15 

89  54 

800 

MID 

La  Harpe 

4  823 

Hancock 

40  35 

90  58 

691 

BP 

6P 

4879 

Carroll 

1 

42  06 

89  50 

883 

7A 

La  Salle 

La  Salle 

1 

41  20 

89  06 

522 

7P 

3P 

La  Salle  1  s 

4923 

La  Salle 

1 

41  19 

89  06 

7m 

LawrencevUle 

4  95  9 

Lawrence 

T 

38  44 

87  41 

472 

6P 

5  03  6 

McLean 

1 

40  21 

88  46 

780 

7T 

Lincoln 

5078 

•  1 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7P 

Lincoln  Ho.  2 

5064 

l 

40  09 

89  21 

600 

7A 

Lockport  Lock  &  Dam 

5131 

win 

l 

41  34 

88  05 

585 

MID 

Bessie  Ellen 
C.  Egbert 
Hun.  Water  Works 
Corps  of  Engineers 
"   n  Hani  1  Lie 

t  E.  Croegaer 
Roy  I.  Kufalk 
George  A .  Honemaon 
Elbert  w,  Allen 
Pbys  Dept  Aurora  C 


Hugh  M. 

U.S.  C: 
Corps  < 


Jubn  L.  Woot' 


Edgar  V.  Cavanaui 

Corps  of  Englnee 
Robert  W.  Black 


Acklas  H.  Mai 
Chgo  Sanitarj 
Cty  Engr  Wtr 
Chgo  Sanitary  Ols 

Cty  Engr  Wtr  Pur 
Chgo  Sanitary  Dl 
Cty  Engr  Wtr  Pur 
Chgo  Sanitary  Dl 
Chgo  Sanitary  Di 

Cty  Engr  Wtr  Pur 
Cty  Engr  Wtr  pur 
f  Chicago 
it her  Bure 


U.S.  Wea 


Bur. 


.  Baujan 
George  D.  Lukes 

I  Company 
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Lake 

3  42  21 

87  51 

668 

TP 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in   tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bul let  in  are:  temperature  in  °F . ,  precipitation  and  evaporation  in  inches ,  and  wind  movement  in 
miles.  Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3.   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It   is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+       And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,    if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documen  ts,  Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

WRPC,    KANSAS  CITY,    MO.,    —  6-9-53   —  945 
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ILLINOIS  -  MAY  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

The  average  temperature  for  May  1953  was  64.0°,  or  1.3°  above  normal  for  the  month.  All 
three  divisions  showed  positive  temperature  departures,  ranging  from  +0.9°  in  the  north  to 
+1.9°  in  the  south.     Despite  the  temperature  averages,  much  of  the  month  was  rather  cool, 
but  several  hot  days  during  the  last  week  of  May  served  to  boost  the  monthly  figures  above 
normal.     Southern  stations  reported  their  highest  readings  of  the  month  on  the  26th  when 
101° "was  registered  at  East  Saint  Louis.     Practically  all  of  Illinois  had  temperatures  in 
the  90' s  again  during  the  last  three  days  of  May,  and  most  northern  stations  recorded  their 
highest  May  temperatures  on  the  30th.     The  coldest  days  of  the  month  were  the  3d,  4th,  13th, 
and  14th;  and  the  lowest  temperature  reported  during  May  was  30°,  which  occurred  at  Stockton 
on  the  13th.     Monthly  temperature  averages  at  individual  stations  ranged  from  58.1°  at  Wau- 
kegan  to  70.2°  at  Cairo. 

Rainfall  during  May  was  deficient  throughout  the  State  except  at  scattered  localities,  mainly 
in  the  southeast.     The  precipitation  average  for  the  month  was  3.02  inches,  which  is  1.11 
inches  below  normal.     The  greatest  deficiency  in  precipitation  occurred  in  the  central  divi- 
sion, which  averaged  1.39  inches  below  normal,  while  the  southern  third  of  the  State  received 
the  most  rainfall  and  averaged  only  0.44  inch  under  its  May  normal.     Wayne  City  reported  a 
precipitation  total  of  5.62  inches,  highest  for  the  month,  while  the  least  amount  was  1.33 
inches  at  the  Springfield  Airport  Station.     Rain  occurred  frequently  during  the  first  week  of 
May,  although  daily  amounts  usually  were  light.     Showers  were  general  also  on  the  12-14th 
and  16-17th,  with  many  stations  reporting  over  an  inch  of  rain  during  the  latter  period.  The 
last  showers  of  any  consequence  occurred  between  the  21st  and  24th,  when  much  of  Illinois  re- 
ceived substantial  precipitation. 

Weather  conditions  during  May  were  favorable  on  the  whole  for  corn  and  soybean  planting, 
although  rains  had  delayed  field  operations  in  some  southeastern  and  extreme  southern  areas. 
Over  much  of  central  Illinois  soil  moisture  was  somewhat  deficient  at  the  end  of  the  month, 
but  crops  had  not  suffered  materially.     The  red  clover  crop  was  considerably  damaged  by  in- 
sects, especially  in  the  central  area. 

A  severe  storm  of  wind  and  hail  struck  northern  Iroquois  County  on  the  morning  of  the  22d , 
causing  an  estimated  $1,000,000  damage  to  an  area  30  miles  long  and  10  to  15  miles  wide.  A 
large  number  of  homes  and  other  buildings  were  damaged,  and  crops  were  ruined  in  many  fields. 
In  some  parts  of  the  storm  area,  hail  fell  to  a  depth  of  more  than  three  inches.  Thirty-one 
persons  were  reported  injured,  a  few  of  them  seriously,  by  the  storm.     Also  on  the  22d  a 
thunderstorm  caused  considerable  minor  damage  in  the  Rock  Island-Moline  area.     Four  persons 
were  drowned  in  the  Mississippi  near  Galena  on  the  10th  after  high  winds  upset  their  boat. 
Two  tornado  funnels  formed  aloft  at  Palestine  on  the  7th,  but  did  not  reach  the  surface  and 
no  damage  resulted. — GRJ 
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SUPPLEMENTAL   DATA  ill.nois 
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m  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

inset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

1/1 

< 
o 

6:30A  CST 

a 
o 

i/i 
u 

a. 
10 

Trace 

01-  09 

10-49 

01 
01 

1 

o 
cn 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

CAIRO  W8  CITY 

8.6 

36 

SW 

1 

2 

5 

6 

1 

1 

0 

15 

64 

6.6 

CHICAGO  W8  AIRPORT 

NE 

11 

10.7 

40 

w 

30 

75 

78 

54 

60 

9 

6 

3 

2 

0 

0 

20 

57 

6.5 

MOLINE  WB  AIRPORT 

NE 

12 

11.1 

47 

SE 

10 

76 

80 

55 

56 

6 

2 

5 

1 

1 

0 

15 

55 

6.3 

PEORIA  WB  AIRPORT 

11.3 

38 

SE 

10 

75 

82 

57 

60 

5 

9 

1 

2 

0 

0 

17 

61 

6.4 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

S 

1 1 

13.1 

36 

S 

10 

77 

81 

54 

57 

8 

6 

2 

1 

0 

0 

17 

55 

5.6 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

>.  £ 

Year 

e 

o» 

1 

■ 

1 1 

■o  a 

Year 

• 
CP 

■ 

§,=3 
S  ° 

1  1 

•3  a 

Year 

■ 

S 

Di 

.a  0 

•o  a 

1 
1 

M 

0» 

I 

I 

| 

i  ° 

"°  0 

■ 

1 

5 

°  0 

i 

1 
A 

01 

1 
S 

m 

■ 

u  +; 

o  g 

I 

2 

3 

> 
< 

<  8 

6  ~t 
2  q 

> 
< 

a 

3 

< 

i  s 

d  — . 

> 
< 

2 

S 

> 
< 

J! 

6 

550 

1890 

60.2 

96 

28 

3.85 

0.0 

10 

1915 

60.1 

97 

28 

7.02 

T 

15 

1940 

60.0 

92 

27 

3.28 

0.1 

11 

1891 

59.3 

93 

28 

2.21 

0.0 

6 

1916 

63.8 

95 

29 

4.68 

T 

12 

1941 

67.0 

99 

30 

3.09 

0.0 

7 

1892 

59.2 

90 

34 

8.15 

0.0 

18 

1917 

56.8 

92 

27 

4.19 

T 

11 

1942 

62.9 

96 

33 

4.20 

T 

11 

1893 

59.4 

95 

25 

4.37 

-0.0 

9 

1918 

67.3 

95 

26 

5.18 

T 

11 

1943 

61.6 

95 

26 

8.75 

T 

15 

1894 

62.0 

95 

30 

3.32 

0.0 

10 

1919 

60.0 

96 

33 

5.22 

T 

14 

1944 

67.8 

96 

27 

1720 

T 

13 

1895 

63.6 

100 

24 

2.23 

0.0 

8 

1920 

61.5 

91 

28 

4.93 

0.0 

9 

1945 

58.2 

93 

24 

5.24 

T 

14 

1896 

69.7 

98 

41 

5.98 

0.0 

11 

1921 

65.4 

96 

29 

2.08 

T 

7 

1946 

59.9 

87 

31 

6.09 

T 

16 

1897 

59.5 

90 

27 

2.00 

T 

7 

1922 

66.6 

91 

36 

3.60 

0.0 

12 

1947 

59.4 

90 

26 

4.32 

T 

14 

1898 

62.6 

93 

30 

5.86 

0.0 

14 

1923 

61.1 

90 

26 

4.31 

0.1 

11 

1948 

60.9 

90 

28 

3.78 

0.0 

9 

1899 

64.3 

93 

33 

6.03 

0.0 

13 

1924 

57.0 

91 

28 

3.50 

T 

13 

1949 

65.1 

96 

30 

2.77 

T 

10 

1900 

64.7 

93 

25 

4.13 

0.0 

11 

1925 

59.5 

103 

25 

1.37 

T 

5 

1950 

64.5 

96 

24 

2.57 

T 

9 

1901 

61.6 

94 

29 

1.93 

0.0 

8 

1926 

65.0 

98 

27 

2.25 

T 

9 

1951 

64.7 

94 

33 

3.26 

T 

9 

1902 

67.4 

97 

32 

4.00 

0.0 

11 

1927 

61.4 

92 

32 

6.99 

T 

15 

1952 

62.6 

97 

31 

3.52 

T 

13 

1903 

65.3 

93 

24 

3.10 

0.0 

10 

1928 

63.4 

96 

27 

2.58 

0.0 

10 

1953 

64.0 

101 

30 

3.02 

T 

10 

1904 

62.4 

93 

27 

3.41 

0.0 

11 

1929 

60.2 

95 

27 

5.91 

0.5 

13 

1905 

63.4 

94 

33 

4.42 

T 

10 

1930 

64.3 

92 

30 

1.82 

0.0 

9 

Al  1 

1906 

64.2 

95 

26 

2.70 

T 

8 

1931 

59.6 

94 

28 

4.28 

T 

11 

Years 

62.8 

4.06 

T 

1907 

56.9 

92 

22 

4.01 

0.2 

11 

1932 

64.3 

96 

28 

2.35 

0.0 

8 

1908 

63.6 

95 

23 

7.83 

'T 

15 

1933 

64.6 

93 

32 

8.04 

T 

17 

1909 

60.5 

93 

25. 

4.09 

T 

10 

1934 

68.2 

107 

28 

1.03 

0.0 

4 

1910 

58.1 

89 

24 

5.06 

T 

11 

1935 

57.9 

89 

27 

7.95 

0.1 

15 

1911 

68.4 

101 

24 

1.91 

T 

6 

1936 

67.4 

95 

31 

2.07 

0.0 

8 

1912 

65.2 

94 

31 

3.33 

0.0 

10 

1937 

63.8 

96 

30 

3.23 

T 

10 

1913 

63.4 

99 

28 

2.90 

0.0 

8 

1938 

63.0 

92 

25 

5.14 

T 

13 

1914 

65.4 

97 

29 

2.30 

0.0 

7 

1939 

66.2 

95 

27 

2.43 

0.0 

8 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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TABLE  2 


NORTHERN  DIVISION 

ALED0 
ANTI0CH 

AURORA  COLLEGE 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AP 

CHICAGO  WB  CITY 
CICERO 

DAVENPORT   IOWA  L  D  1 

DIXON 

FREEP0RT 

FULTON  DAM  13 

GALESBURG 

GALVA 

J0LIET 

KANKAKEE 

KANKAKEE  4  W 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENGO 

MIN0NK 

MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 
MORRIS  3  NE 
M0RR  I  SON 
'  MOUNT  CARROLL 


Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

.1 

Ol| 

>  3 

<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

« 

A 
Ol 

3 

o 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

72.6 

49 

7 

61.2 

-  .5 

94 

30 

36 

3+ 

178 

: 

0 

1 

0 

.' 

.17 

-2.05 

.60 

17 

.0 

0 

7 

3 

0 

70.9 

47 

6 

59.3 

1-.7 

90 

30 

33 

13 

218 

1 

0 

0 

0 

3 

.14 

-  .53 

.95 

17 

.0 

'0 

11 

4 

0 

71.6 

46 

3 

59. Q 

.0 

90 

30 

33 

13 

219 

1 

0 

0 

0 

2 

67 

-1.23 

1 

.42 

22 

T 

0 

8 

2 

1 

67.8 

51 

1 

59.5 

2.0 

91 

30 

38 

13 

230 

1 

o 

0 

0 

2 

04 

-1.50 

.75 

22 

10 

i 

0 

R  . 

71.5 

50 

5 

61.0 

1.8 

93 

30 

38 

13 

187 

2 

0 

0 

0 

2 

43 

-1.23 

.82 

22 

T 

0 

11 

2 

0 

R 

68.1 

51 

8 

60.0 

1.5 

91 

30 

38 

13 

225 

1 

Ci 

0 

0 

2 

19 

-1.31 

65 

1 

12 

2 

0 

73.1 

51 

2 

62.2 

2.1 

93 

30 

37 

13 

163 

3 

0 

0 

0 

2 

84 

-  .72 

97 

1 

T 

0 

11 

2 

0 

70  .4 

51 

8 

61.1 

91 

30 

36 

13 

184 

2 

0 

0 

0 

2 

72 

-  .70 

89 

22 

T 

T 

22+ 

9 

2 

0 

72.9 

48 

2 

60.6 

.2 

90 

30 

35 

13 

184 

1 

0 

0 

0 

2 

57 

-1.43 

1 

.46 

22 

.0 

0 

8 

1 

1 

71.9 

47 

1 

59.5 

.6 

90' 

30 

33 

13 

213 

1 

0 

0 

0 

2 

70 

-  .97 

65 

22 

T 

0 

8 

2 

0 

70.9 

51 

4 

61.2 

1.5 

90 

30 

37 

13 

175 

1 

0 

0 

0 

•3 

05 

-  .96 

1 

.07 

22 

T 

0 

10 

2 

1 

70.7 

49 

9 

60.3 

93 

30 

37 

3 

202 

3 

0 

0 

0 

2 

86 

•  -1.27 

1 

79  . 

17 

T 

0 

11 

1 

1 

74.1 

49 

1 

61.6 

.4 

92 

30 

35 

3 

167 

2 

0 

0 

0 

3 

20 

-  .99 

68 

24 

.0 

0 

9 

2 

0 

73.9 

0 

0 

3 

52 

-  .03 

.0 

0 

7 

50 

9 

62.4 

1.9 

92 

26 

37 

13 

149 

2 

0 

0 

0 

2 

36 

-1  .68 

78 

22 

.0 

0 

10 

1 

0 

73.5 

49 

9 

61.7 

92 

30 

37 

3+ 

166 

2 

0 

0 

2 

56 

-1.38 

84 

22 

T 

0 

11 

1 

0 

-  72.0 

47 

9 

60. 0M 

-1.4 

91 

30+ 

31 

3 

212 

3 

] 

1 

0 

4 

60 

.43 

1 

53 

24 

T 

0 

9 

1 

74.6 

50 

5 

62.6 

.7 

94 

30 

37 

13 

155 

4 

0 

0 

0 

3 

41 

-  .19 

1 

20 

17 

T 

0 

11 

2 

2 

71.7 

46 

9 

59.3 

1  .2 

91 

30 

32 

13 

219 

1 

: 

X 

0 

2 

61 

-  .91 

74 

21 

.0 

0 

1 1 

3 

0 

75.1 

48 

9 

62. 0M 

.7 

92 

29+ 

37 

13 

160 

4 

0 

0 

0 

1 

88 

-1.89 

67 

17 

T 

0  ■ 

11 

1 

0' 

R  // 

70.9 

50 

0 

60.5 

-  .4 

95 

30 

35 

4 

20'4 

2 

0 

0 

0 

3 

18 

-  .26 

1 

• 

23 

T 

0 

0 

2 

1 

72.1 

51 

2 

61.7 

-  .2 

92 

30 

38 

13 

177 

3 

0 

tf 

'1 

2 

22 

-1.80 

97 

17 

.0 

0 

9 

1 

0 

75.1 

49. 

0 

62.  1 

1.4 

90 

29+ 

35 

13 

1-61 

3 

0 

0 

0 

3 

09 

-  .50 

1 

33 

17 

T 

0 

5 

3 

1 

73.  1 

48. 

3 

60.  7M 

.1  . 

93 

30 

35 

13 

191 

2 

0 

0 

0 

3 

06 

-1.15 

1 

20 

22 

T 

0 

9 

3 

1 

72.5 

48. 

5 

60.  5 

1.1 

91 

30 

34 

4+ 

189 

1 

0 

0 

0 

3. 

60 

-  .43 

1 

33 

21 

T 

0 

8 

3 

1 

See  reference  I 


following  Station  Index. 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
MAY  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

4 
| 

£ 
C 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  of  DayB 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More  1 

• 

o 

° 

1.00 

or  More 

il 

si 

hi 

=i 

OTTAWA 

73 

8 

50 

4 

62 

\ 

4 

92 

30 

37 

13 

156 

2 

0 

0 

0 

2. 

47 

-1 

47 

87 

22 

.  0 

0 

12 

1 

0 

72 

g 

49 

3 

61 

]_ 

92 

30 

37 

13 

180 

2 

0 

0 

0 

3 

96 

28 

80 

1 

T 

0 

13 

4 

o 

PONT  I AC 

73 

4 

51 

6 

62 

5 

0 

89 

29+ 

38 

13 

145 

b 

0 

0 

0 

2 

49 

-1 

32 

79 

17 

.  0 

0 

12 

2 

0 

ROCKFORD 

74 

0 

48 

7 

61 

4 

1 

8 

91 

30 

34 

13 

172 

1 

0 

0 

0 

2 

90 

99 

75 

21 

.0 

0 

6 

4 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

71 

5 

47 

9 

59 

7 

2 

6 

92 

30 

34 

13 

211 

2 

0 

0 

0 

2 

91 

89 

1 

07 

21 

.0 

0 

8 

2 

1 

SPARLAND 

74 

3 

46 

g 

61 

1  -  M 

92 

30+ 

169 

3 

0 

0 

0 

.  0 

0 

STOCKTON 

70 

8 

46 

9 

58 

9 

90 

30 

30 

13 

235 

1 

0 

2 

0 

2 

41 

-1 

43 

56 

22 

.0 

0 

8 

2 

0 

SYCAMORE 

73 

2 

47 

5 

60 

4 

1 

6 

92 

30 

32 

13 

200 

2 

0 

1 

0 

2 

43 

-1 

55 

1 

13 

22 

.0 

0 

8 

2 

1 

WALNUT 

75 

0 

49 

4 

62 

2 

6 

96 

30 

36 

4+ 

160 

3 

0 

0 

0 

T 

0 

WAUKEGAN 

69 

5 

46 

7 

58 

1 

2 

4 

91 

30 

34 

15 

248 

1 

0 

0 

0 

1 

98 

-1 

53 

75 

21 

.0 

0 

1  2 

1 

0 

WHEATON  COLLEGE 

73 

5 

48 

6 

61 

1 

90 

30 

34 

13 

184 

1 

0 

0 

0 

2 

13 

-1 

64 

61 

1 

.0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

60 

8 

9 

2 

78 

-1 

20 

T  ' 

CENTRAL  DIVISION 

. BLOOMINGTON  NORMAL 

76 

4 

51 

7 

64 

1 

1 

5 

92 

29+ 

38 

13 

115 

5 

0 

0 

0 

2 

29 

-1 

87 

62 

17 

.0 

0 

10 

i 

0 

CARL INV I LLE  4  E 

77 

1 

53 

5 

65 

3 

1 

4 

95 

29 

-  39 

3 

104 

4 

0 

0 

0 

3 

66 

- 

47 

2 

55 

16 

.0 

0 

8 

2 

1 

CHARLESTON 

75 

0 

52 

6 

63 

8M 

1 

40 

14 

105 

0 

0 

0 

3 

60 

- 

50 

1 

06 

16 

0 

12 

3 

1 

CHENOA 

74 

3 

49 

7 

62 

0 

91 

29 

36 

13 

164 

3 

0 

0 

0 

3 

37 

- 

.49 

1 

59 

17 

0 

5 

3 

1 

DANV I LLE 

76 

3 

52 

5 

64 

3 

3 

o 

94 

30+ 

39 

13 

108 

3 

0 

0 

0 

1 

88 

-1 

.93 

.71 

16 

.  0 

0 

10 

1 

0 

DECATUR 

77 

3 

52 

9 

65 

IN 

1 

7 

95 

31 

40 

14 

106 

5 

0 

0 

0 

1 

86 

-2 

27 

98 

16 

.0 

0 

9 

1 

0 

EFFINGHAM  1  SW 

75 

b 

52 

3 

64 

OM 

1 

7 

92 

26+ 

39 

13+ 

123 

3 

0 

0 

0 

3 

10 

-1 

13 

1 

09 

16 

.  0 

0 

1 1 

3 

1 

GR 1GGSV I LLE 

77 

0 

54 

0 

65 

5 

1 

4 

96 

31 

40 

13 

114 

7 

0 

0 

6 

2 

77 

-1 

.52 

1 

20 

5 

.0 

0 

7 

2 

1 

HAVANA 

75 

3 

53 

1 

64 

2 

7 

93 

31 

41 

14 

119 

4 

0 

0 

0 

2 

44 

-1 

.38 

.65 

22 

.0 

0 

12 

3 

0 

HILLSBORO 

77 

6 

54 

4 

66 

0 

1 

9 

96 

26 

40 

14 

86 

5 

0 

0 

0 

3 

51 

- 

.73 

2 

.66 

16 

.0 

0 

9 

1 

1 

HOOPESTON 

74 

6 

51 

6 

63 

1 

1 

1 

93 

30 

38 

13 

136 

3 

0 

0 

0 

4 

41 

.  48 

1 

.53 

24 

.  0 

0 

14 

3 

1 

JACKSONVILLE 

76 

9 

53 

6 

65 

3 

2 

1 

94 

26 

40 

3 

110 

5 

0 

0 

0 

2 

46 

-1 

.  71 

1 

.05 

5 

0 

7 

2 

1 

JERSEYVILLE 

78 

8 

52 

7 

65 

8 

1 

.4 

96 

26 

39 

3+ 

104 

7 

0 

0 

0 

2 

17 

-1 

.89 

1 

.35 

16 

.0 

0 

8 

1 

1 

LA  HARPE 

72 

3 

50 

.5 

61 

4 

.9 

90 

30 

36 

4 

185 

1 

0 

0 

0 

3 

24 

-1 

.15 

1 

.66 

16 

.0 

0 

7 

2 

1 

LINCOLN 

77 

4 

52 

.0 

64 

7 

1 

,  7 

95 

.31 

40 

3+ 

109 

5 

0 

0 

0 

1 

61 

-2 

.67 

.  52 

16 

.  0 

0 

13 

1 

0 

MATTOON 

74 

8 

53 

.  0 

63 

(9 

1 

,  g 

92 

26+ 

40 

13+ 

120 

4 

0 

0 

0 

3 

05 

-1 

.  25 

1 

.05 

21 

.  0 

o 

1 1 

2 

1 

MORR I SONV I LLE   1  E 

76 

1 

51 

.'8 

64 

0 

1 

.  1 

93 

26 

37 

3 

127 

5 

0 

0 

0 

2 

45 

-1 

.46 

1 

.19 

16 

.  0 

0 

9 

1 

1 

NEWTON 

79 

4 

54 

.7 

67 

1 

3 

.9 

.  96 

26 

41 

14 

62 

7 

0 

0 

0 

4 

.21 

.12 

.91 

23 

.0 

0 

11 

2 

0 

PALESTINE 

79 

.0 

55 

.2 

67 

1 

2 

.3 

95 

26+ 

45 

3+ 

63 

6 

0 

0 

0 

0 

PANA 

77 

,  4 

54 

,  1 

65 

8 

2 

.  2 

95 

26 

40 

13+ 

96 

5 

0 

o 

0 

3 

.  81 

- 

.  22 

1 

.  80 

16 

.  0 

o 

10 

2 

1 

PARIS  WATER  WORKS 

76. 

6 

54 

6 

65. 

6 

2 

5 

92 

31 

41 

14 

82 

3 

0 

0 

0 

3. 

91 

_ 

05 

1 

39 

22 

.  0 

0 

10 

2 

2 

PEORIA  WB  AP 

R 

72. 

0 

51 

3 

61  . 

7 

7 

91 

30 

40 

13+ 

172 

4 

0 

0 

0 

2. 

16 

-1 

78 

77 

16 

.0 

0 

12 

2 

0 

QUINCY 

75 

7 

54 

0 

64 . 

9M 

8 

41 

13 

119 

6 

0 

0 

0 

2, 

22 

-2 

09 

.1 

07 

16 

.  0 

o 

7 

2 

1 

QUINCY  CAA  AP 

73 

(■ 

51 

2 

62. 

4 

92 

29 

39 

3 

166 

5 

0 

0 

0 

1. 

78 

-2 

54 

1 

00 

16 

.0 

0 

8 

1 

1 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

73 

5 

51 

7 

62. 

6 

91 

30+ 

39 

13 

140 

3 

0 

0 

0 

2. 

13 

-1 

62i 

99 

16 

.0 

0 

9 

1 

0 

ROBERTS  3  N 

74 

7 

50 

3 

62. 

5 

1 

5 

92 

31 

37 

3 

145 

3 

0 

0 

0 

.0 

0 

RUSHV I LLE 

75 

2 

52 

3 

63. 

8 

4 

.  93 

29 

40 

13 

137 

5 

0 

0 

0 

1 

68 

-2 

56 

63 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R  // 

75 

5 

52 

9 

64 

2 

2 

2 

93 

29+ 

40 

3+ 

123 

5 

0 

0 

0 

1 

33 

-2 

86 

69 

16 

.0 

0 

9 

1 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

R 

76 

2 

55 

2 

65. 

7 

1 

5 

95 

26+ 

40 

14 

99 

5 

0 

0 

0 

1 

78 

-2 

33 

83 

16 

9 

1 

0 

TABLE  GROVE 

74 

1 

52 

6 

63 

4 

6 

92 

29 

40 

14 

136 

4 

0 

0 

0 

2 

43 

-1 

57 

65 

16 

.0 

0 

10 

3 

0 

TUSCOLA 

77 

0 

51 

8 

64 

4 

94 

31 

39 

14 

107 

2 

0 

0 

0 

3 

81 

28 

1 

70 

22 

.  0 

0 

10 

2 

2 

URBANA 

75 

1 

53 

1 

64 

1 

2 

5 

92 

30+ 

40 

13+ 

113 

3 

0 

0 

0 

1 

94 

-1 

89 

90 

16 

0 

9 

1 

0 

VANDAL  I A  CAA  AP 

76 

0 

53 

4 

64 

7 

93 

26+ 

41 

13+ 

106 

5 

0 

0 

0 

2 

30 

96 

16 

.  0 

0 

12 

1 

0 

VIRDEN 

76 

5 

52 

6 

64 

6 

95 

26 

39 

14 

111 

5 

0 

0 

0 

3 

00 

_ 

99 

1 

49 

16 

.  0 

0 

9 

2 

1 

WATSEKA 

75 

1 

51 

7 

63 

4 

93 

30 

38 

3+ 

124 

3 

0 

0 

0 

4 

77- 

48 

1 

64 

16. 

.0 

0 

12 

2 

2 

WHITE  HALL   1  E 

77 

7 

53 

7 

65 

7 

1 

g 

93 

26 

41 

3+ 

102 

7 

6 

0 

0 

2 

19 

-1 

89 

88 

16 

.  0 

0 

10 

2 

0 

WINDSOR 

77 

It 

52 

/ 

65 

1 

2 

1 

94 

30 

39 

14 

103 

5 

0 

0 

o 

4 

96 

49 

2 

48 

22 

.0 

0 

8 

3 

2 

DIVISION 

64 

4 

1 

4 

2 

81 

-1 

39 

1 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

79 

5 

56 

1 

68 

? 

95 

26 

45 

14 

47 

6 

0 

0 

0 

1 1 

1 

.  10 

98 

14 

.  0 

o 

10 

5 

o 

ALTON  DAM  26 

81 

) 

54 

] 

67 

7M 

98 

26 

40 

14 

7  3 

7 

0 

0 

0 

2 

86 

-1 

3 1 

]_ 

04 

1 

.  0 

o 

10 

2 

ANNA  1  NW 

77 

5 

57 

0 

67 

3M 

9 

94 

26+ 

42 

14 

79 

6 

0 

0 

0 

4 

03 

.23 

.77 

16 

.0 

0 

15 

3 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

BASE 

77 

5 

56 

! 

67 

2 

3 

97 

26 

42 

14 

80 

7 

o 

o 

o 

1 

62 

-2 

61 

1 

01 

16 

.0 

0 

9 

1 

1 

CAIRO  WB  CITY 

R 

79 

i 

61 

1 

70 

2 

1 

4 

98 

26 

"a  7 

1 3+ 

48 

■  g 

o 

o 

o 

3 

31 

78 

07 

16 

.  0 

o 

13 

2 

1 

CARBONDALE  SEWAGE 

79 

4 

54 

1 

66 

8M 

1 

99 

26 

42 

3+ 

93 

7 

0 

0 

0 

4 

29 

06 

1 

09 

18 

.0 

0 

13 

2 

1 

CARLYLE 

79 

6 

56 

• 

68 

1 

3 

3 

97 

26 

41 

14 

61 

7 

0 

0 

0 

3 

47 

_ 

59 

74 

18 

.0 

0 

11 

2 

0 

C08DEN  2  S 

78 

/' 

54 

2 

66 

2 

96 

26 

40 

14 

91 

7 

o 

o 

o 

3 

70 

.81 

14+ 

.0 

0 

13 

3 

0 

DU  QUOIN  2  S 

79 

3 

56 

>.. 

68 

0  • 

1 

8 

95 

26 

42 

14 

64 

5 

o 

o 

0 

3 

'48 

29 

.89 

1 

.0 

0 

12 

3 

0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS 

COL 

80 

9 

55 

9 

68 

4M 

1 

.7 

101 

26 

42 

6+ 

68 

9 

0 

0 

0 

2 

95 

-1 

25 

1 

09 

16 

T 

0 

8 

1 

EL  I ZABE  THTOWN 

79 

2 

58 

0 

68 

6N 

95 

26 

45 

14 

52 

6 

0 

0 

0 

4 

50 

64 

.89 

14 

.0 

0 

14 

4 

0 

FAIRFIELD 

78 

56 

j 

67 

1 

1 

5 

91 

30 

43 

14 

64 

4 

0 

0 

0 

4 

34 

.31 

.95 

14 

T 

0 

11 

5 

0 

FLORA 

77 

4 

56 

66 

7 

2 

0 

94 

26 

42 

13+ 

69 

5 

0 

0 

0 

4 

49 

.52 

1 

.19 

23 

.0 

0 

9 

4 

1 

GOLCONDA  DAM  51 

76 

6 

57 

/ 

67 

2f 

1 

2 

92 

261" 

44 

13+ 

66 

3 

0 

0 

0 

3 

86 

.02 

.98 

19 

.0 

0 

12 

3 

0 

GREENVILLE 

77 

0 

55 

66 

1 

1 

3 

96 

26 

40 

14 

65 

4 

0 

0 

0 

3 

80 

.23 

1 

.22 

16 

.0 

0 

11 

2 

1 

HARR I SBURG 

80 

4 

56 

i 

68 

1 

5 

96 

26 

44 

3 

58 

6 

0 

0 

0 

3 

83 

.01 

.78 

14+ 

.0 

0 

13 

3 

0 

MAKANDA  1  NW 

78 

1 

57 

67 

it- 

93 

26 

42 

14 

67 

7 

0 

'  0 

0 

3 

23 

.75 

16 

T 

0 

12 

3 

0 

MC  LEANSBORO 

79 

57 

) 

68 

2 

2 

4 

95 

26 

43 

14 

60 

6 

0 

0 

0 

4 

49 

.79 

.82 

4 

T 

0 

13 

5 

0 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

80 

8 

57 

3 

69 

It* 

3 

1 

97 

2& 

45 

14 

49 

6 

0 

0 

0 

.0 

■  0 

MOUNT  VERNON  A  N 

77 

.2 

56 

i 

66 

7 

1 

.1 

93 

26 

41 

13+ 

75 

3 

0 

0 

0 

4 

25 

.  12 

1 

.15 

23 

.0 

0 

12 

"% 

1 

NEW  BURNS  I DE 

79 

.4 

56 

.4 

67 

9 

2 

.1 

95 

26 

42 

8 

62 

7 

0 

0 

0 

4 

22 

.  18 

1 

.67 

18 

.0 

0 

15 

3 

1 

OLNEY  RADIO  STA 

78 

.7 

55 

.4 

67 

If 

2 

.2 

94 

26 

44 

13+ 

66 

5 

0 

0 

0 

.0 

0 

SPARTA 

79 

.9 

57 

.4 

68 

7r> 

2 

E 

98 

26 

41 

14 

58 

7 

0 

0 

0 

2 

74 

-1 

.37 

.87 

18 

.0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

67 

7 

1 

.9 

3 

.74 

.44 

T 

STATE 

64 



i 

s 

92 

-1 

.11 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MAY  1953 


Day  oi  month' 


Station 

Tot 

1  | 

2  1 

3 

4  | 

5 

6 

7  1 

8  |  9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14 

15 

16  1 

17  | 

18 

19  | 

1 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

AL«I ON 

$•11 

.52 

•  27 

.08 

T 

.62 

.12 

.98 

.72 

.78 

•  12 

.90 

ALE  DO 

2.17 

.16 

T 

T 

.12 

T 

.12 

.01 

.  20 

.60 

.05 

•  52 

.  v-' 

T 

T 

T 

ALTON  DAM  26 
AN*IA      1  NW 

2  .86 

1.04 

.36 

.18 

T 

T 

•  23 

.63 

.06 

T 

.02 

.17 

*' 

06 

.04 

48 

53 

.01 

•  72 

.01 

3.23 

.08 

■  23 

T 

T 

r 

•  92 

•  07 

.0' 

T 

.  ■:  "~ 

.97 

.86 

ANTIOCH 

3.14 

.54 

•  10 

. 

•  03 

.  0  2 

.05 

T 

•  95 

.0  ' 

.55 

•  24 

ARLINGTON  HEIGHTS  *  SSf. 

2.23 

.61 

.02 

•  02 

T 

T 

.  L  ■) 

•  40 

•  01 

.08 

.32 

.53 

•  15 

AURORA  COL  LEGE 

2.67 

.12 

T 

.04 

.19 

T 

T 

.12 

•  25 

.02 

1.42 

■  51 

AVON 

.05 

1.80 

.  4 

BARRY 

1  .83 

•  25 

.69 

T 

T 

.46 

•  03 

.15 

' 

.04 

BEARDS TOWN 

1.84 

.09 

.04 

.58 

.03 

•  02 

•  01 

.21 

.02 

•  93 

•  02 

.11 

T 

BELLEVILLE    SCOTT   AF  BASE 

1  .62 

•  11 

T 

•  03 

.03 

T 

.01 

T 

1.01 

•  05 

.16 

BENTLEY- 

2.84 

.59 

.01 

T 

69 

1.89 

•  07 

.09 

.  19 

T 

T 

T 

BENTON 

3.16 

.25 

.  50 

.40 

•  06 

BLOOM  1 NGTON 

1  .89 

.16 

.12 

.22 

!o8 

.75 

.32 

•  24 

BLOOM INGTON  NORMAL 

2.29 

.05 

.14 

.33 

.02 

.27 

.62 

.01 

•  06 

.33 

.46 

BLUFFS 

2.17 

.03 

T 

•  19 

•  21 

.  ;  ; 

•  21 

1*34 

.10 

.19 

BRAOFORO  CAA 

4.81 

.01 

T 

.26 

•  02 

.92 

1.26 

.18 

•  01 

T 

.  g  o 

.54 

1.03 

.41 

BROOKPORT  OAM  52 

3.35 

12 

07 

•  1  2 

CAIRO  WR  CITY  R 

3.31 

.2B 

.02 

T 

!?e 

.03 

.20 

■  16 

.02 

•  61 

.07 

1*07 

.40 

.14 

!oi 

T 

CANTON 

2.64 

.44 

T 

•  46 

.06 

.18 

•  17 

.56 

.22 

.02 

.60 

.08 

T 

C ARBONOALE  sewage 

4.29 

.48 

.19 

.14 

•  03 

.  10 

.12 

•  36 

.68 
•  02 

•  44 

•  38 

1*09 

CA<*L 1NV 1 LLE   4  E 

3  .66 

.06 

T 

•  50 

.12 

•  12 

.07 

2.55 

•  22 

T 

T 

T 

.89 

•  02 

•  51 

■  03 

•  43 

.43 

»  74 

.38 

C  ARM  I 

5.47 

.40 

•  46 

.05 

•  07 

•  03 

•  74 

•  61 

•  34 

•  06 

1.62 

CASE  V 

5.30 

.63 

.20 

.18 

.09 

•  21 

•  27 

•  85 

.37 

2.50 

CENTRAL  1  *  4  H 

•  25 

•  13 

.15 

•  70 

.10 

•  75 

.27 

CHANOLERV I LLE 

1  .60 

.05 

•  05 

•  75 

.05 

T 

T 

.70 

T 

T 

T 

CHANNAHON  DRESDEN 

\*Z~ 

•  07 

■  13 

T 

T 

1.10 

•  04 

.07 

.26 

CHARLESTON 

.54 

•  14 

.22 

.25 

•  20 

.04 

.10 

1.06 

•  23 

I  OS 

.64 

CHENOA 

3.37 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.07 

.  30 

1  .59 

T 

•  15 

.55 

•  78 

CMESTFR 

3.63 

.21 

•  33 

•  05 

T 

T 

.14 

•  03 

.50 

•  26 

•  22 

•  45 

1.35 

•~02 

CHICAGO  UNIVERSITY 

2.04 

.3* 

T 

•  05 

.01 

•  10 

T 

.02 

T 

■  01 

•  32 

.09 

T 

T 

.20 

.75 

•  16 

T 

CHICAGO  WB  A  I RPORT  R 

•  01 

•  27 

.09 

T 

•  25 

•  82 

.18 

T 

T 

CHICAGO  Wfl  CITY  R 

•>* 

■  65 

T 

•  02 

•  01 

.04 

T 

T 

•  02 

.01 

T 

•  13 

•  15 

.  10 

T 

•  24 

.61 

T 

.21 

T 

CHILLICOTHE 

2*94 

.25 

T 

.18 

•  31 

T 

.08 

.09 

.02 

T 

1.19 

•  02 

•  03 

•  15 

.25 

.04 

.30 

.03 

CICERO 

2*84 

.97 

T 

■  02 

•  01 

.02 

T 

T 

.02 

T 

T 

•  15 

•  24 

•  16 

•  23 

.73 

•  27 

T 

T 

CLINTON   1  S 

1  .43 

.10 

T 

•  26 

.22 

T 

T 

T 

•  35 

.50 

T 

T 

COBDEN  2  S 

•  33 

•  0 

.81 

.06 

•  10 

.19 

DANVILLE 

1*88 

.27 

.09 

•  10 

.06 

•  12 

j 

.71 

.03 

•  17 

.24 

•  09 

DANVILLE   SEWAGE  PL 

2.24 

.42 

•  32 

•  07 

T 

.06 

.11 

.02 

.06 

.39 

T 

•  14 

.48 

.04 

•  11 

T 

DAVENPORT    IOWA  L  D  15 

2.72 

.18 

T 

•  18 

T 

T 

,05 

.01 

•  07 

.69 

.35 

•  69 

T 

T 

DECATUR 

.13 

•  19 

T 

.05 

T 

.02 

.06 

.96 

.02 

.35 

.06 

.02 

.25 

.05 

1  .46 

** 

DU  QUOIN  2  S 

1  4A 

.69 

■  30 

•  10 

•  03 

.01 

.40 

.06 

.53 

•  65 

•  40 

.05 

.06 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

2.95 

T 

.13 

.67 

•04 

T 

.37 

.02 

1.09 

•  34 

.29 

EDWARDSVILLE 

4.31 

•  03 

•  04 

•  43 

.19 

•  11 

T 

.19 

.08 

1.41 

•  23 

T 

.87 

.60 

•  13 

EFFINGHAM   1  SW 

.51 

.23 

.13 

T 

.02 

.01 

•  3.1 

.09 

T 

1.09 

.01 

T 

.66 

.04 

1 

T 

.50 

*3 

.69 

'* 

EL  1  ZABETHTOWN 

4,50 

.04 

•  56 

•  09 

.26 

T 

.17 

.17 

.07 

.69 

.01 

* 

■  83 

•  83 

.11 

.01 

ELSAH 

1.87 

.01 

.03 

•  35 

.03 

.05 

.18 

.05 

1.10 

.06 

.01 

FA  IRF IELD 

4.34 

.56 

■  15 

.01 

.23 

•  24 

.26 

.95 

•  57 

.55 

•  02 

,80 

FLORA 

4.49 

•  23 

■  24 

•  14 

.15 

.54 

.38 

.84 

.76 

1.19 

?•  70 

.18 

T 

•  30 

T 

FREE  PORT  SEWAGE  PL 

3. OB 

■  74 

•  29 

•  06 

.18 

T 

•  08 

•  15 

«6C 

.57 

.03 

.05 

.29 

T 

•  04 

FULTON  DAM  13 

3.05 

.35 

•  16 

•  04 

T 

•  1  5 

•  oe 

.27 

1  .07 

.08 

.02 

.83 

T 

GALENA 

GALESBURG 

2 .  Be 

.27 

•  23 

•  06 

•  05 

T 

T 

.02 

1.79 

•  03 

.06 

.07 

.20 

T 

•  08 

3.2C 

.17 

.41 

.62 

•  23 

•  42 

.31 

•  68 

GENESEO 

.18 

T 

.18 

.02 

T 

•  21 

.04 

.96 

1.20 

GIBSON  CITY 

3.39 

•  13 

■  01 

.05 

.05 

.01 

•  04 

.01 

1.03 

.39 

.49 

1  .  18 

T 

GLADSTONE   DAM  18 

1.89 

.09 

T 

.16 

•  11 

T 

T 

T 

.02 

•  98 

•  12 

.03 

■  04 

.  32 

GLFNDALE   E  XP  FARM 

•  41 

•  03 

•  01 

.29 

.08 

.16 

.64 

.05 

1.07 

.05 

T 

.0 

.10 

.23 

.06 

.26 

•  64 

•  01 

.96 

GOLDEN 

1  .89 

T 

1 60 

.03 

•  05 

•  10 

•  03 

.18 

GRAFTON 

1.78 

.25 

.38 

.04 

T 

T 

T 

.21 

•  32 

.58 

T 

T 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

4.85 

1.33 

•  15 

.17 

T 

.03 

.14 

.04 

1.27 

T 

*  59 

.04 

1.09 

T 

GREENUP 

1.02 

•  10 

.  30 

.50 

•  20 

•  23 

.  10 

.70 

.30 

2.10 

GRE  E  NV I LLE 

"  * 

•  0 

1.22 

•  03 

.33 

GRIOLE Y 

2.22 

.06 

.09 

.02 

.06 

.06 

.02 

.41 

.01 

.07 

.66 

•  31 

GR I6GSV 1 LLE 

2.77 

•  40 

1.20 

•  17 

•  02 

.07 

.06 

HARD  IN 

2.16 

•  05 

.35 

.14 

1 .  54 

•  08 

HARR  ISBURG 

.20 

.36 

•  03 

•  06 

T 

.01 

.20 

.08 

.76 

.  78 

•  63 

•  40 

.26 

HARR I SBURG  D 1 SPOS AL  PL 

3,64 

.03 

.40 

.51 

•  22 

.  38 

.29 

2,44 

•  23 

■  10 

•  50 

•  06 

.01 

T 

.05 

.02 

•  53 

•  22 

•  02 

.65 

. 

T 

HAVANA  NO  2 

2.41 

•  24 

T 

.60 

•  02 

•  04 

.04 

.01 

.74 

•  01 

•  02 

.66 

.03 

H I  LLSBORO 

3.5] 

.15 

•  03 

•  22 

.06 

.06 

T 

.22 

T 

2.66 

.06 

.03 

HOOPESTON 

.06 

•  04 

.24 

.15 

.06 

■  05 

.06 

.04 

.67 

•  11 

.07 

•  36 

.95 

1*53 

HUTSONV 1 LLE   PWR  PL 

3.76 

•41 

•  31 

•  48 

.  12 

.46 

.22 

.31 

1.30 

.02 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

3.33 

•  38 

•  15 

.04 

.05 

•  46 

- 

•  15 

.92 

!o2 

•  63 

.28 

JACKSONVILLE 

2.46 

.28 

T 

1.05 

T 

.05 

.01 

T 

•  89 

•  17 

T 

x 

T 

.01 

JERSEYV ILLE 

2.17 

T 

T 

•  41 

•  01 

.11 

.07 

T 

.15 

.05 

1  •  35 

•  02 

T 

JOL IET  BRANDON  RD 

4.23 

•  86 

•  10 

T 

.08 

•  75 

•  06 

.42 

■  55 

.78 

.17 

•  12 

.34 

3.  52 

•  60 

.12 

T 

•  15 

•  73 

T 

1*27 

•  65 

T 

KANKAKEE 

•  14 

T 

•  09 

•01 

T 

T 

•  30 

T 

T 

•  40 

•  24 

•  02 

•  16 

■  78 

.20 

KANKAKEE  4  W 

2.56 

■  22 

.04 

•  05 

T 

T 

.30 

T 

.02 

.44 

•  2*4 

■  08 

.20 

.84 

•  13 

KE I THSBURG 

2.2] 

.36 

•  10 

.06 

.08 

•  74 

•  32 

.10 

.38 

T 

KEWANEE 

4  .60 

■  45 

.25 

T 

.18 

T 

•  61 

•  70 

•  05 

.63 

T 

1*53 

3.24 

T 

•  45 

1.66 

.16 

•  26 

LANARK 

3.77 

l!03 

•  14 

.11 

.14 

.16 

.80 

.08 

.29 

LA  SALLE  PERU 

3.41 

.07 

.01 

.03 

T 

•u 

.02 

•  10 

1.20 

•  01 

T 

•  32 

1.12 

•  34 

LA  SALLE   1  S 

3.85 

.15 

•  08 

.03 

•  64 

.01 

1.13 

•  02 

•  44 

.86 

.13 

•  25 

.11 

L AWRENCE V  I LL  E 

4.7«i 

•  67 

•  36 

•  04 

•  32 

•  24 

.26 

.30 

.96 

T 

•  68 

•  07 

.82 

3  .96 

■  21 

•  07 

•  03 

.71 

.04 

•  09 

•  28 

L INCOLN 

1*61 

.13 

.  2 

•42 

•  02 

•  21 

.01 

•  01 

.01 

T 

.  52 

•  01 

.05 

.19 

T 

LINCOLN  NO  2 

2.24 

.52 

.05 

.55 

.oe 

•  23 

.02 

•  55 

•  06 

.17 

.01 

.02 

MACK INAW 

MACOMR 

2.  74 

•  13 

T  . 

•  60 

.01 

.02 

.49 

•  60 

.04 

•  13 

.51 

.01 

MAKANOA    1  NW 

3.2! 

•  11 

.20 

•  06 

.18 

.10 

.03 

.02 

.75 

•  35 

•  15 

T 

MARENGO 

2.61 

•  24 

•OS 

'  T 

.08 

.02 

T 

.03 

•  72 

.04 

.51 

.18 

.01 

MARION 

3.43 

.15 

.20 

■  05 

.11 

.09 

.22 

.63 

.01 

.66 

•  07 

.99 

•  23 

MARSE ILLES  LOCK 

3.75 

.97 

•42 

•  04 

.03 

•  02 

T 

•  63 

•  04 

.13 

•  24 

.75 

•  09 

•  21 

.16 

MARSHALL 

3.33 

.15 

.13 

•  20 

.36 

T 

.05 

.30 

.27 

.04 

.80 

.04 

.03 

.07 

.63 

.06 

T 

MA SCOUT  AH 

2.81 

•  08 

T 

•  08 

•  81 

•oe 

•  02 

•  04 

.02 

|  .52 

•  06 

•  31 

MATTOON 

3.05 

T 

•  25 

•  10 

.15 

.15 

T 

.02 

.22 

.06 

-* 

.02 

.  16 

T 

MC  HENRY  2  S 

3.4] 

.75 

•  08 

•  04 

.06 

T 

T 

.03 

•  78 

,08 

.65 

.53 

•  21 

MC  LEANSBORO 

4.4S 

.71 

•  82 

.03 

.09 

.03 

.06 

•  IS 

.03 

.70 

■o: 

•  35 

T 

•  71 

MEOORA 

7.7C 

T 

T 

•  35 

•  12 

.75 

.13 

1.35 

T 

MlNONK 

USE 

.06 

T 

•  07 

.02 

.02 

T 

.27 

•  67 

.07 

•  05 

•  05 

.47 

•  13 

T 

MOLINF  WR  AIRPORT           R  // 

3. IE 

.10 

T 

.19 

T 

T 

T 

.36 

•  05 

•  01 

.10 

•  99 

1.06 

■  30 

T 

T 

MONMOUTH 

2.2! 

.15 

.34 

.0) 

.32 

.97 

.  :  ■ 

•  11 

.  ' 

.05 

MONT 1CELLO 

2.13 

.19 

•  27 

•44 

.05 

.04 

.60 

•  16 

.  : 

.28 

. 

MORR  1 5 

3.7; 

•  36 

.20 

T 

.03 

T 

T 

1  .00 

•07 

.11 

.42 

■  74 

•  14 

■  24 

•  42 

T 

MORRIS  3  NE 

3.0* 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.33 

•03 

.43 

.70 

.60 

MORR I  SON 

3.0( 

.55 

•03 

.05 

T 

•  13 

•  12 

•  16 

1.20 

•  81 

.01 

MORR ISONVILLE   1  E 

2.4' 

•  09 

T 

•  33 

•  11 

T 

T 

.04 

.02 

j  1.19 

•  12 

.33 

NT  CARMEL  WATER  WKS 

•  3? 

.03 

•  26 

.7( 

.24 

.65 

.04 

.50 

1.00 

"*8 

.59 

MOUNT  CARROLL 

3.6( 

.57 

T 

•03 

•  15 

.02 

•  44 

T 

1.33 

.77 

■  30 

T 

T 

-  53  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASK I 
MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  4N 
NASHVILLE    3  NW 

NEWARK   7  E 

NEW  BOSTON  DAM  17 

NEW  BOSTON 

NEW  BURNS  I DE 

NEWTON 

OLNEY  RADIO  ST A 

OREGON  WATER  WKS 

OTTAWA 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEORIA  WB  AIRPORT  R 

PEOTONE 
PETERSBURG 
PLEASANT  MILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  OU  ROCHE R 

PRINCEVILLE  2  NW 
OUINCY 

OUINCY  CAA  AP 
OUINCY  DAM  21 
QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

RED  BUD  ' 

ROBERTS   3  N 

ROCHELLE 

ROCKFOrfO 

ROCKFORD  *  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 
ROCKPORT 
RUSHVILLE 
STE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

S1DELL 

SPARLANO 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP  fcy 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

STOCKTON 

STREATOR 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 
TA YLORV ILL  E 
TISK ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 

URBANA 

URBANA   ENC  CAMPUS 
UTICA  STAR VEO  ROCK  DAM 
VANDAL  I  A  CAA  AP 
VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 

WATSEKA 

WAUKEGAN 

WAYNE  CITY 

WHE  A  TON  COLLEGE 

WHITE  HALL   1  E 

WILCOX 

WINDSOR 


3.91 
3.96 
4.41 

:  .  96 


Day  of  month 


.21  1.06 

.07  .01 
*  1.00 


.32  1.20 
1.07  .02 
1.00  T 


•31    1.59  .08 


1  .47 
.43 

1.64 


22     23     24     25     26  27 


.46      .01  1.23 


28     29  30 


DAILY  TEMPERATURES 


D.T 

Of 

Month 

c 

Station 

| 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

14 

IS 

16 

17 

:s 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

> 

< 

IlSION 

MAX 

77 

32 

'- 

g  - 

Tl 

71 

73 

J: 

S3 

75 

M 

fT 

S ! 

66 

76 

78 

82 

85 

82 

91 

91 

95 

87 

r: 

92 

93 

■S3 

79 

3 

34 

49 

A8 

46 

46 

50 

SI 

56 

63 

61 

A6 

45 

51 

57 

58 

5A 

56 

SS 

65 

72 

54 

63 

70 

72 

39 

55 

51 

70 

70 

56 

9 

A*.  £00 

71 

52 

5A 

63 

62 

59 

71 

79 

SI 

S3 

78 

T2 

57 

65 

75 

65 

75 

81 

75 

;« 

68 

63 

90 

SA 

75 

77 

90 

94 

'2 

6 

42 

36 

38 

AS 

-t 

45 

45 

59 

AT 

39 

16 

39 

A3 

51 

54 

46 

41 

S3 

S3 

47 

50 

S3 

67 

6A 

51 

52 

58 

70 

90 

•  > 

7 

ALT0N  0«M  26 

»», 

9a 

80 

80 

66 

60 

72 

82 

85 

84 

TA 

57 

i  : 

82 

84 

86 

87 

-- 

76 

96 

92 

98 

89 

84 

94 

90 

93 

31 

3 

M  I  N 

44 

42 

46 

(4S 

SO 

AS 

4A 

48 

40 

56 

SA 

36 

Al 

AO 

A7 

56 

56 

AO 

54 

58 

-- 

60 

62 

62 

68 

70 

56 

56 

56 

65 

70 

5. 

1 

ANNA  1NM 

MAX 

ao 

76 

80 

64 

es 

6T 

5* 

73 

77 

81 

Tl 

T4 

;  ■ 

52 

60 

78 

78 

80 

81 

85 

80 

90 

90 

9A 

82 

79 

92 

91 

94 

T7 

5 

M1N 

63 

49 

49 

54 

54 

AS 

47 

AT 

AS 

62 

59 

A3 

42 

A9 

56 

61 

SS 

58 

56 

67 

73 

60 

61 

72 

71 

55 

55 

73 

69 

57 

0 

ANT10CH 

-I  I 

67 

5A 

55 

63 

63 

68 

80 

86 

82 

76 

TS 

63 

55 

68 

71 

71 

80 

76 

61 

61 

61 

83 

79 

73 

6a 

86 

90 

87 

70 

9 

MIN 

AO 

A3 

40 

39 

A3 

43 

52 

SA 

59 

52 

SA 

33 

33 

35 

48 

49 

50 

42 

52 

57 

43 

41 

AS 

53 

60 

AS 

41 

49 

67 

37 

4" 

6 

A0«O4!A  COLLEGE 

MAI 

75 

63 

60 

63 

54 

68 

80 

S3 

82 

76 

-» 

6A 

58 

71 

6T 

56 

71 

81 

7A 

SO 

64 

TO 

85 

S3 

03 

72 

ae 

90 

87 

71 1 

6 

M  IN 

43 

46 

36 

3T 

44 

40 

42 

AT 

AT 

55 

48 

53 

11 

36 

38 

49 

50 

43 

40 

47 

SS 

42 

39 

45 

60 

51 

45 

45 

53 

65 

56 

A6 

3 

BELLEVILLE   SCOTT  AT 

MAI 

85 

72 

7T 

62 

61 

64 

^.■ 

71 

79 

S3 

TS 

TA 

59 

56 

67 

76 

74 

77 

80 

9C 

73 

91 

9A 

97 

76 

80 

92 

92 

n 

77 

•3 

MIN 

5* 

50 

50 

50 

5: 

44 

51 

AS 

50 

58 

58 

39 

A3 

42 

33 

58 

58 

S3 

56 

57 

70 

61 

58 

64 

71 

70 

t : 

58 

55 

70 

71 

56 

•  3 

BL0ONIN&-3N  NORMA* 

MAI 

78 

76 

•T 

66 

64 

6S 

67 

7A 

ai 

82 

T8 

'5 

72 

63 

70 

70 

74 

81 

SA 

83 

68 

-- 

91 

90 

07 

77 

92 

92 

91 

76. 

A 

MIN 

48 

*4 

43 

45 

AT 

44 

50 

AT 

53 

60 

52 

62 

18 

40 

A7 

53 

57 

46 

46 

49 

66 

AS 

A3 

51 

66 

69 

A7 

SO 

58 

70 

63 

51 

7 

CAIRO   «B  CI  TV 

MAI 

a* 

78 

S3 

6T 

66 

Tl 

67 

73 

TT 

83 

73 

TS 

66 

S3 

62 

82 

SO 

81 

82 

86 

78 

92 

95 

98 

01 

81 

97 

96 

97 

79< 

3 

■  IN 

59 

54 

56 

60 

SS 

51 

53 

51 

52 

60 

63 

62 

AT 

A7 

52 

60 

64 

63 

62 

60 

70 

7A 

66 

66 

75 

7A 

66 

60 

62 

77 

73 

61 

tl 

CARBONDAlE      : ■ - ji  PL 

MAI 

80 

77 

81 

TA 

68 

•: 

69 

71 

TS 

82 

TS 

73 

69 

•: 

62 

78 

SO 

82 

82 

85 

82 

91 

91 

99 

98 

80 

93 

93 

94 

79 

4 

m  In 

50 

45 

42 

54 

56 

AA 

45 

43 

42 

54 

62 

44 

42 

50 

52 

62 

60 

51 

51 

- : 

70 

75 

65 

69 

34 

1 

CARL INV 1 LLE  4E 

MAI 

81 

72 

T2 

64 

64 

63 

68 

72 

T9 

82 

SO 

68 

64 

5 : 

70 

68 

75 

80 

85 

as 

76 

00 

91 

91 

S3 

76 

95 

92 

18 

77. 

1 

MIN 

51 

44 

39 

46 

SO 

45 

45 

AS 

59 

52 

42 

- : 

A7 

60 

54 

40 

50 

55 

68 

SS 

51 

65 

70 

73 

53 

52 

55 

66 

68 

33 

,3 

(HUU 

MAX 

8A 

75 

70 

78 

65 

6T 

69 

72 

SO 

87 

78 

76 

6A 

57 

69 

76 

79 

75 

78 

SA 

80 

90 

76 

92 

9A 

97 

S3 

79 

93 

96 

93 

70. 

6 

MIN 

53 

52 

49 

49 

36 

45 

48 

48 

•  ; 

51 

59 

62 

42 

41 

50 

57 

ST 

52 

55 

56 

70 

75 

55 

65 

71 

71 

59 

59 

5» 

71 

71 

56 

6 

CHARLESTON 

MAI 

80 

75 

TA 

70 

6T 

63 

69 

70 

TS 

§  . 

76 

TO 

66 

55 

68 

68 

73 

75 

80 

83 

8A 

73 

85 

J9 

91 

03 

76 

73. 

0 

MIN 

52 

44 

46 

A5 

52 

AS 

50 

AS 

50 

58 

61 

61 

42 

AO 

48 

56 

59 

AO 

51 

51 

51 

45 

60 

69 

73 

50 

SO 

55 

32 

6 

CHE  NO! 

MAX 

77 

60 

6T 

65 

64 

65 

TO 

75 

.1 

82 

SO 

T6 

TO 

60 

70 

67 

62 

76 

72 

80 

31 

76 

67 

68 

89 

89 

08 

75 

91 

90 

90 

74. 

3 

MIN 

46 

41 

40 

42 

AT 

A2 

46 

44 

51 

58 

51 

50 

36 

38 

46 

50 

55 

46 

42 

52 

70 

46 

41 

49 

66 

66 

AS 

A6 

SS 

69 

62 

A9 

7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

75 

53 

33 

31 

49 

66 

61 

77 

34 

82 

76 

TO 

43 

50 

60 

61 

67 

82 

77 

55 

57 

68 

86 

85 

54 

63 

B9 

91 

07 

47 

MIN 

51 

45 

AS 

47 

46 

AO 

52 

55 

58 

62 

58 

40 

38 

43 

AA 

51 

49 

52 

52 

57 

55 

46 

47 

52 

61 

49 

47 

49 

57 

72 

35 

51 

1 

CHICAGO  US  AIRPOST 

MAX 

78 

60 

59 

60 

SA 

72 

68 

80 

87 

8A 

79 

TO 

A3 

56 

67 

66 

55 

77 

73 

8A 

70 

58 

64 

TO 

88 

85 

61 

69 

91 

93 

3, 

71. 

3 

MIN 

50 

AT 

40 

A3 

48 

40 

50 

54 

56 

60 

56 

Al 

38 

A3 

4S 

53 

51 

51 

A9 

52 

56 

45 

45 

S3 

63 

SO 

A7 

49 

58 

69 

57 

50 

5 

CHICAGO  US   CI  TV 

MAX 

69 

5A 

51 

54 

53 

6T 

64 

79 

09 

83 

78 

71 

44 

49 

59 

60 

67 

82 

78 

55 

58 

63 

86 

86 

55 

62 

88 

91 

SS 

60 

it 

MIN 

52 

45 

47 

47 

AT 

SO 

55 

57 

61 

64 

58 

40 

38 

A3 

AS 

50 

49 

52 

51 

59 

55 

45 

47 

51 

62 

49 

A7 

A9 

60 

Tl 

S3 

51 

S 

CICERO 

MAX 

71 

58 

60 

63 

5A 

71 

69 

81 

or 

84 

80 

'3 

62 

37 

69 

66 

75 

84 

70 

64 

66 

70 

88 

87 

69 

71 

90 

91 

91 

73 

1 

MIN 

52 

48 

41 

AT 

AT 

A9 

53 

54 

60 

55 

37 

-: 

AA 

52 

51 

SO 

AT 

SI 

64 

A5 

44 

53 

59 

61 

46 

SO 

SS 

66 

64 

31 

2 

COBDEN 

MAX 

80 

77 

79 

75 

64 

68 

65 

72 

7« 

SO 

75 

73 

68 

52 

61 

TT 

80 

76 

T9 

80 

81 

83 

80 

90 

90 

96 

00 

83 

91 

90 

94 

70 

2 

MIN 

A3 

43 

52 

52 

A3 

AS 

43 

44 

54 

61 

SS 

41 

40 

A7 

5A 

59 

52 

56 

51 

67 

72 

59 

60 

70 

68 

61 

S3 

51 

70 

67 

34 

2 

DANVILLE 

MAX 

79 

68 

65 

TA 

69 

71 

70 

82 

32 

SO 

Tl 

66 

S3 

70 

65 

77 

77 

81 

87 

SO 

71 

73 

89 

88 

75 

75 

91 

94 

94 

70 

3 

MIN 

51 

48 

- 

45 

SO 

51 

49 

-8 

56 

63 

52 

39 

40 

48 

55 

57 

45 

49 

45 

65 

52 

42 

57 

66 

75 

43 

50 

49 

66 

69 

32 

•  3 

DAVENPORT   iooa  l  D  IS 

MAX 

61 

52 

63 

34 

62 

71 

81 

83 

78 

5  ? 

50 

;  : 

73 

6T 

TA 

81 

72 

SS 

69 

70 

89 

SO 

67 

75 

90 

91 

86 

70 

A 

MIN 

48 

44 

41 

A9 

-- 

47 

49 

55 

59 

52 

36 

41 

48 

55 

53 

• 

45 

60 

54 

A7 

50 

52 

67 

63 

52 

52 

62 

70 

63 

51 

8 

DECATUR 

MAX 

83 

66 

69 

65 

*■ 

69 

74 

= 

85 

79 

62 

t : 

72 

6T 

T5 

8A 

88 

76 

73 

82 

92 

93 

77 

SO 

92 

91 

05 

77 

3 

MIN 

52 

45 

43 

45 

-5 

50 

46 

51 

49 

41 

AO 

SO 

56 

57 

47 

48 

55 

67 

55 

46 

57 

■30 

75 

A9 

52 

57 

67 

68 

52 

9 

01  ION 

MAX 

61 

57 

65 

63 

66 

73 

79 

83 

81 

78 

73 

66 

62 

70 

Tl 

T2 

81 

79 

65 

66 

70 

86 

85 

77 

74 

88 

90 

S3 

72 

0 

MIN 

48 

48 

■  r 

37 

48 

A3 

42 

45 

50 

61 

52 

52 

35 

37 

38 

50 

53 

AT 

19 

51 

62 

46 

43 

A7 

62 

62 

A3 

42 

51 

68 

31 

48 

2 

DC'  OUOIN   2  S 

MAI 

80 

78 

•? 

72 

T2 

•o 

69 

71 

->9 

81 

75 

'4 

72 

52 

65 

79 

TS 

81 

SA 

85 

82 

89 

89 

95 

90 

79 

92 

91 

02 

79 

3 

MIN 

51 

4T 

-- 

48 

52 

49 

48 

46 

47 

57 

63 

61 

44 

42 

50 

58 

61 

55 

56 

56 

70 

76 

60 

63 

6A 

73 

6A 

S7 

SS 

67 

71 

56 

6 

EAST  ST  LOUIS   PARKS  CO*. 

MAX 

86 

74 

63 

65 

68 

TS 

TS 

85 

76 

74 

69 

59 

69 

76 

81 

si 

81 

82 

91 

92 

83 

.93 

95 

101 

90 

80 

95 

96 

95 

80 

9 

- ; l 

50 

49 

— 

51 

55 

50 

46 

.6 

56 

58 

61 

42 

42 

SI 

57 

59 

56 

55 

69 

67 

58 

65 

68 

72 

02 

58 

56 

68 

69 

SS 

9 

EFFINGHAM   1  SH 

-Al 

79 

75 

69 

19 

67 

63 

68 

Tsj 

79 

74 

-5 

64 

S3 

6A 

Tl 

T2 

83 

SA 

84 

72 

85 

88 

92 

83 

74 

89 

92 

92 

73 

6 

HIM 

49 

43 

— 

SO 

53 

43 

AT 

46 

54 

59 

59 

39 

39 

49 

56 

58 

A6 

52 

66 

59 

47 

60 

71 

52 

50 

50 

6A 

67 

52 

3 

EL I2A8ETMT0XN 

-II 

84 

80 

= ; 

70 

TO 

71 

69 

70 

82 

72 

77 

75 

51 

61 

80 

T8 

81 

SA 

83 

82 

90 

89 

95 

94 

79 

91 

91 

93 

79 

2 

53 

50 

58 

58 

48 

49 

47 

»s 

54 

62 

48 

45 

SO 

58 

62 

58 

58 

5A 

67 

73 

62 

6» 

72 

72 

64 

56 

55 

75 

72 

58 

: 

FAIRFIELD 

83 

78 

T9 

74 

65 

68 

69 

69 

Td 

82 

79 

.71 

69 

52 

6A 

76 

TA 

SI 

85 

as 

62 

89 

90 

90 

86 

77 

89 

91 

90 

0 

m  In 

52 

47 

53 

59 

AS 

48 

50 

ATI 

55 

62 

61 

44 

A3 

SO 

57 

57 

52 

56 

52 

69 

7* 

55 

63 

70 

71 

60 

57 

SO 

70 

70 

56 

2 

FLORA 

«I1 

81 

77 

65 

65 

69 

69 

71 

nj 

80 

75 

'0 

68 

S3 

6A 

7A 

T5 

79 

85 

84 

SI 

88 

90 

94 

90 

76 

89 

91 

01 

77. 

4 

MIN 

52 

48 

51 

59 

47 

49 

51 

AoJ 

55 

62 

42 

42 

SI 

58 

55 

S3 

56 

53 

68 

72 

52 

S3 

71 

74 

57 

54 

52 

68 

72 

56 

0 

FREEPW 

-II 

60 

55 

5' 

66 

63 

66 

68 

81 

83 

32 

78 

72 

60 

61 

TO 

T2 

61 

71 

82 

75 

58 

66 

70 

83 

83 

72 

73 

87 

90 

OS 

71. 

9 

«  s 

48 

43 

AO 

34 

43 

44 

39 

42 

AsJ 

59 

48 

33 

38 

36 

AS 

51 

50 

16 

55 

SS 

46 

45 

45 

61 

57 

** 

43 

53 

71 

53 

A7 

1 

FULTON  DAM  13 

-11 

63 

58 

55 

63 

62 

65 

67 

77 

*3 

81 

T6 

TO 

55 

62 

70 

68 

61 

69 

71 

81 

T5 

60 

66 

59 

85 

83 

71 

73 

87 

90 

S3 

70 

9 

-is 

49 

AT 

41 

39 

50 

-9 

49 

49 

54 

60 

52 

» 

37 

AO 

AA 

52 

5S 

S3 

45 

5B 

58 

47 

48 

53 

62 

62 

52 

A9 

59 

72 

54 

31 

A 

GALES8UR6 

-II 

71 

52 

57 

62 

52 

57 

67 

77 

80 

81 

TT 

67 

48 

63 

72 

61 

59 

T3 

71 

81 

73 

$7 

68 

70 

90 

85 

6" 

77 

91 

93 

89 

70. 

7 

MIN 

AT 

46 

3T 

38 

AS 

46 

47 

44 

sa| 

59 

48 

.3 

38 

39 

A9 

SA 

48 

AT 

46 

55 

** 

47 

46 

52 

57 

62 

53 

52 

59 

70 

SO 

A9< 

&ALVA 

-II 

72 

66 

59 

63 

6A 

67 

71 

79 

80 

82 

78 

TO 

60 

67 

71 

T3 

73 

84 

79 

66 

67 

60 

B8 

85 

76 

77 

90 

92 

88 

7A 

1 

-  :•. 

49 

A2 

35 

43 

A6 

44 

45 

45 

AS] 

60 

49 

55 

36 

31 

45 

51 

48 

46 

44 

51 

59 

45 

44 

49 

63 

64 

4- 

A7 

56 

67 

64 

A9 

1 

GOLCONDA  DAM  51 

-ii 

84 

T6 

80 

65 

62 

TO 

68 

TS 

80 

69 

■•6 

65 

SO 

60 

78 

7A 

SO 

82 

SA 

76 

88 

88 

92 

78 

76 

89 

90 

02 

76, 

6 

-  :s 

53 

51 

•  9 

58 

48 

51 

52 

SO 

SA 

62 

60 

44 

44 

SO 

58 

59 

58 

58 

SS 

6A 

68 

62 

64 

70 

70 

5- 

62 

56 

72 

72 

57. 

7 

GREENVILLE 

-ii 

S3 

TO 

T4 

62 

65 

65 

72 

69 

tJ 

SO 

74 

72 

65 

56 

66 

TO 

7A 

73 

75 

84 

SA 

87 

78 

87 

90 

96 

=  5 

76 

89 

91 

94 

TT. 

: 

»:s 

49 

46 

47 

48 

31 

44 

49 

50 

521 

58 

ST 

51 

41 

40 

SI 

56 

59 

52 

54 

54 

68 

62 

52 

60 

69 

71 

57 

55 

56 

67 

70 

55 

2 

GR1G6SVIU-E 

MAI 

80 

73 

OS 

65 

SA 

58 

70 

75 

tJ 

82 

T8 

70 

65 

60 

74 

TO 

72 

74 

76 

82 

85 

78 

69 

90 

94 

93 

90 

SO 

94 

95 

96 

77, 

0 

MIN 

49 

45 

A5 

45 

AS 

-6 

43 

AS 

52 

65 

50 

55 

40 

44 

48 

56 

53 

46. 

A7 

58 

67 

56 

48 

60 

76 

75 

50 

56 

60 

74 

07 

54. 

0 

HARR IS BURG 

-n 

86 

T8 

35 

68 

65 

-5 

70 

T2 

81 

86 

T5 

77 

70 

55 

65 

81 

81 

77 

78 

85 

09 

87 

8A 

93 

91 

96 

80 

77 

95 

9A 

95 

80 

4 

-  :s 

52 

46 

-.- 

SS 

SS 

.5 

.5 

45 

-5 

52 

63 

61 

45 

45 

50 

5T 

56 

55 

56 

52 

68 

76 

60 

63 

72 

78 

5! 

54 

51 

75 

70 

56, 

7 

HAVANA 

MAI 

79 

68 

55 

63 

S3 

64 

69 

76 

=  0 

82 

T8 

7A 

64 

63 

7A 

6T 

66 

71 

75 

81 

82 

72 

69 

30 

91 

89 

79 

79 

92 

92 

93 

75 

.3 

-  :s 

»7 

45 

4* 

44 

AT 

43 

46 

48 

52 

60 

50 

61 

42 

Al 

52 

55 

58 

SI 

45 

51 

69) 

50 

48 

56 

70 

T2 

5: 

SO 

59 

69 

67 

S3, 

1 

HILLSBORO 

-ii 

82 

69 

'3 

65 

64 

6T 

72 

•a 

82 

77 

72 

70 

57 

70 

69 

TA 

7A 

75 

80 

as 

89 

82 

33 

91 

96 

87 

78 

90 

91 

90 

77 

6 

MIN 

51 

46 

-2 

48 

32 

A3 

47 

49 

59 

55 

61 

41 

AO 

50 

ST 

58 

A9 

52 

5A 

68 

59 

52 

61 

71 

73 

5A 

53 

55 

68 

68 

SA 

A 

I  '     .   »  .  -<    :    »  I» 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAY  1953 


Day  Of  Month 


btauOn 

1    |  2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 ' 

15!  16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

HOOPESTON 

MAX 
MIN 

78 
SO 

65 
47 

75 
39 

68 
42 

70 
48 

67 
44 

69 
45 

71 

50 

8? 

52 

82 
54 

77 
60 

73 
61, 

66 
38 

53 
39 

67 
47 

62 
54 

69 

57 

76 
47 

73 
48 

81 
52 

84 
65 

76 
50 

69 

41 

65 
55 

87 

62 

86 

72 

75 
46 

74 
48 

90 

52 

93 
68 

90 
66 

74 
51 

6 
6 

JACKSONVILLE 

MAX 
MIN 

79 
47 

70 
42 

68 
40 

65 
46 

58 
47 

63 

•41 

68 
45 

75 
48 

80 
51 

82 
62 

78 
48 

73 
61 

65 
42 

60 
41 

73 
50 

70 
56 

72 
58 

75 
47 

75 
48 

81 

56 

85 
70 

80 
57 

70 
51 

88 
61 

93 
72 

94 
75 

84 

53 

80 
55 

93 
60 

93 
68 

93 
64 

76( 
53 

9 
6 

JERSEVV  ILLE 

MAX 
MIN 

83 
49 

75 
43 

73 
39 

73 
43 

62 
49 

64 
40 

65 
40 

75 
46 

79 

50 

84 
58 

79 
50 

74 
60 

71 
41 

60 
39 

72 
42 

69 
56 

74 

55 

74 
46 

78 
48 

81 

56 

87 
67 

84 

% 

74 
49 

90 
62 

93 
70 

96 
74 

95 
55 

81 
58 

93 
57 

93 
68 

93 
67 

78 
52 

8 

7 

JOL I ET 

MAX 
M  IN 

KANKAKEE 

MAX 
M  IN 

77 
49 

62 
48 

67 
39 

66 
43 

58 
-47 

68 
43 

70 
46 

76 
51 

82 
53 

81 

57 

77 
56 

75 
58 

65 
37 

63 
39 

68 
47 

67 
» 

64 

55 

73 
49 

73 
46 

80 

51 

81 
65 

71 
47 

68 
41 

65 
51 

86 
63 

92 
63 

75 
45 

75 
46 

89 
56 

90 
69 

87 
66 

73 
50 

9 
9 

KANKAKEE   4  W 

MAX 
MIN 

77 
49 

61 

47 

70 

37 

66 
40 

57 
47 

65 
43 

69 

43 

76 
48 

83 

52 

83 

56 

78 
56 

75 
58 

64 

37 

60 
39 

69 
47 

64 

" 

63 
56 

73 
48 

71 
45 

82 
50 

82 
61 

70 
47 

67 
41 

64 
50 

87 
61 

85 
63 

76 
45 

72 
45 

90 
55 

92 
65 

88 
63 

73 
49 

5 
9 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

69 
48 

57 
40 

62 
31 

62 
35 

56 
46 

59 
42 

70 

42 

76 
41 

82 
51 

82 
61 

76 
54 

70 
53 

59 
36 

62 
36 

72 
43 

69 
50 

59 
51 

74 
46 

74 
41 

80 
49 

73 
55 

66 

68 
44 

65 

53 

90 

84 
65 

70 
47 

75 
47 

89 

52 

91 

67 

91 

66 

72 
47 

0 
9 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

71 
45 

55 
42 

58 
38 

62 
36 

59 
48 

59 
47 

69 
41 

75 
45 

78 

56 

83 
59 

80 
46 

70 
46 

64 
41 

62 
40 

72 
42 

64 

54 

58 
52 

73 
45 

72 
44 

80 

55 

75 
60 

66 

49 

68 
44 

80 

56 

89 
70 

88 
67 

72 
52 

72 
59 

89 

59 

90 

71 

87 
58 

72 
SO 

3 
5 

LA  SALLE  PERU 

MAX 
MIN 

78 
50 

60 
48 

64 
40 

64 
39 

56 
49 

67 
45 

70 
44 

80 
47 

87 
50 

85 

59 

79 
53 

71 
58 

61 
37 

66 
40 

76 
40 

69 
53 

59 
55 

77 
49 

75 
41 

84 
55 

78 
64 

64 
46 

72 
42 

68 
49 

91 
62 

86 
65 

72 
47 

79 
47 

92 
56 

94 

75 

90 
59 

74 
50 

6 
5 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

79 
48 

69 
46 

69 
40 

68 
44 

63 
47 

65 
43 

70 
48 

75 
45 

81 
49 

83 
57 

79 
51 

77 
60 

65 
41 

66 
40 

74 
50 

66 
50 

71 
57 

77 
46 

77 

44 

82 
53 

B6 
67 

77 

52 

73 
45 

82 

57 

93 
72 

92 
74 

78 
49 

80 
48 

94 
56 

94 
70 

95 
63 

77 
52 

4 
0 

MAKANDA  1NW 

MAX 
MIN 

80 

55 

78 

53 

79 
53 

77 
54 

64 

55 

68 
46 

65 

50 

70 
48 

76 
51 

80 
59 

75 
63 

73 
59 

68 
43 

50 
42 

62 
49 

79 
56 

79 
60 

74 
54 

75 
57 

80 
59 

82 
69 

84 

74 

82 
60 

90 
62 

90 

72 

93 
72 

92 

79 
53 

92 
59 

92 
73 

92 
71 

78 
57 

1 
7 

MARENGO 

MAX 
MIN 

64 
47 

54 
44 

58 
37 

62 
37 

'59 
42 

67 
42 

68 

40 

81 
49 

86 

51 

83 

58 

77 
.  50 

72 
51 

64 

32 

59 
34 

72 
34 

70 
47 

58 
50 

73 
49 

73 
39 

82 

52 

75 
55 

60 
44 

64 
44 

67 
46 

85 
56 

81 
61 

70 
44 

72 
45 

89 
50 

91 
67 

86 
56 

71 
46 

7 
9 

MATTOON 

MAX 
MIN 

79 
51 

68 
44 

74 
44 

63 
46 

65 
51 

66 
44 

68 
49 

68 

51 

78 
49 

eo 

57 

76 
61 

67 
58 

58 
40 

53 
40 

61 
49 

68 

57 

74 

55 

75 
46 

74 

52 

80 
53 

83 
59 

84 

54 

71 
46 

86 
62 

90 
69 

92 
65 

69 
50 

76 
52 

89 
54 

92 
67 

92 
69 

74 

53 

8 
0 

MC  LEANSBORO 

MAX 
MIN 

83 

52 

80 
49 

81 
47 

70 
55 

64 
57 

70 
45 

67 
47 

71 
48 

79 
48 

83 

55 

75 
63 

72 
61 

68 
45 

53 
43 

65 
51 

78 
57 

79 
61 

76 
54 

78 
56 

82 
54 

85 
69 

85 

73 

82 
58 

91 
64 

93 
70 

95 

73 

67 
62 

78 
58 

93 
55 

93 
73 

93 
72 

79 
57 

0 
3 

MINONK 

MAX 

M  IN 

77 
45 

69 
42 

67 
39 

64 
41 

60 

47 

63 
40 

69 
45 

77 
46 

83 

50 

84 

55 

82 
48 

77 
56 

67 
37 

63 
38 

73 
41 

70 
51 

61 

54 

75 
46 

74 
46 

83 
48 

80 
65 

46 

68 

42 

65 
49 

89 
62 

90 
66 

70 
46 

78 
46 

92 
52 

92 
68 

92 
58 

75 
48 

1 
9 

MOLINE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
48 

52 
44 

54 

40 

63 

35 

55 
49 

62 
46 

71 
43 

78 
43 

82 
51 

84 

59 

78 
51 

65 
49 

50 
36 

61 
41 

73 
48 

67 

52 

60 

51 

72 
47 

75 
40 

81 
58 

72 
53 

58 
47 

66 
47 

70 
51 

89 
68 

81 
63 

67 
52 

76 
51 

91 
62 

95 
68 

89 
58 

70 
SO 

9 
0 

MONMOUTH 

MAX 
M  IN 

71 
46 

57 
43 

57 
40 

62 
43 

57 
47 

59 
46 

69 
43 

78 

43 

83 
57 

81 

57 

78 
49 

68 
56 

58 
38 

63 
40 

74 
43 

62 
51 

60 

55 

75 
49 

70 
41 

80 
54 

74 
62 

64 
48 

68 
45 

69 
55 

90 
68 

85 
68 

72 
51 

78 
52 

91 

57 

92 
69 

89 
70 

72 
51 

1 

2 

MORRIS   3  NE 

MAX 
MIN 

77 
47 

74 
50 

62 
37 

66 
38 

62 
47 

68 
42 

70 
42 

79 
46 

66 

57 

84 

55 

83 
50 

75 

65 

69 

35 

61 

38 

72 
44 

71 
48 

62 
52 

75 
46 

72 
42 

82 
51 

79 
62 

70 

66 
41 

67 
47 

87 
64 

87 
64 

79 
45 

74 
43 

90 
55 

90 

72 

90 
59 

75 
49 

1 
0 

MORRISON 

MAX 
M  IN 

64 
46 

57 
45 

58 
39 

67 
36 

63 
47 

67 
47 

72 
43 

82 
46 

84 

51 

83 
58 

80 
48 

72 
47 

55 
35 

63 
38 

75 
41 

70 
■50 

60 

52 

73 
49 

77 
38 

82 

75 
53 

62 
45 

69 
44 

71 
49 

85 
61 

86 

62 

69 
48 

75 
46 

91 
56 

93 
71 

87 
56 

73 
48 

1 
3 

MORR I SONV ILLE    1  E 

MAX 
M  IN 

80 
48 

68 
41 

71 
37 

65 
45 

63 
49 

65 
39 

67 
46 

71 
45 

80 
47 

82 
56 

76 
51 

71 
59 

66 
40 

59 
39 

71 
49 

64 
54 

72 
55 

74 
45 

73 
47 

80 
53 

85 
66 

84 
55 

70 
47 

88 
60 

90 
70 

93 

72 

83 
50 

78 
52 

90 
55 

91 
68 

90 
66 

76 
51 

1 
8 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

85 
54 

81 
50 

82 
48 

77 
53 

60 

73 

4  0 

70 
49 

72 
50 

80 

4H 

84 
54 

78 
63 

75 
61 

68 
46 

55 
45 

67 
51 

78 
58 

61 

76 
55 

76 
56 

83 
53 

67 

86 
73 

84 

55 

92 
64 

92 
70 

97 
72 

89 
60 

78 

94 
51 

94 

73 

95 
70 

80 
57 

8 
3 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
M  IN 

62 
48 

56 
47 

55 

39 

66 
34 

62 

45 

66 
47 

69 
40 

80 
43 

82 
50 

82 
60 

78 

50 

74 
49 

61 
34 

64 

39 

72 
38 

70 
46 

60 
56 

72 
51 

75 
36 

80 
55 

74 
57 

62 
47 

70 
43 

70 
51 

87 
61 

84 
60 

74 
48 

75 
45 

88 
56 

91 
74 

86 
54 

72 
48 

5 
5 

MOUNT   VERNON  4N 

MAX 
MIN 

81 
53 

74 
48 

77 
48 

70 
51 

63 
56 

69 

4  6 

69 
48 

71 
49 

77 

48 

81 
59 

75 
60 

70 
60 

67 
41 

53 
41 

63 
50 

76 
51 

73 
61 

74 
52 

75 
56 

81 

55 

83 
68 

84 

73 

81 
•54 

89 
62 

89 
69 

93 
72 

87 
59 

76 

57 

89 
54 

91 
68 

92 
69 

77 
56 

2 
1 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 
M  IN 

83 
52 

78 
47 

a? 
45 

78 
54 

65 
55 

69 
46 

68 
49 

70 
42 

78 
44 

80 
56 

76 
63 

75 
59 

73 
44 

63 
43 

61 
49 

78 
56 

80 
60 

76 
54 

77 
55 

81 
55 

81 
67 

84 

71 

83 
65 

90 
63 

91 
71 

95 
72 

91 
63 

80 
53 

92 
53 

91 
73 

93 
69 

79 
56 

4 
4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

82 
51 

79 
46 

7R 
46 

76 
50 

67 

55 

70 

46 

70 
49 

72 
49 

81 

4  7 

82 

56 

77 
62 

73 
61 

72 
42 

S3 
41 

68 
49 

71 
57 

77 
60 

78 
50 

78 
54 

82 
49 

86 
66 

85 
63 

81 
49 

91 
62 

91 
70 

96 
72 

92 
55 

79 
51 

90 
51 

92 
69 

93 
70 

79 
54 

4 
7 

OLNEY   RADIO  STA 

MAX 
MIN 

82 
54 

77 
47 

79 

48 

74 
52 

65 
46 

70 
46 

70 
48 

80 
48 

8  0 
64 

82 
46 

82 
64 

71 
62 

69 
44 

51 
44 

63 
50 

78 

76 

53 

76 
51 

76 
56 

80 
51 

76 
62 

84 

75 

80 
52 

90 
62 

90 
71 

94 

72 

88 
59 

82 
54 

89 
50 

92 
69 

93 
71 

78 
55 

7 
4 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

76 
49 

60 
48 

69 

41 

64 

41 

56 
50 

67 

44 

72 
44 

80 
49 

84 

51 

83 
60 

81 

53 

71 
56 

62 
37 

63 
40 

73 

40 

67 
53 

59 
54 

78 
48 

75 
43 

81 
52 

77 
64 

64 
46 

68 

43 

66 
49 

87 
62 

86 
65 

76 
47 

75 
46 

91 
55 

92 
72 

89 
61 

73 
50 

8 
4 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

82 
53 

72 
48 

79 
45 

66 
46 

72 
53 

7? 
48 

70 
49 

73 
49 

81 
47 

83 
51 

78 
63 

75 
61 

66 
45 

63 
45 

69 
50 

73 
58 

78 
59 

78 
50 

78 
55 

84 
49 

87 
67 

86 
64 

73 
50 

91 
62 

92 
70 

95 
71 

72 
60 

80 
51 

93 
49 

95 

70 

94 
72 

79 
55 

0 
2 

PANA 

MAX 
MIN 

80 
51 

70 

45 

76 
42 

65 
46 

64 
51 

66 

42 

69 
48 

71 
47 

80 

50 

82 
60 

76 
56 

73 
61 

66 
40 

56 
40 

70 
50 

67 
55 

76 
57 

76 
49 

76 
51 

82 
54 

86 
69 

88 
56 

73 
48 

88 

62 

90 
70 

95 
73 

82 
51 

79 
53 

90 
55 

92 
68 

93 
76 

77 
54 

4 
1 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

79 
52 

72 
44 

76 
44 

67 
46 

72 
52 

68 
48 

69 
54 

69 
53 

80 
61 

80 
57 

76 

62 

68 
62 

65 
42 

52 
41 

70 
48 

68 
60 

74 

62 

78 
45 

75 

52 

80 
52 

84 
66 

82 
56 

74 
46 

82 
61 

89 
71 

90 

72 

83 
49 

80 
53 

89 
53 

91 

70 

92 
69 

76 
54 

6 
6 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

71 

52 

61 
49 

64 

40 

62 
39 

54 
45 

68 
45 

70 
43 

76 
49 

84 

50 

82 
51 

79 
54 

75 
58 

65 
37 

57 
38 

69 
44 

68 
52 

62 
51 

74 
49 

70 
45 

81 
52 

77 
64 

70 
44 

63 
39 

66 
40 

87 
61 

86 

59 

77 
45 

71 
45 

90 
S3 

92 
70 

87 
64 

72 
49 

8 

3 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
47 

56 
45 

63 

44 

62 
42 

56 
47 

69 
44 

70 
48 

75 
47 

79 
53 

81 

60 

76 
51 

71 

52 

53 
40 

61 
40 

72 
49 

62 
54 

59 
48 

73 
47 

74 
46 

80 
55 

79 
57 

58 
48 

69 
45 

73 
55 

90 
70 

86 
64 

69 
49 

78 

52 

90 
60 

91 
68 

90 
64 

72 
51 

0 
3 

PONTIAC 

MAX 
MIN 

77 
48 

63 
46 

67 
41 

62 
45 

60 
49 

63 

46 

68 
46 

75 
49 

81 
53 

81 
59 

77 
55 

75 
58 

66 
38 

61 

69 
48 

68 

53 

61 

55 

72 
49 

71 
47 

80 

52 

80 
66 

73 
48 

67 
44 

65 
51 

88 

62 

86 
68 

79 
49 

73 
48 

89 
55 

89 
71 

88 
63 

73 
51 

4 
6 

QUINCY 

MAX 
MIN 

76 
49 

62 
45 

65 

4? 

62 
45 

54 
48 

6? 
46 

70 
45 

79 
49 

78 

55 

85 
61 

80 
50 

72 
57 

57 
41 

64 
42 

75 
45 

71 
56 

68 
58 

73 
48 

78 
49 

83 
59 

'85 
68 

75 
56 

69 
49 

91 
60 

94 
74 

92 
73 

82 
58 

80 
56 

95 
63 

95 
74 

75 
54 

7 
0 

QUINCY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

45 

-0 

62 
39 

62 
43 

52 
46 

63 
46 

68 
44 

77 
51 

79 

52 

84 

60 

77 
46 

65 
49 

51 
40 

64 
40 

75 
45 

55 

68 
50 

72 
46 

74 
49 

82 

55 

80 
57 

66 

52 

70 
48 

88 

59 

90 

72 

90 
63 

72 
54 

80 
53 

92 
60 

90 
70 

91 

59 

51 

2 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

MAX 
M  IN 

78 

50 

62 
44 

72 
41 

65 
47 

68 
48 

65 
46 

67 

52 

72 
51 

81 

6? 

81 

53 

77 
59 

73 
54 

54 
39 

53 
40 

67 
49 

62 
54 

70 
51 

72 
50 

75 
50 

81 

50 

86 
60 

68 
48 

68 
44 

70 
57 

88 

67 

87 

59 

68 
47 

76 

52 

90 

52 

91 
69 

91 
69 

73 
51 

5 
7 

ROBERTS  3  N 

MAX 
MIN 

78 
47 

64 
45 

70 
3  7 

66 

42 

70 
47 

66 
42 

70 
45 

75 
45 

8  3 
51 

83 
54 

79 
56 

76 
58 

66 
38 

57 
39 

70 
4  7 

68 
51 

66 

55 

72 
51 

75 
46 

81 
49 

83 
64 

72 
48 

67 
41 

65 
54 

88 

61 

85 
69 

74 
45 

74 
47 

91 
52 

91 

70 

92 
64 

74 
50 

7 
3 

ROCKFORO 

MAX 
MIN 

64 

49 

55 
47 

5  7 

40 

65 
39 

66 
44 

70 
4  3 

70 
42 

84 

48 

86 

52 

86 
60 

78 
51 

76 

6? 

67 
34 

60 
36 

74 
35 

72 
49 

62 
52 

7  6 

49 

74 
39 

83 

52 

78 
57 

65 
45 

67 

47 

67 
48 

86 
58 

86 
60 

78 
47 

75 
47 

89 

55 

91 
73 

87 
57 

74 
48 

0 
7 

ROCKFORO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

65 
50 

54 
43 

60 
<R 

63 
38 

60 
45 

67 
42 

70 
42 

82 
46 

85 
51 

84 
58 

77 
51 

72 
4  3 

50 
34 

59 
39 

72 
36 

70 
50 

57 
51 

76 
49 

74 
40 

83 

50 

71 

52 

58 

46 

65 
48 

69 
49 

87 
63 

81 

51 

66 
48 

73 
49 

90 
56 

92 
70 

85 
58 

71 
47 

5 
9 

S—  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAY  1953 


Day 

Of 

Month 

• 

Station 

1 

2 

3 

4 

S 

L-— 

6 

7 

8 

L— - 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

RUSHV I LCt 

MAX~ 

61 

-  —  - 

79 

~bT 

77 

69 

59 

69 

74 

66 

68 

74 

70 

82 

83 

79 

69 

87~ 

~90~ 

^7y 

HT 

~92~ 

M  IN 

51 

42 

41 

44 

47 

43 

44 

47 

51 

60 

47 

58 

40 

43 

41 

55 

41 

53 

70 

52 

49 

56 

70 

72 

57 

52 

57 

69 

67 

52 

3 

SPARLAND 

MAX 

61 

62 

68 

79 

8 1 

80 

74 

65 

72 

72 

60 

75 

74 

82 

77 

72 

69 

66 

88 

80 

7  7 

90 

92 

M  IN 

47 

45 

i9 

37 

48 

45 

41 

42 

51 

49 

54 

39 

44 

50 

47 

48 

39 

50 

62 

48 

41 

52 

63 

49 

50 

59 

68 

61 

46 

9 

SPARTA 

MAX 

76 

77 

75 

65 

68 

68 

72 

79 

82 

77 

70 

69 

53 

77 

76 

75 

76 

81 

86 

87 

84 

91 

93 

98 

97 

81 

92 

93 

94 

79, 

M  IN 

59 

50 

50 

52 

54 

46 

48 

48 

50 

57 

59 

60 

42 

41 

50 

60 

60 

54 

55 

56 

69 

73 

59 

64 

72 

72 

63 

57 

56 

72 

71 

57 

4 

SPRlNGf IELO   MB  AIRPORT 

MAX 

64 

69 

65 

61 

64 

67 

75 

79 

81 

76 

72 

56 

62 

71 

64 

72 

74 

75 

82 

85 

75 

73 

87 

9  1 

9? 

72 

79 

93 

92 

93 

75 

5 

M  IN 

48 

44 

40 

45 

47 

43 

48 

48 

52 

61 

52 

56 

41 

40 

50 

55 

51 

45 

50 

60 

62 

56 

48 

58 

73 

67 

51 

53 

62 

71 

64 

52 

9 

SPRINGFIELD  MB  CITY 

MAX 

70 

66 

6 1 

64 

67 

74 

80 

82 

78 

73 

57 

61 

71 

65 

73 

75 

75 

83 

87 

77 

72 

87 

93 

95 

72 

79 

93 

93 

95 

76 

2 

M  IN 

52 

it 

47 

48 

48 

45 

50 

52 

56 

60 

57 

57 

41 

40 

51 

57 

55 

51 

53 

59 

65 

57 

50 

59 

73 

69 

52 

54 

61 

71 

71 

55 

2 

STOCKTON 

MAX 

5  5 

53 

63 

61 

64 

67 

80 

81 

81 

77 

74 

60 

56 

70 

70 

63 

70 

72 

60 

75 

58 

65 

67 

85 

85 

70 

71 

87 

90 

85 

70 

8 

M  IN 

47 

43 

36 

32 

43 

4* 

40 

48 

53 

59 

48 

49 

30 

36 

36 

47 

48 

48 

40 

53 

53 

45 

42 

46 

59 

58 

44 

45 

53 

73 

55 

46 

9 

SYCAMORE 

MAX 

70 

57 

6* 

59 

68 

70 

81 

86 

84 

79 

74 

64 

60 

73 

70 

59 

75 

75 

83 

75 

67 

66 

69 

86 

84 

66 

73 

90 

92 

89 

73 

2 

MIN 

48 

48 

36 

36 

42 

45 

42 

47 

51 

55 

49 

52 

32 

33 

33 

48 

51 

48 

37 

49 

62 

43 

45 

47 

60 

62 

44 

47 

53 

71 

55 

47 

5 

TABLE  GROVE 

MAX 

77 

68 

63 

62 

55 

60 

70 

77 

81 

82 

78 

70 

57 

60 

75 

69 

62 

73 

75 

82 

80 

68 

68 

79 

91 

89 

72 

79 

92 

91 

91 

74 

1 

MIN 

48 

43 

43 

44 

47 

45 

46 

51 

54 

60 

49 

57 

41 

40 

52 

54 

56 

47 

47 

55 

68 

50 

49 

55 

69 

70 

51 

50 

57 

71 

62 

52 

6 

TUSCOLA 

MAX 

79 

79 

73 

73 

66 

66 

65 

70 

79 

81 

80 

75 

67 

54 

67 

67 

70 

75 

75 

78 

86 

84 

60 

79 

88 

89 

89 

76 

89 

91 

94 

77 

MIN 

46 

42 

42 

44 

50 

42 

50 

49 

49 

53 

59 

60 

40 

39 

47 

54 

56 

45 

47 

51 

67 

53 

44 

58 

67 

73 

49 

48 

51 

65 

67 

51 

8 

URBANA 

MAX 

79 

64 

73 

65 

69 

65 

70 

72 

80 

SI 

77 

73 

66 

54 

69 

64 

71 

74 

74 

80 

86 

74 

71 

77 

88 

89 

75 

76 

90 

92 

92 

75 

MIN 

SO 

45 

42 

47 

48 

45 

51 

51 

53 

54 

60 

63 

40 

40 

49 

54 

57 

47 

49 

51 

65 

51 

44 

57 

67 

75 

47 

52 

54 

68 

69 

53 

1 

VANDAL IA  CAA  AP 

MAX 

80 

69 

7J 

62 

65 

66 

66 

70 

78 

81 

76 

74 

58 

55 

67 

72 

75 

75 

74 

81 

85 

87 

7  1 

89 

9 1 

93 

72 

77 

9 1 

93 

91 

76 

MIN 

51 

45 

46 

48 

51 

42 

46 

46 

47 

56 

57 

58 

41 

41 

52 

57 

55 

48 

52 

52 

69 

59 

51 

64 

69 

63 

55 

52 

51 

67 

65 

53 

4 

VIRBEN 

MAX 

71 

67 

61 

62 

68 

73 

77 

80 

77 

77 

67 

58 

70 

66 

72 

74 

74 

78 

85 

84 

70 

86 

90 

95 

86 

77 

90 

9 1 

91 

76 

MIN 

49 

42 

43 

45 

49 

40 

47 

47 

51 

58 

51 

60 

41 

39 

51 

56 

55 

46 

48 

55 

55 

56 

49 

61 

70 

73 

51 

53 

57 

66 

67 

52 

6 

WALNUT 

MAX 

60 

59 

63 

61 

66 

72 

81 

83 

83 

81 

77 

64 

65 

74 

73 

60 

74 

76 

83 

76 

67 

74 

70 

89 

87 

78 

76 

91 

96 

94 

75 

0 

MIN 

46 

45 

39 

36 

46 

45 

46 

45 

5? 

60 

49 

56 

36 

38 

39 

52 

53 

48 

40 

54 

62 

45 

43 

48 

62 

62 

47 

47 

58 

74 

58 

49 

4 

WATSEKA 

MAX 

7J 

67 

68 

69 

72 

73 

8  ? 

82 

78 

75 

65 

56 

69 

65 

66 

76 

78 

81 

8S 

77 

69 

65 

87 

86 

76 

75 

91 

93 

90 

75 

1 

M  IN 

49 

48 

38 

44 

48 

46 

47 

50 

51 

56 

59 

61 

38 

40 

48 

53 

58 

49 

50 

50 

64 

48 

40 

55 

60 

68 

46 

47 

54 

72 

65 

51 

7 

WAUKEGAN 

MAX 

67 

55 

5  I 

56 

54 

66 

67 

82 

7e 

84 

79 

73 

56 

50 

60 

65 

69 

83 

75 

*61 

62 

60 

84 

81 

74 

65 

88 

91 

87 

69 

5 

MIN 

46 

42 

41 

37 

44 

43 

42 

52 

51 

58 

53 

53 

35 

36 

34 

46 

47 

51 

41 

49 

57 

42 

40 

43 

52 

53 

45 

42 

51 

68 

54 

46 

7 

WHIATON  COLLEGE 

MAX 

73 

66 

CO 

62 

55 

69 

67 

80 

85 

84 

81 

77 

66 

57 

71 

70 

57 

75 

72 

83 

79 

69 

64 

69 

85 

85 

78 

72 

89 

90 

89 

73 

5 

MIN 

51 

48 

37 

38 

43 

43 

43 

49 

54 

60 

52 

55 

34 

37 

39 

50 

49 

48 

41 

49 

64 

42 

42 

48 

60 

61 

45 

45 

53 

66 

62 

48 

6 

WHITE  HALL  1  E 

MAX 

79 

77 

69 

68 

60 

6* 

67 

74 

78 

82 

80 

75 

67 

60 

72 

72 

75 

74 

75 

81 

85 

83 

72 

90 

92 

93 

92 

78 

92 

92 

92 

77 

7 

MIN 

49 

43 

41 

48 

48 

41 

45 

46 

49 

60 

50 

61 

43 

41 

46 

56 

57 

47 

49 

56 

71 

59 

51 

63 

71 

76 

54 

54 

56 

69 

66 

53 

7 

WINDSOR 

MAX 

eo 

78 

74 

74 

63 

66 

67 

69 

78 

81 

78 

71 

67 

55 

67 

68 

77 

75 

74 

80 

85 

85 

76 

87 

90 

93 

6^ 

76 

90 

94 

93 

77 

4 

MIN 

49 

44 

41 

45 

50 

42 

47 

47 

49 

54 

59 

60 

40 

39 

49 

54 

57 

47 

50 

50 

67 

66 

41 

60 

67 

73 

49 

57 

53 

62 

67 

52 

7 

EVAPORATION  AND  WIND 

Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

EVAP 

.80 

.77 

.61 

.74 

.68 

.70 

.69 

.71 

.78 

.82 

.75 

.75 

.69 

.52 

.62 

.78 

.75 

.74 

.80 

.82 

.82 

.  85 

.  B2 

.91 

.91 

.99 

.98 

.  8  0 

.93 

.93 

.94 

24.60 

WIND 

50 

45 

42 

54 

56 

44 

45 

43 

42 

54 

62 

60 

44 

42 

50 

52 

62 

60 

53 

53 

60 

70 

75 

65 

69 

.'.352 

R0CKFORD  4  NE 

EVAP 

.07 

.11 

.13 

.07 

.08 

.10 

.06 

.20 

.36 

.41 

.37 

.11 

.13 

.11 

.31 

.32 

.20 

.22 

.20 

.15 

.25 

.30 

.23 

WIND 

91 

42 

20 

50 

22 

47 

22 

26 

7 

132 

220 

64 

74 

36 

33 

226 

60 

26 

13 

59 

18 

85 

19 

58 

119 

63 

1874B 

SPR  i  NGF I  ELD  WB  AP 

EVAP 

.08 

.22 

.20 

.24 

.  10 

.07 

.10 

.09 

.24 

.46 

.47 

.24 

.25 

.08 

.08 

.25 

.07 

.10 

.13 

.29 

.37 

.41 

.15 

.20 

.17 

.38 

.64 

.24 

.44 

.44 

.43 

7.63 

WIND 

118 

130 

112 

105 

153 

68 

84 

58 

60 

180 

210 

78 

156 

177 

57 

88 

32 

76 

76 

73 

231 

140 

117 

69 

121 

140 

154 

67 

158 

131 

172 

3591 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.16 

.38 

* 

.04 

.05 

.10 

.09 

.01 

* 

.55 

.17 

.13 

.02 

.02 

.03 

.00 

.15 

.18 

.22 

.21 

.07 

.22 

.18 

.34 

.19 

.24 

.  55 

.15 

4.76B 

WIND 

47 

50 

40 

39 

61 

29 

24 

19 

20 

42 

42 

22 

46 

43 

32 

26 

24 

24 

12 

18 

55 

46 

30 

'  46 

46 

30 

40 

45 

42 

54 

15 

1109 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

(Jounty 

Drainage! 

a 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Vj'Dserver 

Reier 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

i  h>:,t> 

7 

38  22 

88  03 

447 

6P 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Aledo 

0072 

Mercer 

41  12 

90  45 

739 

6P 

6P 

Will  C.  Egbert 

2  3  5 

Alexis  Water  Works 

0082 

2 

90  34 

694 

HID 

C 

0137 

Madison 

38  53 

90  11 

432 

HIJD 

7A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

0187 

37  28 

7P 

J.  Bon  Hartllne 

0195 

6 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E .  Croegaert 

3 

Antloch 

0203 

Lake 

1 

42  29 

88  06 

770 

TP 

7P 

Roy  I .  Kufalk 

2  3  5 

7 

Arlington  Heights  4  SSE 

•  rjti 

1 

87  58 

4P 

3 

Augusta  Water  Works 

Hancock 

1 

40  16 

90  57 

614 

HID 

Elbert  W.  Allen 

C 

Aurora  College 

0338 

Kane 

' 

41  45 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

0356 

Pulton 

i 

40  40 

90  26 

641 

7A 

H.  Lynn  Davis 

3 

m  1  ■■> 

Pike 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E.  Grlder 

3 

Barry  ^ 

0482 

i 

90  26 

450 

7A 

3 

Beardstown  LaGrange  Dan 

"■]'■' 7 

Brown 

l 

39  56 

90  32 

434 

HID 

Corps  of  Engineers 

c 

Belleville  Scott  AF  Base 

51 

St.  Clair 

'' 

38  32 

89  51 

444 

- 

M  D 

U.  S.  Air  Force 

3  5 

Bclvldere  Sewage  Plant 

<>:,h:< 

Boone 

'.• 

42  16 

88  52 

778 

HID 

City  of  Delvldere 

c 

Bentley 

0S98 

4 

40  20 

91  07 

671 

6P 

Roy  H.  Gibbons 

3 

Benton 

ritviK 

4 

88  55 

474 

6P 

Benton  Water  Dept. 

3 

0761 

McLean'0 

1 

40  30 

89  01 

" 

7A 

C.  C.  Williams 

3 

Blooming too  Normal 

0756 

40  10 

89  00 

4P 

Harry  G.  Johnson 

Bluffs 

07ai 

Scott 

1 

39  45 

90  33 

467 

6P 

H'lu'li   W '  "  r >' 

3 

Bradford  CAA  AP 

0873 

Bureau 

1 

41  13 

89  37 

795 

KID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

Brookpor t  Dan  52 

><■<■<_', 

Massac 

5 

88  39 

335 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

1  1C0 

Alexander 

37  00 

89  10 

314 

MID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

1250 

Fulton 

; 

40  34 

Floyd  D .  Hammond 

Carbondalc  Si  wage  Plant 

i  :■»>:.. 

37  44 

89  12 

420 

6P 

7A 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

Carllnville  4  E 

1  '4-.il 

Macoupin 

39  17 

89  49 

627 

8P 

Henry  B.  Hoelting 

2  3  5 

7 

Carlyle 

1268 

2 

89  22 

461 

TP 

Mun  Water  L  Pwr  PI 

2  3  5 

lJ'JC 

White0" 

7 

38  06 

88  10 

403 

6P 

George  C.  Danner 

3 

Carpenter  1  Sw 

1304 

38  53 

HID 

Soil  Cons.  Service 

Casey 

1329 

Clark 

7 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newl in 

3 

Ceotralia  4  W 

13  Mi 

Marion 

2 

38  31 

89  12 

494 

Edgar  V.  Cavanaugh 

3 

i  i  l  ? 

90  09 

485 

6P 

Henry  A .  Chesser 

3 

Channahon  Dresden  Isld 

1420 

Grundy 

1 

41  24 

88  17 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston 

14  6 

39  29 

686 

6P 

Robert  W.  Black 

Chenoa 

1475 

1 

40  44 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.  Herle  Parry 

2  3  5 

Chester 

L491 

Randolph 

4 

37  54 

89  50 

7A 

Acklas  H.  Hartln 

3 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

1522 

3 

87  36 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

Chicago  Lake view  Pnp  Sta 

1532 

Cook 

3 

41  58 

87  40 

651 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

C 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

Cook 

42  00 

7  4 

592 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

Chicago  Hayfair  Pmp  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

1547 

3 

41  58 

87  42 

595 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  Roseland  Pmpg 

1552 

3 

87  38 

659 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chicago  San  Dlst  Dlsp 

1557 

Cook 

3 

41  50 

87  42 

602 

MlP 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

1562 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

9 

HI 

Chgo  Sanitary  Dist 

0 

Chicago  S  Filter  Plant 

i 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

H  i  P 

c 

Chgo  Springfield  Pmpg 

1567 

3 

41  55 

67  44 

630 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

Chicago  University 

L572 

3 

87  36 

594 

MID 

HID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

Chicago  WB  Airport 

1577 

Cook 

3 

41  47 

87  44 

610 

II I  b 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Chicago  WB  City 

1582 

3 

41  53 

87  38 

823 

HID 

ID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

C 

Chllilcothe 

1627 

Peoria 

1 

40  55 

89  29 

460 

8A 

Finis  W.  Baujan 

1648 

Cook 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

Clsne  Brown  Camp 

1664 

7 

88  24 

HID 

Pure  01 1  Company 

c 

Clinton  1  S 

1743 

De^itt 

40  08 

88  58 

746 

6P 

C.   E.  Corrington 

3 

Cobden  2  S 

Union 

37  30 

89  15 

540 

6P 

CP 

Floyd  G .  Anderson 

2  3  5 

Colllnsville 

1825 

Madison 

4 

38  40 

89  59 

500 

HID 

c 

Coulterville  Res. 

1944 

Randol ph 

4 

38  12 

89  36 

530 

HID 

James  R.  Edgar 

c 

2011 

Will 

3 

675 

M|l> 

Village  of  Crete 

Danville 

2140 

Vermil ion 

7 

40  08 

87  38 

802 

7P 

TP 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

Danville  Sewage  Plant 

Vermilion 

40  06 

Danville  Sewage  PI 

Davenpoi t , Iowa  L  b  D  15 

Rock  Island 

4 

41  31 

90  34 

568 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Decatur 

2193 

Macon 

1 

39  51 

682 

7P 

7P 

Amelia  Coonradt 

2  3  5 

7 

2348 

6 

89  29 

696 

6P 

6P 

2  3  5 

Downs  2  NE 

J  1 1  7 

McLean 

1 

40  25 

88  51 

794 

M  1  [i 

Ada  A.  Devlne 

c 

Du  Quoin  2  S 

38  00 

89  14 

449 

6P 

111  .  State  Police 

5 

Dwlght  St.  Reformatory 

2502 

Livingston 

1 

41  05 

88  28 

641 

HID 

State  Bef  for  Women 

East  St  Lou.s  Parks  Col. 

2614 

St.  Clair 

4 

38  34 

90  11 

410 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

L'C4  2 

1 

89  38 

HID 

Hale  B.  Kenyon 

c 

Edwardsvtlle 

2679 

Madison 

3(t  49 

89  58 

554 

6P 

Arthur  W .  Jaggers 

3 

Effingham  1  SW 

Effingham 

7 

39  06 

SB  34 

6P 

6P 

George  S.  Kregotis 

c 

Elgin 

2736 

Kane  ' 

1 

42  02 

68  17 

729 

7P 

W.  0.  Beckncr 

3 

Ellsabethtown 

2750 

Hardin 

S 

37  27 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

2HOO 

Jersey 

90  22 

641 

5P 

3 

Evanston  Pumping  Sta. 

2888 

Livingston 

3 

42  02 

87  41 

625 

Mil' 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Fairbury  Water  Works 

2923 

Livingston 

40  44 

31 

691 

HID 

c 

Fairfield 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Farmer  City 

2993 

De  Witt 

1 

40  14 

88  38 

732 

MID 

Norah  Veagle 

c 

Flora 

3109 

7 

88  28 

490 

6P 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

Freepor t 

3257 

Stephenson 

6 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

42  17 

89  36 

743 

7A 

Joseph  N.  Forlaw 

3 

c 

Fulton  Dan.  13 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Calatla  1  W 

3304 

Saline 

5 

37  51 

88  37 

410 

HID 

Josephine  Harris 

c 

3312 

Jo  Daviess 

4 

90  26 

725 

111.  Dept .  of  Cons. 

3 

Galesburg 

3320 

1 

40  57 

90  22 

780 

HID 

8A 

James  Barrett 

2  3  5 

Galva 

3335 

Henry 

41  10 

9  02 

849 

6P 

6P 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

3384 

Henry 

6 

41  27 

90  09 

639 

Mrs.  U.  J.  Bessant 

3 

Gibson  City 

3413 

Ford 

1 

40  28 

88  23 

753 

Edward  P .  Bergstrom 

3 

Gladstone  Dan  18 

3455 

Henderson 

4 

91  04 

538 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

Glendale  Exp.  Farm 

3482 

5 

37  26 

88  41 

500 

7A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3 

c 

GoLconda  Dam  51 

3  >2Z 

5 

37  22 

88  29 

354 

6A 

HID 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Golden 

3530 

Adams 

1 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Nethery 

3 

Grafton 

3572 

Jersey 

38  58 

90  26 

404 

7A 

John  A.  DeSherlia 

3 

Greenfield^  ^ 

3595 

89  30 

367 

7A 

John  A.  Dickson 

3 

3666 

Greene 

1 

l'i  -J ii 

90  12 

556 

HID 

Fred  S.  Pewter 

C 

3683 

39  15 

88  09 

554 

5P 

Leonard  M.  Nichols 

3 

Greenville 

3693 

Bond 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deane  J.  HcAllster 

2  3  5 

7 

Gridley 

McLean 

1 

40  45 

88  53 

6P 

Ezra  D.  Stoller 

3 

Grlggsvllle 

.)  V  I  7 

1 

90  44 

6P 

6P 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

3  «.:.o 

Calhoun 

1 

39  09 

90  37 

440 

6P 

3 

3  79 

Saline 

5 

37  44 

88  32 

366 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

Barrlsburg  Disposal  PI 

188  1 

Saline 

5 

37  44 

88  31 

HaVllna  N  2 

3930 

Mason 

40  18 

90  03 

451 

L.  L.  Euteneuer 

3940 

1 

40  18 

90  04 

460 

Ewald  R .  Tr lmpe 

Hll lsboro 

1108 

Montgomery 

2 

39  09 

89  29 

626 

6P 

Bp 

2  3  5 

.(I'M 

Vermilion 

7 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

2  3  5 

C 

Hudson  Lk  Bloomlngton 

1 

■1  1  i    1  i  j 

88  56 

740 

Hutsonvllle 

4312 

Crawford 

7 

39  07 

87  40 

HID 

Ed  S.  Dry 

4317 

Crawford 

7 

l'i  u,. 

87  40 

7A 

111 .  Public  Serv  Co 

3 

Illinois  City  Dan  16 

1353 

Rock  Island 

•4 

91  01 

554 

8A 

3 

c 

90  14 

607 

6P 

6P 

2  3  5 

Jacksonville  Sewage  PI 

4447 

1 

90  14 

575 

«1H 

c 

Janeevllle 

446S 

Cumberland 

39  22 

68  15 

HID 

Albion  F .  Edwards 

Jerseyvi 1 le 

4489 

1 

39  09 

90  20 

635 

6P 

6P 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

Jollet  Brandon  Rd  Dam 

i  r,:!'i 

Will  y 

41  30 

88  06 

543 

7A 

3 

Jollet 

I S  3  5 

Will 

88  05 

520 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

Kankakee 

I'VII 

Kankakee 

41  07 

87  52 

631 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  NW 

Kankakee 

1 

41  08 

87  56 

620 

6P 

6P 

M.  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

■l.,U', 

Kankakee 

41  08 

87  53 

642 

HID 

c 

Kelthsburg 

U,C,-, 

Mercer 

4 

41  06 

90  57 

540 

8A 

3 

1  7  1 1 1 

1 

41  13 

89  56 

640 

6P 

6P 

Radio  Sta1!  WKEI 

2  3  5 

c 

Kewanoc  Baker  Park 

■i ;  i  -, 

1 

41  15 

89  54 

800 

HID 

Kewance  Baker  Park 

c 

La  Harpo 

;  h  -i 

Hancock 

40  35 

90  58 

6P 

6P 

Jack  H.  Sharpc 

2  3  5 

7 

4679 

Carroll 

4 

42  06 

89  SO 

883 

7A 

Wm.  E.  Auranrf 

3 

C 

La  Salle 

4922 

La  Salle 

1 

41  20 

89  06 

522 

7P 

3P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  s.i  i  it-  1  S 

4923 

La  Salle 

l 

41  19 

89  06 

7A 

Arthur  J.  Fischer 

3 

Lawrenceville 

7 

38  44 

87  41 

472 

Frank  Bray 

3 

5H36 

40  21 

88  46 

780 

0.  J.  Lere 

Lincoln 

5079 

1 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7P 

John  Zurkammor  Jr. 

2  3  5 

7 

Lincoln  Ko.  2 

5.UH4 

will0 

89  21 

600 

7A 

George  L.  Smith 

3 

Lockport  Lock  4  Dam 

5131 

1 

41  34 

88  05 

585 

mo 

Corps  of  Engineers 

c 

I  DRAINAGE  CODE:     1.   Illinois     2.  Kaskaskla     3.  Lake  Hlcnlgan     4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Iibuh 
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Index  No. 

k^ounry 

Drainage  + 

O 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
tables 

Latitud 

Longih 

Temp. 

Precip. 

Lockport  Power  House 

Will 

HID 'Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

Louisville 

Clay 

MID  Roy  H .  Dawkins 

C 

5P  Harlen  Green 

Hacomb 

HcDonough 

w.  S.  Newell 

3 

Hakanda  1  NW 

52H 

Jackson 

4 

37  38 

S9  14 

680 

6P 

6P 

Harvey  B.  Hartllne 

2  3  5 

Marengo 

HcHenry 

6 

42  15 

88  36 

819 

6P 

Frank  J.  Mack 

2  3  5  7 

Marietta 

S  l,i4 

Fulton 

1 

40  30 

546 

MID    i.t«=.epb  Ace  McCance 

C 

5342 

4 

37  44 

88  55 

SP 

C.  N.  Dantelson 

Maroa  2  S 

5364 

Macon 

1 

40  01 

88  57 

700 

HID 

Russell  G.  Rraden 

C 

Marseilles  Lock 

La  Salle 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Marshall 

Clark 

7 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

3 

Mascoutah 

5405 

St.  Clair 

2 

38  29 

89  40 

425 

SS 

Dr.  R.  F.  Lischer 

3 

5413 

1 

40  12 

89  41 

581 

HID 

Carl  D.  Tomlln 

Hattoon  y 

5430 

Coles 

7 

39  28 

88  21 

718 

HID 

HID 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

HcHenry 

HcHenry 

HID 

Henry  B.  Antholz 

C 

HcHenry  2  S 

54 90 

McHenry 

1 

42  19 

88  15 

742 

3 

McLeansboro 

Hamilton 

S 

3*1  05 

88  32 

500 

BP 

6V 

F.  G.  Frazier  K 

2  3  5 

Hedora 

5539 

Hacoupln 

1 

39  10 

90  0G 

7PM.  F.  Dodge 

5712 

1 

40  54 

89  02 

751 

7P 

7P 

City  of  Hlnonk 

2  3  5 

Mollne  WB  Airport 

Rock  Island 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

5768 

40  55 

90  38 

770 

6P  Prof .  Lyle  Flnley 

Montlcello 

5791 

Piatt 

1 

40  02 

88  34 

659 

SP 

Lee  F.  Glffln 

3 

5820 

41  21 

88  26 

7A 

Ray  Webb 

3 

Morns  3  NE 

5825 

Grundy 

1 

41  24 

83  22 

549 

6P 

6P 

Donald  M .  Pyatt 

2  3  5 

Whiteside 

7P 

Ralph  H.  Green 

2  3  5  7 

Morrisonvllle 

5S41 

Christian 

1 

39  25 

89  27 

'..in 

Frank  A.   Low Is 

C 

Morrisonville  1  E 

5846 

Christian 

1 

39  25 

89  26 

638 

7P 

7P 

John  R.  Lowls 

2  3  5  7 

Mt  .   Carmel  Water  Works 

5893 

7 

38  25 

87  45 

5P 

SP 

Mt  .   Carmel   Wtr  Wks 

Mount  Carroll 

5901 

Carroll 

4 

42  05 

89  5J 

817 

7P 

James  F.  HcCray 

2  3  5 

6P 

Henry  W.  Johnson 

3 

Mount  Pulaski 

Logan 

5P 

Alva  Brown 

3 

Mount  Sterling 

Brown 

SP 

Homer  L.  Renaker 

3 

Murphysboro  Water  Wks 

JackIon°° 

MID 

Murphysboro  Wtr  Co. 

C 

Nashville  3  NW 

6011 

2 

3  3  23 

09  25 

505 

6P 

R.  E.  Schlelfer 

3 

Newark  7  E 

6069 

Kendall 

41  33 

88  26 

707 

6P 

New  Boston  Dad  17 

6080 

Marcer 

41  11 

91  03 

548 

Corps  of  Engineers 

3 

fiOL'5 

4 

41  10 

91  00 

571 

yaer'McCabe1S 

Now  Burnside 

6093 

Johnson 

5 

37  35 

88  46 

560 

5P 

5P 

2  3  5 

Newton 

6P 

2  3  5  C 

Olney  Radio  Station 

M4fi 

Richland 

7 

38  42 

38  04 

8P 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5  7 

M'RI 

Ogle 

6 

42  01 

89  20 

700 

MID 

Carnation  Company 

C 

Oregon  Water  Works 

6492 

Ogle 

42  01 

89  20 

702 

CA 

Alan  Grant 

Ottawa 

r,:-,-i-; 

La  Salle 

* 

41  22 

50 

474 

7P 

7P 

John  A.  Beed 

2  3  9  7 

Palestine 

Crawford 

7P 

II.  H .  Gaddls 

2  3  5 

Pana 

r,;.79 

2 

39  23 

89  05 

696 

7P 

7P 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 

Paris  Sewage  Plant 

• 

Edgar 

7 

39  37 

87  41 

735 

HID 

City  of  Paris 

2  3  5  ° 

Edgar 

7 

39  3£ 

1.7  42 

739 

7P 

7P 

ParkTorest  W°rkS 

fit"  1C 

Cook 

3 

41  29 

£7  44 

6P 

6P 

Park  Forest  Itr  Co. 

2  3  5 

Lee 

928 

7A 

3 

6670 

Adams 

39  49 

91  14 

640 

6P 

Edith  A.  Robblns 

3 

Peoria  Lock  &  Dam 

6706 

1 

40  37 

89  39 

445 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Peoria  WB  Airport 

6711 

i 

40  40 

C9  41 

654 

HID 

MID 

U.S.    Weather  Bureau 

r-,7  2; 

Will 

i 

41  2C 

87  48 

2P 

Hina  Cutl 

3 

Petersburg 

89  51 

524 

Frank  B.  Rainey 

3 

Piper  City 

6819 

i 

40  45 

S3  11 

670 

MID 

C 

Plttsfield  Water  Works 

6833 

Pike 

4 

39  3S 

90  48 

724 

HID 

Raymond  T.  Loyd 

C 

6861 

4 

39  n 

00  52 

456 

Pont  lac 

6910 

Livingston 

■10  "J 

03  37 

6P 

7A 

Roger  Williams 

2  3  5  7 

Prairie  du  Rocher 

Randolph 

J 

396 

7A 

Lewis  Tebeau 

3  C 

Princeton  1  S 

>;■■■<■»-, 

Bureau 

41  21 

89  28 

700 

HID 

Miles  t>.  Bryant 

C 

Princevllle  2  NW 

7UI14 

Peoria 

1 

40  57 

89  47 

745 

6P 

Frank  S.  Stewart 

3 

Prophets town 

7"1  4 

6 

11  4" 

G9  56 

625 

v  i  n 

111  North  Utll  Co 

Qulncy 

AdamsS,de 

4 

39  57 

91  24 

601 

7 

71' 

A.  H.  Gibson 

2  3  5 

Qulncy  CAA  AP 

Adams 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  7 

Qulncy  Dam  21 

7077 

4 

39  54 

91  26 

483 

8A 

Corps  of  Engineers 

3  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 

70S2 

Adams 

4 

39  56 

91  24 

7A 

Harry  A.  Vollbracht 

3 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

71'. II 

Champa 1 gn 

7 

40  \Z 

OS  09 

744 

MID 

Mill 

U.  S.  Air  Force 

Red  Bud 

7157 

Randolph 

2 

3  13 

90  00 

444 

7A 

Dr.   H.    Le  Saulnier 

3 

Richview 

HID 

Mabel  Martin 

C 

Roberts  3  N 

7336 

Ford 

7 

40  40 

38  11 

7^6 

7P 

7P 

R.  E.  Bradbury 

2  3  5  7 

Roche 1 le 

7349 

Ogle 

6 

41  55 

89  04 

798 

3\- 

California  Pkg  Corp 

3 

Rock  ford 

7375 

6 

42  15 

S9  05 

720 

6P 

HI' 

F.  W.  Ilnowlton 

Rockford  4  NE 

7377 

Winnebago 

6 

42  17 

....  5 

3  $ 

Rockford  CAA  AP 

72" 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  7 

Rock port 

7400 

Pike 

39  32 

91  00 

470 

6P 

Homer  C.  Miller 

75  51 

1 

40  07 

90  34 

683 

6° 

6P 

Gain  Bros.  Greenhse 

2  3  5 

7603 

7 

3  56 

88  01 

448 

7A 

Judson  E .  Cameron 

Salem 

Jin 

Harlon 

2 

3i,  37 

60  57 

544 

5P 

Martin  D.  Walsh 

3 

Shawneetown  New  Town 

Gallatin 

7A 

Jake  H.  Stewart 

3 

Sidell 

7952 

Verml lion 

7 

39  55 

87  49 

7A 

Thelma  Lane 

3 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 

7991 

Cook 

3 

42  01 

G7  43 

600 

MIH 

Chgo  Sanitary  Dist . 

C 

•  1  1 

1 

41  02 

89  26 

460 

6P 

2  3  5 

Sparta°d 

::i  1  7 

Randolph 

4 

38  i). 

89  42 

535 

6P 

6P 

Howe  V.  Morgan 

2  3  5  7 

Springfield  WB  Airport 

MID 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5  6  7  C 

Springfield  WB  City 

8134 

Sangamon 

1 

39  4G 

89  39 

598 

HID 

MID 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

8878 

41  49 

£7  46 

6G6 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist. 

C 

8293 

Jo  Daviess 

4 

42  21 

90  00 

1000 

SP 

Streator 

8353 

La  Salle 

1 

41  l>7 

8c  50 

625 

fiP 

J,  F.  Prafcke 

3 

Sullivan  Water  Works 

MID 

Ray  Lindley 

Sycamore 

8452 

De  Kalb 

6 

41  59 

88  41 

840 

■  ■P 

8P 

Frank  C.  Dean 

2  3  5  7 

Table  Grove 

Ml.' 

Fulton 

1 

40  22 

90  26 

734 

7P 

7P 

C.  A.  Hammond 

2  3  5  7 

-■I'll 

1 

39  33 

89  18 

634 

7A 

John  W.  Coale 

Tiskilwa 

Bureau 

1 

41  It 

1,9  30 

512 

6P 

Orvllle  L.  Weaver 

s 

Toulon 

>','V 

Stark 

SP 

3 

Tuscola 

M,  4 

7 

39  4C 

88  17 

653 

6P 

DeKalb  Agri.  Assn 

2  3  3  7 

Urbana 

Champaign 

7 

40  08 

88  13 

743 

7P 

7P 

State  water  Survey 

2  3  5 

K7  4" 

Champa  ign 

7 

40  06 

88  15 

HID 

Soil  Cons.  Service 

Urbana  Engr.  Campus 

H7T.I 

Champaign 

7 

40  06 

88  14 

730 

7A 

3  G 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

r-.T^i 

La  Salle 

'  1 

41  19 

8G  59 

464 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Vandalla 

8781 

2 

38  58 

89  07 

503 

MID 

George  England 

C 

Vandal  la  CAA  AP 

K7>i3 

Fayette 

2 

38  59 

89  10 

532 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

Macoupin 

1 

39  30 

89  46 

674 

6P 

6P 

E.  U.  Watklns 

Walnut 

n'Hfi 

Bureau 

6 

41  33 

89  35 

714 

5P 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

Warsaw 

*..)7i 

Hancock 

40  21 

490 

SP 

Charles  Ewlng 

3 

Washington 

a  ft  hi 

Tazewell 

40  42 

89  24 

740 

HID 

E.  J.  Hackman 

C 

Waterloo 

;inn; 

Uonroe 

38  20 

90  09 

717 

8A 

E.   H.  Wolf 

3 

Waterman 

<n>ii 

De  Kalb 

1 

41  46 

88  46 

779 

HID 

Paul  T.  Leifhelt 

C 

'HI  21 

1 

40  46 

87  44 

634 

6P 

6P 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Waukegan 

9029 

Lake 

3 

42  21 

87  51 

668 

7P 

7P 

R.  W.  Flagg 

2  3  5 

■in). 

7 

38  21 

38  35 

385 

7A 

Paul  F .  Nichols 

3 

■ll  I'H 

Marshall 

41  03 

89  03 

700 

HID 

Leonard  H.  Foley 

C 

West  Frankfort  8  E 

'.!14l 

Franklin 

37  54 

88  48 

480 

HID 

111  State  Wtr  Surv 

C 

Wheaton  College 

92  21 

Du  Page 

1 

41  52 

86  06 

753 

5P 

5P 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Hall  1  E 

92  41 

1 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

Oscar  Watt 

2  3  5  7 

Wilcox 

9274 

Clay 

7 

38  38 

8C  18 

7A 

E.  Lowell  Routt 

3 

9354 

Shelby 

2 

39  26 

88  36 

685 

6P 

6P 

Nina  M .  Ryherd 

2  3  5 

Yates  City 

9816 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

c 

58  - 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  Issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are,  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  In  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  Inches,  and  wind  movement  in 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  In  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  Is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

II      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Dally  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

WRPC,    KANSAS  CITY,    MO.,    —   7-10-53   —  955 


-  59  - 


Hourly  precipitation  data  fro»  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

The  outstanding  feature  of  this  month's  weather  was  the  unusually  high  temperatures  which  prevailed  during 
most  of  June.     Only  three  times  in  64  years  of  State-wide  records  have  June  temperatures  exceeded  the  77.1° 
average  (5.0°  above  normal)  of  this  month.     The  highest  temperature  this  June — 108°  registered  at  Palestine 
on  the  20th — tied  the  record  for  the  month.     Rainfall  was  deficient  in  most  sections  of  the  State,  averaging 
3.42  inches,  or  0.60  inch  below  normal.     A  number  of  northeastern  and  east-central  stations  received  above- 
normal  precipitation,  but,  except  for  scattered  localities,  the  remainder  of  Illinois  was  rather  dry. 

Temperatures  were  slightly  below  normal  during  the  first  two  days  of  June,  but  by  the  afternoon  of  the  4th 
maximum  readings  were  in  the  90 's  over  the  entire  State.     Cooler  weather  followed  on  the  6th  and  7th,  only 
to  be  succeeded  by  above-normal  temperatures  which  continued  almost  uninterrupted  over  most  of  the  State  during 
the  balance  of  the  month.     The  hottest  weather  during  June  generally  occurred  between  the  8th  and  12th,  the 
19th-20th,  and  on  the  last  two  days  of  the  month.     With  the  exception  of  a  few  stations  in  the  extreme  south, 
temperatures  were  highest  on  the  19th  and  20th,  hitting  100°  or  higher  on  one  or  both  days  fn  almost  all 
southern  and  central  localities  and  also  over  much  of  the  north.     The  lowest  temperature  registered  during 
June  was  40°",  occurring  at  Freeport  on  the  2d.     Mean  monthly  temperatures  varied  from  83.2°  at  Cairo  to  70.1° 
at  two  Lake  County  stations,  Antioch  and  Waukegan. 

A  dry  spell  which  had  covered  the  State  during  the  last  week  of  May,  continued  for  the  first  few  days  of  June. 
Showers  fell  in  the  north  on  the  night  of  the  4th  and  spread  over  most  of  Illinois  by  the  6th,  the  more  bene- 
ficial amounts  generally  occurring  in  the  northern  half.     Showers  were  common  in  northern  and  central  Illinois 
on  the  8th-9th,  and  heavy  thunderstorms  occurred  at  some  extreme  northern  localities  in  the  early  morning  hours 
of  the  10th.     Scattered  showers  were  reported  on  the  11th,  and  most  of  Illinois  received  generous  precipitation 
amounts  on  the  13th-14th.     A  few  showers,  mainly  light,  occurred  on  the  15th,  but  during  the  next  nine  days 
no  rain  of  consequence  was  reported  except  for  scattered  thundershowers ,  mainly  in  the  southwest  portion,  on 
the  23d.    Thundershowers  on  the  25th-26th,  which  were  heavy  in  many  central  and  southern  localities,  broke  the 
dry  spell  over  much  of  Illinois.     General  showers  of  moderate  intensity  also  occurred  on  the  27th-28th.  Al- 
though the  southern  division  was  the  driest  part  of  the  State  during  June,  a  southern  station,  Grand  Tower  2  N, 
received  the  heaviest  total  rainfall — 7.31  inches.     Another  southern  station,  Elizabethtown ,  reported  the  least 
rainfall  with  1.14  inches. 

The  generally  hot,  dry  weather  during  June  hastened  the  maturity  of  winter  wheat,  and  over  half  of  the  crop 
was  harvested  by  the  end  of  the  month.     Corn  varied  widely  in  height  but  averaged  two  feet  as  the  month  ended. 
Soybean  stands  were  normal  in  the  northern  half  but  below  average  in  the  south,  due  to  the  shortage  of  moisture. 
Heat  and  lack  of  moisture  also  caused  pasture  conditions  to  be  under  normal  in  many  areas. 


SEVERE  STORMS  • 

In  several  counties  along  the  Wisconsin  border  and  also  in  Cook  County,  thunderstorms  on  the  night  of  the  4th- 
5th  brought  high  winds  and  heavy  rains,  causing  an  estimated  $50,000  property  damage.     On  the  afternoon  of  the 
5th  winds  destroyed  a  theater  in  Lake  County,  and  wind  and  lightning  also  caused  damage  in  Cook  and  McHenry 
Counties;  two  persons  were  injured  and  property  damage  was  estimated  at  $250,000.     Also  on  the  5th  at  Canton 
wind  downed  many  trees,  killing  one  man  and  damaging  several  homes  and  cars;  and  at  Spring  Valley  lightning 
set  fire  to  a  large  garage  which  was  destroyed.     High  winds  in  the  Joliet-Lockport  area  on  the  8th  badly  damaged 
two  buildings  at  the  State  Penitentiary.     In  the  Chicago  area  on  the  10th,  heavy  thundershowers  caused  some 
flooding,  and  lightning  started  several  fires.     The  most  extensive  storm  of  the  month  occurred  on  the  13th; 
a  line  of  thundersqualls ,  first  reported  in  Whiteside  County  about  7:00  a.m.,  moved  rapidly  to  the  south- 
southeast,  reaching  Williamson  County  early  in  the  afternoon.     The  storm  covered  a  path  approximately  50  miles 
wide  and  left  a  trail  of  damage,  mainly  from  high  winds,  nearly  the  length  of  the  State.     Annawan,  Geneseo, 
Peoria,  Lincoln,  Clinton,  Springfield,  Carlinville,  Vandalia,  Salem,  Centralia,  Mount  Vernon,  West  Frankfort, 
and  Marion  were  among  the  communities  reporting  property  damage  totaling  $500,000;  at  least  five  persons  were 
injured.    On  the  24th  at  Lincoln  high  winds  downed  many  trees,  injuring  one  person  and  damaging  a  few  homes 
and  cars. — GRJ 
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Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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'1 

.47 

11 

.0 

0 

12 

2 

Morris  3  NE 

86.9 

60 

.2 

73 

6 

3.9 

101 

20 

42 

2 

6 

12 

°o 

0 

0 

2 

.72 

-  .58 

.87 

13 

.0 

0 

8 

2 

Morrison 

86.3 

61 

.1 

73 

7 

4.0 

99 

19 

45 

2 

3 

11 

0 

0 

4 

:5i 

.22 

1 

.24 

5 

.0 

0 

8 

3 

Mount  Carroll 

84.3 

60 

.8 

■jn 

A 

4  . 1 

96 

19 

42 

2 

8 

6 

0 

0 

0 

4 

.30 

-  .13 

1 

.40 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

8*«  rvferoac*  aotaa  following  Station  Tod**. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 -Continued 


ILLINOIS 
JUNE  1953 


Temperature 


Precipitation 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

° 

Lowest 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Q 
1 

£ 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.01  or  Morel 

[      .50  or  More] 

1.00 

or  More 

S| 
si 

•1 
si 



i  f 

"s 

°" 

Ottawa 

86 

.9 

62.6 

74 

8 

3.9 

100 

19+ 

47 

2 

0 

11 

0 

0 

0 

2 

30 

-1.05 

.49 

8 

.0 

0 

8 

0 

0 

Park  Forest 

85 

7 

60  . 9 

73 

3 

101 

20 

43 

2 

11 

7 

0 

0 

0 

7 

.  17 

3  . 67 

3.60 

10 

.  0 

0 

10 

4 

2 

Pon  t  i  ac 

86 

3  2 

100 

20 

48 

2 

2 

9 

0 

0 

0 

2 

22 

-1 . 01 

.96 

6 

0 

Q 

g 

0 

Rockf ord 

85 

g 

60 . 3 

73 

o 

4 . 2 

100 

19 

44 

2 

0 

8 

0 

0 

0 

22 

2.10 

2.32 

5 

.  0 

0 

7 

5 

2 

hoc Kiora  Lrtrt  air 

84 

60 . 0 

72 

1 

5  0 

99 

19+ 

45 

2 

10 

7 

0 

0 

0 

6 

07 

1 . 96 

1.78 

5 

0 

3 

5 

2 

Spar land 

87 

.8 

62.4 

75 

1M 

99 

19+ 

45 

2 

2 

1  1 

0 

0 

0 

3 

.82 

1.70 

13 

.0 

0 

4 

3 

1 

Stock  ton 

82 

7 

58.5 

70 

g 

96 

19 

41 

2 

17 

4 

0 

0 

0 

3 

50 

-   .  73 

.76 

5 

T 

0 

8 

3 

0 

S  yc  am  ore 

86 

58.6 

72 

4M 

4 . 2 

99 

19+ 

42 

2 

4 

7 

0 

0 

0 

4 

70 

.  70 

2.16 

5 

.  0 

0 

8 

2 

1 

W  al nu t 

88 

.  6 

62.1 

75 

4 

4  #  5 

100 

19 

49 

2 

1 

12 

0 

0 

0 

3 

24 

-   .  59 

.  95 

6 

.  0 

0 

8 

2 

0 

WauKegan 

82 

3 

57.9 

70 

1 

4 .  2 

99 

20 

43 

2 

42 

6 

p 

0 

0 

2 

78 

_  27 

1 . 33 

5 

.  0 

0 

8 

2 

Wheaton  College 

85 

.9 

59.9 

72 

9 

100 

20 

42 

2 

13 

9 

0 

0 

0 

4 

47 

.50 

2.36. 

10 

.0 

0 

7 

3 

2 

D I V I S I  ON 

73 

4 

3 . 8 

4 

06 

.  05 

T 

CENTRAL  DIVISION 

Bloontington  Norma  1 

89 

.3 

63  .9 

76 

6 

4 , 7 

101 

19+ 

48 

2 

1 

18 

0 

0 

0 

5 

03 

.  92 

1.24 

6. 

.0 

0 

s 

Carlinville  4  E 

91 

3 

65  .  9 

78 

6 

5  . 7 

103 

20 

50 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

3 

63 

-  .53 

1.55 

26 

T 

0 

11 

2 

1 

Charleston 

89 

9 

65 . 3 

77 

6M 

4.9 

100 

20 

47 

2 

1 

0 

0 

0 

2 

90 

-   .  89 

1.53 

26 

.  0 

0 

5 

2 

2 

Che  noa 

89 

6 

62.3 

76 

0M 

102 

20 

42 

2 

4 

0 

0 

0 

1 

93 

-1 .67 

.70 

8 

.0 

0 

6 

0 

Danville 

89 

.8 

63.4 

76 

6 

6.2 

103 

20 

42 

2 

3 

18 

0 

0 

0 

2 

.65 

-  .97 

.97 

26 

.0 

0 

7 

* 

0 

Dec  a  t  ur 

91 

■  5 

66 . 2 

78 

g 

6 . 3 

105 

20 

50 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

4 

.  79 

1 . 20 

3.07  ' 

26 

.0 

0 

7 

3 

1 

Effingham  1  SvV 

88 

8 

64 .  8 

76 

8M 

5 . 0 

101 

20 

48 

2 

3 

16 

0 

0 

0 

3 

24 

-1 . 23 

2.45 

26 

T 

0 

5 

1 

1 

Griggsvil le 

91 

.8 

69 . 0 

80 

4 

7 . 2 

103 

19 

57 

6 

0 

20 

0 

0 

0 

1 

91 

-2.42 

.75 

11 

,  0 

0 

3 

2 

0 

Havana 

88 

.2 

65 . 8 

77 

0 

4  . 4 

100 

19 

51 

2 

0 

15 

0 

0 

0 

3 

.55 

-  .35 

1 . 00 

8 

,  0 

0 

12 

i 

1 

Hillsboro 

90 

9 

66.6 

78 

8 

5.7 

103 

20 

51 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

3 

.39 

-  .70 

2 . 25 

26 

.0 

0 

7 

2 

1 

Hoopeston 

87 

.7 

63 . 2 

75 

5 

4  . 3 

102 

20 

45 

2 

3 

16 

0 

0 

0 

2 

.72 

-1.13 

.91 

26 

,  0 

0 

9 

2 

0 

Jacksonvi 1 le 

90 

8 

66 . 6 

78 

7M 

6 . 4 

101 

19 

52 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

3 

40 

_   <  57 

1.07 

13+ 

.  0 

0 

8 

3 

2 

Jersey v  i 1 le 

93 

.7 

66 . 4 

80 

1M 

6 . 7 

103 

19+ 

50 

3 

0 

24 

0 

0 

0 

4 

28 

.30 

2 . 70 

26 

T 

0 

6 

2 

I 

La  Harpe 

86 

64 . 5 

75 

3 

4  . 1 

98 

19 

53 

2 

1 

10 

0 

0 

0 

3 

97 

-    .  70 

.93 

6 

.  0 

0 

9 

4 

0 

Lincoln 

90 

6 

64.5 

77 

6 

5.7 

103 

19 

53 

2+ 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

55 

.73 

1  . 00 

25 

!o 

0 

11 

6 

1 

Ma  t  toon 

90 

.0 

66 . 0 

78 

0 

6 . 8 

102 

20 

49 

2 

18 

0 

0 

0 

2 

.  39 

-1.21 

1  .07 

26 

1 0 

0 

5 

3 

1 

Morrisonville  1  E 

90 

,7 

64 . 6 

77 

7 

5.8 

104 

20 

50 

2+ 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

.  39 

-    .  20 

2  .  20 

26 

T 

0 

9 

2 

Newt o  n 

93 

t4 

66  . 9 

80 

2 

8 . 0 

102 

20 

52 

2+ 

0 

24 

0 

0 

0 

1 
x 

97 

-2  .  29 

.90 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

Palest  i  ne 

94 

1 4 

66 . 1 

80 

3 

6.4 

108 

20 

47 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

2 

.40 

-1.58 

1 . 19 

26 

0 

5 

2 

1 

Pana 

90 

.7 

66.3 

78 

5 

5.9 

103 

20 

51 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

4 

.05 

-  ]08 

2.68 

26 

T 

0 

7 

2 

1 

Paris  Water  Works 

90 

.5 

65  . 7 

78 

1M 

6 . 0 

101 ( 20 

4G 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

0 

.  90 

-1 . 29 

1.76 

26 

0 

0 

6 

1 

1 

Peoria  WB  Airport 

R 

86 

.9 

64.6 

75 

8 

4.9 

100; 19 

54 

2 

0 

13 

0 

0 

0 

3 

.47 

-  Ui 

.98 

13 

T 

T 

13 

8 

4 

0 

Quincy 

90 

.6 

68.6 

79 

6 

6.1 

103 

19 

56 

2 

0 

16 

0 

0 

0 

2 

73 

-1.76 

.  91 

Q 

.0 

0 

7 

2 

0 

Quincy  CAA  AP 

89 

.4 

64.8 

77 

1 

100j 19 

52 

2 

0 

15 

0 

0 

39 

-2.09 

.73 

6 

.0 

0 

1  8 

1 

0 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

88 

.0 

65 . 1 

76 

5 

104 

20 

53 

2 

2 

15 

0 

0 

o° 

\ 

10 

-1.70 

.67 

8 

.  0 

0 

9 

1 

0 

Roberts  3  N 

87 

9 

63.1 

75 

5M 

5.1 

1031 20 

46 

2 

2 

15 

0 

0 

0 

4 

47 

1.25 

1.60 

28 

.0 

0 

9 

4 

1 

Rushvil le 

90 

.1 

101 

19 

14 

0 

0 

0 

3 

.44 

-  .43 

.71 

26 

.0 

0 

9 

3 

Springfield  WB  A i rpor t 

R// 

89 

2 

67 . 0 

78 

1 

6.2 

102 

20 

52 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

.30 

-  .83 

1.83 

25 

.0 

0 

8 

2 

I 

Springfield  WB  City 

R 

90 

.  1 

68.3 

79 

2 

5.1 

103 

19 

54 

2 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

.  07 

-   .  96 

1.C5 

25 

& 

2 

1 

Table  Grove 

87 

;-> 

65 . 2 

76 

5 

4.5 

99 

19 

53 

2 

1 

13 

0 

0 

° 

5 

.  04 

.  96 

1 .30 

11 

T 

0 

11 

5 

1 

Tuscola 

91 

.0 

64.6 

77 

8 

103 

20 

47 

2 

1 

20 

0 

0 

0 

4 

.27 

.22 

2  53 

26 

.0 

8 

2 

1 

Urbana 

39 

.1 

65.1 

77 

1 

6.2 

103]  20 

48 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

2 

.92 

-  .95 

.83 

26 

T 

0 

9 

3 

0 

Vandalia  CAA  AP 

90 

7 

65  . 3 

78 

0 

103!  20 

49 

2+ 

x 

19 

0 

0 

0 

3 

.  13 

1.33 

26 

.  Q 

0 

6 

2 

2 

V  irden 

90 

.9 

66 . 3 

78 

Q 

100 

20 

52 

2 

0 

20 

0 

0 

0 

a 

.42 

2 . 47 

2.95 

26 

.  0 

0 

10 

4 

2 

Wa tseka 

87 

.  3 

63 . 0 

75 

2 

101 

20 

46 

2 

2 

13 

0 

0 

0 

4 

20 

53 

.  85 

26 

T 

0 

9 

5 

0 

White  Hall  1  E 

92 

.4 

67.2 

79 

8 

6.9 

103 

19 

53 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

2 

.21 

-1.73 

1 . 50 

26 

.0 

0 

8 

1 

1 

W  indsor 

91 

.6 

65.4 

7S 

5 

6.4 

104 

20 

47 

2 

2 

20 

0 

0 

0 

3 

.51 

-  .73 

3.15 

26 

.0 

0 

3 

1 

1 

DI VISION 

77 

g 

5  . 3 

_ 

49 

-  .64 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

Albion 

*  _ 

80 

101 

20 

2 

J? 

23 

0 

0 

Q 

-2.48 

.60 

14 

•J: 

7 

! 

Alton  Dam  26 

95 

fifi  *  Q 

81 

2M 

106 

19 

1 

0 

0 

'•?<) 

1.15 

26 

J: 

5 

Anna  1  NW 

92 

2 

6S*  7 

80 

5  4 

102 

20 

S4 

2+ 

n 

22 

0 

0 

0 

1  49 

14 

0 

5 

2 

Belleville  Scott  AF  Base 

92 

3 

69 "  *> 

69 

102 

19+ 

55 

2 

Jj 

23 

0 

0 

0 

18 

-  .72 

1  .  39 

26 

T 

7 

Cairo  WB  City 

R 

93 

.1 

73.2 

83 

2 

5.4 

102 

20 

60 

2 

0 

24 

0 

0 

® 

2 

.21 

-1.63 

72 

14 

:0 

0 

6 

2 

0 

Carbondale  Sewage  Plant 

93 

.  9 

67  1 

80 

103 

20 

3 

23 

0 

Q 

0 

1.63 

14 

0 

4 

Car 1 y le 

94 

#1 

68.4 

81 

3 

7*7 

106 

20 

53 

2+ 

25 

Q 

Q 

0 

*61 

~1  *49 

1.25 

14 

:° 

g 

5 

2 

Cobden  2  S 

91 

.9 

66!  4 

79 

2 

101 

20 

51 

0 

23 

0 

0 

0 

2 

.26' 

!o 

0 

4 

1 

1 

Du  Quoin  2  S 

93 

.8 

68.6 

81 

2 

6.3 

104 

20 

53 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

1 

.90 

-2.08 

70 

26 

.0 

0 

5 

2 

0 

East  St.  Louis  Parks  Col. 

95 

.4 

68.7 

82 

1 

6.7 

105 

19+ 

56 

9 

0 

27 

0 

Q 

0 

3 

.53 

-  .17 

1 .  66 

26 

.0 

0 

4 

2 

2 

Elizabethtown 

93 

.1 

68.5 

SO 

8 

99 

20 

53 

3 

0 

25 

0 

0 

0 

1 

.14 

-2.65 

.35 

13 

0 

4 

0 

0 

Fairfield 

91 

.6 

67.6 

79 

6 

5.1 

100 

20 

51 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

.51 

.49 

2.80 

28 

.0 

0 

6 

3 

2 

Flora 

91 

.0 

67.3 

79 

2 

5.7 

100 

20 

50 

3 

0 

0 

0 

0 

4 

.62 

.74 

1 .  9i3 

14 

•  0 

0 

7 

3 

2 

Golconda  Dam  51 

91 

.0 

68.3 

79 

7 

5.0 

98 

9+ 

56 

2 

0 

21 

0 

0 

0 

1 

.87 

-1.98 

1 . 02 

14 

.0 

0 

4 

2 

1 

Greenville 

90 

.5 

67.8 

79 

2 

5.8 

102 

20 

54 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

3 

.37 

-  .83 

1.66 

26 

.0 

0 

6 

3 

1 

Harrisburg 

94 

.6 

67.7 

81 

2 

5.6 

103 

20 

48 

3 

0 

26 

0 

0 

0 

1 

.52 

-2.37 

.80 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

Hakanda  1  NW 

92 

.3 

69.6 

81 

0 

102 

20 

53 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

2 

.25 

1.10 

14 

.0 

0 

6 

1 

1 

McLeansboro 

93 

.1 

68.6 

80 

9 

6.3 

100 

9+ 

53 

2+ 

0 

24 

0 

0 

0 

2 

.74 

-1 .08 

1.33 

13 

.0 

0 

S 

2 

1 

Mr.  Carmel  Water  Wks 

93 

.3 

67.6 

80 

5 

5.8 

102 

20 

51 

0 

24 

0 

0 

0 

2 

.42 

-1.84 

.  97 

6 

0 

9 

2 

0 

Mount  Vernon  4  N 

91 

.4 

68.0 

79 

7 

5.3 

99 

20 

51 

^ 

0 

19 

0 

0 

0 

3 

.20 

-  .94 

.88 

10 

0 

9 

3 

0 

New  Burnside 

92 

.0 

66.8 

79 

4 

5.0 

98 

12+ 

49 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

2 

.32 

-1.81 

.73 

26 

.0 

0 

6 

3 

0 

Olney  Radio  Station 

91 

.9 

67.2 

79 

6 

5.9 

101 

20 

51 

2 

0 

19 

0 

0 

0 

1 

.93 

-1.87 

.64 

26 

.0 

0 

6 

3 

0 

Sparta 

94 

.0 

69,1 

81 

6 

6.9 

106 

20 

54 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

2 

.64 

-  .96 

1.35 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

DIVISION 

80 

5 

5.7 

2 

.56 

-1.39 

T 

STATE 

77 

1 

5.0 

3 

.42 

-  .60 

T 

reference  oot«a  follovlBS  Station  Iwlai. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JUNE  1953 


Day  of  month 
13  I  14  i  15 


22  I  23  I  24 


25     26  27 


AL»lON 
ALEDO 

ALTON  DAM  26 
ANNA      1  NW 


1.63 
3.04 
1.72 


.45  .22 

T  .33 
.01  U'49 


ANT IOCH 

ARLINGTON  HFIGHTS  *  SSE 
AURORA.  COLLEGE 
AVON 
BARRY 

BE  AROSTOWN 

BELLEVILLE  SCOT t  AF  BASE 
BENTLEY  3.97 
BENTON  1.26 
BLOOM  1 NGTON  4.62 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

RRAOFORO  C A A  AP 
BROQKPORT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY  P 

CANTON 

CAHHONOALE  SEWAGE 
CARL 1NV ILLE  4  E 
CARLYLE 
C  ARM  I 

CASEY 

CENTRAL  I A  A  W 
CHANOLERVlLLE 
CHANNAHON  ORE SOE N 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT  F 
CHICAGO  WB  CITY  F 

CHILLICOTHE 
CICERO 
CLINTON  1  S 
CORDEN  2  S 
OANVILL*7 

DANVILLE  SEWAGE  PL 
DAVENPORT    IOWA  L  D  15 'R  // 
DECATUR 
DI  XON 

DU  QUOIN  2  S 


EAST  ST  LOUIS  PARKS 
EDMARDSV I L  LE 
EFFINGHAM    1  SW 
ELGIN 

EL  I2A«ETHTOWN 


COL 


.27 

.68 
.0* 

1.32 

1.2* 
.62 
.25 


.65 
.02 


.26 
.28 


.46 
.70 


1.51 
2.42 
1.33 


.57  .02 
.36 


1.62 
.18 
1.25 


.05 
1.35 


1.15  1.30 


FAIRFIELD 

FLORA 

FRFEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

FULTON  DAM  13 

GALENA 

GALESBURG 

GALVA 

GENESEO 

GIBSON  CITY 
GLADSTONE  OAM  16 
GLENOALE  EXP  FARM 
GOLCONOA  OAM  51 
GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
GR  lOLEY 

GRI6GSVILLE 
HARDIN 
HARR ISRURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 


HAVANA    NO  2 

HlLLSBORO 

HOOPE^TON 

HUTSONV ILLE  PWR  PL 
ILL  I  NO  I S  C ITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 

JERSEYV ILLE 

JOL I E  T  BRANOON  RO 

JOHET 

KANKAKEE 

KANKAKEF    4  W 
KE  I THSBURG 
KFWANEE 
LA  HARPE 
LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE  1  S 
L AHRFNCEV ILLE 
LE  ROY  ■ 
LINCOLN 

LINCOLN  NO  2 

MACKINAW 

MACOMB 

MAKANOA    1  NW 
MARENGO 

MAR  ION 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 
MA SCOUT AH 
MATTOON 

MC  HFNRY  2  S 
MC  LEANSBORO 
ME  DOR A 
MlNUNK 

MOLINE  WB  AIRPORT 


MONT  ICELLO 
MORRIS 
MORRIS  3  NF 
MORR | SON 

MORR I SONV I LL  E   1  E 
MT  CARMEL  WATER  WKS 
MOUNT  CARROLL 


1  .52 
1  .50 
3.55 


3.94 
3.47 
3.43 

4.57 
4.52 
2.56 
2.72 
4.51 

3. 8<9 
2.42 
4.3G 


•  02 
1  .80 


.42 
.45 
.87 

•  BO 


.93 
1.15 


.55 
.26 
.09 


.30     .22  .05 


1.07 
T 

.53 
.77 


1.25  .22 
1.42  .09 
.38  1.10 


.01      ,09  T 


■  12 

.64 
.20 
1.00 

1.03 
.34 
.08 


1.02  .07 


.23  1. 
T  1. 
.67    1  . 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILLINOIS 
JUNE  1953 


MOUNT  OLIVF 
MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STLRLlNG 
MOUNT    VERNON  4N 
NASHVILLt    3  NW 

N£  WARK   7  E 
NEW  BOSTON  OAM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNSIUE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STA 
OREGON  WATER  WKS 
OTTAWA 
PALEST iNt 
P  ANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEOR I  A  WR  A IRPORT 

PEOTONE 
PETERSBURG 
PLEASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  OU  ROCHE R 

PR INCEV  ILLE  2  NW 
OU INCY 

QUlNCY  CAA  AP 
QUINCY  DAM  21 
QUlNCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

RFn  Run 

RflRERTS  3  N 

POCHFLLF 

ROCKFORD 

ROCKFORO  4  NE 
ROCKFORO  CAA  AP 
ROCKPOkT 
RuSHVILLt 
STE  MAR  It 

SALEM 

SHAWNEFTOWN  NEW  TOWN 

S1DELL 

SPARLAND 

SPARTA 

SPR INGF  Ib'LO  WR  AP  R  // 

SPRINGFItLO  WB  CITY       R  // 

STOCKTON 

STREATOR 

SYCAMORE 

TAHLF.  GROVE 
TAYLOPV ILLE 
T I SK ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 

URRANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 
UT1CA  STAR  VF  0  ROCK  OAM 
VANDAL ) A  CAA  AP 
VIROFN 

WALNUT 
WARSAW 
WATERLOO 
WATSFK A 
WAUKEGAN 

WAYNF  CITY 
WHEATON  COLLEGF 
WHITE   HALL   1  f 
WILCOX 
WINDSOR 


3.03 
2,23 
2.2? 


2.73 
2.39 
3. OS 


6.07 
1.90 
3.44 


1  .89 
3.8? 
2.64 


2.9? 
2.87 
2.47 


1  .66 
4,47 
2.21 


Day  of  month 


.06 
.17 
.76 
,60 
2.16 

,36 


11  1 

12 

13  j 

14  j 

15 

16  |  -17  |  18 

19  1  20  1  21 

 1  1  

22 

23  I 

 L 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28     29  30 

 1  1  

•  03 

•  05 

■  z. 

i 

*  38 

*  18 
* 

1*46 

*  07 
* 

'  03 

•  °5 

■  39 

.11 

.24 

.75 

.37 

i 

•  02 

.74 

•  06  T 

.30 

.75 

.45 

•  04 

1*05 

58 

T 

T 

•  40 

*42 

*  12 

,05 

T 

•  62 

T 

.61 

.50 

.73 

.39 

.22 

.45 

.90 

.06 

•  03 

,50 

03 

T 

.64 

•  12 

•  06 

•  82 

•  12 

*28 

■ 

T 

T 

•  18 

•  32 

•  22 

.12 

.11 

1.19 

■  74 

.25 

.51 

T 

.44 

2*68 

.01 

07 

28 

■  24 

.10 

1  .76 

T 

,17 

T 

.34 

•  12 

1*20 

■  02 

■  12 

.06 

.13 

T 

.92 

T 

.13 

.05 

.98 

.54 

T 

T 

T 

•  18 

■  12 

T 

•  59 

.05 

•  25 

.33 

.  38 

* 

.33 

.26 

•  08 

•  01 

T 

.25 

T 

•  03 

1  .21 

■  05 

•  01 

1.03 

•  69 

2.03 

.•82 

.  09 

1  .06 

•  * 

T 

.15 

j  ' 

y 

.43 

80 

T41 

"  13 

T 

44 

•  18 

,•01 

35 

.52 

•  55 

■  01 

.  18 

T 

.30 

■  79 

.21 

35 

•  20 

1*66 

.62 

•  07 

.80 

T 

1*60 

•  40 

.  38 

.42 

•  33 

T 

.70 

•  90 

T 

•  15 

06 

.10 

•  42 

.09 

* 

T 

T 

.85 

.27 

T 

70 

T 

* 

.50 

.63 

.43 

.10 

,06 

.71 

.52 

1.15 

•  01 

1 

* 

31 

•  41 

.68 

.21 

■  21 

.79 

.05 

T 

*13 

.11 

1  .?7 

.01 

T 

1.70 

.42 

T 

.09 

.44 

T 

■  62 

•  05 

1.35 

.09 

T 

T 

1.83 

.15 

T 

05 

•  70 

•  04 

1.85 

•  13 

T 

r 

.15 

.72 

•  15 

.12 

■  10 

.22 

.05 

.95 

T 

.30 

•  20 

.17 

.07 

•  02 

.22 

•  01 

T 

1.98 

•  53 

.10 

.02 

.92 

.39 

.02 

•  03 

.04 

.07 

.36 

.30 

.10 

.01 

T 

.03 

2.53 

.18 

.22 

.06 

.0? 

T 

T 

T 

.74 

.83 

T 

t  14 

"II 

.08 

T 

.24 

1.36 

T 

.08 

T 

■  64 

•  46 

T 

1.08 

.02 

T 

T 

.34 

1.33 

.  16 

•  16 

•  09 

1  •  39 

.02 

.26 

.35 

T 

,48 

.38 

.25 

•  02 

1  .  39 

.21 

•  34 

.36 

.40 

.52 

•  08 

•  85 

•  14 

.23 

.26 

.01 

.36 

.02 

■  02 

.79 

.28 

.38 

.10 

T 

T 

.13 

•  01 

T 

.11 

.01 

.09 

•  21 

1.50 

.13 

.50 

1.15 

.17 

.29 

:  T 

3.15 

.07 

Sec  referonco  no  toe  following  St.tloo  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL  1LL1N0IS 

I  Season  of  1952-1953  JUNE  1953 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
luly-June 

ALBION 

1.5 

5.5 

2.0 

T 

2  •  1 

4.0 

15.1 

AL  EDO 

T 

12.5 

4.  0 

6.0 

T 

ALTON   DAM  26 

1.3 

3.3 

5.5 

T 

- 

ANNA      1  NW 

1*0 

1.5 

•  7 

•  1 

•  5 

3.3 

ANNA WAN 

T 

T 

T 

" 

" 

~ 

T 

T 

- 

AN  T I OCH 

5  5 

6.0 

21.3 

ARLINGTON  HEIGHTS   4  SSE 

T  ■ 

T 

T 

4.5 

5,5 

1.9 

4.7 

T 

T 

16.6 

AURORA  COLLEGE 

.  1 

4.9 

11«8 

4.9 

7.3 

.? 

T 

T 

29.2 

AVON 

3.0 

~ 

BARRY 

T 

T 

3.0 

3.0 

T 

4.1 

2.5 

12.6 

BE  ARDSTOWN 

3  0 

BELLE V  !  LLF    SCOTT   AF  BASE 

2.0 

1.5 

3e7 

T 

5.4 

1  .0 

T 

13.6 

BENTLEY 

T 

5.0 

6.0 

•  1 

6.2 

3.0 

T 

20.3 

BENTON 

2.0 

1.0 

BLOOM  I NGTON 

2.0 

BL  OOM [ NGTON  NORMAL 

2  8 

3  8 

2 

BLUFFS 

T 

T 

3.0 

_ 

T 

7.3 

_ 

HRAOFORO  CAA 

.3 

2.8 

7.2 

3.9 

9.0 

.4 

23.6 

BROOKPORT   DAM  52 

1*0 

T 

9.9 

CA I RO  Wfi  CI TY 

T 

•  6 

.  4 

T 

T 

•  1 

T 

1.1 

CANTON 

4.0 

4  0 

C ARBONOALE  SEWAGE 

1.0 

1.6 

,  7 

T 

T 

CARLINVILLE  *  E 

- 

T 

- 

T 

5.0 

•  5 

T 

- 

CARLYLE 

.6 

2.5 

T 

C  ARM  1 

1*3 

3.3 

3*0 

2*0 

1.5 

11.1 

CASEY 

2.5 

2.0 

•  2 

CENTRAL  I  A    4  W 

2.0 

2.3 

2.3 

T 

4.3 

1.8 

12.7 

CHANDLE  R  V  I  LLE 

- 

3.0 

CHANNAHON  DRESDEN 

T 

2*5 

6.  1 

3.5 

T 

- 

CHARLE  STON 

T 

T 

1*0 

4.5 

T 

12.0 

T 

T 

- 

CHENOA 

T 

4.8 

10*5 

4.0 

5.0 

2.0 

T 

26.3 

CHESTER 

.5 

1.5 

T 

33 . 8 

CHICAGO    WB  AIRPORT 

T 

3.0 

T 

5.0 

5.1 

5*5 

4.8 

T 

T 

23.4 

CH  ILL  1 COTHE 

z. 

4.5 

2i  2 

2.8 

1  •  1 

- 

C  1  CE  RO 

5.3 

4.4 

4.8 

4.3 

1.2 

T 

22.5 

C  L I NTON    1  S 

1  0 

6  5 

3 

7  0 

2.0 

T 

20.0 

COBOEN  2  S 

1.0 

2.0 

T 

T 

T 

3.0 

OANV ILLE 

1.0 

4.6 

1.0 

T 

3.3 

" 

DANVILLE    SEWAGE  PL 

1.0 

5.8 

2a  5 

8.8 

•  7 

18.3 

DAVENPORT    I OW  A   L   0  15 

5.8 

T 

T 

T 

" 

DECATUR 

1  0 

5  8 

2  6 

15.4 

DIXON 

T 

3.3 

12.0 

5.0 

9.5 

T 

29. e 

DU  QUOIN   2  S 

1.0 

2*6 

- 

T 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

4.4 

T 

T 

- 

EDWARDSV ILLE 

T 

1*0 

.2*6 

1.5 

T 

8.9 

T 

u.o 

EFF INGHAM   1  SW 

1  0 

4  0 

2.2 

T 

6.2 

T 

T 

13.4 

ELGIN 

T 

T 

3.5 

7.2 

•  8 

4.1 

T 

T 

15.6 

EL  12 ABETHTOWN 

1.5 

1  .0 

.  7 

T 

T 

3.2 

ELSAH 

2.1 

2.7 

2.7 

T 

7.3 

T 

- 

F  A  |  RF  IELO 

T 

1.5 

4.0 

2*0 

T 

1.5 

T 

T 

9.0 

FLORA 

1.0 

.6 

_ 

FREEPORT 

T 

.2 

10.8 

.-2 

7.0 

T 

T 

T 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

.3 

7.1 

l?.l 

.  5 

7.1 

•  3 

27.4 

FULTON   DAM  13 

T 

T 

4.5 

10*4 

3.  5 

6.2 

T 

T 

T 

24.6 

GALENA 

T 

4.8 

6.6 

1.2 

6.7 

T 

- 

GALE  SRURG 

T 

2.0 

5*0 

5.0 

4.0 

T 

" 

16.0 

1.9 

8.3 

3.0 

6.0 

T 

19.2 

GENE  SE  0 

T 

2.0 

11  .4 

6.0 

6.0 

T 

T 

25.4 

GIBSON  CITY 

T 

.  1 

.7 

1  .4 

•  3 

2.8 

3.0 

T 

8.3 

GLADSTONE    DAM  18 

T 

4.3 

10*0 

1.7 

5.0 

T 

T 

T 

21.0 

GLENDALE    E  XP   F  ARM 

z 

GOLCONOA   OAM  51 

T 

T 

T 

GOLDEN 

T 

4.  7 

T 

7.0 

5.0 

T 

- 

GRAF  TON 

1.0 

2.3 

" 

~ 

T 

- 

GRAND   TOWER   2  N 

T 

•  7 

T 

- 

GREENUP 

1.0 

4.0 

T 

6.0 

T 

- 

GREENV ILLE 

3.2 

2.0 

5.7 

T 

GR  IDLE y 

3.0 

7.0 

2.0 

3.0 

3.0 

18.0 
- 

GR I GGSV 1 LL E 

T 

5.0 

T 

6.5 

5.0 

HARD  I N 

1.0 

~ 

" 

" 

T 

- 

HARR ISBURG 

1  0 

4  0 

1*0 

T 

T 

1  .0 

7.0 

HARR I SBURG   DISPOSAL  PL 

1*0 

1.8 

HAVANA 

T 

4.8 

1.3 

T 

8.5 

4.0 

18.6 

HAVANA    NO  2 

T 

2*0 

2.5 

T 

- 

2.0 

- 

H  ILLSBORO 

2.0 

4.6 

7.5 

T 

7.5 

16.6 

HOOPF  STON 

T 

T 

1.0 

5.0 

4.1 

1.8 

3.5 

2.2 

17.6 

HUTSONV 1 LLE   PwR  PL 

1.0 

2  .0 

4.5 

ILLINOIS   CITY   DAM  16 

.5 

3.5 

12.1 

3.2 

7.2 

26.5 

JACKSONV I LLE 

" 

T 

1.0 

~ 

2*0 

T 

6.0 

T 

JERSEYV ILLE 

1.5 

1.6 

3.0 

6.1 

•  " 

12.7 

JOLIET   BRANDON  RD 

T 

2.5 

8*0 

3.  0 

4.0 

•  5 

16.  0 

JOLIET 

T 

T 

T 

3*1 

7.2 

4.  3 

T 

KANKAKEE 

T 

T 

T 

T 

4.7 

6*1 

6.0 

3.5 

- 

- 

KANKAKEE   4  W 

T 

■  A 

T 

4.6 

9.3 

6.7 

5.4 

1  .6 

T 

28.4 

KE  ITHSBURG 

T 

2*5 

11.0 

3.0 

- 

~ 

KEWANEE 

2.4 

8.7 

2.7 

T 

T 

T 

LACON 

LA  HARPE 

T 

2.8 

7.8 

T 

2.3 

4.5 

17.4 

LANARK 

6.0 

T 

LA   SALLE  PERU 

T 

3.1 

7.7 

5.  7 

5.6 

.  1 

T 

22.2 

LA  SALLE    1  S 

T 

4*0 

5.  ? 

6. a 

» 

LAWRENCE  V  I LLt 

1.0 

1.8 

6.9 

4.8 

3.1 

17.6 

LE  ROv 

T 

.3 

3.8 

4.0 

.  5 

3.5 

1.0 

13.1 

L INCOLN 

T 

.2 

2*4 

T 

7.3 

2.0 

LINCOLN  NO  ? 

.2 

4.2 

4.5 

T 

6.5 

3.0 

18.4 

MACK INAW 

T 

MACOMB 

T 

4.0 

7.6 

•  3 

7.5 

4.4 

T 

T 

23.8 

See  reference  notea 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1952-1953 


ILLINOIS 
JUNE  1953 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

MAKANDA    1  NW 

.  _ 

1 

g 

T 

T 

4 

MARENGO 

T 

T 

».* 

11.1 

.2 

6.4 

T 

22.1 

MAR  I  ON 

1.5 

.5 

2.0 

4.0 

MARSEILLES  LOCK 

T 

2*0 

MARSHALL 

T 

1,1 

4.5 

T 

12.4 

T 

MASCOUTAH 

T 

111 

. 

T 

5.4 

1.0 

9.3 

MATTOON 

2.0 

4.5 

3.5 

11.0 

T 

21.0 

MC  HENRY   2  S 

T 

7.5 

11.7 

1  .  4 

6.0 

T 

26.6 

MC  LEANSBORO 

T 

1.0 

3.0 

1.5 

T 

?  .0 

T 

MEOORA 

1.0 

2.0 

3.0 

T 

7.0 

T 

13*0 
* 

M 1 NONK 

T 

2.0 

7.5 

3.0 

3.5 

2.0 

T 

18.0 

MOLINE   WB  AIRPORT 

T 

2.5 

12.1 

6*2 

7.1 

•  4 

T 

26*3 

23.0 

MONMOUTH 

T 

3.0 

12.5 

3.  0 

7.0 

T 

25*5 

MONT  I  CELLO 

T 

1.0 

5.0 

2.5 

T 

7.8 

T 

T 

16.3 

MORR I S 

2  .0 

4.5 

4.  0 

3.5 

T 

MORRIS   3  NE 

T 

2.0 

6.0 

2.0 

3.5 

T 

T 

13.5 

MORR I  SON 

T 

2.6 

12.1 

5.0 

5.5 

.3 

T 

25.5 

MORR I SONV I LLE   1  E 

1.5 

3.0 

3.0 

T 

9.0 

T 

T 

16.5 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

1.8 

1.0 

T 

T 

T 

MOUNT  CARROLL 

.  5 

6.3 

12.0 

*  6 

6.5 

T 

j 

MOUNT   OL IVE 

2.0 

4.0 

2.5 

10.0 

T 

T 

18.5 

MOUNT  PULASKI 

T 

T 

T 

1.0 

3.0 

4.0 

T 

11.0 

3.3 

22.3 

MOUNT  STERLING 

T 

3.0 

T 

" 

~ 

* 

T 

11.4 

NASHV I LL  E    3  NW 

1*5 
* 

3*5 

4*0 

NEWARK    7  E 

_ 

3  6 

7,2 

4*  7 

J 

_ 

NEW   BOSTON   DAM  17 

T 

3.5 

13.2 

3.2 

5.5 

T 

T 

25.4 

NEW  BOSTON 

.7 

8.4 

14.0 

4.  5 

7.2 

T 

34.8 

NEW  BURNSIDE 

1  •  2 

NEWTON 

1*5 

4 '  7 

2.5 

8.7 

*  5 
* 

7*Q 
* 

OLNEY   RADIO  STA 

1.4 

1.0 

1  *  9 

T 

3.2 

T 

7.5 

OREGON  WATER  WKS 

T 

2.5 

12.7 

2.0 

7.0 

T 

24.2 

OTTAWA 

T 

2.7 

6.8 

4.  7 

4.0 

T 

18.2 

PALEST  I NE 

1.8 

4.2 

3.5 

7.7 

3.5 

j 

PANA 

T 

1.5 

4.5 

3.8 

T 

11.5 

T 

T 

21.3 

PARIS  WATER  WORKS 

T 

_ 

4.5 

3.7 

T 

6.5 

T 

_ 

PARK  FOREST 

T 

T 

2.9 

6.9 

3*6 

2.5 

T 

T 

15.9 

PAW  PAW 

T 

3.0 

11.0 

5.0 

PAVSON 

T 

.  5 

3.6 

6.0 

7 

PEORIA   WB  AIRPORT 

T 

T 

2.4 

5.2 

3,2 

2.6 

* 

PEOTONE 

T 

3.0 

e.o 

5.0 

5.0 

T 

21.0 

PETERSBURG 

T 

2.0 

1.0 

T 

8.0 

2.0 

T 

13.0 

PLEASANT  HILL 

T 

.6 

1.6 

3.0 

T 

7.9 

T 

13.1 

PONT  I  AC 

T 

3.8 

3.0 

3.4 

1.0 

PRAIRIE  DU  ROCHE R 

15^ 

PR  1 NCEV I LLE  2  NW 

5.3 

_ 

2.5 

4.8 

.5 

_ 

QUINCY 

T 

T 

5.3 

9.0 

T 

7.0 

5.0 

26.3 

QUINCY  CAA 

T 

3.1 

6.2 

.  1 

7.1 

4.0 

20.5 

QUINCY   DAM  21 

2'5 

7.0 

QUINCY   MEMORIAL  BRIDGE 

T 

6.5 

5.0 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

6  3 

1.9 

T 

2.8 

T 

11.6 

RED  8UD 

T 

'- 

T 

4.0 

2.5 

ROBERTS   3  N 

T 

6.5 

6.2 

1.5 

3.3 

1.0 

18.5 

ROCHELL  E 

1- 

4.0 

ROCKFORO 

T 

• 

10.6 

T 

5.0 

j 

21.1 

ROCKFORD  4  NE 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

ROCKFORO  CAA  AP 

T 

3.5 

10.9 

.  2 

5.5 

T 

20.1 

ROCK    ISLANO  DAM  15 

T 

3.0 

16.1 

6.0 

- 

25.1 

ROCKPORT 

2*5 

RUSHV I LLE 

2~8 
1 

B  '  7 

4.0 

STE  MARIE 

3  5 

1  <  7 

T 

4  9 

11  6 

SALEM 

1.5 

3.5 

1.5 

5.0 

.8 

T 

T 

12.3 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

T 

2.0 

.6 

T 

T 

T 

T 

SIOELL 

1.9 

7.5 

4  ■  7 

J. 

18.1 

SPARLANO 

K  *  A 

SPARTA 

•  8 

2.0 

3.3 

T 

3.5 

3,7 

13  3 

SPRINGFIELD  WB  AP 

T 

.5 

2.9 

.9 

.  2 

9.2 

1.6 

15.3 

19.6 

STOCKTON 

1.0 

9.0 

13.0 

1.0 

6.5 

T 

T  ' 

30.5 

STREATOR 

3,3 

8.9 

5.2 

E  •  3 

25.7 

SYCAMORE 

2.9 

10.2 

2  •  0 

6.4 

21.5 

TABLE  GROVE 

T 

T 

4  .4 

5  1 

7,5 

4  9 

21  9 

TAYLORV 1 LLE 

T 

1.5 

4.6 

?.4 

7.5 

.? 

16.2 
" 

T ISK ILWA 

T 

3.0 

9.3 

6.  1 

- 

T 

TOULON 

J 

3.5 

3.5 

5  •  1 

•  6 

19.5 

TUSCOLA 

1.0 

4 1 2 

\*  \ 
3*  5 

7.5 

16.2 

URBANA 

T 

7 

3  8 

2  e 

6 

URBANA   ENG  CAMPUS 

- 

UTICA   STARVED   ROCK  DAM 

3.0 

7.0 

7.5 

T 

VANDAL  1 »    CAA  AP 

.6 

3.0 

?.o 

T 

7.0 

12.6 

VIRDEN 

T 

2.5 

2.9 

1.5 

T 

7.3 

T 

14.2 

WALNUT 

T 

5.5 

6.0 

T 

T 

WARSAW 

T 

1.2 

7.1 

T 

9.9' 

.9 

23.1 

WATERLOO 

T 

T 

WATSEKA 

T 

T 

T 

3.7 

4,6 

4.5 

7.3 

.7 

T 

21  .0 

WAUKEGAN 

T 

T 

T 

5.0 

7.3 

5.1 

17.4 

WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLtGE 
WHITE   HALL    1  E 
WILCO* 
W INDSOR 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

ay 

Of 

Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

301  31 

ALR ION 

MAX 

92 

91 

90 

89 

97 

96 

99 

94 

98 

87 

87 

8  6 

96 

90 

9) 

1  0  0 

101 

94 

98 

93 

1 

M  N 

63 

51 

54 

64 

70 

69 

65 

69 

74 

74 

69 

67 

68 

67 

56 

72 

66 

60 

66 

75 

73 

64 

68 

65 

76 

66 

69 

72 

71 

65 

67 

0 

ALE  00 

MAX 

61 

80 

87 

93 

84 

74 

75 

90 

64 

86 

64 

91 

85 

82 

6  1 

82 

86 

95 

97 

96 

89 

90 

91 

93 

81 

88 

88 

68 

94 

96 

87 

0 

59 

50 

50 

69 

63 

54 

55 

61 

66 

63 

62 

69 

65 

63 

59 

66 

62 

65 

74 

75 

58 

62 

61 

62 

69 

57 

66 

66 

68 

73 

6  3 

1 

ALTON   DAM  26 

MAX 

85 

86 

92 

98 

9 1 

84 

96 

98 

1  0  ? 

1  02 

93 

1 0  2 

92 

86 

97 

C  6 

102 

98 

101 

100 

95 

5 

N 

50 

54 

56 

62 

70 

64 

6? 

72 

72 

76 

71 

68 

65 

66 

6  2 

72 

68 

67 

74 

74 

74 

66 

68 

67 

71 

62 

65 

65 

71 

72 

66 

9 

ANNA  1NW 

MAX 

84 

79 

87 

89 

90 

92 

90 

96 

1  00 

99 

94 

99 

98 

86 

88 

96 

91 

93 

97 

102 

92 

92 

2 

M  N 

70 

54 

54 

66 

70 

72 

65 

74 

71 

76 

73 

71 

67 

65 

63 

76 

66 

64 

70 

78 

73 

64 

71 

68 

75 

66 

65 

70 

71 

71 

68 

7 

ANT I0CH 

MAX 

75 

76 

81 

69 

62 

69 

66 

85 

83 

7  1 

80 

87 

80 

77 

75 

79' 

79 

82 

82 

1 

50 

46 

52 

68 

61 

50 

47 

50 

52 

52 

50 

67 

58 

53 

53 

60 

59 

53 

72 

76 

62 

63 

57 

57 

66 

56 

60 

66 

54 

69 

58 

0 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

91 

7J 

72 

87 

60 

75 

79 

91 

79 

77 

80 

84 

75 

84 

98 

99 

89 

"6 

79 

84 

2 

MIN 

49 

41 

54 

62 

58 

54 

48 

56 

58 

52 

53 

65 

60 

53 

54 

66 

57 

54 

70' 

75 

57 

62 

58 

59 

67 

57 

57 

65 

60 

70 

58 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

MAX 

82 

80 

87 

=  1 

87 

84 

96 

99 

98 

93 

92 

87 

9  0 

93 

92 

99 

102 

102 

93 

96 

95 

96 

9  5 

80 

92 

91 

92 

95 

92 

3 

59 

55 

56 

63 

70 

67 

65 

76 

75 

77 

74 

71 

69 

67 

62 

74 

70 

67 

77 

78 

73 

67 

68 

67 

76 

67 

68 

70 

74 

74 

69 

BLOOM ! NGTON  NORMAL 

MAX 

90 

80 

87 

92 

92 

76 

80 

90 

90 

87 

86 

91 

91 

78 

8  2 

85 

85 

94 

1  0  1 

101 

96 

93 

91 

95 

95 

84 

90 

69 

93 

95 

89 

3 

55 

46 

55 

67 

69 

57 

57 

62 

68 

64 

62 

65 

66 

61 

58 

69 

63 

59 

73 

76 

63 

65 

62 

64 

72 

65 

64 

67 

67 

75 

CAIRO   NB  CITY 

MAX 

67 

80 

87 

93 

92 

93 

91 

96 

98 

99 

94 

101 

97 

86 

89 

99 

93 

92 

98 

102 

93 

■95 

94 

95 

94 

82 

93 

92 

91 

95 

93 

1 

66 

60 

61 

69 

73 

72 

69 

78 

79 

79 

77 

75 

72 

69 

69 

80 

73 

71 

77 

82 

75 

70 

77 

74 

78 

70 

71 

76 

77 

77 

CARBONDALE    SEHAOE  PL 

MAX 

86 

81 

89 

91 

92 

94 

92 

99 

1  0  2 

1 00 

95 

1  oc 

96 

86 

8  9 

99 

95 

94 

100 

103 

95 

95 

95 

96 

94 

87 

92 

89 

91 

98 

93 

9 

66 

51 

4  9 

59 

70 

72 

62 

73 

68 

72 

72 

70 

66 

64 

63 

76 

66 

63 

73 

73 

73 

60 

67 

65 

76 

66 

64 

73 

70 

71 

67 

CARLINVILLE  4E 

MAX 

84 

79 

85 

90 

89 

81 

89 

95 

95 

94 

90 

97 

95 

84 

86 

90 

89 

97 

102 

103 

93 

99 

92 

97 

95 

80 

90 

90 

94 

95 

91 

3 

58 

50 

52 

60 

68 

63 

58 

74 

70 

75 

67 

68 

68 

67 

60 

72 

65 

64 

75 

74 

65 

64 

68 

64 

71 

65 

65 

66 

69 

71 

65, 

9 

CARLYLE 

MAX 

86 

82 

90 

93 

90 

91 

100 

101 

96 

93 

101 

96 

89 

97 

91 

96 

1  C  4 

106 

96 

95 

96 

96 

96 

85 

93 

92 

94 

99 

94 

1 

M  N 

64 

53 

53 

63 

72 

68 

64 

76 

76 

77 

72 

73 

66 

68 

62 

76 

67 

64 

75 

77 

69 

63 

68 

66 

74 

66 

65 

70 

72 

73 

* 

CHARLESTON 

MAX 

84 

80 

84 

93 

88 

86 

83 

94 

9  3 

*  94 

87 

97 

84 

82 

83 

93 

87 

90 

99 

100 

95 

95 

96 

96 

93 

79 

91 

89 

9 

MIN 

58 

47 

55 

62 

69 

67 

60 

70 

72 

73 

62 

67 

65 

64 

57 

70 

65 

58 

71 

75 

68 

61 

75 

67 

75 

65 

65 

65 

CHENOA 

MAX 

81 

60 

85 

92 

89 

R6 

64 

81 

93 

90 

80 

83 

85 

63 

92 

101 

102 

98 

95 

91 

96 

9 1 

85 

92 

90 

95 

89 

6 

57 

42 

57 

66 

60 

65 

59 

55 

68 

67 

56 

53 

68 

61 

57 

67 

75 

60 

65 

60 

58 

72 

65 

60 

67 

66 

73 

62 

3 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

57 

68 

84 

92 

85 

65 

62 

87 

74 

67 

79 

87 

/3 

69 

72 

65 

67 

82 

99 

102 

82 

76 

74 

93 

8  7 

77 

88 

84 

81 

96 

79 

8 

51 

50 

60 

67 

63 

53 

53 

60 

57 

55 

56 

66 

62 

63 

61 

67 

60 

57 

75 

80 

68 

70 

64 

65 

72 

68 

65 

66 

66 

76 

63 

3 

CHICAGO  HB  AIRPORT 

MAX 

69 

76 

87 

96 

87 

68 

69 

89 

74 

73 

82 

91 

79 

76 

82 

86 

73 

65 

102 

104 

89 

87 

76 

97 

86 

87 

91 

86 

69 

99 

64 

5 

53 

49 

66 

65 

64 

53 

53 

62 

58 

55 

57 

70 

62 

59 

58 

69 

59 

55 

72 

76 

66 

70 

64 

64 

71 

66 

63 

65 

65 

74 

62 

6 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

60 

67 

B4. 

93 

87 

.  65 

62 

88 

75 

66 

75 

88 

73 

69 

7  3 

87 

68 

82 

|  00 

103 

84 

80 

74 

90 

85 

78 

88 

84 

82 

97 

80 

2 

51 

58 

63 

70 

63 

53 

'53 

62 

57 

55 

60 

71 

62 

62 

63 

68 

60 

59 

74 

81 

68 

72 

63 

64 

73 

70 

69 

66 

67 

78 

64 

5 

CICERO 

MAX 

7  7 

77 

85 

95 

88 

69 

70 

89 

8  3 

74 

81 

93 

85 

79 

88 

77 

83 

10  1 

103 

94 

88 

81 

95 

92 

87 

90 

86 

87 

98 

85 

7 

52 

48 

57 

66 

64 

58 

52 

58 

61 

55 

55 

69 

61 

59 

58 

69 

64 

55 

72 

78 

65 

67 

64 

63 

75 

64 

63 

69 

63 

74 

6 

* 

COBOEN  2S 

MAX 

85 

81 

86 

90 

90 

90 

85 

95 

90 

92 

98 

101 

95 

96 

92 

96 

93 

87 

90 

89 

91 

95 

91 

9 

66 

52 

•> ; 

59 

69 

70 

61 

73 

6  7 

72 

71 

68 

63 

63 

61 

74 

67 

62 

68 

78 

71 

61 

68 

66 

74 

65 

62 

70 

69 

69 

66 

4 

DANVILLE 

MAX 

82 

82 

84 

92 

92 

82 

83 

93 

9] 

87 

79 

90 

101 

97 

97 

86 

89 

18 

55 

42 

56 

61 

69 

62 

59 

63 

68 

65 

60 

68 

65 

59 

53 

71 

65 

52 

70 

77 

68 

60 

61 

61 

67 

65 

64 

72 

73 

70 

63 

4 

DAVENPORT    1 OWA  L   0  15 

MAX 

71 

76 

87 

92 

80 

74 

74 

66 

81 

80 

83 

90 

82 

80 

7  7 

83 

83 

94 

98 

95 

89 

36 

86 

92 

81 

86 

85 

84 

92 

93 

64 

8 

59 

55 

60 

66 

61 

56 

57 

61 

66 

61 

61 

70 

65 

63 

61 

66 

65 

66 

79 

71 

66 

69 

64 

62 

69 

62 

66 

68 

67 

77 

6. 

8 

DECATUR 

MAX 

82 

84 

69 

93 

91 

77 

63 

95 

g  i 

93 

68 

95 

81 

6  3 

89 

88 

96 

103 

105 

94 

99 

97 

100 

92 

82 

97 

92 

95 

98 

91 

5 

56 

50 

57 

63 

70 

62 

60 

67 

71 

62 

65 

65 

65 

59 

74 

65 

63 

74 

76 

65 

66 

66 

69 

70 

67 

70 

67 

73 

74 

66 

2 

DIXON 

MAX 

74 

78 

86 

72 

I' 

86 

67 

80 

91 

80 

81 

89 

98 

96 

94 

83 

82 

91 

87 

83 

85 

83 

90 

94 

84 

9 

49 

43 

69 

62 

56 

52 

59 

63 

57 

56 

66 

69 

57 

56 

68 

58 

61 

75 

78 

55 

62 

57 

57 

63 

56 

64 

65 

63 

74 

60 

* 

DU   QUOIN   2  S 

MAX 

89 

80 

100 

92 

93 

100 

104 

96 

91 

93 

8 

68 

56 

5  3 

61 

70 

72 

67 

75 

73 

74 

74 

71 

67 

66 

63 

66 

67 

65 

74 

75 

74 

61 

67 

67- 

76 

64 

66 

74 

72 

75 

6  6 

6 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

87 

84 

g  C 

93 

94 

93 

97 

i  0  0 

102 

93 

96 

87 

90 

95 

101 

105 

105 

97 

97 

99 

98 

94 

95 

95 

94 

98 

95 

4 

69 

56 

57 

60 

68 

70 

65 

73 

73 

75 

74 

69 

64 

68 

64 

75 

72 

68 

72 

72 

73 

65 

67 

66 

78 

66 

67 

70 

73 

72 

68 

7 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX 

84 

76 

84 

86 

85 

80 

60 

92 

92 

81 

82 

86 

89 

97 

101 

94 

93 

95 

96 

92 

79 

90 

87 

90 

93 

88 

18 

58 

46 

50 

60 

65 

59 

65 

71 

(.9 

72 

68 

67 

65 

65 

55 

69 

65 

58 

74 

69 

69 

69 

64 

73 

64 

63 

67 

69 

70 

64 

EL IZABETHTOWN 

MAX 

65 

82 

g  7 

90 

9 1 

91 

90 

94 

9  6 

98 

94 

9  8 

96 

86 

68 

94 

93 

91 

97 

99 

96 

96 

96 

98 

^7 

92 

93 

90 

94 

96 

93 

•  1 

MIN 

69 

55 

53 

64 

66 

64 

63 

73 

'  i 

75 

72 

69 

64 

67 

62 

77 

67 

65 

69 

78 

76 

66 

67 

71 

76 

67 

69 

72 

71 

72 

68 

5 

FAIRFIELD 

MAX 

83 

78 

6 r: 

89 

90 

89 

86 

96 

g  b 

95 

91 

14 

92 

81 

84 

94 

88 

90 

99 

100 

95 

95 

96 

99 

97 

91 

93 

92 

93 

95 

91 

6 

MIN 

66 

52 

51 

60 

70 

70 

65 

71 

75 

75 

70 

t  J 

66 

69 

58 

75 

67 

61 

69 

71 

74 

64 

68 

65 

77 

67 

66 

72 

71 

71 

6  7 

6 

FLORA 

MAX 

84 

85 

85 

95 

a  -i 

90 

97 

100 

94 

95 

94 

97 

94 

85 

91 

86 

92 

95 

91 

0 

MIN 

64 

52 

i  D 

62 

68 

-  5 

65 

72 

74 

75 

70 

'0 

69 

-  68 

58 

72 

'.8 

62 

71 

76 

72 

64 

70 

66 

71 

66 

65 

71 

70 

72 

67 

3 

FREEPORT 

MAX 

81 

81 

85 

97 

94 

67 

86 

80 

86 

a  3 

83 

60 

63 

86 

92 

83 

6 

MIN 

52 

40 

56 

67 

61 

53 

51 

55 

59 

53 

54 

t  1 

61 

53 

55 

66 

56 

60 

75 

74 

54 

58 

52 

53 

66 

53 

59 

62 

56 

73 

5  6 

* 

FULTON  DAM  13 

MAX 

75 

79 

80 

63 

9? 

80 

69 

83 

86 

80 

91 

93 

83 

6 

58 

51 

59 

73 

64 

57 

55 

61 

i  6 

60 

59 

70 

67 

61 

59 

66 

61 

64 

77 

74 

66 

69 

61 

59 

69 

62 

64 

66 

65 

75 

64 

1 

3ALESBURG 

MAX 

7  3 

86 

94 

98 

89 

-1 0 

68 

91 

83 

85 

69 

85 

94 

94 

85 

7 

MIN 

56 

54 

57 

67 

60 

56 

56 

62 

65 

61 

62 

(  7 

66 

64 

61 

68 

61 

64 

75 

72 

56 

64 

65 

63 

66 

59 

67 

67 

69 

69 

3 

* 

GALVA 

MAX 

89 

79 

88 

92 

87 

75 

78 

89 

5 

85 

86 

62 

82 

85 

93 

9  6 

96 

88 

91 

89 

93 

86 

87 

89 

87 

94 

96 

87 

9 

MIN 

60 

56 

58 

64 

63 

55 

54 

60 

70 

62 

56 

67 

64 

60 

56 

66 

66 

62 

72 

■>2 

65 

62 

62 

69 

61 

66 

65 

65 

77 

63 

3 

GOLCONOA  DAM  51 

MAX 

90 

89 

92 

1 2 

96 

91 

95 

96 

93 

60 

96 

88 

90 

96 

91 

>0 

MIN 

64 

56 

58 

64 

70 

68 

64 

72 

72 

78 

72 

72 

64 

64 

63 

76 

66 

66 

62 

72 

68 

■.t 

70 

72 

75 

68 

'68 

74 

70 

74 

GREfNVILLE 

MAX 

89 

92 

90 

■  5 

MIN. 

64 

54 

56 

62 

68 

66 

63 

74 

73 

75 

71 

72 

66 

67 

60 

74 

67 

64 

74 

'75 

68 

67 

69 

68 

73 

65 

67 

69 

71 

72 

67 

8 

GRIGGSVILLE 

MAX 

87 

79 

90 

99 

103 

97 

95 

95 

67 

84 

93 

91 

96 

98 

91 

■  8 

M  IN 

68 

58 

65 

66 

73 

57 

60 

67 

68 

75 

71 

69 

76 

68 

63 

76 

65 

72 

76 

78 

68 

70 

70 

72 

70 

68 

65 

65 

73 

75 

69 

0 

HARR ISRURG 

MAX 

84 

81 

10 

97 

95 

93 

94 

98 

101 

102 

95 

100 

95 

65 

90 

98 

90 

96 

101 

103 

95 

96 

96 

101 

97 

81 

•  96 

91 

96 

100 

94 

6 

MIN 

66 

50 

48 

60 

71 

73 

63 

75 

75 

76 

76 

70 

65 

68 

58 

73 

66 

63 

69 

75 

73 

60 

65 

66 

78 

67 

66 

72 

72 

70 

67 

7 

HAVANA 

MAX 

83 

60 

89 

94 

90 

74 

80 

90 

87 

86 

78 

90 

85 

81 

82 

81 

86 

97 

100 

99. 

93 

93 

93 

95 

86 

84 

90 

90 

95 

96 

SB 

i2 

M  IN 

60 

51 

54 

67 

71 

59 

60 

63 

68 

69 

65 

66 

67 

66 

60 

72 

65 

.64 

76 

75 

63 

65 

64 

67 

73 

64 

67 

69 

72 

73 

65 

6 

H I LLSBORO 

MAX 

84 

79 

86 

91 

87 

83 

88 

94 

96 

91 

88 

97 

89 

85 

86 

92 

88 

96 

101 

103 

94 

95 

93 

96 

90 

86 

92 

89 

93 

94 

90 

9 

M  IN 

61 

51 

51 

60 

68 

65 

61 

73 

74 

76 

70 

69 

66 

67 

60 

73 

67 

63 

73 

74 

67 

63 

69 

65 

73 

65 

65 

67 

■  70 

71 

66 

6 

r»r«r«DC»  ootvs  follovlof  Stttioa  Iad«s. 
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Table  5- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE  1953 


JACKSONVILLE 
JERSEYVILLE 
JOLIET 
KANKAKEE 
KANKAKEE   4  W 


LA   SALLE  PERU 


MAKANDA  1NW 


MC  LEANSBORO 
M I NONK 

MOLINE  WB  AIRPORT 
MONMOUTH 
MORRIS   3  NE 
MORRISON 

MORR I SONV I LLE   1  E 
MT   CARMEL   WATER  WKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT   VERNON  4N 
NEW  BURNS  I DE 
NEWTON 

OLNEY  RAOIO  STA 


PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
PEORIA  WB  AIRPORT 
PONT IAC 
QU INCV 

OUINCV  CAA  AP 
RANTOUL   CHANUTE  AF 
ROBERTS  3  N 
ROCKFORD 
ROCKFORO  CAA  AP 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


Day    Of  Month 


12     3  4 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  I N 


79  83 
45  58 


80  89 
52  54 


6     7     8     9     10     11     12    13     14     15    16     17    18    19     20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


79  82 
47  63 


76  86 
53  57 


54  46  58 

86  83  88 

55  53  53 

89  80  88 

68  53  60 

7  5  7  8  84 

52  42  50 

74  78  84 

58  49  53 

85  81  87 
67  53  53 

88  80  85 

50  46  35 

73  79  88 

54  48  57 

76  78  88 

55  50  53 

86  80  85 
50  42  55 


80  86 
50  50 


86      81  90 


65      51  55 


81  87 
49  50 


82  87 
52  52 


86     82  85 


77  84  90 
57      47  50 


77  81  87 
61      51  53 


57      48  55 


79  84 
43  67 


79  87 
54  58 


83     77  84 


80  90 
56  60 


56     52  55 


80  80  85 
53     44  57 


92     90  76 


63     68  59 


92      91  89 


93      83  74 


90      87  74 


92  88  78 
63     61  53 


9C  87  72 
66      65  55 


95  89  76 
69     64  57 


91      91  91 


92      85  71 


90  90 
62  68 


90     91  91 

62     70  72 


93  91 
64  64 


9'  80  74 
69     60  55 


94  85 
65  65 


92      90  73 


69     62  55 


91  90 
70  66 


90  86 
70  63 


89  88  89 
63      68  71 


89  90  90 
60  68 


90  90 
62  69 


63     69  68 


94     86  74 

69     63  58 


90  88  83 
61      68  65 


66      70  67 


92  88  70 
68     65  58 


91  88  72 
65     62  57 


90  87  72 
68     64  57 


93     88  74 

71      73  57 


92  91  74 
62      68  60 

73 


93  92 
64  64 


93  81 
62  61 


86  93  89 
59     67  72 


90  95 
57  73 


76      87  84 


73  87 
51  61 


53     65  66 


78  89  85 
59     62  61 


54     62  64 


84  93 
59  63 


90      96  98 


70  86 
49      50  61 


90     96  100 


76      88  86 


74  90  83 
56     61  66 


76      89  87 

55  62 


51  57  62 

75  90 

53  59  62 

87  94  95 
58  72  71 

85  96  100 

64  71 

73  86 

52  60  61 

88  95  98 


65  74 


73 


89  95  97 
63      74  72 


63      71  75 


58  61 

87  98 
62      70  75 


59     69  73 


87 
58  62 


80  90 
59  63 


75  87 
54  62 


85  94 
59  67 


57     65  68 


81  91 

59  62 


79  91 
58     64  69 


52      55  60 


72      88  80 

52  56 


84  80  90 
62      60  69 


89  88  93 
73     68  66 


97  96  97 
76      68  68 


77  80  90 
57      56  68 


80      79  90 


79      78  87 


82  77  90 
57      61  65 


84  82  90 
67      65  64 


84  84  95 
59     56  66 


92      84  94 


77      72  72 


75  79  90 
52     52  66 


73     67  67 


75     72  71 


82  81  91 
58     56  66 


82  83  91 
61     61  68 


85     80  90 


78  83  90 
54      54  66 


79     85  93 


71      66  65 


81  84  90 
57     56  65 


98  90  94 
75      71  70 


73      70  70 


98  95  100 
75      70  69 


98      94  96 


81  80  95 
58     56  66 


96  95  99 
75     69  68 


95  88  98 
72      67  67 


92  86  94 
72      64  69 


72  78  89 
56      54  67 


86      79  90 


81  79  91 
59     56  69 


92  87  95 
77     72  69 


91  86  93 
72      63  66 


87  83  92 
65     64  70 


83  81  91 
60      57  66 


76  78  92 
55      55  65 


77  80  91 
53      56  68 


89  83  81 
72      66  60 


96      8  5     8  9 


89  76  80 
61      57  56 


84      77  79 


62  63  56 

81  82  80 

68  65  61 

86  84  8  5 

66  59  58 

83  82  85 

64  64  58 

94  86  88 

67  66  61 

86  78  79 

60  53  53 

33  81  84 

64  62  57 

93  88  87 
66  68  6  0 

64  79  81 

65  59  64 

81  81  77 

65  62  59 

86  81  80 

64  62  51 

89  76  60 

61  56  54 

80  8  3  7  6 

65  56  57 

85  82  84 

64  64  57 

94  85  89 

68  67  58 

87  82  78 

66  57  57 

93  83  86 

70  67  60 

95  85  68 

66  66  59 

97  85  88 

67  67  58 

92  84  67 

68  67  57 

85  80  80 
64  58  58 

83  85  89 

67  65  55 

87  84  86 
66  67  57 

90  80  85 

69  62  55 

86  81  79 

63  55  54 

80  81  80 

63  63  61 

88  78  80 
72  60  57 


66     65  62 


78  78  83 
69     61  57 


69      62  55 


88  99 
66  '67 


90     91  100 


85  82  65 
68     62  55 


79  85 
63  55 


87  79  84 
67      60  54 


70  61  66 

84  85  94 

70  60  60 

82  87  97 

71  63  61 

94  91  92 

77  67  65 

80  79  62 

63  58  55 

94  86  91 

71  65  59 

97  90  92 

76  68  63 

85  82  92 
65  59  59 

83  85  95 
69  63  65 

82  85  90 

65  59  64 

84  80  85 

66  60  56 

84  86  91 


72  65  61 

97  94  94 

72  67  61 

80  83  89 

66  59  63 

95  88  91 

74  67  63 

95  92  92 

76  65  61 


88  90 
67  60 


83  90 
62  59 


90  97 
66  56 


92     88  94 


100  102  96 


101  100  94 
76      74  65 


103  103  102 
74      76  63 


100  102  98 
73      78  64 


98    101  95 


99  102  95 
72      75  62 


97     95  87 


76      77  58 


102  103  92 
75     77  60 


103 
80 


97    102  98 


98  98  89 
72      76  59 


101  102  92 
72     76  68 


100  100  94 
70     77  74 


72      74  57 


78     72  61 


97     95  92 

72     74  62 


99  101  98 


99     97  90 


100  104  99 


101   102  97 

70     75  74 


76     75  58 


96     98  95 

72     75  72 

101   102  99 

7  0     7  5  7  3, 

100    101  96 

71     76  71 

100  100  91 

74     77  61 

106   108  96 

70     76  75 


66     61  73 
100 


100   103  93 


63  94 
65  57 


99  101  96 


85  95 

63  62 


92  101 
66  70 


100  99  90 
76      74  63 


103  101  93 
78     81  65 


100  98  91 
76     68  62 


101   104  92 

72     76  67 


66     59  54 


79  80  78 
61      56  57 


80  90 

59  54 


84      81  82 


80  84 
61  60 


103 

75 


100  98  93 
74     76  60 


99  99  89 
74     70  60 


91  96 
63  64 


94  97 
67  67 


96  100 
65  64 


86  95 
59  63 


87  94 
61  60 


87  95 
60  59 


87  93 
59  58 


91  99 

60  60 

97  99 

63  67 

91  96 

74  69 

79  93 

55  57 

96  97 

70  68 

95  98 

70  69 

89  94 

59  58 

88  92 

60  60 


87  89  91 
65     61  62 


85  94 
60  59 


85  90 
59  57 


97  98 
68  69 


60  54  55 

95  95  97 

66  70  67 

95  93  95 

56  69  66 

99  95  100 

67  71  67 


87  95 
59  61 


101  104 
67  67 


94  98 
69  68 


98  98 
67  66 


b6  94 
59  61 


92  95 
65  65 


68  93 
68  60 


98  99 
70  70 


93  97 

66  65 

91  97 

67  62 


79  91 
60  59 


82  90 
65  63 


90  86  92 
76     67  66 


95  91 
63  64 


94  86  90 
72     63  61 


73  65  62 

90  61  87 

73  65  62 

80  84  88 

65  56  62 

83  84  86 
71  58  67 

86  90  94 

73  60  64 

90  85  92 

6  5  66  65 

93  87  90 

7  6  66  6  5 

84  83  86 

66  55  57 

97  80  90 

66  65  65 

97  89  93 

76  66  66 

85  85  91 
71  61  62 


80  86  84 

65  56  63 

82  84  87 

71  57  66 

92  84  89 

72  61  58 

83  90  86 
68  56  62 

93  80  91 


84  96 
66  67 


80     65  81 


96  87  91 

75  65  66 

93  85  91 

75  66  64 

95  79  95 

68  65  66 


96  80  93 
69      66  65 


83     87  91 


102  81  96 
71      66  65 


71     65  65 


95  81  92 
73     65  65 


90  86  87 
72     63  58 


85     86  91 

68     63  67 


87  82  67 
73     65  63 


87  86  92 
70      62  68 


83  91 
66  67 


75  70  66 

88  85  82 

66  56  62 

85  85  83 


90  93  97 
68     68  73 


93     95  97 


66     70  71 

87  91  96 
70     65  74 


87     90  93 


87  89  95 
67     64  72 


88     94  96 

63     65  69 


85  94  94 
65      66  74 


90  96  101 
68     64  75 


93  96  99 
67      71  73 


89  89  94 
73      73  73 


83  90  93 
66     56  72 


89  92  95 
70     70  72 


91     94  97 


89  93  99 
65      64  71 


8  3      94  96 


86      94  93 


90  91  97 
67     62  72 


84  93  95 
64     61  71 


90  93  95 
66     69  70 


94  94  96 
73     71  73 


85  91  92 
66     60  75 


92  92  98 
69     69  70 


90  91  96 
70     71  71 


92  95  98 
72      70  72 


90  95  97 
73     69  71 


89      94  99 


93  96  99 
70     69  72 


90     93  94 

68     70  72 


89     95  94 


83  89  97 
69     63  73 


89  92  96 
70      70  75 


89  98  98 
66     73  76 


69  71  74 
89     95  95 


85  90  96 
66     58  74 


84      90  96 


See  reference  notea  following  Station  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE  1953 


Day 

Of 

Month 

a 
9 

Station 

2 

3 

4 

5 

Q 

Q 

g 

10 

11 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

31 

Avei 

RUSHV I LLE 

80 

85 

91 

89 

89 

84 

93 

89 

89 

82 

81 

88 

99 

101 

99 

92 

95 

97 

96 

88 

85 

91 

88 

96 

97 

90.1 

M  IN 

55 

52 

55 

67 

69 

70 

72 

66 

68 

72 

72 

SP AKL AND 

83 

85 

92 

99 

99 

92 

91 

90 

98 

85 

86 

90 

89 

93 

96 

87.8 

M  IN 

62 

45 

55 

69 

65 

56 

56 

55 

65 

61 

58 

66 

65 

62 

58 

70 

60 

62 

76 

56 

60 

58 

71 

61 

63 

66 

72 

74 

62.4 

92 

\ 

100 

96 

87 

90 

96 

95 

98 

102 

106 

100 

95 

94 

96 

95 

87 

92 

91 

93 

96 

94.0 

M  IN 

67 

54 

55 

64 

71 

72 

66 

76 

75 

77 

73 

71 

67 

66 

63 

76 

67 

68 

76 

79 

69 

65 

65 

65 

76 

66 

66 

72 

73 

73 

69.1 

SPRINGFIELD  MB  AIRPORT 

81 

92 

82 

83 

84 

85 

86 

95 

101 

102 

92 

94 

94 

96 

92 

83 

91 

92 

93 

95 

89.2 

M  IN 

58 

52 

59 

67 

70 

61 

60 

66 

73 

72 

66 

65 

65 

65 

60 

69 

67 

66 

77 

77 

65 

66 

67 

73 

70 

67 

66 

71 

74 

75 

67.0 

SPRINGFIELD   WB  CITY 

92 

92 

82 

93 

84 

85 

86 

88 

87 

97 

103 

102 

92 

95 

95 

97 

92 

82 

92 

91 

94 

97 

90.1 

MIN 

63 

54 

59 

66 

70 

61 

62 

68 

74 

73 

68 

69 

66 

67 

60 

73 

68 

65 

7,6 

78 

68 

73 

69 

71 

70 

66 

68 

72 

76 

68.3 

S  T  OC  K  T  0  N 

Qo 

84 

80 

79 

81 

87 

96 

94 

87 

84 

80 

6  7 

80 

84 

80 

82 

89 

92 

82.7 

M  IN 

50 

41 

53 

67 

61 

52 

49 

54 

58 

52 

54 

65 

62 

55 

54 

66 

57 

66 

73 

72 

57 

57 

53 

54 

64 

55 

62 

64 

57 

72 

56.5 

SYCAMORE 

8 1 

81 

84 

99 

99 

89 

86 

85 

93 

87 

89 

87 

85 

92 

96 

86,1 

MIN 

51 

42 

53 

64 

61 

55 

49 

61 

53 

54 

65 

60 

54 

53 

66 

58 

56 

70 

74 

57 

60 

55 

56 

65 

55 

60 

65 

58 

70 

58.6 

TABLE  GROVE 

82 

81 

86 

96 

99 

96 

89 

93 

94 

95 

84 

85 

90 

90 

95 

96 

87.8 

MIN 

59 

53 

56 

67 

65 

56 

59 

62 

66 

67 

65 

67 

66 

65 

59 

71 

64 

64 

76 

75 

62 

68 

65 

66 

71 

63 

65 

67 

72 

74 

66.2 

TUSCOL  A 

80 

8  3 

93 

87 

92 

101 

103 

1 01 

96 

96- 

98 

96 

81 

88 

90 

93 

94 

91.0 

M  IN 

56 

47 

54 

59 

66 

62 

60 

66 

72 

70 

66 

66 

67 

64 

57 

70 

64 

56 

71 

73 

64 

61 

67 

65 

71 

65 

69 

66 

72 

73 

64.6 

URBAN A 

83 

91 

89 

83 

93 

85 

78 

84 

90 

84 

93 

102 

103 

95 

96 

93 

98 

89 

82 

90 

90 

92 

93 

89.1 

MIN 

56 

48 

58 

62 

68 

6  i 

59 

64 

72 

68 

64 

68 

69 

62 

57 

68 

64 

58 

72 

76 

66 

67 

66 

65 

70 

65 

66 

68 

72 

73 

65.1 

VANOALIA   CAA  AP 

79 

86 

90 

89 

84 

87 

96 

98 

93 

90 

98 

86 

84 

85 

92 

87 

94 

100 

103 

92 

96 

93 

98 

94 

78 

92 

90 

94 

96 

90.7 

MIN 

54 

49 

49 

61 

67 

63 

61 

74 

71 

73 

69 

68 

65 

62 

58 

67 

67 

6  1 

74 

75 

69 

61 

66 

67 

71 

65 

65 

68 

69 

70 

65.3 

V  I RDEN 

90 

86 

93 

93 

94 

96 

93 

83 

84 

88 

88 

94 

99 

100 

97 

96 

91 

94 

90 

89 

90 

89 

91 

92 

90.9 

M  IN 

60 

52 

56 

66 

67 

64 

59 

70 

74 

73 

67 

67 

65 

66 

59 

73 

66 

64 

74 

74 

65 

67 

67 

67 

67 

65 

65 

67 

71 

66.3 

WALNUT 

92 

81 

83 

84 

92 

100 

99 

94 

89 

89 

9  3 

87 

90 

89 

87 

95 

88.6 

MIN 

51 

49 

58 

69 

«4 

so 

53 

59 

6  3 

59 

56 

66 

65 

59 

57 

67 

59 

61 

76 

77 

59 

65 

66 

58 

71 

56 

63 

66 

63 

73 

62.1 

WATSEKA 

0  3 

90 

85 

8 1 

79 

90 

86 

78 

80 

89 

79 

87 

1  00 

101 

94 

94 

91 

96 

93 

81 

88 

90 

92 

96 

87.3 

MIN 

52 

46 

55 

64 

65 

S'J 

54 

63 

t,H 

60 

69 

68 

65 

58 

54 

70 

64 

54 

73 

76 

65 

63 

62 

6  0 

72 

64 

61 

67 

67 

72 

63.0 

WAUKEGAN 

MAX 

?2 

84 

80 

80 

98 

99 

9  3 

85 

83 

82 

85 

87 

8? 

85 

89 

96 

82.3 

MIN 

50 

43 

5  1 

65 

61 

51 

45 

51 

11 

52 

51 

65 

57 

51 

52 

64 

59 

52 

68 

77 

61 

61 

55 

58 

67 

67 

58 

67 

53 

70 

57.9 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

81 

78 

85 

93 

91 

70 

72 

87 

ar> 

72 

79 

69 

87 

84 

80 

84 

80 

80 

99 

100 

97 

86 

84 

94 

91 

85 

89 

85 

91 

97 

85.9 

MIN 

50 

42 

54 

65 

62 

56 

49 

55 

64 

53 

52 

67 

61 

53 

56 

67 

58 

56 

72 

77 

61 

62 

58 

60 

68 

60 

59 

67 

60 

73 

59.9 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

87 

88 

B7 

90 

91 

87 

88 

95 

94 

93 

92 

94 

92 

85 

88 

87 

88 

100 

103 

102 

100 

96 

96 

97 

93 

93 

91 

90 

92 

94 

92.4 

MIN 

61 

53 

54 

60 

70 

61 

58 

75 

73 

75 

69 

68 

68 

67 

60 

75 

69 

67 

76 

73 

65 

68 

69 

65 

75 

66 

66 

67 

71 

72 

67.2 

WINDSOR 

MAX 

87 

79 

US 

91 

89 

M 

84 

95 

97 

97 

93 

96 

93 

82 

85 

94 

87 

9  3 

102 

104 

93 

97 

95 

99 

94 

82 

92 

90 

93 

95 

91.6 

MIN 

58 

47 

50 

61 

68 

66 

58 

70 

1  i 

72 

65 

68 

66 

65 

57 

72 

65 

59 

71 

74 

62 

71 

67 

66 

72 

64 

6S 

69 

70 

72 

65.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

EVAP 
WIND 

.08 

6 

.20 

31 

.25 

10 

.12 

3 

.33 

8 

.30 
29 

.27 

12 

.32 
57 

.42 

26 

.32 

25 

.22 
29 

.37 
19 

.30 
10 

.39 

33 

.25 
48 

.26 
14 

.32 
15 

.29 

6 

.30 
37 

.36 

22 

.46 
45 

.37 
30 

.28 

,7 

.13 

9 

.54 
49 

.13 
43 

.06 
9 

.27 
34 

.21 
14 

.21 
12 

8.33 
692 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 
WIND 

.37 
31 

.12 
13 

.20 
108 

.20 
33 

.60 

125 

.  14 
16 

.12 
4 

.13 

21 

.  16 
80 

38 

.06 
10 

.12 
36 

.18 

21 

.14 

1 

.18 
11 

.24 
84 

.23 
26 

.18 

50 

.16 

104 

.37 
94 

.50 
* 

.24 
107 

.13 

11 

.18 

32 

.20 
73 

.21 

29 

.18 

22 

.02 
53 

.15 
17 

.18 
48 

6.09B 
1298 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.45 
46 

.35 
75 

.40 

101 

.56 
153 

.53 
149 

:37 
154 

.14 

75 

.28 
177 

.35 
59 

.22 
66 

.31 
75 

.08 
71 

.33 
54 

.47 
76 

.34 
59 

.32 
131 

.41 
96 

.40 
126 

.38 

150 

.62 
134 

.58 
162 

.51 

96 

.50 

43 

.53 
117 

.55 
158 

.59 
99 

.15 
45 

.43 
139 

.32 
46 

.44 
78 

12.01 
3010 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 
WIND 

.16 
15 

.20 
32 

.24 
18 

•43 

.00 
44 

.14 

31 

.14 
30 

.17 
26 

.17 
27 

.18 
27 

.21 
34 

.22 
35 

.16 
3 

.13 
49 

.20 
21 

.24 
30 

.  ' 

26 

.24 
33 

.27 
28 

.29 
33 

.36 
25 

.36 
24 

.27 
21 

.28 
21 

.26 
32 

.13 

24 

.11 
12 

.27 
28 

.19 

5 

.16 
11 

6.03B 
788 

S«e  r«ferem-«  notes  fallowing  Stktloo  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1952-53 


ILLINOIS 
JUNE  1953 


Albion 
Aledo 

Alton  Dajn  26 
Anna  1  NW 
Antioch 

Aurora  College 
Belleville  Scott  AT  Base 
31ooraington  Normal 
Jalro  WB  City 
Carbondale  Sewage  Plant 

Carllnvllle  4.E 
Carlyle 
Charleston 
Cbenoa 

Chicago  University 

Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 
Cicero 
Cobden  2  S 
Danville 


Davenport,   Iowa  L  &  D  15 

Decatur 

Dixon 

Du  Quoin  2  S 

East  St.  Louis  Parks  Col. 

Effingham  1  SW 

Elizabethtown 

Fairfield 

Flora 

Freeport 

Fulton  Dam  13 

Galesburg 

Galva 

Golconda  Dam  51 
Greenville 

Griggsville 

Harrisburg 

Havana 

flillsboro 

Hoopeston 

Jacksonville 
Jerseyville 
Jollet 
Kankakee 
Kankakee  4  NW 

Kewanee 
Lacon 
La  Harpe 
La  Salle 
Lincoln 

Makanda  1  NW 

Marengo 

Mattoon 

McLeansboro 

Mlnonk 

Moline  WB  Airport 
Monmouth 
Morris  3  NE 
Morrison 

Morrisonvil le  1  E 

Mount  Carmel  Water  Works 

Mount  Carroll 

Mount  Vernon  4  N 

New  Burnside 

Newton 

Olney  Radio  Station 

Ottawa 

Palestine 

Pana 

Paris  Water  Works 

Park  Forest 
Peoria  WB  Airport 
Pontlac 
Qulncy 

Quincy  CAA  AP 

Rantoul  Chanute  AF  Base 
Roberts  3  N 
Rockf ord 
Rockford  CAA  AP 
Rushville 

Sparland 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 
Stockton 

Sycamore 
Table  Grove 
Tuscola 
Urbana 

Vandalla  CAA  AP 

Vlrden 
Walnut 
Watseka 
Waukegan 
Wheaton  College 

White  Ball  1  E 
Windsor 


July 


August 


10 
11 


September 


47 
130 


47 
121 

85 
108 


116 
69 


110 
43 


49 
71 


81 
98 


55 
72 


346 
504 
411 

350 
553 

606 
367 
448 
310 
381 

412 
367 
450 
498 
464 

502 
434 
456 
394 
481 


428 
561 
351 
350 

446 

312 
387 
360 
602 

,513 
522 
483 
335 
369 

408 
365 
460 
388 
447 

440 
417 
601 
487 

525 

448 

538 
482 
499 
458 


572 
482 
326 
490 

565 
474 
534 
525 
448 

321 
562 
371 
346 
364 

377 
484 
416 
425 
439 

545 
514 
471 
409 
475 

456 
458 
500 
591 
424 


323 
479 
386 

566 

608 
409 
436 
440 
484 

420 
502 
479 
533 
525 


534 
658 
607 
520 
718 

753 
559 
652 
484 
548 

594 
560 
659 
698 

632 

660 
605 
613 
563 
640 


622 
607 
533 
494 

632 
477 
566 
557 
764 

677 
691 
675 
556 
573 

614 

521 
626 
590 
652 

650 
593 
723 
647 
683 


680 
651 
627 


727 
659 
502 
673 

702 
654 
693 
703 
646 

532 
730 
567 
535 
566 

548 
636 
589 
639 
628 

689 
670 
648 
610 
666 

674 
664 
665 
740 
638 

648 
533 
637 
582 
749 

734 

632 
646 
641 
646 

631 
682 
663 
699 
663 

592 
644 


832 
1043 
920 
806 
1096 


910 
349 
922 
1026 
974 

1005 
945 
988 
846 
928 


937 
1095 
773 
803 

930 
772 
842 
846 
1122 

1062 
1039 
1044 
826 
884 

953 
768 
969 
894 
967 

942 
904 
1059 
1006 
1024 

1045 

1020 
1004 
957 

797 
1122 
941 
795 
1045 

1062 
1021 
1036 
1081 
960 

742 
1098 
845 
802 
856 


862 
939 
909 

1047 
1005 
996 
937 
990 

980 
1006 
1075 
1102 

953 

994 
822 
944 
912 
1159 

1108 
972 
935 
94  7 
915 

945 
1072 

988 
1051 
1059 

913 
941 


January 


834 
1197 
955 
805 
1192 


1099  1190 

849  I  900 

987  1060 

738  735 

804  805 


961 
897 
948 
1118 
1084 

1098 
1061 
1069 
843 
990 


1010 
1189 
801 
847 

949 
733 
847 

860 
1262 

1203 
1174 
1166 
813 
911 

1032 
775 

1059 
913 

1017 

996 
957 
1168 
1064 
1093 

1235 

1138 
1122 
1044 

808 
1223 
972 
800 
1131 

1224 
1146 
1141 
1207 
997 

796 
1218 
869 
789 
890 


826  862 
1003  1116 


889 
945 
968 

1115 
1125 
1083 
1044 
1084 

1055 
1043 
1177 
1254 
1048 

1104 
851 

1024 
993 

1291 

1209 
1092 
969 
995 
963 

1010 
1189 
1045 
1161 
1144 


February 


648 
911 
749 
643 
994 

974 
694 
820 
593 
634 

725 
679 
764 
886 
917 

924 
894 
885 
678 
816 


791 
967 


748 

590 
686 
671 
1006 

970 
928 
909 
677 


745 
614 
800 
715 
839 

765 
702 
975 
865 
897 


847 
877 
816 

626 
999 
791 
620 
902 

974 
863 
915 
967 
784 

650 
996 
679 
639 
692 

676 
888 
724 
772 
762 

922 
896 
869 
761 
825 

871 
868 
971 
1013 
786 

869 
596 
815 
775 
1050 

987 
838 
778 
805 
768 

765 
943 
848 
954 
936 

703 
786 


499 
791 
607 
469 
883 

877 
555 
712 
382 
467 

619 
547 
663 
774 
788 

789 
783 
774 
505 
709 

826 
674 
841 


649 
421 
552 
558 
911 

855 
810 
795 
486 
594 

660 
451 
700 
587 
740 

651 

594 

768 
799 


774 
775 
693 

463 
906 
684 
487 
788 

850 
774 
812 
842 
674 

482 
873 
553 
467 

505 

565 
785 
593 
651 
681 

807 
773 
755 
672 
751 

751 
754 
797 
900 
696 

771. 
452 
696 
644 
934 

899 
723 
683 
688 
640 

671 
834 
757 
876 
858 

622 
670 


April 


346 
541 
428 
349 
614 

589 
401 
488 
298 
384 

415 
356 
445 
558 
571 

544 
564 
524 
362 
476 

559 
462 
549 
326 
380 

466 
316 
387 
368 
606 

563 
560 
523 
368 
395 

448 

348 
463 
390 
499 

443 
414 

512 
528 


523 
501 
480 

335 
618 
473 
360 
520 

570 
517 
524 
556 
469 

340 
579 
389 
338 
377 

377 
500 
400 
443 

452 

552 
533 
514 
451 
517 

512 
513 
558 
596 
479 

500 
318 
483 
442 
637 


501 
447 
471 
453 

459 
542 
491 

622 
552 

413 

458 


Degree  day  normals  in  this  table  are  derived  from  the  period  1921-1950 
See  reference  notes  following  Station  Index. 


May 


79 
218 

219 
80 
115 


105 
164 
230 

187 
225 
163 


184 
106 
184 


175 

202 
167 


110 
104 


149 
166 


185 
155 
109 


219 
120 


204 
177 
161 
191 
127 


189 
75 


156 
63 


180 
172 
145 
119 
166 

140 
145 
172 
211 
137 

169 
58 
123 


200 
136 
107 
113 
106 

111 
160 
124 
248 
184 

102 
103 


0 
23 


4114 
5902 
4775 
4047 
6399 

6464 
4434 
5356 
3592 
4159 


5814 
5769 

5815 
5599 
5550 
4328 
5235 


5088 
6112 

4159 

5028 
3693 
4378 
4336 
6650 

6102 
6013 
5842 
4144 


5036 
3941 
5262 
4616 
5381 

5073 
4732 

5592 
5840 


5737 
5655 
5252 


6528 
5192 
3978 
5795 

6259 
5712 
5912 
6156 
5174 

3940 
6377 
4391 
4019 
4438 

4346 
5644 
4576 
5006 
4989 

5974 
5770 
5576 
5052 
5548 

5513 
5541 
6016 
6543 


3982 
5270 
4865 
6766 

6491 
5359 
5070 
5167 
5050 

5067 
6012 
5505 
6287 
6036 

4771 
5104 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

3 

Day  of  month 

To 

1    |   2   |  3 

4  1 

*    1  fi 
9  0 

7 

— ^  

16  |  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  J  24 

25  j  26  |  27 

28  j  29  j  30 

31 

APR  IL" 1952 
PRAIRIE  OU  ROC HER 

4.  S3 

.  70 

tV — 1 

JANUARY  1953 
ROCKPORT 

1.44 

.02 

T 

T 

T 

.02 

.90 

.50 

FEBRUARY  1953 

KE I  thsburg 

LANARK 

QUlNCY  MEMORIAL  BRIDGE 
ROCKPORT 

2.62 
1.43 

T  .38 
.39 

.08 

.16. 
.10 

.22 
.30 
.17 

.0<> 

.22  T 
.07 

T 

T 

.01 

.05 

1 .55 
1 .29 
.67 
.35 

.10 
.02 

T  .03 
T  .01 

MARCH  1953 
LANARK 

2.66 

.31 

.03 

.22 

> 

.12  1.18 

.16 

.35 

.03 

.28 

3»«  r.Irruci  act**  follevln*  Station  IMai. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

? 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Ob 
vat 
tin 

cx 
0 

H 

Precip.  ®  g  S 

Observer 

Refer 

to 
tables 

(>«■■:■ 

Ed 

38  22 

88  03 

447 

6P 

hi' 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Will  C.  Egbert 

3 

 1  ? 

41  03 

90  34 

694 

mid 

C 

0137 

38  53 

432 

HID 

7A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Anna  1  Nil 

0187 

Union 

37  28 

89  15 

629 

7P 

7P 

J.  Bon  Hart  line 

2  3  5 

7 

0195 

Benr 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

7P 

Hoy  I .  Kuf alk 

0247 

42  02 

87  58 

680 

4P 

George  A.  Honemann 

3 

40  16 

90  57 

614 

MID 

Elbert  W.  Alloa 

Aurora  College 

1 1  33  8 

Kane 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

Phya  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

035ft 

Fulton 

40  40 

90  26 

641 

7A 

H    Lynn  DavlB 

3 

George  E .  Grlder 

•<V>1 

40  01 

90  26 

450 

7A 

Samuel  C.  Crowell 

3 

0497 

39  56 

90  32 

434 

KID 

Corps  of  Engineers 

C 

Belleville  Scott  Ar  Base 

0510 

St.  Clair 

38  32 

89  51 

444 

Min 

Mlh 

0.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Belvldere  Sewage  Plant 

Ur>rtJ 

Boone 

42  16 

88  52 

778 

HID 

City  of  Belvldere 

C 

I1V.I8 

91  07 

38  00 

88  55 

474 

6P 

3 

40  30 

89  01 

7  4. 

C.  C.  Williams 

3 

Bloomlngton  Normal 

il  7  •-,(■, 

McLean 

40  30 

89  00 

4P 

IP 

2  3  5 

7 

07*1 

Scott 

39  45 

90  33 

467 

6P 

Hugh  Hoore 

3 

U .3 .  Clvl 1  Aero  Adm 

37  08 

88  39 

3  3=! 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

1166 

37  00 

89  10 

MID 

2  3  5 

7  C 

Can too 

i  J  5  0 

Fulton 

40  34 

90  02 

655 

Floyd  D.  Hammond 

3 

1265 

37  44 

89  12 

420 

cr- 

7A 

Joho  L    Woo ton 

2  3  5  6 

7 

1288 

38  36 

89  22 

461 

7fl 

2  3  5 

1  "it-, 

38  06 

88  10 

403 

kP 

3 

Carpenter  1  3* 

Madison 

38  53 

89  54 

520 

din 

Soil  Cons.  Service 

C 

Case 

1329 

Clark 

39  18 

86  00 

648 

BP 

Walter  A.  Newlln 

3 

Edgar  V.  Cavanaugh 

1  ■)  1  2 

!rj  in 

■■Hi  09 

485 

6P 

Henry  A .  Chesser 

3 

1  i?n 

41  24 

88  17 

510 

7A 

3 

Charleston 

1  1  if, 

Coles 

39  29 

88  10 

686 

op 

6P 

Robert°W.  Black*'" 

2  3  5 

Chenoa 

1  175 

He Lean 

40  14 

88  44 

720 

:.!' 

5P 

C    Merle  Parry 

2  3  5 

Chester 

Randolph 

3 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

1522 

4  1    4  0 

87  36 

593 

HID 

C 

1532 

41  58 

87  40 

651 

Mil. 

c 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

Cook 

3 

42  00 

87  40 

592 

HID 

Chgo  Sanitary  Diet . 

c 

Chica  o  U     fair  Pmo  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chgo  Sanitary  Dlst 

1  r. 

3 

41  42 

87  38 

659 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chicago  San  Diet  Dlsp 

i  ..'-,7 

3 

41  50 

87  42 

S02 

n  in 

Chgo  Sanitary  Dist 

c 

Chicago  San  Dist  Office 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

SOB 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist 

c 

Chicago  S  Filter  Plant 

i  564 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

- 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

LStt 

41  55 

87  44 

630 

M  Hi 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chicago  University 

1572 

41  47 

b7  36 

594 

Mill 

2  3  5 

c 

i : ,  7  7 

41  47 

87  44 

610 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Chicago  WB  City 

15B2 

Cook 

3 

41  53 

87  38 

823 

win 

Mill 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

c 

Chilli  othe 

1627 

Peoria 

40  55 

89  29 

460 

8A 

Finis  W  Baulan 

3 

608 

2  3  5 

36  31 

88  24 

HID 

c 

l  7-1  'i 

40  08 

88  58 

746 

6P 

C .  E .  Cor r lngton 

3 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

4 

37  30 

89  15 

bp 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

Colllnsvllle 

1  825 

Hadl  on 

36  40 

89  59 

500 

HID 

Norma  E  Evanko 

c 

Coultervllle  Res, 

c 

2011 

41  27 

87  38 

675 

HID 

c 

2140 

40  08 

67  38 

602 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vermilion 

7 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

Davenport  Iowa  L  ft  D  IS 

2166 

Hock  Island 

. 

41  31 

90  34 

568 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Dixon 

2348 

6 

41  51 

89  29 

696 

6P 

hi' 

William  W.  Shuck 

2  3  5 

7 

Downs  2  NE 

2417 

McLean 

40  25 

88  51 

794 

HID 

Ada  A.  Devlne 

C 

Du  Quoin  2  S 

2483 

4 

38  00 

89  14 

449 

6P 

6P 

111.  State  Police 

2  3  5 

Dwlght  St .  Reformatory 

2502 

Livingston 

1 

41  OS 

88  28 

641 

¥  ii> 

State  Bef  for  Women 

C 

East  St  Louis  Parks  Col. 

St.  Clair 

410 

7P 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

Edelstclo 

2642 

40  57 

89  38 

HID 

c 

EdwardsvllLe 

2679 

38  49 

89  58 

554 

6P 

3 

Effingham  1  SW 

2687 

Eff Ingham 

7 

39  06 

88  34 

6P 

6P 

George  S.  Kregotls 

2  3  5 

7  C 

Elgin 

2  7  i '  i 

Kane 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W    O  Beckoer 

3 

37  27 

357 

SP 

5P 

2  3  5 

2800 

38  57 

90  22 

SP 

The  Principle  Col. 

3 

Evans  ton  Pumping  Sta. 

2888 

42  02 

87  41 

625 

Falroury  Water  Works 

2923 

Livingston 

1 

40  44 

88  31 

691 

Dept.  of  Wtr^orks 

Fairfield 

2  931 

Wa  ne 

r»8  23 

88  22 

451 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

88  38 

732 

M  1  D 

C 

Flora 

3109 

10 

88  28 

490 

2  3  5 

Freepor  t 

3257 

Stephenson 

■1 :,'  1 8 

89  37 

762 

7P 

2  3  5 

Fr ■> port  Sewage  Plant 

Stephenson 

6 

42  17 

89  36 

7A 

Joseph  N.  Forlaw 

Fulton  Dam  13 

3290 

White 

41  54 

90  09 

592 

8A 

2  3  5 

c 

37  51 

88  37 

410 

Wl|| 

C 

i  :>  i  ',■ 

42  24 

90  26 

6P 

NW  111.  Gjs  Si  Elec . 

3 

3330 

40  57 

90  22 

780 

2  3  5 

Galva 

:i:h:. 

Henry 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

Arthur  E.  Johnson 

Gcneseo 

3384 

Henr 

6 

41  27 

90  09 

639 

6P 

3 

Gibson  City 

753 

3 

Gladstone  Dam  18 

3455 

40  50 

91  04 

538 

8A 

Glendale  Exp.  Para 

3482 

5 

37 

88  41 

500 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

Golconda  Dan  SI 

3522 

Pope 

:T. 

37  22 

88  29 

354 

HID 

Corps  of  Engineers 

Golden 

,i  .  in 

Adams 

40  06 

91  01 

725 

6P 

W  Nether 

3 

Grafton 

Jersey 

7A 

John  A ,    DeSherl la 

3 

Grand  Tower  2  H 

3595 

37  40 

89  30 

367 

7A 

3 

Greenfield 

i  

30  20 

90  12 

556 

Fred  S .  Pewter 

Greenup 

3683 

Cumberland 

7 

39  15 

66  09 

Leonard  H.  Nichols 

Greenville 

3693 

Bond 

_ 

38  53 

B9  24 

563 

7P 

Deane  J.  HcAllster 

2  3  5 

7 

Grid ley 

40  45 

88  53 

752 

6P 

3 

3717 

39  43 

90  44 

Hardin 

:i  Mf,  ii 

Calhoun 

Harrlsburg 

s 

6P 

Clyde  Plttman 

Barrlsburg  Disposal  PI 

3884 

Saline 

5 

37  44 

88  31 

- 

r.A 

3 

3930 

40  18 

90  03 

451 

71' 

2  3  5 

Blllsboro 

4108 

■i  i  9  8 

Vermilion 

7 

6P 

John  ? .  Hushrush 

Hudson  Lk  Bloonlngton 

4 

o 

40  40 

88  56 

740 

Mi:, 

St 

c 

4312 

39  07 

87  10 

HID 

c 

Hutsonvllle  Pwr  Plant 

Illinois  City  Daa  16 

4355 

Jacksonville 

4442 

Morgan 

1 

6P 

Norbury  Sanatorium 

Jacksonville  Sewage  Pi 

4447 

19    4  4 

90  14 

575 

HIP 

c 

1489 

39  09 

90  20 

635 

2  3  5 

Jollet  Brandon  Rd  Dam 

4530 

41  30 

88  06 

543 

7ft 

3 

Joltet 

4535 

Will 

1 

41  32 

88  05 

520 

6P 

iiP 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

Kankakee 

■1:".h  i 

Kaokok 

41  07 

87  52 

631 

7P 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  KW 

41  08 

87  56 

BP 

2  3  5 

Kankakee  Sewagu  Plant 

■Ihir. 

41  08 

87  53 

642 

KID 

C 

Kelthahurg 

4855 

41  06 

90  57 

8rt 

3 

4710 

Henry 

1 

41  13 

89  56 

840 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

C 

Kowaneo  Baker  Pork 

471  a 

1 

41  15 

89  54 

800 

u  in 

Kewanee  Baker  Park 

c 

Hancock 

40  35 

90  58 

691 

hp 

..1' 

Jack  H.  Sharps 

2  3  5 

7 

1879 

Carroll 

4 

42  06 

89  50 

883 

7A 

Wm.   E .  Aurand 

3 

c 

La  Salle  Peru 

v: . 

La  Salle 

i 

41  20 

89  08 

522 

4P 

Westclox  GTI  Corp, 

2  3  5 

La  flalle  1  S 

tea  i 

La  Salle 

1 

41  14 

69  06 

JA 

Arthur  J.  FlBcher 

3 

Lavrencevlllo 

4959 

Lawrence 

f 

38  44 

87  41 

472 

6P 

Frank  Bray 

3 

Loloj 

5036 

McLean 

40  21 

88  46 

780 

TB 

0  .  J .  Lere 

3 

Lincoln 

40  09 

89  22 

591 

7P 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

7 

Lincoln  No.  2 

MIK4 

i 

40  09 

89  21 

600 

7A 

CLOSED  -  -  -  -  - 

6/30/53 

Lockport  Lock  k  Dan 

Will 

i 

41  34 

88  05 

585 

Mill 

Corps  of  Engineers 

c 

t  DBA INAGE  CODB:     1.   UUnoio    2.  Kaskaskla     3.  Lake  Hichlgan    4,'  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock     7.  Wabash 


JUNE  1953 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

Temp. 

I 

£ 

Lockport  Power  House 

5136 

Will 

41  34 

88  05 

S85 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

Louisville 

Clay 

Hill 

Roy  B.  Dawklns 

c 

Hacklnaw 

■>■/ 7? 

Tazewell 

4  0  32 

89  22 

820 

6P 

Cecil  K.  Trimble 

3 

Ha comb 

Y'kO 

HcDooough 

-Kl  28 

90  40 

702 

W.  S.  Newell 

3 

Hakanda  1  NW 

5294 

Jackson 

37  38 

89  14 

680 

6P 

6P 

Harvey  B.  Hartline 

2  3  5 

Marengo 

5326 

HcHenry 

42  15 

88  36 

819 

6P 

ftp 

Frank  J.  Hack 

2  3  5  7 

Fulton 

MID 

Joseph  Ace  HcCance 

c 

:.;i4'j 

Will lamson 

37  44 

88  55 

448 

5P 

C.  N.  Danlelson 

3 

5364 

40  01 

88  57 

700 

MID 

Russell  G.  Braden 

c 

Harseilles  Lock 

■VI  72 

La  Salle 

41  20 

88  45 

486 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Marshal  1 

5  380 

Clark 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

3 

St.  Clair 

ss 

Dr.  R.  F.  Llscher 

3 

5413 

Mason 

40  12 

89  41 

581 

HID 

Carl  D.  Tomlln 

C 

5430 

Coles 

39  28 

88  21 

718 

Hill 

HID 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

UcHenry 

5493 

Mcflenry 

4  2  21 

88  16 

750 

MM- 

Henry  B.  Antholz 

C 

HcHenry  2  S 

5*98 

HcHenry 

42  19 

88  15 

742 

6P 

John  J.  Barnlngs 

3 

Hamilton 

6P 

6P 

F .  G.  Frazler 

2  3  5 

55  39 

39  10 

90  08 

622 

7P  H.   F.  Dodge 

3 

5712 

Woodford 

40  54 

89  02 

7P 

7P 

Homer  C.  Parks 

2  3  5 

HollOO  WB  Airport 

5751 

Rock  Island 

41  27 

90  31 

589 

MID 

2  3  5      7  C 

5768 

40  55 

90  38 

770 

6P 

Prof.  Lyle  Flnley 

2  3  5 

Lee  F.  Glffln 

41  21 

88  26 

_ 

7A 

Ray  Webb 

5  825 

41  24 

88  22 

549 

6P 

fiP 

Donald  H.  Pyatt 

Horrison 

5833 

Whiteside 

89  58 

7P 

2  3  5  7 

Morrieonville 

5841 

Christian 

39  25 

89  27 

638 

c 

2  3  5  7 

5893 

38  25 

87  45 

424 

SP 

SP 

Ht .  Carmel  Wtr  Wks 

2  3  5  C 

5901 

Carroll 

42  05 

89  58 

7P 

7P 

James  F .  HcCray 

2  3  5 

Mount  Olive 

5917 

Hacoupln 

39  04 

89  43 

3 

Mount  Pulaski 

5927 

Logan 

40  00 

89  17 

687 

5P 

3 

Mount  Sterling 

90  46 

5P 

Homer  L.  Renaker 

3 

Mount  Vernon  4  N 

5943 

Jefferson 

38  22 

88  55 

590 

6P 

7A 

Alva  L.  Hulbert 

2  3  5  7 

Hurphysboro  Water  Was 

5983 

37  46 

89  19 

420 

Hurphysboro  Wtr  Co. 

C 

Nashville  3  NW 

6011 

Washington 

38  23 

89  25 

505 

6P 

R.  E.  Scblelfer 

3 

Newark  7  E 

6069 

Kendall 

41  32 

88  27 

707 

3 

New  Boston  Dam  17 

Corps  of  Engineers 

New  Boston 

6085 

41  10 

91  00 

571 

7A 

H.  D.  Harris 

3 

6093 

37  35 

88  46 

560 

5P 

SP 

Hae  HcCabe 

2  3  5 

Newton 

6159 

Jasper 

39  00 

88  10 

513 

6P 

6P 

George  H.  Payne 

2  3  5  C 

Olney  Radio  Station 

6446 

Richland 

38  42 

88  04 

472 

5P 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5  7 

Ogle 

Carnation  Company 

C 

6492 

Ogle 

42  01 

89  20 

702 

8A 

Alan  Grant 

6526 

La  Salle 

41  22 

88  50 

7P 

TP 

John  A.  Beed 

2  3  5  7 

Palestine 

6558 

Crawford 

39  00 

87  37 

514 

7P 

2  3  5 

Pana 

6579 

Christian 

39  23 

89  05 

696 

7P 

C.    E.  Schumncher 

2  3  5 

C 

Paris  Water  Works 

6610 

39  38 

87  42 

739 

7P 

7P 

City  of  Paris 

2  3  5 

Park  Forest 

hfilh 

Cook 

41  29 

87  44 

708 

6P 

6P 

Park  Forest  Wtr  Co, 

2  3  5 

Pow  Pa* 

6661 

41  41 

88  59 

928 

3 

Payson 

Adams 

39  49 

91  14 

640 

Ed  1  th  A .    Robbl ne 

3 

ft  7  ok 

C 

6711 

40  40 

69  41 

654 

HID 

Mill 

U.S^  Weather  Bureau 

2  3  5       7  C 

6725 

41  20 

87  48 

722 

2P 

FiankCBt!Raioe 

3 

Petersburg 

Menard 

40  01 

89  51 

524 

3 

Piper  City 

6B19 

Ford 

40  45 

88  11 

670 

C 

Pike 

c 

Pleasant  Hill 

ft  861 

pike 

39  27 

90  52 

■J5l- 

6P 

Lou  Galloway 

3 

6910 

411    5  3 

88  37 

647 

6P 

7A 

2  3  5  7 

Prairie  du  Rocber 

6973 

Randolph 

38  05 

90  06 

396 

7A 

Lewis  Tebea""15 

3  C 

Princeton  1  S 

6996 

Bureau 

41  21 

89  28 

700 

HID 

C 

Prlncevllle  2  NW 

>iP 

Frank  S.  Stewart 

3 

7014 

Whiteside 

41  40 

89  56 

625 

tun 

111  North  Util  Co 

C 

7067 

39  57 

91  24 

601 

7P 

7P 

A.  H.  Gibson 

2  3  5 

Qulncy  CAA  AP 

7072 

Adams 

39  56 

91  11 

762 

HID 

y  i  D 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5  7 

Qulncy  Dam  21 

7.i7  7 

Adams 

39  54 

91  26 

483 

8A 

Corps  of  Engineers 

3  C 

Qulncy  Hemorial  Bridge 

3 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

715C 

Champaign 

40  18 

88  09 

744 

HID 

HID 

U.  s!  Air  Force 

2  3  5      7  C 

7157 

Randolph 

2 

38  13 

90  00 

7A 

Dr.  H.  Le  Saulnler 

3 

Rlchvlew 

7244 

Washington 

2 

38  22 

89  11 

544 

Mabel  Martin 

C 

Roberts  3  N 

733ft 

Ford 

7 

40  40 

38  11 

7P 

R  .   E .  Bradbury 

2  3  5  7 

Rocbel le 

Ogle 

798 

California  Pkg  Corp 

3 

737  = 

Winnebago 

6 

4  2  IS 

89  05 

720 

6P 

•SP 

F.  W.  Knowlton 

2  3  5 

Rockford  4  NE 

717  7 

Winnebago 

e 

88  59 

850 

7A 

Hrs.   D.   S.  Cummlngs 

3  6 

Rockford  CAA  AP 

7382 

Winnebago 

6 

42  12 

89  06 

728 

HID 

2  3  5  7 

Rockport 

7400 

Pike 

4 

39  3  ' 

91  00 

470 

Homer  C .  Miller 

3 

Gain  Bros.  Greenhse 

2  3  5 

7hd3 

7 

38  56 

88  01 

448 

7A 

Judson  E.  Cameron 

3 

7636 

38  37 

88  57 

544 

5F 

Martin  D.  Walsh 

3 

Shawneetown  New  Town 

7859 

Gallatin 

5 

37  4  3 

88  10 

350 

3 

Sidell 

7952 

Vermi 1  ion 

7 

39 

87  49 

7A 

Thelma  Lane 

3 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 

I 

600 

Mil 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

814S 

Uarshal 1 

41  02 

89  It 

460 

6P 

6P 

Warren  C.  Jones 

2  3  5 

HI  4  7 

Randolph 

4 

38  OH 

89  42 

535 

6P 

6P 

Howe  V.  Morgan 

2  3  5  7 

Springfield  WB  Airport 

si  79 

39  50 

587 

HID 

Mil 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  6  7  C 

Springfield  WB  City 

8184 

Sangamon 

1 

39  !h 

89  39 

S98 

HID 

Mil 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  C 

Stlckney  W  31de  Tr  Wks 

WW 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

Stockton 

8  2  9.1 

Jo  Daviess 

■1 

4  2  21 

90  00 

1000 

51 

5P 

E.  A.  Curtiss 

2  3  5  7 

Streator 

835. 

La  Salle 

41  07 

88  50 

625 

6P 

J.  F.  Prafcke 

3 

Sullivan  Water  Works 

B3B9 

2 

39  34 

88  37 

686 

HID 

c 

Sycamore 

B453 

De  Kalb 

ft 

41  59 

88  41 

840 

8P 

SP 

Frank  C.  Dean 

2  3  5  7 

Table  Grove 

Fulton 

7P 

C.  A.  Hammond 

2  3  5  7 

Taylorvllle 

8491 

Christian 

1 

39  3; 

69  18 

634 

7A 

John  W.  Coale 

3 

1 

41  18 

89  30 

3 

Toulon 

863( 

Stark 

41  06 

89  5  2 

752 

5P 

3 

Tuscola 

8634 

Douglas 

39  4H 

88  17 

653 

ftl 

6P 

DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5  7 

743 

7P 

State  Water  Survey 

2  3  5 

Urbana  Exp.  Farm 

8745 

Cbampal gn 

"i 

hi  or 

88  IS 

MI  I 

C 

Urbana  Engr.  Campus 

8750 

7 

40  06 

88  14 

73(1 

7  A 

State  Water  Survey 

3  6 

Utica  Starved  Rock  Dam 

8756 

La  Salle11 

41  19 

m  59 

7fl 

3 

Vandal  la 

8781 

Fayette 

2 

38  58 

89  07 

S03 

Mil 

George  England 

C 

Vandalla  CAA  AP 

8783 

3H    cj ' 

89  10 

532 

Mil 

Mir 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5 

8b  ft! 

l 

39  ?.< 

89  46 

674 

fir 

E.  H.  Watklns 

2  3  5 

6 

41  33 

89  35 

714 

9P 

5! 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

Warsaw 

897< 

Hancock 

4 

40  21 

91  26 

5P 

Charles  Ewing 

3 

Washington 

Tazewell 

1 

40  42 

89  24 

740 

HID 

E.  J.  Hackman 

C 

Waterloo 

900; 

4 

38  20 

90  09 

717 

8  A 

E.  .H.  Wolf 

3 

Waterman 

9011 

De  Kalb 

41  46 

88  46 

779 

Mil 

Paul  T.  Lelfheit 

90  21 

I roquols 

1 

40  46 

87  44 

634 

fiP 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Waukegan 

9H2' 

Lake 

3 

42  21 

87  51 

668 

71 

71 

H.  W.  Flagg 

2  3  5 

Wayne  City 

9040 

Wayne 

7 

38  21 

88  35 

385 

7A 

Paul  F.  Nichols 

tmoaa 

9090 

Marshall 

1 

41  03 

89  03 

700 

Mil 

Leonard  H.  Foley 

C 

West  Frankfort  8  E 

9140 

Franklin 

4 

37  54 

88  48 

480 

Mil 

111  State  Wtr  Surv 

c 

Wheatun  College 

92  2! 

Du  Page 

41  52 

88  06 

SP 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Hall  1  E 

39  26 

90  23 

51 

91 

2  3  5  7 

Wilcox 

9274 

Clay 

7 

38  38 

88  18 

n 

E.  Lowell  Routt 

3 

9354 

Shelby 

2 

39  26 

8B  36 

685 

6P 

Nina  U.  Ryherd 

2  3  5 

Yates  City 

9816 

1 

40  47 

90  01 

mi 

Ora  L.  Bell 

C 

7* 


CORRECTIONS 

March  1952:  Table  2,  Add  precipitation  departure  from  normal  as  follows:     Alton  dam  -0.63,  Chenoa  -0.35,  Chicago  Heights  +0.68,  Ei izabeth town  +2.35,  Galesburg 

+1.31.     Kankakee  4  NW  -0.30,  Quincy  CAA  AP  +1.42,  Rantoul  Chanute  AF  Base  +0.05,  Stockton  +2.22,  Tuscola  +1.16,  Virden  +0.45,  Watseka  -0.25,  Wheaton 
College  +0.15. 

October  1952:  Payson,  Table  3,  delete  dashes  and  add  0.32  on  the  14th,    .40  on  the  15th,  and  .72  total. 
January  1953:  Chicago  WB  Airport,  Table  5,  maximum  on  13th  should  be  49. 

Moline  WB  Airport,  Table  5,  minimum  on  29th  should  be  0  and  on  31st  14. 

Peoria  WB  Airport,  Table  5f  add  minimum  temperatures  as  follows:  18th  through  25th  should  be  24,  25,  31,  30,  32,  31,  24,  and  23;  29th  11  and  31st  20. 
Quincy    Table  5,  minimum  on  22nd  should  be  34. 

Quincy  CAA  AP,  Table  5,  minimum  on  16th  should  be  6,   17th  20,    18th  23,   19th  24,   20th  28,   21st  27,   23rd  27,   24th  20,25th  21,   27th  20     29th  17 
30th  28. 

Rockford  CAA  AP ,  Table  5,  minimum  on  20th  should  be  21  and  on  25th  6. 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65"F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It   is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" -  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent   to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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ILLINOIS  -  JULY  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

This  July  averaged  a  little  warmer  and  wetter  than  normal  for  the  State  as  a  whole.     However,  although 
temperature  departures  showed  little  variation  over  Illinois,  there  were  great  differences  in  pre- 
cipitation totals.     Rainfall  was  deficient  in  the  southern  counties  and  also  in  the  westernmost  por- 
tion of  central  Illinois,  while  most  localities  in  the  remainder  of  the  State  received  generous  amounts. 
Watseka  registered  the  heaviest  rainfall,  a  total  of  11.75  inches,  while  only  0.36  inch  fell  at  Carmi 
during  the  month.     The  average  for  the  State  was  3.67  inches,  which  is  0.44  inch  above  normal.  Illi- 
nois temperatures  averaged  77.4°,  or  1.0°  above  normal,  and  station  averages  varied  between  Cairo's 
82.6°  and  Freeport's  72.4°. 

Hot  weather  generally  prevailed  during  the  first  few  days  of  July,   followed  by  cooler  temperatures 
which  persisted  for  nearly  two  weeks.     The  lowest  temperatures  of  the  month  were  registered  between 
the  9th  and  11th,  when  minima  in  the  upper  40' s  occurred  in  several  northern  and  a  few  central  lo- 
calities.    Freeport's  reading  of  47°  on  the  10th  was  the  lowest  reported  during  July.     After  the  18th, 
warmer  weather  prevailed,   for  the  most  part,  and  temperatures  were  especially  high  during  the  last 
few  days  of  July,  when  the  majority  of  Illinois  stations  reported  their  highest  readings  of  the  month. 
A  large  number  of  central  and  southern  localities  had  maxima  of  100°  or  higher  near  the  end  of  July, 
the  highest  reported  being  108°  at  Alton  on  the  29th. 

During  the  first  week  of  the  month,   frequent — and  often  heavy — rains  occurred  in  northern  and  much 
of  central  Illinois,  while  the  southern  division  received  only  a  few  scattered  showers.     On  the  5th, 
4.24  inches  fell  at  Chanute  Air  Force  Base,  Rantoul ,  and  many  other  localities  received  over  two  inches 
of  rain  in  a  day  early  in  the  month.     A  spell  of  generally  dry  weather  followed,  being  broken  by  showers 
which  brought  substantial  rainfall  to  most  areas  on  the  16th~17th.     Beneficial  showers  again  occurred 
on  the  20th-21st ,  but  the  rest  of  the  month  was  rather  dry  except  for  some  showers,  mainly  in  the 
north,  during  the  last  few  days  of  July. 

The  wheat  harvest  began  in  June  and  was  practically  completed  by  mid-July,  and  nearly  all  of  the  oat 
crop  was  combined  during  the  month.     Wheat  quality  and  yields  were  excellent,  but  the  oat  crop  gen- 
erally was  poor.     Corn  and  soybeans  made  fine  progress  during  the  month,  except  in  some  of  the  drier 
areas,   and  prospects  were  good  for  those  two  major  crops.     Nearly  a  third  of  the  plowing  for  winter 
wheat  was  completed  in  July  despite  delays  due  to  dry-soil  conditions  in  some  areas.     Pastures  de- 
teriorated in  the  south  and  west-central  portions  due  to  lack  of  rain. 


STORM  DAMAGE 

A  number  of  damaging  local  storms  were  reported  during  July.     On  the  1st  high  winds  caused  consid- 
erable damage  in  the  LaSalle-Peru  and  Ottawa  areas,  and  hail  damaged  crops  in  southern  LaSalle  County. 
On  the  2d  high  winds  brought  down  many  trees  and  utility  lines  in  the  Rock  Island-Moline  area,  and 
heavy  rains  caused  some  flooding.     High  winds  on  the  morning  of  the  5th  brought  down  many  tents  at 
a  Peoria  fair  and  injured  eight  persons,  one  seriously.     Much  damage  occurred  at  several  northern 
and  central  communities  on  the  night  of  the  5th,  mainly  because  of  high  winds;  Moline,  Rock  Island, 
LaSalle,  Streator,  Peoria,  Springfield,  and  Decatur  were  among  the  cities  suffering  wind  damage,  while 
considerable  flooding  also  occurred  in  the  Rock  Island-Moline  area,  and  heavy  hail  caused  crop  and 
property  damage  in  parts  of  Mercer  and  Henry  Counties.     Also  on  the  5th,  a  tornado  funnel  which  did 
not  reach  the  surface,  was  observed  near  Downs  in  McLean  County.     Hailstones  damaged  crops  near  Hoop- 
pole  in  Henry  County  on  the  20th,  and  hail  and  wind  caused  damage  to  crops  and  trees  near  Sycamore 
on  the  28th.     Four  deaths  due  to  lightning  were  reported  during  the  month;  one  boy  was  killed  and  two 
others  injured  at  Lake  Bloomington  on  the  2d;  two  children  died  near  Warren  on  the  5th;  and  one  man 
was  killed  at  Springfield  on  the  31st.     Lightning  also  destroyed  nine  dairy  cattle  near  Morrison  on 
the  20th. — GRJ 
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107 

44 

3.52 

7 

1927 

74.5 

100 

44 

3.30 

8 

1928 

76.3 

99 

44 

3.58 

8 

1929 

76.2 

100 

44 

4.69 

10 

1930 

79.1 

112 

41 

1.01 

5 

1931 

79.3 

108 

46 

2.97 

6 

1932 

77.6 

105 

46 

3.32 

7 

1933 

78.1 

107 

49 

2.41 

5 

1934 

81.7 

114 

44 

3.24 

8 

1935 

79.1 

104 

51 

3.36 

8 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1050 

I  34 

1952 
1953 


All 
Years 


Temperature 


83^5 
75.7 
77.1 
76.7 
76.9 

77.0 
76.8 
77.5 
76.2 
73.8 

76.3 
73.0 
75.9 
78.6 


74.8 
78.1 


115 
100 
103 
104 
107 

105 
101 
102 
105 
104 

104 
104 
100 

103 


109 
108 


A3 

50 
4K 


45 
43 


50 
43 


Precipitation 


1.22 
3.18 
4.74 
3.37 
1.53 

2.74 
4.89 
3.00 
1.83 
1.45 

2.41 
1 .88 
5.45 
4.40 
3.98 

4.63 


Is 


■a  a 


Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

T3 
a 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

■B-o 
o.  g 

Dale 

.01  or  More 

.SO  or  More 

1.00 

or  More 

si 

o  * 

S  | 

=3 

Total 

Max.  Ds 
on  Grou 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

89 

3 

64. 

3 

76. 

8 

1 

.0 

98 

29 

53 

9 

1 

16 

0 

0 

0 

3 

39 

-  .05 

1 

93 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

ANTI0CH 

83 

7 

62. 

6 

73. 

2 

.0 

94 

1 

50 

10 

2 

4 

0 

0 

0 

3 

76 

.63 

97 

17 

.0 

0 

13 

3 

0 

AURORA  COLLEGE 

85 

7 

60, 

1 

72. 

9 

.6 

94 

1 

48 

10 

4 

8 

0 

0 

0 

5 

00 

1 .98 

95 

17 

.0 

0 

11 

4 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

82 

0 

67. 

8 

74. 

9 

2 

.4 

94 

1 

59 

10 

0 

5 

0 

0 

0 

3 

95 

.62 

1 

22 

17 

13 

3 

1 

CHICAGO  WB  AP 

R 

86 

5 

66. 

3 

76. 

4 

1 

.8 

95 

1 

55 

10 

0 

14 

0 

0 

0 

4 

16 

1.43 

1 

47 

29 

.0 

• 

12 

3 

2 

CHICAGO  WB  CITY- 

R 

82 

5 

69. 

7 

76. 

1 

2 

.2 

96 

1 

61 

9+ 

0 

6 

0 

0 

0 

3 

52 

.09 

1 

06 

17 

13 

2 

1 

CICERO 

87 

0 

66. 

6 

76. 

8 

2 

.0 

97 

1 

53 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

3 

38 

.35 

.78 

17 

.0 

■o 

10 

2 

DAVENPORT   10WA  L  6  D 

15  R 

// 

86 

3 

68 

2 

"77. 

3 

93 

5 

58 

9+ 

0 

12 

0 

0 

0 

4 

18 

.85 

2 

30 

5 

.0 

0 

9 

! 

DIXON 

86 

1 

63 

5 

74. 

8 

.3 

93 

1 

51 

10 

0 

10 

0 

0 

0 

3 

07 

-  .64 

.73 

6 

.0. 

0 

9 

I 

FREEP0RT 

84 

7 

60 

0 

72. 

4 

.9 

91 

1+ 

47 

10 

7 

8 

0 

0 

0 

3 

.80 

-  .10 

1 

.20 

17 

.0 

0 

11 

? 

FULTON  DAM  13 

85 

.3 

67 

1 

76. 

2 

1 

.6 

92 

19 

58 

10 

0 

5 

0 

0 

0 

5 

.-63 

2.23 

1 

.68 

6+ 

.0 

8 

3 

3 

GALESBURG 

87 

.6 

65 

3 

76. 

6 

97 

29 

52 

9 

0 

13 

o 

0 

0 

2 

.69 

-  1.00 

1 

.26 

5 

s 

5 

I 

1 

GALVA 

88 

.1 

64 

2 

76 

2 

.5 

96 

29 

53 

9+ 

0 

14 

0 

0 

0 

3 

.85 

.31 

1 

.13 

6 

:8 

0 

8 

1 

JOLIET 

KANKAK.EE 

85 

.6 

64 

3 

75 

0 

. 

90 

1+ 

53 

10 

0 

9 

0 

0 

0 

7 

.68 

4.47 

2 

.48 

5 

.0 

0 

9 

4 

4 

KANKAKEE  4  W 

84 

.1 

63 

4 

73 

8 

90 

1+ 

52 

10 

1 

2 

0 

0 

0 

7 

.96 

4.78 

2 

.40 

6 

.0 

o 

l? 

4 

4 

KEWANEE 

86 

.  5 

62 

1 

74 

3 

-1 

.2 

96 

1 

51 

9+ 

2 

10 

0 

0 

4 

.55 

1.13 

1 

.80 

2 

T 

° 

2 

LA  SALLE  PERU 

89 

.6 

65 

2 

77 

4 

1 

.3 

98 

1 

54 

9+ 

0 

18 

0 

0 

0 

7 

.50 

4.54 

2 

.77 

6 

.0 

0 

9 

3 

MARENGO 

84 

.6 

61 

7 

73 

2 

.0 

93 

1 

50 

104- 

2 

6 

0 

0 

0 

4 

.43 

1.34 

1 

.08 

17 

.0 

13 

5 

2 

MIN0NK 

86 

.9 

62 

£ 

74 

e 

.7 

94 

1+ 

49 

9 

2 

11 

0 

0 

0 

5 

.67 

2.69 

1 

.71 

6 

T 

0 

7 

5 

3 

MOLINE  WB  AP 

R 

// 

86 

.4 

65 

4 

75 

9 

.4 

94 

1+ 

53 

10 

0 

11 

0 

0 

0 

4 

.88 

1  .66 

2 

.29 

5 

T 

0 

7 

3 

2 

MONMOUTH 

88 

.8 

63 

7 

76 

3 

.4 

98 

29 

51 

10 

0 

13 

0 

0 

0 

1 

.89 

-1.87 

.66 

5 

.0 

0 

7 

1 

0 

MORRIS  3  NE 

85 

.9 

62 

9 

74 

4 

.7 

95 

1 

51 

9 

1 

5 

0 

0 

0 

7 

.17 

4.34 

3 

.20 

5 

.0 

0 

11 

4 

2 

MORRISON 

87 

.8 

63 

i 

75 

6. 

.9 

94 

5+ 

51 

10 

0 

15 

0 

0 

0 

3 

.75 

.11 

.88 

31 

.0 

0 

11 

4 

0 

MOUNT  CARROLL 

85 

.1 

63 

. 

74 

1 

.6 

92 

5 

49 

10 

1 

7 

0 

0 

0 

3 

.86 

.39 

1 

.67 

31 

.0 

0 

9 

1 

1 

See  reference  notee  following 


Station  Inde*. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

I  Minimum 

■ 

s 

> 

< 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 
To 
Q 

.01  or  Morel 

.50  or  More  1 

1.00 

or  More 

2  | 

s2 

si 

=1 

OT  TAWA 

87 

3 

64 

0 

75. 

7 

-  .2 

95 

29 

53 

9+ 

0 

16 

0 

0 

0 

5 

06 

2. 

01 

1 

57 

6 

.0 

0 

10 

4 

2 

PARK  FOREST 

86 

2 

63 

3 

74  . 

8 

93 

28 

49 

10 

3 

12 

0 

0 

0 

2 

81 

17 

67 

6 

.0 

0 

10 

2 

0 

PONTIAC 

84 

5 

65 

1 

74  . 

8 

-2 . 1. 

90 

1  + 

54 

9 

0 

3 

0 

0 

0 

7 

98 

5. 

16 

3 

02 

2 

.0 

0 

7 

4 

3 

ROCKFORD 

87 

2 

63 

4 

75 . 

3 

1 . 1 

95 

1 

52 

10 

0 

11 

0 

0 

0 

6 

69 

3 . 

23 

2 

10 

20 

.  0 

0 

12 

5 

3 

ROCKFORD  CAA  AP 

85 

7 

63 

6 

74 . 

7 

1 .  8 

95 

1 

53 

10+ 

0 

9 

0 

0 

0 

2 

37 

1 . 

07 

59 

2C 

'  .0 

0 

10 

1 

0 

SPARLAND 

87 

2 

63 

6 

75. 

4M 

51 

10 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

STOCKTON 

83 

9 

61 

2 

72  . 

6 

90 

1+ 

49 

10 

7 

3 

0 

0 

0 

5 

19 

1 . 

28 

1 

1 1 

6 

T 

0 

13 

5 

1 

SYCAMORE 

86 

7 

61 

9 

74 . 

3 

.  9 

95 

1 

49 

1  0 

2 

11 

0 

0 

0 

3 

82 

74 

1 

1 8 

1 7 

.  0 

0 

11 

2 

-  1 

WALNUT 

88 

3 

64 

8 

76  . 

6 

.  7 

96 

1 

52 

9 

1 

15 

0 

0 

0 

5 

14 

1 , 

77 

2 

91 

6 

.  0 

0 

6 

3 

I 

WAUKEGAN 

83 

5 

62 

5 

73  . 

0 

1 . 3 

95 

1 

50 

10 

5 

4 

0 

0. 

0 

2 

67 

3 1 

63 

20 

.0 

0 

13 

1 

0 

WHEATON  COLLEGE 

86 

6 

62 

8 

74. 

7 

95 

1 

49 

10 

1 

10 

0 

0 

0 

4 

89 

.1. 

84 

1 

62 

17 

.0 

0 

12 

3 

2 

D IV  I S ION 

75 . 

1 

.  7 

4 

60 

1 . 

46 

T 

CENTRAL  D IV  I S  ION 

BLOOM I NGTON  NORMAL 

3 

5 

■  ^ 

95 

1+ 

53 

10 

j* 

0 

9 

0 

6 

3 . 

74 

1 

93 

1 7 

.  0 

0 

7 

5 

4 

CARLINVILLE  4  E 

91 

65 

78 . 

8M 

101 

29 

21 

0 

43 

3 . 

03 

23 

1 7 

.  0 

0 

5 

0 

0 

CHARLESTON 

.0 

0 

0 

.  0 

0 

CHENOA 

86 

63 

75 . 

93 

1+ 

5 1 

10 

0 

13 

0 

0 

0 

7 

26 

4 . 

25 

2 

70 

1  7 

.  0 

0 

8 

4 

o 

DAINV  1  LLt 

87 

0 

63 

5 

75. 

3 

.2 

96 

27 

50 

10 

1 

12 

" 

0 

6 

64 

3. 

49 

1 

88 

.0 

0 

8 

6 

2 

UtLM  1  UK 

"? 

78 . 

1 

^ 

54 

9+ 

0 

i  ? 

0 

0 

4 

2  2 

97 

1 

80 

1 7 

.  0 

0 

6 

3 

1 

ere  i  MfZHAM    1  C,u 
trr  I  rJonrtM  1 

RR 

}- 

7  5  . 

—  .7 

97 

30 

49 

r 

1 1 

0 

0 

0 

3 

96 

73 

1 

7  9 

21 

.  0 

0 

6 

3 

2 

GR IGGSV I LLE 

93 

3 

6  8. 

3 

80 . 

8 

2  .  7 

10  3 

28 

55 

9+ 

0 

22 

0 

0 

0 

1 

1 5 

1 

86 

.  0 

0 

3 

0 

HAVANA 

89 

1 

66 

5 

77 . 

8 

.  4 

98 

5 

54 

1 0 

0 

16 

0' 

0 

0 

4 

75 

1 

02 

'1 

60 

17 

.  0 

0 

7 

4 

2 

mtii  crop n 

HILL jDUKU 

.90 

3 

65 

7 

78. 

0 

.2 

100 

31 

53 

9+ 

0 

17 

0 

0 

0 

2 

64 

_ 

37' 

87 

21 

.0 

0 

6 

3 

0 

HUUr L  3  1  UN 

86 

5 

64 

1 

75 . 

3 

—  .4 

94 

29 

50 

10 

1 

13 

0 

0 

0 

7 

10 

3 . 

50 

1 

77 

5 

T 

0 

8 

5 

4 

i  a r  v  criMv  t  i  i  c 
JALn jUNV 1 LLL 

91 

0 

65 

9 

78 . 

5 

1  -  6 

101 

28 

51 

10 

.0 

17 

0 

0 

0 

1 

19 

1 

81 

43 

16 

.  0 

0 

7 

0 

0 

JERSEYV I LLE 

91 

2 

64 

8 

78 . 

'M 

-   .  2 

100 

30 

50 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

1 

46 

1 

65 

56 

21 

.0 

0 

6 

2 

0 

LA  HARPE 

89 

65 

5 

77  . 

5 

1  -  3 

100 

29 

50 

9 

1 

15 

0 

0 

0 

1 

30 

2 

32 

43 

6 

.0 

0 

7 

0 

0 

90 

7 

64 

5 

77. 

6 

1.1 

100 

5 

51 

10 

0 

1 9 

0 

0 

0 

4 

18 

1 

06 

1 

10 

17 

.0 

0 

7 

4 

2 

MAT  THAM 
MA  1  1 UUN 

88 

6 

64 

5 

76  . 

6 

.  5 

98 

30 

53 

1 1 

0 

14 

0 

0 

0 

5 

86 

2 

36 

2 

81 

31 

.0 

0 

7 

3 

2 

MORR I SONV I LLE   1  E 

90 

■V 

63 

1 

76  . 

8 

.  2 

99 

29 

49 

10 

0 

18 

0 

0 

0 

2 

41 

70 

.0 

0 

6 

NEWTON 

93 

2 

66 

1 

79 . 

7 

3.7 

102 

30 

53 

1 1 

0 

25 

0 

0 

0 

2 

48 

78 

1 

0 1 

21 

.  0 

0 

5 

2 

1 

PALESTINE 

92 

9 

64 

0 

78 . 

5 

.  5 

106 

30 

50 

1 1+ 

0 

22 

0 

0 

0 

1 

52 

1 

91 

90 

17 

.  0 

0 

5 

1 

0 

PANA 

90 

6 

65 

8 

78 

2 

.8 

99 

31 

54 

9+ 

0 

18 

0 

0 

0 

1 

45 

1 

67 

71 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

DADTC     LIJ1TCD  LfPlDfC 

KAK  1  J    WA  1  t  K    WUKr.  b 

89 

£ 

65 

3 

77 . 

5 

1 . 0 

98 

29 

53 

10 

0 

17 

0 

0 

0 

3 

23 

07 

1 

30 

5 

.  0 

0 

8 

2 

OCflD  [  A     1.ID  AD 

r  t  UK  1 A    WD  AP 

87 

4 

66 

5 

77. 

0 

1.3 

97 

1 

55 

9+ 

0 

1 2 

0 

0 

0 

6 

32 

2 

62 

3 

56 

5 

.  0 

0 

7 

3 

\ 

QUINCY 

92 

^> 

68 

2 

80 

■'+ 

2.0 

104 

28 

55 

9+ 

0 

23 

0 

0 

0 

2 

49 

74 

1 

25 

21 

.0 

0 

6 

1 

i 

QUINCY  CAA  AP 

90 

8 

65 

0 

77 

9 

101 

28 

50 

9 

° 

19 

0 

0 

0 

1 

86 

1 

36 

.99 

2 

.0 

0 

8 

1 

0 

R  AWT  Dill     THAMIITF    AF  RflQF 

87 

2 

66 

6 

76 . 

96 

29 

56 

9 

0 

12 

0 

0 

0 

6 

80 

3 

52 

4 

.  24 

5 

T 

0 

8 

3 

2 

86 

5 

95 

28 

12 

0 

6 

6 

49 

3 

37 

1 

.30 

2 

.0 

0 

10 

5 

3 

RU5HV I LLE 

90 

.i 

66 

i 

78 

5M 

1.3 

102 

5 

51 

9 

0 

0 

°o 

0 

4 

47 

1 

31 

2 

.35 

21 

.0 

0 

6 

'  3 

1 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R  // 

7  7 

7 

1 . 4 

98 

5 

52 

9 

0 

0 

0 

0 

3 

88 

77 

1 

.  51 

30 

.  0 

0 

9 

4 

- 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

R 

RQ 

^ 

ftQ 

lo  ' 

z 

*  •  9 

100 

5 

58 

9 

0 

16 

0 

0 

0 

3 

67 

75 

1 

1 5 

16 

8 

3 

2 

TABLE  GROVE 

RQ 
89 

ftft 

66 

7 

78 . 

3 

1 .  3 

100 

5 

53 

9 

0 

18 

0 

0 

0 

3 

79 

07 

2 

.  14 

21 

.  0 

d 

6 

2 

1 

TUSCOLA 

88 

2 

65 

1 

76. 

7 

97 

28+ 

53 

9+ 

0 

12 

0 

0 

0 

3 

50 

23 

.87 

2 

.0 

0 

7 

4 

0 

URBANA 

87 

2 

65 

2 

76. 

2 

.5 

96 

27 

53 

10 

0 

1 1 

0 

0 

0 

3 

83 

72 

.94 

5 

.0 

0 

8 

4 

0 

VANDAL IA  CAA  AP 

r3 

30 

50 

1 1 

0 

16 

0' 

0 

0 

2 

33 

1 

.  52 

21 

.0 

0 

3 

1 

1 

VIRDEN 

R9 

ftft 

j* 

77 

' 

97. 

27+ 

52 

9 

0 

15 

0 

0 

3 

23  ■ 

1 8 

1 

.  70 

17 

0 

7 

3 

1 

WATSEKA 

Rft 

7 

63 

4 

75 

94 

2  8 

52 

10 

0 

11 

0 

0 

0 

11 

75 

8 

47 

3 

.  71 

17 

.  0 

0 

9 

7 

4 

WHITE  HALL   1  E 

91 

9 

66 

2 

79 

1 

1.6 

100 

27+ 

54 

9+ 

0 

22 

0' 

0 

0 

1 

12 

_ 

2 

09 

.42 

16 

.0 

0 

6 

0 

0 

WINDSOR 

90 

1 

64 

9 

77 

5 

.9 

99 

30 

52 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

2 

32 

- 

1 

08 

1 

.63 

17 

.0 

0 

5 

1 

1 

DIVISION 

77 

6 

.  9 

3 

83 

52 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

94 

0 

66 

7 

80 

■1 

103 

30 

55 

1 1 

0 

25 

0 

o 

0 

1 

36 

1 

97 

1 

.01 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

ALTON  DAM  26 

96 

6 

68 

-0 

82 . 

3 

108 

29 

58 

9+ 

0 

28 

0 

0 

0 

61 

2 

45 

.25 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

ANNA  1  NW 

91 

8 

67 

4 

79 

6 

.  3 

98 

2 

55 

10 

0 

24 

0 

0 

0 

3 

.27 

15 

1 

.  89 

17 

.0 

0 

3 

2 

2 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

91 

r' 

69 

3 

80 

1 .  1 

101 

30 

58 

11 

0 

18 

0 

0 

0 

1 

.00 

2 

18 

.  53 

20 

.0 

0 

5 

1 

0 

CAIRO  WB  CITY 

92 

3 

72 

9 

82 

6 

1 .4 

100 

2+ 

62 

1 1 

o 

22 

0 

0 

0 

1 

.83 

77 

.  71 

16 

.  0 

o 

-  5 

2 

o 

CARBONDALE  SEWAGE 

92 

6 

65 

3 

79 

0 

-   .  4 

101 

5 

50 

1 1 

0 

23 

0 

0 

0 

2 

34 

1 

25 

.99 

21 

.0 

0 

4 

3 

0 

CARLYLE 

67 

5 

80 

i 

2  .  7 

104 

30+ 

53 

1 1 

0 

22 

0 

0 

.  0 

1 

.  26 

1 

96 

.0 

0 

5 

0 

COBDEN  2  S 

91 

64 

5 

78 

o 

98 

5 

51 

1 1 

o 

23 

o 

o 

o 

3 

96 

g 

DE  QUOIN  2  S 

92 

3 

67 

79 

/[-I 

.  6 

100 

5+ 

53 

11 

0 

23 

0 

0 

J 

2 

.73 

- 

86 

1 

.41 

17 

.0 

0 

2 

2 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

5 

6  8 

5 

81 

0  ■ 

.  4 

105 

3 1 

56 

10 

0 

22 

0 

0 

1 

.25 

1 

79 

.49 

22 

.0 

0 

; 

7 

0 

0 

EL  I ZABE  THTOWN 

93 

0 

68 

4 

80 

1 

101 

6 

57 

11 

0 

o 

0 

o 

2 

78 

52 

1 

.  50 

21 

.0 

0 

6 

2 

1 

FAIRFIELD 

90 

9 

66 

2 

78 

6 

-  .4 

101 

30+ 

52 

11 

0 

17 

0 

0 

1 

.50 

1 

58 

1 

.  13 

21 

.0 

0 

2 

1 

1 

FLORA 

91 

9 

66 

5 

79 

2 

1.2 

103 

30 

54 

11 

0 

2  2 

0 

0 

0 

1 

.00 

2 

28 

.  55 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

91 

2 

69 

2 

80 

1.0 

99 

5 

61 

14 

0 

21 

0 

0 

0 

1 

74 

1  .45 

.  71 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

GREENVILLE 

58 

9T 

0 

' 

0 

.0 

0 

HARR I SBURG 

94 

3 

■67 

4 

80 

9 

1 .  3 

102 

5+ 

52 

11 

0 

26 

0 

0 

2 

95 

66 

1 

.22 

21 

.0 

0 

3 

1 

MAKANDA  1  NW 

90 

6 

68 

3 

79 

5M 

55 

10+ 

0 

0 

I 

0 

5 

15 

1 

.96 

17 

.0 

0 

I 

3 

2 

MC  LEANSBORO 

93 

3 

67 

4 

80 

4 

1.4 

103 

30' 

55 

1 1 

0 

24 

0 

0 

0 

1 

.30 

1 

82 

.74 

21 

.0 

0 

4 

1 

0 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

92 

6 

67 

1 

79 

IM 

1.4 

102 

30 

54 

11 

0 

23 

0 

o 

0 

2 

28 

96 
88 

1 

.54 

21 

.0 

0 

4 

1 

1 

MOUNT  VERNON  4  N 

91 

6 

66 

.0 

78 

• 

100 

5+ 

54 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

2 

00 

.76 

21 

.0 

0 

3 

3 

0 

NEW  BURNS  I DE 

91 

8 

66 

1 

79 

i 

.  5 

99 

30 

50 

10+ 

0 

22 

0 

0 

0 

2 

.71 

59 

1 

.28 

21 

0 

6 

3 

1 

OLNEY  RADIO  STA 

92 

5 

65 

.6 

79 

1 

1.0 

101 

5 

51 

11 

0 

22 

0 

0 

0 

3 

.00 

29 

1 

.92 

21 

:S 

0 

4 

2 

1 

SPARTA 

93 

9 

68 

.5 

81 

2 

2.0 

105 

30 

54 

10 

0 

25 

0 

0 

0 

1 

42 

1 

84 

.71 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

80 

1 

1.5 

2 

.13 

1 

07 

.0 

STATE 

1 

»' 

77 

4 

1.0 

1 

- 

3 

.67 

44 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

*3 

Day  of  month 

& 

1  j 

2  | 

3 

4  | 

c  1 

5"l 

6 

7  | 

8  1 

9 

10  |  11  12 

16 

17  | 

18 

19  J 

20  j 

21 

22  j 

23  |  24 

25  |  26  |  27 

28 

29  j 

30 

31 

ALBION 
4LF00 

ALTON  OAM  26 
ANNA      1  NW 
ANNA  WAN 

1  ,36 
3.30 
•  61 
3.77 

,50 

T 

T 

1  .03 

T 

.15 

•  63 

1.70 

T 

T 

.70 

,12 
,  1*5 

.35 

•  12 
1.89 

•  28 

.06 

.05 

1.01 
•  18 
.17 

1  .  1  o 
.  ?4 

.07 

■  03 

T 

.17 

•  75 

ANT I0CH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLFGF 

AVON 

BARRY 

3*76 
7.40 
5,00 
7,70 
7,68 

.10 
.70 

,07 
.71 

T 

T 

.03 

.37 
.08 

•  15 

.76 

•  33 

•  45 

T 

.03 
.47 

.07 
.93 
.95 
•  49 

1.86 

.0? 

T 

i?7 

•  60 
,03 

•  12 

T 

.54 
.05 

•  05 

•  ?? 
.31 
.73 

•  32 

.59 

T 

.61 

•  62 

•  29 

.15 
.17 
.77 

RFAROSTOWN 

RFLLFVILLF   SCOTT   AF  RASF 
BFNTLFY 
RFNTON  ' 
BLOOMlNGTON 

L*I 
1,00 
1.47 
2.51 
8,76 

.15 

T 

.14 
1,24 

.03 
T 

.17 
T 

•  35 

•  18 

1  ,30 

.17 
T 

1  ,S6 

T 
T 

.34 

.18 
.50 
.45 

1  .03 
.11 

,76 
1*84 

.09 

T 

.03 

,53 

,  *03 

•  06 
.70 

•  05 

.03 
'.34 

.02 

BLOOM INGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BRflOKPORT   HAM  57 
CAIRO  Wft  CITY  R 

1  .60 
5.71 
1.61 
1.03 

,07 
.50 

1.00 

•  56 

,  72 
•  10 

1*15 
T 

2,57 

1.67 
T 
T 

T 

,18 

T 

•  lo 

T 

.21 

.56 

T 

•  71 

1  .93 
,10 
.07 
.64 
.18 

■  17 

T 
T 

.07 
.37 

•  06 
.48 

•  17 

•  2? 
T 

T 

.70 

.34 

T 

CANTON 

CARBON.  HALF  SEWAGE 
CARL  I NV 1 LL  F  4  E 
CARL^LE 
CARMt 

3.13 
2,34 

.43 
1.76 

.36 

.50 

.07 

T 

.40 
.07 

.52 
T 

.05 
,15 

.07 

.81 
.75 
,23 

,09 

•  81 

.04 

■  40 

•  99 

■  06 

•  16 
.08 

•  50 
.55 

•  05 

•  22 

CASFV 

CENTRAL  1 A  4  w 
CHANOLERV I  LLF 
CHANNAHON  DRFSOEN 
CHARLF  STON 

3.34 
3,65 
4.05 
7,33 

.08 

.07 
.68 

,08 

•  10 

2.50 

7,08 

.58 
1.10 
•  90 
.03 

1 .72 

2,62 
,77 
1,10 
1  .09 

1 .83 

•  60 

•  08 

•  06 

•  30 
1«08 

.07 

.04 

.  12 

•  03 

1.38 

.29 

CHFNOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVFRSITY 
CHICAGO  WW  AIRPORT  fi 
CHICAGO  WR  CITY  R 

7,76 
1.10 
3,05 
4.16 
3.57 

■  67 

.07 

T 

.16 

1.15 

.00 
,06 
.13 

T 

T 

.20 
.18 

•  40 
,30 

•  35 

7.J0 

,01 
,04 
.01 

•  52 

•  24 
.24 

.0? 

•  02 
.01 

T 

2,70 
,68 

1,22 
«  57 

1  ,06 

•  02 

T 

.01 

•  14 

.20 
,10 
•  38 

•  10 
.01 
■  35 

1,15 

•  59 

.25 
.73 
T 
T 

T 

.01 

T  T 

.95 
1  .47 
•  40 

.12 

■  06 

■  10 

.03 
■  05 
•  08 

CHILLICOTHF 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COROFN   7  S 
DANVlLLF 

5.48 
3.38 

6.64 

.78 
.71 

•  10 
.71 
.57 

.31 

- 

■  00 

.73 
•  40 
1  ,61 

7,33 
,83 
1,88 

T 

,18 

T 

•  08 

.9? 

.78 
1  .08 
1  .96 

,56 

•  07 

T 

.29 
T 

T 

.02 

•  16 

•  74 
.07 

1,14 
■  98 

•  22 

•  04 
1  .20 

.11 

•  55 

T 

•  01 
.12 

•  49 

T 

.10 

DANV ILL  F   5FWAGE  PL 
DAVENPORT    IOWA  L  0  15  R  // 
DFCATUR 
ni  xon 

flit  OUOIN   7  S 

7.141 
4.18 
4.72! 
3.07' 

?,»73 

.67 

•  80 
.1? 

•  56 

•  26 

.in 

1*40 
7,30 

•  67 

•  10 

7,  10 
•06 

•  88 

•  73 

•  06 

l 

j    .43  ,02 
.03 

.36 
.45 

.05 

,24 
,01 

1  .80 
,72 

1*41 

•  42 

•  19 

T 

T 

.05 
.10 
.20 
.03 
1.24 

2*00 
,05 

T 

T 

T 

■  03 

■  .05 
•  56 

FAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 
FflWAROSVILLF 
FCFINGHAM    1  SM 
FLGIN 

FL  IZABf-THTOWN 

1  .75 
.70 
3.06 
4.17 
7,78 

.19 

.07 
.02 

.17 
•  17 

T 
T 

T 

•  45 

T 

.05 

T 

.13 
.42 
1.32 

.08 

.02 
,05 
,78 

,90 

•  01 

•  16 

•  10 

.08 

•  22 

•  06 
1.79 

1  .50 

T 

.04 

•  64 

.14 
■  30 

FLSAH 
FAIRF1EL0 
FLORA 
FREEPORT 

FRCFPORT  5 F WAGE  PL 

1  .1-3 
1.50 
1 .00 
3.80 
3,77 

.72 
.10 

.77 
T 

T 

,75 

T 

•  07 
.07 

T 

T 

.23 

,03 
.37 
.55 

•  70 

•  12 

.62 
1*13 

•  23 

•  67 

.00 

T  T 

•  8C 

.46 

FULTON  OAM  13 

GALENA 

GALESRURG 

GALVA 

GFNFSFO 

5.63 
4.55 
7,60 
3.85 
3.73 

.03 

•  44 

•  08 
.33 

•  60 
1.42 

T 

.16 

1  .76 
.51 

1  .68 

,30 
1.13 
1.34 

•  01 

,00 
.0? 

,08 

.01  .06 

,08 

1.68 

•  25 

•  48 

.08 

.03 

.46 
.07 

.03 

T 

•  15 

•  3? 

•  06 

•  74 

1.15 
,75 

GIBSON  CITY 

GL  AOSTONE  OAM  18 

GLENOALF  EXP  FARM 

GOLCONOA  OAM  51 

GOLDFN 

6.87 
1.37 
1.47 
1.74 
1.57 

.51 

1.05 
.03 

,05 

.07 

,55 
.30 

3,10 
.43 

•  loj 

T  T 

.55 

.89 
.14 
.60 
,71 
•  14 

.12 
•  32 
■  58 

.02 

.02 

.02 

T 

.35 
•  23 
.03 

.70 
.21 
.13 
.21 

•  01 

T 

T 

.75 

GRAFTON 

GRAND  TOWFR  2  N 
GREENUP 
GREFNV I LLF 
GRIDLEY 

.78 
S.Q7 
7.70 

8.43 

.33 
.37 

T 

.07 
•  78 

.13 

T 

■  50 

T 

7,01 

.01 
.01 

■  13 
3.09 
2.15 

.48 

3.15 

•  12 

T 

■  35 
1  .77 

•  22 

•  47 

•  11 
1.15 

.10 

GR  1GGSVILLF 
HARO  IN 
HARR ISRURG 

HARR ISRURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

1.15 

Hit 

3,37 
4,75 

.64 

■  75 

.18 

,15 
■  75 

.35 

,05 

* 

.56 
.7' 

•  90 
.21 

•  84 

1  .60 

T 

•  03 

.15 

.97 

1  .22 
1,13 
1.15 

,36 

HAVANA    NO  7 

HlLLS«ORO 

HOOPESTON 

HUTSONVILLF   PwR  PL 
ILLINOIS  CITY  OAM  16 

4. BR 
2.64 
7.10 
1.70 
4.11 

1.04 

.65 
•  03 
.76 

.05 

.10 
T 

.74 
1  .77 
1.15 

■  33 

1  .37 
.13 
1.10 

T 

•  15 

2.13 
,74 
,20 

.15 

•  46 

•  87 

•  B7 

•  38 

.20 

.53 
,07 
1,17 

,11 

.s, 

JACKSONVILLE 

JFRSFYVILLE 

JOL  IET   BRANDON  P(l 

JOL  1  F  T 

KANKAKEE 

111* 
1  .46 
5.60 

7,68 

.32 

■  08 
.70 
.4"* 

1.00 

.16 

T 

•  13 

.17 
.83 

1  ,50 

T 

153 

,23 
.01 
1  .46 

1.41 

1.20 

•  25 

T 

•  1? 
.03 

T 

•  07 

•  56 

T 

•  03 

•  10 

.40 

.29 
.17 

T 

.01 
.28 

KANKAKEF  4  w 
KF 1 THSBURG 
KFWANFE 
LA  HARPF 
LANARK 

7.06 
7.60 
4.55 
1*30 

.73 

1.05 
,47 

1  .80 
.08 
•  35 

7,33 

2.40 
,06 
.00 
■  43 
•  77 

T  T 
1.50 

T 

1.17 
.08 
.20 

•  59 

.06 
•  04 

!o5 

.05 

•  03 
T 

.10 
2.00 

.  36 
,1« 

•  03 

•  70 
T 

•  19 

.13 
1.00 

LA  SALLF  PERU 
LA  SALLF  1  S 
L AWRFNCF V I LLF 
LF  ROY 
L  INCOLN 

7.50 
7,03 
1.40 
6.80 
4.18 

.51 
.  53 

1.57 
1.13 

•  65 

•  28 

T 

1  ,00 

7«77 

.24 
1,41 

■ 

•  06 

1*14 
1  .01 
.96 

1.10 

•  03 
.60 

.09 

,0? 

•  14 

.2? 

.70 
1.18 

.10 

•26 
•  11 

.76 
■  01 

T 

.70 
T 

MACK  INAW 
MACOMB 

MAKANOA    1  NW 

MARENGO 

MARION 

5.34 
7,00 
5,15 
4,43 
3.64 

.15 

.14 
.50 

•  07 

T 

7.40 
•  03 

•  95" 

,20; 

1  ,04| 

,60 
.07 

.28 
•  27 

.81 

1.70 
.11 
1  .96 

.40 

.02 

.05 
.04 
1.14 

.10 
,88 

1  .77 

1*16 

•  48 

•  07 
.11 

•  02 

•  03 

•  05 

.56 

•  05 

MARSF I LLES  LOCK 

MARSHALL 

MASCOUTAM 

MATTOON 

MC   HFN9Y   2  S 

5.77 
7.12 
1  .10 
5,86 
7.07 

T 

1.13 

!i? 

•  27 

.53 
7,17 

1,55 
•  30 

.01 
■  48 

.04 
.08 

.15 

1.21 
•  84 
.08 

1.42 

•  08 

.05 

.61 

.05 
•  41 

1,72 

.67 
.37 
.06 

.09 

•  05 

.18 

.21 
■  31 

■  43 
.40 

7.81 
.10 

MC  LFANSflORO 
MEDORA 

MlNONK 

MOLINF   wn  AIRPORT           R  // 
MONMOUTH 

1.30 
1.73 
5,67 
4.88 
1,80 

1.08 

•68 

1.34 

•  38 

•  34 

•  16 

.36 

.08 
.66 

1.71 
T 

•46 

T 

.65 

.05 
.24 
T 

.15 
•  06 

.17 
•  55 
1.25 
■  01 
.08 

T 
T 

•  74 

•  76 

•  05 

•  OS 
.21 

■  82 

T 

T 

T 

MONT ICELLO 
MORR  IS 
MORR IS   3  NF 
MORR I  SON 

MORR I SONV I LLF   1  E 

3,31 
6,67 
7,17 
3,75 
7.41 

.09 

.06 
.50 
.70 
.50 

.6? 
7  .08 
3.70 

•  4? 

,60 
1.67 
1.17 

•  31 

•  04 

.16 

T 

■  40 
T 

1,25 
,64 
.70 
.57 

1.19 

•  17 
T 

•  53 

•  10 

•  08 

,48 

•  16 

•  01 
1.10 

.78 
•  54 
.21 

■  03 

•  11 

•  30 
T 

•  10 

■  10 

•  05 

.88 

MT  CARMEL  WATER  wks 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVF 

7,28 
3,86 
1.13 

.70 

•  07 

•  47 

•  31 

T 

.06 

.15 
.30 

.40 
.03 

•  19 

•  33 

•  51 

T 

T 

.40 

1.54 
.51 

•  01 

T 

T 

•  08 

1.67 

In  rsf.r-.nc.  not*.  fellowlM  ■ta.ttos. 
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DAILY  PRECIPITATION 

ILLINOIS 


Station 

Total  j 

Day  of  month 

1  | 

2  j 

3 

4  | 

5  J 

6 

7  1   8   I  9 

10  ]  11  |  12 

13  |  14  | 

16  | 

17 

18 

19  j 

20  j 

21 

22  |  23 

24 

25  |  26  j  27 

28  |  29  | 

30 

31 

■  -  

MOUNT  PULASKI 

3,9s 

T 

.30 

1  .00 

.70 

* 

.57 

,56 

T 

■  ••8 

•  15 

41  ' 

MOUNT  STFRLtNT, 

1  .7fl 

.60 

.06 

.33 

T 

•  38 

MOUNT  VFRNON  4N 

7.00 

T 

.67 

•  57 

•  7 

NASHVILLE  3  NW 

.71 

.  3& 

•  47 

MFWARK    7  E 

6.3? 

T 

1.10 

2.35 

.70 

■  ?0 

.92 

T 

•  25 

•  33  i 

NFW   RQSTON    OflM    1 7 

5.50 

.85 

7  .04 

•  49 

•  40 

.04 

•  07 

•  39 

.16 

NFW  BOSTON 

5.71 

.53 

7  ,7ft 

•  54 

1  .40 

•  07 

■  83 

.06 

.02 

NFW  RURNSlOF 

2.71 

•  Oft 

.  57 

•  57 

.21 

.0? 

NFWTON 

7.4R 

.13 

T 

.0? 

.42 

.90 

1.01 

.0? 

OLNFY  RADIO  STA 

3.00 

.07 

•  90 

1*92 

T 

ORFGON  WATFR  WKS 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY  1953 


Day    Ol  Month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1  r 

20  1 
1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

ALBION 

MAX 

08 

97 

91 

92 

mi 

95 

92 

91 

85 

85 

SO 

0? 

04 

06 

QS 

93 

85 

93 

96 

99 

85 

88 

91 

91 

95 

98 

100 

100 

100 

103 

102 

94.0 

MIN 

75 

77 

71 

66 

'77 

75 

64 

67 

57 

55 

57 

60 

61 

6? 

65 

70 

69 

69 

68 

71 

72 

63 

66 

63 

63 

66 

71 

69 

72 

72 

66.7 

ALEDO 

MAX 

93 

88 

86 

92 

04 

89 

85 

B4 

75 

85 

87 

87 

90 

90 

87 

92 

94 

96 

96 

SO 

89 

85 

85 

94 

94 

91 

95 

98 

95 

99 

89.3 

MIN 

72 

67 

59 

66 

65 

66 

58 

56 

53 

54 

54 

59 

60 

6? 

61 

67 

65 

67 

70 

70 

69 

69 

60 

61 

66 

61 

71 

70 

75 

70 

71 

64.3 

ALTON  DAM  26 

MAX 

93 

95 

91 

101 

99 

05 

92 

66 

00 

97 

90 

88 

94 

103 

100 

93 

92 

94 

96 

101 

104 

104 

1  06 

108 

102 

107 

96.6 

MIN 

75 

75 

69 

ns 

77 

69 

62 

64 

58 

68 

58 

6? 

M 

67 

67 

68 

70 

68 

70 

73 

72 

70 

62 

65 

68 

70 

72 

74 

72 

74 

74 

68.0 

ANNA  1NW 

MAX 

97 

98 

95 

94 

97 

97 

90 

93 

85 

B3 

86 

90 

91 

91 

9? 

84 

87 

92 

94 

90 

13 

90 

88 

92 

92 

93 

96 

95 

96 

97 

97 

91.8 

MIN 

74 

77 

7* 

71 

77 

77 

69 

70 

59 

55 

58 

60 

64 

50 

6? 

68 

69 

69 

69 

70 

71 

65 

66 

65 

67 

65 

66 

68 

64 

67 

74 

67.4 

ANTIOCH 

MAX 

94 

86 

8? 

85 

87 

77 

79 

76 

73 

7B 

83 

84 

87 

87 

90 

92 

81 

85 

89 

89 

90 

81 

79 

73 

88 

83 

85 

87 

89 

80 

78 

83.7 

MIN 

74 

72 

55 

67 

69 

60 

63 

54 

56 

50 

54 

59 

57 

63 

61 

63 

57 

67 

66 

67 

67 

65 

57 

55 

55 

74 

68 

67 

72 

99 

63 

62.6 

AURORA  COLLEGf 

MAX 

94 

87 

8? 

88 

90 

80 

87 

77 

74 

80 

87 

84 

86 

88 

90 

91 

86 

87 

92 

84 

80 

84 

81 

76 

89 

90 

88 

91 

92 

86 

98 

83.7 

M  I N 

70 

66 

'  54 

63 

67 

61 

55 

53 

50 

48 

50 

56 

54 

58 

56 

59 

64 

62 

64 

68 

65 

63 

59 

54 

56 

67 

65 

58 

68 

66 

83 

80.1 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

MAX 

94 

95 

89 

89 

98 

86 

88 

85 

87 

85 

86 

88 

91 

93 

91 

84 

89 

01 

94 

94 

85 

87 

90 

94 

95 

95 

99 

99 

100 

101 

100 

91.5 

MIN 

78 

76 

73 

70 

78 

71 

66 

65 

67 

59 

58 

64 

6? 

64 

66 

70 

69 

70 

70 

70 

72 

73 

65 

68 

69 

70 

69 

74 

71 

77 

78 

69.  3 

BLOOM I NGTON  NORMAL 

"AX 

95 

90 

69 

91 

07 

94 

84 

82 

77 

80 

S3 

83 

Sft 

80 

69 

89 

85 

88 

91 

92 

85 

86 

87 

86 

92 

92 

94 

95 

95 

94 

97 

38.6 

7* 

66 

61 

64 

67 

67 

56 

60 

54 

53 

55 

58 

58 

60 

67 

63 

65 

65 

69 

70 

70 

69 

59 

59 

64 

71 

70 

67 

75 

72 

68 

64.3 

CAIRO  WB  CITV 

MAX 

9fl 

100 

92 

96 

96 

96 

86 

93 

85 

65 

87 

90 

88 

00 

90 

86 

88 

93 

93 

90 

85 

89 

91 

93 

03 

06 

97 

96 

97 

100 

98 

92.3 

MIN 

79 

80 

76 

75 

79 

80 

75 

73 

68 

64 

62 

65 

70 

67 

66 

73 

73 

73 

75 

74 

74 

75 

73 

71 

73 

71 

71 

74 

74 

78 

79 

72.9 

CARRONDALE   SFWAGE  PL 

MAX 

99 

97 

93 

96 

101 

9-6 

91 

90 

86 

84 

87 

60 

9? 

97 

97 

87 

89 

91 

05 

93 

85 

87 

90 

93 

93 

94 

97 

97 

97 

100 

99 

92.6 

MIN 

7? 

77 

70 

70 

78 

77 

68 

66 

59 

51 

50 

57 

51 

56 

57 

64 

68 

66 

65 

68 

71 

71 

64 

64 

66 

63 

63 

66 

65 

68 

70 

65.3 

CARL INV ILLE  4E 

MAX 

95 

0? 

90 

95 

97 

93 

90 

64 

80 

64 

84 

89 

90 

90 

89 

86 

90 

04 

95 

88 

88 

92 

90 

95 

96 

100 

100 

101 

99 

100 

91.9 

M  IN 

76 

74 

64 

65 

76 

72 

58 

64 

58 

51 

58 

60 

56 

61 

66 

65 

65 

66 

65 

69 

71 

56 

64 

66 

67 

68 

77 

70 

70 

76 

65.6 

CARLVLE 

MAX 

101 

98 

91 

91 

102 

■  88 

85 

91 

97 

95 

87 

88 

92 

93 

98 

98 

100 

101 

102 

104 

104 

93.8 

M  IN 

76 

79 

69 

70 

79 

78 

62 

60 

35 

54 

53 

62 

57 

It 

66 

68 

69 

68 

67 

69 

70 

73 

60 

65 

68 

67 

6H 

71 

72 

74 

78 

67.3 

CHARLESTON 

MAX 

96 

98 

94 

MIN 

59 

62 

60 

65 

68 

67 

66 

69 

71 

59 

61 

65 

67 

•  i  B 

69 

70 

72 

71 

CHENOA 

MAX 

90 

8? 

66 

91 

90 

64 

85 

82 

90 

92 

91 

93 

93 

91 

91 

86.9 

MIN 

71 

68 

ie 

61 

67 

66 

?'q 

58 

53 

N 

19 

ft 

Vl 

60 

11 

61 

65 

66 

69 

70 

69 

69 

60 

57 

60 

69 

69 

64 

75 

72 

66 

63.4 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

04 

88 

74 

86 

89 

75 

83 

70 

77 

81 

8? 

S3 

83 

87 

87 

78 

64 

85 

81 

85 

79 

75 

70 

90 

90 

80 

91 

91 

78 

82 

82.0 

M  IN 

74 

68 

65 

68 

68 

63 

65 

63 

60 

50 

61 

66 

63 

66 

60 

69 

70 

69 

72 

70 

71 

71 

68 

64 

65 

76 

73 

71 

74 

71 

71 

67.8 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

00 

81 

89 

02 

81 

84 

75 

74 

78 

64 

86 

00 

91 

97 

93 

78 

88 

91 

86 

93 

83 

82 

7* 

92 

90 

87 

94 

93 

84 

90 

86.5 

M  IN 

75 

72 

61 

67 

69 

6  o 

63 

61 

56 

55 

57 

61 

64 

67 

67 

69 

66 

70 

70 

70 

69 

65 

62 

63 

74 

72 

69 

71 

71 

69 

66.3 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

96 

68 

73 

R5 

00 

77 

85 

71 

70 

74 

67 

83 

83 

82 

86 

86 

79 

85 

83 

81 

85 

79 

78 

71 

91 

90 

80 

92 

93 

78 

82 

82.5 

M  IN 

76 

69 

f,^ 

70 

68 

ft3 

68 

64 

61 

61 

65 

7  0 

70 

73 

7* 

75 

71 

70 

74 

71 

72 

72 

68 

64 

67 

76 

73 

72 

75 

72 

72 

69.7 

CICERO 

MAX 

97 

89 

a  Q 

88 

01 

83 

86 

70 

77 

60 

85 

0  5 

88 

80 

90 

91 

82 

69 

92 

85 

92 

85 

89 

75 

92 

91 

88 

92 

94 

87 

87.0 

MIN 

75 

79 

62 

66 

70 

68 

61 

56 

6] 

53 

56 

S3 

64 

6-3 

66 

66 

69 

67 

70 

72 

70 

69 

64 

63 

62 

74 

72 

69 

73 

70 

69 

86.6 

COBOEN  !>5 

MAX 

97 

96 

94 

96 

93 

89 

00 

85 

85 

87 

90 

94 

97 

93 

82 

87 

90 

84 

86 

96 

95 

97 

97 

91.5 

MIN 

70 

75 

72 

69 

74 

75 

66 

67 

57 

57 

51 

56 

58 

55 

58 

60 

67 

65 

65 

67 

69 

70 

65 

61 

65 

62 

62 

65 

64 

67 

68 

64.5 

OANVILLF 

MAX 

9? 

89 

82 

91 

90 

o  3 

85 

76 

77 

77 

8? 

82 

86 

87 

69 

90 

60 

88 

92 

92 

86 

84 

88 

78 

89 

93 

96 

94 

95 

92 

91 

87.0 

MIN 

7? 

72 

63 

59 

61 

S  7 

56 

63 

57 

50 

51 

5  5 

56 

66 

58 

63 

69 

67 

67 

69 

69 

70 

61 

59 

60 

68 

68 

66 

73 

73 

69 

63.5 

DAVENPORT    IOWA    L   0  15 

MAX 

9 1 

86 

B 3 

91 

93 

84 

73 

76 

70 

87 

85 

B7 

88 

89 

87 

84 

90 

90 

92 

80 

64 

83 

8? 

92 

9? 

88 

92 

92 

90 

91 

86.3 

MIN 

77 

69 

64 

69 

70 

66 

65 

59 

58 

58 

67 

s« 

65 

66 

67 

68 

69 

69 

74 

74 

71 

70 

67 

63 

68 

76 

71 

72 

75 

72 

73 

68.2 

DECATUR 

MAX 

96 

91 

86 

95 

08 

66 

B  8 

79 

S0 

82 

86 

B  3 

91 

04 

91 

90 

84 

90 

04 

95 

89 

86 

90 

84 

94 

95 

98 

99 

98 

97 

97 

90.6 

MIN 

78 

71 

64 

67 

70 

70 

50 

66 

54 

54 

56 

6? 

64 

65 

67 

68 

67 

69 

70 

'0 

71 

59 

63 

65 

70 

70 

70 

73 

76 

73 

66.6 

DI  XON 

MAX 

93 

89 

86 

91 

81 

70 

77 

BO 

81 

83 

87 

90 

91 

86 

87 

90 

84 

Bl 

86 

84 

80 

01 

90 

90 

89 

92 

88 

87 

86.1 

M  IN 

75 

68 

60 

65 

68 

63 

60 

53 

si 

51 

53 

81 

50 

64 

60 

65 

66 

64 

68 

70 

69 

64 

59 

55 

62 

77 

68 

64 

74 

71 

66 

63.5 

OU  QUOIN   2  S 

MAX 

96 

08 

05 

90 

100 

05 

01 

80 

83 

64 

86 

90 

03 

94 

93 

89 

88 

90 

95 

92 

B  5 

86 

90 

91 

92 

93 

97 

96 

98 

100 

100 

92.3 

MIN 

77 

75 

70 

77 

73 

68 

70 

58 

54 

53 

67 

55 

Sft 

60 

69 

69 

68 

68 

72 

70 

73 

64 

65 

70 

67 

87 

66 

68 

72 

73 

67.0 

EAST   ST  LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

94 

91 

qo 

96 

101 

93 

69 

87 

67 

85 

88 

89 

94 

03 

92 

87 

88 

95 

96 

95 

90 

90 

91 

95 

96 

99 

101 

102 

104 

104 

105 

93.9 

M  IN 

76 

76 

73 

69 

72 

77 

64 

69 

60 

56 

57 

62 

61 

61 

68 

60 

70 

68 

68 

70 

74 

74 

62 

66 

68 

68 

69 

77 

71 

75 

75 

68.5 

EFFINGHAM    1  SW 

MAX 

94 

89 

88 

88 

96 

83 

85 

83 

77 

70 

83 

87 

SB 

88 

88 

82 

86 

90 

91 

86 

83 

86 

85 

92 

91 

99 

95 

95 

97 

93 

88.0 

M  IN 

7? 

75 

72 

64 

71 

71 

56 

63 

51 

50 

40 

52 

54 

57 

59 

61 

66 

64 

64 

65 

66 

71 

58 

63 

62 

64 

65 

67 

67 

88 

75 

63.1 

EL  I  Z  ABETHTOWN 

MAX 

9B 

07 

98 

97 

100 

1  01 

93 

95 

01 

87 

87 

an 

93 

OS 

93 

80 

86 

89 

93 

93 

82 

88 

89 

91 

92 

04 

96 

97 

97 

100 

100 

93.0 

MIN 

73 

77 

70 

71 

78 

79 

70 

72 

67 

38 

57 

61 

64 

61 

65 

69 

70 

71 

71 

71 

71 

73 

69 

65 

68 

64 

61 

67 

68 

7? 

73 

68.4 

FAIRFIELD 

MAX 

97 

05 

90 

88 

96 

94 

88 

87 

81 

BO 

84 

86 

89 

03 

90 

90 

84 

86 

94 

95 

86 

85 

89 

87 

93 

93 

97 

97 

98 

101 

101 

90.9 

M  IN 

75 

77 

71 

66 

77 

'» 

65 

68 

SQ 

54 

57 

55 

57 

60 

67 

65 

70 

68 

67 

68 

71 

72 

65 

65 

64 

64 

64 

67 

66 

69 

72 

66.2 

FLORA 

MAX 

96 

93 

00 

91 

96 

94 

BO 

B  0 

80 

83 

86 

06 

97 

91 

97 

90 

87 

90 

95 

95 

86 

B6 

92 

90 

95 

02 

100 

100 

99 

103 

100 

91.9 

MIN 

75 

77 

69 

65 

76 

76 

63 

68 

57 

56 

54 

c6 

67 

60 

62 

65 

70 

68 

67 

68 

71 

73 

63 

66 

64 

66 

67 

60 

68 

70 

75 

66.  5 

FREEPORT 

MAX 

91 

87 

8' 

85 

91 

?Q 

79 

74 

78 

80 

87 

87 

87 

87 

on 

90 

84 

86 

91 

83 

82 

85 

81 

79 

90 

86 

90 

87 

90 

87 

85 

84.7 

M  IN 

72 

67 

54 

64 

67 

60 

61 

50 

48 

47 

48 

60 

56 

60 

56 

59 

64 

61 

62 

64 

64 

62 

57 

49 

58 

68 

82 

6? 

67 

68 

63 

60.0 

FULTON   0AM  13 

MAX 

89 

84 

84 

90 

91 

79 

A3 

77 

80 

81 

O*. 

B6 

87 

89 

90 

85 

87 

92 

87 

82 

84 

80 

79 

90 

89 

87 

89 

89 

89 

88 

85,3 

M  IN 

75 

70 

64 

66 

69 

67 

65 

60 

60 

56 

59 

S4 

64 

65 

65 

68 

67 

71 

70 

69 

72 

71 

69 

58 

62 

74 

71 

68 

77 

73 

68 

67.1 

GALE  SBIJRG 

MAX 

02 

SB 

85 

92 

04 

79 

84 

74 

78 

80 

83 

00 

85 

86 

6ft 

87 

88 

00 

93 

93 

8? 

66 

87 

81 

94 

.  93 

94 

95 

97 

93 

93 

87.8 

M  IN 

74 

67 

60 

66 

67 

63 

58 

57 

5? 

54 

57 

67 

67 

62 

66 

68 

66 

65 

69 

72 

69 

65 

60 

62 

66 

70 

60 

70 

77 

71 

72 

65.3 

GALVA 

MAX 

94 

88 

86 

90 

93 

81 

83 

78 

77 

82 

64 

67 

67 

SO 

on 

89 

87 

97 

93 

05 

81 

85 

85 

81 

93 

97 

97 

94 

96 

93 

04 

88.1 

MIN 

76 

72 

60 

67 

69 

68 

58 

56 

53 

53 

55 

59 

63 

61 

64 

66 

61 

64 

66 

60 

66 

66 

50 

58 

61 

75 

70 

66 

74 

69 

69 

64.7 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

96 

98 

96 

96 

QO 

08 

90 

92 

67 

82 

64 

07 

on 

00 

07 

87 

88 

89 

90 

91 

83 

86 

88 

92 

92 

92 

95 

06 

95 

98 

96 

01.2 

M  IN 

74 

76 

77 

71 

76 

72 

70 

64 

62 

6? 

66 

61 

64 

72 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

70 

66 

68 

66 

63 

68 

70 

74 

74 

69.2 

GREFNV1LLE 

MAX 

92 

Q  fl 

87 

Q6 

a  g 

87 

83 

79 

60 

S3 

o  3 

8ft 

00 

R9 

86 

82 

ID 

99 

99 

90 

M  IN 

76 

76 

69 

66 

76 

77 

63 

67 

58 

56 

5a 

6? 

61 

63 

67 

69 

67 

69 

64 

72 

78 

GR I GGSV I LLE 

MAX 

96 

05 

04 

97 

103 

99 

B7 

84 

81 

64 

84 

88 

97 

04 

90 

89 

85 

9? 

97 

94 

90 

87 

94 

94 

98 

100 

103 

101 

100 

98 

93.3 

M  IN 

73 

72 

67 

74 

78 

68 

58 

60 

55 

55 

68 

65 

67 

64 

63 

65 

66 

66 

70 

74 

68 

69 

63 

68 

70 

74 

75 

76 

78 

78 

77 

68.3 

HARR  ISBIIRG 

MAX 

100 

00 

96 

95 

10? 

100 

93 

93 

86 

00 

80 

90 

03 

04 

99 

92 

87 

93 

95 

96 

86 

89 

90 

93 

94 

95 

97 

98 

100 

102 

101 

94,3 

M  IN 

74 

79 

73 

71 

78 

n 

69 

70 

56 

56 

57 

56 

68 

68 

50 

66 

71 

69 

.70 

70 

71 

73 

67 

64 

68 

64 

67 

67 

66 

70 

70 

67.4 

HAVANA 

MAX 

96 

89 

85 

07 

08 

91 

85 

7B 

78 

87 

83 

86 

88 

91 

90 

88 

82 

89 

94 

93 

87 

85 

90 

82 

93 

04 

94 

96 

94 

94 

94 

89,1 

MIN 

76 

71 

65 

67 

70 

56 

60 

63 

55 

54 

56 

59 

KS 

63 

65 

64 

67 

68 

70 

71 

70 

70 

62 

63 

66 

68 

70 

71 

76 

76 

74 

66,5 

HILLSBORO 

MAX 

95 

02 

BR 

00 

97 

90 

B7 

83 

79 

60 

86 

64 

03 

07 

88 

S3 

89 

95 

93 

87 

86 

90 

85 

90 

96 

97 

98 

9 

99 

100 

90,3 

MIN 

76 

76 

65 

65 

76 

73 

5ft 

65 

53 

53 

54 

it 

50 

60 

63 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

72 

58 

65 

65 

68 

71 

70 

72 

73 

71 

65,7 

S*e  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  S-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY  1953 


Day    Of  Month 


10     11     12    13     14     15    16     17    18    19     20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


H00PESTON 


MAX 
M  IN 


90  85  83 
69      70  61 


89  90  8? 
61      65  67 


57      6?  54 


78  8?  83 
50      55  59 


60     60  64 


JACKSONVILLE 

MAX 
M  IN 

94 
76 

94 
77 

89 
64 

94 

66 

100 
75 

95 
71 

87 

56 

81 
63 

9n 

57 

83 
51 

85 
54 

85 
62 

64 

97 
60 

90 
64 

86 

65 

85 
67 

HQ 
99 

97 
70 

92 
67 

97 

7  0 

87 
71 

92 

57 

89 
64 

95 
66 

96 

68 

0? 

9  0 

101 

72 

98 
72 

98 
72 

OR 
72 

91.0 
65.9 

JERSEYV ILLE 

MAX 
M  IN 

94 
75 

93 
74 

09 
64 

92 
66 

97 

76 

94 
66 

89 

82 
63 

80 
53 

83 
50 

84 

54 

R9 

55 

89 

60 

91 
56 

on 
62 

87 

63 

86 

66 

90 

65 

94 
66 

93 

65 

90 

69 

88 
68 

90 
56 

00 
56 

94 
65 

94 
66 

00 

70 

98 

71 

99 
73 

100 
73 

OO 
79 

91.2 
64.6 

J0LIET 

MAX 
M  IN 

KANKAKEF 

MAX 
M  IN 

90 
71 

65 
71 

82 

61 

87 

64 

88 
66 

83 
65 

81 

59 

78 
61 

7fi 

55 

79 

53 

81 
56 

83 
61 

85 

57 

86 

60 

69 

62 

90 
64 

82 
68 

86 
68 

90 
71 

89 
77 

99 
60 

85 
69 

84 
60 

78 
56 

68 
60 

90 
70 

90 
72 

90 
64 

90 
73 

90 

72 

90 

62 

65.6 
64.3 

KANKAKEE   4  W 

MAX 
M  IN 

90 
69 

84 
70 

7Q 
9  0 

86 

63 

87 
66 

34 
64 

81 
59 

74 
59 

7fi 

5  1 

76 
57 

an 

55 

Rl 

60 

84 
57 

85 
58 

B  7 
61 

86 

63 

81 

66 

84 

97 

88 
70 

68 
70 

88 
fifi 

83 
69 

81 
60 

75 

56 

87 
58 

90 
69 

87 
71 

89 

62 

89 

72 

89 

71 

97 
67 

84al 
63.4 

KEWANFF 

MAX 
M  IN 

96 
68 

86 
67 

87 

5  7 

92 
62 

87 

63 

B4 

63 

85 

57 

86 
55 

73 

51 

80 

51 

63 
53 

80 
62 

85 

57 

86 
59 

R7 
60 

87 
62 

85 
64 

90 

64 

'  89 
65 

92 
66 

70 
68 

82 
63 

83 
60 

79 
57 

90 
60 

92 
67 

00 
69 

93 
65 

95 
73 

93 
68 

91 
39 

86,5 
62.1 

LA  HARPE 

MAX 
M  IN 

9? 
74 

87 
71 

85 
5fl 

93 
66 

98 

72 

B8 
6« 

84 

57 

81 

57 

78 
50 

87 
53 

63 
58 

97 

62 

88 
66 

87 
61 

on 

65 

87 
66 

84 

66 

01 

6.6 

96 

69 

94 

71 

82 

70 

85 
64 

90 
59 

B6 

62 

94 

66 

96 

70 

96 
49 

99 
76 

100 
75 

95 
71 

96 
75 

89.5 
65.5 

LA  SALLE  PERU 

MAX 
MIN 

98 
74 

90 
70 

88 
59 

94 

65 

96 

71 

99 
65 

86 

60 

79 
59 

79 
54 

82 
54 

85 
56 

88 

62 

90 
61 

93 
64 

94 

61 

94 
64 

82 
68 

96 
fi7 

92 
71 

94 

71 

SO 
71 

86 

66 

85 
64 

S3 

59 

93 
63 

93 
73 

92 
71 

95 
66 

96 
74 

94 

71 

95 
98 

89.6 
65.2 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

99 
77 

92 
70 

87 
60 

95 
64 

100 

69 

86 
70 

86 
57 

82 
61 

79 
57 

83 
51 

85 
53 

R7 

9  7 

91 
60 

93 
59 

07 

63 

90 
64 

84 

67 

on 

65 

95 
68 

95 
69 

87 
70 

86 

70 

90 

58 

83 
61 

94 
64 

97 

60 

06 

6  9 

99 
66 

98 

72 

96 
74 

99 
71 

90.7 
64.5 

MAKANDA  INK 

MAX 
MIN 

96 
72 

95 
76 

92 
74 

94 

99 

72 

93 
78 

88 
67 

90 
71 

87 
99 

84 
55 

86 

55 

91 

60 

89 

58 

90 
61 

86 
67 

85 
68 

89 
69 

82 
60 

85 
73 

87 
66 

90 
69 

91 

67 

91 

70 

94 

72 

94 

73 

95 
72 

97 

75 

9  6 
75 

90.6 
68.3 

MARENGO 

MAX 
MIN 

93 
71 

86 
72 

82 

55 

87 
65 

97 

69 

7fl 

61 

79 

60 

74 

53 

76 

52 

80 

•  50 

82 
50 

99 

69 

86 

55 

89 
60 

91 
59 

90 
61 

86 

62 

87 
64 

90 
64 

83 
66 

87 
65 

63 
63 

78 
59 

76 
93 

90 
55 

83 

72 

88 
64 

88 
60 

89 

73 

84 
67 

81 
64 

84.6 

61,7 

MATTOON 

MAX 
MIN 

97 
76 

89 
72 

85 
65 

9? 
65 

96 
69 

B2 
64 

86 

58 

79 
61 

7R 

54 

78 

55 

83 

53 

o; 

55 

87 
58 

89 
60 

90 
fin 

91 
65 

82 
69 

8  R 
67 

93 
67 

93 
7D 

8fi 

60 

85 
66 

88 

61 

86 
61 

90 
62 

93 
67 

96 
68 

96 

67 

96 
71 

98 

72 

93 
70 

88.6 
64.5 

MC  LEANSRORO 

MAX 
MIN 

98 
78 

98 
76 

93 
72 

97 
69 

100 
78 

95 
7Q 

91 
66 

90 
72 

85 

fin 

84 

57 

68 

55 

80 
59 

97 
59 

97 
60 

n 
63 

90 

68 

68 
71 

94 

69 

96 
68 

95 

73 

85 
71 

88 
73 

91 
65 

03 
62 

93 
65 

96 

62 

100 
63 

99 

66 

100 
67 

103 
69 

10' 
71 

93.3 
67.4 

M INONK 

MAX 
M  IN 

94 
72 

87 
67 

B3 
58 

89 
60 

92 

62 

B3 
64 

85 

56 

77 

57 

77 
49 

81 

52 

83 

54 

A9 

58 

86 

57 

88 
61 

89 
61 

89 
64 

82 
65 

90 
64 

92 
66 

92 
69 

83 
69 

84 

66 

86 
56 

77 

57 

90 
60 

91 
69 

92 
68 

94 
65 

92 
74 

91 

71 

91 

67 

86.9 
62.6 

MOLINE   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
74 

85 
68 

91 
fiO 

92 
68 

91 

69 

79 
65 

83 
61 

72 
'58 

76 

55 

81 

53 

82 
55 

84 

64 

87 
63 

87 
64 

89 
63 

86 
65 

84 

68 

90 
67 

88 
69 

92 
70 

79 
69 

84 
65 

63 
62 

81 
59 

94 
66 

93 
72 

88 
69 

93 
69 

93 
75 

92 
71 

91 
71 

86.4 
65.4 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

92 
71 

88 
68 

9  5 
58 

91 
65 

95 
70 

B6 

66 

84 
57 

80 
55 

78 
53 

81 
51 

83 
54 

Rfi 

58 

87 
55 

88 
60 

R9 
61 

87 
61 

83 
65 

92 
65 

96 
70 

94 
70 

83 
68 

86 
66 

89 
62 

84 
58 

95 
66 

95 
69 

94 
67 

96 

70 

98 
74 

94 
69 

94 

72 

B8.8 
63.7 

MORRIS    3  NE 

MAX 
MIN 

95 
76 

87 
69 

99 

5  f, 

89 

63 

90 

67 

88 
65 

82 
59 

79 

57 

76 
51 

79 

52 

81 
54 

82 
90 

65 
55 

87 
58- 

87 
58 

88 
61 

83 
65 

86 

65 

89 

70 

89 

71 

86 
68 

83 
68 

83 
59 

79 

55 

89 

58 

88 

70 

88 
69 

90 

61 

91 

7? 

90 
71 

88 
66 

83.9 
62.9 

MORR I  SON 

MAX 
MIN 

93 
72 

88 
69 

86 

58 

91 

63 

94 

68 

87 
63 

83 

60 

81 

54' 

81 
53 

82 
51 

85 
53 

9fi 

60 

67 
61 

90 
63 

92 
62 

92 
65 

85 
65 

90 
65 

93 
67 

85 
68 

80 
69 

88 

65 

85 
62 

82 
56 

94 
61 

90 
70 

92 
67 

90 

65 

92 
73 

92 
70 

92 
67 

87,8 
63,4 

MORR I SONV ILLE    1  E 

MAX 
MIN 

96 
74 

92 
72 

87 
60 

90 
64 

98 

73 

87 
70 

88 
54 

83 

62 

91 

51 

62 
49 

85 

50 

86 
55 

90 
57 

92 
55 

90 
59 

86 

62 

64 

62 

90 
64 

94 

65 

92 
66 

86 
67 

88 

70 

91 

55 

85 
61 

93 
64 

94 
66 

97 
67 

98 
69 

99 
70 

98 
69 

97 
74 

90>4 
63,1 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 
M  IN 

98 
75 

97 

78 

95 
71 

92 
67 

99 

74 

96 

74 

90 

66 

91 

fiR 

RQ 

5  7 

83 
56 

86 
54 

R7 
97 

97 
59 

97 
65 

91 
61 

91 
66 

87 
69 

91 
70 

95 
70' 

95 
70 

89 
71 

69 

72 

91 
65 

88 
66 

92 
65 

65 

96 
65 

96 

69 

98 
69 

102 

72 

101 
74 

92,6 
67,1 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

90 
73 

84 
71 

83 

57 

86 
64 

92 

69 

79 
63 

80 
61 

75 
54 

76 

52 

81 
49 

83 
50 

84 
60 

85 
59 

87 
64 

89 
59 

90 
63 

84 
66 

88 
64 

90 
64 

84 

69 

80 
68 

85 
67 

82 
60 

11 

91 

63 

87 
72 

91 
66 

88 
66 

87 

72 

90 
71 

87 
67 

85.1 
63,1 

MOUNT   VERNON  4N 

MAX 
MIN 

97 
74 

97 

75 

91 
69 

91 

67 

100 
75 

93 
77 

9-1 

67 

88 
67 

83 
55 

82 
54 

86 

55 

RH 

60 

92 
55 

93 

57 

92 
63 

89 
65 

87 
69 

90 
68 

94 
68 

92 
68 

82 
68 

85 
70 

89 
62 

91 
65 

92 
65 

94 
67 

98 
66 

97 
69 

97 
68 

100 
70 

98 

72 

91,6 
66,0 

NEW   BURNS  IDE 

MAX 
MIN 

95 
74 

96 

76 

14 

72 

92 
69 

97 
75 

95 
76 

89 

62 

91 

69 

86 

56 

84 

50 

87 

50 

88 
57 

92 

58 

90 
58 

93 

61 

90 
66 

87 

69 

90 
67 

95 
69 

91 
69 

80 
71 

86 

72 

88 
64 

92 
64 

97 
69 

94 
65 

96 

64 

97 
66 

96 
68 

99 

72 

98 
71 

91,8 
66,1 

NEWTON 

MAX 

m  In 

99 
75 

93 
74 

90 
69 

94 

65 

101 

73 

98 

73 

91 
61 

90 
66 

84 
56 

83 
55 

88 

53 

90 
57 

94 

59 

93 
62 

94 
61 

95 
66 

84 

70 

92 
66 

95 
68 

95 
69 

91 
69 

87 

72 

91 
62 

88 
65 

93 
64 

97 
66 

99 
66 

99 
70 

99 
68 

102 
72 

99 
76 

93,2 
66.1 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 
M  IN 

98 
75 

94 

80 

92 
67 

93 
65 

101 

75 

09 
74 

92 

62 

89 

63 

82 
55 

82 
54 

89 
51 

87 

54 

93 
57 

93 

62 

96 
60 

92 
67 

90 
68 

90 
67 

96 
67 

99 
68 

83 
70 

85 

69 

89 

63 

89 
66 

93 

65 

94 
64 

99 
64 

98 
68 

96 

67 

99 

77 

100 
74 

92.5 
65.6 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

92 
75 

88 
75 

83 
60 

90 
63 

93 
63 

83 
60 

83 
60 

76 
58 

78 
53 

81 
53 

84 

55 

84 

60 

88 
56 

90 
63 

90 
60 

90 
63 

80 
67 

90 
67 

92 
70 

92 
70 

85 
70 

87 
67 

87 
61 

79 
58 

91 
61 

91 
70 

91 
69 

90 
64 

95 
71 

91 

71 

91 
68 

87.3 
64.0 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

96 
75 

94 
75 

89 
67 

95 
63 

98 

69 

90 
70 

92 

60 

88 

60 

80 
53 

82 
52 

89 

50 

89 
50 

93 
57 

94 

57 

95 
-61 

93 
58 

85 
68 

91 
68 

93 
67 

95 
68 

90 
73 

89 
68 

91 

62 

87 

63 

94 

62 

98 
63 

101 
63 

102 
68 

103 
72 

106 

7? 

97 
75 

92.9 
64.0 

PANA 

MAX 
MIN 

97 
75 

92 
74 

87 
65 

92 

64 

98 

73 

90 
73 

89 

59 

82 
64 

80 
54 

82 
55 

81 
54 

87 
57 

90 
56 

97 
61 

92 
62 

88 
65 

86 

68 

69 
67 

91 
67 

95 
69 

89 
70 

85 
72 

90 
60 

86 
63 

93 
65 

95 
68 

98 
69 

98 
71 

98 
71 

98 
71 

99 
76 

90.6 
65.8 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

95 
72 

89 

72 

87 
64 

93 
62 

94 

67 

90 

69 

85 
60 

80 
66 

79 

55 

80 
53 

83 
54 

85 
57 

88 

60 

90 
61 

91 

62 

93 
64 

85 

69 

88 
68 

93 
67 

96 

72 

90 
70 

65 
71 

88 
59 

83 
61 

92 
61 

94 
68 

96 

'  70 

96 
69 

98 
72 

97 

75 

94 

75 

89.6 
65.3 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

92 
74 

86 
72 

84 

58 

86 
64 

90 
65 

86 
63 

82 

58 

78 

57 

75 
57 

77 
49 

87 
56 

83 
62 

65 

55 

86 

62 

89 
61 

90 
63 

85 
67 

87 
67 

91 
66 

90 
71 

90 
67 

82 
69 

84 

59 

75 
54 

90 
56 

92 
71 

89 
70 

93 
61 

92 
72 

90 
71 

91 
69 

86.2 
63.3 

PEORIA   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
76 

89 
68 

85 
63 

91 
67 

95 

66 

80 
65 

84 

60 

74 
60 

78 
55 

80 

55 

82 
60 

64 
64 

86 
66 

63 

89 
65 

88 
67 

84 

68 

89 

68 

92 
70 

92 
73 

83 
70 

84 

67 

87 
64 

80 

63 

92 
66 

91 
70 

93 
71 

95 
71 

93 
76 

92 

74 

90 
73 

87.4 
66.5 

PONT  I  AC 

MAX 
MIN 

90 
73 

86 
69 

83 
61 

87 

67 

88 

68 

84 
67 

81 
59 

78 

60 

76 
54 

77 
55 

79 
56 

80 
61 

84 

60 

85 
61 

86 
63 

87 
65 

60 
67 

85 
68 

88 
70 

87 
71 

82 
70 

83 
70 

63 
61 

81 
60 

88 
62 

89 
70 

90 
71 

90 
66 

89 
77 

87 
73 

88 
6« 

84.5 
65.1 

OUINCY 

MAX 
MIN 

93 
78 

91 

70 

90 
67 

91 

72 

102 
78 

92 
66 

84 

58 

80 

62 

79 

55 

85 
55 

87 
59 

97 
65 

93 
67 

94 

62 

90 
65 

86 
68 

86 
66 

94 
66 

96 
73 

93 
74 

90 
71 

86 
69 

95 

63 

93 
68 

99 
71 

101 
75 

IOC 
71 

104 
76 

100 
78 

100 
75 

98 
7f 

92.5 
68.3 

QUINCY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

94 
75 

91 

67 

89 
66 

9? 
6R 

Q8 

71 

81 
65 

85 

fin 

76 
54 

80 
50 

63 
54 

88 

53 

90 
59 

87 
63 

91 

60 

91 

61 

78 
64 

87 
66 

94 

65 

97 
68 

96 
68 

83 
70 

88 
64 

93 

56 

93 

.65 

96 
67 

97 

71 

IOC 
65 

101 
75 

ion 
74 

98 
73 

IOC 
71 

90,6 
65.0 

RANTOUL   CHANUTF  AF 

MAX 
MIN 

88 
76 

88 

70 

83 
65 

91 
64 

93 
66 

81 
65 

85 
63 

77 

60 

77 
56 

78 

87 

87 
61 

87 
67 

66 
63 

87 
67 

89 
65 

90 
69 

85 
66 

86 
70 

90 
69 

92 
74 

86 
71 

86 

67 

87 

63 

78 
61 

91 
62 

94 
68 

9! 
71 

'95 
69 

96 
75 

90 
75 

93 
71 

87.2 
66.6 

ROBERTS   3  N 

MAX 
M  IN 

97 
70 

85 

81 

90 

91 
78 

84 

84 

79 

75 

79 

82 

83 

87 

87 
64 

89 

63 

89 
62 

61 

63 

86 
64 

90 
68 

91 
70 

84 

69 

84 
65 

85 
65 

77 
63 

90 
64 

92 

72 

91 

73 

95 

94 
72 

91 
72 

93 
69 

86,5 

ROCK  FORD 

MAX 
M  IN 

95 
75 

90 
72 

85 
58 

89 
65 

93 

72 

88 
64 

Rn 

78 

53 

79 
64 

87 
62 

84 
54 

85 
65 

36 
60 

89 

6? 

97 
60 

92 
64 

87 
67 

92 

65 

92 
66 

89 
56 

89 

68 

86 
64 

83 
60 

78 
56 

92 
59 

88 

72 

9C 
67 

90 
63 

91 
74 

86 

70 

83 
6« 

87,2 
63.4 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 
MIN 

96 
75 

89 
66 

84 

59 

88 
fifi 

92 
66 

79 
63 

83 

61 

74 
55 

76 
54 

53 

85 

53 

85 

-61 

65 

60 

88 

67 

97 
67 

91 
66 

80 

67 

90 
66 

94 
67 

81 

67 

86 
68 

84 
64 

80 
61 

77 
57 

93 
59 

83 
70 

8E 
67 

90 

65 

93 
73 

85 
70 

82 
6< 

85,7 
63,6 

90  83  87 
65     68  67 


90     91  90 

69     70  71 


84  86  80 
70     59  57 


90  92  93 
59      69  7? 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY  1953 


Day 

Oi 

Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

s 

9 

10 

]  > 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

85 

102 

85 

83 

80 

83 

84 

00 

85 

91 

86 

85 

91 

88 

05 

97 

100 

90.9 

74 

69 

64 

66 

72 

68 

57 

61 

51 

53 

57 

60 

67 

68 

65 

67 

67 

68 

70 

71 

69 

60 

64 

*5 

68 

67 

77 

75 

74 

76 

66*0 

84 

89 

91 

93 

82 

87.2 

69 

58 

65 

67 

58 

60 

52 

51 

5? 

58 

58 

61 

61 

61 

67 

68 

71 

70 

73 

68 

62 

61 

62 

68 

75 

72 

70 

63.6 

95 

91 

91 

91 

86 

91 

102 

102 

105 

93.9 

76 

75 

71 

60 

76 

77 

67 

70 

59 

54 

55 

62 

60 

61 

66 

66 

69 

69 

70 

69 

72 

72 

62 

67 

69 

70 

70 

73 

77 

77 

77 

68.5 

96 

90 

87 

91 

61 

87 

78 

8  2 

83 

84 

89 

oi 

91 

84 

89 

89.1 

77 

68 

65 

68 

68 

65 

61 

59 

5? 

54 

58 

61 

64 

62 

65 

67 

68 

67 

70 

74 

70 

63 

59 

63 

69 

74 

70 

71 

74 

73 

75 

66.3 

97 

92 

87 

93 

100 

81 

83 

84 

80 

9 1 

85 

89 

99 

98 

96 

95 

89.8 

79 

74 

68 

68 

72 

70 

66 

64 

58 

60 

67 

63 

65 

66 

66 

69 

69 

71 

74 

75 

71 

71 

66 

66 

69 

75 

76 

77 

77 

78 

77 

69,6 

90 

84 

83 

85 

89 

80 

73 

74 

80 

81 

83 

84 

86 

80 

84 

87 

83.9 

71 

67 

55 

64 

68 

60 

60 

51 

52 

40 

55 

6? 

67 

61 

56 

60 

64 

62 

62 

67 

66 

64 

59 

50 

61 

66 

62 

64 

68 

67 

63 

61.2 

80 

89 

92 

86.7 

74 

68 

55 

63 

69 

60 

61 

52 

50 

49 

51 

51 

66 

60 

60 

61 

66 

64 

65 

67 

67 

63 

58 

55 

58 

71 

66 

62 

70 

68 

63 

61.9 

95 

100 

83 

90 

83 

89.8 

77 

71 

64 

65 

68 

60 

60 

53 

56 

50 

60 

63 

63 

65 

66 

67 

67 

70 

72 

68 

60 

63 

62 

66 

70 

77 

71 

75 

74 

75 

66.  7 

93 

89 

85 

93 

78 

81 

84 

88 

88.2 

73 

76 

67 

63 

67 

69 

59 

63 

51 

54 

53 

56 

67 

63 

S2 

62 

67 

66 

67 

70 

70 

70 

61 

59 

63 

67 

69 

69 

71 

77 

74 

65.1 

80 

87 

8? 

91 

92 

87 

78 

82 

84 

88 

91 

97 

85 

86 

03 

91 

93 

87.7 

75 

69 

63 

63 

67 

68 

58 

63 

56 

53 

55 

61 

67 

62 

67 

67 

67 

67 

68 

72 

70 

70 

60 

60 

60 

66 

72 

68 

77 

75 

70 

65.7 

91 

86 

89 

101 

90.8 

75 

75 

66 

66 

76 

63 

57 

50 

52 

51 

50 

54 

54 

55 

63 

62 

69 

67 

65 

66 

69 

65 

59 

64 

65 

64 

65 

69 

70 

71 

74 

63.9 

9? 

90 

90 

89 

94 

91 

86 

80 

70 

81 

83 

83 

88 

90 

89 

86 

85 

89 

92 

92 

88 

87 

89 

86 

92 

93 

97 

96 

96 

97 

97 

89.3 

75 

73 

67 

75 

71 

58 

63 

57 

54 

57 

60 

62 

60 

65 

67 

66 

t>t> 

69 

60 

69 

71 

60 

60 

65 

70 

70 

72 

71 

73 

77 

66.1 

Q6 

88 

at 

92 

95 

87 

83 

81 

T6 

82 

85 

87 

87 

90 

90 

92 

85 

90 

92 

89 

81 

86 

85 

82 

03 

92 

94 

93 

95 

9? 

97 

88.3 

75 

70 

64 

71 

63 

61 

55 

52 

53 

57 

62 

67 

64 

64 

66 

67 

66 

70 

71 

70 

64 

61 

59 

61 

73 

67 

66 

74 

76 

66 

64.8 

21 

86 

B  3 

89 

89 

84 

84 

78 

7fi 

79 

83 

86 

87 

88 

^0 

82 

91 

91 

88 

86 

86 

77 

00 

93 

91 

94 

93 

91 

91 

86.7 

70 

69 

61 

60 

61 

66 

58 

62 

5  1 

52 

55 

56 

57 

59 

61 

62 

68 

66 

69 

70 

70 

69 

58 

56 

57 

68 

70 

65 

74 

73 

68 

63.4 

80 

88 

81 

83.5 

75 

7? 

53 

61 

67 

»0 

62 

54 

54 

50 

52 

ftn 

55 

50 

60 

61 

67 

66 

67 

67 

66 

66 

61 

58 

57 

75 

68 

62 

74 

66 

64 

62.5 

95 

88 

95 

88 

91 

84 

78 

T5 

80 

83 

S4 

88 

00 

91 

92 

88 

86 

90 

89 

90 

84 

81 

77 

90 

89 

86 

91 

91 

89 

87 

86.6 

75 

72 

56 

65 

69 

61 

61 

55 

52 

49 

54 

56 

60 

62 

62 

67 

67 

67 

71 

67 

65 

60 

57 

59 

71 

f,p 

62 

71 

62 

65 

62.8 

94 

92 

9J 

92 

97 

96 

89 

85 

80 

83 

85 

ns 

90 

07 

91 

89 

85 

92 

95 

93 

91 

87 

91 

91 

94 

96 

10" 

100 

100 

100 

100 

91.9 

75 

73 

66 

67 

75 

71 

57 

64 

^4 

54 

54 

6 Q 

67 

50 

61 

66 

67 

65 

70 

68 

71 

71 

58 

67 

67 

68 

67 

74 

72 

73 

76 

66.2 

96 

00 

90 

93 

97 

ni 

88 

82 

79 

79 

84 

H6 

no 

00 

00 

91 

86 

88 

94 

92 

87 

85 

90 

84 

92 

94 

97 

97 

97 

99 

95 

90.1 

75 

73 

63 

65 

69 

1  1 

5R 

64 

53 

52 

54 

58 

59 

50 

60 

62 

68 

68 

67 

69 

69 

77 

60 

61 

64 

66 

68 

68 

70 

71 

75 

64.9 

RUSHVILLE 
SPARLAND 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

SPRINGFIELD   WH  CITY 

STOCKTON 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 


VANDAL  I  A  CAA  AP 

VIROEN 

WALNUT 

WATSEKA 

WAUKEGAN 

WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL   1  F 

WINDSOR 


h  In 


MAX 

M  IN 


EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

CARBONDALE  SEWAGE 

EVAP 
WIND 

.35 

7 

.26 
11 

.30 
22 

.30 
17 

.16 

27 

.41 

30 

.27 
21 

.26 
4 

.25 

26 

.32 

66 

.28 

6 

.22 

16 

.29 

.23 
16 

.14 
26 

.44' 
33 

.07 

2 

.04 
3 

.12 
13 

.28 
1 

.30 
23 

.16 
21 

.19 
30 

.33 
10 

.17 

17 

.34 
4 

.  17 

18 

.29 
5 

.32 
10 

.28 
17 

.27 
27 

7.81 
536 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 
WIND 

.32 
44 

.30 
106 

.22 
23 

.19 
48 

.19 
34 

33 

.21 

30 

.15 
6 

.18 

22 

.14 
13 

.  16 
8 

.23 

23 

.24 

25 

.18 

55 

.23 
33 

.27 
1 

.20 
38 

.09 

10 

.18 
1 

.21 

5 

10 

.11 

7 

.20 
19 

.12 
12 

.25 
51 

.24 

84 

.07 
22 

.19 
3 

.10 

42 

.17 

9 

.11 
8 

5.63B 
825 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 
WIND 

.44 

106 

.46 
111 

.30 
92 

.29 
42 

.39 

126 

.62 

95 

.22 
101 

.26 
54 

.33 
102 

.19 
93 

.42 
41 

.35 
36 

.38 
66 

.35 
46 

.36 
38 

.25 
53 

.23 

60 

.16 
40 

.  28 
39 

.31 
45 

.30 
58 

.28 
83 

.28 
120 

.31 

55 

.36 
90 

.46 

135 

.42 
65 

.34 
59 

.49 
104 

.36 
55 

.44 
46 

10.63 
2256 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 
WIND 

.25 
17 

.13 
23 

.18 

20 

.17 

30 

33 

20 

.13 

13 

.18 

12 

.24 
19 

.20 

20 

.18 

14 

.18 
14 

.21 
12 

.25 
13 

.25 
21 

.23 

20 

.19 
31 

.27 
11 

.11 

7 

.  10 
14 

.27 
11 

.00- 
21 

.14 

17 

.24 
31 

.26 
41 

.25 
15 

.24 
23 

.29 
26 

.2B 
17 

.31 
16 

.18 
17 

6.11B 
599 

See  referent*  notes  following  Station  Indes. 
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STATION  INDEX 


- 

btation 

Index  No. 

— 

(  inn  n  ry 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Obs 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Albion 

005  _ 

Edwards 

? 

38  22 

88  03 

447 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Aledo 

0072 

1 

41  12 

90  45 

739 

6P 

6F 

Will  C.  Egbert 

2  3  5 

Alexis  Hater  Works 

0082 

2 

41  03 

90  34 

694 

HID 

Hun  .  Water  Works 

C 

Alton  Dan  26 

01  J7 

Madison 

4 

38  53 

90  11 

432 

11  in 

7A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Anna  1  H* 

0187 

Union 

9 

37  28 

89  15 

629 

71' 

TP 

J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 

7 

0195 

Henry 

41  24 

89  55 

620 

SP 

Albert  E.  Croegaert 

3 

0203 

Lake 

1 

42  29 

HH 

770 

7P 

7P 

Roy  I.  Kufalk 

2  3  5 

7 

Arlington  Heights  4  SSE 

0247 

Cook 

42  02 

87  58 

680 

George  A .  Honcmann 

3 

Augusta  Water  Works 

0330 

Hancock 

40  16 

90  57 

614 

MID 

Elbert  1.  Allen 

C 

Aurora  Co  cge 

i  <  :t  i  m 

Kane 

] 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

Phys  Dept  Aurora 

2  3  5 

or-! 

Fulton 

] 

40  40 

90  26 

641 

7A 

3 

<M-r> 

Pike 

1 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E.  Grlder 

3 

Beardstown 

n-IM  ■ 

Cass 

40  01 

90  26 

450 

7A 

Samuel  C.  Crowell 

3 

Beardstown  LaGrange  Dam 

<M'*7 

Brown 

I 

39  56 

90  32 

434 

Mill 

Corps  of  Engineers 

C 

Belleville  Scott  AF  last' 

0510 

St.  Clair 

2 

S9  51 

444 

Mill 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Belvidcrc  Sewage  Plant 

0583 

Boon© 

42  16 

88  52 

778 

Min 

City  of  Belviderc 

c 

Bentley 

0  196 

Hancock 

4 

40  20 

91  07 

671 

..U' 

Roy  H.  Gibbons 

3 

 iX 

Franklin 

1 

38  00 

88  55 

474 

BP 

Benton  Water  Dept . 

3 

Bloomington 

0761 

McLean 

40  30 

89  01 

7A 

Notley  J.  Butler 

3 

Bloomington  Ntrma 

0766 

McLean 

1 

40  30 

89  00 

4P 

■IP 

Harry  G.  Johnson 

2  3  5 

7 

Bluffs 

0781 

Scott 

. 

39  45 

90  33 

467 

>  V 

llu^h    Mi  "U  •-■ 

, 

Bradford  CAA  ap 

087  3 

Bureau 

1 

U  13 

89  37 

795 

Mil1 

U.S.   Civil    Aero  Adm 

3 

Brookport  Dam  52 

 1 

'> 

37  n  a 

88  39 

335 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

Cairo  WB  City 

1166 

Alexander 

37  00 

89  10 

MID 

will 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Canton 

I  :■■■« 

Fulton 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D.  Haramon 

3 

Carbondal*   S  <.  wage  Plant 

121  - 

Jackson 

] 

37  44 

89  12 

4*>0 

6P 

7A 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

Carllnvill*  4  E 

1  'bD 

Macoupin 

1 

39  17 

89  49 

627 

6P 

iip 

Henry  B.  Hoeltlng 

2  3  5 

7 

Carlyle 

L288 

Clinton 

? 

J-". 

89  22 

4  61 

7P 

7A 

Mun  water  &  Pwr  PI 

2  3  5 

Caml 

1  .■'!!■. 

White 

7 

3M  iiC 

88  10 

.;p 

George  C.  Danner 

Carpenter  1  S* 

1  .111  1 

Ma  lson 

■i 

3B  53 

89  54 

MID 

Sol    Cons.  Service 

C 

1  1  ') 

Clark 

7 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlln 

3 

Centralia  -1  W 

1  Hi. 

Marion 

2 

ia  ji 

89  12 

494 

6P 

Edgar  V.  Cavonaugh 

3 

Chaudlervllle 

1412 

Cass 

i  

90  09 

6P 

Henry  A.  Chesscr 

3 

Channahon  Dresden  Isld 

1  |-o 

Grundy 

41  24 

510 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston 

1436 

Coles 

7 

39  29 

86  10 

6G6 

6P 

2  3  5 

Chenoa 

1475 

McLean 

J 

40  44 

88  44 

720 

SP 

C.  Merle  Parry 

2  3  5 

Chester 

i  I'M 

Randolph 

■1 

37  54 

89  50 

381 

7A 

Aiklas  H.  Martin 

3 

Chicago  Cal  Tr  Whs 

i  ,"■_> 

1 

41  40 

87  36 

593 

HID 

Chgo  Sanl tary  Dist . 

C 

Chicago  Lak«vi«*  Pmp  Sta 

L532 

Cook 

3 

41  58 

87  40 

651 

Mil' 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

Chicago  Uyola  Univ. 

1537 

Cook 

3 

12  "" 

87  40 

592 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist. 

C 

Chlca  ;o  Mayfalr  Pmp  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

Ctilca^o  N  Br  Pump  Sta 

1547 

Cook 

3 

41  58 

87  42 

595 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist 

C 

Chicago  Roseland  Pmpg 

1552 

3 

41  42 

87  38 

659 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

C 

Chicago  San  Dist  Dlsp 

1557 

Cook 

3 

41  50 

87  42 

h"L' 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist 

c 

Chicago  San  Dist  Office 

1562 

Cook 

a 

41  52 

87  38 

696 

M  III 

go  San     ary  D  st 

C 

Chicar/o  S  Filter  Plant 

1564 

3 

41  45 

37  33 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chgo  S.-ringfleld  Pmpg 

i 

3 

41  55 

87  44 

630 

U  1 1 ' 

c 

Chicago  University 

i  .■■  V  L' 

41  47 

£7  36 

594 

MID 

HID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

CI  l.a.jo  WB  Airport 

l  5  7  1 

Cook 

3 

41  47 

87  44 

610 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Ci  ca.ro  WB  City 

l  ...■> 

Cook 

3 

41  53 

87  38 

823 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

C 

ChiUicothe 

,  vj 

. 

40  55 

89  29 

460 

BA 

Finis  W.  Baujan 

Cicero 

1648 

3 

41  51 

67  46 

606 

7P 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

Cisnt  Brown  Canp 

7 

38  31 

88  24 

Pure  Oi 1  Company 

C 

Clinton  1  S 

1743 

De  Witt 

40  08 

68  58 

746 

6P 

C.  E.  Corrington 

3 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

4 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

Collinsville 

1625 

Madison 

38  40 

89  59 

500 

HID 

Norma  E.  Evanko 

Coul tcrvil le  Res . 

\'\'\ 

Randol ph 

i 

38  12 

89  36 

530 

KID 

James  R .  Edgar 

C 

Crete 

2011 

Will 

3 

41  27 

87  38 

675 

HID 

Village  of  Crete 

C 

Danville 

-1  in 

Vermilion 

7 

40  08 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

Danville  Sewage  Plant 

.11. 

7 

40  06 

67  3C 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

Davenport ,  lo-va  L  fa  D  15 

2166 

Rock  Island 

4 

41  31 

90  34 

566 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

2193 

Macon 

1 

39  51 

86  57 

662 

7P 

7P 

Amelia  Coonradt 

2  3  5 

7 

Dixon 

2348 

Lee 

G9  29 

696 

6P 

6P 

Wil 1 iam  W .  Shuck 

2  3  5 

7 

Dor/ns  2  NE 

2417 

McLean 

1 

40  25 

G3  51 

794 

HID 

Ada  A.  Devlne 

C 

Du  Q.ioln  S 

2403 

Perry 

38  00 

89  14 

449 

6P 

6P 

11  .  State  Police 

2  3  5 

Dwlght  St.  Reformatory 

2502 

Livingston 

41  05 

88  28 

641 

HID 

State  Ref  for  Women 

East  St  Louis  larks  Col. 

2614 

St.  Clair 

4 

38  34 

90  11 

410 

7P 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

Fdolsteln 

2642 

1 

40  57 

89  38 

MID 

Hale  B.  Kenyon  - 

C 

Edivardsvllle 

Madison 

4 

38  49 

89  58 

554 

6P 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

Effingham  1  SW 

2687 

Effingham 

7 

39  06 

88  34 

6P 

George  S.  Kregotls 

2  3  5 

7  C 

Elgin 

2736 

Kane 

42  02 

88  17 

729 

7P 

W.  0.  Beckner 

3 

Eli-abcthtown 

2750 

Hardin 

5 

37  27 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

Els  ah 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Prlnclpia  Col . 

3 

Evanston  Pumping  Sta. 

Livingston 

3 

42  02 

87  41 

625 

MID 

Chgo  Sanitary  Dist 

c 

Falrbury  Water  Works 

'."I'.'.'J 

Livingston 

40  44 

88  31 

691 

MID 

Dept.  of  Wtr  Works 

C 

Fairfield 

2931 

Wayne 

3e  23 

88  22 

451 

6P 

Earl  Wilson 

Farmer  City 

rr.i  i 

De  Witt 

1 

40  14 

88  38 

732 

.Mil' 

Norah  Ycagle 

C 

Flora 

ii'i'j 

Clay 

38  40 

88  28 

490 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

Frceport 

1257 

Stephenson 

6 

42  IS 

89  37 

762 

TP 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Freepor    Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

6 

42  17 

89  36 

743 

7A 

Joseph  N.  Forlaw 

3 

Fulton  Dan  13 

3290 

Whiteside 

41 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Galatia  1  W 

3304 

Sail  no 

s 

37  51 

88  37 

410 

MID 

Josephine  Harris 

c 

Galena 

1312 

Jo  Daviess 

4 

42  24 

90  26 

611 

HW  111.  Gas  &  Elec. 

3 

Galesburg 

3320 

1 

40  57 

90  22 

780 

MID 

8A 

James  Barrett 

2  3  5 

Galva 

3335 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

Genoa eo 

l  l 

Henry 

41  27 

90  09 

639 

6P 

Mrs.  M.  J.  Bessant 

Gibson  City 

Ford 

1 

40  28 

68  23 

753 

BP 

Edward  P .  Bergstrora 

3 

Gladstone  Dam  1„ 

Henderson 

40  50 

538 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Glendalo  Exp.  Farm 

3482 

5 

37  26 

8B  41 

500 

7A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3 

C 

Golconda  Dan  51 

3522 

5 

37  22 

68  29 

354 

KID 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Golden 

3530 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Nethery 

Grafton 

3572 

4 

38  58 

90  26 

404 

7A 

John  A.  DeSherlia 

3 

Grand  Tower  2  N 

"Jj'.tr,  Jackson 

4 

37  40 

89  30 

367 

7A 

John  A.  Dickson 

3 

Greenfield 

3666 

Greene 

39  20 

90  12 

556 

HID 

Fred  S.  Pewter 

c 

Greenup 

3663 

7 

39  IS 

88  09 

554 

SP 

Leonard  M  Nichols 

3 

Grccnvi 1  le 

2 

38  S3 

89  24 

563 

7P 

Deanc  J.  McAlister 

7 

Grldlcy 

3709 

McLean 

1 

40  45 

88  53 

752 

6P 

Ezra  D.  Stollcr 

3 

Gricftsvi  1 1c 

3717 

Pike 

1 

90  44 

685 

6P 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

Hardin 

3E50 

Calhoun 

39  09 

90  37 

440 

6P 

Judge  Lee  Hanks 

arrisburg 

3879 

Saline 

5 

37  44 

88  32 

6P 

6P 

Clyde  Plttnan 

2  3  5 

7 

Harrlshurg  Disposal  PI 

3884 

Saline 

3930 

Mason 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P 

L.  L.  Eutencuer 

2  3  5 

Havana  No.  2 

3940 

Mason 

40  18 

90  04 

460 

7A 

Ewald  R.  Trlmpe 

3 

11  111  boo  ro 

4100 

Montgomery 

2 

39  09 

89  29 

626 

6P 

6P 

K.  A.  Cress  Jr. 

2  3  5 

Hoopeston 

4198 

Vermilion 

7 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

John  F.  Mushrush 

2  3  5 

C 

Hudson  Lk  (llnomlngton 

4269 

740 

111  .  State  Wtr  Sur. 

Hu'.sonvlllc 

■i  i  i 

7 

39  07 

87  40 

HID 

Ed  S.  Dry 

c 

Hutsonvlllc  Pwr  Pl.-.nt 

4317 

Crawford 

7 

39  06 

67  40 

7A 

111.  Publ lc  Serv  Co 

I  1 l lnoifl  city  Dam  Hi 

4355 

Rock  Island 

11  25 

91  01 

554 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

4442 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

Jacksonville  Sewage  PI 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

575 

MID 

c 

Janesvlllo 

4465 

Cumberland 

7 

39  22 

88  15 

HID 

c 

Jerseyville 

lit'- 

Jersey 

1 

39  09 

90  20 

635 

6P 

6P 

Home  Hldge  Farm 

2  3  5 

Jol let  Brandon  Rd  Dam 

4530 

Will 

1 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

4535 

Will 

41  32 

66  05 

520 

6P 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

Kankafcaa 

ivm 

Kankakee 

11 

87  52 

631 

7P 

7P 

Kankakee  Water  Co. 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  NW 

4590 

Kankakee 

41  08 

C7  56 

620 

6P 

6P 

M.  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4605 

Kankakee 

1 

41  08 

87  53 

642 

MID 

C 

Keithsburg 

4655 

Mercer 

41  06 

90  57 

3 

Kewance 

■Win 

""" 

1 

41  13 

89  56 

840 

hi' 

6P 

Radio  Sta"  WKEI 

2  3  5 

C 

Kfwancf  Baker  Park 

Henry 

41  15 

89  54 

600 

III  H 

Kewancc  Baker  Park 

C 

LanarkP 

4823 

Hancock 

1 

40  35 

90  58 

691 

'■!> 

6P 

Jack  H .  Sharpe 

2  3  5 

7 

4879 

Carroll 

4 

42  06 

89  50 

683 

7A 

Wm.   E.  Aurand 

3 

C 

La  Salle  peru 

4922 

La  Salle 

41  20 

89  08 

TP 

4P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  1  S 

4923  La  Salle 

11  in 

89  06 

7fl 

Arthur  J.  FlBchcr 

3 

Lawrencevllle 

4  05" 

Lawrence 

7 

38  44 

87  41 

472 

Frank  Bray 

3 

5036 

McLean 

1 

40  21 

88  46 

780 

7P 

0.  J.  Lere 

3 

Lincoln 

".i/'i 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7A 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

Lincoln  No.  2 

5084 

Logan 

1 

40  09 

89  21 

600 

7A 

CLOSED  -   -  -  -  - 

6/30/53 

Lockport  Lock  ti  Dam 

5131 

Will 

l 

41  34 

88  05 

505 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

t  DRAINAGE  CODE:     1.    Illinois     2.  Kaskaskla     3.  Lake  Michigan     4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock     7.  wabash 


ILLINOIS 
JULY  1953 


Station 

Index  No 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
fame 

O  bse  rver 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip 

Lockport  Power  House 

5136 

Will 

41  34 

88  05 

565 

MID 

Chgo  Sanitary  Dist. 

c 

5216 

Clay 

38  47 

88  30 

4L0 

HID 

Roy  H.  Dawklns 

c 

Mackinaw 

Tazewell 

3 

Macomb 

HcDonough 

W.  S.  Newell 

3 

arv  y          ar  ne 

Marengo 

5326 

McHenry 

42  15 

0C  36 

819 

6P 

6P 

Frank  J.  Mack 

2  3  5  7 

Marietta 

--3  31 

Fulton 

40  30 

90  24 

546 

HID 

Joseph  Ace  McCance 

C 

5342 

Will lamson 

37  44 

88  55 

443 

SP 

C.  N.  Danlelson 

3 

Haroa  2  S 

5364 

411  HI 

88  57 

700 

M  I  [1 

Russell  G.  Braden 

c 

Marseilles  Lock 

5372 

LaCSalle 

486 

Corps  of  Engineers 

5360 

Clark 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

3 

5405 

St.  Clair 

38  29 

69  40 

425 

SS 

Dr.  R.  F.  Lischer 

3 

Mason  City 

5413 

Mason 

40  12 

531 

HID 

Carl  D.  Tomlin 

C 

Hattoon 

3430 

Coles 

39  21; 

08  21 

718 

MID 

HID 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

HcHenry 

5493 

He  onry 

42  21 

CC  16 

750 

HID 

Heqry  B.  Antholz 

° 

McHenry  2  S 

5490 

McHenry 

19 

8C  15 

742 

SP 

John  J .  Barn lags 

McLeansboro 

5515 

36  05 

86  32 

458 

6P 

6P 

F.  G.  Frazler 

2  3  5 

5539 

Macoupin 

39  10 

90  0G 

622 

7P 

M.  F.  Dodge 

3 

HlBonk 

'.7  1.' 

40  54 

69  02 

755 

7P 

7P 

Homer  C.  Parks 

2  3  5 

Moline  WB  Airport 

5751 

nock  Island 

41  27 

90  31 

589 

MID 

KID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

5768 

40  55 

90  38 

770 

6P 

6P 

Prof .   Lyle  Flnley 

2  3  5  7 

Uontlcel lo 

5791 

Piatt 

40  02 

38  34 

659 

5P 

Lee  F .  Glffln 

3 

5820 

Grundy 

41  21 

00  26 

7A 

Ray  Webb 

3 

Horris  3  NE 

Donald  M.  Pyatt 

2  3  5 

Horrison 

5033 

Whiteside 

41  49 

09  50 

670 

7P 

7P 

Ralph  H .  Green 

Hornsonvllle 

5C41 

Christian 

39  25 

89  27 

638 

HID 

Frank  A.  Lowis 

C 

Horrisonvllle  1  E 

5846 

39  25 

39  26 

638 

7P 

7P 

John  R.  Lowis 

2  3  5  7 

Ht .  Carmel  Water  Works 

5693 

Wabash 

38  25 

07  45 

424 

5P 

5P 

Ht  .   Carmel   Wtr  Wks 

2  3  5  C 

Uount  Carroll 

Carroll 

Jaaies  F.  McCray 

2  3  5 

Hount  0  ve 

5917 

Macoupin 

39  04 

69  43 

6S1 

6P 

Henry  ».  Johnson 

Hount  Pulaski 

:,•'■>! 

40  00 

C9  17 

6C7 

5P 

Alva  Brown 

3 

Mount  Sterling 

-.■|>-. 

Brown 

39  59 

90  46 

711 

5P 

Homer  L .  Renaker 

3 

Mount  Vernon  4  N 

Jefferson 

2  3  £  7 

Murphysboro  Water  Wks 

Jackson 

Murphysboro  Wtr  Co. 

c 

Washington 

6069 

Kendall 

41  32 

88  27 

707 

6P 

Warren  S.  Gray 

New  Boston  Dam  17 

Mercer 

91  03 

546 

Corps  of  Engineers 

3 

N 1  *  Bos  ton 

Hercer 

H.  D.  Karris 

3 

New  Burnslde 

Johnson 

Mae  McCabe 

2  3  5 

Jasper 

George     .  Payne 

Olney  Radio  Station 

6446 

Richland 

36  42 

08  04 

472 

5P 

5P 

Radio  Station  WVLM 

2  3  5  7 

6490 

Ogle 

42  01 

09  20 

700 

Carnation  Company 

Oregon  Water  Works 

6492 

Ogle 

42  01 

89  20 

Alan  Grant 

3 

Ottawa 

6526 

La  Salle 

41  22 

Hi.  50 

474 

7P 

7P 

John  A.  Beed 

2  3  5  7 

Pa  estine 

Craw  ord 

H.  H.  Gaddis 

9  *  * 
2  3  5 

Pana 

6579 

39  23 

89  05 

696 

7P 

7P 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 

Paris  Sewage  Plant 

Edgar 

39  37 

87  41 

735 

HID 

City  of  Paris 

Paris  Water  Works 

6610 

Edgar 

39  38 

i.7  42 

739 

7P 

City  of  Paris 

2  3  5 

Park  Forest 

6616 

Cook 

41  29 

67  44 

708 

6P 

6P 

Park  Forest  Wtr  Co. 

2  3  5 

Paw  Paw 

hiifil 

Lee 

41  41 

86  59 

928 

W.  A.     oo  s 

Payson 

6670 

Adams 

39  <9 

91  14 

640 

6P 

Edltb  A.  Robblns 

3 

Peoria  Lock  &  Dam 

6706 

40  37 

89  39 

445 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Peoria  WB  Airport 

6711 

40  40 

09  41 

654 

HID 

MIH 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

Peotone 

6725 

Will 

Hlna  Cutl 

3 

Petersburg 

C  7  i;i  J 

Menard 

Frank  B.  Ha  ney 

6619 

Ford 

40  45 

88  11 

670 

MIli 

Isaac  B.  Griffith 

c 

Pittsfield  Water  Works 

6633 

Pike 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Fibres  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal   snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but   for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  Issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  °F. ,   precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise 
shown  ')y  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  194cS. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
inches  or  more. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 
T      Trace,  an  amount  too  small   to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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ILLINOIS 


-  AUGUST  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

The  State-wide  average  monthly  rainfall  of  only  1.12  inches  for  August  1953  was 
the  second  lowest  since  records  began  in  1890.     The  driest  August  of  record  was 
that  of  1893,  when  the  average  fall  was  0.91  inch.     The  greatest  deficiency  of 
rainfall  was  in  the  southern  third  of  the  State.     Average  fall  in  the  northern 
division  was  1.37  inches,  a  deficiency  of  1.97  inches;   in  the  central  division 
the  average  fall  was  1.11,  a  deficiency  of  2.16  inches;  but  in  the  southern  third 
the  average  was  0.79  for  a  negative  departure  of  2.76  inches.     The  largest  monthly 
total  was  3.70  inches  at  Paris,  while  the  least  monthly  fall  was  0.09  inch  at 
Ste.  Marie.     Practically  all  of  the  month's  measurable  rainfall  occurred  in  the 
first  16  days.     Almost  daily  showers  fell  at  points  in  the  northern  third  of  the 
State  from  the  1st  to  the  12th,  and  while  the  showers  were  not  so  persistent  in 
central  and  southern  sections,   they  did  occur  rather  frequently.     From  the  17th 
to  the  close  of  the  month,  unusually  dry  weather  accumulated  a  near-record  de- 
parture for  the  month. 

Temperatures  during  the  month  were  not  far  from  the  normal.     The  State-wide 
average  of  75.5°  is  0.9°  above  normal.     The  highest  temperature  reported  was 
106°  at  Alton  on  the  1st,  while  the  lowest  was  44°  at  three  stations — Freeport , 
Kankakee,  and  Stockton.     Cairo  had  the  highest  mean  temperature  for  the  month 
with  80.5°,  while  Freeport  with  70.8°  had  the  lowest  mean.     The  warmest  day  of 
August  was  the  31st,  when  100-degree  temperatures  were  general.     Most  stations 
recorded  their  lowest  readings  during  a  cool  snap  extending  from  the  18th  through 
the  20th. 

Most  important  damage  during  the  month  resulted  from  a  large  number  of  heavy 
hailstorms  which  developed  in  north-central  and  northeastern  sections  of  the 
State  on  the  afternoon  and  evening  of  the  7th.     These  storms  occurred  in  Bureau, 
LaSalle,  Grundy,  Will,  and  Livingston  Counties;  they  stripped  and  flattened  corn 
and  soybeans  over  wide  areas,  with  an  estimated  crop  loss  of  $500,000.  Severe 
losses  were  also  sustained  by  truck  gardeners,  and  property  damage  was  estimated 
at  $50,000.     On  the  same  day  hail  damage  to  apples  and  peaches  in  the  Anna-Cobden 
areas  resulted  in  losses  estimated  at  $150,000.     No  injuries  to  persons  were  re- 
ported in  connections  with  the  widespread  hailstorms. 

Illinois  crops  did  well  in  August  1953,  especially  during  the  first  three  weeks. 
By  the  4th  of  August  95  percent  of  Illinois'   corn  had  tasseled,  which  development 
was  much  earlier  than  usual.     On  the  same  date,  soybeans  were  also  ahead  of  nor- 
mal development,  with  80  percent  blooming  and  55  percent  podding.     By  the  18th 
about  90  percent  of  the  corn  was  in  the  roasting  ear  stage,  and  more  than  80  per- 
cent of  the  soybeans  had  started  to  pod.     Hot,  dry  weather  the  last  two  weeks  of 
the  month  forced  maturity  of  corn  and  soybeans.     At  the  close  of  the  month,  over 
a  fourth  of  the  corn  was  safe  from  frost,  and  over  half  of  the  soybeans  had  begun 
to  turn  yellow.     Warm,  dry  weather  in  the  last  half  of  the  month  reduced  prospec- 
tive yields,  especially  in  late  planted  fields. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
AUGUST  1953 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative  humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
1  fasteBt  mile 

Date  of 
fastest  mile 

t- 

VI 

< 
o 

< 
o 

OL 
o 

-i 

1- 

VI 

OB 
o 

10 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66 -OS 

100-1.99 

200 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

CAIRO  WB  CITY 

6.1 

38 

NE 

7 

4 

1 

2 

\ 

0 

0 

8 

89 

4.4 

CHICAGO  WB  AP 

SW 

14 

7.3 

27 

NE 

1 

73 

77 

44 

52 

5 

3 

2 

1 

0 

0 

11 

78 

3.9 

MOL1NE  WB  AP 

sw 

11 

6.2 

25 

W 

3 

80 

84 

46 

53 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

10 

79 

3.8 

PEORIA  WB  AP 

7.9 

45 

NW 

7 

81 

46 

53 

2 

3 

1 

0 

1 

0 

7 

80 

3.6 

SPRINGFIELD  WB  AP 

1* 

8.4 

22 

W 

4 

72 

80 

45 

50 

3 

2 

3 

0 

0 

0 

8 

84 

3.8 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Year 

• 

1 

« 

• 

1 

i 

e 

S 

■ 

5=3 

S"S 

'  of  days 
or  more 

Year 

arage 

phest 

t 
1 
S 

1 
& 
i 
3 

e  a 

0>7j 

of  days 
or  more 

Year 

arage 

hest 

« 

« 

8 

S  "% 

of  days 
or  more 

i 

i 

i 

|1 

o  — 
Z  Q 

< 

£ 

3 

> 
< 

|  I 

0  — 
Zq 

o» 

■2 

a 

> 
< 

Js 

6  — . 
ZQ 

1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

70.6 
71  .7 
73.4 
72.4 
74.8 

104 
103 
100 
100 
107 

40 
42 
44 
37 
38 

2.81 
4.71 
2.36 
0.91 

1  .75 

7 
10 
6 
3 
5 

1915 
1916 
1917 
1918 
1919 

67  .  9 
77.  1 
72.0 
79.0 
73.  7 

94 
104 
101 
112 
105 

31 
"40 
39 
45 
44 

6  .  10 
4.  16 
2.66 
3.82 
2.88 

11 
8 
7 
9 
8 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

75.  2 
76.5 
73.4 
77.0 
75.  5 

103 
107 
101 
109 
103 

43 
46 
39 
44 
44 

4  .  04 
2.76 
3.  53 
2.97 
3.  80 

11 
7 

7 
6 
8 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

75.0 
74.7 
72.2 
74.2 
76.5 

102 
108 
108 
100 
102 

42 
37 
36 
45 
44 

2.82 
2.85 
1.13 

4.29 
2.61 

6 
6 
5 
8 
7 

1920 
1921 
1922 
1923 
1924 

72.7 
74.3 
75.2 
74.2 
74.3 

99 
102 
104 
103 
103 

40 
44 
42 
38 
41 

2.87 
5.14 
1.71 
4.86 
5.19 

8 
10 

6 
11 

9 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

74.2 
70.7 
01  .9 
74.6 
74.6 

103 
99 
109 
106 
99 

41 
37 
44 
42 
45 

3.47 
5.97 
2.21 

1  .74 

2  .  90 

7 
9 
5 
5 
8 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

79.7 
74.9 
71.8 
72.8 
70.8 

75. 1 
76.4 
73.1 
74.4 
77.4 

111 
108 
102 
102 
98 

99 
101 
102 
104 
105 

54 
41 
41 
40 
37 

47 
39 
41 
38 
42 

4.04 
1.91 
4.47 
4.41 
4.06 

3.44 
4.03 
5.47 
2.32 
2.10 

8 
5 
9 
9 
8 

8 
9 
9 
5 
5 

1925 
1926 
1927 
1928 
1929 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 

74.7 
75.9 
6'9.2 
75.  5 
72.4 

76.4 

74.  5 
74.9 
73.  7 

75.  5 

104 
105 
99 
99 
100 

113 
104 
101 
102 
113 

45 
48 
39 
44 
42 

45 
44 
46 
44 
33 

2.62 
4.77 
3.20 
3.47 
2.42 

1  .97 
3.90 
5.53 
2.67 
3.82 

7 
12 
8 
8 
6 

6 
9 

11 
7 

10 

1950 
1951 
1952 

1953 

ALL 
YEARS 

70.4 
73.0 

73.7 
75.  5 

74.6 

96 
103 
100 

106 

38 

42 
43 
44 

3.63 
3.71 
2.97 

1  .  12 

3  .33 

1 

T 

T 
T 

T 

8 
8 
7 

5' 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 

73.2 
73.4 
72.9 
78.3 
76.  1 

99 
104 
100 
106 
104 

37 
40 
39 
45 
42 

2.64 
4.08 
3.96 
2.38 
3.39 

6 
9 
10 
6 
8 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

75.  8 
81  .0 
78.  1 
77.7 
73.5 

104 
111 
103 
106 
99 

37 
47 

53> 

49 
48 

2.45 
2.66 
2.36 
3.33 
4.78 

7 
8 
6 
7 
9 

AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 
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TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

• 

01 

8 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

$ 

1 
6 

Date 

>. 

Q 
o 
& 
• 

Q 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

|    Greatest  Day 

• 

Q 

Snow. 

Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

£ 

• 

£ 

1.00 

or  More 

l\ 

5  * 

"si 

3  i 

s  J 

5  * 

•=  i 

NORTHERN  DIVISION 

ALE00 

89.5 

61 . 1 

75. 

3 

2.0 

101 

30+ 

50 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

78 

-2.72 

.36 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

ANTIOCH 

84.3 

60.7 

.72. 

5 

1.7 

99 

31 

52 

19+ 

1- 

7 

0 

0 

0 

2 

16 

-  .99 

.88 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

AURORA  COLLEGE 

86.0 

57.5 

71  . 

a 

.5 

98 

31 

46 

18+ 

5 

9 

0 

0 

0 

99 

-2.56 

.71 

2 

.0 

0 

5 

1 

c 

CHICAGO  UNIVERSITY 

82.9 

67.2 

75. 

l 

3.5 

99 

31 

59 

18 

0 

8 

0 

0 

0 

1 

32 

-1.89 

.55 

2 

6- 

1 

0 

CHICAGO  WB  AP  R 

86.8 

64.8 

75. 

B 

,3.1 

99 

31 

55 

19 

0 

11 

0 

0 

0 

1 

00 

-2.19 

.61 

2 

.0 

0 

6 

1 

0 

CHICAGO  WB  CITY  R 

83.2 

70.1 

76. 

7 

3.9 

98 

31 

63 

8 

0 

8 

0 

0 

0 

2 

:oi 

-1.01 

.96 

6 

.2 

0 

CICERO 

87.1 

63.0 

75. 

1 

2.4 

101 

31 

53 

19 

0 

11 

0 

0 

0 

1 

.44 

-1.81 

.67 

2 

.0 

0 

5 

1 

a 

DAVENPORT    IOWA  L  &  D   15       R  // 

86.7 

66.2 

76. 

5 

98 

1+ 

56 

20 

0 

10 

0 

0 

0 

1 

.27 

-2.38 

.40 

3 

.0 

0 

8 

0 

0 

DIXON 

86.2 

60.2 

73. 

2 

.9 

98 

31 

47 

20 

1 

10 

0 

0 

0 

1 

.92 

-1.61 

.6  1 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

FREEP0RT 

84.5 

57.  1 

70 

8 

.  1 

97 

31 

44 

20 

6 

'9 

0 

0 

0 

2 

.58 

-1.29 

1.15 

i 

.  0 

0 

6 

2 

1 

FULTON  DAM  13 

85.0 

64.7 

74 

9 

3.2 

100 

31 

54 

20 

0 

8 

0 

0 

0 

1 

.26 

-2.46 

.82 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

GALESBURG 

87.7 

62.8 

75 

3 

100 

31 

49 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

1 

.32 

-2.05 

.47 

.0 

0 

4 

0 

0 

GALVA 

88.4 

61.4 

74 

9 

1.7 

101 

31 

48 

20 

2 

12 

0 

0 

0 

1 

.05 

-2.44 

.81 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

J0LIET 

85.  8 

61 .5  . 

73. 

7 

2.4 

98 

31 

50 

18+ 

6 

14 

0 

0 

0 

1 

.25 

-2.36 

.55 

1+ 

.0 

0 

4 

2 

0 

KANKAKEE 

85.1 

61.1 

73 

1 

.4 

94 

29+ 

44 

19 

3 

10 

0 

0 

0 

.59 

-2.89 

.33 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

KANKAKEE  4  W 

84.5 

59.2 

71 

9 

96 

31 

47 

18+ 

9 

0 

0 

0 

.90 

-2.57 

.t2 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

KEWANEE 

87.0 

59.7 

73 

4 

.  7 

103 

31 

47 

18+ 

2 

12 

0 

0 

0 

.28 

-3.26 

.15 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

LA  SALLE  PERU 

89.2 

61.7 

75 

5 

102 

31 

49 

18+ 

0 

13 

0 

0 

0 

.93 

-2.87 

'  .32 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

MARENGO 

84.9 

59.1 

72 

0 

1.0 

98 

31 

47 

19+ 

4 

9 

0 

0 

0 

2 

.42 

-1.14 

1  .17 

2 

.0 

0 

8 

1 

1 

MIN0NK 

87.1 

59.0 

73 

1 

-  .3 

98 

31 

46 

18 

4 

12 

0 

0 

0 

1 

.35 

-2.19 

.79 

7 

T 

0 

3 

1 

0 

M0L1NE  WB  AP  R 

86.9 

61.7 

74 

3 

1 .  3 

100 

31 

48 

20 

11 

0 

0 

0 

1 

.05 

-2.52 

.52 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

MONMOUTH 

89.4 

60.8 

75 

1 

1.3 

101 

31 

47 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

.68 

-2.57 

.  38 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

MORRIS  3  NE 

86.6 

59.0 

72 

8 

.  1 

98 

31 

46 

18 

3 

10 

0 

0 

0 

.50 

-3.07 

.30 

7 

4 

0 

MORRISON 

88.4 

60.5 

74 

5 

2.2 

102 

31 

46 

21 

0 

14 

0 

0 

0 

1 

.81 

-1  .93 

.43 

2 

.0 

0 

8 

0 

0 

MOUNT  CARROLL 

85.2 

59.3 

72 

3 

1.2 

99 

31 

47 

20 

0 

9 

0 

0 

0 

2 

.16 

-1.81 

1.33 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

S*e  reference  notes  following  Station  I&dex. 
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ILLINOIS 
AUGUST  1953 


Temperature 


Station 

M 

<S 

•1 

2  8 
•  s 

»  r3 
<Z 

• 

• 

> 

< 

?! 

|z 

SJ 
II 

■ 

A 

S 

• 

a 

5 
• 

| 
3 

• 

Q 

£ 
& 
I 

I 

No.  of  Day. 

■3 
o 
t- 

Departure 
From  Normal 

1 
| 

t5 

• 

a 

Snow.  Sleet.  Hajl 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

3 

H 

■S  TJ 
11 
la 

e 

s 

o 

. 

3 

o 

e 

6 

§s 

•°  J 

Si 

5  » 

-  * 

■  .2 

<=1 

OTTAWA 

87 

5 

60 

9 

74. 

2M 

.9 

98 

31 

48 

16 

1 

1 1 

0 

D 

0 

1 

.59 

-2 

21 

.63 

1 

.0 

0 

6 

1 

0 

PARK  FOREST 

85 

9 

59 

3 

72 

6 

98 

31 

49 

18+ 

5 

10 

0 

0 

0 

2 

.  73 

64 

1  .60 

2 

.0 

0 

5 

2 

i 

PONT lAC 

84 

4 

62 

3 

73 

4 

-1  .0 

95 

Jl 

53 

18i- 

0 

10 

0 

0 

.  53 

-2 

49 

20 

8 

.  0 

0 

6 

0 

0 

ROCKFORD 

87 

0 

59 

8 

73 

4 

1  .  5 

101 

31 

47 

20 

1 

11 

0 

0 

0 

2 

.  55 

-1 

29 

1  .05 

8 

.0 

0 

5 

3 

1 

ROCKFORD  CAA  AP 

86 

3 

60 

6 

73 

5 

2 .  7 

101 

31 

49 

20 

0 

11 

0 

0 

0 

1 

.65 

-2 

20 

.68 

1 

0 

8 

1 

0 

SPARLAND 

87 

5 

60 

8 

74 

2 

101 

31 

48 

18 

1 

i  2 

0 

p 

9 

.  83 

.55 

7 

.  0 

0 

4 

1 

0 

STOCKTON 

84 

6 

58 

b 

71 

7 

98 

31 

44 

20 

6 

9 

0 

0 

9 

.  93 

-3 

03 

.39 

4 

.0 

0 

7 

0 

0 

SYCAMORE 

86 

9 

58 

7 

72 

V  M 

1 .  7 

100 

3 1 

48 

20 

2 

11 

0 

0 

0 

1 

.  42 

-2 

55 

.  66 

2 

.0 

0 

7 

1 

0 

WALNUT 

87 

8. 

62 

6 

75 

2 

2  . 0 

102 

3 1 

51 

1 8 

0 

11 

0 

0 

0 

1 

.  84 

-1 

99 

.  74 

4 

.  0 

0 

5 

1 

0 

WAUKEGAN 

84 

2 

60 

8 

72 

5 

2 . 3 

100 

3 1 

52 

1  8+ 

2 

8 

0 

0 

0 

1 

.66 

-1 

43 

.  70 

4 

.0 

0 

8 

2 

0 

WHEA TON  COLLEGE 

86 

6. 

59 

6 

73 

1 

99 

31 

49 

19 

2 

11 

0 

0 

0 

.  55 

-2 

75 

.38 

2 

.  0 

0 

5 

0 

0 

D  I V I  S 1  ON 

73 

8 

1  . 4 

1 

.  37 

-1 

97 

T 

CENTRAL  DIVISION' 

BLOOMINGTON  NORMAL 

87 

7 

6 1 

7 

74 

7 

.  4 

98 

31 

51 

18+ 

1 

12 

0 

0 

0 

1 

.  77 

-1 

71 

1  .12 

8 

T 

0 

6 

1 

1 

CARLINVILLE   4  E 

90 

0 

6 1 

6 

75 

8 

■  1 

100 

1  F 

50 

1 9 

0 

16 

0 

0 

0 

1 

.  4 1 

-2 

08 

.  70 

16 

.  0 

0 

5 

1 

0 

CHARLESTON 

89 

3 

6 1 

6 

75 

5M 

.  4 

50 

20 

0 

17 

0 

0 

0 

.  77 

-2 

82 

.  57 

8 

.  0 

0 

5 

1 

0 

CHENOA 

86 

7 

59 

8 

73 

3 

98 

12 

0 

0 

0 

.87 

-2 

45 

.  3  7 

1 2 

T 

T 

7 

3 

0 

0 

DANVILLE 

87 

2 

59 

6 

73 

4 

.  7 

98 

3 1 

48 

1 9 

1 

13 

0 

0 

0 

.56 

-2 

82 

.  23 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

DECATUR 

89 

6 

62 

9 

76 

3 

1.2 

100 

31 

51 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

.  77 

-2 

80 

.29 

12 

.  0 

0 

6 

0 

0 

EFFINGHAM  1  SW 

89 

5 

59 

7 

74 

6 

•  3 

102 

31 

4  7 

19 

1 

15 

0 

0 

0 

.  91 

-3 

12 

.  56 

8 

.  0 

0 

4 

1 

0 

GR  IGGSV  I LLE 

90 

8 

63 

8 

77 

3M 

54 

2 1 

19 

0 

0 

0 

.69 

-2 

74 

.30 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

HAVANA 

87 

8 

62 

7 

75 

3 

1  *  2 

inn 

31 

54 

^n 

12 

0 

0 

0 

1 

.  57 

-1 

65 

'  ^\ 

7 

.0 

0 

5 

1 

0 

HILLSBORO 

89 

0 

61 

4 

75 

2 

~   .  8 

99 

3 1 

52 

19  + 

14 

0 

0 

0 

.  78 

-2 

98 

.  4  3 

* 

.0 

0 

4 

0 

0 

HOOPESTON 

86 

8 

61 

5 

74 

.1' 

.8 

98 

29f 

49 

18+ 

1 

1  1 

0 

0 

0 

.  92 

-2 

6a 

.34 

2 

.0 

0 

6 

0 

0 

JACKSONV I LLE 

■  87 

6 

62 

1 

75 

0 

98 

3 1 

53 

1 8 1 

.  0 

13 

0 

0 

0 

2 

.  28 

-1 

28 

1.01 

4 

.  0 

0 

5 

2 

1 

JERSEYV ILLE 

89 

7 

63 

3 

76 

5 

*  7 
.  1 

98 

31 

53 

9+ 

0 

15 

0 

0 

0 

1 

.  89 

-1 

65 

.  47 

16 

.0 

0 

8 

0 

0 

LA  HARPE 

88 

9 

62 

1 

75 

5 

1  .  4 

101 

3 1 

50 

20 

1 

13 

0 

0 

0 

.66 

-2 

66 

.  3 1 

7 

.  0 

0 

3 

0 

0 

L INCOLN 

89 

3 

60 

8 

75 

1 

.  8 

101 

3 1 

49 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

1 

.90 

-1 

43 

.75 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

MAT TOON 

87 

0 

62 

1 

74 

6 

.4 

97 

27+ 

49 

19 

0 

1 2 

0 

0 

0 

.  60 

-2 

95 

.  18 

16 

.0 

0 

6 

0 

0. 

MORR I SONV I L LE   1  E 

88 

9 

58 

9 

73 

9 

-   .  8 

98 

29+ 

47 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

.  81 

-2 

71 

.  47 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

NEWTON 

92 

5 

63 

,3 

77 

9 

3  . 1 

102 

3 1 

54 

19+ 

0 

18 

0 

0 

0 

1 

.  74 

-2 

09 

1  .  15 

2 

.0 

0 

4 

2 

1 

PALEST INE 

93 

4 

61 

4 

77 

4 

1 .  3 

105 

3 1 

48 

1 9 

0 

21 

0 

0 

0 

.41 

-3 

37 

.  36 

8 

.0 

a 

4 

0 

0 

PANA 

89 

4 

62 

5 

76 

0 

.  6 

100 

1 

51 

20 

0 

16 

0 

0 

0 

.98 

-2 

86 

.  40 

16 

.0 

0 

8 

0 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

88 

6 

61 

8 

75 

2 

.6 

99 

It 

51 

19  + 

0 

13 

0 

0 

0 

3 

.  70 

34 

2.77 

2 

.0 

0 

6 

2 

1 

PEORIA  WB  AP 

R 

86 

5 

63 

7 

75 

1 

1  .  4 

96 

If 

52 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

1 

.61 

-1 

38 

1.11 

7 

T 

T 

7 

5 

1 

1 

QUINCY 

90 

0 

65 

8 

77 

9 

1  .  1 

101 

3 1 

56 

9f 

0 

15 

0 

0 

0 

2 

.11 

-1 

59 

1 . 42 

12 

.  0 

0 

6 

1 

1 

QUINCY  CAA  AP 

88 

7 

62 

4 

75 

6 

52 

14 

0 

0 

0 

1 

.17 

-2 

53 

.  41 

1  2 

.0 

0 

7 

0 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

BASE 

86 

7 

64 

0 

75 

4 

^98 

3 1 

55 

1  8+ 

0 

11 

0 

0 

0 

1 

.04 

-2 

66 

.  57 

7 

T 

0 

6 

1 

0 

ROBERTS  3  N 

88 

2 

61 

6 

74 

9M 

1.8 

102 

31 

50 

18 

0 

12 

0 

0 

0 

.40 

-2 

90 

.27 

12 

.  0 

0 

3 

0 

0 

Dl  ICuM  I  1    1  C 

KUjHV 1 LLt 

89 

5 

64 

0 

76 

8M 

99 

3 1 

0 

15 

0 

0 

0 

1 

.  13 

-2 

34 

.  80 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

CDD  I  KICF  1FI  H    inIO  AD 

R  /  / 

87 

' 

63 

5 

75 

3 

1.3 

98 

31 

51 

20 

1 

12 

0 

0 

0 

.65 

-2 

38 

.22 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

SPR 1 NGF IELD  WB  CITY 

R 

87 

8 

66 

6 

77 

2 

.8 

98 

31 

57 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

.96 

-1 

84 

.31 

16 

6 

0 

0 

TABLE  GROVE 

88 

7 

64 

4 

76 

6 

1.9 

100 

31 

54 

20 

0 

13 

0 

0 

0 

.60 

-2 

67 

.30 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

TUSCOLA 

89 

5 

61 

2 

75 

4 

98 

31 

48 

19 

0 

1 5 

0 

0 

0 

.74 

-3 

04 

.25 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

1  ID  D  A  MA 

87 

5 

61 

7 

74 

1.2 

98 

29+ 

51 

20 

0 

11 

0 

0 

0 

.68 

-2 

85 

.43 

7 

.0 

0 

5 

0 

0 

VANDAL IA  CAA  AP 

90 

1 

59 

2 

74 

7 

99 

It 

46 

19 

0 

17 

0 

0 

0 

.43 

.25 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

V  1  KUtN 

88 

) 

62 

5 

75 

3 

96 

If 

51 

20 

0 

14 

0 

0 

0 

.95 

-2 

50 

.  59 

16 

.0 

0 

3 

1 

0 

WATSEKA 

86 

4 

60 

0 

73 

2 

98 

3 1 

49 

1 9 

0 

10 

0 

0 

0 

.58 

-2 

96 

.  25 

2 

..0 

0 

7 

0 

0 

WHITE  HALL   1  E 

89 

9 

62 

76 

2 

.  5 

99 

2 

54 

19 

0 

15 

0 

0 

0 

1 

.  59 

-1 

90 

.  80 

16 

.  0 

0 

5 

2 

0 

W I NDSOR 

89 

9 

61 

75 

.9 

100 

29f 

47 

20 

1 

16 

0 

0 

0 

.61 

-2 

97 

.  20 

16 

.0 

0 

5 

0 

0 

D I V 1 5  I  ON 

75 

5 

.  7 

. 

1 

.11 

-2 

16 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALB  I  ON 

94 

; 

63 

2 

78 

/ 

103 

31 

54 

19+ 

0 

23 

0 

0 

.15 

-3 

40 

.08 

5 

.  0 

0 

2 

0 

0 

ALTON  DAM  26 

91 

8 

65 

0 

78 

106 

1 

55 

19i- 

0 

18 

0 

0 

0 

.47 

-3 

11 

.18 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

ANNA   1  NW 

91 

64 

0 

77 

7 

.  2 

99 

1  5F 

54 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

.72 

-3 

19 

.  40 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

BASE 

89 

• 

64 

9 

77 

2 

-  .  1 

99 

1 

55 

19 

0 

1  / 

0 

0 

0 

.67 

-3 

07 

.  36 

12 

o 

"4 

o 

o 

CAIRO  WB  CITY 

91 

1 

69 

80 

b 

1 .  0 

100 

31 

61 

9+ 

0 

19 

J 

0 

1 

.54 

-1 

67 

.  86 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

TARROwnAI  P  ccuA/-C 

vnnD  ^Jl^Urt  1_C  JtWMut 

91 

7 

60 . 

.' 

76 . 

3 

-1  .9 

101 

31 

46 

20 

0 

19 

0 

0 

0 

.  7.0 

-3 

19 

.30 

9 

.0 

0 

5 

0 

0 

CARLYLE 

92 

g 

63 

1  .  7 

103 

If 

0 

19 

0 

0 

1 

1 

.03 

-2 

52 

.50 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

COBDEN  2  S 

90 

61 

1 

76. 

; 

100 

1  5f 

51 

19 

0 

19 

0 

0 

.53 

.29 

8 

.0 

0 

4 

0 

0 

DU  QUOIN  2  S 

91 

• 

62 

1 

77. 

-  '.  3 

100 

3 1 

53 

19 

0 

20 

0 

1 

.25 

-2 

31 

.57 

12 

0 

o 

EAST  ST  LOUIS  PARKS 

COL 

92 

65 

5 

78. 

.  4 

103 

1 

52 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

,  76 

-2 

78 

.40 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

EL  1 ZABE  THTOWN 

93 

8 

64 

r 

79. 

103 

31 

57 

9f 

0 

22 

0 

o 

1 

.66 

-2 

92 

.50 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

FAIRFIELD 

91 

0 

61 

7 

76. 

-   .  9 

100 

If 

52 

19 

0 

17 

0 

0 

0 

.56 

-3 

09 

.34 

4 

.  0 

0 

3 

0 

0 

FLORA 

92 

9 

63 

i 

78. 

2  . 0 

102 

3 1 

54 

20 

0 

19 

0 

0 

0 

.10 

-3 

55 

.  10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

91 

1 

65 

3 

78. 

i 

1 .  0 

21 

0 

0 

0 

.81 

-2 

96 

.  78 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREENVILLE 

88 

7 

64 

8 

76. 

8 

.3 

99 

1 

56 

20 

0 

12 

0 

0 

0 

.51 

-3 

11 

.22 

12 

.  0 

0 

o 

o 

HARR I SBURG 

93 

3 

62 

3 

77. 

8 

-  .4 

104 

31 

49 

20 

0 

20 

0 

0 

0 

.84 

-3 

04 

.  43 

8 

T 

0 

4 

0 

0 

MAKANDA  1  NW 

89 

7 

65 

2 

77. 

5 

99 

31 

53 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

1 

.15 

.43 

7 

n 

7 

0 

0 

MC  LEANSBORO 

93 

4 

62 

6 

76. 

0 

.6 

102 

If 

53 

19 

0 

2  0 

0 

0 

0 

.67 

-2 

66 

.23 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

92 

9 

'  63 

7 

78. 

IM 

1 .  3 

102 

31 

52 

19 

0 

2  0 

o 

0 

.10 

-3 

24 

.05 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT  VERNON  4  N 

91 

1 

63 

77  . 

2 

.0 

100 

31 

51 

19 

0 

1  8 

0 

0 

0 

.81 

-2 

84 

.37 

8 

.0 

0 

" 

0 

0 

NEW  BURNS  IDE 

91 

3 

62 

3 

76. 

8 

-  .2 

101 

31 

47 

19 

0 

1  3 

0 

0 

0 

2 

.26 

-1 

29 

1  .87 

8 

.0 

0 

6 

1 

1 

OLNEY  RADIO  STATION 

92 

1 

62 

2 

77. 

.9 

101 

31 

50 

19 

0 

19 

0 

0 

0 

1 

.  16 

-2 

52 

.73 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

SPARTA 

93 

2 

64 

78. 

1 

1  .4 

101 

If 

51 

19 

0 

22 

0 

0 

0 

.80 

-3 

05 

.46 

12 

'  .0 

0 

2 

0 

0 

D I V  I  S I  ON 

77. 

8 

.6 

.  79 

-2 

76 

T 

STATE 

75. 

5 

.9 

1 

.12 

-2 

24 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


ILLINOIS 
AUGUj7  1953 


a 

Day  of  month 

otation 

° 

1 

3 

4 

E  I 
5  I 

6 

9 

10 

11 

12 

13  |  14  |  15 

lb 

lb 

19 

ZU  Zl 

22  | 

23  |  24 

25  |  26  |  27 

28  |  29  |  30 

31 

AL«10N 

.15 

.08 

.67 

ALCOO 

•  76 

.1  ? 

T 

•  05 

•  36 

•  29 

ALTON  OAM  26 

•  47 

T 

T 

•  06 

.  18 

•  05 

.  o  1 

.15 

T 

T 

T 

ANNA      I  NW 

•  7? 

•  06 

•  40 

•  10 

ANNA WAN 

•  SR 

•  01 

T 

•  05 

•  55 

•  16 

•  11 

T 

ANT  IOC M 

2.16 

•  67 

•05 

.98 

.10 

T 

•06 

.10 

.30 

ARLINGTON  HFIGHTS  *  SS£ 

l.U 

•  ft? 

.08 

■  08 

.14 

•  02 

AURORA  COLLFGF 

»9Q 

.71 

•  03 

T 

•  08 

•  16 

.01 

•  43 

.18 

HARRY 

•  89 

.14 

•  13 

.17 

•  45 

ftF AROSTOWN 

.58 

.02 

.04 

•  04 

.18 

.01 

•  24 

.05 

"ELLEVl LLE   SCOTT  AF  BASF 

•  67 

* 

•  06 

■  19 

.06 

.36 

T 

BFNTLF V 

•  AO 

.02 

T 

•  13 

T 

.23 

■  02 

T 

RE NT ON 

U17 

•  45 

•  38 

■  1  6 

«LOOM|nGTON 

1.  79 

•  82 

.70 

•  27 

«L0OM|N0T0N  normal 

1.77 

.02 

.0? 

•  34 

1*12 

•  25 

•  02 

"LUFFS 

1  .78 

•  34 

•  40 

•  34 

.62 

H.QA0FOR0  CAA  AP 

.45 

■  01 

T 

•  36 

•  03 

•  05 

T 

RROOKPORT  OAM  52 

.86 

•  33 

•  53 

T 

T 

CAIRO  K«  CITY  R 

1.5* 

.8A 

.48 

T 

04 

* 

.16 

T 

T 

CANTON 

1.25 

■  84 

■  04 

.04 

.30 

.03 

- 

car«ondalf  SEWAGE 

.70 

.01 

•  29 

•  30 

.03 

.05 

T 

CARL  tNV  ILL^  *  F. 

1.41 

•  0? 

.35 

T 

•  08 

.26 

•  70 

CARL  VLE 

1.03 

•  03 

•  22 

.50 

'  ' 

•  05 

C  ARM  1 

1 .  76 

.30 

.25 

.6? 

•  09 

CASEV 

.9? 

.07 

•  08 

.8? 

CFNTRAL IA   4  W 

■  57 

.44 

•  05 

•  08 

CHANOLERVIH.F 

1.0? 

•  1  3 

•  08 

•  45 

•  11 

.76 

T 

CMA  NNAHON  OP  F  SOP N 

•  87 

•  10 

•  01 

•  68 

CMARL'^TON 

.  77 

T 

•  02 

•  04 

•  57 

■  10 

.04 

CHENOA 

•  87 

T 

T 

.20 

.30 

T 

•  37 

CHESTER 

1.40 

T 

.  7? 

•  24 

•  03 

•  53 

.47 

T 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1.3? 

•  02 

.55 

.17 

•  14 

T 

•  25 

•  19 

CHICAGO  W«  AIRPORT  R 

1  .00 

•  01 

•  M 

T 

•  06 

T 

T 

■  13 

•  01 

T 

T 

CHICAGO  wft  CI  TV  R 

7.01 

.07 

.96 

.17 

•  02 

T 

T 

•  59 

T 

T 

•  20 

CHILLKOTME 

•  57 

•  27 

•  14 

•  01 

.15 

CICFRO 

1.44 

.67 

.06 

•  08 

T 

•  43 

T 

•  ?0 

T 

CLtNTOM  1  s 

7.73 

T 

.  1 1 

T 

•  32 

1  .56 

•  21 

.03 

CO»OEN  7  S 

■  53 

•  07 

•  29 

07 

OANVlLL^ 

•  56 

•  03 

T 

T 

•  23 

•  06 

•  19 

OANvlLLF  SFWAGF  PL 

.58 

T 

T 

T 

■  25 

.07 

.  19 

.07 

OAVFNPORT    IOWA  L  0  19  R  // 

1.27 

•  1 5 

T 

.40 

•  01 

•  03 

■  02 

•  01 

*  33 

.32 

T 

DECATUR 

.77 

•  16 

•  01 

•  02 

•  02 

•  29 

"  71 

1  .97 

•  30 

■  07 

•  18 

HI  Oooin  ?  s 

1*25 

■  36 

.05 

•  06 

.57 

•  21 

FAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

7A 

•  14 

.01 

.07 

.14 

.40 

FOWARncviLL^ 

•  74 

T 

•  21 

T 

.13 

•  06 

•  28 

*  °* 

FFF 1 MGHAM  1  SW 

•  91 

•  30 

T 

•  56 

.02 

FLGIN 

1*30 

.11 

.73 

T 

T 

•  07 

T 

T 

■  25 

•  14 

Fl  IZA*4£THT0WN 

•  66 

T 

.  50 

.0? 

14 

FLSAH 

1.49 

•  44 

•  11 

.09 

•  21 

•  41 

.0? 

.21 

FAIRFI cL0 

.56 

•  34 

•  02 

•  20 

FLORA 

.10 

•  10 

FRFF  PORT 

7.58 

T 

.78 

1.15 

.75 

•  01 

.30 

•  09 

T 

FPFF PORT  SEwAGF  PL 

7. AO 

.  1  0 

•  20 

I  .80 

.02 

T 

•  74 

.08 

FULTON   OAM  13 

1.76 

•  0? 

.70 

•  82 

.02 

•  04 

.16 

GA1.FNA 

7.65 

T 

.47 

.06 

1.75 

,44 

•  01 

•  4? 

T 

GALFS"tlRG 

1.37 

T 

T 

•  31 

.47 

•35 

.10 

T 

GALVA 

1  .05 

•  10 

.61 

.  14 

6FNF sfo 

.61 

T 

T 

T 

.42 

T 

•  19 

Q IRS ON  C1TV 

.77 

T 

.06 

.43 

■  08 

•20 

T 

GLADSTONE    OAM  18 

.59 

t 

.1? 

•  30 

.02 

.15 

GLFNOALF    F|P  FARM 

•  97 

.86 

•  06 

.03 

G0LC0N04  I)  An  51 

.81 

.0? 

■  78 

•  01 

T 

T 

GOLOFN 

.91 

T 

•  46 

T 

•  39 

.06 

GRAF  to»i 

.04 

T 

•  30 

T 

T 

.12 

T 

•  33 

T 

T 

.11 

GRANO   TOWFR   ?  N 

.99 

T 

.IB 

.05 

•  22 

•  08 

.46 

GRFFnu' 

GREENV ILLE 

.52 

•21 

•  08 

.01 

GR IOLF V 

1.02 

•  IS 

•  0? 

.18 

.48 

.19 

OR IGGSV ILL  F  . 

... 

T 

.30 

•  14 

•  25 

MARO  IN 

7.  Aft 

•  00 

•  13 

•  16 

•  31 

1.15 

■  13 

HARR  1 

.84 

■  05 

■  23 

•  43 

.13 

HARR 1 S^URG  n  |  SPOS A  L  PL 

.80 

•  05 

.0? 

.70 

•  03 

HAVANA 

1.57 

T 

.10 

•  67 

•  46 

•  29 

* 

HAVANA    NO  ? 

?.0A 

T 

.15 

•  16 

•  56 

.79 

■  32 

.08 

"lLLS»ORO 

•  78 

.43 

.03 

•  IS 

.  1  7 

HOOPC«T0W 

■  9? 

•  34 

•  06 

T 

.01 

•  12 

•  06 

•  33 

T 

MUTSONVILLE  pwr  PL 

.28 

T 

■  10 

■  10 

ILLINOIS  CITV  OAM  1A 

1*73 

.59 

•  10 

'  .13 

.01 

.00 

JACKSONVILLE 

2.28 

T 

1.01 

.08 

•  31 

•  24 

.64 

JCRSFVVILLE 

1.89 

•  26 

■  44 

.0? 

.03 

•  39 

•  26 

.47 

.02 

T 

JOL  I  FT        AND  ON  RO 

1.50 

.31 

•  56 

•  0? 

.07 

•  35 

.02 

•  17 

JOL 1  FT 

1.75 

.55 

•  55 

•  07 

•  13 

KANKAKFF 

.59 

.33 

.07 

•  IP 

KANKAKEE    4  H 

.90 

.01 

T 

T 

•  6? 

•  OR 

.18 

T 

KF  (THSRIIRG 

1.2ft 

•  4? 

.03 

.45 

.06 

T 

•  32 

kEwanff 

.28 

•  04 

•03 

.04 

.0? 

.15 

L A  HARPF 

.66 

.31 

•29 

.06 

LANARK 

1.6ft 

.17 

1.07 

.18 

•07 

•  13 

.  1 1 

LA  SALL^  PFRll 

.93 

•  3? 

•20 

T 

T 

•02 

.18 

.07 

.06 

T 

LA  SALLF   1  S 

.79 

•  04 

.Oft 

■  32 

.18 

•  08 

LA WRFNCFv I LLE 

1.36 

.17 

•  OS 

1.02 

•  14 

LF  ROV 

1.84 

.10 

1.04 

•  44 

•22 

.04 

LINCOLN 

1.90 

.51 

•  75 

•  25 

•  35 

•  04 

MACK INAW 

1.79 

•  05 

1*45 

.05 

.24 

WACQMfl 

?.«.A 

T 

■  07 

2.19 

•21 

•  05 

•  04 

MAK  A NO 4    1  NW 

1.15 

-1ft 

•  43 

.11 

•  19 

•  04 

.  1  3 

T 

.13 

MARF  NGO 

7.4? 

.18 

1*17 

•  27 

•  31 

.01 

■02 

•  25 

•21 

MAR  I  ON 

.18 

.10 

.06 

.0? 

MARSE I LLtS  LOCK 

1.14 

•  ?6 

•  57 

T 

•  08 

•  14 

•09 

T 

MARSHALL 

•  49 

T 

•  05 

.14 

■  04 

•  75 

T 

•  01 

MASCOUT AH 

•  36 

T 

.02 

•31 

■  03 

.60 

•  14 

•  10 

•  02 

.04 

•12 

V  7  S 

1.48 

.02 

•  7? 

•  03 

•  45 

T 

.04 

.08 

•  14 

MC  LFtNSRORO 

.67 

T 

.17 

.23 

•  7? 

T 

T 

•  05 

MFOORA 

2.66 

•  10 

•  75 

■  01 

T 

•  30 

•  10 

1.40 

M| NONK 

1.35 

T 

•  79 

.38 

MOlInc  Nn  airpopt  R 

1.05 

.52 

•09 

T 

.  ■■ 

.11 

.23 

•  08 

T 

- 

MONMOUTH 

•  68 

•  38 

•  05 

•  25 

MONT  ICFLLO 

1.07 

■  07 

•  36 

•  30 

•  17 

.09 

WWR  IS 

1.17 

•  27 

•  0? 

•  04 

•  64 

•  11 

■  09  T 

T 

MORRIS   3  NF 

•  50 

■  10 

.30 

•  04 

•  06 

MORRISON 

1.81 

.34 

.43 

■  03 

•  34 

•  04 

•  34 

.02 

•  27 

T 

MORR 1SONVI LLE    1  F 

.81 

•  06 

•  24 

•  03 

.47 

V  CARMEL  WATFR  WKS 

•  10 

.0? 

•  03 

•  05 

MOUNT  CAPPOLL 

2.  16 

.09 

.05 

T 

1*33 

T 

.53 

•  16 

T 

MOUNT  OLIVF 

1.94 

1.05 

.54 

•  18 

.15 

•  02 

T 

r.r.r.m:.  act.,  f  ol lovlM  Atatloa  !■«•■. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued  august  1953 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  ! 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  j  15 

16  | 

17  |  18 

19  j  20  j  21 

99       91  OA 

9R       9fi  97 

6-J          L.U  £tl 

9fl      9Q  m 
e*a       £H3  JU 

31 

MOUNT  PULASKI 

1  •  36 

* 

1 

* 

.05 

MOUNT  STERLING 

0  1 

*  1  8 

*05 

*05 

.05 

MOUNT   VFRNON  4N 

.81 

•  15 

.16 

.37 

.11 

NASHVILLE   3  NW 

•  66 

.3? 

.22 

.12 

NEWARK    7  * 

*  46 

•  23 

13 

*  10 

NEW  BOSTON  OAM  17 

.60 

T 

.31 

j 

•  37 

NEW  BOSTON 

.  76 

•  03 

.4  1 

.05  T 

NEW  BURNS  I  OF 

2.  26 

.18 

.04 

■  06 

1.87 

■  06 

NEWTON 

.  50 

1.15 

T 

•  06 

T 

•  03 

OLNEV  RADIO  STA 

1*16 

•  39 

.04 

•  73 

OREGON  WATER  WKS 

1,02 

•  30 

•  24 

•  10 

•  28 

OTTAWA 

1  .59 

.01 

PALEST INE 

■  4] 

■  02 

.02 

.36 

PANA 

•  98 

.03 

.08 

.06 

.02 

T 

.10 

•  07 

.22 

.40 

PARIS  WATER  WORKS. 

3.  TO 

2.77 

•  09 

•  12 

•  51 

•  04 

.  17 

PARK  FOREST 

2.73 

*  ' 

* 

PAW  PAW 

1  .25 

"  33 

*64 

10 

'  07 

.20 

1.29 

.20 

.15 

.05 

.09 

.35 

T 

.25 

PEOR I A    WR   AIRPORT  ft 

1.61 

.05 

.07 

1.11 

.08 

.30 

T 

T 

PEOTONE 

1.68 

•  05 

•  40 

•  56 

•  45 

•  20 

PETERSBURG 

•  96 

.04 

PLEASANT  HILL 

7.33 

.48 

.05 

'  .60 

PONT  1  AC 

.53 

■  01 

•  02 

.07 

•  20 

.07 

.16 

•  05 

PR  A  1 R  1  F  OU  ROCHE  R 

1  .  53 

.60 

.19 

.14 

.02 

.08 

•  45 

T 

PRINCEVILLE  2  NW 

.  SB 

QU INCY 

2.11 

.04 

QUlNCY  CAA  AP 

1.17 

07 

'  31 

*04 

* 

*25 

41 

.02 

OUINCY  DAM  21 

1.B1 

•  55 

•  06 

•  14 

.32 

.15 

.55 

.02 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

1  .92 

•  45 

.04 

•  24 

.10 

T 

1.00 

.09 

RANTOUL   CHANUTE    AF  BASE 

•  05 

.04 

T 

•  57 

.17 

.20 

.01 

REO  BUO 

.77 

•  09 

■  20 

•  11 

•  37 

ROBERTS   3  N 

T 

-•03 

•  10 

•  27 

ROCHFLLE 

1.09 

.04 

.03 

.35 

.06 

.03 

.38 

.16 

ROCK  FORD 

1  *Q5 

•  50 

.15 

.  70 

1  .05 

■  15 

ROCK  FORD  4  NE 

•  08 

■  68 

•  05 

•  56 

.01 

.02 

•  43 

■  1 1 

ROCKFORD  CAA  AP 

1.65 

.6fl 

.01 

•  09 

■  41 

T 

•  04 

T 

.25 

.06  .11 

ROCK  PORT 

1.10 

T 

.  30 

.80 

RUSHVlLLE 

1.13 

.03 

.22 

.03 

.80 

.05 

STE  MARIE 

T 

.05 

•  04 

T 

SALEM 

.  48 

08 

.16 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

1  .21 

•  34 

SWELL 

.72 

*  1  6 

SPARLANO 

•  B3 

.03 

•  55 

.05 

.20 

SPARTA 

.80 

T 

T 

.34 

T 

.46 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

.65 

SPRINGF IELO  WB  CITY  R 

•  96 

31 

STOCKTON 

.93 

" 

.02 

STRFATOR 

.60 

•  43 

.17 

SYCAMORF 

1.42 

•  66 

.10 

.02 

■  OB 

.02 

•  36 

.16 

TABLE  GROVE 

.60 

•  09 

T 

•  1  2 

•  06 

•  30 

•  03 

TAYLORVlLLF 

1.05 

Tl SK ILWA 

1.10 

* 

.0 

TOULON 

.68 

.02 

.15 

.03 

.31 

.17 

T 

TUSCOL  A 

.74 

T 

.12 

.12 

•02  .23 

.25 

T 

URBANA 

•  66 

•  0 

* 

.43 

•  04 

•  1  3 

.  06 

URBANA   FNG  CAMPUS 

.80 

.03 

53 

•  13 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

1.11 

.43 

*  u 

•  06 

•  14 

•  03 

.11 

T 

VANDAL.  I  A   CAA  AP 

.43 

•  25 

.01 

•  01 

•  02 

•  1  0 

.04 

T 

V1RDEN 

.95 

T 

T 

.16 

T 

.20 

.59 

T 

WALNUT 

1.84 

.26 

.74 

.29 

.39 

.16 

WARSAW 

1.06 

•  42 

.64 

WATFRLOO 

.89 

.10 

.33 

•  46 

T 

T 

WATSEK  A 

.58 

.25 

■  11 

.01 

•  01 

.01 

.05 

T  .14 

WAUKEGAN 

1  .66 

.53 

.15 

.04 

.70 

.04 

T 

.04 

.01 

.15 

WAYNE  CITY 

.58 

.35 

.23 

WHF  A  TON  COLLEGE 

.  55 

.38 

.01 

.05 

.04 

.07 

WHITE   HALL   1  E 

1.  59 

? 

.53 

.01 

.03 

.22 

.80 

WILCOX 

.77 

.70 

.07 

WINDSOR 

.61 

.09 

T 

T 

•  02 

.17 

.13 

.20 

r*f.r«i>c.  not*.  follo.m,  st.tlo.  lad.,. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9. 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

101 

10? 

101 

05 

86 

90 

05 

84 

81 

69 

04 

86 

94 

98 

98 

89 

87 

87 

90 

90 

94 

95 

97 

98 

100 

101 

102 

100 

103 

94 

1 

M  IN 

73 

74 

74 

76 

6  7 

61 

64 

62 

56 

57 

58 

63 

65 

65 

6  4 

64 

63 

56 

60 

63 

2 

Aitoo 

MAX 

100 

86 

98 

86 

80 

83 

82 

75 

89 

86 

87 

88 

91 

95 

84 

83 

86 

84 

86 

89 

90 

94 

96 

97 

97 

97 

97 

101 

101 

89. 

5 

MIN 

70 

7  1 

71 

72 

65 

61 

60 

56 

57 

60 

63 

66 

56 

59 

5  8 

61 

56 

53 

62 

61 1 

1 

ALTON  OAM  ?6 

MAX 

106 

104 

104 

88 

86 

83 

84 

76 

86 

94 

96 

90 

97 

96 

93 

77 

88 

8? 

88 

88 

88 

98 

96 

94 

96 

06 

96 

95 

96 

89 

98 

91. 

8 

MIN 

74 

74 

74 

70 

6  7 

61 

64 

62 

58 

60 

70 

66 

65 

62 

66 

63 

62 

58 

55 

55 

58 

62 

64 

64 

70 

67 

64 

73 

64 

70 

72 

65. 

0 

ANNA  1NW 

MAX 

97 

94 

93 

94 

92 

86 

04 

R4 

85 

80 

88 

86 

94 

97 

99 

94 

81 

85 

84 

86 

86 

89 

91 

95 

95 

07 

97 

95 

94 

93 

99 

91. 

4 

MIN 

73 

74 

6  7 

65 

63 

65 

54 

55 

56 

62 

63 

64 

63 

65 

64. 

0 

ANTIOCH 

MAX 

86 

81 

65 

85 

77 

79 

76 

73 

78 

80 

83 

81 

85 

87 

80 

78 

76 

80 

83 

85 

85 

87 

92 

06 

95 

96 

95 

94 

99 

84. 

3 

MIN 

56 

54 

54 

52 

52 

54 

57 

58 

59 

62 

63 

63 

63 

64 

67 

71 

60. 

7 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

94 

87 

03 

87 

76 

80 

80 

75 

80 

82 

84 

84 

85 

88 

80 

82 

78 

81 

78 

82 

84 

85 

86 

86 

93 

05 

95 

95 

95 

96 

96 

86. 

0 

MIN 

67 

6  6 

7 1 

61 

54 

58 

52 

59 

52 

46 

46 

50 

49 

55 

55 

54 

58 

59 

61 

59 

61 

63 

67 

57. 

5 

BELLEVILLE    aCOTT  AF 

MAX 

99 

98 

95 

66 

83 

84 

87 

78 

«l 

88 

93 

83 

90 

94 

90 

81 

83 

84 

84 

90 

92 

94 

96 

97 

97 

96 

05 

92 

98 

69. 

5 

MIN 

66 

65 

59 

55 

56 

56 

62 

64 

64 

65 

64 

62 

63 

61 

7  1 

72 

64. 

9 

BLOOM I NGTON  NORMAL 

MAX 

95 

94 

96 

91 

88 

80 

82 

73 

82 

86 

85 

85 

85 

89 

88 

80 

80 

79 

82 

82 

82 

87 

88 

91 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

98 

87, 

7 

MIN 

6  0 

56 

51 

71 

61. 

7 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

98 

97 

96 

96 

90 

83 

05 

84 

83 

86 

89 

89 

93 

94 

98 

95 

84 

86 

88 

81 

90 

94 

94 

95 

96 

95 

95 

96 

100 

91. 

3 

MIN 

70 

70 

1 

72 

72 

70 

66 

70 

69. 

6 

CARBONDALE   SFWAGE  PL 

MAX 

98 

99 

95 

94 

80 

86 

94 

82 

84 

89 

90 

65 

93 

96 

99 

69 

82 

84 

85 

87 

00 

93 

95 

97 

97 

99 

99 

96 

91 

101 

91. 

7 

M  IN 

64 

68 

60 

68 

63 

60 

2 

CARL INV I LLE  4E 

MAX 

100 

100 

99 

91 

87 

84 

84 

80 

84 

87 

90 

87 

89 

95 

92 

80 

80 

82 

82 

83 

89 

90 

93 

95 

97 

98 

97 

98 

97 

99 

90. 

0 

MIN 

60 

54 

71 

61 

6 

CARL  VLE 

MAX 

103 

103 

101 

90 

86 

B  B 

92 

81 

84 

88 

92 

85 

90 

96 

95 

a  7 

86 

87 

93 

94 

96 

it 

99 

99 

1  00 

99 

99 

101 

92. 

6 

M  IN 

63 

58 

63 

1 

CHARLESTON 

MAX 

97 

96 

96 

89 

83 

86 

88 

77 

84 

85 

90 

84 

90 

92 

91 

79 

85 

86 

67 

91 

93 

94 

97 

08 

98 

QQ 

89 

3 

MIN 

3 

59 

58 

51 

61 

6 

CHENOA 

MA  X 

95 

94 

QP 

9? 

80 

84 

81 

74 

80 

82 

84 

84 

85 

88 

84 

80 

7? 

81 

80 

82 

85 

87 

90 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

86 

7 

MIN 

54 

57 

53 

46 

S  ? 

47 

48 

55 

54 

56 

64 

65 

63 

65 

66 

69 

70 

59 

8 

CHICAGO  UNIVFRSITY 

MAX 

84 

63 

92 

86 

71 

79 

77 

72 

74 

76 

84 

82 

82 

88 

75 

81 

74 

76 

73 

76 

78 

79 

80 

84 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

99 

82 

o 

MIN 

73 

68 

62 

59 

60 

64 

62 

65 

67 

65 

66 

70 

72 

71 

71 

75 

77 

67 

2 

CHICAGO  WR  AIRPORT 

MAX 

97 

68 

96 

88 

75 

83 

78 

75 

79 

82 

87 

85 

87 

91 

81 

83 

77 

78 

76 

80 

84 

86 

86 

90 

95 

97 

97 

97 

98 

96 

99 

86 

8 

MIN 

7? 

72 

71 

69 

66 

60 

56 

55 

57 

58 

63 

62 

63 

66 

68 

70 

60 

70 

7  1 

74 

64 

8 

CHICAGO  *B  CITY 

MAX 

84 

8? 

91 

86 

71 

79 

78 

73 

74 

75 

85 

83 

84 

89 

76 

81 

74 

75 

78 

79 

78 

84 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

98 

83 

2 

MIN 

74 

7? 

7  7 

66 

66 

68 

66 

66 

64 

65 

66 

68 

71 

71 

70 

72 

74 

77 

77 

77 

77 

79 

70 

1 

CICERO 

MAX 

97 

88 

94 

89 

77 

ai 

79 

76 

nn 

83 

86 

85 

88 

90 

82 

86 

79 

81 

78 

81 

83 

85 

85 

90 

94 

96 

05 

97 

97 

96 

101 

87 

1 

M  IN 

72 

6 

63 

57 

54 

53 

55 

57 

60 

62 

60 

63 

64 

66 

65 

67 

69 

73 

63 

0 

COBDEN  ?S 

MAX 

95 

95 

94 

91 

89 

84 

07 

80 

82 

88 

89 

84 

93 

95 

100 

93 

84 

86 

88 

91 

90 

95 

95 

97 

97 

95 

95 

93 

100 

90 

9 

M  IN 

60 

54 

56 

60 

56 

61 

60 

6  3 

61 

63 

5 1 

53 

54 

57 

61 

6  0 

60 

63 

56 

58 

6  5 

64 

61 

4 

OANVtLLE 

MAX 

96 

95 

95 

88 

82 

81 

84 

77 

80 

82 

87 

83 

86 

90 

84 

72 

80 

80 

84 

86 

92 

90 

94 

96 

96 

96 

97 

95 

98 

87 

2 

M  IN 

65 

58 

59 

59 

54 

56 

66 

61 

63 

56 

52 

59 

6 

OAVENPORT    IOWA   L   0  15 

MAX 

98 

88 

94 

8? 

76 

80 

79 

74 

85 

83 

86 

84 

87 

89 

80 

83 

84 

80 

82 

86 

86 

91 

94 

95 

95 

95 

96 

98 

98 

86 

7 

MIN 

1 

66 

63 

63 

61 

G  1 

6 

66 

67 

64 

66 

6 1 

59 

58 

66 

2 

DECATUR 

MAX 

98 

97 

Oft 

89 

77 

P.', 

85 

80 

83 

86 

89 

P7 

69 

94 

89 

If, 

84 

84 

84 

00 

91 

95 

99 

97 

99 

99 

99 

97 

100 

89 

6 

MIN 

3 

56 

63 

56 

56 

60 

63 

66 

61 

64 

56 

52 

62 

9 

OIXON 

MAX 

93 

91 

93 

85 

76 

77 

79 

74 

82 

83 

82 

85 

84 

39 

84 

80 

80 

82 

84 

86 

85 

89 

93 

95 

95 

95 

94 

06 

98 

86 

2 

MIN 

77 

60 

55 

60 

53 

46 

53 

47 

52 

56 

59 

58 

63 

62 

61 

62 

63 

68 

74 

60 

2 

OU  QUOIN   2  S 

MAX 

99 

98 

96 

92 

67 

89 

98 

81 

84 

80 

90 

86 

90 

95 

96 

'7  0 

85 

86 

87 

92 

94 

95 

41 

97 

98 

OB 

95 

97 

100 

91 

6 

M  IN 

60 

62 

56 

59 

6 

70 

61 

60 

64 

68 

62 

62 

7 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

103 

102 

Qn 

92 

89 

85 

85 

81 

86 

90 

93 

87 

91 

98 

93 

85 

86 

87 

87 

93 

04 

05 

97 

98 

98 

97 

98 

91 

101 

92 

0 

M  IN 

7  7 

76 

67 

65 

60 

52 

56 

59 

59 

62 

63 

62 

62 

61 

62 

60 

73 

74 

65 

5 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX 

98 

95 

00 

82 

81 

84 

81 

83 

82 

88 

84 

86 

91 

89 

81 

79 

84 

85 

86 

90 

92 

93 

98 

97 

98 

97 

101 

09 

102 

89 

5 

M  Ijg 

° 

60 

55 

61 

60 

58 

60 

60 

61 

50 

47 

48 

51 

57 

56 

58 

63 

60 

58 

58 

62 

62 

69 

59 

7 

EL  I2A8ETHTOWN 

MAX 

99 

100 

g  7 

96 

89 

86 

95 

90 

82 

87 

92 

90 

95 

98 

101 

96 

87 

89 

00 

88 

92 

96 

98 

98 

99 

99 

98 

98 

103 

93 

8 

M  IN 

60 

5 

60 

62 

64 

68 

6 

66 

65 

67 

57 

57 

56 

63 

6? 

62 

62 

61 

63 

7  1 

67 

64 

7 

FAIRFIELD 

MAX 

100 

100 

9  9 

0? 

84 

85 

97 

80 

84 

85 

91 

85 

89 

93 

93 

87 

82 

84 

85 

89 

91 

95 

98 

98 

08 

100 

99 

98 

100 

91 

0 

MIN 

57 

56 

61 

64 

62 

60 

64 

64 

58 

52 

55 

54 

62 

57 

58 

S  Q 

58 

57 

59 

58 

69 

66 

61 

7 

FLORA 

MAX 

101 

100 

100 

91 

84 

89 

93 

81 

85 

89 

92 

86 

94 

97 

05 

B  9 

86 

86 

87 

92 

95 

96 

98 

100 

100 

99 

100 

98 

102 

92 

9 

MIN 

68 

° 

64 

62 

50 

59 

63 

64 

64 

65 

6  3 

64 

55 

55 

56 

62 

60 

61 

6 1 

61 

6 1 

61 

60 

70 

68 

63 

1 

FREEPORT 

MAX 

9? 

82 

90 

82 

77 

75 

70 

75 

8? 

82 

70 

83 

85 

66 

78 

60 

80 

81 

82 

85 

85 

67 

91 

92 

92 

92 

93 

94 

97 

84 

5 

M  IN 

6 

58 

50 

46 

47 

49 

4  7 

51 

54 

52 

67 

59 

6 1 

57 

62 

68 

69 

57 

1 

FULTON   OAM  13 

MAX 

94 

86 

93 

87 

75 

70 

77 

73 

82 

83 

87 

63 

85 

86 

81 

63 

79 

79 

63 

86 

87 

88 

92 

A6 

92 

94 

94 

05 

100 

65 

0 

MIN 

17 

7 

65 

61 

6 

63 

63 

67 

64 

65 

63 

60 

57 

61 

54 

59 

67 

69 

67 

62 

66 

66 

64 

64 

70 

72 

64 

7 

GALFSBURG 

MAX 

97 

9S 

95 

85 

81 

81 

80 

74 

83 

84 

85 

65 

87 

93 

87 

62 

87 

83 

63 

87 

68 

91 

94 

94 

95 

95 

95 

97 

100 

87 

7 

M  IN 

70 

73 

71 

62 

60 

50 

57 

56 

63 

63 

6C 

66 

6 1 

5  7 

58 

54 

62 

B 

GALVA 

MAX 

99 

94 

97 

89 

78 

B? 

81 

72 

84 

84 

85 

87 

60 

93 

85 

84 

80 

8  1 

83 

82 

84 

86 

88 

93 

95 

96 

97 

96 

97 

97 

101 

88 

4 

MIN 

71 

70 

70 

70 

64 

56 

60 

54 

55 

59 

60 

66 

58 

62 

56 

f  7 

56 

52 

46 

55 

53 

67 

61 

4 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

98 

07 

96 

97 

89 

85 

03 

83 

82 

88 

90 

90 

92 

94 

OR 

96 

82 

62 

82 

84 

86 

93 

90 

94 

96 

96 

96 

95 

95 

91 

100 

91 

S 

MIN 

4 

74 

74 

72 

68 

67 

66 

60 

57 

62 

64 

64 

69 

66 

64 

70 

65 

66 

65 

3 

GREFNVILLE 

MAX 

99 

07 

96 

89 

82 

82 

84 

77 

83 

85 

88 

81 

88 

92 

89 

87 

83 

82 

84 

88 

89 

01 

04 

95 

96 

96 

96 

93 

97 

88 

7 

MIN 

60 

*7 

67 

66 

63 

63 

57 

58 

56 

57 

63 

64 

66 

65 

65 

67 

66 

65 

70 

71 

64 

8 

GRIGGSVILLE 

MAX 

100 

107 

99 

95 

85 

80 

84 

78 

91 

90 

91 

90 

87 

97 

90 

81 

82 

85 

62 

83 

88 

00 

94 

96 

98 

98 

97 

99 

96 

101 

90 

8 

MlN 

73 

72 

7? 

73 

65 

56 

56 

56 

67 

68 

62 

69 

67 

60 

60 

57 

56 

57 

55 

54 

57 

60 

65 

70 

66 

.  72 

64 

71 

74 

63 

8 

HARR I SRURG 

MAX 

100 

100 

[00 

95 

88 

86 

06 

62 

85 

88 

97 

8t 

94 

96 

90 

04 

84 

t>5 

86 

88 

87 

90 

94 

06 

96 

98 

100 

'.0  1 

101 

100 

104 

93 

3 

MIN 

72 

74 

75 

76 

68 

61 

67 

63 

56 

57 

57 

60 

65 

62 

50 

63 

66 

65 

50 

49 

52 

60 

61 

59 

66 

57 

56 

63 

58 

70 

66 

62 

•  3 

HAVANA 

MAX 

96 

06 

96 

86 

80 

79 

63 

72 

8? 

84 

85 

85 

86 

91 

84 

80 

61 

81 

83 

83 

82 

87 

.  88 

93 

95 

96 

97 

96 

97 

95 

100 

87 

8 

MIN 

73 

72 

73 

74 

70 

58 

64 

58 

57 

61 

67 

69 

60 

59 

63 

63 

57 

55 

55 

54 

55 

59 

59 

60 

62 

65 

64 

63 

62 

69 

70 

62 

7 

HILLSBORO 

MAX 

97 

07 

95 

89 

78 

62 

87 

70 

83 

86 

88 

85 

80 

94 

RO 

BO 

61 

70 

84 

83 

85 

91 

90 

03 

95 

97 

98 

98 

98 

94 

99 

89 

0 

MIN 

71 

74 

74 

72 

67 

57_ 

67 

58 

55 

57 

50 

65 

63 

60 

63 

59 

60 

53 

52 

52 

52 

58 

58 

60 

60 

63 

59 

60 

60 

60 

70 

61 

<• 
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Table  3  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST  1953 


Day 

Of 

Month 

e 

2 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
— 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

HOOPESTON 

MAX 

95 

94 

96 

85 

79 

80 

82 

74 

80 

81 

86 

82 

86 

88 

83 

77 

79 

79 

80 

81 

84 

86 

89 

90 

95 

96 

96 

96 

98 

95 

98 

86. 

M  IN 

75 

73 

69 

74 

65 

59 

60 

56 

57 

56 

58 

66 

62 

59 

59 

59 

57 

49 

51 

49 

55 

60 

50 

60 

60 

64 

63 

64 

65 

70 

72 

61. 

JACKSONVILLE 

MAX 

97 

97 

97 

93 

83 

78 

80 

76 

82 

84 

87 

85 

86 

93 

89 

81 

80 

78 

80 

81 

81 

86 

86 

92 

94 

95 

96 

95 

97 

94 

98 

87. 

M  IN 

72 

73 

7* 

72 

67 

59 

64 

57 

56 

58 

63 

67 

59 

57 

63 

60 

57 

53 

53 

54 

53 

55 

59 

61 

64 

66 

62 

62 

62 

70 

72 

62. 

JER5EYV I LLE 

MAX 

97 

97 

97 

95 

87 

83 

82 

81 

81 

89 

89 

89 

90 

94 

94 

88 

81 

80 

82 

81 

83 

88 

89 

92 

94 

95 

96 

96 

97 

95 

98 

89. 

MIN 

70 

73 

74 

71 

67 

58 

61 

56 

53 

59 

60 

66 

65 

67 

69 

65 

64 

62 

62 

54 

53 

54 

58 

59 

64 

68 

60 

60 

67 

71 

73 

63. 

JOL  I  FT 

MAX 

95 

95 

94 

95 

85 

80 

76 

74 

75 

82 

90 

88 

88 

90 

86 

80 

76 

75 

74 

75 

80 

78 

80 

90 

90 

90 

92 

95 

97 

96 

98 

85. 

MIN 

68 

70 

70 

70 

64 

60 

60 

57 

58 

54 

54 

67 

60 

62 

60 

65 

62 

50 

50 

52 

53 

59 

58 

57 

63 

63 

65 

63 

69 

69 

73 

61  • 

KANKAKEE 

MAX 

93 

90 

92 

86 

81 

80 

79 

74 

81 

81 

83 

84 

85 

86 

82 

73 

78 

79 

80 

82 

82 

85 

86 

87 

90 

92 

93 

93 

94 

92 

94 

85. 

M  IN 

73 

72 

68 

75 

64 

61 

60 

59 

59 

57 

57 

66 

62 

60 

61 

61 

54 

50 

44 

53 

55 

58 

58 

57 

60 

62 

62 

62 

65 

68 

70 

61t 

KANKAKEE   A  W 

MAX 

92 

89 

93 

86 

82 

77 

78 

75 

79 

79 

82 

81 

83 

85 

81 

72 

76 

76 

80 

80 

81 

B5 

85 

86 

92 

93 

93 

93 

95 

93 

96 

84. 

MIN 

72 

70 

68 

75 

63 

58 

57 

57 

57 

54 

54 

65 

59 

57 

57 

59 

51 

47 

47 

51 

51 

57 

55 

55 

60 

62 

59 

60 

64 

67 

68 

59. 

KEWANEE 

MAX 

97 

86 

96 

86 

75 

78 

78 

75 

78 

84 

82 

88 

89 

94 

87 

82 

77 

78 

83 

82 

80 

85 

90 

93 

94 

93 

96 

97 

95 

97 

103 

87. 

MIN 

70 

69 

00 

72 

62 

55 

60 

55 

57 

57 

65 

66 

59 

58 

56 

59 

54 

47 

54 

47 

51 

55 

56 

'57 

60 

62 

61 

61 

58 

68 

70 

59. 

LA  HARPF 

MAX 

99 

97 

98 

90 

83 

82 

84 

73 

83 

87 

87 

86 

89 

94 

88 

75 

83 

82 

85 

82 

83 

87 

89 

92 

95 

96 

97 

95 

96 

97 

101 

88. 

M  IN 

72 

71 

73 

71 

61 

59 

63 

55 

52 

60 

64 

66 

55 

59 

55 

61 

55 

55 

51 

50 

57 

59 

62 

63 

66 

69 

67 

67 

66 

70 

71 

62. 

LA  SALLE  PERU 

MAX 

96 

88 

98 

89 

80 

83 

82 

75 

83 

87 

86 

86 

88 

93 

84 

79 

82 

81 

84 

85 

88 

90 

91 

94 

97 

98 

98 

98 

98 

99 

102 

89. 

MIN 

72 

72 

60 

75 

65 

59 

65 

59 

59 

59 

61 

69 

58 

60 

58 

64 

55 

49 

52 

49 

51 

57 

57 

56 

63 

66 

66 

61 

64 

70 

73 

61. 

LINCOLN 

MAX 

100 

98 

98 

90 

79 

82 

84 

76 

83 

85 

87 

87 

87 

93 

87 

75 

82 

80 

84 

84 

84 

89 

90 

95 

97 

98 

98 

98 

99 

97 

101 

89, 

MIN 

72 

72 

72 

77 

66 

57 

62 

54 

55 

59 

59 

66 

58 

58 

59 

60 

55 

52 

51 

49 

54 

57 

58 

61 

62 

65 

60 

61 

62 

68 

68 

60. 

MAKANDA  1NW 

MA  X 

95 

95 

94 

90 

88 

83 

91 

79 

81 

85 

87 

84 

90 

94 

95 

90 

86 

83 

82 

84 

85 

90 

91 

93 

95 

95 

96 

96 

94 

92 

99 

89. 

MIN 

74 

75 

75 

75 

68 

61 

59 

64 

56 

59 

65 

67 

67 

64 

68 

66 

63 

64 

53 

55 

55 

59 

64 

64 

70 

64 

66 

70 

69 

70 

72 

65. 

MARENGO 

MAX 

93 

S3 

92 

85 

77 

77 

78 

74 

80 

82 

82 

82 

85 

87 

78 

80 

77 

79 

78 

80 

82 

85 

86 

87 

93 

94 

94 

94 

94 

96 

98 

84. 

MIN 

66 

68 

70 

72 

61 

56 

61 

57 

56 

55 

55 

66 

57 

63 

54 

56 

51 

51 

47 

47 

48 

52 

55 

53 

60 

64 

65 

65 

64 

67 

71 

59. 

MATTOON 

MAX 

96 

96 

94 

87 

73 

81 

86 

74 

81 

82 

86 

83 

88 

91 

86 

73 

79 

.78 

80 

81 

83 

86 

89 

92 

94 

94 

97 

96 

96 

97 

97 

87, 

MIN 

74 

73 

73 

71 

63 

60 

67 

59 

57 

56 

59 

64 

65 

61 

65 

60 

59 

53 

49 

51 

55 

60 

62 

62 

61 

64 

62 

62 

61 

69 

69 

62. 

MC  LEANSRORO 

MAX 

102 

102 

101 

94 

87 

89 

97 

82 

90 

88 

92 

85 

95 

98 

99 

88 

86 

84 

86 

87 

89 

91 

93 

96 

97 

98 

99 

100 

99 

100 

102 

93, 

MIN 

71 

72 

72 

77 

68 

62 

64 

62 

57 

59 

59 

61 

65 

63 

60 

64 

65 

62 

53 

55 

54 

60 

60 

60 

61 

60 

61 

61 

60 

67 

67 

62. 

M INONK 

MAX 

96 

93 

96 

89 

77 

81 

es- 

73 

81 

84 

86 

84 

86 

91 

83 

76 

80 

80 

82 

81 

84 

87 

87 

90 

94 

96 

96 

96 

96 

95 

98 

87. 

MIN 

71 

70 

OB 

72 

63 

54 

se 

53 

55 

57 

57 

64 

57 

57 

55 

58 

54 

46 

53 

49 

52 

57 

58 

57 

59 

61 

61 

61 

61 

65 

67 

59, 

MOLINE  Wfl  AIRPORT 

MAX 

98 

88 

94 

82 

76 

81 

79 

73 

83 

86 

86 

84 

87 

90 

81 

81 

79 

79 

82 

81 

82 

86 

88 

92 

95 

96 

96 

96 

96 

98 

100 

86, 

M  In 

72 

72 

71 

70 

62 

60 

59 

58 

55 

60 

63 

63 

56 

62 

59 

62 

55 

49 

55 

48 

51 

53 

55 

64 

66 

67 

66 

68 

68 

71 

72 

61, 

MONMOUTH 

MAX 

98 

95 

98 

88 

83 

83 

83 

77 

84 

86 

87 

86 

88 

94 

86 

80 

83 

79 

85 

88 

85 

90 

90 

93 

95 

97 

97 

96 

97 

99 

101 

89. 

M  IN 

72 

72 

72 

73 

66 

58 

63 

56 

55 

60 

61 

67 

56 

60 

53 

55 

53 

50 

53 

47 

54 

59 

55 

58 

62 

66 

65 

63 

62 

69 

70 

60, 

MORRIS   3  HE 

MAX 

94 

91 

95 

86 

83 

81 

81 

75 

80 

80 

84 

84 

84 

89 

86 

79 

78 

79 

80 

82 

83 

86 

86 

88 

95 

96 

96 

95 

96 

95 

98 

86, 

MIN 

69 

70 

68 

75 

63 

65 

59 

55 

57 

53 

54 

66 

56 

57 

57 

6 1 

53 

46 

* 

50 

49 

56 

55 

52 

58 

60 

58 

58 

61 

69 

71 

59, 

MORR I SON 

MAX 

98 

90 

96 

83 

77 

so 

80 

77 

83 

86 

84 

B6 

90 

90 

84 

84 

82 

84 

83 

84 

86 

88 

90 

91 

95 

97 

97 

96 

97 

100 

102 

88, 

MIN 

69 

67 

68 

71 

63 

58 

61 

58 

56 

60 

59 

65 

58 

60 

57 

60 

54 

51 

55 

53 

46 

52 

70 

58 

62 

63 

62 

62 

62 

67 

69 

60, 

MORR ISONV I LLE    1  E 

MAX 

97 

96 

96 

88 

82 

84 

82 

75 

84 

86 

8B 

87 

89 

93 

89 

80 

81 

79 

84 

83 

'  84 

89 

91 

93 

95 

96 

97 

97 

98 

95 

98 

88, 

M  IN 

69 

69 

70 

70 

65 

54 

58 

55 

53 

54 

56 

64 

57 

55 

60 

58 

57 

50 

49 

47 

50 

55 

58 

56 

58 

60 

62 

60 

59 

69 

68 

58, 

MT  CARMFL   WATER  WKS 

MAX 

100 

99 

OB 

95 

87 

87 

93 

83 

85 

87 

92 

Bf 

94 

96 

98 

92 

86 

84 

85 

88 

88 

91 

93 

96 

97 

98 

100 

100 

99 

99 

102 

92, 

M  IN 

75 

73 

74 

77 

68 

65 

66 

64 

57 

58 

66 

65 

64 

65 

64 

64 

55 

52 

54 

53 

61 

62 

60 

62 

61 

60 

63 

64 

69 

69 

63. 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

95 

83 

<3? 

81 

7* 

7B 

76 

74 

80 

83 

81 

B3 

85 

85 

78 

79 

80 

81 

80 

82 

85 

85 

88 

89 

93 

94 

94 

93 

94 

96 

99 

85. 

MIN 

69 

70 

70 

71 

63 

59 

61 

60 

57 

52 

61 

00 

56 

61 

54 

57 

50 

51 

55 

47 

50 

53 

58 

55 

64 

59 

59 

59 

59 

65 

68 

59, 

MOUNT  VERNON  AN 

MAX 

98 

97 

96 

90 

84 

B7 

91 

80 

84 

88 

89 

84 

91 

94 

95 

88 

86 

83 

83 

87 

86 

92 

93 

94 

96 

97 

98 

98 

98 

96 

;oo 

91. 

MIN 

74 

74 

74 

72 

66 

Bq 

63 

58 

55 

59 

62 

63 

65 

63 

62 

64 

64 

58 

51 

54 

55 

62 

60 

63 

65 

65 

65 

64 

64 

69 

66 

63. 

NEW  BURNS IOE 

MAX 

97 

98 

96 

92 

87 

85 

92 

80 

82 

87 

80 

85 

92 

95 

.98 

92 

84 

85 

84 

86 

87 

90 

92 

95 

95 

97 

98 

97 

96 

97 

101 

91. 

MIN 

72 

73 

73 

76 

66 

60 

60 

64 

56 

57 

60 

65 

64 

61 

60 

62 

64 

64 

47 

48 

52 

57 

60 

57 

64 

62 

58 

65 

67 

70 

66 

62. 

NEWTON 

MAX 

100 

96 

Q7 

91 

87 

MB 

89 

85 

87 

92 

BC 

94 

96 

93 

88 

85 

84 

85 

87 

89 

92 

94 

96 

99 

1  00 

100 

101 

100 

99 

102 

92. 

MIN 

74 

73 

72 

77 

70 

63 

64 

61 

BT 

59 

57 

63 

64 

63 

66 

63 

63 

55 

54 

54 

56 

61 

64 

62 

60 

62 

61 

62 

62 

70 

69 

63. 

OLNEV  RAOIO  STA 

MAX 

99 

99 

98 

92 

84 

86 

91 

79 

82 

87 

90 

BS 

94 

95 

93 

88 

85 

84 

83 

87 

89 

95 

94 

96 

96 

100 

100 

100 

!00 

98 

101 

92. 

m  In 

74 

73 

74 

74 

69 

59 

63 

63 

5  5 

58 

57 

63 

62 

61 

60 

64 

65 

64 

50 

54 

54 

61 

57 

59 

62 

59 

59 

58 

60 

69 

67 

62. 

OTTAWA 

MAX 

96 

84 

JB 

86 

78 

80 

83 

79 

82 

84 

83 

85 

86 

92 

85 

78 

82 

80 

84 

84 

84 

87 

88 

91 

95 

97 

97 

96 

97 

97 

98 

87. 

M  IN 

66 

70 

6fl 

74 

64 

57 

64 

B7 

57 

57 

66 

59 

59 

57 

62 

54 

48 

52 

50 

51 

56 

56 

58 

64 

65 

67 

63 

65 

69 

71 

60, 

PALESTINE 

MAX 

104 

104 

101 

93 

82 

86 

92 

80 

85 

85 

94 

91 

93 

97 

94 

87 

85 

84 

90 

81 

89 

93 

94 

95 

99 

101 

102 

102 

103 

102 

105 

93, 

M  IN 

75 

73 

73 

76 

67 

65 

63 

65 

55 

54 

54 

63 

63 

61 

60 

61 

63 

51 

48 

53 

50 

56 

58 

57 

60 

59 

61 

60 

61 

69 

69 

61. 

PANA 

MAX 

100 

97 

98 

90 

82 

85 

85 

75 

84 

85 

90 

85 

89 

94 

88 

75 

80 

79 

82 

83 

85 

91 

91 

93 

96 

98 

98 

98 

99 

97 

99 

89, 

M  IN 

73 

73 

73 

73 

67 

Bfl 

63 

57 

56 

59 

59 

67 

63 

63 

65 

60 

59 

S3 

55 

51 

55 

59 

61 

61 

61 

63 

63 

63 

63 

70 

71 

62. 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

99 

95 

96 

88 

82 

80 

85 

76 

81 

84 

88 

82 

80 

90 

88 

80 

80 

BO 

82 

84 

86 

89 

90 

92 

95 

95 

98 

98 

99 

97 

98 

88, 

M  IN 

75 

69 

72 

76 

66 

0  7 

62 

58 

58 

55 

50 

66 

63 

62 

64 

58 

58 

52 

51 

51 

54 

58 

59 

59 

61 

61 

59 

61 

64 

7  3 

71 

61  • 

PARK  FOREST 

MAX 

95 

92 

93 

88 

84 

80 

79 

73 

78 

80 

84 

83 

86 

87 

83 

79 

75 

79 

78 

80 

82 

84 

85 

89 

93 

95 

95 

95 

96 

96 

98 

85, 

MIN 

69 

69 

68 

76 

63 

59 

60 

55 

56 

52 

52 

63 

53 

54 

54 

55 

51 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

60 

64 

66 

66 

67 

70 

70 

70 

59, 

PEORIA   WR  AIRPORT 

MAX 

96 

95 

95 

87 

77 

78 

80 

72 

HI 

83 

84 

83 

86 

90 

84 

77 

80 

80 

82 

82 

83 

86 

88 

90 

93 

94 

95 

94 

95 

95 

96 

86, 

MIN 

74 

7* 

75 

71 

64 

59 

60 

58 

57 

63 

65 

65 

62 

61 

59 

62 

60 

55 

55 

52 

58 

62 

62 

66 

66 

69 

66 

66 

66 

71 

72 

63, 

PONT [AC 

MAX 

92 

90 

«' 

85 

81 

7Q 

78 

72 

BO 

80 

82 

82 

82 

86 

82 

77 

77 

77 

80 

79 

80 

84 

84 

87 

91 

92 

92 

92 

93 

92 

95 

84, 

MIN 

74 

73 

70 

74 

65 

B=> 

62 

58 

58 

57 

59 

66 

61 

60 

60 

61 

58 

53 

53 

54 

55 

60 

59 

59 

63 

64 

64 

63 

65 

70 

73 

62. 

OUINCV 

MAX 

100 

95 

o  6 

90 

85 

80 

80 

78 

86 

89 

93 

85 

89 

95 

87 

80 

83 

62 

85 

84 

83 

89 

92 

94 

96 

97 

100 

98 

100 

99 

101 

90, 

MIN 

76 

75 

77 

74 

64 

63 

63 

59 

56 

61 

68 

OH 

60 

61 

60 

65 

59 

56 

56 

56 

59 

58 

65 

69 

71 

73 

73 

72 

72 

75 

76 

65, 

QUINCV  CAA  AP 

MAX 

95 

96 

95 

91 

84 

B3 

83 

79 

84 

88 

90 

BB 

88 

94 

B  7 

69 

82 

80 

84 

83 

85 

89 

89 

92 

95 

95 

97 

96 

96 

97 

100 

88, 

M  1 N 

70 

70 

74 

72 

62 

6  0 

61 

55 

54 

58 

64 

BO 

62 

62 

60 

60 

55 

54 

52 

54 

53 

56 

60 

60 

66 

70 

69 

67 

67 

69 

71 

62, 

RANTOUL   CHANUTE  AF 

MAX 

95 

97 

97 

86 

73 

79 

81 

74 

81 

81 

86 

HB 

86 

88 

85 

74 

79 

BO 

81 

81 

B  ! 

86 

88 

00 

94 

96 

95 

96 

97 

95 

98 

66, 

MIN 

74 

73 

71 

7  3 

65 

67 

64 

60 

RORFRTS    3  N 

MAX 

97 

95 

97 

87 

80 

85 

84 

75 

80 

84 

86 

84 

B8 

90 

84 

81 

78 

79 

80 

80 

84 

87 

88 

92 

96 

98 

00 

98 

99 

98 

102 

86, 

MIN 

73 

75 

74 

74 

62 

56 

60 

56 

62 

57 

66 

62 

60 

59 

59 

66 

50 

52 

53 

53 

56 

56 

B7 

62 

64 

65 

65 

63 

60 

71 

61. 

ROCKFORO 

MAX 

93 

90 

91 

82 

79 

B  0 

80 

75 

83 

83 

82 

86 

B8 

80 

B  Q 

82 

79 

B  1 

77 

82 

85 

88 

87 

91 

96 

98 

97 

97 

97 

96 

101 

87, 

MIN 

68 

70 

70 

73 

62 

59 

60 

57 

BS 

57 

5° 

67 

59 

62 

54 

54 

54 

B  ? 

51 

47 

49 

53 

56 

54 

62 

62 

63 

65 

63 

66 

70 

59. 

ROCKFORO   CAA  AP 

MAX 

96 

84 

97 

86 

76 

77 

80 

72 

79 

83 

83 

83 

87 

90 

77 

82 

79 

80 

80 

81 

84 

85 

87 

90 

96 

97 

97 

96 

95 

99 

101 

86, 

MIN 

68 

71 

71 

67 

63 

58 

62 

59 

58 

58 

59 

63 

59 

62 

56 

57 

52 

53 

53 

49 

52 

57 

50 

57 

63 

66 

62 

63 

64 

67 

7  1 

60, 

See  reference  notes  following  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of 

Month 

• 

0- 

0 

Station 

e 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

RUSHV I LLE 

95 

98 

96 

9? 

84 

89 

8  5 

87 

94 

90 

86 

84 

85 

86 

69 

96 

89.5 

MIN 

71 

70 

72 

74 

65 

59 

58 

55 

59 

54 

62 

68 

59 

60 

61 

62 

65 

62 

63 

65 

66 

67 

64 

63 

73 

68 

64.0 

S  P  A  W  L  4  N  n 

76 

79 

80 

81 

81 

82 

8  7 

86 

93 

95 

90 

95 

96 

97 

87.5 

M  IN 

74 

72 

71 

74 

64 

57 

61 

57 

60 

65 

61 

6  1 

56 

59 

59 

60 

58 

48 

51 

49 

51 

57 

57 

59 

64 

61 

60 

59 

60 

67 

71 

60.8 

85 

90 

93 

88 

92 

83 

85 

65 

87 

89 

9? 

94 

97 

99 

99 

99 

99 

98 

97 

101 

93.2 

M  IN 

78 

!76 

76 

76 

66 

64 

65 

61 

56 

59 

62 

66 

65 

62 

63 

65 

65 

63 

51 

52 

56 

57 

62 

64 

64 

65 

68 

64 

64 

72 

69 

SPRINGFIELD  WR  AIRPORT 

MAX 

95 

95 

94 

88 

78 

78 

81 

82 

85 

87 

84 

87 

92 

85 

69 

80 

79 

83 

87 

84 

88 

89 

91 

95 

95 

95 

95 

96 

94 

98 

87.0 

M  IN 

75 

74 

76 

71 

64 

58 

63 

55 

54 

61 

66 

67 

60 

61 

64 

62 

59 

56 

52 

51 

55 

58 

62 

61 

70 

70 

65 

68 

65 

73 

73 

63.5 

SPRINGFIELD  WR  CITY 

69 

60 

79 

83 

83 

84 

88 

93 

87.8 

MIN 

76 

77 

78 

73 

66 

61 

67 

60 

59 

65 

66 

69 

68 

68 

65 

64 

62 

59 

62 

57 

59 

62 

65 

64 

68 

70 

68 

71 

6  8 

73 

76 

66.6 

ST  OC  KTON 

79 

77 

80 

77 

80 

83 

84 

86 

86 

92 

95 

93 

92 

84.6 

M  In 

65 

68 

67 

70 

60 

58 

59 

57 

55 

59 

59 

62 

60 

61 

53 

53 

47 

52 

53 

44 

50 

48 

52 

52 

64 

61 

65 

65 

64 

69 

71 

58.8 

SVC AMOR  f 

83 

62 

78 

60 

79 

82 

8  5 

86 

87 

90 

95 

97 

96 

95 

96 

98 

100 

86.9 

MIN 

68 

69 

75 

7? 

61 

56 

60 

55 

55 

54 

55 

57 

62 

53 

59 

50 

49 

49 

48 

49 

54 

56 

55 

60 

61 

62 

62 

60 

65 

69 

58.7 

TARLE  GROVE 

75 

82 

82 

86 

83 

84 

89 

90 

93 

95 

97 

97 

88.  7 

MIN 

73 

73 

72 

73 

65 

59 

63 

57 

57 

63 

61 

6a 

65 

64 

60 

62 

56 

56 

61 

54 

58 

60 

62 

62 

66 

70 

69 

69 

68 

75 

76 

64.4 

TUSCOLA 

84 

89 

80 

82 

82 

84 

87 

89.5 

MIN 

72 

70 

71 

75 

67 

57 

62 

63 

57 

54 

55 

66 

67 

65 

62 

60 

58 

52 

48 

51 

55 

58 

55 

62 

60 

61 

59 

60 

62 

67 

71 

61.2 

74 

80 

79 

82 

81 

83 

87 

88 

92 

95 

87.5 

MIN 

73 

73 

71 

73 

65 

57 

61 

58 

5  7 

56 

57 

65 

62 

60 

61 

61 

55 

52 

53 

51 

54 

59 

58 

62 

64 

63 

61 

64 

6  6 

68 

72 

61.7 

VANOALlA    CAA  AP 

'  99 

84 

90 

86 

91 

78 

66 

80 

84 

86 

90.1 

M  IN 

73 

73 

7J 

69 

61 

55 

60 

58 

55 

54 

55 

66 

60 

58 

61 

60 

56 

51 

46 

50 

51 

58 

55 

57 

57 

60 

57 

57 

54 

69 

65 

V  I ROEN 

83 

79 

77 

8  3 

81 

82 

88 

89 

92 

94 

94 

95 

95 

91 

88.0 

MIN 

72 

73 

72 

73 

67 

58 

62 

55 

55 

60 

60 

66 

62 

60 

62 

60 

60 

53 

53 

51 

54 

58 

61 

63 

65 

68 

66 

65 

63 

68 

72 

79 

82 

82 

82 

83 

83 

84 

88 

88 

91 

95 

96 

96 

96 

98 

102 

87.8 

MIN 

71 

70 

68 

73 

64 

^8 

62 

57 

56 

61 

60 

68 

58 

69 

55 

62 

60 

51 

56 

56 

53 

57 

63 

62 

65 

66 

65 

66 

65 

71 

73 

WATSEKA 

76 

79 

79 

80 

81 

82 

86 

87 

86 

93 

94 

95 

94 

96 

95 

98 

86.4 

MIN 

74 

72 

67 

74 

64 

60 

59 

57 

58 

55 

56 

66 

60 

57 

60 

58 

54 

51 

49 

50 

53 

58 

56 

56 

57 

60 

60 

58 

63 

66 

70 

60.0 

79 

75 

77 

80 

81 

81 

86 

95 

96 

96 

96 

97 

95 

100 

64.2 

MIN 

68 

69 

7? 

71 

63 

57 

6  3. 

56 

58 

54 

57 

66 

59 

61 

55 

56 

53 

52 

53 

52 

53 

57 

56 

58 

63 

64 

66 

64 

65 

69 

74 

60.8 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

94 

92 

93 

92 

83 

no 

78 

75 

79 

83 

84 

83 

87 

89 

87 

81 

78 

79 

76 

80 

83 

85 

85 

88 

94 

96 

95 

95 

94 

97 

99 

86.6 

MIN 

69 

70 

69 

74 

63 

58 

61 

55 

58 

53 

56 

66 

59 

60 

56 

60 

53 

50 

49 

50 

52 

51 

54 

54 

61 

61 

63 

64 

68 

63 

69 

59.6 

WHITE  HALL    1  F 

MAX 

98 

99 

96 

95 

88 

80 

86 

82 

84 

88 

90 

89 

89 

95 

94 

86 

80 

80 

82 

81 

84 

88 

89 

92 

94 

95 

96 

96 

97 

95 

96 

89.9 

MIN 

72 

71 

73 

73 

66 

60 

63 

57 

56 

58 

61 

67 

59 

.58 

65 

62 

61 

57 

54 

55 

57 

60 

60 

61 

63 

63 

61 

61 

60 

69 

71 

62.4 

WINDSOR 

MAX 

99 

97 

w 

92 

75 

85 

87 

81 

85 

89 

8R 

90 

94 

93 

78 

80 

78 

83 

83 

85 

88 

91 

93 

97 

97 

98 

98 

100 

98 

100 

89.9 

MIN 

71 

71 

71 

72 

67 

58 

6? 

58 

55 

58 

65 

61 

60 

62 

58 

58 

50 

52 

47 

51 

55 

58 

60 

63 

67 

64 

63 

69 

70 

61.2 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


malum 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Avn 

CAR80N0ALE  SEWAGE  PL 

EVAP 

.34 

.35 

.39 

.32 

.20 

.23 

.07 

.33 

.45 

.12 

.20 

.18 

.17 

.16 

.33 

.05 

.37 

.20 

.27 

.23 

.21 

.  32 

.23 

.  15 

.21 

.31 

.15 

.  36 

.22 

.29 

.19 

7.60 

WIND 

9 

30 

20 

39 

9 

27 

11 

14 

8 

33 

2 

12 

16 

1 

17 

15 

22 

23 

41 

29 

21 

4 

15 

20 

11 

8 

12 

1 

20 

40 

9 

539 

ROCK.F0RD  4  NE 

EVAP 

.14 

.15 

.03 

.14 

.09 

.09 

.07 

.03 

.15 

.06 

.25 

.02 

.15 

.08 

.12 

.23 

.10 

.51 

.12 

.20 

.12 

.27 

.22 

.20 

.31 

.29 

.14 

4.28 

WIND 

8 

25 

11 

13 

18 

8 

5 

2 

4 

6 

1 

11 

0 

1 

1 

0 

1 

3 

17 

5 

11 

25 

17 

35 

32 

43 

50 

8 

361 

SPRINGE IELD  WB  AP 

EVAP 

.30 

.29 

.29 

.35 

.27 

.21 

.12 

.14 

.18 

.23 

.24 

.30 

.30 

.30 

.31 

.35 

.04 

.27 

.34 

.  29 

.  28 

.28 

.27 

.28 

.34 

.38 

.33 

.49 

■  48 

.  50 

.34 

9.09 

WIND 

63 

61 

63 

107 

134 

83 

36 

62 

100 

90 

49 

118 

75 

47 

73 

80 

50 

59 

60 

66 

51 

48 

41 

33 

70 

63 

51 

6b 

75 

81 

93 

2147 

URBANA   ENG  CAMPUS 

EVAP 

.04 

.26 

.25 

.28 

.10 

.12 

.13 

.14 

.17 

.15 

.17 

.  19 

.11 

.12 

.  16 

.13 

.25 

.20 

.  19 

.21 

.20 

.22 

.20 

.23 

.19 

.24 

.21 

.21 

.26 

.20 

5.71B 

WIND 

22 

18 

.  22 

25 

21 

20 

16 

21 

13 

16 

U 

23 

9 

10 

15 

15 

18 

29 

19 

23 

25 

13 

33 

20 

17 

11 

11 

10 

13 

19 

11 

549 

3—  r*f«r*ivc«  solas  follovlof  Station  Indax. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  X 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 
to 

Temp. 

Precip 

0055 

7 

38  22 

88  03 

447 

6P 

6P 

Alton  Dan  26 

Madison 

432 

7A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Anna  1  NW 

Union 

J.   Bon  Hartline 

2  3  5  7 

0195 

41  24 

89  55 

620 

r.r 

7P 

HSfu«ti°W»tIr*WorlM 

Hancock 

Elbert  W.  Allen 

C 

Aurora  College 

Kane 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5  7 

035G 

■III  1" 

90  26 

641 

7A 

Beardstown  LaGrange  Dam 

Brown 

Corps  of  Engineers 

C 

Belleville  Scott  AF  Base 

St.  Clair 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5       7  C 

!)f- 1  v  l  Jpii1  Si-nage  Plant 

i) 

'"■ 

42  16 

88  52 

778 

MID 

31oomlngton 

McLean 

Notley  J.  Butler 

3 

Bloomlngton  Normal 

McLean 

Harry  G.  Johnson 

2  3  5  7 

0781 

i 

39  45 

90  33 

467 

6P 

Bradford  CAA  AP 

Brookport  Dam  52 

Cairo  WB  City 

Alexander 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

Fulton 

Floyd  D.  Hammond 

3 

f  J rli'Tidal S  v.-agc  Plant 

U' 'V. 

! 

37  44 

89  12 

420 

6P 

7A 

1288 

:u:  Jf, 

89  22 

461 

7P 

7A 

Carol 

White 

George  C.  Danner 

3 

Carpenter  1  SW 

Had  1  son 

Soil  Cons.  Service 

C 

7 

39  18 

88  00 

648 

f.P 

13L6 

90  09 

485 

Channahon  Dresden  isld 

Grundy 

i 

41  24 

88  17 

510 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston 

Coles 

39  29 

88  10 

SP 

Robert  W.  Black 

2  3  5 

1475 

40  44 

88  44 

720 

'I.  I' 

5P 

i 

41  40 

87  36 

593 

Chicago  Lakcvicw  Pmp  Sta 

Cook 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

C 

Chlc*-c  Leyola  Univ. 

Cook 

Chgo  Sanitary  Dist. 

c 

1542 

3 

41  58 

87  45 

HID 

595 

Chicago  Roseland  Pmpg 

Cook 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  San  Dlst  Office 

Cook 

Chgo  Sanitary  Dist 

c 

CillCKgO  S  rlltCX  Plant 

1564 

3 

41  45 

87  33 

MID 

Chgo  S.-ringfield  Pmpg 

630 

CliicaTO  Un  ivcrsi  t y 

CI  i'j««o  WB  Airport 

Cook 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5      7  C 

Chicajo  WB  city 

15C2 

Cook 

U.S.  Weather  bureau 

2  3  5  C 

1627 

40  55 

89  29 

460 

8A 

1648 

7P 

George  D.  Lukes 

Cisnc  Brown  Camp 

Pure  Oil  Company 

Clinton  1  S 

1743 

De  Witt 

C.   E.  Corrington 

3 

Cobdcn  2  S 

1775 

Union 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

1C2S 

4 

38  40 

89  59 

500 

VII' 

Norma  E.  Evanko 

Coultcrvllle  Res. 

L944 

Randolph 

James  R .  Edgar 

2011 

Will 

3 

Danville 

2140 

Verrall ion 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5      7  C 

Danville  Sewage  Plant 

214S 

Vermil ion 

87  3& 

Danville  Sewage  Pi 

3 

21G6 

Rock  Island 

41  31 

90  34 

566 

BID. 

win 

2193 

Macon 

J 

88  57 

2348 

41  51 

89  29 

696 

Downs  2  NE 

2417 

HcLeAn 

Ada  A.  Devine 

C 

Du  Quoin  2  S 

2483 

Perry 

111.  State  Police 

2  3  5 

2502 

41  05 

88  20 

BID 

2G14 

410 

7P 

2642 

89  38 

Edv.-ardsvllle 

L'i.T '<  Madison 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

Effingham  1  SW 

Effingham 

7 

30  06 

88  34 

George  S.  Kregotis 

2  3  5      7  C 

2736 

Kane 

42  02 

88  17 

729 

7A 

2750;Hardln 

. 

U.S.  Forest  Ranger 

2600 

Jersey 

Evanston  Pumping  Sta. 

2688 

Livingston 

Chgo  Sanitary  Dist 

C 

Fan-bury  Water  Works 

Livingston 

Dept.  of  Wtr  Works 

C 

2931 

7 

36  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

2993 

DeVWitt 

MorM!  Veagle 

3109 

Clay 

Frecport 

12  i7 

Stephenson 

John  Schroder 

2  3  5 

Fret-port  Sewage  Plant 

Stephenson 

Joseph  N.  Forlaw 

3  C 

3290 

Whiteside 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

J304 

Saline 

t 

3312 

4 

NW  111.  Gas  L  Elec. 

Galcsburg 

3320 

Knox 

; 

James  Barrett 

2  3  5 

Calva 

3335 

i 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5  7 

3384 

Henry 

6 

41  27 

90  09 

639 

6P 

Mrs.  M.  J.  Bessant 

3413 

Edward  P.  Bergstrom 

3  Henderson 

Glendale  Exp.  Farm 

3482 

U.S.   Soil  Cons  Serv 

3  C 

Golconda  Du  51 

3522  Pope 

Corps  of  Engineers 

2  3  5      7  C 

3530 

Adams 

1 

40  06 

91  01 

6P 

G  .  W  .  Nethery 

3572 

404 

3595 

Greenfield 

3666 

Fred  S.  Pewter 

c 

Greenup 

36  S3 

Cumhcr land 

Leonard  K.  Nichols 

3 

3G93 

Bond 

? 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deane  J,  McAlister 

3709  McLean 

3717 

Pike 

Hard' in 

3IJ50 

Calhoun 

Judge  Loe^Hanks 

3 

Harrishurs 

3879 

Saline 

Clyde  Plttman 

2  3  5  7 

3804 

* 

37  44 

88  31 

6A 

3030  Mason 

i  Ki 

Mason 

Ewal d  R .   Tr impe 

Blllaboro 

410C 

Montgomery 

H.  A.  Cress  Jr. 

2  3  5 

Hoopeston 

4198 

John  F.  Mushrush 

2  3  5  C 

4269 

McLean 

1 

40  40 

88  56 

740 

MID 

111.  State  Wtr  Sur . 

C 

4312 

Crawford 

Ed  S.  Dry 

4317 

Crawford 

111,   Public  Serv  Co 

t ) 1 inols  City  Dam  16 

4355 

Rock  Island 

Corps  of  Engineers 

3  C 

Jacksonville 

4442 

Morgan 

2  3  5 

4447 

Morgan 

4465 

Cumhcr land 

7 

;r> 

88  IS 

HID 

Albion  F.  Edwards 

44S9 

1 

39  09 

90  20 

635 

6P 

2  3  5 

Jt-lict  Brandon  Rd  Dam 

4530 

Will  y 

1 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

Joliot 

4535 

Mi.ll 

1 

41  32 

88  05 

520 

6P 

BP 

2  3  5  7 

4593 

Kankakee 

41  07 

67  52 

631 

7i> 

7P 

Kankakee  Water  Co. 

i  v....; 

Kankakee 

41  08 

87  56 

620 

8P 

6P 

M.  A.  Durand 

4605 

Kankakee 

1 

41  08 

67  53 

642 

m  i  n 

Mun.  Sew.  Tr.  Plant 

C 

Ke  1  thsburg 

4S55 

41  06 

90  57 

540 

8A 

3 

4710 

Henry 

1 

41  13 

69  56 

640 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5  C 

KdniM  Daker  Park 

4715 

Henry 

41  15 

89  54 

KID 

Kewanco  Baker  Park 

C 

La  Harpe 

4823 

I 

40  35 

90  58 

691 

6P 

BP 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5  7 

Lanark 

4879 

Carroll 

42  06 

89  50 

883 

Wm.  E.  Aurand 

3  C 

I.n  Sal  10  Peru 

La  Salle 

1 

41  20 

89  08 

522 

7P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

Ln  Salic   1  S 

4923  La  Salle 

41  19 

89  06 

Arthur  J.  Fischer 

3 

LMH-ncavllla 

4959 

7 

38  44 

87  41 

472 

6P 

Frank  Bray 

3 

LcRoy 

5036 

McLean 

1 

41.1  21 

7P 

0.  J.  Lere 

Lincoln 

5079 

Logan 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7A 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5  7 

Lincoln  No.  2 

r.om 

Logan 

1 

40  09 

89  21 

600 

7  A 

CLOSED  -  -  -  -  - 

6/30/53 

Lorhpnrt  Lock  li  Dan 

»3, 

Will 

1 

41  34 

86  OS 

565 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

t  DRAINAGE  CODE:     1.    Illinois     2.  Kaskaskla     3.  Lake  Michigan    4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 
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Station 

Index  No. 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp.  1 

Precip 

Miojchgo  Sanitary  Dlst. 

i 

(8  47 

88  30 

460 

MID  !Roy  H.  Dawklns 

C 

5272 

l 

40  32 

89  22 

620 

6P 

Cecil  K.  Triable 

3 

Macomb 

-  so 

McDonough 

l 

40  28 

90  40 

6P 

W.  S.  Newell 

3 

Makanda  1  NW 

S294 

Jackson 

37  3b 

69  14 

680 

6r 

6P  Harvey  H.  Hartline 

2  3  5 

6P 

6P 

Frank  J.  Hack 

2  3  5 

5334 

i 

40  30 

90  2  4 

546 

HID 

Joseph  Ace  McCance 

c 

4 

37  44 

88  55 

448 

5P 

C.  N .  Danielson 

3 

Maroa  2  S 

5364 

Macon"™50" 

40  01 

88  57 

700 

MID  Russell  G.  Braden 

Marseilles  Lock 

5372 

La  Salle 

1 

41  20 

88  45 

486 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

5380 

7 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

3 

SS 

Dr.  R.  1 .  Llscher 

tun 

Carl  D.  Tomlln 

Mattoon 

Coles 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

McHcnry 

HcHenry 

MID 

Henry  B.  Antholz 

5490 

1 

42  19 

88  15 

742 

John  J.  Barnlngs 

3 

McLeansboro 

5515 

r> 

38  05 

88  32 

6P 

6P 

F.  G.  Frazier 

2  3  5 

5539 

39  10 

90  08 

622 

7P 

M.  F.  Dodge 

3 

Mlnonk 

S712 

Woodford 

1 

40  54 

69  02 

755 

7P 

Homer  C.  Parks 

2  3  5 

Hoi ine  WB  Airport 

5751 

Rock  Island 

41  27 

90  31 

569 

HID 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Monmouth 

5768 

warren 

40  55 

90  38 

770 

6P 

6P 

Prof.  Lyle  Finley 

2r 

7 

Monticello 

5791 

Piatt 

1 

40  02 

88  34 

659 

5P 

Lee  F.  Glffln 

5820 

1 

88  26 

7A 

Ray  Webb 

3 

Horrls  3  NE 

Grund£ 

1 

41  24 

83  22 

549 

6P 

6P  Donald  M.  Pyatt 

2  3  5 

Morrison 

5833 

Whiteside 

41  49 

89  58 

670 

7P 

2  3  5 

7 

5841 

39  25 

89  27 

636 

MID 

Frank  A.  Lowis 

C 

5846 

1 

39  25 

89  26 

638 

7P 

7P 

John  R ,  Lowis 

2  3  5 

Mt  .   Carmel  Water  Works 

5893 

7 

38  25 

87  45 

424 

5P 

2  3  5 

5901 

Carroll 

4 

42  05 

89  58 

7P 

2  3  5 

Mount  Olive 

5917 

Macoupin 

39  04 

69  43 

681 

'3 

5P 

Alva  Brown 

5935 

1 

39  59 

90  46 

711 

5P 

Homer  L.  Renaker 

3 

.'VI -1.-1 

38  22 

88  55 

590 

6P 

2  3  5 

7 

Murphysboro  Water  Wks 

•  ••••  i 

Jackson 

37  46 

89  19 

420 

c 

Nashville  3  NW 

SOU 

Washington 

2 

3  9  23 

89  25 

505 

3 

6P 

Warren  S.  Gray 

i.oi;d 

4 

41  11 

91  03 

548 

OA 

Corps  of  Engineers 

3 

f..';;5 

4 

41  10 

91  00 

571 

3 

New  Burnside 

6093 

Johnson 

5 

37  35 

88  46 

560 

5P 

2  3  5 

Newton 

B15B 

Jasper 

7 

39  00 

88  10 

513 

GP 

2  3  5 

C 

i.  1 1'", 

5P 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5 

i  ,  l  -'0 

6 

42  01 

89  20 

700 

MID 

Carnation  Company 

7  c 

Oregon  Water  Works 

6 

42  01 

89  20 

702 

3 

Ottawa 

6526 

La  Salle 

1 

41  22 

86  50 

7P 

2  3  5 

7 

Palestine 

Crawford 

7 

39  00 

87  37 

514 

7P 

2  3  5 

6579 

2 

39  23 

696 

7P 

7P 

C.  E.  Schumacher 

2  3  5 

6605 

7 

39  37 

87  41 

735 

MID 

City  of  Paris 

C 

6610 

7 

31  38 

1  1-7  42 

739 

7P 

2  3  5 

Park  Forest 

6616 

Cook*" 

3 

41  29 

87  44 

708 

■-,[■ 

2  3  5 

Paw  Paw 

i.i.hl 

Lee 

-* 

66  59 

928 

3 

6P 

Edith  A.  Robblns 

3 

6706 

1 

10    J  7 

89  39 

1  1 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

6711 

1 

40  40 

89  41 

654 

MID 

2  3  5 

Pcotone  rP°F 

Will 

1 

41  20 

87  48 

722 

3 

Petersburg 

6761 

Menard 

i 

40  01 

69  51 

524 

3 

M  1  D 

Isaac  B.  Griffith 

-t  -( 

4 

39  39 

90  48 

724 

MID 

Raymond  T.  Loyd 

C 

Gl 

30  27 

90  52 

456 

3 

Pontlac 

Livingston 

1 

40  53 

68  37 

647 

6P 

2  3  5 

7 

Prairie  du  Roc her 

WM'i 

Randolph 

38  OS 

90  06 

396 

3 

C 

HID 

Miles  W.  Bryant 

C 

7nii4 

1 

40  57 

89  47 

7  4 

6P 

Frank  S.  Stewart 

3 

7014 

6 

41  40 

89  56 

625 

C 

Qulncy 

7067 

Adam"  C 

4 

39  57 

91  24 

601 

2  3  5 

Quincy  CAA  AP 

7072 

Adams 

4 

39  56 

91  11 

762 

Mill 

2  3  5 

7 

483 

CfA 

Corps  of  Engineers 

C 

706S 

1 

39  56 

91  24 

7A 

Harry  A.  Vollbracht 

3 

7i  :v 

7 

40  18 

08  09 

744 

Ml  p. 

2  3  5 

7  C 

Red  Bud 

7157 

Randolph 

2 

38  13 

90  00 

444 

3 

Rlchvlew 

7244 

Washington 

2 

38  22 

• 

C 

;rii 

7 

40  40 

38  11 

786 

7P 

7r 

R.  E.  Bradbury 

7 

7349 

41  55 

89  04 

796 

3P 

California  Pkg  Corp 

3 

7!  7  " 

i; 

42  15 

89  05 

720 

r.p 

2  3  5 

Rockford  4  NE 

7377 

W  lnnebago 

(. 

88  59 

850 

3  6 

Rockford  CAA  AP 

73C2 

Winnebago 

n 

42  12 

89  06 

72S 

V  I  1 ' 

MID 

U.S.  civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

7400 

4 

39  32 

91  00 

470 

Homer  C.  Miller 

Rush vl lie 

7  l 

1 

40  07 

90  34 

683 

f,n 

CP 

Gain  Bros.  Greenhse 

2  3  5 

7r.n3 

7 

38  56 

88  01 

448 

7A 

3 

Salen 

7l.ii 

Marlon 

2 

3J  37 

08  57 

544 

5P 

Martin  D.  Walsh 

3 

Shawneetown  New  Town 

7C59 

Gallatin 

.", 

37  43 

06  10 

350 

7A 

Jake  H.  Stewart 

3 

7952 

7 

39  55 

7A 

Thelma  Lane 

3 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 

7990 

3 

42  01 

87  43 

600 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

Sparl and 

8145 

41  02 

89  26 

435 

6P 

6P 

Edith  E.  Grlswold 

2  3  5 

Sparta 

0147 

Randolph 

4 

36  0E 

89  42 

535 

6P 

BP 

Howe  V.  Morgan 

2  3  5 

7 

Springfield  W3  Airport 

0179 

Sangamon 

I 

39  50 

89  40 

507 

HID 

M  [  [1 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  6  6 

7  C 

31 04 

\ 

MM 

MM 

.    3  5 

8278 

11  1' 

87  46 

686 

Mir 

Chgo  Sanitary  Dist. 

8292 

4 

42  21 

90  00 

1000 

SP 

5P 

E.  A.  Curtlss 

2  3  5 

7 

Streato" 

835: 

La  Salle 

41  07 

88  50 

625 

hP 

J.  F.  Prafcke 

3 

Sullivan  Water  Works 

8309 

Mountrle 

39  34 

88  37 

686 

HID 

Ray  Lindley 

C 

8P 

Frank  C.  Dean 

!;.]!.' 

1 

40  21 

'Ml 

734 

7F 

7P 

C .   A .  Hammond 

2  3  5 

7 

8491 

1 

39  33 

69  13 

634 

7A 

John  W.  Coale 

3 

Tiskllwa 

8604 

Bureau 

1 

41  18 

£9  30 

512 

6P 

Orville  L.  Weaver 

3 

Toulon 

863( 

Stark 

1 

41  06 

89  52 

752 

5P 

Ernest  R.  Robson 

3 

■ic  .i 

7 

39  48 

8C  17 

653 

f.i 

Dekalb  Agri.  Assn 

2  3  5 

7 

.-.7  1' 

Champaign 

7 

40  OS 

60  13 

743 

7P 

7P 

2  3  5 

: .  7  V 

7 

40  06 

80  IS 

V  I  □ 

Soil  Cons.  Service 

C 

Urbana  Engr .  Canpus 

B7  SI 

Champaign 

7 

40  06 

88  14 

730 

7A 

State  Water  Survey 

3  G 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

8756 

La  Salle 

1 

41  19 

8o  59 

464 

7A 

Corps  of  Engineers 

1,7-1 

2 

38  58 

89  07 

503 

Mil: 

George  England 

C 

Vandal  la  CAA  AP 

:-7::3 

2 

38  59 

89  10 

532 

Mil 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

;■  Sfv 

1 

39  30 

89  46 

674 

i.P 

6P 

E .  M.  Watklns 

2  3  5 

Walnut 

8916 

Bureau 

6 

41  33 

89  35 

5P 

5P 

Carl  F ■  Nelick 

2  3  5 

Warsaw 

K...7I 

Hancock 

4 

40  21 

91  26 

490 

5P 

Charles  Ewlng 

3 

Waterloo 

8991 

40  42 

89  24 

740 

MID 

E.   J.  Hackman 

c 

30  20 

90  09 

717 

8A 

E.   11.  Wolf 

3 

..mi 

De  Kalb 

41  46 

88  46 

779 

HID 

Paul  T.  Lelfheit 

c 

watseka 

40  46 

67  44 

634 

6P 

6P 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

9029 

Lake 

3 

42  21 

87  51 

668 

7P 

7P 

R.  W.  Flagg 

2  3  5 

Wayne  City 

7A 

Paul  F .  Nichols 

Wcnona 

 " 

Marshall 

1 

41  03 

89  03 

700 

HID 

Leonard  H.  Foley 

c 

West  Frankfort  8  E 

'114' 

Franklin 

4 

37  54 

88  48 

4U0 

Mil 

111  State  Wtr  Surv 

c 

Wheaton  College 

9221 

Du  Page 

1 

41  52 

88  06 

753 

5P 

5P 

Oscar  Watt  * 

2  3  5 

White  Hall  1  E 

0241 

1 

39  26 

90  23 

576 

SP 

5P 

2  3  5 

7 

Wilcox 

0274 

Clay 

7 

38  38 

80  18 

7A 

E.  Lowell  Routt 

3 

93  >  1 

Shelby 

2 

39  2f. 

86  36 

685 

6P 

6P 

Nina  H,  Ryherd 

2  3  5 

Yates  City 

9816 

Knox 

1 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

c 

REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local   standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  °F. ,   precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 
"WTR  EQU1V"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
Inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

No  record  i if  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

11  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R  Dally  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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KANSAS  CITY:  1953 


ILLINOIS  -  SEPTEMBER  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 


WEATHER  SUMMARY 


Deficient  rainfall  was  the  outstanding  characteristic  of  September  1953  weather  in  Illinois. 
State-wide  rainfall  averaged  only  1.59  inches,  which  amount  is  2.05  inches  below  normal.  On 
a  divisional  basis,   the  deficiency  was  1.38  inches  in  the  northern  third  of  the  State,  2.12 
inches  over  the  central,  and  2.82  in  the  southern  third.     Moderate  amounts  of  rain  fell  at 
local  points  throughout  the  State  on  the  4th  and  19th.     Light  amounts  fell  at  scattered  points 
between  the  6th  and  18th,  but  no  point  received  even  moderately  heavy  amounts  during  this 
period.     No  measurable  rain  fell  over  the  southern  third  of  the  State  between  the  21st  and 
the  end  of  the  month.     The  total  monthly  rainfall  at  Grand  Tower  was  only  0.02  inch  for  the 
least  in  the  State,  while  Rushville's  monthly  total  of  3.92  inches  was  the  greatest.  Although 
rainfall  during  September  1953  was  very  light,   it  did  not  approach  the  record.     The  driest 
September  of  record  is  that  of  1940,  when  the  State  averaged  only  0.65  inch;   and  there  are 
four  other  September's  which  had  less  rainfall  than  that  of  this  year.     However,  dry  condi- 
tions had  developed  the  latter  half  of  August,  and  with  deficient  rainfall  continuing  through 
September,   sufficient  subsoil  moisture  was  not  available  for  rapid  growth  of  crops. 


Temperatures  during  the  month  averaged  68.8  degrees.     This  average  is  1.1  degree  above  nor- 
mal for  September.     Over  the  State,   temperature  averages  ranged  from  66.0  degrees  in  the 
northern  third  to  69.1  in  the  central  and  72.1  in  the  southern  third.     The  highest  reported 
in  the  State  during  the  month  was  108  degrees  at  Flora  on  the  1st,  while  the  lowest  was  31 
degrees  at  Vandal ia  on  the  22d.     Record-high  temperatures  for  so  late  in  the  season  occurred 
at  a  number  of  points  at  the  beginning  of  the  month,  when  readings  in  excess  of  100  degrees 
were  reported.     Unusually  high  temperatures  were  again  widespread  at  the  close  of  the  month. 
The  season's  first  killing  frost  occurred  in  the  extreme  northwestern  corner  of  the  State  on 
the  morning  of  the  22d.     Light  scattered  frosts  occurred  over  the  remainder  of  the  State  the 
same  day.     However,  by  the  22d,   95  per  cent  of  the  Illinois  corn  crop  was  safe  from  frost,  and 
about  one-third  of  the  soybean  crop  had  been  harvested,   so  no  appreciable  damage  resulted  from 
the  frost. 


The  only  storm  damage  of  consequence  during  the  month  occurred  on  the  evening  of  the  26th. 
A  number  of  thunderstorms,  accompanied  by  strong  winds  and  hail,   developed  around  7:00  p.m. 
at  scattered  points  in  north-central  Illinois.     Hail  damage  was  not  appreciable,  but  wind 
damage  at  points  in  Schuyler,  Fulton,  Knox,  Peoria,  Stark,  Marshall,  Putnam,   and  LaSalle 
Counties,  was  estimated  at  two  million  dollars. 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1953 
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0.65 
5.00 


7.69 
2.07 
3.53 


1  .  95 
1.59 


AVERAGES   IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

o 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1      .01  or  More 

1      .50  or  More 

1.00 

or  More 

■A 

NORTHERN  DIVISION 

ALEDO 

81 

.7 

51  . 

4 

66 

6 

.6 

102 

1+ 

36 

22 

62 

7 

0 

0 

0 

2 

.46 

-1 

85 

1 

.  02 

4 

T 

0 

7 

2 

1 

ANT10CH 

76 

.7 

52. 

2 

64 

5 

.7 

100 

1+ 

36 

13 

109 

4 

0 

0 

0 

2 

.25 

-1 

78 

.91 

19 

T 

0 

7 

2 

0 

AURORA  COLLEGE 

79 

.0 

48. 

0 

63 

5 

-  .4 

99 

1+ 

33 

13 

128 

4 

0 

0 

0 

2 

.10 

-1 

94 

1 

.  16 

19 

.  0 

0 

5 

2 

1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

76 

.  3 

58. 

4 

67. 

6 

2.4 

99 

1+ 

43 

13 

63 

5 

0 

0 

0 

2 

.17 

97 

.68 

4 

6 

1 

0 

CHICAGO  W8  AP 

R 

79 

. 

55. 

3 

67 

6 

2.0 

101 

1+ 

40 

13 

62 

7 

0 

0 

0 

2 

.02 

-1 

21 

.63 

18 

.0 

0 

7 

2 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

76 

.6 

59. 

3 

68. 

2 

1.9 

99 

1+ 

43 

13 

58 

4 

0 

0 

0 

1 

.98 

-1 

22 

.57 

4 

6 

2 

0 

CICERO 

80 

. 

54. 

4 

67. 

6 

1.9 

101 

1 

38 

13 

64 

7 

0 

0 

0 

2 

.27 

-1 

36 

.95 

19 

.0 

0 

8 

2 

0 

DAVENPORT   IOWA  L  &  D  15 

R 

// 

78 

.  • 

55. 

5 

67. 

2 

98 

1  + 

43 

22 

60 

6 

0 

0 

0 

1 

.60 

-2 

46 

.47 

3+ 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIXON 

79 

51. 

2 

65. 

4 

.  7 

98 

1  + 

35 

13+ 

98 

5 

0 

0 

0 

2 

.86 

-1 

22 

1 

.21 

4 

.  0 

0 

10 

2 

1 

FREEP0RT 

75 

.2 

49. 

4 

62 

3 

-  .9 

97 

1 

32 

22 

150 

4 

0 

1 

0 

2 

.96 

-1 

17 

1 

.35 

4 

r 

0 

10 

1 

FULTON  DAM  13 

V 

.3 

54. 

7 

66 

0 

1.2 

96 

2 

39 

22 

67 

4 

° 

0 

0 

2 

.30 

-1 

72 

.97 

4 

T 

0. 

8 

1 

0 

GALESBURG 

80 

.2 

52. 

4 

66 

3 

99 

1 

35 

22 

79 

7 

0 

0 

0 

2 

.49 

-1 

54 

.99 

4 

.0 

0 

5 

3 

6 

GALVA 

82 

.0 

52. 

9 

67 

5 

1.6 

101 

1 

36 

13+ 

63 

7 

0 

0 

0 

'  2 

.52 

-1 

38 

1 

.07 

4 

.0 

0 

6 

2 

1 

J0LIET 

82 

.4 

54. 

0 

68. 

2 

4.2 

100 

1+ 

37 

13 

62 

8 

0 

0 

0 

2 

.56 

-1 

14 

.90 

12 

T 

0 

7 

3 

0 

KANKAKEE 

80 

.2 

53. 

2 

66. 

7 

.  7 

97 

2  + 

38 

13+ 

79 

7 

0 

0 

0 

1 

.72 

-1 

45 

.91 

4 

.0 

0 

5 

2 

0 

KANKAKEE  4  W 

80 

.7 

51 . 

1 

65 

9 

99 

1  + 

35 

13+ 

100 

7 

0 

0 

0 

1 

.62 

-1 

66 

.75 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

KEWANEE 

80 

.2 

51  . 

1 

65 

7 

.2 

102 

2 

34 

13 

81 

6 

0 

0 

0 

2 

.59 

-1 

30 

1 

.22 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

LA  SALLE  PERU 

82 

.0 

52  . 

9 

67 

5 

.7 

103 

2 

36 

22 

66 

7 

0 

0 

0 

2 

.80 

-1 

20 

1 

.05 

4 

.0 

0 

9 

2 

1 

MARENGO  ' 

77 

.1 

49. 

9 

63 

5 

-   .  1 

100 

1 

34 

13+ 

132 

4 

0 

0 

0 

2 

.58 

-1 

45 

.1 

.13 

19 

T 

0 

9 

2 

1 

MIN0NK 

82 

.1 

50. 

7 

66 

4 

.0 

102 

2 

33 

22 

82 

7 

0 

0 

0 

2 

.33 

-1 

33 

- 

.22 

4 

.0 

0 

7 

2 

1 

MOLINE  WB  AP 

R 

// 

79 

.3 

51 . 

4 

65 

4 

.0 

99 

1  + 

36 

22 

95 

6 

° 

0 

0 

1 

.79 

-2 

30 

.51 

3 

T 

0 

8 

1 

0 

MONMOUTH 

81 

.8 

52. 

9 

67 

4 

1.1 

101 

1 

36 

13+ 

57 

6 

o 

o° 

0 

1 

.72 

-2 

61 

1 

.00 

4 

T 

0 

7 

1 

1 

MORRIS  3  NE 

82 

.0 

50. 

9 

66 

5M 

.8 

100 

1  + 

34 

13+ 

97 

8 

0 

0 

2 

.61 

-1 

25 

.90 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

MORRISON 

80 

.3 

50. 

8 

65 

6 

.5 

101 

1 

34 

22 

83 

6 

0 

i 

3 

.06 

97 

.95 

4 

.0 

0 

12 

1 

0 

MOUNT  CARROLL 

76 

.2 

50. 

4 

63. 

3 

-  .2 

97 

1 

32 

22 

127 

4 

0 

0 

2 

.32 

-1 

98 

1 

.22 

4 

T 

0 

11 

1 

1 

•f*r*DC*  notes  follovlof  Station  Isd*s. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

• 

* 

< 

Departure 

From  Normal 

Highest 

J 

Lowest 

9 

d 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

>; 
ii 

ii 

8  s 

si 

s  9 

°  2. 

-i 

OTTAWA 

'  81 

.1 

53 

.3 

67 

.2 

1 

.0 

101 

2 

38 

13 

70 

: 

a 

0 

0 

2 

.84 

-1 

00 

.97 

4 

T 

0 

J 

3 

0 

PARK  FOREST 

Bl 

.0 

52 

.7 

66 

.  9M 

99 

I  y 

35 

13 

90 

6 

0 

0 

0 

1 

.91 

-1 

42 

.72 

4 

T 

0 

5 

fa 

0 

PONTIAC 

79 

.9 

54 

.0 

67 

.0 

- 

.5 

97 

1  + 

39 

13+ 

74 

6 

o 

o 

o 

. 

.27 

-1 

35 

.  76 

4 

.0 

0 

6 

2 

0 

ROCKFORD 

80 

.4 

49 

.8 

65 

1 

.7 

101 

1+ 

32 

22 

101 

5 

0 

a 

.38 

-1 

66 

1 

.04 

4 

.0 

0 

1 

2 

1 

d r\r  v  tr cid n   r  A  A  AD 

77 

63 

102 

1 

36 

13+ 

123 

4 

0 

0 

2 

68 

-I 

39 

.  81 

4 

.  0 

o 

10 

2 

o 

SPARLAND 

83 

.2 

52 

.1 

67 

.7 

102 

34 

22 

66 

fa 

0 

0 

0 

1 

88 

.86 

4 

.0 

0 

; 

1 

0 

STOCKTON 

76 

.8 

50 

.8 

63 

8 

98 

1 

32 

22 

109 

3 

0 

1 

0 

1 

.93 

-2 

24 

.65 

4 

.0 

0 

j 

1 

0 

SYCAMORE 

78 

.9 

49 

.8 

64 

4 

.8 

101 

2 

33 

13 

116 

4 

o 

o 

o 

2 

49 

-1 

56 

1 

.10 

19 

.0 

0 

5 

2 

1 

WALNUT 

81 

.5 

52 

.7 

67 

1 

1 

.4 

101 

1 

35 

13+ 

71 

fa 

0 

0 

0 

3 

.27 

-1 

13 

1 

.48 

4 

T 

0 

' 

3 

1 

WAUKEGAN 

1  + 

13 

106 

4 

0 

0 

0 

2 

.  50 

_  i 

25 

.  92 

19 

T 

0 

3 

o 

WHEATON  COLLEGE 

80 

.  2 

51 

.0 

65 

6 

100 

35 

13 

97 

6 

0 

0 

0 

2 

.33 

-1 

63 

.93 

19 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

66 

.0 

.9 

2 

.  34 

-1 

38 

T 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

84 

.2 

53 

.7 

69 

.0 

1 

.7 

101 

1 

36 

22 

61 

11 

0 

0 

0 

1 

.94 

-2 

05 

.96 

4 

T 

0 

7 

2 

0 

CARL  I NV I LLE  4  E 

86 

.4 

53 

.4 

69 

9 

.9 

103 

29 

32 

22 

48 

12 

o 

1 

o 

.84 

-2 

92 

.43 

4 

T 

0 

5 

0 

0 

CHARLESTON 

85 

.9 

53 

.8 

69 

9M 

1 

.4 

36 

22 

39 

7 

0 

0 

0 

.67 

-3 

00 

.36 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

CHENOA 

6  2 

,  2 

52 

.  8 

67 

5M 

100 

1+ 

35 

13+ 

88 

9 

0 

0 

0 

1 

.  55 

-2 

09 

.  85 

4 

.0 

o 

3 

2 

o 

DANVILLE 

83 

7 

50 

.5 

67 

1 

1 

.3 

101 

1  + 

36 

22 

72 

8 

0 

0 

0 

.  55 

-2 

85 

.19 

14 

.0 

0 

5 

0 

0 

DECATUR 

85 

.3 

54 

.2 

69 

8 

1 

.6 

102 

1+ 

37 

22 

39 

10 

0 

fa 

0 

1 

.23 

-2 

75 

.78 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

EFFINGHAM  1  SW 

86 

.6 

52 

.1 

69 

4M 

i 

.1 

103 

1 

33 

22 

42 

8 

o 

o 

o 

1 

.86 

-1 

53 

.45 

10+ 

.0 

0 

fa 

0 

0 

GRIGGSVILLE 

86 

.0 

56 

.6 

71 

3 

2 

.7 

102 

1  + 

41 

22 

31 

11 

0 

0 

0 

1 

.81 

-2 

95 

1 

.15 

4 

.0 

0 

3 

1 

1 

HAVANA 

82 

.  6 

54 

w  g 

68 

.  8 

.  8 

101 

1 

39 

22 

47 

7 

0 

0 

.') 

3 

.  54 

47 

1 

.00 

4 

o 

10 

2 

1 

H I LLSBORO 

86 

.1 

53 

.5 

69 

8 

.7 

102 

29 

37 

22 

38 

10 

0 

0 

0 

.  1 

.  20 

-2 

.42 

.  51 

4 

.0 

0 

6 

1 

0 

HOOPESTON 

82 

6 

52 

.5 

67 

6 

.9 

101 

2 

35 

13 

72 

7 

0 

0 

0 

.99 

-2 

57 

.46 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

JACKSONVILLE 

84 

.3 

54 

.6 

69 

.5 

1 

.6 

100 

1+ 

35 

22 

41 

I  j 

o 

o 

o 

2 

.40 

-1 

.78 

.93 

4 

.  0 

0 

8 

2 

0 

JERSE YV I LLE 

87 

4 

55 

1 

71 

3  . 

2 

.3 

101 

29 

35 

22 

34 

15 

0 

0 

0 

1 

.20 

-2 

60 

.62 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

LA  HARPE 

82 

4 

53 

,', 

6  7 

j 

.  0 

101 

1 

3  3 

22 

6  7 

8 

0 

0 

0 

1 

.  76 

—2 

52 

.  92 

4 

.  0 

o 

9 

o 

LINCOLN 

84 

5 

52 

1 

68 

3 

1 

.0 

102 

1 

34 

22 

59 

9 

0 

0 

0 

1 

43 

-2 

71 

1 

.02 

4 

.0 

0 

8 

•  1 

1 

MATTOON 

83 

0 

52 

4 

67 

7 

.2 

100 

1  + 

41 

13+ 

51 

7 

0 

0 

0 

70 

-3 

05 

.28 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

MORR  I  SONV I  LLE   1  E 

85 

2 

53 

•. 

69 

3 

1 

3 

102 

29 

35 

22 

46 

1 0 

0 

o 

0 

2 

03 

-1 

38 

80 

4 

.0 

0 

7 

1 

0 

NEWTON 

89 

2 

55 

0 

72 

1 

3 

6 

105 

2 

39 

22 

19 

13 

0 

0 

0 

72 

-2 

90 

.30 

4 

.0 

0 

6 

0 

0 

PALE  S  T I NE 

88 

2 

52 

2 

70 

2 

2 

13 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

PANA 

85 

2 

54 

• 

69 

9 

1 

2 

102 

2 

39 

22 

35 

7 

0 

0 

0 

1 

81 

-1 

75 

61 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

2 

22 

0 

0 

0 

1 

6+ 

PEORIA  WB  AP 

R 

80 

j 

54 

. 

67 

.' 

9 

100 

1 

39 

13 

62 

2 

11 

-1 

62 

94 

18 

.0 

0 

LO 

1 

0 

QUINCY 

85 

1 

57 

7 

71 

4 

2 

1 

103 

1 

40 

22 

28 

10 

0 

0 

o 

2 

26 

-2 

29 

1 

38 

4 

.0 

0 

4 

2 

1 

QUINCY  CAA  AP 

83 

3 

53 

2 

68 

j 

100 

1  + 

36 

22 

48 

8 

0 

0 

0 

2 

13 

-2 

43 

1 

02 

3 

.0 

0 

6 

1 

1 

RANTOUL  CHANUTE  AF 

BASE 

81 

3 

53 

5 

67 

4 

101 

2 

37 

13 

58 

1 

04 

-2 

51 

42 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROBERTS  3  N 

83 

5 

52 

7 

68 

1 

1 

B 

103 

2 

37 

13 

67 

10 

0 

0 

0 

1 

00 

-2 

52 

66 

4 

.  0 

0 

5 

1 

0 

RUSHV I LLE 

84 

1 

54 

69 

3 

1 

4 

100 

1+ 

38 

22 

43 

8 

0 

0 

0 

3 

92 

35 

1 

73 

27 

.0 

0 

6 

2 

2 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R 

82 

0 

54 

5 

68 

3 

1 

100 

2  9 

37 

54 

7 

0 

0 

0 

92 

98 

71 

4 

T 

0 

8 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

R 

82 

6 

58 

1 

70 

4 

1 

3 

100 

1  + 

45 

22 

31 

2 

25 

- 

60 

78 

4 

9 

1 

0 

TABLE  GROVE 

82 

3 

55 

3 

68 

8 

1 

: 

100 

1  + 

41 

22 

41 

8 

0 

0 

0 

2 

82 

-1 

24 

1 

19 

4 

.  0 

0 

9 

2 

1 

TUSCOLA 

86 

t 

52 

6 

69 

8 

102 

1  + 

35 

13+ 

45 

11 

0 

0 

0 

89 

-2 

79 

48 

19 

.  0 

0 

5 

0 

0 

URBANA 

83 

> 

52 

6 

68 

1 

1 

7 

101 

39 

50 

7 

0 

0 

0 

59 

-2 

76 

.25 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

VANDAL  I A  CAA  AP 

85 

8 

48 

4 

67 

1 

101 

1  + 

31 

22 

58 

10 

J 

1 

o 

93 

41 

11 

.0 

0 

5 

0 

0 

V  I RDEN 

85 

54 

3 

69 

J 

101 

29 

38 

22 

38 

1 

80 

-1 

97 

85 

4 

T 

0 

6 

2 

0 

WATSEKA 

81 

3 

51 

6 

66 

' 

99 

1  + 

36 

22 

88 

7 

0 

0 

0 

1 

02 

-2 

62 

51 

4 

.0 

0 

5 

1 

0 

WHITE  HALL   1  E 

87 

4 

54 

i 

70 

J 

2 

3 

102 

29 

35 

22 

33 

15 

1 

0 

0 

1 

29 

-2 

89 

75 

4 

.  0 

0 

5 

1 

0 

WINDSOR 

86 

1 

54 

1 

70 

:  M 

2 

1 

102 

36 

2  2 

34 

8 

0 

0 

0 

.0 

0 

DIVISION 

69 

1 

1 

2 

1 

58 

-2 

12 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

89 

4 

56 

72 

8 

105 

1+ 

39 

22 

19 

14 

0 

0 

0 

56 

-2 

82. 

29 

4 

.  0 

0 

3 

0 

0 

ALTON  DAM  26 

84 

7 

56 

70 

5 

101 

1 

42 

22 

21 

68 

-3 

00 

40 

4 

.  0 

0 

4 

0 

0 

ANNA   1  NW 

B8 

\ 

56 

• 

72. 

B 

1 

, 

I  'J. 

1+ 

41 

22 

15 

13 

0 

0 

0 

52 

-3 

37 

32 

4 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BELLEVILLE   5COTT  AF 

85 

56 

< 

7 1 . 

2 

1 

i 

101 

29 

43 

22 

21 

9 

0 

0 

0 

75 

-2 

92 

35 

4 

.  0 

0 

'6 

0 

0 

CAIRO  WB  CITY 

R 

87 

61 

1 

74. 

5 

1 

fa 

101 

1 

48 

23 

4 

13 

11 

0 

0 

47 

-2. 

85 

27 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

CARBONDALE  SEWAGE 

89. 

6 

52 

71  . 

2 

- 

103 

1 

33 

22+ 

27 

15 

0 

0 

44 

-3. 

33 

32. 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

CARLYLE 

1 

54 . 

71 . 

6 

1 

1 

103 

1 

35 

22 

28 

14 

0 

0 

0 

24 

-3  . 

16 

10 

6 

.  0 

0 

6 

0 

0 

COBDEN  2  S 

87. 

e 

52. 

5 

70. 

2 

101 

1  + 

38 

22 

25 

13 

'1 

0 

0 

81 

37 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

DU  QUOIN  2  S 

53 . 

7 1  . 

3  M 

3 

36 

22 

14 

0 

0 

0 

80 

-2  . 

65 

30 

2+ 

.  0 

0 

5 

0 

0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS 

COL 

89. 

2 

56. 

6 

72. 

9 

1 

/ 

104 

29 

38 

22 

19 

14 

0 

0 

0 

88 

-2. 

62 

.0 

0 

4 

0 

ELIZABETHTOWN 

90 

1 

57 

73. 

J 

104 

1  + 

43 

22 

11 

16 

0 

0 

0 

92 

-2. 

54 

51 

19 

.  0 

0 

3 

1 

0 

FAIRFIELD 

86. 

54 

70  . 

3 

6 

102 

1 

39 

22 

33 

9 

0 

0 

0 

51 

-3. 

01 

24 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

FLORA 

88 

8 

55 

•i 

72. 

1 

2 

B 

108 

1 

40 

22 

21 

1  3 

0 

0 

0 

53 

-2. 

94 

19 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

86 

57 

B 

72  . 

6 

100 

1  + 

46 

22 

10 

71 

-2. 

85 

47 

19 

.0 

0 

4 

0 

0 

GREENVILLE 

65 

t. 

56 

1 

71  . 

2 

1 

100 

29 

42 

22 

25 

9 

0 

0 

0 

70 

-2. 

80 

26 

4 

.  0 

0 

5 

0 

0 

HARR I SBURG 

90 

1 

•  54 

i 

72. 

1 

i 

103 

1+ 

36 

23 

21 

15 

0 

0 

0 

71 

-2. 

69 

43 

4 

.  0 

0 

3 

0 

0 

MAKANDA   1  NW 

88 

i 

59 

5 

73. 

BM 

99 

2 

fa 

12 

0 

0 

0 

26 

15 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

MC  LEANSBORO 

89 

i 

55 

2 

72. 

3 

1 

) 

105 

1 

39 

22 

17 

12 

0 

0 

0 

51 

-3. 

09 

13 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

89 

' 

55 

8 

72. 

6 

2 

104 

1 

42 

13+ 

16 

15 

0 

0 

fa 

85 

-2. 

60 

39 

19 

.  0 

0 

7 

0 

0 

MOUNT  VERNON  4  N 

87. 

8 

55 

4 

71  . 

u 

1 

1 

101 

1 

36 

22 

24 

10 

0 

0 

0 

49 

-3. 

02 

35 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEW  BURNS  IDE 
OLNEY  RADIO  STA 
SPARTA 

88 
88 

8 
3 

55 
54 

2 
1 

72. 
71. 

0 
4 

1 
1 

, 

5 

103 
106 

2 

2 

36 
35 

22+ 
22 

29 
24 

1  3 

12 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

78 
79 

-2. 
-2. 

78 
77 

30 
36 

4 
19 

.0 
.0 

0 
0 

2 

4 

1 

0 

0 
0 

91 

I 

57 

5 

74 

i 

3 

1 

103 

1 

37 

22 

15 

17 

0 

0 

0 

22 

-3. 

15 

10 

12 

T 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

72 

1 

1 

•t 

61 

-2. 

82 

T 

STATE 

68 

8 

1 

1 

1. 

59 

-2 

05 

T 

Precipitation 


not**  following  Station  lotos. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1953 


Day  of  month 


ALBION 
ALE  DO 

ALTON  DAM  26 


ANT IOCH 

ARLINGTON  HEIGHTS  -  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BE  ARDSTOHN 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

BENTLE V 

BENTON 

RLOOMINGTON 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOK PORT  DAM  52 
CAIRO  W8  C ITV  R 

CANTON 

CARBONDALE  sewage 
CARL INVILLE  4  E 
CARL YL  E 
CARMI 

CASEY 

CENTRAL  U  4  N 
CMANDL  ERV I LL  E 
CHANNAMON  DRESDEN  ISLE 
CHARLESTON 

CHE  NOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  W8  AIRPORT  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHI LL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBDEN   2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PL 
DAVENPORT    IOWA  L  0  15  R  / 
DECATUR 
01  XON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 
EOWARDSVILLE 
EFFINGHAM    1  SW 
ELGIN 

Eliza be tht own 

ELSAH 
FAIRFIELD 
FLORA 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PL 

FULTON  DAM  13 
GALENA 
GALESBURG 
GAL  V  A 

GENESEO 

GIBSON  CITY 
GLADSTONE   DAM  16 
GLENOALE  E XP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
GR  IDLE  Y 

GR  IGGSV  ILLE 

HARDIN 

HA RR IS BURG 

HARR IS BURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

HAVANA    NO  2 

H I  LLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONV I LL E   PwR  PL 
I LL I  NO  I S  C ITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 
JERSEYV ILLE 
JOLIET  BRANDON  RD 
JOL  IET 
KANKAKEE 

KANKAKEE    4  W 

KEITHSBURG 

KEWA.NEE 

LA  HARPE 

LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE  1  S 
LA WHENCE  V  I LL  E 
LE  ROY 
LINCOLN 

MACKINAW 

MACOMB 

MA  K  AND  A    1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MASCOUTAH 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 
ME DORA 
M I  MONK 

MOL IN£   W8  AIRPORT  R  / 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 
MORR  I  S 
MORR  IS  3  NE 
MORR I  SON 

MORR IS0NV1 LLE   1  E 

MT  CARMEL  WATER  WKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 


2.49 
2.52 
2.43 


1.20 
.99 
1.45 
1.80 


1.00 
.96 


.87 
.93 


1.25 
1.05 


.19  T 

•  04 
.20 


10  I  11      12     13  14 


.03 

.04 

.36  .20 


.33  .06 

T 

•  OS 


15 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.19 
.29 
.47 


•02  .19 
.19 
.02  T 


Am  r*f  i 


HtM  f»ll  —  <■>  lUtlM 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1   |   2  |  3 

4  | 

5  1 

6 

7   |  8 

1  9 

1 

10 

1 

11 

! 

12 

13 

1 

14  1  15 

__  _  J —  __ 

16  17 

 1  L 

18 

19 

 L 

20 

 L 

21 

22]  23 

24 

25 

 L 

26 

I 

27 

28  I  29  30 

31 

MOUNT  PULASKI 

1.52 

.88 

■  05 

.10 

•  42 

T 

T 

•  07 

MOUNT  STERLING 

1.39 

.88 

T 

T 

T 

.12 

T 

.03 

MOUNT  VERNON  4N 

.35 

.02 

.12 

NASHVILLE   3  NW 

•  2B 

NEWARK   7  E 

3*31 

T 

T 

.85 

T 

•  20 

NEW  eOSTON  DAM  17 

1.39 

93 

.11 

.17 

•  03 

NEW  BOSTON 

2.14 

1.45 

.20 

.01 

.  14 

.29 

.01 

.04 

NEW  BURNS  1 DE 

.50 

T 

T 

.28 

T 

NEWTON 

.72 

.03 

* 

.20 

.01 

OLNEY  RAO I  0  ST A 

.79 

'  19 

*09 

.  _ 

.  36 

OREGON  WATER  WKS 

2.77 

•  02 

1  12 

25 

19 

25 

06 

.68 

.01 

•  08 

OTTAWA 

2.94 

T 

.97 

.04 

.10 

.09 

T 

•  03 

.  33 

T 

■  02 

.53 

.73 

T 

PALEST INE 

T 

.32 

•  01 

PANA 

1.81 

.03 

.40 

* 

.16 

.61 

PARIS  WATER  WORK S 

1.17 

'  j*fl 

.50 

PARK  FOREST 

1.91 

72 

•  06 

69 

'  .33 

T 

T 

PAW  PAW 

2 .  44 

.93 

.20 

* 

.27 

•  12 

.08 

.68 

•  16 

PAVSON 

2  .  15 

1.47 

.38 

.01 

T 

.29 

PEORIA  W8  AIRPORT  R 

2.11 

.  16 

•  49 

.13 

•  03 

•  01 

03 

•  01 

.44 

.02 

T 

.29 

P  OTONE 

1.49 

■  85 

•  03 

.  1  B 

T 

.30 

.03 

PETERSBURG 

2.13 

.97 

.08 

.65 

T 

.12 

•  31 

PLEASANT  HILL 

\'  17 

T 

1.05 

.22 

T 

T 

T 

•  35 

.08 

PONT  IAC. 

T 

.76 

.13 

.17 

T 

.55 

.18 

T 

.  0  1 

•  03 

PRAIRIE  DU  ROCHE R 

.25 

T 

T 

.02 

T 

.59 

T 

PRINCEVILLE   2  NW 

2*56 

T  T 

1.27 

T 

•  02 

.08 

.91 

•  22 

QU I NCY 

2.26 

1.38 

•  32 

.02 

.54 

T 

OUINCV  CAA  AP 

>"  w 

1.02 

.42 

.32 

T 

T 

.03 

.32 

T 

.02 

QUlNCV  DAM  21 

1.38 

.44 

.04 

.  51 

T 

OUINCV  MEMORIAL  BRIDGE 

1.42 

.37 

.02 

T 

T 

.41 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

104 

T 

•  42 

•  07 

T 

j 

•  1  5 

T 

T 

.40 

T 

T 

T 

RED  BUD 

.70 

.38 

.03 

•  05 

.24 

ROBERTS  3  N 

\  ' 

•  66 

.11 

T 

.05 

.06 

T 

.12 

T 

ROCHE  LLE 

1.10 

T 

.  16 

.21 

.22 

.03 

.20 

ROCK  FORD 

1.04 

.05 

T 

T 

T 

•  30 

T 

T 

•  53 

.06 

.  15 

.25 

ROCKFORD  4  NE 

2  "  39 

.93 

.32 

.72 

.07 

.  03 

.03 

•  08 

ROCKFORO  CAA  AP 

2.68 

■  28 

.81 

•  06 

.07 

.33 

T 

T 

T 

.67 

.21 

.03 

T 

.05 

.17 

ROCKPORT 

1.60 

•  18 

.40 

RUSHVI LLE 

1*9? 

1.50 

•  18 

.  15 

.32 

.04 

1.73 

STE  MARIE 

.26 

.06 

.04 

.06 

.21 

*37 

.  14 

■  13 

•  10 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

1.12 

.03 

.45 

T 

.02 

.52 

.10 

SIDELL 

T 

.14 

T 

.09 

.  10 

.09 

SPARLANO 

"no 

.86 

.  19 

.02 

.02 

.20 

.17 

.42 

SPARTA 

.09 

.03 

.10 

T 

SPRINGFIELD  W8  AP  R 

.09 

.71 

.  24 

02 

•  53 

09 

T 

T 

.07 

T 

T 

j 

•  17 

SPRINGFIELO  WB  CITY  R 

2.25 

.07 

.78 

.40 

.02 

.44 

•  21 

T 

T 

T 

.  17 

.04 

T 

.12 

STOCKTON 

1.93 

.23 

.65 

.12 

•  31 

T 

.02 

■  36 

.05 

.  14 

.05 

STREATOR 

1.11 

* 

.13 

.11 

.22 

SYCAMORE 

.  99 

* 

1  .10 

T 

.12 

2.82 

1.19 

■-■  g 

10 

* 

* 

T 

.27 

•  33 

TAYLORVlLLE 

2.22 

T 

.87 

.  39 

TI SK  ILWA 

?.31 

.10 

1.15 

.25 

.16 

.19 

.43 

.03 

TOULON 

1.89 

T 

1.15 

.08 

.10 

T 

.15 

.20 

.02 

T 

.19 

TUSCOLA 

.89 

*  1  £ 

'  J  .' 

.09 

.01 

"  5^ 

URBANA 

_ 

_ 

URBANA  ENG  CAMPUS 

.75 

.06 

.16 

.02 

.17 

.08 

.26 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

2.62 

.81 

.01 

.35 

.  15 

.  39 

.05 

.55 

•  31 

VANDAL IA  CAA  AP 

.93 

T 

•  12 

•  29 

.06 

.41 

T 

T 

T 

.05 

T 

T 

V  I  ROEN 

1  .80 

.02 

.85 

,66 

.02 

T 

T 

T 

T 

.15 

•  08 

WALNUT 

3.27 

1.48 

.25 

.22 

.15 

.55 

T 

•  62 

WARSAW 

1.19 

.  79 

.14 

.14 

.12 

WATERLOO 

.51 

.29 

T 

.22 

T 

WATSEKA 

1.02 

.51 

.01 

T 

.21 

T 

.27 

.02 

T- 

WAUKEGAN 

2.50 

T  T 

.53 

T 

.55 

.01 

.92 

T 

T 

.49 

WAYNE  CITY 

.63 

.31 

.11 

.01 

.20 

WHEATON  COLLEGE 

2.33 

.70 

.16 

•  49 

.02 

.93 

.03 

WHITE  HALL    1  E 

1.29 

.75 

.  >8 

.05 

T 

.19 

•  22 

WI LCOX 

.53 

T 

.16 

•  15 

.22 

WINDSOR 

T 

.15 

,  r  o 

.  15 

.02 

DAILY  TEMPERATURES 


ILL 1N0IS 
SEPTEMBER  1953 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

105 

105 

101 

90 

83 

90 

82 

86 

91 

91 

96 

86 

70 

89 

8  5 

86 

91 

100 

67 

90 

84 

73 

82 

86 

88 

89 

85 

96 

101 

91 

89i 

4 

MlN 

66 

71 

74 

58 

49 

51 

5  1 

50 

52 

62 

67 

64 

84 

51 

45 

55 

52 

61 

63 

50 

51 

39 

43 

52 

64 

64 

56  ■ 

2 

ALE  00 

MAX 

102 

102 

95 

74 

7Q 

77 

75 

78 

79 

67 

92 

77 

68 

70 

8  5 

86 

77 

76 

66 

69 

75 

78 

73 

88 

75 

93 

97 

81 

81. 

7 

MlN 

70 

68 

67 

54 

47 

50 

47 

47 

58 

62 

54 

39 

47 

45 

46 

47 

56 

52 

54 

36 

53 

51. 

4 

ALTON  0AM  26 

MAX 

101 

98 

95 

77 

80 

65 

78 

82 

87 

90 

92 

77 

74 

75 

86 

86 

90 

78 

86 

68 

72 

78 

82 

83 

88 

82 

94 

100 

82 

84. 

7 

MlN 

69 

66 

65 

54 

57 

55 

54 

51 

54 

64 

65 

56 

46 

58 

50 

50 

59 

62 

58 

54 

5  1 

42 

45 

54 

60 

56 

58 

54 

64 

59 

56. 

3 

ANNA  1NW 

MAX 

102 

102 

97 

87 

83 

90 

82 

88 

89 

89 

90 

86 

92 

78 

72 

79 

83 

84 

85 

87 

95 

99 

91 

88. 

7 

M  I N 

67 

71 

71 

60 

51 

51 

57 

51 

53 

61 

70 

64 

45 

58 

47 

54 

56 

58. 

63 

54 

52 

4  1 

42 

52 

62 

60 

60 

51 

64 

60 

56. 

9 

ANT I0CH 

MAX 

100 

100 

94 

85 

74 

62 

70 

76 

75 

82 

85 

67 

59 

64 

7  4 

71 

73 

65 

62 

64 

69 

75 

74 

75 

71 

83 

93 

83 

76. 

7 

M  1  N 

72 

72 

69 

54 

49 

50 

48 

46 

54 

57 

60 

53 

36 

48 

42 

49 

49 

61 

57 

55 

48 

38 

42 

53 

56 

42 

46 

48 

55 

54 

52. 

2 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

99 

99 

96 

78 

76 

80 

7  2 

78 

75 

86 

88 

75 

77 

87 

74 

72 

60 

67 

72 

80 

76 

83 

72 

RQ 

96 

77 

79. 

0 

M  1  N 

67 

66 

66 

52 

43 

45 

43 

42 

47 

58 

56 

46 

33 

45 

36 

39 

45 

61 

58 

47 

37 

34 

40 

47 

84 

37 

43 

43 

57 

52 

46. 

0 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

MAX 

100 

98 

96 

76 

79 

87 

76 

84 

88 

89 

95 

76 

75 

79 

8  7 

85 

92 

97 

80 

92 

70 

71 

80 

84 

87 

89 

81 

98 

101 

84 

85. 

9 

MIN 

66 

66 

72 

58 

53 

53 

58 

50 

56 

62 

6* 

56 

45 

58 

48 

57 

59 

6  4 

56 

54 

49 

43 

44 

51 

62 

55 

•57 

48 

67 

58 

56. 

4 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

101 

100 

98 

95 

78 

80 

74 

78 

77 

68 

91 

90 

68 

68 

8  1 

81 

82 

Q  ' 

92 

77 

66 

67 

75 

82 

R  1 

88 

84 

94 

100 

98 

84 1 

2 

MIN 

70 

68 

70 

53 

49 

54 

48 

46 

53 

60 

63 

52 

36 

46 

43 

47 

54 

71 

60 

57 

44 

36 

42 

54 

63 

45 

49 

49 

66 

88 

53i 

7 

CAIRO  WB  CITV 

MAX 

101 

98 

97 

81 

82 

66 

82 

85 

90 

90 

96 

83 

79 

93 

87 

89 

95 

96 

83 

93 

75 

72 

81 

84 

79 

83 

86 

93 

97 

91 

87. 

6 

MIN 

72 

75 

73 

62 

59 

56 

62 

55 

59 

64 

71 

65 

55 

61 

57 

60 

59 

64 

67 

61 

55 

49 

46 

60 

66 

62 

61 

55 

61 

65 

61. 

3 

CARBONOALE   SEWAGE  PL 

MAX 

103 

102 

98 

91 

81 

90 

82 

87 

89 

91 

99 

86 

78 

90 

90 

87 

94 

97 

8Q 

92 

82 

12 

80 

84 

84 

89 

95 

95 

101 

89 

89. 

6 

MIN 

60 

63 

66 

59 

53 

43 

54 

47 

54 

61 

68 

62 

37 

55 

41 

51 

56 

52 

63 

45 

48 

33 

33 

46 

63 

54 

56 

50 

52 

55 

52 

7 

CARL  INV ILLE  4E 

MAX 

100 

101 

97 

88 

80 

88 

76 

78 

85 

91 

95 

90 

72 

75 

85 

80 

91 

95 

87 

89 

70 

72 

78 

B3 

86 

90 

60 

97 

103 

90 

861 

4 

MIN 

65 

64 

6fl 

55' 

48 

51 

48 

44 

51 

64 

65 

58 

38 

55 

42 

45 

56 

65 

65 

50 

43 

32 

39 

50 

63 

46 

54 

50 

68 

60 

53. 

4 

CARLVLE 

MAX 

103 

100 

99 

86 

82 

89 

79 

84 

90 

92 

98 

85 

75 

85 

89 

86 

92 

99 

65 

96 

72 

71 

80 

85 

90 

90 

82 

99 

101 

90 

86< 

5 

MIN 

64 

64. 

n  P 

58 

49 

49 

53 

46 

5  ? 

61 

69 

64 

4 1 

51 

44 

50 

57 

62 

65 

51 

46 

35 

42 

48 

64 

53 

58 

46 

66 

62 

54  < 

7 

CHARLESTON 

MAX 

103 

QQ 

88 

82 

84 

88 

93 

81 

73 

85 

82 

80 

87 

97 

8- 

89 

69 

71 

77 

83 

82 

88 

62 

94 

99 

88 

85. 

9 

MIN 

66 

75 

57 

44 

52 

63 

66 

61 

38 

49 

41 

49 

53 

63 

62 

51 

46 

36 

48 

52 

60 

42 

55 

48 

60 

61 

53 

fl 

CHENOA 

MAX 

100 

100 

95 

88 

78 

60 

72 

78 

76 

86 

91 

84 

65 

65 

80 

77 

80 

91 

73 

69 

66 

74 

81 

87 

75 

92 

99 

90 

82. 

2 

MlN 

72 

68 

73 

52 

46 

53 

46 

45 

5n 

56 

62 

56 

35 

44 

42 

47 

57 

76 

62 

53 

43 

35 

43 

49 

41 

45 

48 

66 

65 

52 

8 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

99 

99 

95 

80 

75 

82 

70 

74 

7* 

85 

62 

65 

57 

60 

77 

68 

75 

90 

68 

71 

59 

62 

70 

60 

77 

80 

66 

flfl 

97 

76 

76 

8 

M  I  N 

79 

79 

77 

57 

57 

59 

57 

56 

60 

67 

64 

5  1 

43 

51 

56 

56 

56 

65 

61 

58 

51 

46 

50 

55 

56 

50 

56 

53 

66 

57 

56 

4 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

101 

1*1 

97 

76 

77 

83 

73 

80 

78 

68 

90 

64 

64 

65 

79 

78 

92 

74 

73 

60 

68 

75 

83 

78 

63 

74 

92 

99 

75 

79 

8 

M  1  N 

76 

75 

75 

56 

53 

53 

53 

51 

57 

65 

63 

48 

40 

49 

46 

53 

53 

65 

56 

55 

47 

42 

47 

55 

53 

47 

53 

49 

66 

55 

55i 

3 

CHICAGO  WB  CITV 

MAX 

99 

99 

95 

80 

77 

80 

68 

73 

75 

79 

80 

66 

57 

60 

78 

70 

73 

89 

67 

72 

61 

6? 

71 

80 

76 

80 

67 

R8 

96 

79 

76 

6 

MIN 

82 

82 

80 

57 

58 

60 

57 

59 

64 

66 

65 

80 

43 

52 

52 

58 

60 

65 

62 

58 

51 

49 

53 

60 

56 

53 

56 

55 

66 

62 

59 

8 

CICERO 

MAX 

101 

100 

95 

85 

78 

83 

75 

79 

76 

85 

91 

73 

64 

64 

80 

77 

76 

91 

78 

75 

63 

70 

73 

82 

79 

81 

75 

90 

98 

86 

80 

8 

MIN 

75 

74 

73 

55 

51 

51 

49 

49 

55 

64 

63 

56 

3B 

49 

44 

50 

50 

67 

61 

53 

45 

41 

45 

52 

60 

44 

49 

47 

61 

60 

54 

4 

COBDEN  2S 

MAX 

101 

101 

98 

88 

81 

83 

80 

82 

90 

88 

97 

77 

78 

69 

82 

9  0 

93 

97 

94 

94 

85 

71 

79 

63 

82 

65 

85 

94 

96 

90 

87 

8 

MIN 

62 

64 

65 

57 

50 

45 

54 

46 

L  0 

58 

65 

6  1 

41 

51 

43 

54 

53 

55 

60 

50 

50 

38 

39 

46 

60 

53 

55 

45 

51 

54 

52 

5 

DANV ILLE 

MAX 

101 

101 

96 

81 

80 

8» 

77 

79 

Bl 

90 

96 

AO 

67 

72 

84 

78 

83 

95 

78 

88 

66 

72 

75 

63 

8*. 

84 

76 

92 

99 

86 

83 

7 

MIN 

65 

59 

69 

57 

5  1 

45 

51 

36 

43 

56 

63 

58 

38 

40 

38 

44 

47 

66 

61 

49 

46 

36 

36 

50 

62 

39 

50 

40 

59 

58 

50 

5 

DAVENPORT    IOWA   L   D  15 

MAX 

98 

98 

91 

73 

78 

75 

74 

76 

7? 

85 

90 

67 

65 

67 

82 

79 

84 

87 

75 

70 

60 

68 

74 

78 

70 

87 

75 

94 

98 

76 

78.9 

MIN 

76 

75 

57 

56 

57 

60 

52 

54 

S  7 

60 

65 

4S 

44 

50 

52 

52 

59 

62 

54 

54 

46 

43 

48 

61 

5  1 

49 

49 

54 

66 

54 

55 

5 

DECATUR 

MAX 

102 

102 

99 

86 

60 

86 

75 

80 

.a  ) 

90 

95 

92 

70 

74 

84 

R  1 

86 

95 

63 

83 

66 

71 

78 

83 

62 

91 

81 

96 

100 

85 

85 

3 

MIN 

70 

65 

7  3 

54 

50 

53 

50 

48 

5  7 

57 

65 

5R 

39 

51 

44 

48 

57 

66 

62 

52 

45 

37 

46 

56 

6  ) 

48 

52 

43 

59 

60 

5* 

2 

DIXON 

MAX 

98 

98 

93 

89 

75 

75 

73 

77 

75 

83 

87 

84 

62 

63 

77 

77 

77 

85 

61 

71 

59 

65 

71 

77 

75 

84 

82 

87 

95 

91 

79 

5 

MIN 

77 

72 

71 

55 

48 

49 

44 

44 

54 

57 

59 

54 

35 

46 

42 

43 

52 

67 

55 

55 

41 

35 

41 

53 

56 

40 

43 

45 

51 

51 

51 

2 

OU  QUO  IN  2  S 

MAX 

101 

102 

97 

85 

81 

86 

80 

85 

90 

89 

98 

88 

76 

84 

83 

86 

94 

98 

Re 

95 

78 

89 

88 

9 

MIN 

61 

66 

70 

58 

49 

47 

54 

46 

51 

60 

66 

62 

41 

52 

4  3 

50 

56 

56 

64 

47 

47 

36 

37 

47 

64 

56 

58 

45 

59 

61 

53 

6 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

102 

100 

99 

90 

82 

87 

81 

85 

89 

92 

98 

87 

78 

81 

91 

87 

95 

99 

91 

93 

77 

72 

80 

86 

R8 

92 

84 

98 

104 

89 

89 

,2 

MIN 

67 

64 

71 

60 

54 

56 

55 

46 

53 

61 

66 

64 

44 

63 

44 

52 

59 

63 

65 

51 

50 

38 

42 

51 

63 

53 

59 

52 

63 

66 

56 

6 

EFFINGHAM   1  SW 

MAX  . 

103 

102 

100 

86 

82 

69 

75 

82 

87 

87 

94 

8  7 

70 

81 

83 

B4 

86 

96 

88 

91 

76 

70 

76 

85 

84 

86 

84 

96 

100 

89 

36 

6 

MIN 

62 

62 

7  1 

59 

47 

45 

49 

42 

47 

62 

61 

63 

38 

48 

4  1 

7 

47 

62 

47 

46 

33 

45 

53 

63 

45 

59 

43 

62 

61 

52 

1 

EL  I  2 ABE THTOWN 

MAX 

104 

104 

1  30 

93 

82 

88 

86 

66 

90 

91 

96 

92 

78 

90 

88 

9  1 

94 

101 

89 

90 

87 

72 

80 

85 

81 

85 

89 

96 

100 

95 

90 

1 

MIN 

65 

74 

72 

61 

54 

50 

60 

49 

55 

62 

69 

58 

48 

53 

48 

5  1 

57 

61 

64 

59 

57 

43 

46 

52 

65 

60 

59 

49 

56 

63 

57 

7 

FA  IRFIELD 

MAX 

102 

101 

99 

90 

79 

85 

76 

82 

87 

88 

94 

86 

70 

87 

82 

83 

87 

98 

88 

90 

8  1 

67 

78 

83 

64 

87 

81 

94 

99 

88 

86 

,5 

MIN 

63 

69 

7  5 

56 

49 

47 

50 

45 

47 

60 

65 

64 

41 

49 

43 

52 

53 

59 

64 

51 

50 

39 

40 

47 

65 

60 

60 

45 

52 

61 

54 

•  1 

FLORA 

MAX 

108 

104 

QQ 

90 

81 

88 

85 

88 

90 

90 

95 

88 

74 

85 

85 

86 

90 

99 

87 

93 

76 

72 

80 

B4 

R6 

89 

82 

96 

101 

91 

88 

fl 

MIN 

65 

68 

77 

63 

53 

48 

56 

49 

50 

62 

67 

64 

44 

51 

4  3 

54 

52 

61 

68 

51 

50 

40 

42 

46 

63 

55 

61 

45 

57 

62 

55 

4 

FREEPORT 

MAX 

97 

96 

9C 

72 

73 

71 

71 

76 

69 

82 

85 

64 

60 

65 

76 

76 

81 

72 

70 

76 

68 

80 

70 

85 

93 

75 

75 

■  2 

MIN 

67 

69 

71 

54 

49 

51 

42 

42 

52 

55 

56 

58 

34 

4B 

44 

-  l 

49 

66 

50 

53 

47 

32 

34 

49 

51 

37 

41 

42 

53 

44 

49 

4 

FULTON   DAM  13 

MAX 

95 

96 

a  7 

73 

77 

72 

72 

77 

68 

82 

87 

75 

65 

68 

78 

ft 

80 

82 

75 

70 

64 

66 

73 

76 

6H 

82 

71 

90 

94 

81 

77.3 

MIN 

73 

72 

69 

5 1 

52 

54 

49 

60 

63 

57 

51 

54 

65 

56 

59 

46 

39 

43 

54 

58 

43 

52 

49 

62 

57 

54 

.7 

GAL  E  SBURG 

MAX 

99 

98 

93 

75 

79 

76 

75 

77 

74 

85 

92 

71 

64 

72 

84 

8  1 

84 

92 

77 

73 

64 

6q 

73 

79 

74 

88 

75 

93 

97 

74 

80.2 

MIN 

73 

69 

59 

55 

48 

54 

44 

51 

57 

59 

62 

36 

47 

4  8 

-  ) 

57 

62 

6  " 

47 

40 

15 

45 

58 

51 

48 

51 

52 

64 

53 

52 

.4 

GALVA 

MAX 

101 

100 

97 

77 

78 

79 

74 

78 

71 

87 

92 

82 

71 

70 

84 

B2 

64 

94 

82 

73 

64 

7C 

74 

60 

7Q 

87 

76 

92 

97 

85 

82 

>0 

MIN 

78 

69 

72 

54 

50 

52 

50 

»Q 

52 

65 

58 

53 

42 

36 

41 

53 

57 

45 

45 

48 

64 

55 

52 

.  9 

GOLCONOA  OAM  51 

MAX 

100 

100 

97 

82 

80 

86 

78 

82 

88 

88 

95 

83 

76 

88 

84 

86 

93 

98 

77 

68 

74 

74 

78 

82 

77 

63 

84 

92 

98 

94 

86 

■  2 

MIN 

66 

72 

74 

60 

54 

52 

58 

54 

56 

62 

60 

62 

50 

58 

5  2 

56 

56 

60 

64 

58 

54 

46 

48 

49 

64 

60 

58 

5C 

54 

62 

57 

■  8 

ORE  ENV I LLE 

MAX 

99 

99 

96 

88 

80 

85 

75 

79 

85 

89 

94 

83 

72 

81 

84 

R  2 

90 

95 

8  7 

90 

72 

68 

76 

83 

8! 

88 

79 

9' 

IOO 

89 

85 

•  6 

MIN 

69 

67 

72 

56 

55 

5  s 

5  3 

52 

1  e 

58 

61 

6  ) 

52 

49 

42 

45 

50 

62 

56 

57 

52 

63 

63 

56 

.7 

GR 1 GGSV I LLE 

MAX 

102 

102 

97 

89 

79 

85 

77 

79 

82 

90 

95 

93 

72 

74 

86 

8? 

86 

95 

83 

80 

70 

69 

75 

84 

r: 

93 

89 

9  R 

101 

90 

86 

>0 

MIN 

75 

72 

72 

54 

52 

63 

50 

50 

54 

65 

68 

57 

42 

54 

52 

53 

58 

65 

6? 

56 

49 

41 

42 

62 

61 

48 

52 

53 

63 

53 

56 

.  e 

HARR I SBURG 

MAX 

103 

103 

102 

86 

83 

90 

62 

85 

90 

93 

100 

88 

79 

92 

87 

89 

95 

100 

88 

94 

76 

'1 

83 

68 

«« 

90 

68 

QQ 

101 

93 

90 

.  1 

MlN 

63 

69 

77 

63 

50 

46 

55 

41 

43 

57 

66 

68 

43 

53 

44 

50 

51 

56 

66 

54 

55 

39 

36 

45 

65 

55 

55 

4! 

51 

63 

54 

.  1 

HAVANA 

MAX 

101 

ioo 

95 

88 

79 

81 

75 

79 

79 

87 

92 

72 

67 

70 

83 

8 

67 

93 

75 

77 

65 

67 

75 

82 

7Q 

89 

65 

91 

98 

87 

82 

.6 

MIN 

72 

66 

71 

55 

52 

55 

51 

47 

55 

60 

65 

58 

41 

50 

46 

-9 

58 

67 

62 

53 

46 

39 

42 

51 

f  : 

48 

53 

49 

67 

60 

54 

■  9 

HI LLSBORO 

MAX 

100 

101 

98 

87 

80 

85 

77 

83 

87 

92 

94 

81 

72 

76 

85 

62 

85 

96 

86 

86 

67 

69 

60 

84 

H7 

90 

81 

98 

102 

90 

86 

.  1 

MIN 

65 

61 

69 

54 

46 

51 

50 

45 

52 

60 

65 

60 

40 

53 

43 

50 

55 

59 

61 

51 

44 

37 

42 

52 

62 

49 

53 

51 

64 

60 

53 

■  5 

See  reference  notes  following  Station   I  tide  i . 
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Table  S-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1953 


Station 

Of 

Month 

• 

ST 

2 

3 

5 

g 

g 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

HOOPESTON 

MAX 

"?0 

65 

73 

55 

48 

52 

75 
48 

79 
46 

80 

51 

86 

58 

93 
65 

80 
68 

64 

35 

67 
46 

8  0 
40 

77 
47 

8  0 

95 
66 

80 
62 

83 
52 

66 

44 

68 

36 

74 
40 

82 
50 

83 
62 

85 
41 

77 
51 

93 
45 

99 
62 

89 
59 

82t6 
52.5 

JACKSONVILLE 

MAX 

100 
70 

98 

62 

95 
71 

91 
55 

79 
49 

83 
53 

74 
51 

7  8 
47 

6  1 
55 

86 
61 

91 
65 

9? 
58 

70 
43 

71 
54 

63 
44 

80 

47 

88 

93 

76 
62 

77 

53 

70 
47 

69 

35 

77 
42 

82 

52 

81 
62 

90 
46 

84 
52 

94 
52 

100 
66 

93 
60 

84.  3 
54.6 

JERSEYV I LLE 

MAX 

100 
73 

99 
62 

96 
71 

94 
56 

79 
50 

85 
67 

75 
51 

79 
45 

84 
54 

92 
63 

94 
67 

93 
50 

74 
40 

75 
59 

87 
45 

86 
48 

90 
59 

95 
63 

93 
64 

85 

55 

78 
46 

69 

35 

78 
42 

84 

55 

84 

63 

91 
49 

90 
53 

97 
51 

101 
67 

96 
60 

87.4 
65.  1 

JOLIET 

MAX 

100 
73 

1  00 
70 

95 
73 

90 
62 

76 

52 

83 

52 

73 
48 

80 
46 

74 

53 

84 
61 

88 

62 

66 
56 

70 
37 

70 
46 

80 
43 

76 
46 

78 

92 

86 
62 

73 
54 

64 
45 

73 

40 

74 
43 

82 
52 

80 
61 

85 
42 

78 
48 

92 
52 

99 
63 

92 
60 

82  ■  4 
54.0 

KANKAKEE 

MAX 

96 

70 

Q7 
66 

92 
71 

82 
54 

77 
51 

80 
51 

73 

50 

77 
46 

69 
51 

85 
58 

89 

63 

80 
56 

63 
38 

66 

45 

78 

46 

75 
48 

78 
48 

92 
68 

82 
61 

74 

53 

62 
43 

67 
38 

71 
41 

80 

53 

79 
62 

84 
42 

80 
52 

91 
45 

97 
64 

91 
61 

80.2 

53.2 

KANKAKEE   4  W 

MAX 

99 
69 

99 
65 

93 
70 

85 

54 

75 
49 

83 
51 

71 
46 

75 
43 

70 
50 

85 

57 

88 

61 

80 
56 

60 

35 

64 
45 

7  7 
39 

75 
46 

78 

4  7 

93 
65 

85 
60 

74 

50 

63 
43 

66 

35 

72 
41 

81 
49 

80 
59 

86 
38 

83 
48 

92 
44 

98 

62 

91 
57 

80  •  7 
51.  1 

KEWANEE 

MAX 

101 
69 

10? 
69 

97 
69 

83 
52 

75 
47 

82 
47 

73 
46 

77 

46 

74 

56 

87 

56 

91 

58 

80 
53 

67 
34 

67 

43 

83 
44 

79 
46 

83 
51 

91 
59 

77 
54 

69 
52 

62 
41 

67 
37 

77 
45 

76 
54 

72 
53 

83 
42 

76 
45 

88 
48 

94 

59 

73 
58 

80.2 
51.1 

LA  HARPE 

MAX 

101 
73 

99 
69 

96 
73 

75 
58 

79 
48 

77 

64 

73 
45 

78 
46 

80 

57 

86 

60 

93 
66 

80 

60 

68 

36 

71 
47 

85 
48 

80 
42 

86 
68 

94 
68 

75 
54 

73 
55 

64 
43 

68 

33 

75 
44 

80 
57 

75 
46 

90 
49 

86 
43 

96 

52 

100 
71 

88 
55 

82.4 
53.4 

LA  SALLE  PERU 

MAX 

101 
72 

1 0  3 
67 

98 

70 

84 
55 

79 
50 

81 
64 

75 
47 

8  1 
45 

68 

53 

89 
58 

91 
62 

75 
54 

66 
37 

71 

47 

82 
43 

79 
45 

82 
53 

91 
68 

82 
60 

73 

55 

62 
45 

68 

36 

76 
43 

83 

50 

77 
57 

86 

4? 

81 
47 

92 
47 

98 
67 

85 
58 

82.0 
52.9 

L INCOLN 

MAX 

102 
69 

1  0  1 

62 

98 
69 

85 
54 

80 
46 

85 

52 

76 
46 

80 
45 

80 

53 

91 
61 

95 
62 

61 
57 

70 
35 

71 
49 

84 
41 

8? 
45 

86 

55 

95 
68 

80 
60 

79 
51 

66 

42 

70 
34 

78 
40 

84 
48 

83 
59 

91 

44 

81 
46 

96 
46 

101 
65 

85 
56 

84.5 
52.  0 

MAKANDA  1NW 

MAX 

98 
69 

99 
72 

97 

74 

91 
60 

80 

53 

86 
54 

86 

57 

84 
47 

89 
54 

89 

63 

97 
69 

90 
64 

76 
44 

88 
60 

85 
46 

86 

56 

93 
55 

96 
59 

91 
63 

91 

56 

86 

51 

70 

79 

83 
39 

82 
64 

86 
62 

84 
64 

94 

98 
67 

89 
65 

88.1 
59.  5 

MARENGO 

MAX 
M  1  N 

100 
71 

99 

73 

94 
72 

81 

53 

74 

47 

76 
49 

71 

45 

77 

4? 

74 

50 

85 
56 

86 
58 

63 

53 

63 
34 

65 

46 

76 
38 

74 

45 

76 
43 

85 
63 

73 
55 

66 

53 

58 
40 

65 
34 

71 
47 

75 
48 

72 
52 

78 
40 

71 
46 

66 
43 

94 
91 

84 
51 

77.1 
49.  9 

MATTOON 

MAX 

100 
67 

1  no 
64 

96 
73 

76 
56 

78 
50 

86 
48 

75 
51 

79 
45 

82 
50 

86 
63 

92 
66 

74 
49 

69 
41 

80 
60 

83 
40 

81 

47 

85 
64 

96 
65 

79 
54 

89 

50 

67 
45 

61 
41 

75 

46 

82 
50 

83 
51 

86 
47 

7S 
50 

94 
46 

98 
60 

81 
52 

83.0 
52.4 

MC  LEANSBORO 

MAX 
MtN 

105 
64 

1  04 
71 

101 
74 

89 
60 

84 
68 

90 
47 

81 

54 

65 
46 

98 

50 

93 
62 

98 
64 

64 

63 

77 
44 

88 

53 

87 
44 

87 

5? 

91 

53 

100 
60 

87 

63 

95 

50 

80 

52 

72 
39 

80 
41 

87 
48 

86 
63 

88 

59 

86 

59 

98 
46 

102 
57 

90 
60 

89.4 
55.  2 

MINONK 

MAX 
M  1  N 

101 
67 

10? 
65 

97 

68 

83 

52 

81 

45 

86 
49 

74 
45 

77 
45 

72 

531 

88 

55 

91 
59 

76 
54 

65 
34 

66 
45 

81 

42 

78 
43 

80 
51 

94 
63 

84 
58 

77 

50 

64 

38 

68 

33 

75 
39 

83 

47 

81 

60 

88 

41 

79 
49 

91 
47 

98 

66 

84 
58 

82.1 
50.7 

MOLINE   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

99 
72 

99 
71 

93 
67 

73 
54 

7  7 
51 

75 
63 

74 
47 

77 
46 

72 
57 

36 

56 

90 
61 

67 
47 

65 
37 

68 
47 

82 
47 

78 
45 

84 
66 

88 
63 

75 

54 

71 

50 

61 
41 

66 
)6 

75 
43 

78 

58 

71 
45 

88 

42 

75 
45 

95 
49 

99 
65 

77 
47 

79.3 
51.4 

MONMOUTH 

MAX 
M  1  N 

101 
71 

100 
69 

96 

70 

75 
54 

79 
50 

79 
53 

75 
46 

79 

48 

78 

55 

87 
56 

93 
61 

77 

53 

68 
36 

71 
47 

85 
48 

80 

45 

85 
54 

89 
67 

76 

57 

73 
57 

65 
48 

69 

36 

75 
41 

81 

53 

75 
58 

89 
42 

77 
44 

95 

48 

100 
66 

85 

53 

81.8 
52.9 

MORRIS  3  NE 

MAX 
MIN 

100 
70 

100 
67 

97 
66 

94 
54 

78 
47 

8? 
49 

73 
46 

77 
42 

75 
50 

87 
56 

89 
60 

84 

5  6 

63 
34 

65 

45 

79 
40 

76 
44 

78 
45 

92 
66 

87 

60 

73 
52 

64 
41 

67 
34 

39 

72 

90 
46 

97 
56 

92 
57 

82.0 
50.9 

MORRISON 

MAX 
M  1  N 

101 
70 

100 
70 

36 
70 

75 
54 

77 

4  7 

75 
50 

75 
47 

86 
45 

74 

54 

84 
56 

90 
58 

78 

53 

65 
36 

70 

46 

81 
44 

80 
46 

82 
52 

87 
64 

78 
83 

72 
53 

62 
42 

70 
34 

75 

40 

77 

50 

71 

50 

86 
41 

75 
44 

9? 
46 

97 
59 

86 

50 

80.3 
50.8 

MORR  I SONVI  LLE    1  E 

MAX 

100 
66 

101 
6? 

97 
70 

85 

54 

79 

48 

85 
61 

76 
49 

80 
45 

85 
51 

90 
61 

■  93 
65 

80 

59 

70 
38 

75 
54 

84 
42 

82 
48 

88 

55 

95 
65 

83 
63 

87 

50 

68 

43 

69 

35 

77 
41 

83 

53 

84 

62 

90 

46 

78 
51 

96 
49 

102 
64 

93 
61 

85.2 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

MAX 
MIN 

104 
65 

103 
71 

100 
71 

92 
60 

83 

51 

90 
50 

81 

52 

83 
47 

88 

49 

92 
61 

97 
67 

91 
63 

76 
42 

89 
61 

86 
45 

88 
52 

91 

52 

99 
62 

90 
63 

89 

59 

80 
52 

71 
45 

81 
42 

85 

50 

85 
64 

95 
60 

85 
59 

94 
47 

100 

59 

92 
64 

89.3 
55.  8 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

97 
69 

96 
67 

91 
70 

71 
55 

7* 
51 

73 
48 

74 
44 

78 
4? 

69 

6  6 

81 

57 

86 

58 

7  0 
55 

61 

33 

64 
48 

75 
46 

7  4 
44 

78 

50 

81 
68 

73 
51 

67 

54 

62 
41 

63 

32 

72 
38 

75 
52 

67 

56 

82 
38 

69 
43 

88 
44 

94 

57 

82 
47 

76.2 
50.4 

MOUNT   VERNON  4N 

MAX 
MIN 

101 
63 

1  00 
70 

9(3 
71 

88 

58 

80 
60 

88 

50 

78 

52 

83 

46 

88 
5? 

91 
59 

96 
66 

88 

63 

75 
42 

86 

55 

86 
42 

86 
54 

91 
56 

97 
64 

89 
63 

94 
49 

78 
49 

70 
36 

79 
43 

84 

53 

85 
63 

88 
59 

83 
60 

96 
52 

100 
59 

89 
62 

87.8 
55.4 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 
MIN 

102 
63 

103 
64 

98 
71 

93 
60 

81 
47 

88 
46 

82 
56 

84 
4? 

90 
48 

89 
60 

97 
68 

88 
65 

77 
40 

91 
54 

85 
43 

88 
55 

95 
57 

98 
65 

89 
63 

90 
54 

85 
51 

70 
36 

80 
36 

85 
53 

81 

63 

87 
60 

85 
58 

95 
49 

98 
64 

91 
64 

88.8 

55.  2 

NEWTON 

MAX 
MIN 

104 
66 

106 
65 

100 
76 

94 
•  59 

83 

61 

80 

6  9 

79 
53 

84 
48 

89 
51 

90 
60 

95 
67 

9? 
63 

73 
42 

86 
<0 

85 
42 

86 
55 

89 
64 

99 
61 

92 
64 

93 
52 

82 
49 

72 
39 

80 
45 

85 
50 

85 
62 

89 

52 

83 
60 

97 
45 

101 
57 

94 

62 

89.2 
55.0 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 
MIN 

105 
63 

106 
66 

100 

73 

90 
60 

8? 
47 

9  0 
46 

80 

51 

86 
44 

88 

50 

90 
62 

95 
62 

88 

63 

74 
38 

87 
49 

85 
43 

87 
51 

90 
54 

99 
62 

88 
64 

91 

56 

80 
49 

72 
35 

81 
43 

85 

52 

83 
64 

88 

56 

82 
62 

B5 

44 

101 
63 

91 
60 

88.3 
54.4 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

100 
72 

101 
6" 

96 
71 

83 

55 

79 

52 

60 
63 

75 
47 

79 
46 

69 
58 

88 

58 

93 
62 

71 

55 

66 
38 

69 
47 

82 
44 

7e 

47 

80 
51 

91 
68 

79 
61 

72 
54 

61 

45 

69 

39 

75 
42 

83 
51 

78 

60 

85 
43 

75 
48 

93 
47 

98 
61 

85 

59 

81.1 
53.3 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

106 
64 

107 
03 

96 
76 

82 
58 

82 
48 

69 

47 

81 

52 

83 
42 

87 
46 

94 
62 

97 
68 

80 
56 

74 
34 

89 

45 

86 
4  1 

68 
51 

90 
49 

102 
65 

8? 
63 

90 
57 

72 
47 

72 
36 

80 
44 

87 

50 

86 

55 

90 
52 

83 
53 

97 
4? 

104 

50 

88 

50 

88.2 
62.  2 

PANA 

MAX 
MIN 

101 
67 

10? 
65 

96 

70 

85 

55 

79 
51 

67 

6? 

76 

50 

81 

48 

87 
5? 

89 
60 

93 
65 

80 
60 

69 
42 

79 
53 

.84 
45 

8  1 

52 

88 
56 

96 
63 

6? 
62 

87 

52 

67 
45 

70 
39 

78 
42 

83 
52 

85 
62 

89 

50 

79 
53 

95 
51 

IOC 
65 

85 
60 

85.2 
54.  6 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 
M  1  N 

101 
68 

102 
64 

98 

75 

85 
58 

79 
48 

61 

-.9 

76 

50 

80 
45 

83 
50 

89 
68 

93 
64 

80 
60 

65 
39 

75 
47 

83 
38 

81 
48 

89 
50 

97 
62 

6  8 
63 

52 

73 
46 

67 
36 

75 
42 

82 
51 

83 
62 

86 
46 

77 
55 

92 
46 

99 
66 

88 
61 

84.4 

53.6 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

99 
72 

99 
71 

96 
72 

88 

54 

76 
47 

a? 

55 

73 
48 

77 
49 

74 
54 

85 

57 

89 
64 

85 
56 

62 
35 

64 
44 

78 
43 

74 

45 

76 

50 

93 
68 

85 
61 

73 
55 

'  64 
41 

67 
36 

71 

44 

82 
54 

79 
58 

8? 
40 

79 
47 

91 
49 

98 

89 

59 

81.0 
52.7 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

100 
73 

99 
72 

94 

6  0 

74 

54 

77 
50 

8  0 

53 

73 
50 

77 

50 

75 
60 

86 
62 

92 
64 

68 
46 

66 
39 

69 
50 

82 
47 

79 

50 

84 

59 

92 
63 

76 

60 

74 

53 

62 
43 

67 

40 

73 
48 

80 
54 

76 
51 

87 
48 

75 
51 

90 
51 

98 
67 

78 
59 

80.1 
54.  2 

PONT  I AC 

MAX 
MIN 

97 
71 

97 
67 

9  1 
7? 

84 

54 

76 

51 

78 
6  4 

71 
49 

75 
47 

71 

68 

85 
57 

89 
62 

80 

58 

61 
39 

65 
46 

78 
45 

78 
49 

79 
51 

90 
68 

80 
61 

74 
54 

64 

45 

64 

39 

72 
43 

80 
51 

77 
61 

85 
43 

81 

52 

90 
47 

97 

70 

88 
60 

79.9 

QUINCY 

MAX 
MIN 

103 
76 

100 
72 

96 

6R 

75 
53 

81 

51 

6? 

5  9 

77 
50 

re 

64 

80 
60 

89 
65 

97 
68 

86 
67 

74 
42 

75 
54 

90 
51 

84 
48 

88 
64 

95 
68 

83 
58 

77 

60 

66 
49 

71 
40 

76 
48 

82 
60 

80 
61 

92 
54 

84 
51 

99 
56 

99 
76 

90 
58 

85.0 
57.7 

OUINCY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

100 
70 

99 
67 

9  6 

66 

76 

53 

80 
48 

8? 

6  6 

79 
49 

80 
50 

8? 
66 

87 
65 

95 
62 

72 
48 

72 
40 

74 

50 

86 
47 

83 
46 

87 
56 

94 
63 

76 

58 

78 

50 

64 
43 

71 
36 

75 
43 

61 

57 

78 
53 

91 
50 

81 
49 

1 OC 
55 

1  00 
69 

80 
53 

83.3 
53.2 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 
MIN 

100 
70 

1  0  1 

7  o 

96 

75 

77 

6? 

74 

80 

7  8 

89 

93 

68 

66 

68 

80 

78 

82 
51 

93 
64 

77 

5  9 

82 
51 

62 
45 

68 
41 

74 
43 

81 
49 

83 
55 

87 

48 

76 

53 

91 
4f 

99 
59 

78 
58 

81.3 
53.5 

ROBERTS  3  N  . 

MAX 
MIN 

102 
70 

103 
67 

96 
72 

90 
54 

78 

50 

8? 

50 

73 
48 

80 
48 

78 
6  0 

90 
55 

93 
64 

82 

69 

65 
37 

65 
45 

BO 
42 

76 
49 

80 
48 

95 
66 

82 

61 

79 

53 

64 
41 

70 
38 

79 
39 

83 
53 

82 
63 

89 
40 

84 

50 

43 

100 
65 

90 
61 

83.5 
52.7 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

101 
71 

101 
70 

97 

7  0 

88 

54 

78 
46 

79 
48 

73 
42 

80 
43 

76 

53 

86 

53 

90 
58 

86 
54 

64 

33 

68 
48 

78 
42 

76 
42 

78 
49 

86 

67 

79 

53 

70 
56 

60 
39 

67 
32 

73 
38 

79 
50 

73 

56 

79 

»8 

78 
42 

89 
44 

95 
55 

85 
49 

80.4 
49.  8 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 
MIN 

102 
71 

101 
72 

94 

6  9 

74 

55 

76 
49 

77 
51 

73 
47 

78 
45 

71 

66 

.84 
59 

88 
60 

65 
43 

63 
36 

65 
45 

79 
42 

76 
45 

77 
50 

84 

60 

74 
55 

68 

50 

56 
39 

67 
36 

71 
41 

77 
52 

72 
42 

82 
40 

73 
44 

86 
46 

94 
58 

77 
46 

77.5 
49.  8 

See   reference  ootoe  following  Station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1953 


Day 

Of 

Month 

B 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUSHV I LLE 

MAX 

100 

100 

95 

79 

78 

85 

75 

79 

81 

88 

95 

84 

70 

72 

85 

81 

81 

79 

70 

70 

77 

82 

79 

91 

84 

95 

100 

86 

84 

1 

MIN 

71 

66 

69 

55 

48 

59 

49 

49 

55 

63 

65 

56 

42 

51 

47 

48 

57 

64 

62 

52 

40 

38 

44 

53 

SB 

49 

50 

50 

65 

58 

54 

4 

SPARLANO 

MAX 

101 

102 

9$ 

86 

79 

81 

74 

77 

73 

88 

92 

*  85 

74 

67 

82 

78 

87 

75 

66 

'  69 

77 

83 

78 

87 

82 

91 

99 

92 

83 

2 

MIN 

69 

66 

67 

55 

51 

50 

45 

44 

53 

58 

61 

48 

38 

48 

43 

44 

56 

67 

60 

56 

40 

34 

38 

50 

59 

42 

46 

45 

70 

59 

52 

1 

SPARTA 

MAX 

103 

101 

100 

9* 

83 

92 

84 

88 

91 

91 

99 

92 

80 

87 

89 

RM 

94 

97 

88 

73 

81 

85 

89 

90 

86 

98 

102 

95 

91 

1 

MIN 

68 

71 

70 

58 

50 

53 

53 

47 

56 

61 

68 

61 

43 

61 

48 

54 

60 

67 

65 

56 

49 

37 

44 

52 

65 

63 

61 

52 

69 

62 

57 

5 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

99 

99 

95 

76 

78 

82 

74 

78 

82 

88 

91 

70 

68 

70 

82 

80 

76 

80 

64 

69 

76 

81 

82 

89 

77 

94 

100 

80 

82 

0 

MIN 

71 

68 

6* 

54 

48 

56 

51 

49 

56 

64 

65 

49 

43 

50 

46 

47 

59 

66 

57 

55 

42 

37 

45 

57 

53 

47 

53 

58 

70 

56 

54 

5 

SPRINGE IELO  MB  CITY 

MAX 

100 

100 

97 

77 

80 

84 

74 

78 

81 

90 

92 

72 

68 

72 

83 

79 

77 

81 

65 

68 

75 

81 

83 

90 

76 

95 

100 

80 

82 

6 

MIN 

77 

73 

64 

56 

56 

60 

54 

54 

57 

64 

69 

52 

46 

57 

53 

56 

58 

67 

61 

58 

50 

45 

47 

56 

60 

52 

57 

58 

69 

57 

58 

1 

STOCKTON 

MAX 

98 

96 

89 

72 

75 

74 

7? 

78 

71 

81 

86 

66 

63 

66 

76 

77 

77 

73 

68 

60 

66 

71 

75 

7  0 

80 

75 

88 

94 

83 

76 

8 

MIN 

73 

72 

69 

53 

50 

53 

45 

49 

54 

51 

56 

55 

34 

47 

46 

46 

53 

66 

49 

54 

41 

32 

40 

51 

55 

41 

44 

48 

50 

46 

50 

8 

SYCAMORE 

MAX 

100 

101 

97 

87 

76 

82 

72 

79 

75 

85 

89 

77 

62 

67 

78 

76 

7? 

86 

74 

68 

56 

67 

72 

76 

by 

80 

73 

88 

96 

82 

78 

9 

MIN 

70 

69 

67 

53 

46 

48 

43 

43 

50 

58 

60 

52 

33 

45 

41 

43 

49 

65 

55 

54 

35 

34 

41 

47 

54 

42 

44 

43 

57 

53 

49 

8 

TABLE  GROVE 

MAX 

100 

100 

95 

75 

80 

80 

75 

79 

80 

87 

93 

75 

69 

72 

85 

81 

87 

94 

77 

77 

65 

6y 

76 

82 

77 

90 

77 

93 

99 

80 

82 

3 

MIN 

7* 

72 

68 

54 

50 

57 

51 

51 

54 

60 

67 

57 

42 

50 

50 

52 

54 

66 

61 

57 

44 

41 

43 

55 

59 

48 

51 

51 

63 

58 

55 

3 

TUSCOLA 

MAX 

102 

102 

99 

95 

79 

85 

76 

84 

82 

89 

95 

93 

70 

75 

84 

82 

85 

97 

93 

89 

74 

70 

76 

84 

85 

88 

83 

95 

100 

95 

86 

9 

MIN 

66 

61 

7* 

56 

57 

52 

52 

42 

48 

60 

62 

61 

35 

49 

39 

46 

54 

63 

61 

50 

43 

35 

43 

49 

60 

43 

52 

44 

61 

61 

52 

6 

URRANA 

MAX 

100 

101 

96 

80 

79 

86 

76 

80 

80 

89 

96 

82 

68 

72 

82 

80 

84 

95 

80 

86 

66 

70 

75 

83 

83 

88 

78 

94 

99 

88 

83 

9 

MIN 

70 

67 

70 

54 

51 

50 

49 

44 

52 

60 

58 

56 

39 

45 

41 

49 

51 

65 

60 

50 

45 

39 

42 

48 

61 

44 

51 

47 

59 

61 

52 

6 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

MAX 

101 

101 

98 

79 

81 

88 

76 

81 

87 

91 

95 

78 

72 

80 

85 

83 

89 

97 

80 

92 

70 

71 

78 

85 

88 

90 

80 

95 

100 

83 

85 

8 

MIN 

59 

57 

69 

48 

43 

44 

46 

43 

47 

61 

64 

48 

38 

49 

41 

48 

53 

56 

47 

45 

41 

31 

38 

47 

4  9 

45 

45 

42 

58 

51 

48 

4 

VIRDEN 

MAX 

99 

99 

95 

90 

79 

86 

75 

79 

83 

90 

93 

87 

69 

73 

84 

8  0 

87 

84 

74 

69 

76 

82 

84 

89 

86 

96 

101 

92 

85 

4 

MIN 

69 

64 

7  0 

54 

47 

53 

48 

51 

54 

64 

65 

58 

39 

56 

43 

49 

54 

63 

63 

52 

43 

38 

45 

51 

62 

50 

50 

52 

64 

59 

54 

3 

WALNUT 

MAX 

101 

100 

96 

94 

78 

78 

73 

79 

75 

85 

89 

87 

64 

68 

82 

78 

81 

72 

63 

68 

73 

78 

74 

84 

81 

89 

96 

91 

81 

5 

MIN 

73 

74 

74 

54 

50 

53 

45 

48 

55 

58 

62 

54 

35 

46 

47 

47 

53 

64 

57 

56 

41 

35 

42 

51 

58 

41 

45 

43 

69 

51 

52 

7 

WATSEKA 

MAX 

99 

99 

93 

83 

72 

82 

74 

78 

75 

86 

92 

82 

65 

64 

79 

76 

81 

79 

66 

68 

72 

80 

82 

83 

78 

92 

97 

89 

81 

3 

MIN 

68 

63 

71 

55 

49 

48 

49 

43 

48 

55 

64 

56 

37 

43 

39 

46 

47 

64 

62 

51 

42 

36 

39 

48 

62 

41 

52 

43 

64 

62 

51 

6 

WAUKEGAN 

MAX 

100 

100 

94 

83 

76 

81 

75 

75 

78 

78 

86 

64 

64 

64 

78 

72 

75 

68 

59 

66 

67 

79 

75 

78 

73 

87 

96 

85 

77 

7 

MIN 

73 

73 

72 

53 

50 

50 

46 

48 

52 

63 

59 

54 

35 

47 

41 

48 

48 

64 

58 

54 

42 

37 

43 

48 

56 

42 

47 

45 

55 

51 

51 

8 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

100 

99 

96 

91 

75 

81 

71 

77 

75 

84 

88 

85 

61 

64 

78 

74 

76 

89 

82 

71 

65 

65 

71 

79 

76 

79 

79 

88 

96 

92 

80 

2 

M  IN 

70 

65 

69 

53 

49 

50 

45 

47 

52 

60 

60 

54 

35 

47 

40 

45 

49 

65 

59 

52 

41 

36 

42 

50 

58 

41 

46 

44 

51 

56 

51 

0 

WHITE   MALL    1  E 

MAX 

100 

100 

96 

95 

80 

95 

75 

79 

83 

91 

94 

94 

73 

73 

86 

86 

90 

95 

94 

82 

79 

70 

77 

81 

84 

91 

90 

97 

102 

100 

87 

4 

MIN 

68 

61 

71 

51 

48 

52 

52 

46 

54 

64 

62 

60 

41 

58 

49 

47 

59 

64 

64 

50 

45 

35 

41 

50 

63 

47 

54 

50 

63 

61 

54 

■  3 

WINDSOR 

MAX 

102 

102 

99 

88 

80 

88 

75 

81 

83 

87 

94 

B  9 

69 

82 

84 

82 

86 

97 

88 

90 

73 

70 

76 

85 

85 

89 

82 

96 

100 

82 

86 

•  1 

MIN 

67 

66 

7- 

56 

51 

'■0 

48 

52 

53 

60 

64 

60 

38 

51 

41 

51 

53 

61 

62 

50 

46 

)6 

51 

61 

46 

54 

47 

61 

61 

54 

1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total  1 
or 

CARBONDALE  SEWAGE 

EVAP 

.18 

.34 

.25 

1  2 

.20 

.20 

.25 

.07 

.24 

.28 

.28 

.33 

.  12 

.  23 

.  25 

.  14 

.21 

.39 

.41 

.09 

.23 

.14 

.18 

.23 

.17 

.18 

.21 

.27 

.39 

6.  8  IB 

WIND 

10 

2 

2 

4 

12 

62 

29 

19 

21 

6 

33 

11 

55 

9 

48 

24 

18 

33 

38 

14 

22 

39 

24 

30 

57 

28 

33 

29 

25 

49 

786 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.27 

.26 

.22 

.17 

.15 

.20 

.05 

.13 

.  11 

.14 

.14 

.24 

.10 

.09 

.08 

.09 

.08 

.24 

.06 

.13 

.10 

.04 

.  12 

.-21 

.09 

.12 

.09 

.  13 

.17 

.27 

4.29 

WIND 

22 

8 

25 

38 

7 

32 

11 

10 

6 

37 

24 

16 

30 

4 

22 

17 

10 

91 

37 

21 

10 

25 

15 

57 

36 

25 

35 

32 

14 

64 

781 

MAX 

102 

104 

103 

97 

79 

80 

78 

77 

84 

80 

lib 

92 

64 

78 

72 

81 

80 

79 

86 

79 

71 

58 

71 

75 

82 

78 

77 

78 

90 

94 

81.8 

MIN 

70 

69 

66 

54 

48 

49 

46 

45 

54 

58 

58 

54 

34 

43 

43 

44 

48 

54 

54 

54 

40 

34 

42 

53 

53 

40 

42 

44 

46 

52 

49.  7 

SPR 1NGF I  ELD  WB  AP 

EVAP 

.42 

.45 

.381 

.  53 

.28 

.26 

.23 

.27 

.22 

.26 

.31 

.28 

.28 

.21 

.27 

.29 

.28 

.55 

.41 

.22 

.32 

.26 

.16 

.35 

.35 

.33 

.42 

.22 

.49 

.  64 

9.98 

WIND 

73 

61 

57 

173 

90 

60 

104 

69 

39 

83 

89 

82 

112 

107 

119 

71 

66 

183 

120 

69 

127 

110 

40 

135 

140 

95 

155 

6! 

158 

154 

3006 

MAX 

97 

96 

94 

93 

77 

80 

82 

80 

84 

80 

BE 

93 

72 

70 

73 

82 

83 

80 

95 

81 

83 

68 

77 

75 

78 

83 

84 

81 

88 

88 

82.8 

MIN 

70 

67 

66 

50 

52 

52 

52 

52 

52 

55 

61 

60 

44 

52 

47 

47 

56 

56 

63 

-  55 

47 

41 

46 

46 

52 

50 

49 

53 

52 

60 

53.5 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.22 

.25 

.24 

.24 

.17 

.18 

.14 

.18 

.  16 

.14 

.23 

.18 

.  13 

.16 

.10 

.11 

.20 

.  16 

.10 

.17 

.13 

.13 

.17 

.17 

.  16 

.17 

.19 

.22 

.31 

5.29B 

WIND 

11 

11 

11 

22 

14 

19 

9 

21 

15 

26 

22 

16 

27 

28 

26 

11 

28 

32 

35 

21 

19 

27 

16 

31 

42 

27 

23 

3! 

34 

47 

710 

MAX 

103 

105 

107 

101 

84 

90 

81 

86 

85 

92 

100 

76 

7< 

79 

87 

85 

88 

98 

88 

92 

70 

77 

79 

65 

86 

90 

98 

101 

88.  8 

MIN 

72 

69 

74 

60 

- 

54 

50 

57 

60 

61, 

b4 

61 

40 

48 

b  a 

50 

53 

56 

sq 

60 

48 

40 

50. 

b 

56 

47 

52, 

62 

62 

55.6 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE  6  REFER   TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDCD  DURING  THE   24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 
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STATION  INDEX 


otatjon 

Index  No. 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip 

Albion 

0055 

Edwards 

7 

38  22 

8B  03 

447 

6P 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Aledo 

HU7-.' 

41  12 

90  45 

739 

6P 

Will  C.  Egbert 

Alexis  Water  Works 

0 08 2 

2 

41  03 

90  34 

HID 

Hun.  Water  Works 

Madison 

4 

3a  53 

90  11 

MID 

Ann»niDl*W  26 

0187 

Union 

5 

37  28 

69  15 

629 

7P 

7P 

J.   Bon  Hartline 

2  3  5 

7 

ui'_i:, 

41  24 

89  55 

620 

■  '1 1 

Albert  E.  Croegaert 

3 

Antioch 

0203 

Roy  I.  Kufalk 

Arlington  Heights  4  SSE 

0247 

1 

42  02 

87  58 

4P 

George  A .  Honemann 

0330 

Hancock 

I 

40  16 

90  57 

614 

MIU 

Elbert  W.  Allen 

Aurora  College 

033S 

Kane 

1 

41  45 

88  20 

744 

71' 

7P 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

0356 

Fulton 

1 

40  40 

90  26 

641 

7A 

H.   Lynn  Davis 

3 

Barry 

0445 

Pike 

39  41 

91  03 

i  .  .1  i  i 

7A 

George  E.  Grlder 

Beardstown 

1 '  1 9  2 

Cass 

1 

40  01 

■111  Jl, 

Samuel  C.  Crowell 

0497 

39  56 

Corps  of  Engineers 

Belleville  Scott  AF  Base 

<r,I" 

St.  Clair 

'* 

38  32 

89  51 

444 

HID 

HID 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Belvldere  Sewage  Plant 

056  I 

•■ 

42  16 

88  52 

778 

City  of  Belvidere 

C 

Ben  tie y 

o:,'ih 

Hancock 

in  jfi 

91  07 

671 

6P 

Roy  H.  Gibbons 

Benton 

0608 

Franklin 

38  00 

88  55 

474 

Benton  Water  Dept . 

3 

0761 

1 

40  30 

89  01 

7A 

Bloomlngton  Normal 

(I7-.C, 

McLean 

1 

40  30 

89  00 

830 

"' 

4P 

HarryyG.  Johnson 

2  3  5 

7 

Bluffs 

0781 

Scott 

1 

39  45 

90  33 

467 

i,i' 

Hugh  Moore 

3 

Bradford  CAA  AP 

0873 

Bureau 

41  13 

69  37 

Brookport  Dan  52 

Siasstc 

5 

Corps  of  Engineers 

1166 

Canton  * 

l  250 

Fulton 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D.  Hammond 

3 

Carbondalt  Sewage  Plant 

1265 

Jackson 

1 

37  44 

69  12 

420 

7A 

2  3  5  6 

Carllnvlllc-  4  E 

1280 

Macoupin 

1 

39  17 

89  49 

627 

6P 

6P 

Henry  B.  Hoelting 

Carlyle 

Clinton 

Mun  Water  8.  Pwr  Pi 

1296 

7 

88  10 

6P 

Carpenter  1  SW 

l  )<>-\ 

Madison 

■1 

38  S3 

89  54 

HID 

SoilgCons.  Service 

c 

Casey 

1329 

Clark 

7 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlln 

3 

Centralla  4  W 

1386 

Marlon 

2 

Edgar  V.  Cavanaugh 

Chandlervllle 

ill" 

1 

1420 

Grundy 

1  :  "1 

Corps  of  Engineers 

Charleston 

1436 

Coles 

' 

39  29 

88  10 

686 

"P 

7A 

Robert  W.  Black 

2  3  5 

Chenoa 

117. 

1 

40  44 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.  Merle  Parry 

2  3  5 

1491 

Randolph 

37  54 

89  50 

7A 

Acklas  H.  Martin 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

I  r.J  > 

Cook 

3 

41  58 

87  40 

ii  51 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  Loyola  Univ. 

1  5  3  7 

Cook 

:! 

42  00 

87  40 

592 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

0 

Chicago  Uayfalr  Pmp  Sta 

l  -  1  ■ 

3 

41  58 

87  45 

647 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chicago  N  Br  Pump  Sta 

3 

41  58 

87  42 

595 

MID 

Chgo  Sanitary  Dist 

C 

Chicago  Boseland  Pmpg 

3 

41  42 

87  38 

659 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

1557 

Cook 

3 

41  50 

87  42 

602 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  San  Dlst  Office 

L562 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

896 

MIU 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

Chicago  S  Filter  Plant 

1564 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

- 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

Chgo  Springfield  Prapg 

1567 

3 

41  55 

630 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chicago  University 

Cook 

3 

41  47 

87  36 

594 

Kit) 

HID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

1577 

41  47 

610 

MID 

KID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Chlca-o  WB  City 

1502 

Cook 

3 

41  S3 

87  38 

823 

HID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

c 

Chllilcothe 

1627 

Peoria 

1 

40  55 

89  29 

460 

8A 

3 

Cicero 

1648 

Cook 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

2  3  5 

Clsne  Brown  Camp 

icr.  i 

7 

38  31 

H  1 : 

Pure  Oil  Company 

c 

De^witt 

GP 

3 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

4 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

Coll insville  2  WSW 

1B25 

Madison 

4 

38  40 

90  01 

435 

HID 

Ernie  Hlghlcy 

c 

Coultorville  Res. 

1944 

Randol ph 

89  3G 

James  R.  Edgar 

'  ■ 

Crete 

2011 

Will 

MIU 

Vlllage  ol  Crete 

c 

2140 

7 

40  08 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vermilion 

7 

40  06 

87  36 

5SS 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

Davenport ,  Iowa  L  It  D  15 

2166 

Rock  island 

4 

41  31 

90  34 

568 

MID 

MID 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Decatur 

2193 

Amel la  Coonradt 

Dixon 

2348 

Lee 

6 

41  51 

89  29 

696 

6P 

6P 

William  W.  Shuck 

2  3  5 

2417 

HID 

Ada  A .  Devi ne 

C 

Du  Quoin  2  S 

24G3 

Perry 

1 

38  00 

89  14 

449 

6P 

6P 

111 .  State  Police 

2  3  5 

Dwight  St.  Reformatory 

2502 

Livingston 

1 

41  05 

68  28 

641 

HID 

State  Ref  for  Women 

C 

East  St  Louis  Parks  Col . 

2614 

St.  Clair 

7P 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

Edclsteln 

2642 

HID 

c 

Edivardsville 

2679 

Madison 

5  5  1 

ArthurWKLJaggers 

Effingham  1  SW 

2687 

Effingham 

7 

39  06 

88  34 

" 

6P 

6P 

George  S.  Kregotis 

2  3  5 

7  C 

Elgin 

2736 

1 

42  02 

88  17 

729 

7A 

W.  0.  Beckner 

3 

2750 

Hardin 

5 

37  27 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

Elsah 

2800 

38  57 

90  22 

641 

5P 

Tbc  Principia  Col . 

3 

2888 

Livingston 

3 

42  02 

87  41 

625 

HID 

c 

Flirbury  Waterworks' 

2923 

Livingston 

1 

40  44 

88  31 

691 

MID 

Dept.  of  Wtr  Works 

c 

Fairfield 

2931  Wayne 

7 

36  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Farmer  Ctty 

2993 

De  Witt 

1 

40  14 

88  38 

732 

Mill 

Koran  Yeagle 

C 

Flora 

3109 

Clay 

38  40 

68  28 

490 

6P 

2  3  5 

J257 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

John^Scnrodor 

2  3  5 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

6 

42  17 

89  36 

743 

7A 

Joseph  K.  Forlaw 

3 

c 

Fulton  Dam  13 

Whiteside 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

C 

Calatla  1  W 

3304 

Saline 

5 

37  51 

88  37 

Josephine  Harris 

Galena 

3312 

Jo  Daviess 

4 

42  24 

611 

■  ■I' 

NW  111.  Gas  k  Elec . 

3 

3320 

Knox 

40  57 

90  22 

780 

MID 

8A 

2  3  5 

Galva 

3335 

1 

11  in 

90  02 

849 

6P 

SP 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

Gcnesco 

3384 

6 

41  27 

90  09 

639 

6P 

Hrs.  H.    J.  Bessant 

3 

Gibson  City 

3413 

Ford* 

68  23 

753 

6P 

Edward  P .  Bergstrom 

3 

Gladstone  Dam  10 

3455 

Henderson 

40  50 

91  04 

S3K 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Pope 

5 

37  26 

88  41 

500 

7A 

3 

c 

GoUonda  Du  51 

3522 

5 

37  22 

68  29 

354 

HI  [J 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

3530 

Adams 

1 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Nethery 

3 

Grafton 

3572 , Jersey 

38  56 

90  26 

404 

7A 

John  A .   DeSherl in 

3 

Grand  Tower  2  N 

3595 

37  40 

89  30 

367 

7k 

John  A.  Dickson 

3 

3666 

1 

39  20 

90  12 

556 

HID 

C 

Greenup 

3G>;3  Cumberland 

7 

39  15 

B8  09 

554 

SP 

Leonard  M .  Nichols 

3 

3693 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deane  J.  McAllster 

2  3  5 

7 

Gridley 

!  JOS 

McLean 

1 

40  45 

88  53 

752 

r.y 

Ezra  D.  Stoller 

3 

Grlggsville 

371? 

Pike 

1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

6P 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

Hardin 

3850 

Calhoun 

1 

39  09 

90  37 

440 

.-,l> 

3 

3879 

Saline 

5 

37  44 

86  32 

366 

6P 

6P 

Clyde  Plttman 

2  3  5 

7 

Harrlsburg  Disposal  PI 

3884 

Saline 

5 

37  44 

8B  31 

. 

6A 

W  .  Harrison  Klbler 

3 

Havana 

393') 

Mason 

1 

40  18 

90  03 

451 

7P 

7P 

L.  L.  Euteneuer 

2  3  5 

Havana  No.  2 

3940 

Mason 

1 

40  18 

90  04 

460 

7A 

Ewald  R.  Trlmpc 

3 

Hll lsboro 

4108 

Montgomery 

2 

39  09 

89  29 

626 

6P 

CP 

2  3  5 

Hoopeston 

4198 

Vermilion 

7 

40  28 

67  40 

717 

6P 

6P 

John  F .  Hushrush 

2  3  5 

C 

Hudson  Lk  Bloomlngton 

4269 

McLean 

1 

40  40 

88  56 

740 

MID 

111  .  State  Wtr  Sur. 

c 

Hutsonvllle 

4312 

Crawford 

7 

39  07 

87  40 

HID 

Ed  s.  Dry 

Hutfionvlllo  Pwr  Plant 

'.317 

Crawford 

7 

39  or, 

87  40 

7A 

111.  Public  Serv  Co 

3 

Illinois  City  Dam  16 

4355 

Rock  Island 

■1 

41  25 

91  01 

554 

SA 

3 

C 

Jacksonville 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

6P 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

Jacksonville  Sewage  Pi 

1  1  1  7 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

575 

HID 

Municipal  Sew  Trt 

■1  Hi'. 

Cumber! and 

7 

39  22 

88  15 

Mill 

Albion  F.  Edwards 

C 

Jcrsoyvl 1 le 

4  1  -  9 

i 

39  09 

90  20 

635 

6P 

BP 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

4  531) 

win 

1 

11  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Jeliot 

4535 

'Will 

1 

88  05 

520 

6P 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

4593 

K.inkakoc 

41  07 

87  52 

631 

7P 

7P 

Kankakee  Water  Co. 

2  3  5 

7 

1  VI 

.Kankakee 

i 

41  08 

87  56 

620 

6P 

6P 

M .  A .  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4, .ii'. 

Kankakee 

41  08 

87  53 

642 

HID 

Hun.  Sew.  Tr.  plant 

C 

Kclthsburg 

165: 

i 

11  in, 

90  57 

540 

8A 

Verda  M.  Norris 

3 

4710 

Henry 

l 

41  13 

89  56 

640 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

C 

Kewancc  Haker  Park 

4715 

,Honry 

1 

41  15 

89  54 

800 

HID 

Kewance  Baker  Park 

C 

La  Harpe 

4823  Hancock 

40  35 

90  58 

691 

6P 

6P 

Jack  H.  Sharpo 

2  3  5 

7 

Lanark 

IH79 

Carroll 

42  06 

69  50 

883 

1 1 

Wm.   E.  Aurand 

3 

C 

La  Salle  Peru 

4  92. 

|La  Salle 

1 

41  20 

89  08 

522 

7P 

ii' 

WCBtclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  1  3 

4923 

La  Salle 

l 

41  19 

89  06 

7A 

William  K.  Bochm 

3 

Lawrencevlllo 

4959 

7 

38  44 

87  41 

472 

6P 

Frank  Bray 

5036 

McLean 

1 

40  21 

88  46 

780 

TP 

0.  J.  Lerc 

3 

507: 

40  09 

89  22 

591 

7P 

2  3  5 

7 

Lincoln  No.  2 

5084 

1 

40  09 

89  21 

600 

TA 

6/30/53 

Lockport  Lock  4  Dan 

5131 

(will 

' 

41  34 

88  05 

585 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

t  DRAINAGE  CODE:     1.   Illinois    2.  lUskaskla    3.  Lake  Michigan    4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 
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Station 

Index  No. 

County 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
hme 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Lockport  Power  House 

-,1  -ic 

will 

l 

41  34 

88  05 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

C 

Loulsvll le 

Clay 

4IJ0 

Roy  H.  Dawklns 

Mackinaw 

Tazewel 1 

McDonougb 

6P 

W.  S.  Newell 

Hakanda  1  HW 

Jackson 

6P 

Harvey  B.  Hartline 

Marengo 

5326 

McHenry 

6 

42  15 

tiC  36 

819 

6P 

6P 

Frank  J.  Hack 

2  3  5 

7 

Marietta 

Fulton 

MID 

Joseph  Ace  HcCance 

Marion 

Williamson 

5P 

C.  N.  Danielson 

HID 

Russel 1  G .  Braden 

Marseilles  Lock 

5372 

La  Salle 

41 

7A 

Corps  of  Engineers 

Marshall 

;.3i.u 

Clark 

7 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

3 

4 1 J 

St.  Clair 

425 

ss 

Dr.  R .  F.  Llscher 

Mason  City 

5413 

■in  v. 

HID 

Carl  D.  Tomlln 

C 

5430 

Coles 

HID 

MID 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

HcHenry 

5493 

HcHenry 

1 

42  21 

CC  16 

750 

KID 

Henry  B.  Antholz 

C 

HcHenry  2  S 

549G 

McHenry 

1 

42  19 

8G  15 

742 

6P 

John  J .  Barn lngs 

3 

McLeansboro 

SP 

F.  G.  Frazler 

Hedora 

Macoupin 

7P 

H .  f .  Dodge 

7P,Homer  C.  Parks 

Mo line  WB  Airport 

Rock  Island 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

Monmouth 

5766 

Warren 

* 

40  55 

90  38 

770 

6P 

Prof.  Lyle  Finley 

2  3  5 

7 

Hontlcello 

s 

Lee  F .  Glffln 

Grundy 

7A 

Ray  Webb 

M°rriS  3  NE 

6PjDonald  M.  Pyatt 

Morrison 

....  i  t 

Whiteside 

7P 

Ralph  H.  Green 

Morrisonvllle 

5341 

Christian 

1 

39  25 

69  27 

63G 

Frank  A  Lowls 

C 

Morrlsonvllle  1  E 

Christian 

7P 

John  R.  Lowts 

Mt  .  Carmel  Water  Works 

SP 

Mt .  carmel  Wtr  Wks 

Carroll 

7P 

James  F.  McCray 

Mount  Olive 

Macoupin 

6P 

Henry  W.  Johnson 

Logan 

1 

in  rin 

C9  17 

6C7 

5P 

Alva  Brown 

3 

Mount  Sterling 

5935 

5P 

Homer  L.  Renaker 

2  3- 

7 

Hurphysboro  Water  Wks 

Jackson 

Murphysboro  Wtr  Co. 

Nashville  3  NW 

Washington 

Newark  7  E 

Kendall 

1 

41  32 

B3  27 

707 

Warren  S  Gray 

3 

New  Boston  Dam  17 

8A 

Corps  of  Engineers 

Mercer 

7A 

H.  D.  Harris 

\.  v,  tuirnside 

5P 

Mae  HcCabe 

Newton 

Jasper 

6P 

George  D.  Payne 

Olney  Radio  Station 

6446 

Richland 

7 

38  42 

OS  04 

472 

5P 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5 

7 

Ogle 

HID 

Carnation  Company 

Oregon  Water  Works 

Ogle 

Alan  Grant 

7P 

Palestine 

Crawford 

7P 

B.  M.  Caddis 

Pnna 

6579 

Christian 

" 

39  23 

8?  05 

696 

7P 

7P 

C     E  Schumacher 

2  3  5 

Paris  Sewage  Plant 

Edgar 

KID 

City  Of  Paris 

Paris  Water  Works 

Edgar 

7P 

City  of  Paris 

tip 

Park  Forest  Wtr  Co. 

Paw  Paw 

Lee 

1 

7A 

W.  A.  Woods 

6670 

1 

I'l  I'! 

91  14 

640 

6P 

Edith  A.  Robblns 

3 

Peoria  Lock  &  Dam 

MID 

Corps  of  Engineers 

Peoria  WB  Airport 

Peoria 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

2P 

Mlna  Cuti 

Petersburg 

Ml 

Menard 

Frank  B.  Rainey 

Piper  City 

hUl'i 

Ford 

l 

41,    4  ■. 

83  11 

670 

HID 

Isaac  B.  Griffith 

C 

Pittsfield  Water  Works 

Pike 

HID 

Raymond  T.  Loyd 

Pleasant  Hill 

Pike 

6P 

Lou  Galloway 

7A 

Prairie  du  Rocher 

h-i  ; 

Randolph 

7A 

Lewis  Tebeau 

Princeton  1  S 

Bureau 

1 

41  21 

89  28 

700 

MID 

Miles  W.  Bryant 

c 

Prlnceville  2  NW 

Peoria 

6P 

Frank  S.  Stewart 

Whiteside 

HID 

111  North  Util  Co 

Qu'incytStOWn 

7P 

A.  H.  Gibson 

Qulncy  CAA  AP 

Aduu 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Qulncy  Dam  21 

7'-; ; 

1 

39  54 

91  26 

4B3 

CA 

Corps  Of  Engineers 

3 

C 

Qulncy  Memorial  Bridge 

7  A 

Harry  A.  Vollbracht 

Rantoul  Chanute  AF  Dase 

Champaign 

MID 

U.  S.  Air  Force 

7A 

Dr.  H.  Le  Saulnler 

Richview 

n 

Washington 

HID 

Mabel  Martin 

Roberts  3  N 

73  ii 

Ford 

7 

40  40 

38  11 

786 

7P 

7P 

R    E  Bndbury 

2  3  5 

7 

Rochel le 

Ogle 

3P 

California  Pkg  Corp 

Rock ford 

Winnebago 

F.  W.  Knowlton 

Rockford  4  NE 

7  1 

Mrs.  D.  S.  Cummlngs 

Rockford  CAA  AP 

7 

Winnebago 

'' 

42  12 

6 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Rockport 

7400 

Pike 

39  32 

91  00 

470 

i.P 

Hoaer  C.  Miller 

3 

Schuyler 

6P 

Gain  Bros.  Greenbse 

7A 

Judson  E.  Cameron 

Marlon 

5P 

3 

Shawneetown  New  Town 

Gallatin 

7A 

Jake  H.  Stewart 

Sldell 

7 

39  55 

07  49 

" 

7A 

Thelma  Lane 

3 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 

Cook 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

Sparland 

Marshall 

Edith  E.  Grlswold 

Howe  V.  Morgan 

Springfield  WB  Airport 

..1  V 

Sangamon 

Mil' 

U.S.  Weather  Bureau 

Springfield  WB  City 

81S4 

San  \\  .<  pi'  i  n 

1 

39  40 

69  39 

598 

KID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  3 

C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

5P 

E.  A.  Curtlss 

Streator 

La  SalleSS 

BP 

J.  F.  Prafcke 

Sullivan  Water  Works 

Mountrle 

HID 

Ray  Llndley 

Sycamore 

■■>-■■ 

De  Kalb 

6 

41  59 

88  41 

840 

SP 

SP 

2  3  5 

7 

Table  Grove 

Fulton 

7P 

C .    A .  Hammond 

2  3 

Taylorville 

Christian 

7A 

John  W.  Coale 

6P 

Orville  L.  Weaver 

Toulon 

Stark 

SP 

Ernest  R.  Robson 

hi,:. 4 

7 

39  4X 

8C  17 

653 

6P 

6P 

DeKalb  Agri.  Assn 

2  3  5 

7 

Urbana 

Champaign 

7P 

Urbana  Exp.  Farm 

Champaign 

V  1  1 

Soil  Cons.  Service 

87SC 

in  in 

88  14 

730 

7A 

State  Water  Survey 

3  G 

Utica  Starved  Rock  Dam 

:.;  ,i 

La  Salle 

1 

41  19 

8o  59 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Vandal la 

8781 

Payette 

2 

3B  58 

89  07 

503 

Mil 

George  England 

C 

Vandal  la  CAA  AP 

8783 

Fayette 

2 

38  59 

89  10 

532 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

Vlrden 

8B60 

Macoupin 

1 

39  30 

674 

CP 

E.  M.  Watklns 

2  3  5 

B916 

S 

41  33 

89  35 

714 

'■I- 

5P 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

Warsaw 

MM  7i 

Hancock 

4 

40  21 

91  26 

490 

5P 

Charles  Ewlng 

3 

Washington 

K  

Tazewel 1 

1 

40  42 

89  24 

740 

MID 

E.  J.  Hackman 

C 

Waterloo 

9(1"? 

Monroe 

4 

38  20 

90  09 

717 

SA 

E.  H.  Wolf 

3 

Waterman 

De  Kalb 

41  46 

86  46 

779 

Mil 

Paul  T.  Leifhelt 

c 

Watseka 

9021 

I roquols 

1 

40  46 

87  44 

634 

6P 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Waukegan 

9029 

42  21 

87  51 

668 

7P 

7P 

R.  W.  Flagg 

2  3  5 

Wayne  City 

Wayne 

7 

38  21 

38  35 

385 

7A 

Paul  F .  Nichols 

■>'»■>' 

Marshall 

1 

41  03 

89  03 

HID 

Leonard  H.  Foley 

c 

West  Frankfort  8  E 

9140 

Franklin 

4 

37  54 

88  48 

4C0 

HID 

111  State  Wtr  Surv 

c 

9221 

Du  Page 

1 

41  52 

s..  in-, 

753 

5P 

5P 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Hall   1  E 

9241 

39  26 

90  23 

578 

5P 

5P 

2  3  5 

7 

Wilcox 

9274 

CUy 

7 

38  38 

88  18 

7A 

E.  Lowell  Routt 

3 

'H:.l 

Shelby 

2 

39  26 

8S  36 

685 

6P 

6P 

Nina  M.  Ryherd 

2  3  5 

Yates  City 

9816 

Knox 

1 

40  47 

90  01 

Mil 

Ora  L.  Bell 

c 

REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  In  inches,   and  wind  movement  In 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,   6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Ad justed  to  a  f ul 1  month . 

C  Data  for  recorder  stations,   denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R  Dally  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 

should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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ILLINOIS  -  OCTOBER  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

The  most  important  feature  of  Illinois  weather  during  October  1953  was  the  con- 
tinuation of  important  negative  precipitation  departures.     The  State-wide  depar- 
ture averaged  1.11  inches  below  normal,  with  the  precipitation  averaging  1.56. 
The  magnitude  of  the  October  precipitation  departure  was  not  extremely  large,  but 
— combined  with  departures  in  excess  of  two  inches  during  the  preceding  two  months 
— tended  to  accentuate  already  prevailing  dry  conditions.     On  a  sectional  basis, 
the  southern  third  of  the  State  received  the  largest  amount  of  rain,  while  the 
northern  third  received  the  least  amount.     The  total  fall  in  the  southern  third 
was  2.16  inches,  which  was  only  0.87  inch  below  the  normal.     In  the  northern  third 
the  total  fall  was  1.05  inches,  or  a  departure  of  1.36  below  normal.     The  central 
division  averaged  1.61  inches,  which  is  1.06  below  the  normal.     The  distribution 
of  monthly  rainfall  was  favorable,  because,  due  to  large  deficiencies  in  preceding 
months,  the  need  for  moisture  was  greatest  in  the  southern  third  of  the  State. 
Of  all  the  reporting  stations,  Mount  Carmel  Water  Works  had  the  greatest  monthly 
total  of  4.09  inches.     Least  monthly  total  was  0.31  inch  at  Galena.     No  snow  was 
reported  from  any  station  during  the  month.     Usually  a  few  stations  in  the  north- 
western part  of  the  State  receive  a  little  snow  during  October.     Occurrence  of 
precipitation  within  the  month  was  confined  to  two  periods.     These  periods  were 
from  the  2d  to  the  6th  and  from  the  26th  to  28th.     Rain  was  general  Over  the  State 
during  the  above  dates,  but  amounts  varied,   the  heaviest  falls  being  in  the  south 
and  the  lightest  in  the  north. 

Mild  weather  prevailed  the  greater  part  of  the  month.     Temperatures  .averaged  59.5° 
over  the  State  for  a  positive  departure  of  3.6°.     The  highest  temperature  of  the 
month  was  98°  on  the  2d  at  Albion  and  Harrisburg.     Lowest  was  22°  at  Sycamore  on 
the  29th.     Although  the  month  was  mild,   it  was  not  near  the  record-high  average 
temperature  of  63.6°  set  in  1947.     Temperatures  showed  but  little  variation  be- 
tween northern  and  southern  sections.     The  average  in  the  northern  third  was 
58.1°,   in  the  central  third  59.7°,  and  in  the  southern  61.0°.     The  warmest  day 
of  the  month  throughout  the  State  was  the  2d  when  maxima  were  generally  around 
90°.     With  minima  generally  in  the  upper  20' s,  the  29th  and  30th  were  the  coldest 
days  of  the  month. 

No  storm  damage  was  reported  during  October,  and  since  dry  weather  hastened 
maturity  of  all  crops,   an  unusually  early  harvest  was  general  throughout  the  State 
this  season.     At  the  close  of  the  month,  winter  wheat  stands  were  good,  but  greatly 
in  need  of  soil  moisture. 
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27 

29 

306 

0 

0 

3 

0 

.78 

-1. 

99 

.41 

4 

.0 

0 

5 

0 

0 

MIN0NK 

73 

.7 

44 

.  ) 

58. 

9 

4. 

6 

91 

2 

28 

29 

228 

1 

0 

2 

0 

.79 

-1. 

78 

.45 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

MOLINE  WB  AP 

R 

// 

71 

.1 

44 

.6 

57. 

9 

4. 

0 

91 

2 

30 

7+ 

266 

1 

0 

4 

0 

1 

.00 

-1. 

27 

.  71 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

MONMOUTH 

72 

.5 

45 

.0 

58. 

8 

4. 

4 

92 

2 

30 

29 

231 

1 

3 

0 

2 

.26 

41 

1 

.47 

3 

.0 

0 

4 

1 

MORRIS  3  NE 

71 

.8 

42 

.2 

57 

)M 

3.4 

88 

2 

29 

29 

261 

0 

0 

3 

0 

1 

.37 

-1 

27 

1 

.06 

4 

.0 

o 

3 

i 

1 

MORRISON 

73 

.  5 

42 

.7 

58. 

1 

4. 

8 

92 

2 

28 

29 

245 

1 

0 

5 

0 

1 

.07 

-1 

56 

.62 

3 

.0 

4 

1 

0 

MOUNT  CARROLL 

70 

41 

.7 

56 

1 

4. 

6 

88 

2 

26 

29 

292 

0 

0 

4 

0 

.92 

-1 

75 

.50 

3 

.0 

0 

2 

1 

0 

Precipitation 


See  reference  notes  follovlag 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
OCTOBER  1953 


Temperature 


Station 

•1 

S'l 
«  '! 
<E 

Average 
Minimum 

< 

From  Normal 

Highest 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

■ 

a 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

•£  -o 
a  a 

Date 

.01  or  More 

.50  or  More  | 

1.00 

or  More 

s! 

Sm 

3  J 
»n 

=  « 

Total 

Max.  De 
on  Grou 

OTTAWA 

74 

1 

44 

8 

59. 

5 

5.4 

90 

2 

30 

29 

200 

i 

0 

1 

0 

1 

28 

-1  . 

27 

74 

4 

.  0 

0 

4 

1 

0 

PARK  FOREST 

71 

5 

46 

5 

59. 

OM 

87 

2+ 

33 

29 

227 

o 

0 

o 

o 

1 

54 

-1  . 

16 

1 

00 

4 

.0 

0 

6 

1 

1 

PONT  I AC 

71 

5 

46 

0 

58. 

8 

3.2 

88 

2 

32 

29+ 

219 

0 

0 

2 

0 

97 

-1  . 

68 

39 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

ROCKFORD 

71 

g 

42 

8 

57  . 

4 

5 . 1 

90 

2 

25 

29 

263 

1 

0 

4 

0 

95 

-1  , 

89 

51 

26 

.  0 

o 

3 

\ 

o 

ROCKFORD  CAA  AP 

70 

0 

42 

1 

56. 

1 

6.1 

87 

2 

28 

29 

294 

0 

0 

3 

o 

1 

60 

-1  . 

21 

1 

21 

3 

.0 

0 

3 

I 

1 

SPARLAND 

73 

1 

43 

4 

58. 

3M 

91 

2 

26 

29 

231 

1 

0 

1 

0 

1 

74 

1 

19 

4 

.  0 

0 

v  • 

1 

1 

STOCKTON 

70 

4 

43 

2 

56. 

8 

89 

2 

27 

7 

281 

o 

o 

4 

o 

52 

-2. 

06 

24 

3 

.  0 

0 

4 

0 

0 

SYCAMORE 

71 

8 

42 

0 

56. 

9M 

5.2 

88 

2 

22 

29 

272 

0 

0 

5 

0 

55 

-2. 

47 

31 

26 

.  0 

0 

4 

0' 

0 

WALNUT 

71 

9 

45 

,5 

58 . 

7 

5 . 2 

89 

2 

27 

29 

237 

0 

0 

3 

62 

-2  . 

1 2 

.0 

o 

2 

o 

WAUKEGAN 

68 

7 

44 

.5 

56. 

6 

4.7 

86 

20 

30 

29 

280 

0 

° 

1 

0 

62 

-2. 

10 

20 

4+ 

.0 

0 

6 

o 

o 

WHEATON  COLLEGE 

70 

4 

44 

.1 

57. 

3 

87 

2 

30 

29 

2  54 

0 

0 

3 

0 

48 

-2. 

32 

20 

27 

.0 

0 

4 

o 

o 

DIVISION 

58. 

1 

4.8 

1 

05 

-1  . 

36 

.  0 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

74 

4 

46 

3 

60. 

4 

5.2 

92 

2 

31 

29 

190 

2 

0 

1 

0 

1 

29 

-1. 

52 

64 

27 

.0 

0 

|  -4 

1 

0 

CARL  I NV  I LLE  4  E 

75 

6 

44 

3 

60. 

OM 

2.9 

95 

2 

29 

25+ 

198 

2 

0 

3 

0 

1 

34 

-1  . 

87 

53 

4 

.  0 

0 

4 

1 

0 

CHARLESTON 

75 

1 

45 

7 

60. 

4 

4.0 

94 

2 

31 

29 

190 

3 

0 

2 

0 

2 

03 

-1  . 

21 

83 

28 

.0 

0 

3 

2 

0 

CHENOA 

72 

9 

44 

.2 

58. 

6 

92 

2 

29 

29 

243 

1 

0 

2 

0 

84 

-1  . 

81 

42 

27 

.  0 

o 

3 

0 

o 

DANV I LLE 

74 

4 

92 

2 

29 

30 

2 

0 

0 

1 

67 

-1  . 

22 

1 

19 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

DECATUR 

74 

7 

46 

2 

60. 

5 

4.3 

96 

2 

31 

29 

196 

2 

0 

1 

0 

1 

75 

-1  . 

40 

1 

07 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

EFFINGHAM  1  SW 

75 

4 

44 

7 

60  . 

]  1-1 

4.7 

94 

2 

30 

30 

201 

2 

0 

1 

0 

1 

93 

-1  . 

35 

1 

18 

27 

.  0 

0 

4 

2 

1 

GR IGGSV ILLE 

74 

1 

47 

5 

60. 

8 

3.7 

95 

2 

28 

29 

194 

2 

0 

1 

0 

1 

62 

-1  . 

34 

54 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

HAVANA 

72 

4 

45 

0 

58. 

7 

3 . 1 

91 

2 

31 

29 

221 

1 

0 

2 

0 

1 

20 

-1 

35 

.65 

4 

.  0 

o 

3 

1 

o 

HILLSBORO 

75 

3 

44 

.9 

60. 

1 

2.6 

94 

2 

31 

29+ 

190 

2 

0 

3 

0 

1 

90 

-1. 

32 

81 

27 

.  0 

0 

5 

1 

0 

HOOPESTON 

73 

B 

45 

3 

59. 

6 

5.0 

90 

2+ 

31 

29 

208 

2 

0 

1 

0 

1 

57 

-1 

39 

1 

26 

27 

.0 

0 

5 

1 

JACKSONV I LLE 

73 

5 

45 

3 

59. 

4 

3.2 

92 

2 

29 

29 

215 

2 

0 

2 

o 

1 

75 

-1. 

21 

.95 

4 

.0 

0 

4 

1 

o 

JERSEYV1LLE 

74 

5 

45 

6 

60. 

•  M 

3.2 

93 

2 

29 

29 

208 

1 

0 

2 

0 

1 

91 

-1 

35 

1 

03 

4 

.0 

0 

4 

1 

1 

LA  HARPE 

72 

o 

45 

.  8 

58 . 

9M 

3 . 8 

93 

2 

26 

29 

239 

1 

0 

2 

0 

2 

59 

06 

2 

.  14 

4 

.  0 

o 

3 

1 

1 

L INCOLN 

74 

5 

42 

'.) 

58. 

7 

3.3 

95 

2 

27 

29 

227 

2 

0 

3 

0 

1 

58 

-1 

26 

.62 

27 

.  0 

0 

4 

2 

0 

MATTOON 

73 

0 

44 

.3 

58. 

.7 

3.1 

92 

2 

30 

8+ 

230 

1 

0 

2 

0 

2 

19 

- 

91 

.91 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

MORR ISONVILLE   1  E 

74 

1 

43 

.7 

58. 

9 

2.8 

94 

2 

29 

29 

221 

o 

3 

o 

2 

90 

04 

1 

.28 

27 

.0 

0 

5 

2 

2 

NEWTON 

77 

0 

45 

.7 

61  . 

4 

5.0 

97 

2 

30 

30 

171 

6 

0 

1 

0 

1 

65 

-1 

57 

.78 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

PALEST INE 

76 

3 

43 

.  4 

59 . 

,)M 

2  ..3 

95 

2  . 

30 

30 

1 88 

4 

0 

2 

0 

2 

.  07 

-1 

1  3 

1 

.08 

5 

.  0 

o 

3 

2 

I 

PANA 

73 

8 

45 

.7 

59. 

8 

2.9 

93 

2 

32 

29 

204 

1 

0 

1 

0 

1 

.99 

-1 

08 

1 

.13 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

PARIS  WATER  WORKS 

74 

7 

46 

1 1 

60 

4 

4 . 4 

92 

2 

32 

30 

181 

2 

0 

1 

0 

I 

.  09 

_1 

27 

^ 

o 

PEOP I A  WB  AP  R 

70 

9 

47 

.  1 

59. 

0 

4.3 

90 

2 

31 

29 

231 

1 

o 

1 

o 

.74 

-1 

70 

.21 

4+ 

.  0 

0 

4 

0 

QU I NC Y 

72 

0 

48 

.  5 

60 . 

3 

3  . 6 

92 

2 

28 

29 

206 

1 

0 

1 

0 

.  85 

—  1 

59 

.  31 

26 

o 

4 

QUINCY  CAA  AP 

72 

7 

45 

.  7 

59. 

2 

93 

2 

27 

29 

237 

1 

0 

2 

0 

1 

.30 

-1 

14 

.72 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

72 

5 

46 

.  6 

59. 

5 

89 

2 

34 

29+ 

211 

n 

o 

o 

o 

27 

1 

ROBERTS  3  N 

74 

2 

44 

! 

59. 

3 

4.9 

92 

2 

32 

29+ 

216 

2 

J 

2 

o 

.97 

-1 

68 

.73 

27 

.0 

0 

4 

1 

o 

RUSHVILLE 

73 

6 

47 

60. 

7 

4  .  5 

92 

2 

34 

7 

196 

2 

a 

0 

0 

1 

.74 

- 

54 

1 

.07 

4 

.  0 

o 

4 

1 

1 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

72 

7 

46 

3 

59. 

5 

3.6 

93 

28 

29 

220 

^ 

1 

1 

.18 

-2 

03 

.43 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

73 

3 

49 

.9 

61  . 

6 

3.7 

93 

2 

35 

29 

178 

1 

0 

0 

0 

1 

.18 

-1 

83 

.42 

3 

0 

0 

TABLE  GROVE 

73 

8 

47 

.  8 

60  . 

4 . 8 

92 

2 

3 1 

29 

187 

1 

0 

1 

0 

.  1 2 

—  1 

36 

.  49 

f 

o 

o 

4 

o 

o 

TUSCOLA 

74 

1 

43 

.  7 

58. 

9 

93 

2 

29 

30 

221 

0 

2 

0 

2 

.10 

- 

99 

1 

.32 

27 

.  0 

0 

5 

l 

1 

URBANA 

73 

8 

45 

.5 

59. 

7 

4.8 

92 

2 

30 

30 

204 

0 

1 

0 

1 

.  71 

-1 

11 

1 

.  18 

27 

.0 

0 

5 

l 

1 

VANDALIA  CAA  AP 

74 

• 

40 

■ 

57. 

6 

95 

2 

27 

30 

248 

\ 

o 

3 

o 

1 

.84 

.60 

26 

.  0 

0 

4 

2 

0 

V  1  KU  t  IN 

73 

1 

45 

59. 

5 

92 

2 

30 

29 

214 

I 

0 

2 

0 

2 

.04 

99 

1 

.16 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 

WATSEKA 

72 

. 

43 

6 

57 . 

g 

89 

3 

30 

30 

232 

o 

0 

1 

0 

.  82 

—1 

97 

.  64 

27 

1 

WHITE  HALL   1  E 

74 

6 

45 

.4 

60. 

0 

3.3 

95 

2 

31 

29+ 

204' 

2 

o' 

2 

0 

1 

.37 

-1 

90 

.71 

.0 

0 

4 

1 

0 

WINDSOR 

74 

6 

45 

.  1 

59. 

IM 

3.7 

94 

2 

31 

29 

214 

2 

0 

2 

0 

1 

.86 

-1 

13 

1 

.13 

27 

.0 

0 

5 

1 

1 

D I V  I S I ON 

59. 

/ 

3.5 

1 

.61 

-1 

06 

.0 

SOUTHERN  D IV  I S ION 

ALBION 

77 

48 

.2 

62. 

7 

98 

2 

34 

29 

156 

4 

0 

0 

3 

.04 

25 

2 

.38 

5 

.  0 

0 

4 

2 

1 

ALTON  DAM  26 

73 

i 

46 

.8 

60. 

0 

93 

2 

34 

29+ 

199 

\ 

o 

o 

o 

1 

.88 

-1 

29 

.91  ' 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

A  MM  A      1  Mi.i 

MININA    1  NW 

77 

0 

48 

1 

62 

6 

2.4 

94 

2 

34 

29 

153 

2 

0 

0 

0 

1 

.62 

-1 

95 

.64 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

74 

1 

46 

.  8 

60 . 

5 

3  . 0 

95 

2 

33 

io 

189 

1 

0 

o 

0 

]_ 

.  91 

4 

CA I RO  WB  C I T Y  R 

75 

'. 

51 

.5 

63. 

6 

1.6 

92 

1+ 

37 

30 

127 

2 

0 

0 

0 

2 

.59 

- 

38 

1 

.42 

26 

.0 

0 

5 

2 

1 

CARBONDALE  SEWAGE 

76 

! 

41 

4 

59. 

0 

-  .3 

95 

2 

26 

30 

223 

2 

0 

5 

0 

2 

.55 

- 

92 

1 

.78 

5 

.  0 

0 

3 

2 

1 

CARL YLE 

75 

.+ 

44 

.  0 

59 . 

io 

2 

.  1 5 

— 1 

21 

1 

.  25 

5 

.  0 

0 

3 

2 

1 

COBDEN  2  S 

76 

'. 

43 

.6 

60. 

0 

95 

2 

28 

30 

206 

3 

0 

4 

0 

1 

.62 

.64 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

DU  QUOIN  2  S 

76 

44 

60 

3 

1  .  2 

2 

4 

0 

3 

0 

1 

.  25 

—1 

75 

.  65 

5 

.  0 

0 

1 

0 

EAST  ST  LOU  IS  PARKS  COL 

75 

0 

46 

.5 

60. 

8  ' 

1.2 

95 

2 

32 

29+ 

175 

1 

0 

2 

0 

2 

.72 

25 

1 

.14 

4 

.0 

0 

4 

3 

1 

ELIZABETHTOWN 

77 

4 

46 

.8 

62 

1 

95 

2 

31 

30 

155 

2 

0 

1 

0 

1 

.70 

-1 

59 

.68 

27 

.  0 

0 

2 

0 

r  M  1  Kr  1 1 LD 

73 

9 

44 

.5 

59 

2 

.5 

94 

2 

28 

30 

216 

1 

2 

.17 

-1 

00 

1 

.65 

5 

.0 

0 

1 

1 

76 

1 

45 

.2 

60 

| 

3.0 

95 

2 

31 

30 

188 

3 

0 

2 

0 

1 

.83 

-1 

43 

1 

.03 

5 

.0 

0 

1 

2 

1 

GOLCONOA  DAM  51 

74 

i 

47 

.7 

61 

2 

2.1 

94 

33 

29 

179 

3 

0 

0 

0 

2 

.01 

-1 

29 

1 

.15 

27 

.0 

0 

5 

>.| 

1 

GREENVILLE 

74 

0 

47 

.4 

60 

7 

2.9 

93 

2 

32 

29 

189 

1 

0 

1 

0 

2 

.49 

81 

.77 

26 

.0 

0 

4 

3 

0 

HARR I 5BURG 

78 

.5 

43 

.  1 

60 

8M 

.  7 

98 

2 

27 

30 

186 

7 

0 

4 

0 

2 

.  1'9 

'  -1 

20 

1 

.11 

5 

.0 

0 

2 

1 

MAKANDA   1  NW 

75 

.0 

49 

.7 

62 

4M 

94 

2 

34 

29 

180 

0 

0 

0 

2 

.11 

1 

.24 

5 

.0 

0 

1 

1 

MC  LEANSBORO 

76 

8 

44 

60 

B 

1  .  7 

96 

2 

28 

30 

183 

I 

' 

1 

0 

1 

.63 

-1 

38 

1 

.15 

5 

.  0 

0 

i 

1 

1 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

76 

9 

45 

.4 

61 

2 

2.0 

96 

2 

31 

30 

172 

0 

1 

0 

4 

.09 

59 
80 

3 

.40 

5 

.0 

0 

1 

1 

MOUNT  VERNON  4  N 

75 

I 

46 

.  5 

61 

0 

2.6 

95 

2 

32 

29+ 

188 

I 

0 

2 

0 

2 

.52 

1 

.42 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

NEW  BURNS  IDE 

77 

.0 

44 

.8 

60 

IM 

1.4 

95 

2 

30 

25+ 

185 

0 

3 

0 

1 

.81 

-1 

69 

.82 

5 

.0 

o 

4 

2 

0 

OLNEY  RADIO  STA 

76 

9 

44 

.4 

60 

1 

2.9 

97 

2 

28 

30 

194 

I 

0 

1 

0 

1 

.98 

-1 

05 

1 

.14 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

SPARTA 

76 

.7 

48 

.4 

■ 

6 

3.2 

96 

2 

32 

29 

163 

4 

0 

1 

0 

1 

.77 

-1 

69 

1 

.08 

5 

.0 

0 

4 

1 

1 

DIVISION 

61 

0 

2.0 

2 

.16 

87 

.0 

STATE 

59 

5 

3.6 

1 

.56 

-1 

11 

.0 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


ILL INOIb 
OCTOBER  1953 


Day  of  month 

10  I  11  I  12     13  |  14  I  15  I  16  I  17  |  18     19  I  20  |  21     22  I  23  I  24     25  I  26  I  27     28  I  29  I  30  31 


ALBION 
ALE  DO 

ALTON  DAM  26 
ANNAMAN 
ANT IOCM 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

Barry 

8EAR0ST0WN 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

BENTLFY 

BENTON 

BlOOMINGTON 

BLOOM  1  NOT ON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOK  PORT  D»M  5? 
CAIRO  HA  CITV  ft 

CANTON 

CARBONOALfc  SEWAGE 
CARL INV ILLE  A  E 
CARLYLE 
CARMl 

CASEY 

central  i a  a  w 
chandlerv i ll  e 
channahon  dresden  islo 
charlfston 

Che  no* 

CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MR  AIRPORT  R 
CHICAGO  MB  CITY  R 

CH1LLICOTHE 
CICERO 
CLINTON  1  S 
C080EN  2  S 
OANV I LLfc 

DANVILLE  SEWAGE  PL 
DAVENPORT    IOWA  L  0  15  R/ 
OECATUP 
01  XON 

DU  QUO  IN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARK S  COL 
EOWARDSV  lLLE 
EFFINGHAM  1  SW 
ELGIN 

EL I7.ABETHTOWN 
ELSAH 


1.94 
1.40 
1  .  A* 


1.30 
1  .  A*. 
1.75 


1.78 
.15 
1.75 


.85 
.OA 
.47 


.36 
1  .42 


FULTON  DAM  13 
GALENA 
GALESBURG 
GAL  VA 
GENESEO 

GIBSON  CITY 
GLAOSTONb  DAM  1 8 
GLENOALE  EXP  FARM 
GOLCONUA  DAM  51 
GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOMER  2  H 
GREENUP 
GREFNV ILLE 
GR IDLE  Y 

GR IGGSV  ILLE 
HARD  I N 
HARR I SBURG 

HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

HAVANA  NO  2 

H1LLS80R0 

HOOP ES TON 

HUTSONV I LL  E  PWR  PL 

ILL  I  NO  I S  C 1TY  DAM  16 

JACKSONVILLE 

JERSEYV ILLE 

JOL IET   BRANDON  RO 

JOLICT 

KANKAKEE 

KANKAKEE    k  m 

KE  I  THSBURG 
KEMANEE 
LA  HARPE 
LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE   1  S 
LANRENCE V I LLE 
LE  ROY 
LINCOLN 

MACK  I  NAM 
MACOMB 

MAK AND A    1  NW 
MARENGO 
MAR  ION 

MARSE I LLfcS  LOCK 
MARSHALL 
MASCOUTAH 
MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  L  E  ANSBORO 

MEDORA 

MINONK 

MOLINE  WB  AIRPORT  f 
MONMOUTH 

*ONT!CELLO 
MORR  IS 
MORRIS   3  NE 
MORR ISDN 

MORR I SONV I LLE    1  E 


I  .69 
1  .79 
2.01 
1.35 

1.59 
1.96 
1  .70 


1.18 
1.90 
1.57 
1  .84 


1.75 
1.91 
1.27 
1  .A2 


1.03 
.95 
1.12 


•  37 
1.39 

1.24 
.41  .01 
.01  1.01 

1.70 


.56 


.18 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILL  I  NO  I S 
OCTOBER  1953 


MT  CARMEL  WATER  WKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT    PULASK I 
MOUNT  STERLING 

MOUNT  VERNON  4N 
NASHVILLE  3  NW 
NEWARK   7  E 
NEW   BOSTON   HAM  17 
NEW  BOSTON 

NEW  BURNS I DE 
NEWTON 

OLNEV  RADIO  STA 
OREGON  WATER  WKS 
OTTAWA 

PALEST  I NE 
PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 

PAYSON 

PEOR |A   we   AIRPORT  R 

PEOTONE 

PETERSBURG 

PLEASANT  HILL 

PONT  I AC 

PRAIRIE  DU  ROCHE  R 
PRINCEVILLE  2  NW 
QUlNCY 

QUINCY   CAA  AP 

OUINCY  DAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANUTE    AF  BASE 

RED  BUO 

ROBERTS  3  N 

ROCHELLE 
ROCKFORD 
ROCKFORD  4  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 
ROCKPORT 

RUSHV 1 LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SI  DELL 

SPARL AND 
SPARTA 

SPRINGFIELD  W8  AP  R 
SPR INGF [ELD  WB  CITY  R 
STOCKTON 

ST  RE ATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORV I LL  E 
TI 5KILWA 

TOULON 
TUSCOLA 
UR  B ANA 

UR B ANA   ENG  CAMPUS 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 

WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE   HALL    1  E 


1  .68 
1.22 
1.42 


1.81 
1.65 
1  .98 


1.76 
1.84 
2.48 
1.72 
1.31 

1.74 


1.71 
1  .74 
1.15 


.82 

.62 
1.90 


Day  of  month 


.10 
1.21 


.04 
.  74 
1.26 

.26 
1  .08 


1.16 
T 

.03  1.16 


10      11      12      13  14 


15 


16     17     18     19     20  21 


22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.08  1*32 
.17  1.18 
.50 


8a*  r*f«r*i>c*  note*   folla»iB«  Station  lodei. 
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Table  S 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1953 


Day    OI  Month 


ALTON  DAM  26 


AURORA  COLLEGE 


BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 
BLOOM  I NGTON  NORMAL 
CAIRO  WB  CITY 
CARBONDALE    SEWAGE  PL 
CARL INV ILLE   4  E 


CHARLESTON 
CHENOA 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 


COBDEN   2  S 


DAVENPORT    IOWA  L   D  15 


DU   QUOIN   2  S 


EAST    ST   LOUIS   PARKS  COL 


EFFINGHAM    1  SW 


EL  I  Z ABE THTOWN 


FULTON   OAM  13 

GALESBURG 

GALVA 

GOLCONDA  DAM  51 
GREENV ILLE 
GRIGGSVILLE 
HARR ISBURG 


HILLSBORO 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


87  66  60 
66      51  44 


66      72  65 


92  95 
5  3  54 


86 |   73    68  56 
50     49  45 


70  68  54 
50     40  43 


71  70  60 
42      35  39 


54     52  48 


78  69  66 
53     42  42 


85      66  63 


78     68  56 


52      59  62 


71  81  84 
53     61  65 


78  88  85 
48     55  61 


94  95 
55  60 


89  96 
50     59  65 


64  70  78 
40     38  45 


61  70  76 
33     37  40 


63  68  77 
42      42  45 


65     72  79 


57  64  72 
33     34  41 


58     66  74 


81  83  77 
45     54  48 


80  74  74 
40     47  46 


82  87  76 
46      53  48 


72      70  67 


76      73  68 


31     32     39     38     39  48 


78  70  61 
55     48  42 


79     67  57 

52     36  39 


65     68  56 


68  70  55 
52     44  43 


65  69  78 
39     39  45 


60  68  76 
33      40  45 


66  72  78 
45     45  47 


65  71  80 
32     31  37 


62  70  80 
36     36  46 


63  68  77 
34     37  44 


60     68  76 


45     42  49 


59  67  75 
40     38  45 


80  80  74 
46     53  49 


77  76  74 
48     47  47 


69  69  55 
57      52  49 


77  72  60 
55     43  45 


86     75  59 


73     67  61 


48     44  43 


52      47  40 


53     35  43 


83     68  61 


81     69  57 


55     48  44 


89  75  63 
63     54  44 


54  63  68 
45     45  53 


58  65  75 
39      36  42 


65      71  78 


51      56  54 


82     82  78 


80     80  75 


79     81  75 


77  75  72 
45     45  42 


74  60  61 
52     54  57 


76  65  66 
47      50  54 


74  63  60 
54      56  56 


76  65  67 
45      49  53 


80      84  72 


62     67  77 


39     45  46 


35      40  45 


58  67  74 
30     35  39 


40     33  39 


64  70  80 
41     40  45 


62  68  76 
34     34  43 


79  79  73 
40     49  46 


47      50  50 


80      79  75 


81      84  76 


82     80  76 


80      79  78 


56      56  65 


78  87 
38  51 


83  91  72 
48     59  63 


90  94 
61     62  64 


84  69  58 
65      51  44 


81  66  59 
58     49  46 


68  66  54 
45     33  41 


70  70  64 
54     40  47 


67  69  55 
40      39  41 


86  65  62 
64      50  45 


8?  67  59 
57     49  45 


67  72  77 
41      39  41 


60  67  75 
40     34  39 


65  69  78 
37     35  41 


57     66  73 


82  86  78 
45      50  48 


78  80  73 
42      49  48 


76      71  68 


65      73  77 


78  86 
40     4  5 


43      37  39 


79  84 
38  44 


60  73  75 
53     51  58 


71      78  89 


42      39  42 


73      81  81 


24     32     36     33     37  39 


58     67     74     73     68  67 


36     3  7     4  2 


59  68  75 
31     41  42 


77  75  71 
41      44  41 


70      77j  78 


MAX 
MIN 


MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


86  95 
49     58  69 


90  98 
54     58  66 


90  94 
46     58  64 


84     68  61 


89  72  62 
63     54  43 


78  68  59 
55     44  45 


80  68  64 
51      48  45 


62  70  72 
42      40  42 


60  67  76 
37     40  44 


62  70  76 
36     42  45 


64  73  80 
40     32  37 


46      49  48 


80      84  74 


78     80  74 


78  78  71 
48     46  46 


84  85  77 
41     50  46 


50     48  50 


84  84  87 
48      50  48 


76  79  82 

40  45  57 

78  82  86 

39  41 

86  85 

48  47  46 


50     55  51 


39     39  36 


86  85 
45  41 


47  43 

80  83 
41     50  52 


45     49  53 


69  79  83 
53     58  60 


78     83  85 


41      43  42 


61  69  75 
36     38     4  3 


64  71  78 
40      36  43 


76  75  72 
43     49  49 


80  80  75 
42     50  48 


85  85  84 

50  54  51 

86  84  84 

51  51  54 

88  87  87 

49  54  56 

79  84  84 

57  53  51 


86  86  85 

57  53  51 

85  84  85 

53  57  57 


87  88  87 
49     48  52 


53  54  52 

86  87  85 

55  56  54 

83  84  80 

62  63  61 

83  86  87 

58  57  55 

82  83  77 


80  82 
45  42 


72  74  80 
45     40  39 


76  79  84 
45      41  40 


74  80 
42  50 


76  64 

56  40 


73  68 
55  37 


69  73 
40  41 


6  7  56 
38  48 


60  67 
34  35 


53     59     72  71 


54      60     64  66 


49     55     64  62 


37     30  35 


52     58  65 


70  65 
55  37 


71  56 
56  41 


61  68 
4  5  42 


36     31     33  43 


52  60  58  67 

38  32  26 

56  58  68 

38  29  30 

54  58  68  69 

41  31  30  38 


40     31  32 


70  55 
52  49 


71  53 
52  46 


70  57 
51  48 


58  58 
52  49 


58     58  53 


63  52 
35  46 


88     85  86 


8  B      H  q 

50  50 


74  66 

50  44 


72  62 
56  40 


88  87 

55  54 


79     66  54 


84      72  60 


69  72 
37  42 


68  68 
35  38 


61  51 
33  43 


62  58 
37  48 


63  51 
34  43 


65  60 
37  43 


6  7  62 
38  44 


78  85 
43  52 


41      36      3  7 


74  83 
40  40 


79  85 
37  42 


81  84 

49  45 


90  90 
48  45 


83  84 
53  50 


74  66 

48  38 


72  56 
51  43 


72  60 
56  38 


70  75 
31  36 


6  3  54 
33  45 


54  63 
42  43 


55  59  65  66 
40     31     28  32 


52  57  65  69 
39     31     33  48 


53  58  67  65 
32     27     31  42 


55  59  67  67 
43     31     27  37 


59  68 

32  32 


59  66 
36  31 


58  65 
34  31 


57  68 

25  35 


52     58     69  60 


58  69  64 
27     36  44 


61  70 

31  32 


58  69 
28  40 


60  68 

33  27 


56  66 
31  32 


53  60  62  67 
39     31     31  42 


73.9 
45.4 


74.0 
47.4 


74.1 
47.5 


78.5 
43.  1 


72.4 
45.0 


75.3 
44.  9 


Sep  reference  notes  following  station  Index. 
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Table  5  ■  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1953 


HOOPESTON 

JACKSONVILLE 

JERSEYV I LLE 

JOL1ET 

KANKAKEE 

KANKAKEE   4  W 

KEWANEE 

LA   HARP E 

LA  SALLE  PERU 

LINCOLN 

MAKANOA    1  NW 


MC  LEANS80R0 


MOL  I NE   WB  A  IRP.1RT 


MORR IS    3  NE 


MORR ISONV I LLE    1  E 


MT   CARMEL   WATER  WKS 


MOUNT  CARROLL 


MOUNT  VERNON   4  N 


NEW  BURNS  1 Df 


OLNEY   RADIO  STA 


PARIS  W..TER  WORKS 


PARK  FOREST 


PEORIA   WB  AIRPORT 


OUINCY  CAA  AP 


RANTOUL   CHANUTE    AF  BASE 


ROBERTS   3  N 


ROCKFORU  CAA  AP 


Day    Of  Month 


42      51  60 


56     56  61 


63  91  75 
44  59  65 

64  92  87 
46  59  64 

82  88  85 

42  50  57 


41      54  61 


56     61  64 


90     95  93 


89  93  88 
46      58  63 


90  92  89 
45      53  63 


81     66  61 


79  69 
54  41 


78  67 
53  39 


55      36  43 


74     70  58 


67  70  62 
55     36  43 


68  72  65 
51     36  41 


61      69  58 

53     42  43 


68     71  63 


62  69  75 
35      41  46 


67     69  70 


59  68  77 
33      38  41 


59  66  74 
29     31  36 


67  77 
30  43 


63  72  79 
39     35  39 


31     39  40 


58  66  74 
31      34  40 


70  76 

35  40 


62  66  77 
33      37  42 


6?      70  78 


26      38  37 


63  69  76 
36      39  44 


38      32  43 


64     68  77 


38  42 
70  79 


58     66  74 


78  78  72 
44      50  45 


73      78  73 


75      73  67 


80      83  75 


79  76  73 
46     51  46 


83  85  75 
42      47  47 


77      73  70 


79     75  71 


78      75  72 


45      52  46 


74  71  66 
38     43  44 


60  82  75 
48     52  46 


49     54  42 


61  83  76 
43      51  49 


80  83  79 
44      53  42 


78  75  71 
44     46  47 


80     82  74 


75      73  72 


4 »     4  5      50  51 


59     66  74 


37     43  42 


61      67  76 

38      37  42 


60  69  78 
26      34  39 


59     67  74 


75  73  70 
44      49  50 


71      71  81 


73  75  81 
39      37  42 


75  62 
42  52 


75  83 
37  46 


73      76  86 


45      43  49 


38      37  51 


80      83  86 


72  77  86 
43      44  52 


43      39  45 


78  82 
37  39 


75      80  85 


77  7ol  71 
49     4  7!  49 


77  76  72 
46     47  49 


70  70 
39  46 


75      69  67 


73      80  65 


76  82 
40  49 


82      85  85 


81  82  84 
48      41  47 


85  85  89 
52      42  43 


53      53  50 


86      65  85 


84     84  63 


50      50  47 


27    28    29    30  31 


65     60  52 


81  85  87 
41      46  49 


45      49  50 


62      55  56 


87  86  65 

56  50 

86  66 

51  50  51 


56  53 

89  90 
45  49  49 

90  89  90 
44  42  48 


83  82  82 
61     55  59 


84      64  84 

59      52  48 


84      86  84 


82  73  52 
49      44  45 


90  75 
49  56 


89      77  61 


85      67  56 


76  63 
56  41 


86  61 
48|     48  53 


84      76  59 


57  50 
39  47 


66  71 

35  39 


67  58 
43  41 


60  57  53 
41      40  44 


65  59 
32  44 


66     62  52 


62  52 
30  43 


62  53 
41  49 


67  54 
34  46 


59  52 
36  45 


58  52 
37  43 


52     57     64  70 


52  57  68  72 
38     29     32  40 


53  58  67  68 
39     29     34  42 


53  59  65  70 
40     32     34  42 


54     58  64 
40      33      31  40 


54  57  65  71 
39     30      30  38 


56  58  68  70 
34     27      29  37 


51  55  68  63 
33     26     37  45 


51  57  67  66 
34     30     31  42 


53  59  68  70 
35     27  32 


54  57  65  65 
42     34     40  45 


49  57  65  65 
34     27  35 


52  56  63  67 
36     33      30  40 


56  60  66  68 
44      34      28  33 


52  57  67  68 
34     26     31  39 


53  58  70  62 
32     30     36  47 


54  58  69  66 
32      30      36  45 


52  59  65  70 
36      29      30  39 


54  61  70  64 
31      26      32  42 


72.0 
42.7 


72.0 
45. 8 


70.  0 
41.6 


73.7 
44.  0 


72.5 
45.0 


73.5 
42.7 


53  58  66  69 
37      29      31  39 


55  61  66  66 
45     35  31 


53  58  69  61 
33     26  29 


53  58  66  65 
41      32      32  40 


43     34     30  40 


55  60  67  70 
43      34      30  37 


55  58  66  69 
45     34     26  35 


52  60  66  71 
36     30     33  41 


57      59  68 
41      35      30  34 


53     56  65 
41     32     33  40 


55  56  65  68 
39     33     32  44 


52  52  64  71 
41      33      34  42 


50  57  66  63 
34      31      35  42 


51  57  64  66 
38      32      32  41 


77.0 
45.7 


76.3 
43.4 


73.8 
45.  7 


71.5 
46.  0 


53  60  69 
36|     32      27  34 


52  56  64 
47|     38     32  32 


70|  72.7 
45.  7 


70;  74.2 
44.  3 


57  66  66 
25     30  45 


49  58  67  64 
33     28     31  42 


70.0 
42.  1 


See  reference  note,  follnelng  station  Indei. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1953 


Station 

Day 

Of 

Month 

rage 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
■3; 

RUSHV I LLE 

MAX 

84 

92 

91 

72 

68 

57 

62 

70 

76 

79 

75 

73 

72 

78 

86 

86 

85 

83 

85 

85 

83 

70 

56 

65 

73.6 

MIN 

53 

62 

64 

54 

43 

44 

34 

40 

44 

45 

44 

47 

46 

44 

49 

52 

54 

6  1 

59 

55 

54 

57 

50 

45 

38 

47 

42 

36 

36 

37 

44 

47.8 

SPARLANU 

MAX 

86 

9  1 

62 

73 

70 

60 

61 

69 

77 

79 

75 

76 

71 

78 

87 

83 

85 

86 

73.  1 

MIN 

44 

51 

55 

52 

39 

42 

34 

34 

40 

41 

50 

42 

37 

46 

45 

41 

55 

51 

47 

46 

49 

47 

43 

45 

44 

34 

26 

34 

„; 

43.4 

SPARTA 

MAX 

91 

96 

90 

81 

69 

60 

66 

79 

83 

65 

77 

76 

79 

8  3 

87 

69 

76.7 

MIN 

52 

62 

63 

65 

51 

46 

39 

40 

48 

48 

56 

45 

45 

40 

46 

56 

51 

57 

56 

55 

52 

61 

37 

34 

45 

48 

42 

32 

35 

44 

46.4 

SPRINGFIELD   WB  AIRPORT 

MAX 

88 

93 

87 

68 

66 

57 

61 

67 

75 

78 

76 

73 

72 

76 

84 

83 

86 

72.7 

MIN 

46 

61 

68 

51 

46 

44 

37 

44 

48 

44 

47 

46 

43 

40 

45 

50 

51 

57 

55 

57 

55 

54 

44 

36 

35 

45 

42 

35 

'i- 

35 

45 

46.  3 

SPRINGFIELD   WB  CITY 

MAX 

87 

93 

68 

70 

67 

57 

61 

69 

76 

79 

77 

74 

73 

76 

6  5 

84 

87 

73.3 

MIN 

51 

61 

68 

51 

48 

45 

40 

44 

46 

53 

54 

50 

48 

47 

56 

56 

54 

58 

W 

60 

57 

57 

47 

45 

41 

47 

44 

3? 

35 

40 

-5 

49.9 

STOCKTON 

MAX 

80 

89 

80 

69 

69 

57 

57 

66 

74 

75 

70 

66 

70 

76 

8  3 

82 

83 

70.4 

MIN 

39 

54 

62 

47 

39 

42 

27 

38 

36 

40 

45 

38 

38 

43 

54 

45 

54 

56 

56 

48 

48 

5« 

4C 

39 

• 

46 

38 

3C 

5 

37 

46 

43.2 

SYCAMORE 

MAX 

82 

88 

64 

68 

70 

56 

61 

7  7 

77 

71 

69 

71 

77 

82 

84 

86 

86 

87 

84 

69 

52 

71.8 

MIN 

40 

51 

58 

49 

34 

41 

28 

32 

41 

42 

46 

43 

40 

50 

37 

44 

48 

1: 

51 

50 

50 

44 

44 

38 

42 

41 

3; 

2! 

3C 

37 

42.0 

TABLE  GROVE 

MAX 

85 

92 

88 

72 

69 

63 

61 

70 

77 

80 

76 

73 

72 

78 

86 

85 

86 

86 

86 

83 

57 

66 

56 

53 

60 

7  0 

66 

73.8 

MIN 

52 

52 

6? 

53 

43 

44 

36 

41 

46 

49 

50 

46 

46 

45 

52 

53 

53 

57 

5S 

6C 

55 

56 

48 

41 

31 

49 

43 

37 

I  1 

37 

46 

47.8 

TUSCOLA 

MAX 

88 

93 

9  1 

81 

68 

60 

62 

68 

64 

80 

79 

72 

72 

78 

8  7 

81 

83 

87 

66 

87 

87 

67 

73 

57 

6  ] 

66 

54 

54 

57 

65 

69 

74.  1 

MIN 

46 

57 

62 

53 

50 

42 

33 

34 

42 

42 

49 

44 

41 

36 

4  1 

43 

43 

50 

50 

46 

47 

54 

42 

49 

36 

41 

39 

31 

29 

37 

43.  7 

UR  B ANA 

MAX 

87 

92 

91 

75 

68 

6l' 

61 

67 

76 

78 

78 

72 

71 

76 

87 

80 

84 

85 

87 

87 

87 

87 

70 

61 

65 

53 

53 

58 

62 

69 

73.8 

M  IN 

48 

54 

62 

54 

47 

42 

34 

37 

42 

49 

46 

42 

39 

47 

46 

46 

51 

53 

54 

49 

51 

53 

45 

46 

41 

49 

39 

33 

30 

37 

45.  5 

VANDAL 1A   C  A A  AP 

MAX 

89 

95 

89 

71 

68 

58 

63 

69 

77 

80 

81 

75 

74 

79 

85 

84 

85 

87 

6j 

86 

87 

81 

69 

60 

6* 

63 

54 

54 

5- 

65 

68 

74.6 

MIN 

45 

53 

61 

52 

46 

43 

33 

33 

39 

40 

46 

43 

40 

34 

37 

38 

38 

45 

46 

45 

44 

33 

3C 

36 

45 

34 

31 

27 

33 

40.6 

V1RDEN 

MAX 

86 

92 

88 

76 

67 

57 

61 

68 

76 

78 

77 

73 

72 

77 

8  5 

84 

85 

85 

52 

65 

67 

73.  1 

MIN 

46 

60 

65 

53 

47 

43 

35 

39 

43 

46 

49 

44 

45 

41 

46 

5; 

47 

49 

52 

52 

58 

54 

X' 

39 

31 

4: 

43 

36 

30 

32 

38 

45.8 

WALNUT 

MAX 

83 

89 

84 

66 

77 

65 

57 

67 

74 

76 

71 

70 

70 

76 

84 

63 

85 

84 

83 

55 

49 

50 

66 

65 

71.9 

MIN 

47 

56 

62 

54 

37 

43 

30 

37 

43 

44 

42 

45 

45 

43 

52 

5C 

51 

57 

6C 

5: 

54 

5  5 

45 

44 

y. 

45 

40 

30 

2" 

35 

45 

45.5 

WATSEKA 

MAX 

81 

64 

85 

Hr 

6? 

56 

58 

63 

53 

53 

58 

64 

70 

72.  2 

MIN 

44 

48 

61 

52 

44 

43 

34 

35 

40 

42 

46 

47 

39 

36 

44 

3! 

40 

46 

S< 

4i 

46 

4e 

53 

47 

4; 

37 

50 

41 

33 

30  41 

43.6 

WAUKEGAN 

MAX 

75 

76 

84 

72 

70 

54 

56 

65 

68 

77 

71 

62 

61 

76 

7  7 

80 

85 

78 

82 

68 

50 

57 

5; 

51 

50 

60 

6e 

65 

68.7 

MIN 

42 

48 

65 

49 

39 

42 

33 

33 

40 

46 

47 

44 

41 

51 

iv 

46 

54 

57 

5! 

48 

4S 

4£ 

43 

47 

43  43 

36 

3C 

3! 

43 

44.  5 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

e  ^ 

87 

81 

75 

69 

63 

59 

64 

73 

74 

69 

66 

66 

74 

80 

78 

81 

84 

84 

84 

84 

84 

71 

53 

5 

53 

51 

51 

51 

64 

67 

70.4 

MIN 

42 

52 

59 

53 

37 

42 

32 

34 

41 

44 

49 

43 

38 

51 

43 

43 

51 

43 

52 

50 

50      49  46 

48      49  43 

38 

30     32  39 

44.  1 

WHITE   MALL    1  E 

MAX 

89 

95 

90 

85 

57 

55 

62 

70 

77 

79 

77 

74 

73 

77 

84 

85 

85 

86 

b: 

8t 

85 

84  6] 

63 

66     63  52 

53 

58     68  70 

74.6 

MIN 

5U 

60 

64 

55 

46 

38 

38 

42 

42 

49 

48 

45 

39 

41 

48 

47 

49 

51 

51 

52 

53     54  38 

34      47  43 

39 

31 

3 

39 

45.4 

WINDSOR 

MAX 

88 

94 

90 

81 

68 

64 

61 

68 

77 

80 

79 

7* 

72 

78 

85 

HI 

8*. 

86 

5- 

8" 

87 

87      74  57 

64      65  53 

53 

56     64  67 

74.6 

MIN 

60 

63 

53 

49 

42 

33 

37 

42 

47 

49 

45 

38 

36 

45 

47 

49 

50     55  53 

56      49  41 

38     40  47 

40 

31     32  38 

45.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
or 

Carbondale  Sewage  plant 

EVAP 

.  13 

.20 

.17 

.10 

.11 

.04 

.10 

.10 

.16 

.16 

.10 

.12 

.09 

.08 

.09 

.11 

.21 

.08 

.09 

.16 

.08 

.08 

.07 

.11 

.00 

.04 

.07 

.07 

.05 

3.17B 

WIND 

41 

74 

9 

9 

10 

24 

44 

20 

19 

4 

10 

22 

27 

20 

20 

2 

3 

11 

lfi 

1 

9 

29 

i5 

13 

i6 

9 

63 

34 

11 

12 

608 

Springfield  WB  Airport 

EVAP 

.48 

.33 

.41 

.22 

.06 

.18 

.15 

.10 

.23 

.15 

.25 

.28 

.18 

.16 

.23 

.19 

.28 

.34 

.39 

.24 

.22 

.35 

.18 

.21 

.11 

.  12 

.07 

.19 

.03 

.02 

.19 

6.56 

WIND 

128 

66 

81 

149 

143 

120 

208 

48 

102 

52 

48 

123 

55 

35 

20 

40 

50 

105 

106 

51 

46 

72 

58 

117 

87 

60 

98 

197 

44 

74 

134 

2717 

MAX 

88 

91 

88 

85 

63 

69 

73 

63 

70 

78 

77 

76 

76 

75 

80 

81 

80 

78 

80 

78 

81 

82 

83 

67 

59 

67 

56 

55 

52 

60 

69 

73.5 

MIN 

47 

64 

69 

63 

48 

44 

38 

43 

42 

47 

46 

48 

45 

44 

51 

50 

50 

50 

52 

54 

56 

54 

57 

43 

36 

46 

46 

37 

29 

40 

36 

47.6 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 

.21 

.22 

.20 

.23 

.05 

.10 

.07 

.09 

.09 

.11 

.14 

.13 

.13 

.12 

.11 

.09 

.13 

.15 

.15 

.10 

.12 

.12 

.03 

.16 

.05 

.05 

.05 

.07 

.06 

3.58B 

WIND 

41 

44 

18 

46 

34 

26 

29 

19 

16 

16 

20 

26 

39 

27 

9 

15 

14 

17 

17 

11 

9 

11 

17 

46 

22 

23 

• 

76 

32 

20 

19 

759 

MAX  and  MIN  is  Table  6  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


See  reference  notes  following  Station  lodes. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

JjDserver 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip, 

0055 

38  22 

88  03 

447 

BP 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

0072 

41  12 

90  45 

739 

6P 

Will  C.  Egbert 

2  3  5 

Alexis  Water  Works 

O0S2 

Warren 

41  03 

90  34 

694 

urn 

Hun.  Water  Works 

C 

AU  .r,  Dan  26 

in:)  7 

Madison 

38  53 

on    ]  i 

432 

HID 

7 A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

0187 

37  28 

89  15 

629 

7P 

TP 

J.  Bon  Hartline 

2  3  5 

7 

0195 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

0203 

42  29 

88  06 

770 

7  I"1 

7!' 

Roy  I.  Kufalk 

2  3  5 

7 

Arlington  Heights  4  SSE 

0247 

Cook 

42  02 

87  58 

680 

George  A .  Honemann 

3 

August*  Water  Works 

ifj'Jii 

Hancock 

40  16 

90  57 

614 

C 

41  45 

B  t*  2U 

744 

7P 

7P 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

03  56 

40  40 

90  26 

641 

M.  Lynn  Davis 

3 

0445 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E.  Grider 

3 

Beardstown 

( 1 4  1 < 2 

Cass 

40  01 

90  26 

450 

7A 

Samuel  C.  Crowell 

3 

Bcardstown  LaGrangc  Dam 

Brown 

39  56 

90  32 

434 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

Belleville  Scott  AF  Base 

0510 

38  32 

>■:'■<  SI 

444 

V  IT' 

HID 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

0583 

42  16 

88  52 

778 

HID 

City  of  Belvidere 

C 

1  i  5  3  B 

40  20 

91  07 

671 

6P 

Roy  H .  Gibbons 

Benton* 

0608 

Franklin 

38  00 

88  55 

474 

Benton  Water  Dept . 

3 

Bloomlngton 

0761 

McLean 

Id  3u 

B9  in 

7  A 

Notley  J.  Butler 

3 

0766 

40  30 

89  00 

830 

4P 

■IP 

2  3  5 

7 

0781 

39  45 

SO  33 

467 

BP 

Hugh  Moore 

3 

0873 

31  13 

89  37 

795 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

Brookport  Dan  52 

0  99  3 

Massac 

J  7  08 

88  39 

335 

>?A 

Corps  of  Engineers 

3 

Cairo  WB  City 

1  ICG 

Alexander 

37  00 

89  10 

314 

urn 

Mid 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

1250 

40  34 

90  02 

655 

6P 

3 

Carbondale  Sewage  Plant 

1265 

37  44 

89  12 

420 

6P 

7A 

2  3  5  6 

1260 

39  17 

89  49 

627 

BP 

6P 

Henry  B.  Hoeltlng 

2  3  5 

7 

Carlyle 

1  288 

Clinton 

38  36 

89  22 

461 

7P 

7A 

2  3  5 

Carml 

1296 

38  06 

88  10 

403 

6P 

3 

1  304 

Madison 

38  53 

89  54 

520 

MID 

Sol^Cons.  Service 

C 

1329 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlln 

3 

1366 

38  31 

89  12 

494 

6P 

Edgar  V.  Cavanaugh 

3 

Chudlarvill* 

Cass 

40  03 

90  09 

485 

6P 

Henry  A .  Chesser 

3 

Channahon  Dresden  Isld 

Hi''i 

Grundy 

41  24 

88  17 

510 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

l  136 

39  29 

88  10 

686 

6P 

7A 

Robert  W.  Biack 

2  3  5 

1475 

40  44 

88  44 

720 

5P 

SP 

C .  Merle  Parry 

2  3  5 

1491 

37  54 

89  50 

381 

Acklas  H.  Martin 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

1522 

Cook 

41  40 

87  36 

593 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

C 

Chicago  Lake view  Pmp  Sta 

Cook 

3 

41  58 

87  40 

651 

Mill 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

1537 

3 

87  40 

592 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

1542 

3 

41  58 

87  45 

647 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

1547 

3 

41  58 

87  42 

595 

HID 

c 

Chicago  Roseland  Pmpg 

1552 

Cook 

3 

41  42 

87  38 

659 

HID 

Cty  Fngr  Wtr  Purif 

c 

Chicago  San  Dlst  Dlsp 

1557 

3 

41  50 

87  42 

602 

Mill 

Chgo  Sanitary  Dist 

C 

1562 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

898 

MID 

c 

1564 

3 

41  45 

87  33 

H  in 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

1567 

3 

41  55 

87  44 

630 

HID 

c 

Chicago  University 

L572 

Cook 

3 

41  47 

87  36 

594 

MID 

MID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

Chicago  WB  Airport 

1ST  7 

Cook 

3 

41  47 

87  44 

610 

u  1  D 

KID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

1582 

3 

41  53 

87  38 

823 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

c 

Chill icothc 

1. 627 

1 

■ID 

89  29 

460 

8A 

Finis  W.  Baujan 

3 

L648 

3 

41  51 

67  46 

608 

7P 

7P 

2  3  5 

Clsnc  Brown  Camp 

Wayne 

7 

38  31 

88  24 

HID 

Pure  Oil  Company 

c 

Clinton  1  S 

1743 

De  Witt 

1 

40  08 

88  58 

746 

6P 

C.  E.  Corrington 

3 

1775 

4 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

2  3  5 

Collinsvllle  2  WSW 

L825 

38  40 

90  01 

435 

ft  ID 

c 

1944 

4 

38  12 

89  36 

530 

win 

James  R.  Edgar 

c 

Crete 

201  l 

Will 

3 

41  27 

87  38 

675 

MID 

Village  of  Crete 

c 

2140 

40  08 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vermilion 

7 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

2166 

4 

41  31 

90  34 

568 

MID 

MID 

2  3  5 

7  C 

Z193 

1 

39  51 

88  57 

7P 

TP 

2  3  5 

7 

Dixon 

3  1  S 

Lee 

6 

41  51 

89  29 

696 

6P 

6P 

William  W.  Shuck 

2  3  5 

7 

Downs  2  NE 

2417 

McLean 

1 

40  25 

88  51 

794 

Ada  A .  Devlne 

Du  Quoin  2  S 

2483 

4 

38  00 

89  14 

449 

6P 

6P 

2  3  5 

Dwlght  St.  Reformatory 

2S02 

1 

41  05 

88  26 

641 

HID 

State  Ref  for  Women 

c 

East  St  Louis  Parks  Col. 

Z614 

St  .  Clair 

38  34 

90  11 

410 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

Edelstclo 

26 12 

1 

40  57 

89  38 

HID 

Hale  8.  Kenyon  - 

C 

EdwardsvlILe 

2679 

Madison 

4 

38  49 

89  58 

6P 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

Effingham 

2687 

Effingham 

7 

39  07 

88  33 

595 

6P 

6P 

George  S.  Kregotis 

2  3  5 

7  C 

2736 

Kane 

1 

42  02 

88  17 

729 

7A 

3 

Ellzabethtown 

2750 

37  27 

88  IB 

5P 

5P 

2  3  5 

Elsab 

2800 

4 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Principle  Col . 

3 

Evanston  Pumping  Sta. 

2888 

3 

42  02 

87  41 

625 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Falrbury  Water  Works 

2923 

Livingston 

1 

40  44 

88  31 

KID 

C 

■.■'Ml 

Wayne 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

2  3  5 

2993 

De  Witt 

1 

40  14 

88  38 

732 

MID 

c 

Flora 

ilU'. 

Clay 

38  40 

88  28 

6P 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

3257  Stej>hcnson 

42  18 

89  37 

762 

TP 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

FreePort  Snwa  c  Plant 

22d2 

Stephenson 

6 

42  17 

89  36 

743 

3 

c 

3290 

Whiteside 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

2  3  5 

c 

3304 

Saline 

5 

37  51 

88  37 

410 

MID 

c 

Galena 

3312 

42  24 

90  26 

611 

6P 

NX  111.  Gas  &  Elec . 

3 

Galesburg 

3320 

1 

40  57 

90  22 

780 

MID 

8A 

James  Barrett 

2  3  5 

Galva 

3335 

Henry 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

7A 

2  3  5 

7 

3384 

Henry 

6 

41  27 

90  09 

639 

6P 

3 

Gibson  City 

3413 

Ford 

40  28 

88  23 

753 

6P 

3 

Gladstone  Dan  18 

3455 

Henderson 

4 

40  50 

91  04 

538 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

Glendalo  Exp.  Farm 

3482 

5 

37  26 

500 

7A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3 

Golconda  Dan  51 

3  5  2  2 

5 

37  22 

68  29 

354 

u  ID 

2  3  5 

7  C 

3530 

Adams 

I 

40  06 

91  01 

725 

6P 

3 

Grafton 

3  5  7 2 

Jersey 

4 

38  58 

90  26 

404 

7A 

John  A .    DeSherl la 

Grand  Tower  2  N 

3SM5 

Jackson 

37  40 

89  30 

John  A.  Dickson 

Greenupel<1 

3666 

Greene 

39  20 

90  12 

556 

Fred  S.  Pewter 

3683 

Cumberland 

7 

39  15 

88  09 

5P 

Leonard  M.  Nichols 

3 

GrecnvilW. 

3G9  3 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

2  3  5 

? 

aridity 

3709 

McLean 

Gr lggsvl lie 

373  7 

Ellen  Harvey 

Hardin 

:(B50 

Calhoun 

39  09 

90  37 

Judge  Lee  Hanks 

Harr tsburg 

3379 

Saline 

5 

37  44 

88  32 

366 

6P 

CP 

2  3  5 

7 

Harrlsburg  Disposal  PI 

3884 

Saline 

s 

37  44 

88  31 

Havana 

■\>y\<.> 

40  18 

Havana  No.  2 

3940 

Ewald  R.  Trlmpe 

Hlllsboro 

4106 

Montgomery 

H.  A.  Cress  Jr. 

Hooposton 

11  'IK 

Vermilion 

7 

■in  2M 

87  40 

717 

8P 

6P 

2  3  5 

c 

Hudson  Lk  Blooming ton 

V-  ■< 

McLean 

40  40 

88  56 

740 

HID 

Hutsonvl lie 

4312 

Crawford 

Hutsonvllle  Pwr  Plant 

4317 

Crawford 

Ill .  Public  Serv  Co 

Illinois  City  Dam  16 

4355 

Rock  Island 

Corps  of  Engineers 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

607 

CP 

6P 

2  3  5 

Jat'ksonv  1  1  1  ■  Sewage  PI 

4447 

Morgan 

39  44 

90  14 

575 

HID 

c 

Jaoesvi lie 

Cumber  land 

7 

39  22 

88  15 

MIL 

c 

JcreeyviHo 

14"  * 

1 

39  09 

90  20 

635 

6P 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

Jollet  Brandon  Rd  Dam 

■1  r..m 

Will  y 

1 

41  30 

88  06 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Jollet 

■i  5  3 

Will 

41  32 

88  05 

520 

|->i' 

6P 

2  3  5 

7 

Kankakee 

Kunkakcc 

1 

11  ii7 

87  52 

631 

7P 

7A 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  HI 

4598 

l 

41  08 

87  56 

620 

6P 

6P 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4605 

Kankakee 

1 

41  08 

87  53 

HID 

Mun.  Sew.  Tr.  Plant 

Kelthsburg 

4655 

Mercer 

41  06 

90  57 

5  10 

8A 

3 

Kewanee 

4710 

Hoary 

1 

41  13 

89  56 

(Mil 

6P 

Radio  Sta.  WKE1 

2  3  5 

Kewauee  Baker  Park 

471  5 

Henry 

i 

41  15 

89  54 

800 

MID 

Kewance  Baker  Park 

C 

La  Harpe 

4623 

Hancock 

1 

40  35 

90  58 

691 

n 

7A 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

7 

Lanark 

Carroll 

42  06 

89  50 

883 

7A 

Wm.  E.  Aurand 

3 

La  Sallo  Peru 

4  922 

La  Salle 

l 

41  20 

89  08 

522 

7P 

IP 

Westclox  GTI  Corp, 

2  3  5 

La  Salle  1  S 

4923 

La  Salle 

41  19 

89  06 

7A 

Will  lam  K.  Boehm 

3 

Lawroncovllle 

49S9 

Lawrence 

7 

38  44 

87  41 

472 

6P 

Frank  Bray 

5036 

McLean 

l 

40  21 

88  46 

780 

TP 

0 .  J .  Lere 

3 

Lincoln 

M>7'_ 

Logan 

1 

40  09 

89  22 

591 

7A 

John  Zurkammer  Jr . 

7 

Lincoln  No.  2 

:><>H4 

Logan 

i 

40  09 

89  21 

600 

7A 

CLOSED   

6/30/53 

Lockport  Lock  a  Daa 

5131 

Will 

1 

41  34 

88  05 

585 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

t   DRAINAGE  CODE:      1.  Illinois 


Station 

Index  No. 

kxiiinry 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

\j Dserver 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Lockport  Power  House 

:,i  :\>: 

W*ll 

l 

41  34 

88  05 

585 

Mir. 

Chgo  Sanitary  Dist. 

C 

Louisville 

5216 

clay 

7 

38  47 

fit-.  311 

400 

HID 

Roy  H.  Dawkins 

C 

Mackinaw 

:".  :'?■.' 

Tazewell 

1 

40  32 

89  22 

Cecil  K.  Trimble 

HcDonough 

r's°° 

l 

40  28 

90  40 

702 

6P 

Hakanda  1  NW 

.-■:■■ '-1 

4 

37  38 

89  14 

680 

6P 

6P 

Harvey  B.  Hartline 

2  3  5 

5326 

McHenry 

6 

42  15 

88  36 

819 

6P 

6P 

Frank  J.  Mack 

2  3  5 

7 

5334 

FultOD 

1 

40  30 

90  24 

546 

MID 

Joseph  Ace  McCance 

Marlon 

5342 

Williamson 

4 

37  44 

88  55 

448 

C.   N.  Danlelson 

3 

Haroa  2  S 

5364 

40  01 

88  57 

700 

M  I  I.i 

C 

c.37? 

Ln%alle 

1 

41  20 

88  45 

486 

7. 

Corps  of  Engineers 

3 

5380 

Clark 

7 

39  23 

87  42 

606 

6P 

Ernest  Thomas  Pine 

3 

Mascoutah 

5405 

St.  Clair 

2 

38  29 

89  48 

425 

SS 

Dr.  R.  F.  Lischer 

3 

Mason  City 

5413 

Mason 

1 

40  12 

S9  41 

581 

MID 

Carl  D.  Tomlln 

C 

Mat toon 

Coles 

7 

39  28 

86  21 

718 

M  [  D 

Mil) 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

5493 

McHenry 

42  21 

88  16 

750 

HIT' 

Henry  B.  Antholz 
y 

c 

McHenry  2  S 

5498 

McHenry 

1 

42  19 

86  15 

742 

6P 

John  J.  Barnlngs 

3 

5515 

Hamilton 

5 

38  05 

88  32 

4 

6P 

6P 

F.  G.  Frazier 

2  3  5 

Hedora 

Macoupin 

1 

39  10 

>>n  in., 

71' 

M.  F .  Dodge 

Ulnonk 

5712 

Woodford 

40  54 

89  02 

755 

7P 

Homer  C.  Parks 

2  3  5 

75 1 

6 

41  27 

90  31 

589 

HID 

Mil' 

2  3  5 

7  C 

5768 

4 

4  0 

90  38 

770 

6P 

6P 

2  3  5 

7 

5791 

40  02 

88  34 

659 

5P 

Lee  F.  Glf f in 

3 

Morris 

5820 

Grundy 

41  21 

7A 

Ray  Webb 

3 

Morris  3  NE 

5  B  •  5 

Grundy 

1 

41  24 

88  22 

549 

6P 

6P 

Donald  M.  Pyatt 

2  3  5 

Morrison 

5833 

Whiteside 

6 

41  49 

C9  58 

670 

7P 

7P 

Ralph  H.  Green 

2  3  5 

7 

Morr lsonvllle 

5841 

Christian 

1 

39  25 

89  27 

638 

MID 

Frank  A.  Lowls 

C 

Morrlsonville  1  E 

1 

39  25 

89  26 

638 

7P 

7P 

John  R .  Lowls 

2  3  5 

7 

Mt .  Carmel  Water  Works 

i 

Wabash 

7 

38  25 

87  45 

424 

5P 

SP 

Mt.  Carmel  Wtr  Wks 

2  3  5 

Mount  Carroll 

5901 

Carroll 

4 

42  05 

89  5S 

817 

7P 

6A 

2  3  5 

5917 

4 

39  04 

89  43 

661 

6P 

Henry  W.  Johnson 

3 

Mount  Pulaski 

5927 

Logan 

1 

40  01 

69  17 

676 

SP 

3 

Mount  Sterling 

5935 

Brown 

1 

39  59 

90  46 

Homer  L.  Renaker 

Mount  Vernon  4  N 

5943 

Jefferson 

6P 

Alva  L.  Hulbert 

5983 

Nashville  3  NW 

6011 

Washington 

2 

38  23 

89  25 

505 

6P 

R.  E.  Schleifer 

3 

Newark  7  E 

6069 

Kendall 

1 

41  32 

88  27 

707 

6P 

Warren  S.  Gray 

3 

New  Boston  Dam  17 

6080 

Mercer 

41  11 

91  03 

548 

BA 

Corps  of  Engineers 

3 

New  Boston 

6085 

Mercer 

41  10 

91  00 

571 

H.  D.  Harris 

3 

New  Burns ide 

6093 

5 

37  35 

68  46 

560 

5P 

5P 

2  3  5 

6159 

Jasper" 

7 

39  00 

88  10 

513 

6P 

6P 

George  H,  Payne 

2  3  5 

C 

Olncy  Radio  Station 

6446 

Richland 

7 

38  42 

UC  04 

472 

5P 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5 

7 

Oregon 

i,  I'll) 

Ogle 

6 

42  01 

89  20 

700 

HID 

Carnation  Company 

Oregon  Water  Works 

i.-r>:.' 

6 

42  01 

89  20 

702 

6A 

Alan  Grant 

3 

Ottawa 

6525 

1 

41  22 

8^  50 

7P 

7P 

2  3  5 

7 

Palestine 

6558 

Crawford 

7 

39  00 

87  37 

514 

7P 

7P 

H.  M.  Gaddls 

2  3  5 

6579 

Christian 

2 

39  23 

89  05 

696 

7P 

7P 

C.  E .  Schumacher 

2  3  5 

Paris  Sewage  Plant 

,,.,ri  , 

7 

39  37 

87  41 

735 

HID 

City  of  Paris 

C 

6610 

Edgar 

39  38 

S7  42 

739 

7P 

7P 

City  of  Paris 

2  LI  5 

Park  Forest 

6616 

3 

41  29 

87  44 

708 

6P 

6P 

Park  Forest  Wtr  Co. 

2  3  5 

6661 

Lee"1 

1 

41  41 

68  59 

928 

7A 

W.  A.  Woods 

3 

Payson 

6670 

Adams 

4 

39  49 

91  14 

640 

6P 

Edith  A.  Robbins 

3 

Pecrla  Lock  &  Dam 

6706 

40  37 

89  39 

445 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Peoria  WB  Airport 

6711 

Peoria 

40  40 

G9  41 

654 

MID 

Ml  J 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Peotone 

6725 

1 

41  20 

87  48 

3 

6760 

Menard 

1 

40  01 

89  51 

524 

4P 

Frank  8 .  Rainey 

3 

6819 

1 

40  45 

88  11 

670 

Mill 

Isaac  B.  Griffith 

C 

Plttsfleld  Water  Works 

Pike 

A 

39  39 

90  48 

HID 

Raymond  T.  Loyd 

c 

Pleasant  Hill 

|-,;.iU 

Pike 

4 

39  27 

90  52 

456 

..P 

Lou  Galloway 

3 

l,'U( 

Livingston 

40  53 

83  37 

647 

7A 

2  3  5 

7 

Prairie  du  Rocher 

6073 

Randolph 

4 

38  05 

90  06 

396 

7A 

Lewis  Tebeau 

3 

C 

Princeton  1  S 

(;;<■« 

Bureau 

1 

41  21 

89  28 

700 

MID 

Miles  W.  Bryant 

c 

Princevillc  2  NW 

7I.MI-1 

Peoria 

1 

40  57 

89  47 

745 

Frank  S.  Stewart 

3 

7U1  I 

Whiteside 

6 

41  40 

89  56 

625 

v.  l  D 

111  North  Util  Co 

c 

Qulncy 

711.; ; 

4 

91  24 

601 

71' 

71' 

2  3  5 

Qulncy  CAA  AP 

7072 

Adams 

4 

39  56 

91  11 

762 

HID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Qulncy  Dam  21 

7077 

4 

39  54 

91  26 

483 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

Qulncy  Memorial  Bridge 

7082 

4 

91  24 

7A 

Harry  A.  Vollbracht 

3 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

7101 

Champaign 

40  13 

88  09 

744 

HID 

MM 

V.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

7157 

Randolph 

2 

30  13 

90  00 

444 

7A 

3 

Rlchview 

Washington 

2 

38  22 

89  11 

544 

Mil' 

Mabel  Martin 

c 

Roberts  3  N 

7.1  ti 

7 

in  41 

88  11 

786 

TP 

7P 

R.  E.  Bradbury 

2  3  5 

7 

Rochelle 

73  1' 

Ogle 

6 

41  55 

79B 

3P 

California  Pkg  Corp 

3 

Rock ford 

7375 

Winnebago 

|. 

42  17 

740 

6? 

6P 

F.  W.  Knowlton 

2  3  5 

Rockford  4  NE 

7377 

Winnebago 

6 

42  17 

86  59 

850 

7A 

3  6 

Rockford  CAA  AP 

7302 

6 

42  12 

89  06 

728 

MID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

7400 

Pike 

4 

39  32 

91  00 

470 

i,I 

Homer  C.  Miller 

3 

7551 

40  07 

■m    3  4 

683 

6P 

Gain  Bros.  Creenhse 

2  3  5 

Ste  Marie 

7i.  '13 

Jasper 

7 

3.4  5< 

88  01 

448 

7A 

Judson  E.  Cameron 

3 

Salem 

7636 

Marlon 

2 

38  37 

CC  57 

5P 

3 

7859 

5 

37  43 

68  10 

350 

7A 

Jake  H.  Stewart 

3 

Sldell 

7952 

Vermil Ion 

7 

39  55 

67  49 

- 

7  A 

Thelma  Lane 

3 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 

7990 

3 

42  01 

87  43 

600 

Mil 

Chgo  Sanitary  Dist. 

C 

Sparland 

6145 

Marshall 

1 

41  02 

89  26 

435 

6P 

r.p 

Edith  E.  Grlswold 

2  3  5 

SI  1  7 

Randolph 

38 

69  42 

535 

i.p 

2  3  5 

7 

Springfield  WB  Airport 

B]  7' 

1 

39  50 

89  40 

567 

Mil 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5  6 

7  C 

Springfield  WB  City 

6184 

Sangamon 

1 

39  4b 

89  39 

598 

HID 

Mil 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5 

C 

StUkncy  W  Side  Tr  Wks 

KL'7* 

Cook 

1 

41  49 

67  46 

686 

Mil 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

C 

!.:■■)■ 

Jo  Daviess 

4 

42  21 

90  00 

1000 

5P 

5P 

E.  A.  Curtlss 

2  3  5 

7 

jctr.3 

1 

41  07 

8S  50 

625 

r.i 

3 

Sullivan  Water  Works 

6389 

Mountrle 

2 

39  34 

83  37 

686 

HID 

Ray  Llndley 

C 

Sycamore 

s4 1: 

De  Kalb 

i 

41  59 

88  41 

840 

3P 

8P 

Frank  C.  Dean 

2  3  5 

7 

Table  Grove 

Mf.i 

Fulton 

1 

40  22 

90  26 

734 

TP 

7P 

C.  A.  Hammond 

2  3  5 

7 

Taylorvllle 

8491 

Christian 

1 

39  33 

89  18 

634 

7A 

John  W.  Coale 

3 

'.(,'.■! 

1 

41  18 

S9  30 

512 

6P 

3 

Toulon** 

HI,  31 

Stark" 

1 

41  06 

89  52 

752 

5P 

Ernest  R.  Robson 

'  3 

8684 

7 

39  40. 

86  17 

653 

6P 

6P 

DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5 

7 

8740 

Champa lgn 

7 

40  08 

8B  13 

743 

7r 

7P 

State  Water  Survey 

2  3  5 

Urbana  Exp.  Farm 

«71  " 

7 

40  06 

I.", 

Mil 

Soil  Cons.  Service 

C 

Ur bana  Engr .  Campus 

8750 

Champa  1 gn 

7 

40  06 

88  14 

730 

7  A 

3  6 

Utica  Starved  Rock  Dam 

8756 

La  Salle 

1 

41  19 

8B  59 

4P.4 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Vandal  la 

8781 

2 

38  58 

89  07 

503 

HID 

George  England 

C 

Vandalla  CAA  AP 

878: 

2 

38  59 

89  10 

532 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

8860 

Macoupin 

1 

39  30 

89  46 

674 

6P 

HI 

E.  M.  Watklns 

2  3  5 

Walnut 

8916 

Bureau 

6 

41  33 

89  35 

714 

SP 

2  3  5 

6976 

Hancock 

4 

40  21 

91  26 

490 

.1 

Charles  Ewlng 

3 

8990 

1 

40  42 

89  24 

740 

HID 

E.  J.  Hackman 

c 

Waterloo 

"II  1 

Monroe 

4 

38  20 

90  09 

717 

8A 

E.  H.  Wolf 

3 

Waterman 

90K 

De  Kalb 

1 

41  46 

86  46 

779 

Mil 

Paul  T.  Lelfheit 

c 

'IUJ1 

I  roquols 

1 

40  46 

87  44 

634 

SI 

6P 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Waukegan 

90  2 ' 

Lake 

3 

42  21 

87  51 

668 

TP 

7P 

R.  W.  Flagg 

2  3  5 

Wayne  City 

9040 

7 

38  21 

88  35 

385 

7A 

Paul  P.  Nichols 

3 

Marshal  1 

1 

41  03 

89  03 

700 

Mil 

Leonard  H.  Foley 

c 

West  Frankfort  8  E 

9140 

Franklin 

4 

37  54 

88  48 

460 

HIE 

111  State  Wtr  Surv 

Wheaton  College 

Du  Page 

1 

41  52 

88  06 

753 

5P 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Hall  1  E 

TJ.1  1 

1 

39  26 

90  23 

578 

SP 

2  3  5 

7 

Wilcox 

9274 

Clay 

7 

36  38 

88  18 

71 

E.   Lowell  Routt 

3 

Windsor 

93:. -1 

Shelby 

2 

39  26 

88  36 

6B5 

Nina  M.  Ryherd 

2  3  5 

Yates  City 

9HK 

1 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

c 

slppl     5.  Ohio    6.  Rock    7.  VabaBh 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local   standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  °F. .  precipitation  and  evaporation  in  inches,   and  wind  movement  in 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65CF.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  €. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at   time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST . 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground   is  two 
inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result   in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,   6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5   for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent   the  value  for  the  full  month. 

R  Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total   for  previous  month. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy;   monthly  and  annual,  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

WRPC,    KANSAS  CITY,   MO.   —  12-8-53  —  975 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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ILLINOIS  -  NOVEMBER  1953 
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WEATHER  SUMMARY 

Sunny,  dry,  and  mild  conditions  continued  to  prevail  most  of  November,  as  they 
had  earlier  this  autumn.     This  was  particularly  true  of  the  first  2  1/2  weeks  of 
the  month,  when  clear  skies  were  the  rule  over  most  of  the  State.  Precipitation 
averaged  only  0.90  inch  in  November,  or  1.72  inches  below  normal,  making  this 
the  fourth  consecutive  month  with  a  subnormal  supply  of  moisture.  Temperatures 
were  above  the  November  normal,  particularly  in  the  north,  averaging  44.6°  and 
making  this  the  warmest  November  for  Illinois  in  5  years.     No  damaging  storms 
were  reported  during  the  month. 

Practically  no  precipitation  occurred  in  the  State  before  the  18th,  except  for 
some  snow  on  the  5th  in  the  northeastern  quarter.     This  snowfall  was  limited  to 
light  flurries  outside  of  the  Lake  Michigan  vicinity  where  measurable  amounts 
were  reported.     Beneficial  rains  fell  in  most  sections  on  the  19th-20th  and  22d, 
and  lighter  precipitation  was  common  during  the  last  week  of  the  month.     Most  of 
the  State  received  some  snow  near  the  end  of  November  with  amounts  of  an  inch  or 
more  falling  in  northern  and  east-central  localities.     The  heaviest  precipitation 
during  November  occurred  at  Galena,  where  a  total  of  1.87  inches  fell,  and  the 
least  amount  was  0.35  inch  at  Golden.     The  Chicago  airport  station  had  the  great- 
est snowfall  total — 7.6  inches — while  a  number  of  southern  stations  received  no 
snow  during  the  month. 

Mild  temperatures  prevailed  during  the  first  3  days  of  the  month  followed  by  a 
few  rather  cold  days.     A  week  of  unusually  warm  weather,  with  maxima  mainly  in 
the  70' s,  began  on  the  13th,  and  many  stations  set  new  temperature  records  for 
so  late  in  the  season  during  this  period.     After  a  cold  spell  between  the  25th 
and  28th  temperatures  again  rose  to  normal  as  the  month  ended.     Mean  temperatures 
for  November  at  individual  stations  ranged  from  48.9°  for  Cairo  to  40.7°  for 
Aurora.     The  highest  temperature  for  the  month  was  79°  at  Harrisburg  on  the  2d, 
and  the  lowest  was  5°  above  zero  on  the  28th  at  Aurora. 

Favorable  weather  conditions  during  the  fall  months  allowed  the  harvest  to  pro- 
ceed rapidly  during  September  and  October  leaving  only  ten  percent  of  the  corn 
crop  and  practically  none  of  the  soybeans  unharvested  at  the  beginning  of  this 
month.     Fall  plowing  continued  to  be  hampered  by  dry  soil  conditions  during  most 
of  November.     Despite  the  lack  of  moisture,  stands  and  color  of  winter  wheat 
generally  were  good,  although  top  growth  was  short.     Because  of  the  continuing 
shortage  of  precipitation,  many  wells  were  dry  and  the  water  resources  of  many 
localities  were  dangerously  low. — GRJ 
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Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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.5 

42 

.1 

4 

.2 

71 

19 

15 

28 

679 

0 

15  |0 

1 

.27 

83 

.60 

20 

4 

.0 

3 

29 

4 

1 

0 

AURORA  COLLEGE 

52 

.2 

29 

.2 

40 

.7 

1 

.6 

73 

19 

5 

28 

724 

0 

I 

21  0 

.77 

1. 

54 

.23 

29 

5 

.  1 

4 

30 

7 

0 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

51 

.7 

3  b 

.6 

45 

.2 

5 

.1 

72 

19 

24 

28 

588 

0 

1 

7  0 

1 

.53 

84 

.60 

22 

8 

1 

0 

CHICAGO  WB  AP 

R 

5  2 

.5 

36 

.2 

44 

.4 

4 

.9 

74 

19 

18 

28 

612 

0 

3 

10  0 

1 

.77 

56 

.56 

20 

7 

.6 

3 

5 

7 

2 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

51 

.8 

39 

.4 

45 

.6 

4 

.4 

72 

19 

23 

28 

574 

0 

1  . 

6  10 

1 

.24 

1. 

27 

.59 

22 

8 

1 

0 

CICERO 

53 

.2 

36 

.4 

44 

8 

3 

.9 

74 

19 

18 

28 

598 

0 

2 

11  0 

1 

.49 

66 

.57 

22 

4 

.6 

1 

29+ 

7 

1 

0 

DAVENPORT   IOWA  L  &  D  15 

R 

// 

5  2 

.6 

35 

.4 

4-'. 

.0 

72 

2 

22 

28 

625 

0 

1 

14  0 

.93- 

1. 

24 

.50 

20 

2 

1 

1 

26 

5 

1 

DIXON 

53.2 

31 

.4 

42 

.3 

3 

.4 

72 

17+ 

14 

28 

673 

16  10 

1 

.00 

1. 

07 

.54 

20 

4 

.0 

2 

2  7+ 

5 

1 

o 

FREEP0RT 

51 

.9 

30 

.2 

41 

.1 

3 

.5 

70 

17+ 

13 

28 

709 

0 

\ 

19  10 

.60 

1. 

51 

.29 

20 

2 

7 

2 

27+ 

7 

0 

0 

FULTON  DAM  13 

52 

.3 

34 

.1 

43 

.2 

4 

.2 

71 

2+ 

23 

6+ 

648 

0 

3 

14  0 

1 

.61 

47 

.99 

20 

4 

.4 

3 

27+ 

6 

•  1 

0 

GALESBURG 

53 

.3 

32 

.5 

42 

.9 

73 

18 

21 

9+ 

655 

0 

2 

18  0 

.77 

1. 

53 

.40 

21 

1 

0 

1 

2  7+ 

5 

0 

0 

GALVA 

54 

.7 

32 

.4 

43 

6 

3 

.8 

75 

18 

20 

5+ 

637 

0 

1 

16  lo 

.86 

1. 

32 

1 

.2 

1 

27+ 

6 

0 

J0LIET 

53 

.5 

34 

.7 

44 

.1 

5 

.7 

75 

19 

14 

28 

621 

o 

3 

16  io 

.90 

1. 

52 

.50 

22 

3 

.5 

4 

1. 

0 

KANKAKEE 

52 

.7 

34 

.0 

43 

.4- 

2 

.  7 

72 

19 

16 

28 

639 

0 

3 

14  |o 

1 

.34 

1. 

01 

.48 

24 

3 

3 

3 

2  7+ 

8 

0 

0 

KANKAKEE  4  W 

53 

.1 

31 

.9 

42 

.5 

73 

15+ 

11 

28 

668 

0 

3 

17  |0 

.97 

1. 

37 

.40 

22 

6 

1 

3 

27+ 

7 

0 

d 

KEWANEE 

52 

.9 

29 

.0 

41 

.0 

1 

.0 

72 

18+ 

16 

27 

714 

0 

2 

19  10 

.68 

1. 

52 

.52 

20 

6 

1 

0 

LA  SALLE  PERU 

53 

.5 

34 

.1  , 

43 

.8 

2 

.8 

74 

19 

20 

6 

627 

o 

2 

14  0 

.73 

1  . 

25 

.27 

20 

3 

3 

5 

0 

0 

MARENGO 

51 

.2 

31 

.1 

41 

.2 

3 

.3 

72 

19 

8 

28 

710 

3 

16  jO 

.67 

1. 

34 

.24 

27 

3 

6 

2 

27+ 

4 

0 

0 

MINONK 

53 

.  1 

31 

.3 

42 

.2 

1 

.6 

74 

17+ 

14 

7 

675 

s 

2 

16  0 

.72 

1. 

45 

.32 

22 

3 

3 

1 

27+ 

5 

0 

0 

MOLINE  WB  AP 

R 

/V 

52 

.4 

33 

.1 

42 

.8 

4 

.0 

72 

2+ 

17 

6 

660 

0 

3 

17  :0 

1 

07 

1. 

08 

.62 

20 

1 

4 

1 

26+ 

5 

1 

0 

MONMOUTH 

54 

.0 

32 

.5 

43 

.3 

2 

.9 

74 

18 

18 

6 

643 

° 

3 

18  0 

.79 

1. 

48 

.50 

20 

1 

0 

0 

4 

1 

0 

MORRIS  3  NE 

53 

.5 

31 

.7 

42 

.6 

2 

.2 

74 

19 

15 

28 

664 

0 

1 

16  lo 

1 

.01 

1. 

31 

.49 

22 

4 

0 

5 

0 

0 

MORRISON 

53 

.9 

30 

.7 

42 

.3 

2 

.9 

73 

2+ 

17 

6 

674 

o 

1 

17  0 

1 

.17 

91 

.54 

20 

3 

6 

2 

27+ 

5 

1 

0 

MOUNT  CARROLL 

52 

.3 

31 

.4 

41 

.9 

4 

.1 

72 

2 

15 

6 

685 

0 

3 

17  0 

1 

1 

.44 

78 

.85 

20 

3 

5 

27 

5 

1 

0 

Precipitation 
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TABLE  2  •  CONTINUED 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1953 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  ot  Days 

Mas. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1 
s 

s 

.50  or  More] 

1.00 

or  More 

sl 

.°l 

OTTAWA 

54 

.3 

33 

.9 

44 

1 

3 

.2 

74 

19 

18 

28 

621 

16 

0 

.66 

- 

1 

51 

.22 

27 

4.2 

1 

27+ 

4 

0 

0 

PARK  FOREST 

52 

.  1 

34 

.4 

43 

3 

73 

19 

9 

28 

644 

0 

3 

14 

0 

.94 

- 

1 

26 

.47 

22 

3.8 

2 

29 

7 

0 

o 

PONT  I  AC 

52 

.6 

34 

6 

43 

6 

1 

.6 

72 

;s+ 

19 

28 

635 

o 

3 

14 

o 

1 

.01 

- 

1 

25 

.61 

22 

1.0 

1 

27 

1 

0 

ROCKFORD 

52 

.5 

32 

.1 

42 

3 

3 

.7 

71 

18+ 

11 

28 

672 

0 

3 

15 

0 

.55 

1 

64 

.25 

29 

3.5 

4 

0 

0 

s  i 

t  5 

30 

.  6 

41 

4 

1 9 

12 

28 

711 

0 

2 

1? 

o 

i 

63 

4.3 

3 

5 

0 

SPARLAND 

54 

.3M 

34 

.OM 

44 

2M  . 

74 

16 

21 

28 

623 

0 

1 

0 

■ 

STOCKTON 

51 

.7 

29 

.9 

40 

8 

70 

2+ 

12 

6 

718 

0 

3 

17 

0 

1 

.16 

- 

89 

.58 

20 

2.8 

3 

29+ 

5 

1 

0 

SYCAMORE 

51 

.4M 

30 

.3M 

40 

9M 

2 

.7 

73 

19 

12 

28 

715 

o 

3 

o 

.85 

- 

1 

26 

.25 

28+ 

2.5 

3 

29 

6 

0 

0 

WALNUT 

52 

.9 

33 

1 

43 

0 

3 

.0 

75 

2 

17 

27 

653 

0 

2 

16 

0 

1 

.06 

98 

.36 

20 

2.0 

2 

27+ 

5 

0 

0 

WAUKEGAN 

51 

.  8 

34 

.  0 

42 

9 

3 

"7 

73 

1 9 

16 

28 

655 

0 

3 

15 

0 

.  86 

1 

2  5 

41 

22 

2.7 

1 

OQ 

g 

WhEATON  COLLEGE 

52 

.0 

33 

.2 

42 

6 

72 

19 

13 

28 

664 

0 

s 

15 

o 

.83 

- 

1 

39 

.31 

22 

4.0 

* 

29 

5 

0 

0 

DIVISION 

42 

9 

3 

.6 

.98 

— 

1 

24 

3.3 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

54 

4 

34 

6 

44 

5 

2 

.9 

72 

19 

19 

28 

606 

0 

1 

13 

o 

.94 

- 

1 

74 

.63  ■ 

22 

2.0 

1 

27+ 

7 

l 

0 

CARL  I  NV  I LLE  '4  E 

57 

3M 

32 

2M 

44 

8M 

.8 

75 

2+ 

12 

28 

601 

0 

0 

16 

0 

.95 

- 

1 

71 

.68 

22 

T 

0 

3 

l 

0 

CHARLESTON 

56 

0 

34 

0 

45 

0 

1 

.6 

75 

18 

19 

7 

592 

o 

o 

15 

o 

.86 

- 

1 

87 

.70 

22 

T 

0 

■  6 

l 

0 

CHENOA 

53 

OM 

31 

7M 

42 

4M 

73 

19 

13 

7 

662 

0 

2 

17 

0 

.98 

- 

1 

34 

.77 

22 

2.0 

1 

2  7+ 

3 

l 

0  . 

nfiWU  IMF 

UnHV  1  LLC 

8+ 

?+ 

0 

1 

15 

0 

T 

25+ 

DECATUR 

55 

2 

34 

6 

44 

9 

2 

.0 

73 

19 

20 

7 

593 

0 

o 

14 

0 

.88 

- 

1 

58 

.50 

22 

.4 

T 

25+ 

6 

l 

0 

EFFINGHAM 

56 

4M 

34 

5 

45 

5M 

3 

.1 

73 

2+ 

20 

28 

574 

0 

0 

15 

0 

.77 

2 

15 

.65 

22 

T 

0 

5 

l 

0 

GRIGGSVILLE 

56 

0 

3  5 

5 

45 

8 

.  2 

.1 

75 

18 

14 

28 

569 

.50 

— 

1 

93 

.50 

20 

T 

0 

2 

l 

0 

HAVANA 

54 

.4 

33 

3 

't3 

9 

1 

.9 

73 

19 

18 

28 

628 

0 

0 

If. 

0 

.52 

1 

69 

.30 

20 

.8  . 

3 

0 

0 

HILLSBORO 

0 

0 

15 

0 

22 

2 

HOOPESTON 

53 

4 

33 

4 

43 

4 

1 

.9 

73 

18+ 

16 

28 

638 

0 

2 

17 

0 

.90 

- 

1 

86 

.46 

22 

2.7 

1 

27+ 

7 

0 

0 

JACKSONVILLE 

56 

.6 

33 

4 

45 

0 

2 

.1 

74 

19 

18 

28 

594 

0 

0 

13 

0 

.83 

— 

1 

53 

.58 

20 

T 

0 

4 

1 

0 

JERSEYVILLE 

57 

.4 

33 

.5 

45 

5 

1 

.1 

74 

2+ 

13 

28 

577 

.82 

- 

1 

83 

.53 

20 

T 

0 

4 

1 

0 

LA  HARPE 

54 

.3 

31 

.3 

42 

8 

1 

.5  ' 

74 

18 

12 

28 

659 

0 

0 

17 

0 

.46 

- 

1 

74 

.33 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

LINCOLN 

55 

1 3 

32 

43 

7 

B  4 

73 

16+ 

19 

6+ 

633 

0 

0 

15 

0 

.78 

60 

22 

■j- 

o 

0 

MAT TOON 

55 

.1 

32 

.  7M 

43 

9M 

2 

.5 

73 

19 

20 

6 

623 

0 

0 

0 

.69 

— 

1 

99 

.56 

22 

.7 

1 

26 

4 

1 

0 

MORR 1 SONV I LLE   1  E 

56 

.1 

32 

.7 

44 

4 

1 

.4 

74 

19 

14 

28 

610 

0 

0 

17 

0 

.83 

— 

1 

57 

.66 

22 

T 

0 

6 

1 

o 

NEWTON 

58 

.7 

34 

.8 

46 

8 

3 

.4 

76 

19 

23 

10+ 

540 

o 

0 

14 

o 

.73 

— 

2 

17 

.15 

20 

T 

0 

5 

0 

o 

PALESTINE 

58 

.4 

32 

.  8M 

45 

6M 

.8 

77 

18 

20 

7+ 

580 

0 

0 

14 

0 

.82 

- 

2 

04 

.68 

22 

T 

0 

3 

1 

0 

PANA 

,  4 

34 

(  2 

44 

3 

a  3 

74 

1 9 

21 

6+ 

598 

0 

0 

14 

0 

.  80 

1 

6  7 

.  65 

2  2 

1 

29 

4 

1 

n 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

55 

.6 

34 

.4 

45 

0 

2 

.1 

74 

18 

18 

7 

595 

0 

0 

15 

0 

.79 

- 

1 

96 

.58 

22 

6 

1 

0 

PEORIA  WB  AP 

p 

52 

,  7 

3  -\ 

f  3 

43 

o 

3 

m  3 

7  i 

19 

23 

654 

0 

1 

16 

0 

26+ 

6 

0 

QUINCY 

54 

.9 

35 

.7 

45 

3 

1 

.6 

75 

18 

15 

28 

585 

o 

o 

1 1 

o 

.66 

1 

58 

.42 

19 

T 

0 

3 

0 

° 

QUINCY  CAA  AP 

0 

0 

17 

0 

.  38 

87 

.28 

1 9 

0 

2 

o 
u 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

53 

.3 

33 

.4 

43 

4 

72 

18+ 

20 

27 

641 

0 

1 

15 

0 

.85 

- 

1 

42 

.39 

22 

1.7 

1 

26 

y 

0 

0 

ROBERTS  3  N 

53 

.2 

32 

.7 

43 

0 

2 

.1 

72 

17+ 

14 

28 

654 

0 

2 

15 

0 

.58 

_ 

1 

68 

.17 

27 

1.1  ■ 

4 

0 

0 

RUSHV I LLE 

56 

.2 

33 

.7 

45 

0 

2 

.7 

74 

2 

15 

28 

591 

Q 

0 

15 

.75 

- 

1 

46 

.62 

20 

.5 

0. 

1 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R 

54 

.8 

33 

.4 

44 

1 

3 

.2 

72 

2+ 

18 

9 

618 

o 

° 

15 

0 

.78 

- 

1 

84 

.28 

20 

.8 

T 

25+ 

8 

0 

0 

SPRINGFIELD. WB  CITY 

R 

55 

.1 

37 

.2 

46 

2 

3 

.4 

73 

19 

24 

28 

559 

u 

a 

0 

.95 

- 

1 

67 

.35 

20 

0 

0 

TABLE  GROVE 

55 

7 

33 

.9 

44 

8 

3 

.0 

74 

2+ 

16 

28 

599 

0 

o 

15 

0 

1 

.04 

- 

1 

14 

.83 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

TUSCOLA 

56 

.3 

32 

1 

44 

2 

74 

18 

18 

7 

618 

0 

0 

18 

0 

.68 

_ 

1 

85 

.58 

22 

T 

5 

1 

0 

URBANA 

54 

.4 

33 

.9 

44 

2 

2 

.7 

73 

19 

20 

7+ 

617 

0 

1 

16 

0 

.72 

— 

1 

75 

.41 

22 

2.3 

T 

25+ 

'6 

0 

0 

VANDAL  I A  CAA  AP 

56 

.9 

28 

.9 

42 

9 

75 

19 

14 

28 

654 

0 

0 

22 

0 

.68 

.42 

22 

T 

0 

4 

0 

■0 

V1RDEN 

55 

.9M 

32 

.  5M 

44 

2M 

73 

19 

13 

28 

617 

0 

0 

16 

0 

.99 

- 

1 

51 

.63 

22 

T 

0 

5 

1 

0 

WATSEKA 

52 

.6 

33 

.7 

43 

2 

72 

18+ 

15 

28 

649 

0 

3 

14 

0 

.90 

- 

1 

48 

.42 

22 

3.3 

1 

27+ 

6 

0 

0 

WHITE  HALL   1  E 

58 

.0 

33 

.8 

45 

9 

2 

.4 

74 

2 

13 

28 

564 

0 

0 

14 

0 

.80 

_ 

1 

81 

.61 

20 

-  T 

0 

2 

1 

0 

WINDSOR 

55 

.  5M 

33 

.8M 

44 

7M 

1 

.8 

73 

18 

17 

7 

593 

0 

0 

16 

0 

.70 

- 

1 

93 

.62 

22 

T 

T 

25+ 

3 

1 

0 

DIVISION 

44 

5 

2 

.2 

.79 

- 

1 

81 

.7 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

59 

.8 

36 

.7 

48 

3 

77 

18+ 

20 

28 

495 

0 

0 

10 

0 

1 

.18 

— 

2 

03 

.70 

22 

T 

0 

4 

1 

0 

ALTON  DAM  26 

56 

.4 

34 

.  1 

45 

3 

73 

2 

18 

28 

587 

0 

0 

12 

0 

.81 

- 

1 

.77 

.51 

22 

T 

T 

29 

5 

1 

0 

ANNA   1  NW 

59 

.8 

35 

.0 

47 

4 

- 

.5 

76 

3 

17 

28 

520 

0 

0 

1 

.12 

— 

2 

50 

.82 

22 

T 

0 

4 

1 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

BASE 

58 

.1 

34 

.5 

46 

3 

1 

.2 

75 

2 

17 

28 

554 

0 

0 

13 

0 

.63 

- 

1 

97 

.34 

21 

T 

° 

4 

0 

0 

CAIRO  WB  CITY 

R 

59 

.4 

38 

3 

48 

g 

3+ 

0 

0 

7 

0 

.  38 

2 

42 

.  91 

22 

.0 

0 

5 

1 

0 

CARBONDALE  SEWAGE 

61 

.1 

30 

.0 

45 

6 

-  1 

.6 

77 

3 

14 

28 

576 

0 

0 

19 

0 

1 

.06 

2 

23 

.86 

22 

T 

0 

4 

1 

0 

CARLYLE 

58 

.  8M 

33 

.1M 

46 

OM 

.8 

76 

2 

15 

28 

575 

0 

0 

13 

0 

.67 

2 

13 

.53 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

COBDEN  2  S 

45 

75 

2+ 

1 1 

28 

589 

20 

1 

.  03 

.  83 

22 

T 

0 

3 

1 

DU  QUOIN  2  S 

61 

.OM 

33 

.1 

47 

1M 

.6 

78 

2 

14 

28 

535 

0 

0 

16 

0 

•  95 

- 

1 

99 

.80 

22 

T 

0 

4 

1 

° 

EAST  ST  LOUIS  PARKS 

C 

■  1 

76 

2 

18 

28 

526 

0 

0 

11 

0 

.  86 

1 

66 

.64 

22 

T 

0 

3 

1 

0 

ELI ZABE  THTOWN 

60 

.5 

35 

.6 

48 

1 

78 

3 

19 

28 

502 

0 

0 

12 

0 

1 

.49 

2 

10 

1 . 10 

■22 

.0 

0 

4 

1 

1 

FAIRFIELD 

58 

.7 

33 

.2 

46 

0 

.0 

78 

19 

16 

28 

566 

0 

0 

17 

0 

.81 

2 

06 

.51 

22 

T 

0 

4 

1 

0 

FLORA 

58 

.3 

34 

.  6M 

46 

5M 

1 

.7 

75 

19 

19 

28 

556 

0 

0 

.67 

2 

28 

.50 

22 

3 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

58 

.2 

33 

.2M 

45 

7M 

-  1 

.0 

76 

2+ 

18 

28 

580 

0 

0 

15 

0 

1 

.24 

2 

40 

.92 

22 

:S 

8 

3 

1 

0 

GREENVILLE 

57 

.9 

34 

.7 

46 

3 

1 

.6 

75 

19 

17 

28 

553 

0 

0 

14 

0 

.62 

1 

92 

.50 

22 

.0 

0 

2 

1 

0 

HARR I SBURG 

(H 

.8 

32 

.9 

47 

4 

.4 

79 

2 

15 

28 

523 

0 

0 

14 

0 

1 

.29 

1 

85 

.90 

22 

T 

0 

3 

1 

0 

MAKANDA  1  NW 

5-9 

.1 

37 

.2 

46 

2 

75 

19 

18 

28 

496 

0 

0 

12 

0 

1 

.13 

.84 

22 

0 

5 

1 

0 

MC  LEANSBORO 

59 

.5,  . 

32 

.5 

4b 

0 

.4 

77 

2 

15 

28 

561 

0 

0 

18 

.98 

2 

04 

.78 

22 

i 

0 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

61 

.0 

34 

.4 

47 

7 

1 

.4 

77 

19 

21 

7+ 

512 

0 

14 

0 

1 

.31 

1 

95 

.88 

22 

I 

\ 

\ 

MOUNT  VERNON  4  N 

56 

.8 

34 

.1 

46 

5 

1 

.0 

76 

19 

15 

28 

546 

0 

$ 

15 

0 

.68 

2 

26 

.63 

22 

T 

0 

2 

1 

0 

NEW  BURNS  IDE 
OLNEY  RADIO  STA 
SPARTA 

59 
5  6 

.4 
.9 

33 
33 

.4M 
.5 

46 
46 

4M 
2 

1 

.8 
.2 

75 
76 

2+ 
2 

15 
17 

28 
28 

556 
554 

0 
0 

0 
0 

15 

0 
0 

1 

.40 
.77 

2 
2 

13 

28 

.94 
.  -52 

22 
22 

.0 

T 

0 
0 

3 
5 

1 
1 

0 
0 

60 

.3 

36 

.5 

48 

4 

1 

.7 

78 

1+ 

17 

28 

491 

0 

0  ' 

12 

0 

.77 

2 

05 

.64 

22 

T 

0 

3 

1 

o 

DIVISION 

46 

9 

.8 

1 

.00 

2 

19 

T 

STATE 

44 

6 

2 

.4 

.90 

1 

72 

1.4 

Precipitation 


ft     DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO         INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS . 


***  refer* ace  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


NOVEMBER  1953 


Station 

3 

Day  of  month 



1   |  2 

3 

4   1   5   1  6 

7   j   8   |  9 

10  |  11  j  12 

13  |  14  15 

1  16     17  16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

1.1 

.20 

AL  E  DO 

.ft 

.70 

6  .02 

ALTO*  OAM  26 

.8 

•  11 

•  42 

ANNA     1  NW 

1.1 

.07 

.16 

.51 

.02 

r  1 

J 

"05 

ANN A WAN 

.6 

1 

.17 

.62 

•  1 

1  .0? 

•  1  0  .15 

•  1 0 

ANTIOCH 

1.2 

T 

.60 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

.9 

.02 

•  27 

_ 

•  20 

aurora  collfgf 
Avon 

.  7 
.8 

T 

■  12 
•  21 

•  02 

HARRY 

.3 

5 

"  36 

* 

Bt ARDSTOWN 

.7 

.  1  5 

1  -10 

RE  LLF V 1 LLF   SCOTT  AF  BASF 

.6 

.02 

HtNTLFV 

.4 

•0 

BENTON 

.6 

L 

.08 

RLOOM 1 NGTON 

.02 

.51 

•  0 

3 

RLOOMINGTON  NORMAL 

.9 

• 

T 

.02 

BLUFFS 

.8 

63 

.14 

BRADFORD  CAA  AP 

.5 

•  62 

*  16 

RROOKPORT  QAM  52 

1.6 

•  12 

CAIRO  Wfl  CITY  R 

1.3 

1 

I28 

1  .0] 

T 

T 

•  ?*>  .06 

T 

.02 

•  05 

CANTON 

.7 

CARHONOALE   SEWAGF  PL 

1.0 

T 

T 

.57 

CARL  INV  ILL E  4  t 

.9 

CARLVLL 

.6 

•  0 

*26 

*68 

T 

CARMI 

1.1 

.01 

.12 
.  1  7 

.53 
•  78 

CASEY 

.6< 

CENTRAL IA  *  M 

1.0« 

.05 

.  58 

•  0 

CMANDLtRVlLLE 

•  6( 

.35 

CHANNAHON  DRESDEN   1 SLO 

1-7* 

T 

.20 

•  4 

_ 

CHARLESTON 

.8( 

T 

s2 
•  0 

•  66 

•  70 

•  10 

* 

T 

CHENOA 

.9( 

CHESTF  R 

l.OC 

T 

.77 

_  j 

•  1( 

* 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1.53 

.0?  .17 

T 

•  08 

•  0 

•  83 

0< 

CHICAGO  MR  AIRPORT  R 

1.71 

T  .23 

•  0 

CH ICAGO  MB  CITY  R 

1.24 

T 

.04  .1? 

T 

.56 

!s3 

T 

.01  .IS 

•  01 

!25 

.18 

CH 1 LL 1 COTHE 

.43 

CICERO 

1.4S 

.lfi 

T 

08 

* 

0( 

* 

•  0: 

•  09 

.0 

CLINTON   1  S 

1 .02 

.03  .01 

•  1  3 

T 

CORDEN  ?  S 

1  .03 

T 

"  70 

■" 

•  17 

DANVILLE 

1.71 

•  11 

.83 

•  01 

T 

•  60 

•  le 

DANVILLF   SFW AGE  PL 

1.11 

DAVENPORT    IOWA  L  D  IS  R// 

.93 

_ 

. 

■ 

.08  .02 

•1 

•  06 

.  ■ 

DECATUR 

.88 

•  OS 

.07 

DIXON 

1.00 

•  01 

•01  .02 

T 

.04 

DU  QUOIN  2  S 

.95 

•  06 

*  54 

"a 

0? 
"  RO 

T 

•  21 

.17 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

.8ft 

EDWAROSV  tLLE 

1.00 

T 

-2C 

64 

*  ■ 

EFF  INGHAM 

.77 

.08  .23 

T 

ELGIN 

.86 

T 

■01  .01 

EL IZABETHTOWN 

1.49 

T 

.24 

.30 

T  T 

•  1< 

•  16 

T 

EL  S  AH 

I. 10 

FAIRFIELD 

.81 

•  o : 

60 

4ft 

.03 

FLORA 

.67 

"  1  6 

*  *  1 

FREE  PORT 

.60 

T 

FR  EE  PORT  SEWAGE  PL 

.80 

.02 

.29 

.01  .07 

•  0<5 

•  10 

.0? 

•  1? 

FULTON  OAM  L3 

1.61 

GALENA 

1.87 

• 

16 

.04  T 

.2" 

■  1  3 

•  07 

GALESBURG 

.77 

.06  T 

•  14 

.07 

GAL  V  A 

.86 

* 

• 

T 

.06 

•  05 

GENESFO 

.61 

* 

•  61 

T  .02 

•  06 

•  02 

.  10 

GIRSON  CITY 

.96 

T 

GL AOS  TONt  DAM  18 

.58 

T 

T 

20 

* 

46 

•  06 

•05  ,03 

•  0( 

•  08 

GLENDALE  E  XP  FARM 

1  .30 

•  40 

T 

•  03 

■  04 

•  0? 

GOLCONUA  DAm  31 

1.2*. 

.  34 

•  23 

GOLDEN 

.35 

1  8 
!31 

9? 

.14  T 

GRAFTON 

.  74 

GRAND  TOWFR  2  N 

.89 

T 

•  30 

•  18 

•  26 

J 

GRFENUP 

.80 

T 

•  02 

GREENVILLE 

.62 

■  21 

•  50 

"  T 

GR IDLF  V 

.82 

T 

.12 

*  50 

•  12 

GR IGGSVILLE 

.50 

HARDIN 

1  .04 

•  50 

T 

HARR  ISP-URG 

1.29 

2? 

HARRISR.URG  DISP05AL  PL 

1.19 

T 

.11 

*90 

*  ' 

HAVANA 

.52 

*  1 0 

!  88 

16  T 

T  T 

.05 

HAVANA    no  2 

.54 

HILLS10RO 

.77 

25 

* 

* 

T 

.04 

HOOPFSTON 

.90 

* 

T 

T 

HuTSONv I LL E   PwR  PL 

.65 

*  * 

•01  .01 

•  13 

.16 

ILL 1NOIS  C ITY  DAM  16 

.60 

'  * 

•  51 

•  07 

•  02 

- 

T 

•  10 

.11 

.0  [ 

JACKSONVILLE 

.83 

JERSE  YV ILL  E 

.8? 

T 

j 

58 

18 
*  ?\ 

T 

•  03 

•  04 

JOL  l£T  BRANDON  RD 

1  .20 

.0? 

*53 

JOL  1  FT 

.90 

.10 

•0?  .01 

.40 

•  03 

.05 

KANKAKEE 

1.34 

T 

10 

*  SO 

* 

•  10 

T 

03 

1  0 

T 

•  04 

KANKAKtE    4  w 

•  97 

T 

KE 1 THSBURG 

.51 

.06 

•  02 

•0^  .02 

.  34 

•  1 1 

Kb WANEE 

.68 

.03 

LA  HARPt 

.46 

•03  .01 

.02 

•  08 

LANARK 

.66 

•  1 1 

•  33 

•  02 

LA  SALLE  PERU 

.  73 

j 

LA  SALLE    1  S 

.53 

r 

10 

•  02  T 

•  15 

L  AwR*  NCF  V 1 LL€ 

.86 

*03 

'  OA 

.  ;  1 

•  08 

•  08 

LE  ROY 

1  .09 

'  ' 

L INCOLN 

.78 

•  13 

*  69 

,02 

*03 

.07 

•  06 

•  02 

MACK  I  NAM 

.ft? 

MACOMH 

.67 

22 

•  20 

MAKANOA    1  NM 

1.13 

•06 

"57 

•  02 

MARENGO 

.67 

T 

•  10 

.02  .02 

MAR  ION 

1.01 

•  04 

!  22 

"  7 

T 

MARSEILLES  LOCK 

•  71 

MARSHALL 

.48 

T 

' 1 

T 

•05 

MASCOUTAH 

1  .  10 

02 

47 

.01 

T 

MATTOON 

.69 

* 

MC  HENRY  2  S 

.76 

T 

*03 

*  56 

T  .06 

T 

.12 

•  20 

.03 

•  15 

.16 

MC  LE ANSRORO 

.98 

MFDORA 

.85 

T 

.78 

•  11 

.02 

MINONK 

.  72 

.53 

T  T 

T 

MOLINF    MR  AIRPORT  R// 

1  .07 

.03 

.32 

.03 

T  T 

.  !  I 

.17 
•  05 

MONMOUTH 

.  79 

.17 

.62 

T  .21 

.02 

.16 

•  50 

>  10 

.01 

MONT  ICELLO 

.83 

MORRIS 

1.12 

.17 

.50 

•  03 

T  T 

•  07 

.06 

MORR | S   3  NC 

1.01 

T 

T 

.14 

.41 

.  !  1 

•  05 

I  < 

MORRISON 

1.17 

.  U 

•  49 

•  02 

■  14 

•  22 

•  15 

MORRISONVlLLc    1  ■ 

.83 

.0? 

T 

•  54 

T 

.13  .08 

»27 

T 

.11 

.66 

T  T 

.02 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1953 


Day  of  month 


Station 

Tol 

1    1    2   I  5 

4 

5   |  6 

7  |  t 

i  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  ] 

 L 

20 

 L 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28  j 

 L 

29 

 L 

30 

1.31 

09 

* 

* 

* 

_ 

?7 

.93 

MOUNT  PULASKI 

.95 

T 

.08 

.72 

.01 

•  05 

•  09 

MOUNT  STtRLING 

.38 

T 

.32 

•  02 

T 

T 

.04 

MOUNT  VERNON  4N 

.  68 

05 

* 

*  S 

NE  w ARK    7  f 

1.03 

NEW  BOSTON  OAM  17 

.37 

.24 

.06 

T 

■  03 

.02 

■c 

NFW  BOSTON 

.55 

.44 

.10 

T 

.01 

NE  W  6URNS  1  OF 

1  .40 

•  27 

*  94 

•  19 

Nt  WTON 

•  07 

•  02 

•  02 

ULNFV    RADIO  STA 

'.77 

04 

'  52 

.19 

.01 

OREGON  WATER  WKS 

.56 

.06 

.18 

T 

•  18 

.03 

•( 

OTTAWA 

•  66 

T 

.05 

.21 

T 

T 

•  22 

.18 

PALEST [ NL 

.8? 

.  68 

•  07 

T 

T 

PAN  A 

in 

•  65 

.02 

T 

PARIS  WATER  WORKS 

.79 

01 

T08 

02 

*02 

PARK  FORtST 

.94 

.26 

T 

Io2 

^47 

.01 

.01 

.11 

•  06 

J 

PAW  PAW 

.91 

.38 

.10 

T 

* 

.25 

.08 

PAVS0N 

.  57 

T 

26 

? 

I! 

.06 

PEORIA  WB   AIRPORT  R 

*  04 

*  1  2 

04 

06 

* 

PF  0T0NE 

1.25 

16 

*  12 

'  45 

T 

28 

*06 

PETERSBURG 

.5? 

.03 

.40 

.09 

PLEASANT  MILL 

.  50 

.01 

.35 

.11 

T 

T 

T 

•  03 

PONT  1  AC 

)  .01 

.03 

•  61 

.11 

•  04 

•  04 

•  10 

T 

PR  A  1 P 1 E  OU  ROCHE  R 

.  86 

.06 

.15 

.06 

■  58 

T 

T 

*  0"5 

PRlNCEVILLE  2  NW 

.39 

T 

T 

.27 

T 

•  02 

.  1  0 

QUINCY 

.66 

.42 

.21 

T 

■  03 

OUINCY  C A A  AP 

.  38 

T 

.28 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

OU 1 NCY  OAM  2  1 

.65 

.54 

•  08 

T 

J  ' 

03 

QU  1  NCV    Mt'MOR  1  AL    BR  1  DGE 

.71 

T 

•  1C 

- 

_ 

T 

*03 

.85 

Rtf)  HUD 

1  .00 

.05 

•  24 

.66 

.05 

ROBERTS   3  N 

.56 

T 

.14 

*  15 

T 

T 

T 

T 

•  17 

.12 

T 

.  56 

* 

* 

ROCK  FORD 

# 

*25 

ROCKFORD  CAA  AP 

.  51 

T 

.08 

.Oh 

T 

T 

.30 

T 

■  04 

.05 

T 

RUCKPORT 

.75 

* 

•  05 

CTC          AD  1 

.96 

.06 

SHAWNF E TOWN  NFW  TOWN 

1  .40 

.16 

.98 

.08 

.03 

•  22 

.02 

StDfcLL 

1  .58 

T 

■  47 

.73 

•  02 

.09 

.04 

•  08 

.09 

• 

1  0 

SPR  INGFIfc'LD  W  AP  R 

.  78 

"  28 

*  26 

*  0] 

03 

02 

02 

03 

SPR 1NGF ItL  0  WB  C ITV  R 

.95 

T 

T 

.35 

.21 

■  29 

•  03 

T 

.02 

T 

.05 

STOCKTON 

1.1'fi 

.25 

.58 

T 

.01 

•  Q7 

•  25 

".  j  !-  y  A  T  1  if 

.  70 

1.04 

TAYLORVILLF 

.84 

■ 

.12 

.69 

T 

T 

.02 

■ 

T 1 SK ILWA 

.50 

.19 

.07 

T 

* 

•  24 

TOULON 

01 

* 

31 

04 

01 

03 
*  - 

oe 

* 

10 

* 

TUSCOL  A 

.  66 

"  02 

58 

03 

.72 

URHANA    EN6  CAMPUS 

UTICA  STARVE V  ROCK  OAM 

.46 

T 

•  07 

.08 

T 

T 

•  23 

.05 

■ 

VANDAL IA   CAA  AP 

T 

T 

.20 

•  OS 

.42 

T 

T 

.01 

T 

VtROEN 

.99 

.02 

T 

.29 

.63 

.03 

T 

T 

T 

•  02 

WALNUT 

1.06 

.30 

.36 

T 

.06 

•  21 

.15 

WARSAW 

.46 

.37 

.07 

•  02 

WATERLOO 

.  76 

.05 

.10 

.61 

WAT  SF  K  A 

.90 

.02 

.42 

■  13 

.03 

•  IS 

.11 

MAUKEGAN 

.86 

.06 

.14 

.  4  1 

•  04 

■  12 

WAYNF  CITY 

.65 

.20 

.38 

•  07 

WHtATON  COLLEGt 

.83 

T 

.17 

.31 

.04 

.12 

.19 

WHITF   HALL    1  F 

.80 

T 

.61 

.  19 

T 

T 

T 

W] LCOK 

.14 

.42 

.14 

WINDSOR 

.7C 

.06 

.62 

■  02 

Son  nlsrtoi.  MMt  lOllovlOf  St. I lo.  ladam. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1953 


Station 

Day 

Of 

Month 

j  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

75 

75 

70 

59 

50 

49 

49 

56 

58 

62 

62 

60 

67 

72 

75 

75 

73 

77 

77 

69 

61 

48 

51 

46 

43 

44 

44 

40 

54 

53 

59. 

8 

42 

44 

47 

43 

31 

26 

25 

26 

27 

30 

37 

34 

33 

43 

42 

44 

46 

44 

49 

59 

36 

42 

35 

40 

33 

33 

32 

20 

27 

3  1 

36* 

7 

ALE  DO 

MAX 

61 

73 

68 

50 

44 

46 

45 

52 

55 

59 

53 

56 

70 

71 

7  1 

72 

72 

73 

72 

60 

45 

47 

53 

48 

36 

32 

31 

31 

36 

39 

54  • 

0 

M  i  N 

44 

38 

47 

34 

22 

21 

20 

20 

23 

23 

32 

29 

32 

37 

37 

41 

40 

48 

51 

44 

33 

33 

28 

36 

32 

25 

24 

21 

30 

22 

32  • 

2 

ALTON   DAM  26 

MAX 

63 

73 

6* 

56 

46 

44 

44 

52 

55 

56 

56 

58 

71 

70 

69 

68 

70 

68 

70 

64 

52 

48 

54 

50 

41 

42 

46 

38 

49 

56 

56  . 

M  1  N 

42 

38 

47 

34 

26 

25 

26 

28 

28 

28 

40 

34 

34 

36 

38 

37 

39 

42 

50 

42 

34 

38 

36 

36 

32 

30 

22 

18 

32 

32 

34. 

1 

ANNA  1NW 

74 

75 

76 

61 

51 

47 

48 

56 

59 

61 

65 

60 

66 

71 

72 

72 

70 

70 

75 

67 

58 

51 

51 

49 

47 

41 

45 

42 

55 

57 

59. 

8 

M  IN 

38 

40 

48 

47 

30 

25 

23 

23 

28 

28 

37 

32 

33 

34 

42 

37 

34 

45 

48 

57 

33 

41 

33 

41 

29 

32 

30 

17 

31 

34 

35. 

0 

ANT IOCH 

MAX 

58 

67 

59 

48 

39 

45 

44 

53 

55 

55 

50 

48 

57 

66 

67 

66 

68 

68 

71 

65 

51 

37 

45 

41 

35 

31 

31 

33 

33 

34 

50* 

7 

M  IN 

35 

39 

45 

28 

22 

23 

33 

32 

30 

29 

37 

40 

29 

39 

40 

46 

39 

46 

54 

48 

35 

32 

30 

34 

29 

29 

20 

15 

18 

30 

33. 

5 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

59 

71 

61 

47 

40 

43 

48 

55 

58 

58 

51 

47 

61 

70 

70 

70 

72 

72 

73 

63 

47 

42 

46 

44 

34 

32 

32 

30 

34 

34 

52* 

2 

MIN 

40 

39 

37 

27 

21 

19 

22 

25 

24 

21 

26 

31 

26 

32 

36 

36 

36 

41 

51 

36 

31 

30 

27 

32 

28 

26 

16 

5 

24 

27 

29. 

2 

BELLEV  ILLE.   SCOTT    AF  BASE 

M  AX 

68 

75 

64 

58 

45 

45 

44 

53 

54 

60 

57 

59 

70 

72 

72 

72 

72 

69 

74 

67 

53 

50 

55 

53 

40 

45 

47 

40 

53 

56 

56* 

1 

MIN 

41 

35 

48 

37 

28 

26 

24 

29 

29 

25 

38 

29 

32 

42 

39 

45 

40 

46 

51 

39 

32 

36 

35 

37 

31 

34 

24 

17 

33 

32 

34. 

5 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

62 

70 

68 

55 

47 

44 

45 

53 

55 

57 

55 

51 

64 

68 

69 

70 

71 

71 

72 

69 

63 

45 

49 

48 

36 

33 

33 

32 

37 

4  1 

54. 

4 

MIN 

44 

43 

47 

36 

27 

20 

20 

26 

21 

27 

32 

36 

35 

41 

40 

43 

46 

47 

54 

54 

37 

38 

37 

36 

31 

22 

23 

19 

27 

28 

34. 

6' 

CAIRO   WB  CITY 

MAX 

72 

74 

75 

59 

49 

46 

47 

55 

57 

61 

63 

59 

66 

69 

72 

70 

69 

72 

75 

67 

57 

52 

53 

49 

47 

49 

46 

41 

55 

56 

59. 

4 

M  1  N 

43 

47 

48 

46 

35 

30 

31 

29 

30 

31 

39 

38 

37 

38 

40 

41 

40 

53 

58 

45 

38 

41 

36 

39 

34 

34 

30 

25 

35 

37 

36* 

3 

CARBONDALE    SEWAGE  PL 

MAX 

75 

76 

77 

72 

55 

47 

48 

55 

58 

63 

63 

61 

70 

72 

74 

72 

70 

72 

75 

70 

61 

52 

53 

49 

51 

42 

46 

42 

56 

55 

61. 

1 

M  IN 

34 

35 

37 

44 

28 

24 

19 

25 

18 

18 

34 

21 

23 

27 

30 

30 

33 

31 

53 

40 

29 

40 

29 

32 

30 

33 

33 

14 

30 

CARL  INV  ILLE   **  E 

MAX 

64 

75 

65 

55 

46 

45 

45 

55 

55 

60 

55 

56 

70 

70 

70 

72 

71 

71 

75 

60 

51 

56 

52 

40 

40 

45 

39 

50 

55 

57. 

3 

M  IN 

39 

33 

48 

45 

26 

2? 

18 

25 

21 

20 

35 

21 

30 

39 

35 

47 

40 

41 

50 

32 

39 

32 

36 

30 

30 

25 

12 

30 

30 

32. 

2 

CARLYLE 

MAX 

69 

76 

67 

62 

47 

46 

46 

56 

56 

62 

57 

58 

70 

74 

75 

75 

74 

75 

70 

56 

50 

54 

53 

51 

41 

45 

37 

47 

65 

58. 

8 

39 

34 

41 

29 

27 

23 

25 

24 

22 

36 

25 

30 

39 

35 

35 

36 

42 

49 

54 

34 

40 

32 

39 

34 

30 

27 

15 

34 

31 

33 1 

1  ■ 

CHARLESTON 

MAX 

67 

70 

66 

57 

45 

46 

45 

53 

56 

57 

56 

56 

65 

68 

7  1 

70 

72 

75 

73 

68 

58 

46 

49 

46 

38 

37 

38 

36 

47 

48 

56. 

0 

40 

34 

50 

42 

28 

21 

19 

27 

24 

25 

35 

31 

34 

*9 

4  1 

41 

40 

45 

50 

52 

32 

39 

30 

37 

31 

29 

27 

22 

26 

29 

o 

CHENOA 

MAX 

61 

70 

61 

51 

40 

42 

53 

55 

57 

53 

50 

64 

69 

70 

71 

71 

72 

73 

66 

53 

44 

47 

45 

35 

32 

34 

30 

35 

34 

53. 

0 

MIN 

40 

38 

44 

29 

26 

15 

13 

22 

25 

30 

32 

27 

38 

41 

41 

41 

42 

51 

51 

36 

36 

30 

33 

30 

26 

18 

17 

21 

26 

31. 

7 

CH ICAGO  UN  I  VERS  I  TY 

MAX 

58 

68 

60 

49 

41 

41 

43 

53 

57 

55 

48 

48 

58 

68 

68 

69 

71 

71 

72 

67 

49 

44 

47 

44 

36 

33 

34 

30 

35 

35 

51. 

7 

MIN 

46 

44 

49 

38 

30 

35 

36 

34 

36 

35 

41 

40 

35 

42 

48 

48 

49 

49 

58 

46 

40 

37 

34 

36 

31 

29 

28 

24 

27 

32 

38 

6 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

70 

61 

47 

40 

42 

46 

54 

59 

58 

49 

49 

61 

69 

71 

71 

72 

72 

74 

66 

51 

42 

49 

44 

36 

32 

32 

30 

35 

34 

52 

5 

MIN 

46 

41 

46 

34 

28 

32 

35 

33 

31 

30 

37 

36 

34 

39 

45 

45 

44 

46 

56 

43 

40 

35 

33 

35 

30 

30 

25 

18 

28 

32 

36 

2 

CH ICAGO   WB  CITY 

MAX 

57 

68 

62 

48 

41 

41 

44 

53 

58 

55 

49 

47 

59 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

67 

49 

44 

47 

45 

36 

33 

34 

30 

35 

35 

51. 

8 

MIN 

48 

46 

48 

36 

33 

36 

35 

35 

35 

38 

42 

42 

39 

45 

49 

49 

51 

52 

59 

45 

41 

37 

36 

35 

31 

29 

27 

23 

28 

32 

39 

CICERO 

MAX 

62 

70 

61 

50 

40 

4? 

47 

55 

60 

58 

51 

48 

60 

70 

7  1 

70 

72 

72 

74 

64 

57 

45 

49 

44 

37 

32 

34 

32 

34 

34 

53 

2 

MIN 

47 

42 

48 

34 

28 

34 

35 

31 

31 

29 

36 

42 

33 

37 

42 

43 

42 

45 

54 

56 

38 

38 

32 

36 

32 

29 

28 

18 

22 

31 

36 

4 

COBDEN   2  S 

MAX 

72 

75 

74 

60 

52 

47 

48 

55 

58 

61 

65 

62 

68 

70 

72 

71 

71 

71 

75 

68 

58 

52 

52 

49 

41 

42 

40 

41 

55 

56 

59 

4 

MIN 

33 

38 

42 

45 

26 

20 

20 

18 

29 

21 

32 

29 

30 

32 

33 

31 

32 

38 

43 

54 

27 

39 

28 

38 

24 

30 

27 

11 

27 

27 

30 

8 

DANV ILL  F 

MAX 

67 

70 

63 

56 

43 

44 

46 

56 

61 

59 

55 

52 

63 

69 

72 

71 

72 

73 

73 

70 

47 

48 

44 

39 

35 

33 

32 

40 

46 

55 

1 

M  IN 

36 

36 

50 

36 

26 

21 

18 

27 

24 

22 

35 

29 

30 

40 

42 

41 

39 

42 

52 

53 

35 

39 

32 

36 

30 

29 

23 

18 

25 

25 

33 

0 

DAVE  NPORT    I OWA   L    D   1 b 

MAX 

55 

72 

60 

47 

43 

44 

45 

51 

52 

59 

51 

55 

67 

70 

70 

68 

69 

70 

70 

61 

46 

45 

53 

48 

37 

34 

32 

33 

36 

34 

52 

6 

M  IN 

45 

44 

45 

31 

24 

26 

28 

25 

28 

30 

31 

35 

35 

44 

46 

46 

45 

54 

58 

41 

35 

34 

34 

35 

32 

26 

23 

22 

32 

25 

35 

4 

DECATUR 

MAX 

66 

72 

65 

55 

44 

45 

45 

52 

55 

58 

54 

55 

66 

70 

71 

7  0 

72 

70 

73 

66 

53 

47 

50 

45 

35 

37 

35 

35 

46 

49 

55 

2 

MIN 

45 

37 

49 

40 

28 

22 

20 

25 

24 

26 

33 

34 

36 

41 

44 

4  i 

44 

46 

54 

45 

32 

39 

32 

35 

30 

•29 

26 

22 

30 

28 

34 

6 

DI  XON 

MAX 

58 

70 

65 

52 

45 

45 

51 

55 

5< 

59 

53 

49 

62 

70 

70 

69 

72 

72 

72 

67 

48 

46 

48 

43 

36 

34 

33 

29 

35 

33 

53 

2 

MIN 

43 

36 

42 

28 

21 

16 

25 

25 

20 

22 

28 

37 

28 

37 

37 

A  1 

36 

47 

54 

48 

34 

33 

30 

35 

30 

27 

18 

14 

22 

29 

31 

4 

DU  QUO  I N   2  S 

MAX 

73 

78 

70 

63 

54 

47 

47 

55 

57 

61 

61 

60 

69 

73 

75 

7  3 

73 

71 

76 

70 

67 

54 

52 

45 

42 

48 

41 

57 

56 

61 

0 

M  IN 

38 

37 

40 

47 

30 

25 

25 

21 

24 

23 

34 

23 

28 

33 

35 

14 

38 

45 

49 

58 

30 

40 

31 

40 

28 

32 

31 

14 

29 

31 

33 

1 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

67 

76 

64 

60 

51 

46 

46 

53 

54 

61 

56 

57 

70 

73 

74 

73 

74 

71 

7S 

68 

54 

52 

58 

53 

42 

48 

49 

42 

55 

56 

59 

i 

M  1 N 

42 

36 

47 

44 

30 

27 

27 

26 

26 

26 

38 

25 

33 

36 

38 

37 

41 

46 

53 

48 

33 

41 

34 

41 

30 

33 

30 

18 

36 

3  l 

35 

1 

EFF INGHAM 

MAX 

69 

73 

64 

58 

47 

44 

54 

55 

61 

55 

56 

66 

70 

7  1 

7? 

71 

73 

73 

66 

58 

4S 

50 

43 

36 

41 

34 

36 

49 

47 

56 

* 

M  I  N 

40 

34 

51 

45 

28 

21 

21 

27 

26 

23 

37 

28 

29 

38 

40 

4  0 

42 

45 

52 

57 

34 

40 

32 

36 

32 

30 

27 

20 

29 

EL  IZABETHTOWN 

MAX 

73 

75 

78 

65 

53 

48 

49 

55 

58 

6? 

66 

58 

66 

70 

74 

73 

71 

75 

77 

70 

62 

54 

52 

48 

45 

44 

45 

40 

55 

53 

60 

|5 

M  IN 

36 

41 

46 

48 

31 

28 

25 

25 

30 

27 

33 

29 

31 

32 

39 

3  6 

36 

45 

5  1 

59 

36 

43 

35 

43 

31 

30 

34 

19 

35 

33 

35 

1 6 

FAIRFIELD 

MAX 

72 

74 

66 

59 

50 

46 

45 

54 

56 

60 

58 

56 

66 

71 

73 

7  3 

73 

75 

78 

71 

60 

49 

51 

46 

42 

44 

45 

40 

53 

53 

58 

|7 

M  I  N 

36 

37 

48 

40 

30 

25 

23 

?4 

23 

21 

35 

30 

27 

32 

32 

35 

33 

39 

<  9 

58 

32 

41 

33 

42 

30 

32 

32 

16 

29 

33 

,  2 

FLORA 

MAX 

71 

74 

67 

58 

47 

48 

47 

55 

57 

60 

57 

57 

66 

71 

72 

72 

72 

74 

7? 

70 

60 

48 

51 

50 

41 

41 

45 

37 

54 

52 

58 

•  3 

MIN 

38 

35 

50 

45 

30 

22 

22 

26 

27 

22 

38 

30 

29 

38 

40 

38 

40 

49 

59 

32 

4? 

32 

41 

32 

33 

32 

19 

29 

32 

34 

6 

FREEPORT 

MAX 

58 

69 

63 

48 

44 

47 

46 

54 

55 

59 

49 

49 

61 

67 

65 

67 

70 

69 

70 

65 

48 

45 

48 

45 

35 

32 

30 

30 

35 

35 

51 

.  9 

MIN 

34 

41 

42 

22 

17 

14 

21 

28 

22 

21 

36 

35 

24 

34 

33 

42 

32 

50 

53 

46 

32 

30 

28 

32 

28 

26 

15 

13 

24 

30 

30 

•  2 

FULTON   DAM   1 3 

MAX 

56 

71 

67 

54 

43 

44 

44 

52 

52 

58 

52 

52 

63 

67 

66 

t>b 

68 

71 

6Q 

69 

49 

4S 

49 

48 

37 

34 

31 

27 

35 

32 

52 

.3 

MIN 

44 

39 

47 

27 

26 

23 

27 

30 

28 

24 

38 

38 

32 

35 

38 

41 

39 

51 

53 

48 

35 

34 

33 

35 

32 

26 

25 

23 

24 

28 

34 

,1 

GA  L  F SBURG 

M  AX 

50 

72 

56 

51 

43 

44 

45 

53 

54 

58 

54 

53 

68 

70 

70 

71 

70 

73 

71 

62 

45 

46 

57 

48 

37 

33 

32 

32 

41 

41 

53 

.3 

MIN 

39 

38 

44 

27 

22 

23 

24 

23 

21 

25 

29 

31 

35 

4C 

42 

43 

44 

49 

56 

37 

32 

32 

31 

35 

31 

27 

23 

21 

29 

23 

32 

(  5 

GAL  V  A 

MAX 

56 

73 

64 

51 

43 

44 

47 

55 

55 

60 

58 

54 

68 

72 

71 

72 

72 

75 

72 

66 

51 

49 

51 

48 

40 

32 

33 

33 

36 

41 

54 

.7 

MIN 

40 

37 

45 

33 

20 

22 

23 

23 

24 

24 

30 

391  31 

3? 

40 

4  0 

40 

46 

52 

46 

31 

35 

29 

38 

30 

26 

20 

20 

22 

GOLCONDA  DAM  b\ 

MAX 

72 

76 

76 

54 

48 

44 

44 

54 

58 

6C 

64 

54 

62 

61 

68 

71 

68 

76 

73 

70 

60 

50 

51 

47 

48 

44 

44 

39 

54 

51 

58 

.2 

M  1  N 

38 

40 

46 

42 

32 

30 

28 

24 

28 

28 

34 

32 

32 

34 

36 

34 

32 

40 

49 

36 

38 

34 

34 

27 

30 

24 

1  B 

32 

32 

GR  E  E  NV 1 LLE 

MAX 

67 

73 

64 

56 

45 

44 

46 

55 

57 

6C 

56 

58 

69  72 

72 

73 

73 

71 

75 

69 

58 

49 

55 

52 

41 

39 

44 

39 

52 

53 

57 

.  9 

MIN 

41 

37 

47 

45 

28 

24 

24 

26 

2t 

28 

36 

31 

34 

37  38 

39 

39 

44 

49 

58 

31 

40 

31 

38 

3  0 

31 

28 

1  7 

31 

32 

34 

.7 

GR 1 GGSV ILLE 

MAX 

64 

73 

60 

58 

50 

43 

44 

50 

53 

59  53 

54 

69     70  70 

72 

70 

75 

72 

67 

50 

4  7 

55 

50 

39 

38 

40 

37 

47 

51 

56 

•  0 

MIN 

40 

40 

47 

43 

26 

22 

20 

25 

2< 

28  32 

34 

31 

45  45 

46 

49 

56 

5 ' 

45 

34 

3  8 

36 

36 

30 

28 

23 

1  4 

32 

31 

35 

•  5 

MARR ISRURG 

MAX 

77 

79 

75 

59 

50 

48 

48 

56 

6C 

64 

6* 

6f 

70      76  76 

75 

73 

78 

7B 

70 

62 

52 

54 

49 

46 

43 

47 

42 

56 

58 

61 

.6 

MIN 

34 

38 

4? 

45 

31 

26 

19 

22 

22 

21 

3f 

24 

26 

29     3  2 

3  ! 

31 

37 

48 

58 

36 

42 

39 

41 

30 

33 

33 

1' 

33 

32 

32 

.9 

HAVANA 

MAX 

6? 

71 

63 

54 

45 

44 

44 

53 

5« 

54 

51 

6f 

69  68 

7  0 

70 

72 

73 

68 

45 

48 

53 

46 

39 

36 

35 

34 

44 

47 

54 

.4 

MIN 

43 

35 

48 

40 

2« 

22 

27 

25 

2! 

1  2! 

33 

32 

28     33  37 

3  6 

40 

42 

55 

45 

35 

39 

30 

37 

3  7 

26 

26 

1  E 

32 

27 

33 

.3 

HILLSBORO 

MAX 

64 

72 

66 

55 

41 

45 

44 

54 

51 

60  55 

58 

70  71 

72 

72 

72 

70 

75 

68 

58 

50 

54 

51 

39 

39 

44 

38 

51 

53 

57 

•  5 

MIN 

40 

34 

49 

46 

23 

22 

19  25 

2< 

|     22  3! 

2! 

33  4] 

36 

43 

37 

44 

48 

56 

31 

40 

32 

38 

30 

30 

27 

14 

30 

30 

33 

.5 

5«e  r«f«r«DC«  a©t«a  following  Station  Indas 
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DAILY  TEMPERATURES 

Table  5 -Continued  


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

■  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  J  31 

HOOPESTON 

MAX 

64 

69 

60 

52 

43 

45 

45 

52 

56 

57 

52 

48 

61 

69 

71 

71 

73 

69 

61 

44 

47 

44 

36 

33 

32 

32 

37 

35 

53. 

4 

M  IN 

8 

° 

42 

41 

42 

48 

53 

36 

3 

31 

28 

26 

16 

30 

33. 

4 

JACKSONVILLE 

MAX 

60 

72 

66 

56 

48 

43 

45 

53 

54 

59 

53 

55 

71 

72 

72 

73 

72 

7  1 

74 

69 

53 

46 

58 

46 

36 

37 

37 

38 

53 

50 

56. 

6 

MIN 

41 

47 

29 

38 

30 

29 

26 

18 

28 

33. 

4 

JERSEVV ILLE 

MAX 

60 

74 

65 

56 

50 

45 

44 

52 

54 

59 

53 

56 

70 

71 

71 

72 

72 

71 

7* 

69 

53 

53 

56 

50 

41 

40 

46 

38 

50 

56 

57. 

M  IN 

45 

50 

52 

33 

3 

31 

39 

Z9 

2 

27 

13 

3 1 

29 

33. 

5 

JOL  1 ET 

MAX 

60 

70 

62 

52 

40 

42 

47 

55 

58 

58 

52 

48 

62 

70 

72 

72 

72 

74 

75 

65 

59 

48 

49 

45 

37 

32 

32 

29 

34 

34 

53. 

5 

M  1  N 

45 

41 

45 

57 

56 

38 

36 

32 

36 

3 1 

29 

26 

14 

30 

34. 

7 

KANKAKEE 

MAX 

61 

68 

60 

50 

40 

43 

45 

54 

56 

56 

50 

49 

60 

68 

70 

70 

7  1 

72 

68 

64 

47 

48 

44 

37 

32 

32 

30 

33 

34 

52. 

7 

MIN 

30 

40 

40 

42 

55 

56 

37 

3 

31 

'35 

3 1 

29 

27 

16 

20 

29 

34. 

0 

KANKAKEE   4  W 

MAX 

62 

69 

60 

53 

41 

44 

44 

53 

56 

58 

51 

50 

60 

70 

73 

72 

72 

73 

66 

58 

42 

48 

43 

36 

32 

32 

32 

34 

34 

53. 

1 

MIN 

47 

28 

38 

39 

30 

35 

31 

26 

1 

8 

30 

31. 

9 

KEWANEE 

MAX 

58 

70 

60 

54 

44 

44 

47 

52 

53 

58 

53 

52 

66 

70 

69 

70 

71 

72 

72 

66 

45 

48 

54 

45 

36 

33 

29 

30 

36 

35 

52. 

9 

MIN 

37 

35 

40 

46 

40 

27 

30 

25 

32 

2  6 

22 

1 6 

17 

24 

24 

29. 

0 

LA  HARPE 

MAX 

54 

73 

67 

53 

44 

44 

41 

50 

51 

59 

53 

57 

68 

70 

69 

71 

72 

64 

45 

45 

54 

49 

38 

35 

38 

35 

41 

46 

54. 

3 

M  IN 

41 

43 

46 

51 

33 

31 

3 

LA  SALLE  PERU 

MAX 

60 

71 

62 

52 

43 

45 

48 

54 

55 

57 

54 

48 

64 

69 

7  1 

71 

74 

66 

50 

48 

48 

47 

37 

34 

32 

29 

36 

34 

53 

5 

MIN 

20 

33 

41 

30 

41 

50 

34 

1 

LINCOLN 

MAX 

55 

72 

61 

56 

45 

45 

55 

56 

60 

55 

56 

69 

71 

72 

73 

73 

67 

52 

46 

51 

45 

38 

35 

35 

35 

43 

48 

55 

3 

MIN 

19 

39 

39 

42 

52 

35 

32 

1 

MAKANOA   1  NW 

MAX 

72 

74 

70 

61 

53 

45 

45 

53 

55 

60 

62 

60 

68 

71 

72 

70 

75 

70 

59 

55 

51 

51 

46 

40 

45 

42 

55 

55 

59 

1 

MIN 

46 

53 

34 

4 

31 

32 

32 

1 

3 

34 

37 

2 

MARENGO 

MAX 

59 

68 

61 

47 

40 

43 

44 

54 

55 

56 

49 

47 

60 

68 

69 

68 

72 

65 

48 

40 

47 

43 

35 

30 

30 

29 

35 

33 

51 

2 

MIN 

3 

36 

46 

29 

33 

29 

26 

8 

29 

31 

1 

MATTOON 

MAX 

66 

70 

63 

54 

42 

45 

44 

54 

55 

■  57 

54 

54 

65 

69 

70 

70 

71 

7 1 

73 

69 

51 

46 

49 

46 

37 

37 

39 

35 

48 

49 

55 

1 

MIN 

30 

2 

8 

39 

43 

50 

40 

32 

3 

30 

30 

26 

2 

27 

32 

7 

MC  LEANSBORO 

MAX 

74 

77 

70 

59 

47 

46 

48 

56 

58 

61 

62 

58 

68 

73 

74 

73 

76 

71 

58 

50 

52 

48 

43 

41 

45 

41 

54 

55 

59 

5 

MIN 

35 

40 

32 

5 

M I  NONK 

MAX 

58 

71 

58 

51 

42 

43 

45 

52 

54 

58 

55 

49 

64 

70 

73 

73 

74 

67 

50 

47 

47 

43 

36 

34 

32 

30 

36 

34 

53 

1 

MIN 

39 

44 

31 

3 

MOL INE   WB  A IRPORT 

MAX 

55 

72 

60 

48 

43 

43 

46 

53 

52 

58 

53 

■  54 

67 

69 

69 

69 

70 

62 

43 

45 

52 

47 

37 

32 

29 

32 

36 

33 

52 

4 

M  I  N 

45 

54 

33 

1 

MONMOUTH 

MAX 

53 

73 

64 

52 

43 

45 

45 

53 

54 

58 

55 

54 

69 

70 

7  1 

71 

71 

61 

45 

46 

54 

48 

37 

32 

31 

3? 

45 

42 

54 

0 

MIN 

42 

44 

47 

53 

32 

34 

30 

35 

25 

25 

2  0 

32 

5 

MORRIS   3  NE 

MAX 

63 

70 

64 

50 

41 

42 

47 

55 

59 

58 

51 

48 

62 

69 

70 

71 

74 

69 

60 

45 

48 

45 

36 

33 

33 

29 

34 

34 

53 

.5 

MIN 

37 

45 

31 

7 

MORR ISON 

MAX 

58 

73 

64 

51 

46 

46 

49 

56 

55 

60 

53 

53 

66 

71 

71 

71 

72 

66 

48 

48 

50 

46 

37 

33 

33 

28 

36 

33 

53 

9 

M  1  N 

4  0 

36 

45 

51 

45 

33 

31 

30 

33 

29 

25 

20 

20 

22 

26 

30 

.7 

MORR I SONV ILLE    1  E 

MAX 

55 

72 

63 

54 

51 

45 

45 

53 

54 

59 

54 

55 

69 

70 

71 

70 

74 

63 

60 

48 

53 

48 

39 

38 

42 

36 

48 

52 

56 

.1 

MIN 

1 

32 

37 

37 

43 

32 

.7 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

75 

75 

73 

62 

54 

47 

49 

57 

60 

62 

63 

66 

68 

72 

75 

74 

77 

72 

69 

56 

51 

48 

43 

42 

44 

40 

54 

52 

61 

.0 

MIN 

30 

42 

38 

41 

48 

58 

36 

42 

33 

39 

32 

31 

31 

21 

27 

28 

34 

.4 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

58 

72 

64 

50 

44 

46 

46 

53 

54 

58 

51 

51 

63 

68 

68 

67 

nf. 

66 

46 

45 

49 

46 

36 

32 

31 

27 

36 

34 

52 

.3 

M  IN 

34 

50 

31 

4 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

71 

75 

6  I 

60 

46 

45 

45 

55 

56 

60 

58 

58 

68 

72 

73 

73 

Jo 

69 

61 

50 

52 

50 

47 

45 

39 

54 

53 

58 

■  8 

MIN 

31 

41 

45 

32 

34 

.1 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

73 

75 

73 

67 

55 

49 

45 

45 

54 

56 

60 

63 

59 

67 

69 

73 

71 

72 

75 

69 

60 

50 

51 

47 

45 

41 

41 

54 

53 

59 

.4 

MIN 

41 

40 

45 

46 

30 

1  8 

20 

2C 

25 

36 

23 

22 

34 

4  3 

42 

42 

33 

.4 

NEWTON 

MAX 

72 

73 

it 

60 

50 

47 

48 

56 

59 

61 

58 

59 

67 

72 

74 

73 

76 

71 

61 

46 

50 

48 

41 

40 

42 

1 

53 

49 

58 

.7 

MIN 

* 

23 

35 

32 

30 

36 

36 

39 

42 

34 

.8 

OLNEY   RADIO  STA 

MAX 

73 

76 

68 

61 

51 

47 

45 

57 

57 

60 

57 

60 

66 

72 

74 

73 

73 

75 

7'. 

70 

64 

51 

50 

47 

45 

41 

38 

38 

53 

49 

58 

.9 

MIN 

*7 

42 

25 

1 

3 

20 

26 

29 

38 

33 

34 

41 

33 

.5 

OTTAWA 

MAX 

61 

71 

6? 

51 

44 

46 

50 

57 

58 

60 

55 

48 

65 

71 

72 

72 

74 

66 

50 

47 

49 

45 

37 

34 

34 

3  < 

35 

34 

54 

.3 

M  IN 

30 

22 

" 

26 

3 

0 

29 

36 

48 

40 

46 

33 

>  9 

PALEST INE 

MAX 

73 

72 

69 

68 

45 

46 

48 

56 

56 

60 

59 

59 

66 

72 

73 

73 

75 

70 

58 

47 

50 

47 

40 

40 

41 

38 

52 

48 

58 

.4 

MIN 

35 

48 

32 

■  8 

PANA 

MAX 

61 

72 

62 

53 

43 

44 

43 

52 

55 

59 

53 

55 

67 

71 

7  1 

70 

74 

68 

53 

47 

51 

48 

38 

38 

41 

36 

48 

49 

55 

■  4 

MIN 

40 

45 

34 

.2 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

66 

71 

64 

55 

42 

45 

45 

52 

54 

59 

53 

56 

63 

70 

72 

72 

1  i 

70 

60 

45 

49 

45 

38 

37 

36 

35 

45 

48 

55 

.6 

MIN 

4  1 

35 

50 

39 

28 

2  2 

27 

43 

45 

58 

34 

36 

31 

37 

32 

29 

26 

?0 

25 

30 

34 

.4 

PARK  FOREST 

MAX 

59 

68 

61 

49 

38 

40 

43 

51 

57 

57 

49 

50 

60 

69 

7  1 

70 

73 

65 

60 

42 

48 

43 

35 

31 

32 

29 

33 

35 

52 

•  1 

MIN 

4  1 

27 

42 

41 

45 

^it 

38 

36 

34 

27 

24 

g 

22 

30 

34 

.4 

PEORIA   WB  AIRPORT 

MAX 

5? 

70 

6? 

50 

44 

45 

46 

53 

53 

55 

53 

5C 

65 

68 

68 

70 

71 

66 

47 

46 

50 

43 

36 

34 

32 

34 

38 

43 

52 

,7 

MIN 

36 

26 

25 

39 

43 

47 

S  3 

42 

36 

31 

31 

36 

3 1 

28 

24 

23 

■ 

30 

25 

33 

.3 

PONT  I  AC 

MAX 

60 

69 

60 

50 

40 

44 

46 

53 

5( 

57 

52 

4? 

63 

69 

69 

70 

72 

66 

57 

45 

47 

36 

32 

32 

30 

35 

33 

52 

.6 

MIN 

22 

° 

41 

42 

44 

54 

5  7 

38 

38 

32 

36 

29 

21 

19 

24 

29 

34 

■  6 

QUINCY 

MAX 

55 

73 

63 

55 

43 

43 

44 

49 

57 

59 

52 

54 

68 

70 

70 

7  2 

7? 

59 

48 

46 

56 

49 

37 

40 

40 

38 

45 

50 

54 

.9 

MIN 

3 

34 

45 

49 

55 

35 

.7 

QUINCY   CAA  AP 

MAX 

55 

75 

61 

56 

45 

44 

51 

53 

60 

53 

57 

70 

71 

7  1 

72 

71 

73 

60 

49 

45 

56 

49 

36 

45 

38 

38 

45 

50 

55 

.6 

MIN 

17 

° 

30 

31 

34 

* 

43 

43 

50 

31 

.8 

RANTOUL   CMANUTE    AF  BASE 

MAX 

64 

70 

60 

53 

42 

43 

46 

53 

56 

56 

52 

48 

64 

68 

69 

69 

71 

72 

7? 

68 

52 

44 

48 

44 

37 

34 

33 

32 

39 

39 

53 

.3 

MIN 

43 

36 

46 

3? 

27 

23 

23 

30 

28 

27 

34 

34 

29 

41 

42 

42 

37 

42 

47 

41 

37 

34 

33 

32 

30 

30 

20 

23 

29 

29 

33 

•  4 

ROBERTS   3  N 

MAX 

63 

70 

60 

57 

42 

44 

45 

52 

51 

57 

52 

49 

67 

69 

70 

70 

72 

72 

72 

68 

58 

44 

49 

43 

36 

32 

32 

34 

36 

36 

53 

.2 

MIN 

45 

38 

48 

32 

29 

19 

15 

27 

25 

25 

33 

34 

25 

37 

4  0 

40 

40 

44 

51 

55 

36 

37 

30 

35 

30 

28 

21 

14 

.  20 

29 

32 

.7 

ROCKFORD 

MAX 

58 

69 

64 

50 

42 

45 

45 

55 

55 

57 

55 

46 

61 

69 

69 

69 

70 

71 

71 

67 

53 

48 

46 

35 

31 

31 

30 

35 

33 

52 

.5 

MIN 

34 

38 

43 

27 

17 

16 

25 

24 

25 

26 

33 

38 

3? 

38 

40 

46 

35 

49 

55 

53 

35 

33 

31 

35 

29 

27 

17 

11 

23 

29 

32 

.  1 

ROCKFORO  CAA  AP 

MAX 

60 

69 

67 

44 

41 

45 

54 

57 

57 

50 

40 

61 

69 

69 

66 

70 

70 

71 

61 

47 

43 

48 

44 

34 

33 

30 

29 

34 

33 

51 

.5 

MIN 

37 

36 

36 

28 

22 

19 

29 

28 

23 

33 

30 

79 

34 

36 

40 

35 

43 

53 

39 

32 

29 

29 

32 

29 

25 

17 

12 

26 

29 

30 

.6 

See  reference  notes  to  1  lowing  Stat  Ion  Index. 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1953 


Station 

Day 

Ol 

Month 

Average 

1 

2 

'  3 

— 1 
1 

S 

6 

7 

8 

9 

i 

11  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUSHVILLE 

MAX 

57 

72 

72 

50 

56.2 

M  IN 

44 

38 

49 

43 

23 

?? 

24 

25 

22 

23 

30 

29 

34 

38 

40 

40 

43 

51 

53 

42 

33 

38 

30 

38 

32 

28 

25 

15 

31 

29 

33.7 

SPARLANR 

MAX 

7  0 

74 

72 

72 

36 

54.  3 

M  1  N 

44 

40 

47 

32 

26 

22 

28 

26 

24 

25 

31 

39 

29 

41 

45 

43 

43 

49 

55 

34 

31 

37 

32 

28 

23 

21 

29 

29 

34.  0 

SPARTA 

MAX 

63 

6? 

60 

70 

7  5 

73 

71 

57 

60.  3 

MIN 

43 

40 

SO 

46 

29 

23 

21 

25 

27 

29 

40 

25 

36 

45 

42 

46 

45 

49 

50 

56 

32 

42 

34 

42 

30 

30 

31 

17 

37 

33 

36.  5 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

70 

71 

69 

50 

54.8 

37 

35 

49 

32 

26 

22 

21 

24 

18 

26 

34 

30 

37 

39 

40 

42 

44 

50 

57 

40 

34 

33 

32 

37 

31 

29 

24 

19 

31 

28 

33.4 

SPR INGF IELO  WB  CITY 

MAX 

7  i 

71 

69 

73 

49 

55.  1 

MIN 

43 

38 

50 

34 

29 

25 

25 

29 

29 

33 

38 

40 

38 

43 

48 

47 

48 

50 

57 

43 

37 

37 

37 

39 

33 

31 

26 

24 

33 

31 

37.  2 

STOCKTON 

MAX 

69 

70 

70 

33 

51.7 

32 

40 

39 

22 

13 

12 

16 

25 

30 

33 

34 

36 

37 

39 

39 

40 

37 

45 

49 

45 

30 

26 

26 

30 

28 

24 

13 

17 

16 

25 

29.9 

SYCAMORF 

MAX 

61 

42 

72 

71 

33 

51.4 

M  ]  N 

41 

41 

4 

25 

17 

IB 

25 

24 

22 

24 

30 

29 

30 

39 

37 

39 

45 

51 

46 

33 

31 

28 

33 

28 

25 

18 

12 

22 

30.  3 

TABLE  GROVE 

MAX 

55 

74 

63 

55 

45 

45 

74 

74 

74 

50 

48 

48 

55.7 

M  I N 

43 

40 

46 

39 

24 

22 

22 

24 

22 

26 

30 

35 

32 

42 

44 

43 

44 

48 

54 

41 

33 

35 

32 

36 

32 

27 

25 

16 

31 

28 

33.9 

TOSCOLA 

MAX 

65 

70 

63 

57 

45 

44 

46 

54 

57 

59 

57 

55 

65 

70 

7  2 

72 

72 

74 

7  3 

70 

62 

49 

46 

48 

56.  3 

39 

34 

49 

38 

29 

22 

IB 

26 

23 

22 

31 

26 

28 

32 

37 

38 

35 

39 

45 

57 

30 

36 

30 

36 

31 

30 

27 

20 

25 

30 

32.  1 

UR6ANA 

MAX 

66 

70 

63 

54 

43 

45 

46 

54 

57 

56 

54 

53 

64 

69 

7  1 

70 

72 

72 

7  3 

68 

5  3 

45 

48 

45 

37 

34 

33 

40 

45 

54.4 

42 

35 

50 

37 

28 

22 

20 

30 

27 

28 

35 

3? 

29 

38 

4  1 

41 

40 

42 

49 

53 

32 

38 

31 

36 

31 

28 

24 

20 

27 

30 

33.9 

VANDAL  1  A   C  A  A  AP 

MAX 

68 

63 

59 

?2 

72 

72 

75 

52 

48 

51 

56.9 

MIN 

35 

34 

43 

33 

27 

.'3 

19 

23 

23 

19 

26 

23 

26 

29 

30 

30 

31 

38 

45 

36 

29 

30 

30 

36 

31 

31 

19 

14 

31 

24 

28.9 

VIROEN 

MAX 

70 

68 

52 

55.9 

MIN 

39 

32 

46 

43 

26 

21 

21 

32 

21 

23 

33 

28 

34 

36 

36 

38 

39 

42 

50 

47 

29 

32 

36 

30 

29 

25 

13 

31 

29 

32.  5 

WALNUT 

MAX 

70 

71 

72 

36 

35 

32 

29 

35 

33 

52.9 

M  IN 

44 

39 

43 

27 

18 

23 

19 

23 

22 

29 

28 

37 

31 

40 

46 

45 

44 

51 

55 

50 

34 

35 

31 

35 

30 

26 

17 

21 

23 

27 

33.1 

WATSEK.A 

MAX 

70 

72 

34 

52.6 

MIN 

47 

38 

49 

34 

30 

20 

20 

27 

24 

24 

35 

33 

27 

36 

40 

40 

42 

42 

52 

56 

37 

39 

30 

36 

31 

29 

26 

15 

22 

30 

33.7 

WAUKEGAN 

MAX 

71 

71 

34 

51.8 

MIN 

36 

37 

. 

27 

23 

29 

37 

32 

29 

28 

36 

3U 

29 

38 

43 

42 

40 

48 

57 

51 

34 

32 

29 

35 

30 

28 

22 

16 

18 

30 

34.0 

WHEATON  COLLEGF 

MAX 

58 

69 

62 

51 

39 

42 

46 

53 

*; 

56 

52 

47 

59 

68 

69 

68 

70 

70 

72 

66 

59 

42 

47 

43 

35 

31 

32 

29 

33 

34 

52.0 

MIN 

43 

34 

45 

28 

22 

2? 

29 

30 

27 

26 

33 

40 

28 

38 

39 

41 

41 

43 

55 

56 

35 

34 

30 

34 

30 

27 

23 

13 

19 

30 

33.2 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

68 

74 

73 

59 

51 

45 

44 

53 

55 

59 

59 

70 

71 

70 

72 

71 

70 

71 

71 

59 

49 

54 

52 

39 

38 

46 

38 

49 

54 

58.0 

MIN 

40 

33 

46 

27 

23 

24 

26 

22 

23 

36 

?t. 

33 

34 

35 

35 

37 

45 

54 

57 

33 

40 

31 

39 

31 

29 

29 

13 

31 

31 

33.8 

WINDSOR 

MAX 

66 

71 

55 

45 

44 

43 

53 

55 

57 

57 

54 

65 

69 

70 

70 

71 

73 

72 

70 

45 

50 

47 

37 

38 

39 

35 

48 

48 

55.5 

MIN 

40 

33 

43 

26 

1  B 

17 

27 

25 

30 

35 

27 

32 

36 

40 

38 

38 

42 

49 

58 

30 

40 

31 

37 

32 

30 

23 

26 

29 

33.  8 

EVAPORATION  AND  WIND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

°i 

CARB0NDALE 

EVAP 
WIND 

.08 
17 

.01 
8 

.19 

22 

.10 
18 

38 

62 

38 

17 

28 

17 

9 

22 

7 

7 

25 

2 

14 

19 

52 

134 

61 

40 

11 

65 

19 

72 

61 

4£ 

5 

20 

958 

SPRINGF IELD  WB  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.10 
71 
76 
37 

.02 
42 
55 
35 

.  12 

108 
70 
35 

.29 
150 
62 
43 

150 
55 
32 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


tea  r.f.ranc.  not*,  following  Station  lodai. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1953 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

'  T  ' 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 

2.0 
1 

1 

2.0 

3 

2 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.7 
T 

1.5 
1 

0.4 
1 

1 

2.2 
3 

0.3 
4 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1  .0 

1 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
W TR  EQU I V 

T 

3.2 

2 

T 

T 

0.1 
T 

1.5 
T 

0.4 

2 

T 

1 

2.4 
1 

T 
2 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

0.8 
T 

T 

1.6 
T 

DAVENPORT   IOWA  L  t  D  15 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

i  .  8 

T 
1 

0.3 

1 

T 

1 

T 
T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

0.4 
T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

3.0 

2 

1 

1.0 

2 

1 

EFFINGHAM  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.7 
1 

1 

0.5 
1 

T 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

T 

2.5 

1.0 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 
3 

3 

0.3 
3 

2 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  T 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

1 
1 

2.1 

2 

2 

1.5 

2 

T 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.2 

T 
1 

0.2 
1 

T 
T 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

0.3 
T 

3.0 

2 

2 

T 
1 

I 

MORR I SONV I LLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OLNEY  RADIO  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

2  .  7 
1 

T 

1.5 
1 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1  .  1 

T 

1 

1 

0.7 
1 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AP  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.2 
1 

T 
T 

T 
T 

0.5 
T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.1 

T 
1 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

T 

3 

0.5 
1 

0.8 

2 

T 
1 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

T 

D.2 

0.3 
T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

1.0 
I 

1.5 

3 

3 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 
T 

0.5 

1 

1  .0 

2 

T 
2 

1.0 
3 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

a 

$ 

9 
0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

|Temp. 

Preci  p 

Albion 

Edwards 

38  22 

88  03 

447 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Aledo 

Mercer 

41  12 

90  45 

739 

6P 

BP 

Will  C.  Egbert 

Alexis  Water  Works 

0OB2 

41  03 

90  34 

694 

HID 

Mun.  Water  Works 

C 

Alton  Dm  26 

013? 

Madison 

38  53 

90  11 

432 

U  1 L1 

7A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Anna  1  NW 

0181 

Union 

37  28 

89  IS 

629 

7P 

7P 

J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 

7 

0195 

Henry 

41  24 

89  55 

620 

SP 

Albert  E.  Croegaert 

3 

Antloch 

Lake 

42  29 

88  06 

770 

7P 

Roy  I.  Kufalk 

Arlington  Heights  4  SSE 

0  2-17 

42  02 

87  58 

680 

4P 

George  A.  Hooemann 

3 

August*  titer  Works 

03JU 

Hancock 

40  16 

90  57 

614 

MID 

Elbert  W.  Allen 

Aurora  College 

nasi 

Kane 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

Avon 

0  3  5  E 

Fulton 

90  26 

641 

7A 

H.  Lynn  Davis 

3 

Barry 

Pike 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E .  Grlder 

0  1  9- 

40  01 

90  26 

450 

7A 

Samuel  C.  Crowell 

3 

Beards town  LaGrange  Da« 

0497 

Brown 

39  56 

90  32 

434 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Belleville  Scott   AF  Base 

0510 

St.  Clair 

38  32 

89  51 

444 

u  ID 

M  1  D 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Belvldere  Sewage  Plant 

0583 

Boons 

42  16 

88  52, 

778 

Mill 

City  of  Belvldere 

C 

Bent  ley 

Hancock 

671 

Roy  B.  Gibbons 

3 

060ft 

Franklin 

38  00 

88  55 

6P 

Benton  Water  Dept . 

3 

Bloomlngton 

076  1 

40  30 

89  01 

7A 

Motley  J.  Butler 

3 

Hi     slog  Normal 

0786 

McLean 

40  30 

89  00 

830 

1P 

4P 

Barry  G.  Johnson 

2  3  3 

7 

Bluffs 

0  781 

Scott 

39  45 

90  32 

467 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 

3 

Bradford  CAA  AP 

Bureau 

795 

U„S.  Civil  Aero  Adm 

Brookport  Dam  52 

0  94  3 

Massac 

37  08 

88  39 

335 

BA 

Corps  of  Engineers 

3 

Cairo  W8  City 

1166 

37  00 

B9  10 

314 

MI  Li 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Can too 

1250 

Fulton 

40  34 

90  02 

655 

BP 

Floyd  D.  Hammond 

3 

Carbondale  Sevage  Plant 

1265 

Jackson 

37  44 

89  12 

420 

BP 

7A 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

Carllnvllle  4  E 

L2B0 

Macoupin 

39  17 

89  49 

627 

6P 

6P 

Benry  B.  Hoeltlng 

2  3  5 

7 

Carly le 

1288 

Clinton 

38  36 

89  22 

4  6  1 

7P 

7A 

Mun  Water  b  Pwr  Pi 

2  3  5 

1286 

White 

38  06 

88  10 

403 

George  C.  Danner 

3 

Carpenter  1  SW 

1304 

Madison 

38  53 

89  54 

520 

uin 

Soil  Cons.  Service 

C 

Casey 

1329 

Clark 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlln 

'3 

Centralis  4  W 

L386 

Marlon 

38  31 

89  12 

Edgar  V.  Cavanaugh 

Chandlervllle 

1412 

Cass 

40  03 

90  09 

485 

BP 

Lloyd  Sathoff 

3 

Channahon  Dresden  laid 

H20 

Grundy 

41  24 

88  17 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Charleston 

Coles 

39  29 

88  10 

686 

6P 

7A 

Robert  W.  Black 

2  3  5 

Ctienoa 

14  75 

McLean 

40  44 

88  44 

720 

5P 

SP 

C.  Merle  Parry 

2  3  5 

Chester 

1491 

Ra ndol ph 

37  54 

89  SO 

381 

7A 

Acklas  H.  Martin 

3 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

1522 

Cook 

3 

41  40 

87  36 

593 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

Chicago  Lake view  Pop  Sta 

1532 

3 

41  58 

87  40 

651 

Mil' 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

Cook 

3 

42  00 

87  40 

592 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

Chicago  Mayfalr  Pap  Sta 

1542 

Cook 

3 

41  58 

87  45 

647 

mid 

Cty  Engr  Wtr  purlf 

C 

Chicago  N  Br  Pimp  Sta 

1547 

Cook 

595 

Chgo  Sanitary  Dlst 

Chicago  Roseland  Pmpg 

1552 

3 

41  42 

87  38 

659 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

Chicago  San  Dlst  Dlsp 

1557 

Cook 

3 

41  50 

87  42 

602 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Chicago  San  Dlst  Office 

1562 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

898 

HII> 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Chicago  S  Filter  plant 

1564 

3 

41  45 

87  33 

_ 

mid 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

Chgo  Springfield  Pmpg 

1567 

Cook 

630 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  University 

1572 

3 

41  47 

87  36 

594 

■ID 

hid 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

Chicago  IB  Airport 

1577  Cook 

3 

41  47 

87  44 

610 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Chicago  WB  City 

1583 

3 

41  53 

87  38 

823 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

C 

Chllllcothe 

1627  Peoria 

* 

40  55 

89  29 

460 

6A 

Finis  W.  Baujan 

3 

Cicero 

1648 

Cook 

608 

7P 

George  D.  Lukes 

Clsnc  Brown  Camp 

1664 

7 

36  31 

88  24 

y  ID 

Pure  Oil  Company 

C 

Clinton  1  S 

1743 

De^ltt 

1 

40  08 

88  58 

746 

C.  E.  Corrlngton 

3 

Cobden  2  S 

1775 

Union 

4 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

Colllnsvllle  2  WSW 

L82S 

Madison 

* 

38  40 

90  01 

435 

HIE' 

Ernie  Hlghley 

C 

Coultcrvl 1 le  Res. 

L944 

Randolph 

530 

James  R .  Edgar 

Crete 

2011 

Will 

3 

41  27 

67  38 

675 

Mil) 

Village  of  Crete 

C 

Danville 

2140 

Vermilion 

7 

40  08 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vermilion 

7 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

Davenport, Iowa  L  1  D  IS 

216„ 

Rock  I  Bland 

* 

41  31 

90  34 

568 

HIS 

kin 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

Decatur 

2193  Hacon 

39  51 

88  57 

682 

Am€lla  Coonradt 

2348 

Lee 

6 

41  51 

89  29 

696 

6P 

6P 

Wll llam  W .  Shuck 

2  3  5 

7 

Downs  2  NE 

2417 

McLean 

1 

40  25 

88  51 

794 

HID 

Ada  A.  Devlne 

C 

Du  Quoin  2  S 

24o3 

Perry 

4 

38  00 

89  14 

449 

6P 

6P 

111  .  State  Police 

2  3  5 

Dwlght  St.  Reformatory 

2  502 

Livingston 

1 

41  05 

88  28 

641 

MID 

State  Ref  for  Women 

C 

last  St  Louis  Parks  Col. 

2614 

St.  Clair 

410 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

Idelsteln 

2842 

1 

40  57 

89  38 

HID 

Hale  B.  Eenyon  - 

c 

Idwardsvllle 

2679 

Madison 

4 

38  49 

89  58 

554 

BP 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

Effingham 

2687 

7 

39  07 

88  33 

595 

6P 

BP 

George  S.  Kregotls 

2  3  5 

7  C 

Elfin 

2736 

Kane 

* 

42  02 

88  17 

729 

7A 

W.  0.  Beckner 

3 

Illiabetbtown 

2750  Hardin 

357 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

Elsah 

2800 

Jersey 

4 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Prlnclpla  Col . 

3 

Evans ton  Pumping  Sta. 

2888 

Livingston 

3 

A?  02 

87  41 

625 

Hit! 

Chgo  Sanitary  Dlst 

C 

Falrbury  Water  Works 

2923 

Livingston 

40  44 

691 

mid 

D«pt.  of  Wtr  Works 

C 

I  Fairfield 

2931 ! Wayne 

7 

3B  23 

88  22 

451 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Farmer  City 

2^<93 

D«  Witt 

732 

HID 

Norah  Yeagle 

Flora 

J  109 

7 

38  40 

88  28 

490 

6P 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

3257 

st*rn 

6 

42  IB 

89  37 

762 

7P 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

6 

42  17 

89  36 

743 

Joseph  H .  Forlaw 

3 

C 

Fulton  Dam  13 

3  290 

Whiteside 

4 

41  54 

90  09 

592 

SP 

BA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

Cal at la  1  V 

33  04 

Saline 

410 

Josephine  Barrls 

Galena 

3312 

Jo  Daviess 

4 

42  24 

90  26 

611 

BP 

WW  HI  .  Gas  1  Bloc  . 

3 

Calesburg 

3  320 

1 

40  57 

90  22 

780 

HID 

KA 

2  3  5 

Gslva 

3335  Henry 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

71 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  9 

7 

Genes eo 

3384 

Benry 

8 

41  27 

90  09 

639 

BP 

Mrs.  M.  J.  Bessant 

3 

Gibson  City 

3413 

Ford 

753 

Edward  P.  Bergstros 

Gladstone  Dam  18 

3455  Henderson 

4 

40  50 

91  04 

538 

BA 

Corps  of  Engineers 

3 

Glendale  Exp.  Farm 

3182 

S 

37  26 

88  41 

500 

7A 

U.S.  Soli  Cons  Serv 

c 

Golcondl  Dam  SI 

3^22 

5 

37  22 

88  29 

354 

MID 

BA 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

1  Golden 

3530 

1 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Methery 

3 

3572 

404 

John  A .   DeSherl la 

Grand  Tower  2  If 

3595 

Jackson 

4 

37  40 

89  30 

367 

7A 

Jobn  A.  Dickson 

3 

Greenfield 

366* 

39  20 

90  12 

556 

■ZD 

Fred  S.  Pewter 

C 

1  Greenup 

3683 

Cumberland 

T 

39  15 

88  09 

554 

5P 

Leonard  M.  Nichols 

3 

1  Greenville 

3693 

Bond 

2 

38  53 

89  24 

583 

7P 

7P 

Deane  J.  McAllster 

2  3  5 

7 

1  Grldley 

3709 

McLean 

752 

Ezra  D.  Stoller 

|  Criggsvilie 

3717 

Pike 

1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

BP 

Ellen  Barvey 

2  3  5 

I       Bard  1 n 

3850 

1 

39  09 

90  37 

440 

6P 

Judge  Lee  Banks 

3 

I  Barrlsburg 

3879 

Saline 

3 

37  44 

B8  32 

366 

6P 

SP 

Clyde  Plttaan 

2  3  5 

7 

Sarrisburg  Disposal  PI 

3884 

Saline 

3 

37  44 

88  31 

_ 

BA 

W .  Harrison  Klbler 

3 

Havana 

3930 

451 

L.  L.  Euteneuer 

2  3  3 

1       Havana  Wo.  2 

3940 

1 

40  18 

90  04 

460 

71 

Ewald  R.  Trlmpe 

4H/8 

3 

39  09 

89  29 

626 

BP 

BP 

H.  A.  Cress  Jr. 

2  3  5 

Boopeston 

4198 

Vermilion' 

7 

40  28 

87  40 

717 

BP 

6P 

John  F .  Mushrush 

2  3  5 

C 

Hudson  Lk  Bloomlogton 

4269 

McLean 

* 

40  40 

88  56 

740 

H  I II 

111 .  State  Wtr  Sur . 

C 

1  Hutsonvllle 

4312 

Ed  S.  Dry 

c 

[       Hutsonvllle  Pwr  Plant 

431  7 

Crawford 

7 

39  06 

87  40 

7A 

111.  Public  Serv  Co 

3 

f      Illinois  City  Dam  16 

4355 

Rock  island 

■4 

41  25 

91  01 

554 

81 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

i  Jacksonville 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

607 

6P 

BP 

Wo r bury  Sanatorium 

2  3  5 

\       Jacksonville  Sewage  PI 

4447 

1 

39  44 

90  14 

575 

HID 

Municipal  Sew  Trt 

c 

Janes* i  .  1* 

4465 

Cumber land 

Albion  F.  Edwards 

JeraeyvUle 

4489 

1 

39  09 

90  20 

635 

8P 

BP 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

Joliet  Brandon  Rd  Dam 

4530 

wm  1 

41  30 

88  06 

343 

71 

Corps  of  Engineers 

3 

Jollet 

4535 

Will 

41  32 

88  05 

520 

BP 

6P 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

Kankakee 

4593 

Kankakee 

41  07 

87  52 

631 

7P 

71 

Kankakee  Water  Co. 

2  3  5 

7 

Kankakee  4  WW 

4598 

41  08 

87  56 

620 

BP 

BP 

M.  8.  Duxand 

2  3  5 

Kankakee  Sewage  Plant 

4603 

41  08 

87  53 

642 

HID 

Mun.  S«w.  Tr.  Plant 

Kelthaburg 

4635 

41  06 

90  57 

540 

81 

Verda  u .  Worris 

3 

Kevasea 

; 

41  13 

89  56 

840 

BP 

6P 

Radio  Sta.  TKEI 

3  3  5 

C 

Xewanee  Baker  Park 

4715 

41  15 

89  54 

800 

W1D 

Kewnaee  Baker  Park 

c 

La  Harpe 

4823 

i 

40  35 

90  58 

891 

TP 

71 

Jack  H  Sbarpe 

2  3  3 

7 

Lanark 

4875 

4 

42  06 

89  SO 

883 

7A 

Vm.  E.  Aurand 

3 

C 

La  Salle  p«ru 

4  922 

La  Salle 

41  20 

89  08 

522 

7P 

4P 

Weetclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Sails  1  3 

4923 

[La  Salle 

1 

41  19 

89  06 

71 

William  K.  Boehm 

3 

LawrencsTllla 

4959 

7 

38  44 

87  41 

472 

6P 

Frank  Bray 

3 

5036  He  Lean 

1 

40  21 

88  46 

780 

TP 

0.  J.  Lore 

3 

Lincoln  Wo.  2 

5079 

1 

40  09 

89  22 

591 

TP 

Tl 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

T 

5  0  84 

1 

40  09 

89  21 

600 

Tl 

CLOSED   

8/30/53 

Lockport  Lock  m  Dam 

5131 

jWlfl 

1 

41  34 

88  05 

585 

HID 

Corps  of  Engineers 

C 

t  DBA  IMAGE  CODE:     1.   Illinois     2.  Easkaskla     3.  Lake  Michigan     4.  Mississippi     3.  Ohio    6.  Bock    T.  Wabash 
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Station 

Index  No. 

County 

ft 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Lockport  Power  Houso 

tin 

41  34 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

Loulsvll le 

5216 

Clay 

3B  47 

88  30 

4C0 

it  111 

Roy  H.  Dawklns 

C 

Mackinaw 

5272 

Tazewell 

40  32 

89  22 

620 

6P 

Cecil  K.  Trimble 

3 

Macomb 

McDonough 

6P 

W.  S.  Newell 

Makaoda  1  WW 

Jackson 

6P 

Harvey  B.  Hartllne 

Marengo 

5326 

HcHsnry 

42  IS 

80  36 

819 

BP 

6P 

Frank  J.  Mack 

2  3  5 

7 

Marietta 

Fulton 

Ml  0 

Joseph  Ace  McCancs 

Marlon 

5342 

Williamson 

37  44 

68  55 

448 

5P 

C.   N.  Danlelsoo 

3 

Maroa  2  S 

5364 

88  57 

700 

HID 

Russell  G.  Braden 

C 

Marseilles  Lock 

5372 

La  Salle 

41  20 

88  45 

486 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Marshall 

5380 

Clark 

39  23 

67  42 

606 

6P 

ErneBt  Thomas  Pine 

3 

Hascoutah 

St.  Clair 

SS 

Dr.  R.  F.  Llscber 

Mason  City 

5413 

40  12 

89  41 

581 

HID 

Carl  U.  Tomlln 

C 

Hattoon 

5430 

39  28 

88  21 

718 

HID 

HID 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

2  3  5 

HcBenry 

5493 

McHenry 

42  21 

86  16 

750 

HID 

Henry  B.  Anthola 

C 

McHenry  2  9 

B49J 

McHenry 

88  IS 

742 

John  J.  Burnings 

McLeansboro 

Hamilton 

38  05 

6P  F.  G.  Frazler 

2  3  5 

Medora 

553*t 

39  10 

90  0B 

622 

7P 

H.  F .  Dodge 

3 

Mlnonk 

5712 

40  54 

89  02 

755 

7P 

7P 

Homer  C.  Parks 

2  3  5 

Mollne  WB  Airport 

5751 

Rock  Island 

41  27 

90  31 

589 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  9 

7  C 

Monmouth 

5768 

Warren 

40  55 

90  38 

770 

6P 

6P 

Prof .  Lyle  Flnley 

2  3  5 

7 

SP 

Lee  F.  Gift In 

3 

5820 

41  21 

88  26 

- 

7A 

Ray  Webb 

3 

Morris  3  NE 

382S 

G  ru  nd  y 

41  24 

88  22 

549 

BP 

6P 

Donald  H.  Pyatt 

2  3  5 

Morrison 

Whiteside 

41  49 

G9  58 

670 

7P 

7P 

Ralph  H.  Green 

2  3  5 

7 

Morrlsonvllle 

5841 

Christian 

39  25 

89  27 

638 

MID 

Frank  A.  Lowls 

C 

Horrlsonvllle  1  E 

Christian 

7P 

7P 

John  R .  Lowls 

2  3  5 

Mt  .    Carmel   Water  Works 

5H93 

Wabash 

38  25 

87  45 

424 

r.p 

5P 

2  3  5 

Mount  Carroll 

5901 

Carroll 

42  05 

89  58 

817 

7P 

61 

James  F.  McCray 

2  3  5 

Mount  Olive 

5917 

39  04 

U9  43 

681 

6P 

Henry  W.  Johnson 

3 

Mount  Pulaski 

Logan 

676 

5P 

Alva  Brown 

Mount  Sterling 

5935 

Brown 

39  59 

90  46 

711 

5P 

Homer  L.  Renaker 

3 

Mount  Vernon  4  N 

Vi4  3 

Jefferson 

38  22 

88  55 

590 

6P 

7A 

Alva  L.  Hulbert 

2  3  5 

7 

Murphysboro  Water  Wks 

MID 

Murphysboro  Wtr  Co. 

Nashville  3  NW 

Washington 

Newark  7  E 

6069 

Kendall 

41  32 

6B  27 

707 

6P 

warren  S.  Gray 

3 

New  Boston  Dam  17 

Mercer 

546 

81 

Corps  of  Engineers 

3 

New  Boston 

60  S5 

Mercer 

41  10 

91  00 

571 

7A 

H.  D.  Harris 

3 

New  Burnslde 

8093 

37  35 

88  46 

560 

SP 

5P 

Mae  HcCabe 

2  3  5 

Kewton 

6158 

Jasper 

39  00 

88  10 

513 

6P 

BP 

George  II.  Payne 

2  3  5 

C 

Olney  Radio  Station 

6446 

Richland 

38  42 

111.  U4 

472 

5P 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5 

7 

Ogle 

KID 

Carnation  Company 

Oregon  Water  Works 

6  4  92 

Ogle 

42  01 

89  20 

702 

I3A 

Alan  Grant 

3 

Ottawa 

t',5  26 

La  Salle 

41  22 

81;  50 

474 

7P 

7P 

John  A.  Beed 

2  3  5 

7 

Palestine 

6556 

Crawford 

39  00 

87  37 

514 

7P 

7P 

H.  M.  Gaddls 

2  3  5 

Pan. 

BS7S 

Christian 

39  23 

89  05 

696 

7P 

7P 

C.    E .  Schumacher 

2  3  5 

Paris  Sewage  Plant 

ill  D 

City  of  Paris 

Paris  Water  Works 

6610 

Edgar 

39  38 

ti7  42 

739 

7P 

7P 

City  of  Paris 

2  3  5 

Park  Forest 

6616 

Cook 

41  29 

87  44 

708 

6P 

6P 

Park  Forest  Wtr  Co. 

2  3  5 

Paw  paw 

B66J 

Les 

41  41 

68  59 

928 

71 

W.  A.  Woods 

3 

Payson 

8670 

Adams 

39  49 

91  14 

640 

6P 

Edith  A.  Robblne 

3 

Peoria  Lock  1  Dr_m 

MID 

Corps  of  Engineers 

c 

6711 

40  40 

89  41 

654 

MID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

6723 

Will 

41  20 

87  48 

722 

2P 

Mlna  Cut  1 

3 

Petersburg 

Menard 

40  01 

89  51 

524 

4P 

Frank  B.  Rainey 

3 

Piper  City 

6819 

Ford 

40  45 

88  11 

670 

C 

Plttsfleld  Water  Works 

Pike 

V  I  Ij 

Raymond  T.  Loyd 

Pleasant  Hill 

6861 

Pike 

39  "!7 

90  52 

456 

3 

Pontlac 

6910 

40  53 

88  37 

647 

6P 

7A 

Roger  Williams 

2  3  5 

7 

Prairie  du  Rocher 

6973 

Randolph 

38  05 

90  06 

396 

7A 

Lewis  Tebeau 

3 

C 

Princeton  1  S 

6996 

Bureau 

41  21 

89  28 

700 

KID 

C 

Prlncevllle  2  NW 

BP 

Frank  S.  Stewart 

3 

7014 

41  40 

89  56 

625 

HI  D 

111  North  Utll  Co 

C 

Qulncy 

7067 

Adams 

39  57 

91  24 

601 

7P 

7P 

A.  H.  Gibson 

„  «  « 
2  3  5 

Qulncy  CAA  AP 

7072 

Adams 

39  56 

91  11 

762 

KID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Qulncy  Dam  21 

7077 

Adams 

39  54 

91  26 

483 

..A 

Corps  of  Engineers 

3 

C 

Qulncy  Hemorlal  Bridge 

7A 

Harry  A.  Vollbrncht 

3 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

71  50 

Champaign 

40  18 

88  09 

744 

HID 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Red  Bud 

71  57 

Randolph 

2 

36  13 

90  00 

444 

7A 

Dr.  H.  Le  Saulnler 

3 

Rlchview 

7244 

Washington 

2 

38  22 

89  11 

544 

MID 

Mabel  Martin 

C 

Roberts  3  N 

7336 

Ford 

7 

40  40 

88  11 

786 

7P 

R  .  E .  Bradbury 

2  3  5 

7 

Rochelle 

Ogle 

6 

California  Pkg  Corp 

7375 

W lnnebago 

6 

42  17 

89  05 

740 

6P 

2  3  5 

Rockford  4  NE 

7377 

Winnebago 

6 

42  17 

96  59 

850 

7A 

Mrs.  D ■  S.  Cummlngs 

3  6 

Rockford  CAA  AP 

7382 

Winnebago 

6 

42  12 

89  06 

728 

MID 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

7 

Rock port 

7  4  on 

4 

39  32 

91  00 

470 

Homer  C .  Mil ler 

3 

Rushville 

7551 

1 

6P 

Ste  Marie 

7603 

7 

38  56 

88  01 

448 

Judson  E.  Cameron 

3 

Salem 

7636 

Marlon 

2 

38  37 

C8  57 

544 

5P 

Martin  D.  Walsh 

3 

Shawneetowr  New  Town 

78B8 

Gallatin 

5 

37  43 

88  10 

350 

7A 

Jake  H.  Stewart 

3 

Sldell 

7952 

Vermilion 

7 

39  55 

87  49 

3 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 

7990 

Cook 

3 

600 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

Sparland 

8145 

Marshall 

1 

41  02 

89  26 

435 

6P 

6P 

Edith  E.  Grlswold 

2  3  5 

8147 

Randolph 

38  06 

89  42 

535 

61' 

6P 

Howe  V.  Horg.n 

2  3  5 

7 

Springfield  WB  Airport 

8179 

Sangamon 

1 

39  50 

89  40 

567 

HID 

MID 

U.S.  weather  Bureau 

2  3  5  6 

7  C 

Springfield  WB  City 

8104  Sangamon 

j 

39  46 

69  39 

598 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Cook 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

Stockton 

8293 

4 

42  21 

90  00 

1000 

5P 

5P 

E.  A.  Curtiss 

2  3  5 

7 

Streator 

83  5  3 

La  Salle 

41  07 

8£  50 

625 

6P 

J.  F.  Prafcke 

3 

Sullivan  Water  Works 

83«9 

Mountrle 

2 

39  34 

8d  37 

606 

HID 

Ray  Llndley 

C 

Sycamore 

M  S  1 

De  Kalb 

6 

41  59 

88  41 

840 

BP 

BP 

Frank  C.  Dean 

2  3  5 

7 

Table  Grove 

Fulton 

1 

7P 

C.  A.  Hammond 

2  3  5 

7 

Taylorvl 1 le 

84 91 

Christian 

1 

39  33 

89  18 

634 

7A 

John  W.  Coale 

3 

TlBkllwa 

8804 

Bureau 

1 

41  16 

89  30 

512 

BP 

Orvllle  L.  weaver 

3 

Toulon 

8630 

Stark 

1 

41  06 

69  52 

752 

3 

Tuscola 

9684 

T 

39  4o 

80  17 

653 

BP 

6P 

DeKalb  Agrl .  Assn 

2  3  5 

7 

Urbana 

8740 

Champaign 

7 

7P 

State  Water  Survey 

8745 

Champaign 

7 

40  06 

80  15 

_ 

■ZD 

Soil  Cons.  Service 

C 

Urbana  Engr.  Campus 

8750 

Champa lgn 

7 

40  06 

86  14 

730 

7A 

State  Water  Survey 

3  G 

Utlca  Starved  Rock  Dam 

875* 

La  Salle 

1 

41  19 

88  59 

464 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Vandal  la 

87M1 

Fayette 

2 

38  58 

89  07 

503 

MID 

George  England 

C 

Vandalia  CAA  AP 

Fayette 

38  59 

89  10 

532 

MID 

HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

Virden 

HH60 

Macoupin 

1 

39  30 

69  46 

674 

6P 

E.  M.  Watklns 

2  3  5 

Walnut 

8918 

Bureau 

6 

41  33 

89  35 

714 

5P 

S 

Carl  F.  Nellck 

2  3  5 

8976 

Hancock 

4 

40  21 

91  26 

490 

SP 

3 

Washington 

B9M 

I 

40  42 

89  24 

740 

HID 

E.  J.  Haekman 

C 

Waterloo 

9001 

Monroe 

4 

38  20 

90  09 

717 

BA 

E.   H.  Wolf 

3 

Waterman 

90  1  0 

De  Kalb 

41  46 

88  46 

779 

HID 

Paul  T.  Lelfhelt 

C 

Watseka 

9021 

I roquols 

1 

40  46 

87  44 

634 

BP 

BP 

Benjamin  Jordan 

2  3  5 

Waukegan 

<*>29 

Lake 

3 

42  21 

87  51 

668 

TP 

R.  W.  Flagg 

2  3  5 

Wayne  City 

9040 

Wayne 

7 

38  21 

38  33 

383 

Paul  F.  Nichols 

3 

0090 

Marshall 

1 

41  03 

89  03 

700 

HID 

Leonard  H.  Foley 

C 

West  Frsokfort  8  E 

9140 

Franklin 

4 

37  54 

88  48 

480 

HID 

111  State  Wtr  Surv 

c 

whsaton  College 

92  21 

Du  Page 

1 

41  52 

753 

SP 

5r 

Wheaton  College 

2  3  5 

White  Hall  1  B 

9241 

1 

39  26 

9v  23 

378 

5P 

SP 

Oscar  Watt 

2  3  5 

7 

Wllco* 

9274 

Clay 

7 

38  38 

88  18 

71 

E.  Lowell  Routt 

3 

Windsor 

93  54 

Shelby 

2 

39  26 

88  36 

685 

BP 

6P 

Nina  M .  Ryhwrd 

2  3  5 

Yates  City 

"8  16 

Knox 

1 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

c 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  «are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state.  *  .* 

Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but   for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  °F . ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise 
shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,   6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 
"WTR  EQUIV"   in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

-  No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

m  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R  Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Treasurer  of  the  United  States.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent 
of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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DECEMBER  1953 
Volume  LVIH     No.  12 


KANSAS  CITY:  1934 


ILLINOIS  -  DECEMBER  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

December  1953  averaged  somewhat  warmer  and  drier  than  normal,  although  there  was 
considerable  variation  in  precipitation  amounts.     The  northern  third  of  the  State 
received  substantial  amounts  of  moisture,  but  the  south  and  most  of  the  central 
portion  were  rather  dry.     The  State  average  was  1.74  inches,  or  0.41  inch  under 
normal,  this  being  the  fifth  successive  month  with  a  deficient  precipitation  av- 
erage.    The  mean  temperature  for  December  was  33.4°,  or  2.2°  above  normal,  with 
the  greatest  departures  in  the  north.     No  damaging  storms  were  reported  during 
the  month. 

Wet  weather  prevailed  during  the  first  part  of  the  month  when  substantial  rain- 
fall covered  the  State,  the  greater  amounts  occurring  on  the  2d-3d  and  5th-6th. 
On  the  9th  rain  again  fell  in  the  central  and  southern  portions,  while  much  of 
the  northern  division  received  several  inches  of  snow.     Light  rain  or  snow  also 
was  general  on  the  14th-15th.     During  the  latter  half  of  December  the  only  State- 
wide precipitation  occurred  on  the  21st-22nd,  when  most  of  the  northern  half  of 
Illinois  was  blanketed  with  a  moderate  to  heavy  snowfall ,  while  the  souther  half 
received  light  rain.     Dry  conditions  prevailed  after  the  22d  except  for  some  rain 
in  the  south  on  the  28th.     The  greatest  total  precipitation  reported  for  December 
was  3.32  inches  at  Chenoa,  and  the  least  was  0.35  inch  at  Mt .  Olive.     Only  traces 
of  snow  occurred  over  most  of  the  south  and  in  a  few  central  localities,  but  in 
the  north  total  snowfall  ranged  up  to  13.0  inches  at  Mt.  Carroll. 

Mild  temperatures  were  the  rule  during  most  of  the  first  two  weeks  of  December. 
All  stations  registered  their  maxima  for  the  month  between  the  3d  and  the  8th, 
the  top  reading  for  the  State  being  68°  at  Harrisburg  on  the  5th.     Colder  weather 
swept  into  Illinois  at  the  middle  of  December,  and  by  the  17th  temperatures  had 
dropped  below  zero  in  the  north  and  in  much  of  the  central  portion.    The  lowest 
reading  of  the  month,  12°  below  zero,  was  recorded  at  Stockton  on  the  17th.  A 
few  mild  days  followed,  but  another  cold  spell  moved  in  on  the  22d ,  with  subzero 
temperatures  again  common  in  the  north  and  central  portions.     Moderate  tempera- 
tures prevailed  during  the  last  week  of  the  month.     Mean  December  temperatures 
for  individual  stations  ranged  from  25.5°  at  Stockton  to  39.3°  at  Cairo. 

Although  precipitation  continued  to  be  under  normal  in  most  of  the  State,  the 
condition  of  winter  wheat  was  mainly  good.     Community  water  supplies  were  low  in 
many  southern  and  west-central  areas  because  of  the  protracted  shortage  of  rainfal 
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ILLINOIS 
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Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

t- 

u 

< 
o 

u 

< 
o 

Ifl 

i/i 

Q. 
O 

u 

a. 
o 

vO 

Trace 

60-10 

.10-49 

50-99 

100-199 

2.00 
and  over 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

10.0 

31 

SW 

4 

4 

5 

4 

0 

1 

0 

14 

54 

5.4 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

SW 

17 

13.8 

38 

SW 

4 

72 

73 

63 

70 

7 

3 

3 

1 

1 

0 

15 

51 

6.9 

MOLINE  WB  AIRPORT 

NW 

18 

11.4 

45 

SW 

4 

78 

81 

71 

77 

6 

3 

5 

1 

0 

0 

15 

39 

6.4 

PEORIA  WB  AIRPORT 

13.3 

49 

SW 

4 

80 

67 

72 

2 

4 

4 

1 

0 

0 

11 

50 

6.1 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

S 

22 

17.7 

58 

w 

4 

74 

78 

63 

69 

5 

4 

4 

1 

0 

0 

14 

52 

5.5 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

R  S 

a  0 

li 

s.  s 

Year 

0 

e 

e  =3 

-3  a 

Year 

0 

i 

e  =3 

-a  e 

Year 

e 

0 

0  = 

■3  a 

irag 

1 

0 
J 

& 
1 

o»3 
£  * 

o  0 

srag 

I 

J3 

« 
a 
J 

i 
■ 

o»3 

°  S 

Oi 

0 

1 
A 

M 
0 

t 

»rag 

Irag 
wia. 

o  g 

> 
< 

t> 

a 

3 

1 

i  o 

<  s 

6  -i 
Z  q 

> 
< 

01 

s 

s 

> 
< 

0  o 

0  — 

ZO 

.? 

£ 

3 

< 

<  § 

6 

55Q 

1890 

32.2 

63 

-  2 

1.00 

6.3 

4 

1913 

36.9 

74 

9 

1.04 

3.0 

6 

1936 

35.1 

67 

-13 

2.95 

2.0 

7 

1891 

37.6 

70 

1 

1.79 

2.5 

7 

1914 

24.3 

69 

-29 

2.39 

9.9 

12 

1937 

28.5 

62 

-  4 

2.10 

1.7 

10 

1892 

27.2 

72 

-16 

1.83 

2.9 

7 

1915 

30.2 

63 

-11 

2.87 

8.3 

8 

1938 

31.9 

68 

-  6 

1.65 

1.5 

7 

1893 

30.6 

74 

-14 

1.58 

5.8 

7 

1916 

28.2 

74 

-16 

2.37 

6.3 

9 

1939 

35.7 

74 

-  8 

1.12 

5.6 

4 

1894 

34.8 

71 

-  7 

2.04 

1.1 

6 

1917 

22.3 

70 

-23 

0.87 

9.9 

8 

1940 

36.1 

71 

-16 

2.05 

1.0 

9 

1895 

32.7 

65 

-  8 

4.94 

5.3 

10 

1918 

38.8 

74 

-  1 

3.44 

4.1 

10 

1941 

37.6 

71 

5 

1.68 

2.6 

6 

1896 

35.3 

70 

-  4 

0.54 

1.0 

_1 

1919 

24.6 

65 

-22 

0.69 

2.6 

_i 

1942 

27.2 

74 

-  9 

2.76 

7.8 

10 

1897 

27.9 

72 

-18 

2.52 

5.0 

9 

1920 

33.3 

68 

-13 

2.75 

4.1 

8 

1943 

29.3 

69 

-12 

1.27 

4.5 

5 

1898 

27.2 

64 

-12 

1.49 

3.3 

6 

1921 

34.4 

66 

-  6 

2.88 

2.5 

7 

1944 

25.3 

67 

-24 

1.66 

9.5 

8 

1899 

29.3 

66 

-  8 

2.34 

4.9 

8 

1922 

32.2 

70 

-16 

2.52 

1.4 

7 

1945 

24.7 

68 

-18 

2.01 

9.2 

9 

1900 

32.2 

66 

-  3 

0.94 

2.0 

5 

1923 

40.8 

75 

-  2 

3.56 

1.0 

11 

1946 

36.4 

73 

-16 

2.23 

2.7 

7 

1901 

25.9 

68 

-19 

2.95 

4.4 

6 

1924 

25.5 

70 

-26 

3.53 

4.1 

10 

1947 

33.8 

67 

5 

2.13 

2.0 

6 

1902 

28.6 

66 

-13 

3.14 

4.3 

10 

1925 

27.8 

72 

-17 

1.34 

3.1 

5 

1948 

34.1 

78 

-12 

2.69 

4.5 

8 

1903 

24.3 

59 

-24 

1.84 

6.5 

6 

1926 

29.3 

68 

-  9 

1.42 

3.7 

7 

1949 

35.7 

73 

-  7 

4.72 

1.6 

10 

1904 

29.5 

68 

-21 

1.89 

5.7 

7 

1927 

29.1 

72 

-  6 

2.97 

3.7 

7 

1950 

23.3 

74 

-29 

1.45 

9.8 

8 

1905 

31.6 

60 

-  3 

1.95 

2.0 

6 

1928 

34.2 

73 

-  5 

2.32 

1.4 

7 

19S1 

29,7 

77 

-24 

2.51 

11.6 

10 

1906 

33.1 

71 

-  2 

3.12 

1.2 

9 

1929 

31.0 

74 

-11 

2.30 

9.5 

10 

1952 

34.2 

69 

7 

2.12 

3.5 

8 

1907 

34.0 

74 

2 

2.54 

5.6 

8 

1930 

31.5 

70 

-  9 

0.69 

2.2 

6 

1953 

33.4 

68 

-12 

1.74 

2.9 

7 

1908 

33.3 

76 

-  6 

1.15 

2.6 

.  5 

1931 

40.1 

76 

7 

2.92 

3.1 

9 

1909 

22.0 

72 

-21 

2.99 

14,9 

10 

1932 

30.3 

69 

-20 

3.88 

4.7 

9 

1910 

27.1 

63 

-10 

1.40 

3.5 

5 

1933 

35.3 

75 

-26 

1.45 

2.0 

6 

All 

1911 

35.0 

68 

-10 

2.19 

4.0 

8 

1934 

28.6 

59 

-  9 

1.75 

7.5 

9 

Years 

30.8 

2.14 

4.  4 

1912 

34.3 

64 

-  2 

0.92 

JL4. 

5 

1935 

25.9 

64 

-15 

1.22 

6.8 

8 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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TABLE  2 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Maximum  j 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

- 

0 
O 

q 

|  .50  or  More 

1.00 
or  More 

"o-o 

3  j 
n  m 

3  j 

8  » 

O  cn 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

4a 

.1 

22 

.2 

31 

7 

4 

4 

58 

7 

-  5 

17+ 

1023 

0 

4 

27 

2 

2 

.55 

1 

.08 

.62 

9 

9 

.0 

4 

22+ 

9 

1 

0 

ANT10CH • 

36 

.0 

21 

.6 

28 

8 

3 

6 

55 

4 

-  1 

17+ 

1115 

0 

7 

28 

2 

2 

.35 

.75 

.62 

3 

4 

.0 

2 

10+ 

7 

1 

0 

AURORA  COLLEGE 

.37 

.9 

19 

.0 

28 

5 

2 

1 

56 

4 

-10 

18 

1125 

0 

6 

30 

5 

2 

.73 

1 

.05 

.97 

2 

6 

.8 

4 

22+ 

10 

2 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

38 

.6 

25 

.8 

32 

2 

3 

4 

56 

4 

3 

17+ 

1010 

0 

7 

22 

0 

■  2 

.44 

.40 

.82 

9 

9 

2 

0 

CHICAGO  WB  AP  R 

39 

.0 

24 

.5 

31 

8 

3 

8 

56 

4 

0 

18 

1022 

0 

7 

23 

1 

3 

.  10 

1 

.15 

1.31 

9 

5 

.4 

4 

22+ 

_8 

2 

1 

CHICAGO  WB  CITY  R 

39 

.3 

26 

.5 

32 

9 

2 

9 

56 

4 

6 

17+ 

988 

0 

7 

21 

0 

2 

.40 

.33 

.66 

9 

9 

2 

0 

CICERO 

39 

.9 

24 

.2 

32 

1 

3 

7 

55 

4 

0 

18 

1013 

0 

6 

23 

1 

2 

.•51 

.74 

.52 

2 

5 

.3 

4 

22 

10 

1 

0 

DAVENPORT   IOWA  L  &  D15  R 

// 

39 

.1 

23 

.2 

31 

2 

58 

3 

-  5 

17 

1043 

0 

6 

25 

2 

2 

.29 

.60 

.  .58 

9 

6 

.6 

5 

9+ 

11 

2 

0 

DIXON 

37 

.8 

21 

.4 

29 

6 

3 

7 

56 

4 

-  9 

17 

1091 

0 

7 

27 

4 

2 

.57 

1 

.05 

.85 

10 

10 

.0 

5 

10 

9 

2 

0 

FREEP0RT 

35 

.5 

19 

.9 

27 

7 

3 

5 

55 

4 

-10 

17 

1149 

0 

9 

29 

4 

2 

.06 

.56 

.51 

9 

B 

.8 

5 

9+ 

12 

1 

0 

FULTON  DAM  13 

37 

.9 

22 

.0 

30, 

0 

4 

0 

57 

.4 

-  4 

17 

1082 

0 

7 

28 

2 

2 

.13 

.65 

.55 

3 

6 

.0 

3 

10+ 

9 

1 

0 

GALESBURG 

39 

.4 

21 

.0 

30 

2 

58 

3 

-  8 

23 

1071 

0 

8 

27 

•  3 

2 

.32 

.76 

.63 

10 

6 

.0 

5 

22+ 

8 

3 

0 

GALVA 

42 

.0 

20 

.4 

31 

2 

4 

4 

60 

4 

-  8 

23 

1039 

0 

5 

26 

3 

2 

.25 

.79 

.63 

2+ 

7 

.0 

4 

22+ 

8 

■2 

0 

J0LIET 

39 

.9 

24 

.1 

32 

0 

5 

4 

53 

3+ 

-  3 

17 

1014 

0 

6 

24 

3 

2 

.  10 

.16 

.60 

4 

5 

.0 

6 

1 

0 

KANKAKEE 

40 

.6 

23 

.8 

32 

2 

3 

8 

56 

4 

-  3 

17+ 

1012 

0 

6 

25 

3 

2 

.58 

.66 

.78 

3 

3 

.3 

3 

23 

8 

1 

0 

KANKAKEE  4  W 

39 

.8 

22 

.9  " 

31. 

4 

55 

4 

-  5 

17 

1035 

0 

6 

25 

3 

2 

.66 

.78 

■  1 .28 

2 

5 

.5 

4 

22+ 

7 

1 

1 

KEWANEE 

38 

9M 

19 

.5 

29. 

2M 

2. 

7 

54 

7 

-  8 

17+ 

1094 

0 

29 

4 

2 

.08 

.63 

.74 

2 

6 

.0 

5 

22 

8 

1 

0 

LA  SALLE  PERU 

40 

0 

24 

.0 

32. 

0 

3. 

5 

57 

4+ 

-  4 

17 

1017 

0 

7 

23 

2 

3 

.03 

1 

.51 

1.00 

2 

7 

.4 

9 

3 

1 

MARENGO 

35 

.1 

19 

8M 

27. 

5M 

2. 

8 

55 

4 

-  6 

17 

1156 

0 

8 

29 

4 

2 

.19 

.70 

.53 

9 

6 

9 

.  3 

10+ 

9 

1 

0 

MIN0NK 

39 

0 

21 

.3 

30. 

2 

2. 

2. 

53 

3 

-11 

23 

1071 

0 

6 

26 

3 

2 

74 

1 

08 

1 .20 

2 

5 

7 

5 

22+ 

8- 

2 

1 

MOLINE  WB  AP  R 

// 

38 

4 

21 

5 

30. 

0 

3. 

1 

57 

3 

-  6 

17 

1078 

0 

7 

26 

3 

1 

90 

33 

.57 

9 

7 

8 

5 

9+ 

9 

1 

0 

MONMOUTH 

41 

4 

22 

6 

32. 

0 

4. 

3 

57 

7 

-  4 

23 

1017 

0 

3 

25 

2 

2 

60 

1 

08 

.79 

2 

9 

0 

6 

22+ 

7 

2 

0 

MORRIS  3  NE 

39 

9M 

21 

2M 

30. 

6M 

3. 

1 

55 

4 

-  8 

23 

1060 

0 

6 

4 

2 

46 

77 

.88 

2 

5 

0 

9 

2 

0 

MORRISON 

38 

2M 

19 

4 

28. 

8M 

2. 

5 

55 

4+ 

-10 

17+ 

1119 

0 

6 

29 

4 

2 

38 

86 

.62 

3 

8 

5 

5 

10 

8 

2 

0 

MOUNT  CARROLL 

36 

6 

20 

7  ' 

28. 

7 

3. 

9 

55 

4 

-  8 

17 

1118 

0 

8 

28 

4 

2 

83 

1 

28 

.72 

10 

13 

0 

9 

10+ 

8 

4 

0 

In  r*f»r«ac«  oof  follovlnc  BtatioB  ImUi. 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


ILLINOIS 
DECEMBER  1953 


Temperature 


Station 

Average 

B 

3 
6 

9 

Average 

a 

o 
S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

s 

.3 

Date 

No.  o(  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

> 
•0 
O 

Max. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.01  or  More 

.50  or  More 

1.00 
or  More 

Degree 

0  i 

IJI    1  H  WM 

40 

5 

23 

8 

32 

2 

4 

1 

57 

4 

-  3 

17 

1010 

0 

5 

2  3 

. 

2 

61 

1 

0  5 

.  90 

2 

7  n 

_ 

D  A  D  f  FODF^T 
KMKK    rUKt J  1 

a 

22 

4 

56 

-  4 

1  -7 

0 

/ 

2  7 

■> 

2 

26 

22+ 

ir 

DOW T T  AC 

40 

i 

24 

1 

32 

i 

2 

.-, 

55 

A 

-  2 

23 

1013 

0 

& 

24 

2 

2 

92 

1 

04 

1 

.  14 

3 

30 

23+ 

1  0 

ROCKFORD 

37 

i 

20 

6 

28 

9 

3 

5 

55 

4 

-10 

17 

1110 

J? 

I 

27 

4 

2 

77 

1 

20 

.80 

3 

5.5 

8 

2 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

35 

7 

19 

5 

27 

6 

4 

B 

55 

3 

-  8 

17+ 

1154 

29 

4 

2 

81 

1 

24 

.64 

2+ 

4.5 

3 

10 

9 

3 

0 

4 1 

DM 

2 1 

2M 

3 1 

1 M 

58 

. 

-  8 

23 

1039 

^ 

34 

7 

16 

3M 

25 

5M 

54 

A 

■-12 

1 7 

1230 

0 

10 

2 

39 

93 

.  61 

9 

7  . 0 

^ 

1 0 

1 9 

3 

0 

SYCAMORE 

36 

8 

19 

1 

28 

o 

2 

g 

54 

A 

-  9 

17 

1139 

0 

6 

29 

2 

91 

1 

33 

.  91 

9 

10.0 

5 

g 

g 

3 

0 

WALNUT 

39 

2 

21 

A 

30 

3 

3 

1 

56 

4 

-10 

17 

1068 

J? 

27 

4 

2 

19 

72 

.62 

10 

7.5 

5 

10 

8 

I 

0 

WAUKEGAN 

37 

/. 

22 

q 

29 

9 

3 

H 

55 

4 

0 

17+ 

1083 

25 

3 

2 

26 

55 

.72 

3 

3.6 

1 

10+ 

10 

2 

0 

WHEATON  COLLEGE 

37 

9 

22 

1 

30 

Q 

55 

A 

-  3 

1 7 

1079 

_ 

2b 

2 

98 

1 

25 

\ 

.  02 

3 

7 . 6 

4 

22+ 

1 0 

2 

1 

D I V  I S I  ON 

30 

2 

3 

Q 

2 

50 

83 

6 .  & 

CENTRAL  DIVISION 

BL00MINGTON  NORMAL 

41 

3 

23 

8 

32 

6 

3 

3 

57 

A 

-  5 

23 

997 

0 

3 

06 

1 

10 

1 

.  95 

2 

3 . 0 

3 

22+ 

g 

1 

1 

CARLINVILLE  4  E 

46 

3 

24 

5 

35 

4 

3 

Q 

63 

0 

23 

910 

0 

2 

OR 

78 

-1 

47 

.  42 

5 

7 

7 

14+ 

A 

0 

0 

CHARLESTON 

43 

1 

24 

6 

33 

9 

2 

60 

5 

0 

1 7+ 

955 

0 

4 

25 

75 

-1 

78 

.  27 

9 

t  3 

J 

1 5+ 

5 

0 

0 

CHENOA 

39 

9M 

22 

7M 

31. 

3M 

56 

4' 

-  4 

17+ 

1047 

^ 

3 

3 

32 

1.41 

1 

.75 

2 

3.0 

3 

22+ 

6 

2 

1 

DANVILLE 

42 

5 

24 

33 

5 

3 

6 

59 

5 

o 

17 

970 

25 

1 

1 

09 

—  1 

1 9 

.54 

22 

1.0 

1 

14+ 

5 

1 

0 

42 

8 

24 

3 

33 . 

2 

56 

3+ 

-  2 

23 

966 

• 

1 

1 8 

.  3  3 

2  2 

2.5 

2 

22+ 

10 

Q 

0 

#EFF  I NGHAM 

43 

8 

25 

8 

34 . 

3 , 

9 

59 

5 

2 

17 

930 

0 

4 

?A 

1 

2 1 

"1 

38 

.  45 

g 

4 

1 

1 4+ 

7 

0 

0 

GR IGGSV I LLE 

45 

1 

25 

3M 

35 . 

2M 

3  t 

g 

58 

7 

-  4 

23 

923 

0 

2 

2  1 

\ 

31 

- 

39 

.  50 

2 

4 . 0 

5 

1 

0 

HAVANA 

43 

0 

23 

33. 

2 

3. 

4 

58 

4 

—  3 

23 

981 

j: 

^ 

27 

2 

1 

57 

- 

07 

.61 

22 

4.0 

6 

1 

0 

HI LLSBORO 

46 

8 

24 

7 

35. 

8 

3. 

0 

58 

3+ 

1 

17+ 

899 

26 

0 

49 

-1 

75 

.30 

6 

.  1 

5 

0 

0 

HOOPESTON 

41 

6 

24 

1 

32 . 

g 

3 

58 

-  2 

1 7 

991 

24 

3 

1 

13 

-1 

17 

.44 

5 

1 . 4 

1 

16+ 

5 

0 

0 

JACKSONV I LLE 

46 

OM 

23 

A 

34  • 

7M 

3  t 

7 

60 

9 

-  5 

23 

917 

0 

2 

24 

2 

89 

16 

1 

1 2 

2 

3 . 5 

7 

1 

JERSEYV ILLE 

47 

5 

25 

5 

36. 

5 

3  ( 

8 

61 

7 

1 

1 7+ 

877 

0 

2 

53 

-1 

67 

13 

2+ 

,  7 

7 

14+ 

7 

0 

0 

LA  HARPE 

43 

OM 

22 

0 

32. 

5M 

3. 

7 

57 

7 

—  5 

23 

985 

j: 

26 

2 

1 

47 

13 

68 

3 

2.9 

3 

22+ 

7 

1 

0 

LINCOLN 

42 

7 

22 

2 

32. 

5 

2. 

3 

57 

3+ 

-  g 

23 

1001 

27 

2 

2 

40 

43 

.58 

3 

3.5 

4 

23 

11 

2 

0 

MATTOON 

42 

2 

23 

2 

32. 

7 

2 

60 

5 

1 

1 7 

994 

2  5 

0 

81 

-1 

72 

24 

9 

1.5 

1 

14+ 

7 

0 

0 

MORR I SONV I LLE   1  E 

45 

0 

23 

3 

34. 

2 

2 . 

8 

59 

A 

-  j_ 

23 

948 

0 

2 

69 

-1 

28 

25 

6 

1.0 

1 

22  + 

5 

0 

0 

NEWTON 

45 

5 

25 

7 

35. 

6 

2 . 

9 

63 

5 

3 

17 

900 

0 

3 

24 

08 

-1 

55 

50 

9 

m  7 

5 

1 

0 

PALESTINE 

45 

3 

24 

5 

34. 

9 

1 . 

3 

61 

5 

3 

17 

926 

4 

26 

0 

1 

51 

-1 

48 

65 

6 

.5 

1 

14 

5 

2 

0 

PANA 

43 

7 

24. 

7 

34. 

2 

2. 

4 

58 

3+ 

2 

17+ 

946 

z. 

25 

0 

92 

-1 

37 

27 

6 

.5 

1 

22 

6 

0 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

43 

0 

23 

9 

33. 

5 

2. 

5 

62 

5 

-  1 

18 

969 

^J 

'■  9 
.  ^ 

1 

97 

45 

80 

22 

6 

2 

0 

PEORIA  WB  AP 

R 

39 

6 

22. 

5 

31 . 

1 

2. 

5 

57 

3 

-  6 

23 

1045 

0 

7 

2 

33 

29 

98 

2 

4.3 

3 

22+ 

9 

1 

0 

QUINCY 

43. 

8 

25. 

7 

34. 

8 

3. 

0 

59 

3 

-  3 

23 

930 

0 

2 

22 

2 

1 

39 

20 

75 

2 

4.0 

4 

22 

7 

1 

0 

QUINCY  CAA  AP 

42. 

8 

22 

9 

32. 

9 

59 

3 

-  9 

23 

990 

26 

2 

1 

17 

43 

52 

2 

2.7 

3 

22+ 

8 

1 

0 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

40 

g 

23 

4 

32. 

2 

55 

3+ 

1 

17 

1010 

0 

5 

27 

0 

1 

08 

86 

37 

22 

T 

T 

9+ 

6 

0 

0 

ROBERTS  3  N 

40 

5 

23 

3 

31. 

9 

3 . 

1 

55 

A 

-  3 

23 

1019 

0 

6 

25 

3 

1 

96 

13 

.  74 

2 

2 . 2 

7 

2 

0 

RUSHVILLE 

44 

1 

22 

6 

33. 

4 

3 , 

3 

60 

7 

-  6 

23 

973 

0 

3 

23 

2 

1 

36 

35 

.65 

2 

4.0 

4 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

R 

42 

3 

24 , 

1 

33. 

2 

2 . 

g 

59 

3 

-  7 

23 

978 

0 

4 

23 

1 

\ 

37 

66 

.  54 

2 

2 . 3 

2 

22+ 

9 

1 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

R 

43 

0 

27 

1 

35.1 

2 . 

9 

59 

3 

1 

23 

921 

0 

3 

19 

0 

1 

29 

77 

44 

2 

8. 

0 

0 

TABLE  GROVE 

42 

1 

22. 

7M 

32. 4M 

3. 

2 

60 

7 

-  7 

23 

1005 

0 

4 

2 

1 

85 

29 

.93 

2 

3.8 

4 

22+ 

8 

1 

0 

TUSCOLA 

42 

9 

23. 

9 

33. 

4 

59 

5 

0 

17 

972 

0 

]j 

1 

29 

-1 

01 

.45 

6 

.  5 

6 

0 

0 

URBANA 

41 

B 

24 

1 

33. 

0 

3 . 

4 

57 

5 

1 

17+ 

984 

J: 

1 

17 

98 

39 

6 

,g 

1 

22+ 

6 

0 

0 

VANDAL IA  CAA  AP 

44 

6 

22 

3 

33. 

5 

60 

3 

2 

17+ 

971 

0 

3 

1 

23 

.59 

9 

T 

0 

5 

1 

0 

VIRDEN 

44 

2 

23 

1 

33. 

7. 

57 

3+ 

-  3 

23 

966 

0 

2 

26 

2 

99 

94 

33 

6 

1 .4 

1 

22+ 

7 

0 

0 

WATSEKA 

41 

2 

24 

7 

33. 

0 

64 

3 

0 

17 

983 

0 

24 

.  1 

1 

30 

79 

44 

2 

1.8 

1 

22+ 

9 

0 

0 

WHITE  HALL   1  E 

46 

8 

25 . 

1 

36. 

0 

4 . 

0 

59 

4+ 

-  1 

23 

891 

0 

2 

23 

1 

1 

02 

91 

56 

2 

1 .  7 

2 

22+ 

5 

1 

0 

WINDSOR 

43. 

1 

23 . 

4  . 

33. 

3 

1 . 

8 

59 

4+ 

0 

17 

974 

0 

4 

2  7 

1 

96 

-1 

55 

32 

3 

.  5 

T 

16+ 

5 

0 

0 

DIVISION 

33. 

7 

2. 

3 

1 

38 

71 

1  . 9 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

46 . 

9 

27 . 

4 

37. 

2  ■ 

64 

5 

6 

17 

857 

0 

3 

20 

0 

1 

80 

-1 

39 

L 

05 

6 

T 

0 

7 

1 

1 

ALTON  DAM  26 

46 

4 

26 

3 

36. 

4 

62 

7 

5 

1  7 

880 

0 

3 

85 

-1 

38 

.40 

6 

T 

T 

9+ 

7 

0 

0 

ANNA   1  NW 

47 

2 

26 

6M 

36. 

9M 

1 

63 

5 

5 

1 7 

869 

0 ' 

2 

20 

1 

65 

-1 

69 

.  79 

6 

T 

0 

7 

1 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

46 

5 

26 

5 

36. 

5 

2. 

6 

62 

5 

5 

18 

876 

g 

3 

23 

0 

37 

-1.97 

.15 

5 

T 

0 

4 

0 

0 

CAIRO  WB  CITY 

R 

47 

5 

31 

0 

39. 

3 

4 

65 

5 

12 

23 

791 

0 

2 

17 

0 

2 

41 

92 

] 

.03 

5 

T 

T 

14+ 

10 

1 

1 

CARBONDALE/SEWAGE  PL 

48 

4M 

2  5 

OM 

36 

7M 

2 

65 

5 

5 

24 

857 

■ 

? 

J: 

.  98 

-2 

.04 

.42 

6 

T 

0 

7 

0 

0 

CARLYLE 

47 

7 

25 

8M 

36 

8M 

3 

0 

63 

5 

4 

17+ 

871 

0 

2 

1 

.06 

-1 

.40 

.90 

9 

4 

1 

0 

COBDEN  2  S 

47 

0 

23 

4 

35 

2 

64 

5 

-  l 

18 

917 

0 

3 

\( 

.34 

.43 

6 

T 

0 

8 

0 

0 

DU  QUOIN  2  S 

48 

0 

25 

4  - 

36 

7 

9 

66 

5 

2 

18 

868 

23 

0 

.59 

-2 

.41 

.24 

6 

T 

0 

3 

0 

0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

49 

,9 

26 

7 

38 

3 

2 

5 

63 

7 

6' 

23 

820 

2  2 

0 

.61 

-1 

.61 

.23 

3+ 

T 

T 

22 

1 

0 

0 

EL  I ZABETHTOWN 

47 

.0 

29 

4 

38 

2 

65 

5 

7 

18 

823 

0 

3 

1  9 

2 

.74 

.99 

1 

.61 

6 

T 

T 

14+ 

! 

1 

1 

FAIRFIELD 

46 

,9 

25 

7 

36 

3 

1 

1 

63 

5 

3 

18 

880 

0 

3 

23 

0 

1 

.07 

-1 

.93 

.54 

6 

T 

T 

14 

4 

1 

0 

FLORA 

45 

.4 

26 

,3 

35 

9 

2 

0 

60 

5 

5 

17+ 

896 

0 

3 

23 

0 

1 

.02 

-1 

.80 

.52 

9 

T 

0 

3 

1 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

45 

.3 

26 

.1 

35 

7 

5 

62 

5 

8 

17+ 

907 

0 

3 

24 

0 

2 

.75 

-1 

.03 

1 

.64 

6 

T 

T 

14 

8 

1 

1 

GREENVILLE- 

■46 

.2 

24 

.7 

35 

5 

2 

3 

60 

4 

1 

17 

908 

0 

2 

22 

0 

.76 

-1 

.61 

.36 

6 

4 

0 

0 

HARR I SBURG 

49 

.5 

26 

.7M 

38 

1M 

7 

68 

5 

3 

18 

830 

2 

0 

2 

.03 

-1 

.27 

.73 

6 

T 

0 

9 

2 

0 

MAKANDA   1  NW 

47 

.1 

28 

.4 

37 

"8 

64 

5 

6 

17 

838 

0 

3 

20 

0 

1 

.16 

.35 

6 

T 

0 

9 

0 

0 

MC  LEANSBORO 

47 

.0 

25 

.5 

36 

3 

5 

63 

5 

4 

18 

883 

0 

3 

21 

0 

1 

.43 

-1 

.97 

.83 

6 

T 

0 

5 

1 

0 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

47 

.  5M 

26 

.3M 

36 

9M 

1 

7 

63 

5 

5 

17 

869 

i) 

3 

21 

0 

2 

.44 

-1 

.14 

1 

.30 

5 

T 

0 

1.0 

1 

1 

MOUNT  VERNON  4  N 

46 

.5 

25 

.9 

36 

2 

1 

5 

62 

5 

3 

18 

886 

0 

2 

23 

0 

1 

.04 

-1 

.95 

.44 

9 

T 

0 

4 

0 

0 

NEW  BURNSIDE 

46 

.6 

27 

.3 

37 

0 

4 

65 

5 

4 

18 

863 

0 

3 

19 

0 

2 

.61 

-1 

.00 

1 

.45 

6 

T 

0 

9 

1 

1 

OLNEY  RADIO  STATION 

45 

.7 

26 

.3 

36 

0 

1 

8 

63 

5 

2 

18 

889 

0 

3 

21 

0 

1 

.24 

-1 

.68 

.51 

6 

T 

T 

14 

1 

0 

SPARTA 

48 

.3 

27 

.8 

38 

1 

2 

4 

65 

5 

5 

17 

825 

0 

2 

21 

0 

.53 

-2 

.  12 

.23 

6 

T 

T 

23 

5 

0 

0 

DIVISION 

36 

9 

8 

1 

.42 

-1 

.49 

T 

STATE 

33 

4 

2 

2 





1 

.74 

.41 

2.9 

Precipitation 


#   DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS. 


See  reference  note a  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Day  of  month 


Station 

Tol 

1 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7   1   8  1  -9 

10  1 

1 

11 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  17 

 1  

18 

19 

20 

1  L 

21 

22 

 L 

23  |  24 

 1  

25  26 

 1  1 

27 

28 

 L 

29 

1 

30 

31 

Al  R  I  ON 

i.eo 

*aI 

•  22 

.05 

•  05 

.02 

ALEDO 

•  05 

•  12 

■ 

ALTON  DAM  26 

.85 

*08 

09 

06 

* 

'  \  i 

.14 

T 

.0 

T  T 

06 

ANNA      1  NW 

1.85 

.40 

•  79 

•  26 

.04 

.13 

T 

T 

.72 

.01 

ANN A WAN 

1.80 

.56 

•  34 

.03 

.04 

•  14 

.43 

.19 

T 

.02 

.02 

.03 

T 

ANT  1 OCM 

2.35 

.45 

ARL I NGTON  ME  1 GMTS  *  SSE 

.03 

*  18 

•  IS 

.08 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

2.73 

*97 

*68 

.01 

.13 

.36 

•  01 

.05 

*  31 

1.74 

!?0 

.46 

.72 

•  27 

.02 

•  57 

6ARRY 

1.10 

.24 

•  41 

T 

.18 

T 

T 

T 

.27 

RFAROSTOWN 

1.31 

.35 

•  32 

•  11 

T 

•  11 

T 

T 

T 

.42 

T 

T 

8ELLFVILLE   SCOTT  AF  BASF 

T 

•  14 

•  15 

T 

T 

•  06 

RENTLE V 

1.27 

•  56 

•  28 

•  12 

•  09 

T 

T 

.06 

.12 

T 

RENTON 

.72 

•  35 

.25 

•  10 

.02 

T 

RLOOMINGTON 

E  3.01 

* 

1  .97 

.28 

•  27 

.26 

E.05 

.04 

•  14 

RLOOM1 NGTON  NORMAL 

3.06 

1.95 

•  31 

•  07 

•  16 

.26 

•  01 

•  01 

•  01 

T 

•  28 

RRADFORO  CAA  AP 

2.21 

•  70 

•  30 

■  03 

•  10 

■  02 

•  60 

.02 

•  02 

•  12 

•  30 

T 

8R0OKPORT  OAM  52 

2.61 

.33 

1.28 

.18 

.36 

T 

.11 

.30 

•  05 

CAIRO  WR  CITY  R 

2.41 

.02 

.44 

1  .03 

.03 

.17 

T 

.20 

.08 

T 

T 

.04 

T 

•  02 

.38 

CANT  ON 

2.11 

*f7 

•  24 

T 

T 

.46 

•  40 

CARRONDALE  sewage 

•  05 

•  25 

•  05 

•  06 

•  03 

CARL  INV  ILLE  4  E 

.78 

•  12 

*42 

.12 

CARL  VL  t 

1.06 

.05 

•  08 

.90 

.03 

CARMI 

1.88 

•  23 

.02 

1.30 

.17 

.06 

.03 

T 

.02 

.10 

CASEY 

.91 

*  0 

•  04 

.15 

CENTRAL IA  4  W 

.36 

1.40 

T 

.05 

CHANNAHON  ORE SOEN  ISLD 

2.71 

.40 

.59 

.66 

.18 

.02 

.36 

T 

•  06 

•  04 

.38 

.02 

CHARLESTON 

.75 

.16 

•  25 

.27 

.02 

T 

.05 

3.32 

1.5 

•  61 

■  34 

•  25 

T 

•25 

CHFSTFR 

- 

7.44 

.62 

.04 

CHICAGO  WR  AIRPORT  R 

3.10 

.80 

•  33 

.16 

.05 

1.31 

T 

.09 

T 

•  06 

•  30 

T 

T 

T 

T 

CHICAGO  WR  CITY  R 

2.40 

•  64 

.34 

.19 

•  04 

•  66 

T 

.01 

.08 

T 

.05 

.39 

T 

T 

T 

CH I LL 1 COTHF 

2.01 

• 37 

.67 

.  20 

* 

.23 

T 

.01 

*Si 

T 

C  ICERO 

•  57 

•  03 

•  19 

•  30 

.01 

.06 

Cl I NTON  1  S 

1.86 

.34 

*  37 

•  36 

•  35 

T 

•  07 

T 

*  37 

CORDEN  7  S 

1.34 

•  33 

.09 

■  43 

.16 

.02 

■  13 

T 

•  02 

T 

.  16 

DANVILLE 

1.09 

.07 

T' 

.23 

.20 

.05 

T 

■  54 

t 

OANVlLLf   St  WAGE  PL 

.89 

T 

*  ]ji 

.27 

•  07 

•  04 

T 

•  04  T 

T 

T 

01 

DECATUR 

1.18 

.07 

•  13 

•  07 

.02 

.01 

DIXON 

2.57 

.02 

•  82 

.27 

•  06 

.25 

T 

•  85 

.09 

•  04 

.17 

T 

T 

OU  QUO  IN  7  S 

•  59 

.20 

.24 

.15 

T 

T 

T 

FAS.T 

•  61 

.03 

•  23 

*2I 

•  07 

T 

T 

T 

T 

•  02 

RWAMCUII  1  F 

n» 

1.21 

.0 

.45 

FLGIN 

2.58 

.71 

.60 

T 

.21 

•  45 

.23 

T 

.06 

T 

.32 

T 

j 

EL  IZARETHTOWN 

2.74 

.31 

1.61 

.23 

T 

.28 

T 

T 

.02 

.01 

.28 

T 

FA  I RF I  ELD 

1*07 

•  24 

•  54 

.02 

1.02 

.  32 

•  18 

•  52 

T 

FREEPORT 

2.06 

.03 

.42 

.04 

.19 

•  42 

•  51 

.04 

•  02 

T 

.19 

.03 

.15 

j 

.02 

FREE  PORT  SEWAGE  PL 

2.02 

.04 

.46 

.40 

•  49 

•  02 

■  45 

T 

•  01 

.05 

T 

.10 

T 

FULTON  DAM   1 3 

2.13 

•  05 

■  55 

■  45 

T 

•  47 

T 

.02 

•  37 

T 

T 

T 

•  08 

•  06 

.08 

T 

T 

T 

GALENA 

.27 

.57 

•  17 

*  57 

.91 

■  02 

•  04 

•  07 

T 

GALE  SBURG 

2.32 

•  13 

•  62 

.14 

•  14 

•  63 

0 

•  61 

.02 

GAL  VA 

2.25 

.63 

.37 

.01 

.09 

■  63 

•  06 

T 

T 

•  06 

.40 

T 

GENFSEO 

2.34 

.60 

•  32 

•  06 

•  10 

.71 

.18 

T 

.07 

.05 

.04 

.21 

GIRSON  CITY 

1.76 

•  64 

•  41 

T 

T 

■  22 

T 

■  13 

•  01 

■  02 

T 

■  02 

•  02 

•  28 

T 

•  01 

GLADSTONfc"  DAM  18 

.03 

•  52 

•  31 

•  24 

.02 

T 

•  05 

.42 

•  19 

GLFNDALE  ExP  FARM 

2.65 

•  45 

1.  38 

.29 

.18 

•  35 

GOLCONOA  DAM  51 

2.75 

1.64 

.25 

T 

T 

T 

.15 

.11 

T 

T 

•  03 

T 

•  19 

.09 

GOLDEN 

1.13 

.51 

•  15 

.06 

.05 

.13 

.23 

GRAFTON 

.60 

■  16 

.06 

.  30 

T 

T 

GRAND  TOWFR  2  N 

.04 

•  33 

■  32 

.04 

.02 

T 

GRFFNUP 

1.30 

•  20 

.40 

•  51 

.03 

T 

T 

.16 

GRFFNVILLF 

.76 

.18 

T 

.36 

•  17 

.10 

GR  IDLE Y 

2.96 

1.50 

.40 

.10 

.13 

•  24 

T 

.03 

T 

•  56 

GR IGGSV  ILLE 

1.31 

.50 

.25 

.  10 

.02 

T 

•  44 

HARD  IN 

.53 

.10 

.10 

•  20 

•  05 

.05 

HARR 1 SRURG 

2.03 

.31 

.50 

•  73 

.18 

T 

•  0? 

.04 

.06 

T 

T 

.03 

.  16 

HARRISRURG  DISPOSAL  PL 

1.98 

.  ?B 

1*24 

.14 

.03 

.09 

•  03 

.17 

HAVANA 

1,57 

.44 

■  10 

T 

•  20 

.20 

T 

.02 

T 

.61 

T 

H^fsRORO  ? 

1.91 

•  30 

.  32 

•  14 

.20 

.25 

T 

.02 

T 

.68 

T 

% 

•  05 

■  03 

•  30 

T 

T 

T 

■  03 

MOOPESTON 

1.13 

T 

•  44 

.  32 

T 

.01 

.03 

T 

•  26 

T 

T 

NUTSONV ILLE   PWR  PL 

1.14 

.01 

.21 

•  44 

.46 

.02 

ILL INOIS  C ITY  OAM  16 

2.66 

.03 

.80 

.20 

.57 

.  19 

.63 

.01 

.07 

•  15 

.01 

J AC  *  SONV ILLE 

1.89 

1.12 

•  10 

•  07 

•  21 

■  02 

■  10 

T 

T 

T 

•  32 

JFR  Sf      I  LL  E 

.13 

•  10 

T 

.07 

•  13 

•  02 

■  02 

T 

.06 

2.05 

•  41 

•  12 

•  28 

.06 

.07 

•  27 

•  06 

J0L1ET 

2.10 

•  30 

■  40 

■  60 

•  30 

•  10 

•  40 

KANK AKEE 

2.56 

.45 

.78 

.33 

•  32 

T 

.25 

T 

.04 

T 

•  20 

.21 

2.66 

1.78 

•  33 

•  32 

•  20 

T 

T 

•  07 

•  03 

T 

.43 

T 

T 

•  2? 

•  26 

•  20 

•  24 

2.08 

•  74 

•  38 

■  02 

.15 

•  47 

.04 

.01 

T 

•  27 

LA  MARPE 

1.47 

•  68 

■  27 

■  04 

•  24 

T 

.03 

.25 

T 

.01 

LANARK 

■  2.59 

.08 

.55 

•  57 

•  55 

E.70 

E  .10 

T 

.04 

LA  SALLE  PERU 

3.03 

1.00 

.65 

T 

•  13 

•  44 

.  18 

T 

T 

.04 

.04 

•  04 

.51 

T 

T 

LA  SALLE   1  S 

.38 

.72 

.44 

•  12 

•  53 

T 

T 

•  03 

•  03 

•  4  / 

•  05 

2.16 

1  .24 

•  81 

.11 

LE  ROv 

1.75 

.46 

•  30 

.25 

•  02 

*02 

T 

.30 

T 

T 

LINCOLN 

2.40 

•  43 

•  58 

.17 

.18 

.07 

■  32 

■  04 

T 

•  01 

.57 

.07 

.01 

HACK  1 NAM 

•  59 

•  21 

•  06 

.04 

.  19 

•  03 

.01 

1*16 

•  34 

•  02 

•  35 

.22 

.04 

.07 

T 

•  04 

T 

.07 

.01 

MARFNGO 

2.19 

.48 

•  45 

.01 

.22 

.53 

.15 

•  05 

•  19 

.11 

MAR  ION 

1.18 

•  34 

•72 

•  12 

T 

T 

MARSEILLE^  LOCK 

2.30 

•  28 

.61 

•  31 

•  05 

T 

.49 

T 

■  03 

T 

.53 

T 

MARSHAL  L 

1.25 

•  17 

.45 

.59 

.02 

T 

T 

T 

■  02 

T 

T 

T 

■  07 

.28 

.  26 

T 

MATTOON 

.81 

.02 

.17 

.13 

.07 

.24 

.12 

T 

T 

•  06 

MC   HENRY   2  S 

2.73 

•  29 

•  66 

.29 

.67 

.29 

T 

.03 

.06 

7 

•  22 

•  22 

T 

MC  LE ANSRORO 

1.43 

.33 

.10 

.S3 

.15 

T 

T 

•  02 

T 

MFOORA 

.80 

.16 

•  11 

.26 

.15 

T 

•  03 

.09 

MlNONK 

2.74 

1.20 

•  37 

T 

.16 

.34 

•  02 

.08 

•04 

•  53 

MOLINE   WR  AIRPORT              fi / / 

1.90 

.01 

.45 

•  27 

.01 

.21 

.12 

.57 

T 

T 

T 

T 

.06 

.18 

T 

MONMOUTH 

2.60 

.79 

.31 

.11 

.46 

.20 

T 

.03 

.70 

MONT (CELLO 

1.40 

.06 

■  40 

.27 

•  22 

•  03 

.39 

.03 

MORS  IS 

2.73 

.42 

.67 

.69 

•  09 

•  36 

.  .05 

•03 

.37 

•  05 

MORRIS    3  NF 

2.46 

.88 

.87 

.02 

.06 

•  38 

.02 

T 

T 

.01 

•  03 

.19 

MORR I  SON 

2.38 

.51 

.62 

T 

•  02 

.45 

.37 

.  10 

T 

.06 

•  25 

T 

MORR I SONV I LL  E    1  E 

.69 

.08 

•  16 

T 

•  25 

.05 

T 

T 

.15 

T 

W*m  r.f.r.ace  sot**  follo»in«  It.tlan  I&d*i. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


MT    CARMEL    WATFR  WKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASK 1 
MOUNT  STERLING 

MOUNT  VFPNON  4N 
NASHVlLLt  3  NW 
NEWARK   7  E 

new  boston  dam  17 
new  boston 

new  burns 1 oe 

NFWTON 

riLNEY  RAO  I  0  STA 
ORFGON  WATFR  WKS 
OTTAWA 

PAL  F  ST  I  NE 
PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 

PAYS ON 

PEOP I A  W0  AIRPORT 
PEOTONE 
PFTF  PSBURG 
PLEASANT 


ILL 


PONT  I AC 

PPA  1  P IE  OU  ROCHE R 
PR  1 NCF V 1 LL F  2  NW 
OU INCY 

QUINCY    CAA  AP 

OUINCY  OAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOIIL   CHANUTE    AF  BASE 

RED  BUO 

ROBERTS  3  N 

ROCHELLE 
ROCK  FORO 
POCK  FORD  U  NF 
ROCKFORD  CAA  AP 
ROCKPORT 

RUSHV1 LLE 
STE  MARIE 
SALEM 

SH A WNEETOWN  NEW  TOWN 
S I OE  LL 

SPARLANf) 
SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 
SPR INGF IELO  wfl  C ITY  R 
STOCKTON 

STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORV  ILLE 
T1SK ILWA 

TOULON 

TUSCOLA 

URBANA 

IJRBANA    FNG  CAMPUS 
UTICA  STARVE O  ROCK  OAM 

VANOAL IA  CAA  AP 

V 1 RDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 

WATSEKA 
WAUKFGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 
WHITF  HALL    1  E 


?.92 
.50 

1.39 


Day  of  month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3  Delayed  data 


Station 

Total 

Day  of  month 

12  3 

4  |  5  |  6 

7   |   8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  |  21 

22     23  24 

25  |  26  |  27' 

28  |  29  30 

31 

OCTOBER  1953 
ROCKPORT 

1.96 

1.26 

.30  .40 

»"«  follralDf  BtttloB  lodai. 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1953 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

47 

60 

59 

62 

64 

61 

58 

58 

55 

48 

46 

47 

43 

40 

37 

36 

23 

31 

40 

54 

50 

48 

26 

42 

47 

47 

49 

48 

42 

41 

45 

46  < 

9 

MIN 

28 

33 

47 

35 

44 

35 

30 

39 

37 

32 

32 

36 

31 

30 

19 

18 

8 

37 

40 

25 

9 

12 

21 

28 

26 

37 

24 

20 

22 

27. 

4 

ALE  00 

MAX 

35 

51 

54 

55 

50 

44 

58 

55 

43 

41 

40 

40 

38 

35 

32 

28 

12 

34 

49 

54 

50 

37 

16 

35 

45 

42 

43 

36 

40 

37 

45 

MIN 

19 

32 

45 

32 

29 

30 

27 

33 

32 

19 

27 

17 

31 

25 

16 

3 

2 

30 

35 

37 

12 

-  5 

8 

20 

29 

21 

31 

28 

13 

16 

22. 

2 

ALTON   OAM  26 

54 

54 

61 

60 

60 

52 

62 

56 

50 

49 

48 

47 

44 

37 

42 

28 

25 

41 

48 

55 

40 

41 

22 

41 

45 

43 

53 

38 

51 

37 

53 

MIN 

26 

39 

40 

37 

38 

31 

31 

37 

31 

27 

29 

33 

31 

24 

22 

12 

5 

B 

30 

32 

38 

10 

9 

17 

25 

27 

27 

27 

24 

26 

23 

26i 

1 

ANNA  1NW 

58 

60 

60 

60 

63 

59 

57 

56 

54 

47 

50 

48 

45 

38 

39 

39 

27 

33 

39 

46 

49 

45 

25 

38 

46 

50 

50 

46 

46 

43 

48 

MIN 

28 

33 

40 

46 

40 

34 

21 

31 

25 

34 

14 

29 

31 

19 

19 

5 

B 

23 

35 

38 

20 

7 

10 

20 

27 

25 

36 

28 

31 

22 

26. 

6 

ANT  I OCH 

36 

45 

49 

55 

45 

44 

47 

43 

39 

34 

38 

11 

37 

34 

27 

16 

11 

24 

38 

43 

43 

35 

14 

30 

38 

37 

39 

37 

37 

34 

36 

M  IN 

27 

30 

43 

31 

27 

30 

29 

29 

32 

18 

29 

21 

26 

26 

10 

3 

-  1 

_  i 

20 

33 

34 

13 

1 

5 

23 

31 

24 

26 

25 

8 

16 

21. 

6 

AURORA  COLLEGE 

36 

46 

53 

56 

50 

48 

53 

51 

43 

38 

39 

15 

40 

34 

24 

16 

12 

25 

43 

51 

46 

34 

14 

29 

38 

38 

41 

35 

36 

34 

36 

MIN 

26 

28 

41 

30 

26 

28 

25 

30 

30 

18 

27 

19 

27 

21 

1  1 

-  1 

-  8 

-10 

16 

31 

31 

11 

-  8 

-  1 

19 

27 

21 

24 

20 

13 

17 

19, 

0 

BEL LEV  I LLE    SCOT T   AF  BASE 

55 

54 

61 

58 

62 

54 

61 

56 

51 

48 

46 

45 

44 

36 

42 

26 

22 

35 

44 

53 

52 

46 

20 

44 

48 

46 

52 

39 

51 

35 

54 

MIN 

26 

46 

48 

36 

38 

31 

31 

39 

34 

27 

31 

30 

30 

24 

23 

13 

27 

36 

41 

12 

7 

14 

22 

23 

23 

25 

19 

30 

22 

26 

5 

BLOOM  I N6T0N   NORMA  L 

39 

47 

52 

57 

54 

53 

52 

52 

50 

42 

42 

41 

41 

35 

31 

■  31 

15 

29 

46 

52 

46 

44 

16 

32 

34 

37 

45 

40 

41 

39 

45 

MIN 

25 

32 

43 

31 

30 

32 

30 

38 

37 

23 

34 

22 

33 

28 

13 

5 

23 

16 

40 

15 

-  5 

5 

23 

27 

24 

26 

28 

25 

16 

23, 

8 

CA I RO  WB  C I  TV 

58 

59 

62 

59 

65 

61 

57 

57 

55 

48 

50 

48 

49 

37 

42 

36 

25 

33 

43 

51 

48 

46 

24 

37 

44 

49 

50 

43 

50 

41 

46 

3 

MIN 

31 

46 

52 

47 

44 

37 

36 

41 

37 

30 

38 

35 

32 

29 

24 

22 

26 

16 

40 

17 

12 

15 

23 

29 

30 

33 

33 

30 

27 

31, 

0 

CARBONDALE   SEWAGE  PL 

MAX 

51 

60 

61 

60 

65 

59 

58 

55 

58 

49 

50 

47 

44 

41 

40 

40 

25 

32 

40 

48 

52 

49 

40 

50 

49 

50 

46 

40 

43 

48 

MIN 

21 

42 

48 

46 

36 

38 

28 

35 

34 

13 

29 

32 

22 

25 

21 

19 

6 

21 

24 

37 

21 

7 

5 

17 

29 

18 

32 

21 

15 

25 

0 

CARL  I NV  I  LLE   »•  E 

48 

50 

57 

63 

57 

50 

58 

55 

50 

48 

48 

47 

47 

42 

40 

34 

21 

34 

47 

55 

50 

44 

12 

42 

45 

45 

54 

43 

51 

44 

54 

MIN 

30 

34 

46 

39 

30 

30 

29 

38 

32 

24 

28 

30 

26 

26 

18 

12 

1 

24 

35 

39 

11 

0 

7 

29 

30 

20 

28 

23 

25 

16 

24 

5 

LYL 

54 

58 

61 

61 

63 

55 

60 

57 

56 

47 

46 

46 

50 

40 

40 

36 

22 

35 

42 

61 

50 

48 

22 

43 

47 

47 

50 

45 

47 

39 

50 

MIN 

21 

35 

50 

43 

32 

3? 

30 

41 

34 

27 

28 

28 

28 

28 

20 

16 

23 

37 

10 

12 

25 

30 

19 

27 

21 

26 

18 

25 

8 

CHARLE  S  TON 

37 

53 

55 

57 

60 

64 

57 

55 

52 

44 

43 

40 

41 

38 

12 

34 

18 

28 

44 

54 

47 

44 

16 

39 

43 

40 

50 

41 

41 

37 

43 

MIN 

25 

30 

46 

40 

31 

32 

28 

36 

43 

28 

30 

28 

26 

27 

15 

10 

0 

0 

21 

35 

38 

15 

1 

6 

25 

31 

23 

27 

22 

25 

16 

24 

6 

CHE  NO  A 

MAX 

36 

47 

53 

56 

53 

50 

52 

44 

51 

45 

37 

40 

35 

28 

27 

14 

27 

47 

52 

49 

42 

12 

32 

37 

36 

44 

34 

40 

35 

42 

39 

MIN 

26 

30 

42 

35 

30 

30 

28 

35 

25 

34 

26 

30 

27 

15 

4 

-  4 

0 

20 

34 

40 

11 

-  4 

2 

23 

28 

22 

28 

24 

22 

17 

22 

7 

CH  1CAG0  UNI VE RS 1  TV 

MAX 

37 

49 

54 

56 

52 

47 

51 

51 

45 

37 

43 

35 

40 

36 

24 

16 

16 

25 

43 

51 

45 

38 

13 

28 

38 

38 

43 

36 

38 

32 

40 

38 

MIN 

31 

35 

46 

35 

32 

31 

32 

40 

34 

24 

33 

28 

34 

24 

16 

8 

3 

3 

22 

40 

37 

13 

6 

9 

26 

31 

27 

29 

28 

18 

24 

25 

8 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

40 

47 

55 

56 

51 

47 

53 

53 

47 

39 

43 

36 

42 

36 

21 

16 

16 

26 

45 

52 

45 

37 

13 

30 

38 

37 

44 

35 

38 

29 

40 

39 

MIN 

30 

34 

45 

33 

32 

30 

30 

35 

34 

23 

32 

27 

33 

21 

14 

5 

2 

0 

22 

38 

37 

13 

3 

9 

27 

30 

26 

27 

27 

16 

23 

24 

9 

CHICAGO  WB  CITY 

39 

50 

59 

56 

50 

47 

52 

51 

47 

38 

43 

35 

41 

38 

24 

18 

18 

26 

43 

50 

47 

37 

14 

31 

38 

38 

43 

38 

39 

30 

41 

MIN 

31 

36 

45 

35 

33 

32 

32 

39 

34 

25 

34 

70 

34 

24 

17 

9 

24 

38 

37 

14 

8 

10 

28 

32 

30 

29 

29 

18 

24 

26 

5 

CICERO 

40 

46 

57 

55 

50 

60 

52 

53 

46 

41 

41 

38 

43 

36 

29 

22 

17 

25 

44 

52 

47 

40 

16 

30 

40 

40 

43 

38 

36 

35 

39 

M  IN 

29 

33 

44 

35 

30 

31 

29 

33 

37 

22 

33 

26 

30 

28 

14 

6 

2 

° 

21 

35 

39 

15 

1 

5 

25 

30 

25 

29 

26 

15 

21 

24 

2 

COBDEN  2  S 

58 

60 

61 

60 

64 

58 

57 

56 

55 

47 

51 

47 

45 

39 

39 

38 

25 

32 

39 

48 

49 

42 

22 

38 

46 

48 

51 

46 

46 

43 

46 

M  IN 

28 

37 

45 

43 

30 

34 

22 

36 

32 

21 

26 

30 

21 

27 

17 

16 

* 

20 

33 

35 

15 

3 

4 

17 

20 

IT 

31 

22 

27 

14 

23 

4 

OMV  LLr 

43 

52 

58 

57 

59 

64 

55 

53 

50 

42 

43 

42 

41 

35 

30 

30 

20 

27 

44 

53 

45 

43 

16 

37 

41 

42 

49 

38 

42 

36 

42 

MIN 

23 

30 

47 

36 

28 

31 

29 

35 

31 

28 

35 

37 

26 

28 

14 

10 

20 

36 

39 

13 

3 

8 

27 

29 

20 

29 

24 

25 

17 

24 

4 

DAVENPORT    IOWA   L   D  15 

40 

52 

68 

51 

51 

44 

56 

45 

40 

42 

40 

38 

38 

30 

30 

11 

10 

34 

47 

52 

44 

34 

16 

34 

42 

39 

43 

35 

40 

29 

46 

39 

1 

MIN 

23 

40 

45 

31 

31 

30 

34 

34 

25 

19 

27 

?0 

30 

18 

11 

-  1 

5 

6 

30 

35 

34 

8 

2 

15 

27 

29 

28 

29 

29 

15 

20 

23 

2 

35 

51 

58 

56 

58 

46 

56 

56 

4fl 

45 

46 

45 

46 

34 

34 

32 

15 

32 

46 

54 

46 

43 

11 

38 

39 

39 

50 

38 

46 

37 

46 

MIN 

24 

31 

35 

35 

30 

29 

38 

31 

26 

31 

30 

30 

25 

15 

10 

° 

3 

23 

36 

38 

11 

-  2 

8 

27 

28 

23 

27 

25 

25 

18 

24 

3 

31 

47 

51 

56 

49 

4  6 

53 

46 

40 

37 

38 

34 

37 

34 

25 

19 

11 

27 

42 

49 

45 

36 

19 

30 

40 

38 

43 

35 

39 

34 

40 

MIN 

25 

28 

43 

32 

28 

2  6 

27 

28 

32 

19 

28 

15 

30 

25 

12 

-  3 

20 

33 

36 

19 

-  2 

5 

20 

33 

25 

31 

26 

16 

19 

21 

4 

DU  QUO  1 N  2  S 

58 

56 

6  1 

62 

66 

57 

59 

59 

66 

48 

46 

50 

44 

40 

41 

39 

25 

34 

41 

50 

51 

45 

23 

41 

50 

48 

50 

46 

48 

40 

50 

MIN 

24 

29 

5  0 

44 

36 

33 

28 

39 

34 

28 

30 

29 

25 

30 

18 

19 

22 

37 

36 

18 

8 

8 

21 

26 

21 

27 

21 

25 

16 

25 

4 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

55 

55 

61 

60 

62 

53 

63 

58 

5  7 

51 

48 

47 

46 

42 

44 

3Q 

23 

38 

49 

58 

54 

50 

23 

46 

50 

48 

55 

51 

55 

47 

58 

MIN 

24 

42 

4R 

40 

36 

33 

30 

38 

34 

25 

28 

32 

28 

29 

20 

19 

24 

34 

37 

17 

6 

13 

26 

30 

21 

29 

18 

30 

21 

26 

7 

42 

55 

56 

51 

59 

53 

57 

55 

50 

46 

43 

4! 

40 

39 

35 

30 

20 

31 

41 

51 

46 

41 

24 

40 

44 

48 

44 

48 

42 

38 

46 

MIN 

22 

29 

48 

45 

33 

3? 

28 

36 

44 

29 

31 

3C 

28 

27 

16 

13 

21 

35 

39 

15 

4 

12 

25 

29 

25 

27 

30 

21 

19 

25 

B 

EL  I Z ABE THTOWN 

59 

61 

66 

59 

65 

61 

58 

53 

56 

49 

48 

50 

51 

36 

38 

38 

24 

32 

41 

48 

45 

46 

24 

38 

43 

48 

49 

46 

44 

43 

46 

MIN 

29 

40 

48 

50 

36 

40 

30 

43 

42 

30 

33 

36 

28 

31 

20 

23 

24 

34 

40 

24 

10 

10 

23 

28 

25 

37 

29 

31 

22 

29 

4 

FAtDPTFI  ■ 

rAIHr ICLU 

50 

62 

58 

59 

63 

59 

58 

57 

56 

49 

47 

45 

44 

39 

39 

38 

22 

32 

42 

54 

51 

48 

21 

41 

48 

46 

49 

47 

43 

40 

48 

MIN 

23 

30 

46 

43 

31 

33 

28 

38 

37 

31 

26 

34 

24 

30 

19 

18 

21 

37 

37 

21 

8 

10 

23 

28 

17 

30 

26 

26 

15 

25 

7 

45 

59 

57 

58 

60 

58 

58 

56 

55 

46 

44 

43 

41 

39 

36 

37 

20 

30 

40 

52 

48 

47 

22 

41 

46 

45 

49 

45 

44 

39 

46 

M  IN 

25 

32 

47 

41 

35 

33 

29 

38 

38 

30 

30 

31 

27 

29 

19 

16 

21 

37 

34 

20 

7 

12 

24 

31 

20 

32 

20 

29 

17 

26 

3 

30 

48 

52 

55 

45 

43 

48 

43 

39 

35 

39 

32 

36 

33 

21 

15 

7 

25 

38 

41 

40 

34 

12 

31 

40 

37 

40 

36 

38 

30 

39 

6 

MIN 

25 

27 

41 

29 

27 

30 

29 

26 

29 

19 

25 

14 

30 

18 

1  1 

-  3 

-10 

8 

20 

28 

34 

9 

-  1 

7 

22 

29 

26 

27 

27 

10 

19 

19 

>9 

FULTON   DAM  13 

32 

50 

53 

57 

50 

46 

50 

45 

41 

33 

40 

34 

37 

35 

26 

19 

10 

29 

42 

48 

42 

35 

16 

32 

38 

39 

42 

37 

40 

36 

42 

37 

? 

MIN 

24 

28 

43 

31 

28 

30 

30 

30 

30 

19 

28 

17 

30 

25 

14 

1 

22 

30 

34 

IS 

1 

8 

24 

33 

24 

29 

28 

15 

19 

22 

>0 

GALESBURG 

42 

49 

58 

49 

51 

42 

56 

52 

42 

45 

39 

39 

39 

32 

32 

16 

15 

33 

50 

54 

46 

32 

11 

32 

39 

39 

42 

33 

38 

30 

44 

MIN 

21 

34 

45 

29 

28 

29 

28 

37 

24 

20 

29 

21 

32 

17 

1  2 

-  1 

25 

33 

32 

2 

-  8 

11 

20 

25 

24 

25 

24 

16 

16 

21 

•  c 

6ALVA 

36 

49 

58 

60 

53 

49 

57 

58 

43 

42 

41 

39 

40 

38 

39 

31 

1! 

32 

50 

55 

46 

40 

16 

32 

39 

39 

46 

40 

39 

35 

44 

42 

0 

M  IN 

21 

30 

35 

33 

28 

26 

27 

33 

32 

19 

29 

19 

30 

23 

14 

2 

14 

33 

38 

'9 

-  8 

3 

19 

26 

20 

26 

24 

20 

14 

20 

4 

GOLCONDA  DAM  51 

56 

60 

58 

58 

62 

58 

57 

55 

56 

46 

48 

48 

34 

34 

38 

34 

24 

3C 

40 

47 

46 

45 

24 

36 

40 

4B 

50 

44 

44 

38 

44 

MIN 

28 

40 

48 

38 

34 

32 

30 

37 

34 

28 

32 

10 

28 

26 

18 

16 

20 

30 

38 

18 

8 

12 

18 

24 

22 

28 

30 

24 

22 

26 

•  1 

GREENV I LLE 

MAX 

47 

55 

59 

60 

59 

54 

59 

56 

52 

49 

45 

46 

42 

39 

38 

35 

22 

34 

42 

54 

49 

47 

21 

44 

49 

46 

52 

41 

46 

38 

51 

46 

2 

M  IN 

23 

33 

48 

41 

34 

35 

27 

35 

33 

24 

27 

11 

28 

27 

18 

13 

1 

.  3 

23 

35 

37 

11 

3 

12 

24 

20 

24 

27 

20 

28 

18 

24 

,7 

GR IGGSV I LLE 

MAX 

48 

50 

54 

57 

53 

49 

5B 

57 

47 

50 

43 

42 

46 

3B 

40 

35 

29 

38 

52 

5« 

53 

4! 

14 

37 

4C 

4C 

51 

4C 

43 

40 

5] 

45 

1 

MIN 

32 

38 

44 

34 

33 

31 

34 

38 

30 

21 

34 

26 

34 

22 

1  8 

0 

12 

2C 

21 

25 

•  1 

HARR ISBURG 

MAX 

61 

64 

61 

60 

68 

60 

60 

58 

57 

53 

54 

49 

50 

41 

42 

4C 

23 

35 

43 

52 

53 

49 

25 

41 

49 

49 

52 

46 

45 

43 

49 

49 

5 

MIN 

23 

30 

48 

45 

45 

33 

28 

42 

34 

28 

30 

14 

24 

31 

20 

ie 

a 

3 

26 

38 

21 

9 

9 

23 

28 

19 

31 

25 

28 

20 

26 

l7 

HAVANA 

MAX 

39 

48 

55 

58 

57 

51 

56 

54 

45 

47 

43 

41 

42 

37 

38 

33 

18 

33 

50 

54 

49 

46 

14 

35 

39 

38 

45 

39 

42 

36 

49 

41 

■  0 

MIN 

23 

30 

45 

35 

29 

31 

27 

32 

12 

23 

31 

26 

32 

25 

18 

9 

0 

3 

2  4 

33 

42 

12 

-  3 

7 

23 

28 

20 

27 

22 

22 

18 

21 

■  4 

MILLSBORO 

MAX 

46 

52 

58 

58 

58 

57 

58 

55 

51 

58 

45 

44 

43 

15 

38 

35 

21 

53 

55 

49 

48 

15 

42 

47 

45 

52 

47 

50 

41 

50 

46 

8 

MIN 

21 

32 

46 

41 

31 

32 

29 

38 

11 

24 

29 

30 

27 

27 

17 

12 

1 

4 

24 

37 

38 

15 

1 

11 

27 

30 

20 

27 

21 

27 

16 

24 

.7 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1953 


Day   OI  Month 


station 

1 

2  | 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14  | 

IS 

HOOPESTON 

MAX 

42 

50 

56 

56 

5B 

50 

53 

54 

49 

41 

43 

37 

41 

39 

30 

M  IN 

27 

30 

45 

38 

29 

32 

29 

35 

36 

26 

33 

29 

28 

28 

1  <• 

JACKSONVILLE 

MAX 

4  3 

48 

56 

56 

54 

49 

59 

60 

47 

49 

44 

40 

45 

39 

41 

MIN 

20 

36 

47 

37 

29 

33 

28 

38 

32 

23 

29 

28 

29 

26 

19 

JERSEYV 1 LLE 

MAX 

5  1 

50 

57 

59 

55 

50 

61 

51 

50 

51 

50 

45 

44 

41 

44 

MIN 

18 

40 

47 

40 

33 

32 

30 

39 

31 

21 

28 

30 

29 

27 

16 

JOLIET 

MAX 

36 

47 

53 

52 

51 

•50 

53 

52 

45 

40 

43 

35 

43 

36 

30 

MIN 

28 

31 

43 

33 

31 

32 

30 

36 

38 

73 

34 

25 

31 

29 

1  5 

KANKAKEE 

MAX 

38 

46 

53 

56 

52 

52 

51 

51 

45 

40 

42 

41 

42 

38 

3  1 

MIN 

26 

31 

43 

37 

30 

32 

29 

35 

39 

24 

32 

27 

30 

30 

1  5 

KANKAKEE   4  W 

MAX 

38 

46 

53 

55 

52 

51 

52 

51 

44 

39 

43 

37 

41 

36 

29 

M  I  N 

27 

30 

43 

36 

29 

32 

29 

34 

37 

23 

31 

26 

29 

29 

14 

KEWANEE 

MAX 

34 

48 

53 

51 

50 

43 

54 

51 

41 

39 

38 

37 

38 

34 

30 

M  IN 

20 

29 

43 

31 

26 

28 

26 

29 

30 

17 

26 

17 

28 

21 

I  3 

LA  HARPE 

MAX 

39 

51 

56 

55 

51 

46 

57 

54 

48 

47 

41 

40 

36 

38 

38 

M  1  N 

16 

34 

45 

32 

28 

29 

28 

35 

19 

29 

21 

32 

23 

24 

19 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

32 

48 

52 

57 

53 

52 

57 

53 

42 

40 

42 

38 

42 

35 

27 

M  IN 

27 

32 

45 

36 

32 

31 

31 

36 

34 

22 

34 

23 

33 

27 

16 

L INCOLN 

MAX 

38 

49 

57 

57 

56 

4B 

56 

53 

45 

45 

45 

41 

44 

35 

34 

M  IN 

23 

30 

44 

34 

30 

28 

28 

35 

30 

24 

30 

27 

29 

24 

14 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

58 

60 

61 

60 

64 

58 

52 

55 

55 

48 

50 

46 

45 

40 

40 

M  IN 

29 

42 

47 

45 

40 

35 

31 

37 

36 

19 

35 

32 

32 

31 

20 

MARENGO 

MAX 

35 

45 

50 

55 

45 

45 

48 

42 

38 

33 

35 

31 

35 

32 

2  5 

M  IN 

25 

27 

43 

31 

27 

29 

28 

27 

31 

17 

29 

16 

27 

17 

1  0 

MATTOON 

MAX 

35 

51 

57 

57 

60 

52 

56 

55 

50 

44 

44 

40 

40 

35 

34 

M  I N 

24 

33 

46 

35 

31 

29 

28 

35 

32 

29 

30 

26 

27 

21 

1  5 

MC  LEANSBORO 

MAX 

54 

62 

59 

58 

63 

59 

58 

58 

57 

49 

49 

46 

44 

39 

40 

M  N 

26 

38 

47 

40 

33 

35 

25 

39 

37 

28 

28 

31 

24 

28 

!  a 

MINONK 

MAX 

34 

47 

53 

52 

52 

47 

52 

52 

42 

40 

43 

37 

41 

34 

29 

MIN 

25 

30 

42 

33 

28 

29 

27 

34 

32 

22 

32 

24 

30 

24 

13 

MOLINE   W8  AIRPORT 

MAX 

40 

51 

57 

53 

51 

44 

56 

48 

38 

40 

38 

37 

38 

30 

30 

MIN 

18 

39 

45 

30 

29 

29 

31 

35 

24 

19 

23 

17 

29 

17 

1 1 

MONMOUTH 

MAX 

34 

50 

54 

5ft 

50 

45 

57 

53 

42 

45 

39 

40 

39 

35 

33 

M  IN 

20 

32 

45 

34 

30 

31 

27 

35 

31 

20 

32 

22 

34 

24 

13 

MORR  IS   3  NE 

MAX 

37 

47 

52 

55 

51 

49 

52 

52 

46 

39 

37 

42 

36 

30 

M  1  N 

26 

27 

42 

34 

29 

30 

28 

31 

35 

21 

22 

29 

27 

1  S 

MORR I  SON 

MAX 

32 

49 

52 

55 

49 

45 

55 

52 

35 

38 

34 

37 

35 

25 

MIN 

23 

27 

42 

29 

26 

29 

31 

29 

26 

18 

24 

12 

27 

22 

1  ? 

MORR 1 SONV I LLE    1  E 

MAX 

46 

50 

58 

59 

56 

51 

55 

54 

46 

46 

45 

42 

39 

37 

MIN 

21 

30 

40 

33 

28 

32 

28 

36 

30 

24 

27 

26 

30 

27 

1  6 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

57 

60 

5a 

59 

63 

59 

58 

58 

59 

49 

46 

54 

40 

37 

M  IN 

24 

34 

46 

34 

36 

29 

36 

43 

32 

30 

35 

26 

28 

17 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

31 

48 

54 

55 

47 

44 

49 

43 

37 

33 

39 

32 

37 

34 

24 

M  IN 

25 

27 

44 

30 

27 

28 

29 

28 

30 

19 

28 

13 

30 

23 

1  ) 

MOUNT  VERNON   4  N 

MAX 

54 

61 

59 

59 

62 

59 

58 

56 

55 

47 

46 

45 

41 

39 

38 

MIN 

25 

36 

46 

46 

37 

32 

2ft 

39 

33 

25 

30 

31 

27 

28 

17 

NEW   BURNS  IDE 

MAX 

59 

61 

59 

58 

65 

60 

57 

56 

55 

47 

50 

45 

48 

40 

39 

24 

39 

47 

46 

39 

37 

29 

40 

36 

25 

34 

33 

27 

30 

17 

NEWTON 

MAX 

40 

58 

56 

58 

63 

57 

58 

57 

57 

47 

45 

45 

41 

39 

35 

MIN 

25 

30 

45 

45 

32 

35 

28 

32 

38 

31 

30 

34 

26 

28 

16 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

46 

59 

54 

54 

63 

57 

58 

57 

55 

4ft 

45 

45 

42 

39 

35 

M  I N 

29 

32 

47 

51 

34 

36 

28 

35 

38 

32 

27 

35 

23 

30 

15 

OTTAWA 

MAX 

34 

47 

53 

57 

51 

50 

55 

53 

42 

41 

44 

38 

41 

36 

27 

M  N 

27 

31 

44 

37 

31 

31 

30 

36 

35 

23 

33 

23 

33 

27 

1  6 

PALEST  1 NE 

MAX 

35 

60 

57 

58 

61 

58 

57 

58 

57 

48 

45 

43 

43 

38 

38 

M  I N 

22 

31 

46 

36 

32 

32 

29 

30 

34 

32 

30 

25 

24 

27 

18 

PANA 

MAX 

37 

52 

58 

58 

5B 

52 

57 

56 

50 

46 

44 

41 

42 

35 

35 

MIN 

23 

30 

45 

35 

31 

30 

29 

38 

33 

27 

30 

30 

28 

26 

17 

PARIS   WA i ER  WORKS 

MAX 

42 

57 

56 

56 

62 

54 

56 

55 

53 

44 

44 

40 

42 

37 

31 

M  IN 

23 

30 

46 

36 

31 

33 

29 

36 

35 

29 

34 

28 

26 

28 

12 

PARK  FOREST 

MAX 

37 

45 

55 

5ft 

50 

47 

52 

.51 

43 

3B 

44 

36 

42 

34 

22 

M  IN 

28 

31 

44 

32 

32 

28 

28 

36 

32 

27 

30 

21 

31 

19 

9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

40 

49 

57 

52 

54 

46 

55 

52 

43 

44 

41 

40 

40 

31 

32 

MIN 

25 

40 

45 

30 

30 

28 

30 

37 

30 

24 

31 

25 

31 

19 

14 

PONT  1  AC 

MAX 

35 

47 

53 

55 

54 

49 

52 

52 

43 

44 

43 

37 

40 

36 

29 

M  IN 

26 

32 

43 

36 

30 

31 

30 

35 

35 

24 

35 

27 

31 

28 

16 

OUINCV 

MAX 

51 

50 

59 

54 

52 

44 

58 

57 

47 

51 

44 

42 

42 

38 

39 

MIN 

26 

45 

47 

35 

34 

31 

34 

42 

31 

21 

34 

25 

32 

22 

19 

QUINCY   CAA  A° 

MAX 

51 

51 

59 

50 

53 

44 

58 

57 

47 

52 

40 

43 

45 

34 

40 

MIN 

RANTOUL   CMANUTE   AF  BASE 

MAX 

40 

48 

55 

55 

55 

50 

55 

53 

46 

43 

43 

39 

42 

34 

30 

MIN 

28 

31 

43 

31 

30 

30 

30 

33 

32 

28 

32 

29 

30 

20 

1  5 

ROBERTS   3  N 

MAX 

38 

47 

52 

55 

54 

49 

52 

54 

46 

40 

44 

36 

41 

37 

29 

MIN 

26 

31 

42 

36 

30 

31 

29 

34 

37 

25 

31 

29 

28 

28 

14 

ROCKFORO 

MAX 

31 

46 

50 

55 

47 

44 

48 

51 

39 

34 

38 

32 

3ft 

35 

26 

MIN 

24 

29 

43 

31 

27 

27 

29 

28 

34 

16 

27 

13 

29 

25 

8 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 

34 

46 

55 

51 

46 

44 

50 

44 

39 

33 

39 

33 

36 

32 

20 

M  IN 

26 

33 

44 

27 

27 

28 

29 

28 

27 

18 

22 

IS 

30 

14 

5 

21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


28      16  26 


34      28  34 


40  21 
13  1 


22     12  26 


25     15  27 


25  15  26 
2-5-2 


30     17  35 

5-4  3 

22     11  29 

2-4  3 

30     19  31 

8-1  2 

39     25  32 

19  6  9 

13  10  23 
-1-6-5 

24  18  29 

5  14 

37     20  32 

20  5  4 

25  14  27 
2-5-2 

11     10  33 


26  15 
6-3 


24  15 
-1-6 


20     10  28 


37     24  33 


38  21  33 

16  4 

36  23 

20  6 

36  22 

15  3 

36  21 

16  3 

22  20  30 

2-3  2 

32  20  30 

13  3  5 

34  19  31 

13  2  4 

32  19  27 

10  0-1 

11  13  25 
-2-4-2 

16  16  31 

2-1  3 

27  14  27 

5-1  1 

33  17  38 
10  0  8 

22  18  39 

5-2  4 

19  IB  27 


28  14 
5-2 


11     10  23 


51  57  50 
24     35  41 


49  57 
27  34 


45  52  48 

20  34  37 

45  52  46 

18  33  37 

47  53  46 

20  31  36 

52  54  51 

28  34  40 

49  53  48 

23  36  38 

50  55  45 
20  28  35 

38  46 

24  36 


41  52  52 
20     36  37 


47  52 
21  33 


46  52  47 
18     33  38 


43  48 
17  32 


24     37  39 


40  43 
20  35 


39  52 
23  36 


48  54 
22  35 


40  52 
21  38 


24     37  40 


20     37  37 


47  52 
21  35 


53  54  53 
32     38  39 


53  54  52 
30     38  32 


46  54 
20  39 


46  53 
20  33 


42  43  42 
21     33  35 


40  43  40 
21     31  32 


43     16  35 


49      20  41 


43     17  32 


43     16  31 


36     10  29 


38     13  31 


46     21  39 


36     13  29 


47  22  41 
20       7  7 

34  14  30 
6  -11  1 

33  14  32 
5-2  13 

41  13  33 
11-4  6 

44  14  29 
14-8 

37  14 
8-3 

48  17 
15  -  1 

47     28  41 
8 

36  12 


46     21  38 


23  42 
6  10 


50     25  42 


42     17  39 


37     11  29 


35     12  33 


43     13  31 


39      14  36 


43     14  32 


35     16  29 


33      14  30 


38  39  47 
26     29  22 


39  40  53 
19     19  20 


47  47  57 
29     30  26 


37  38  45 
25     31  24 


35  38  45 
25     29  23 


24     29  22 


38  37  42 
17     24  17 


38  39  45 
18     30  23 


40  38  44 
24     31  22 


40  40  48 
24     27  21 


46     48  50 

19     31  27 

36     39  40 
22 

44  42 

28     20  19 


20  26  20 

39  36  41 
20  23  19 

40  38  41 
22  27  25 

41  40  45 
22  21  25 


4  0  39  42 

23  30 

44  42 

26  29 

47  48  49 

22  28  21 

39  37  42 

22  20  25 

47  46  49 

21  28  24 

46  47  49 
19  26  25 

48  46  50 

23  30  20 

47  46  49 

23  27 

41  40 

24  31 


40  44  37  41 
30     23     23  18 


42  47  39  51 
27     24     23  17 


51  47 
24  25 


39  38  36  41 
30     27     18  22 


40  41  38  41 
28     24     20  20 


36  40  37  39 
27     24     19  19 


37  35 
21  18 


37  39  36  47 
28     26     14  15 


38  35 
26  21 


38  45  37 
27     23  24 


45  45 
28  31 


39  42  34  45 
23     20     24  17 


34  40  34  40 

25  24  24  15 

34  40  29  44 

27  28  15  18 

36  44  40  46 
24  21  14 

39  38  36 

26  24  17 

37  40  37  42 

27  25  13  18 

47  49  36 

23  22  27 


37  39  36  42 
28     27  11 


46     46     37  48 

30     22     28  18 


47.5 
25.5 


39.9 
24.  1 


40.6 
23.8 


39.8 
22.9 


38.9 
19.5 


43.0 
22.0 


40.0 
24.0 


42.7 
22.2 


47.1 
28.4 


35.1 
19.8 


42.2 
23.2 


39.0 
21.3 


38.4 
21.5 


41.4 
22.6 


39.9 
21.2 


38.2 
19.4 


45,0 
23.3 


47.5 
26.3 


36.6 
20.7 


46.5 
25.9 


46.6 
27.3 


46  43  38 

30  21  27 

48  43  43 

33  20  30 

36  38  36 

28  26  21 


45.5 
18  25.7 


45  45.7 
16  26.3 


50  47 

20  25 


50  38 
22  27 


49  40 

20  26 


40.5 
23.8 


45.3 
19  24.5 


47  38  47 
22     25  18 


39  37  42 
24     20  15 


43.7 
24.7 


43.0 
23.9 


35     38  31 
29     25     25|     26     26  21 


37  37  44 
23     24  24 


37.8 
13|  22.4 


44  39.6 
16  22.5 


37  38  44  38 
24     30     22  29 


40  35 
26  22 


40  41 
22  28 


39  40 

19  23 


36     41  35 


38      40  48 


31     29     18  20 


34  41  30  52 
27     26     16  17 


35 


20  25 

44  38 

21  28 


42  38 
26  28 


44  38'  41 
24     21  17 


40  35  38 
25     10  IB 


41     38  41 

21     22  23 


36  39  27  38 
27     24     11  20 


40.1 
24.1 


43.8 
25.7 


42.8 
22.9 


40.9 
23.4 


40.5 
73.3 


37.1 
20.6 


35.7 
19.5 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1953 


Day 

Of 

Month 

V 

t» 

S 

Station 

9 

2 

3 

4 

5 

5 

ft 

g 

10 

jl 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  1 
1 

29 

30 

31 

RUSHVILLE 

MAX 

41 

49 

55 

56 

55 

46 

60 

56 

47 

50 

43 

44 

46 

37 

40 

30 

55 

56 

55 

41 

17 

38 

43 

41 

49 

36 

43 

37 

50 

44 1 

1 

MIN 

22 

35 

45 

34 

29 

28 

27 

35 

33 

19 

30 

24 

33 

25 

18 

8 

-  1 

3 

18 

33 

33 

10 

-  6 

5 

23 

30 

22 

27 

23 

21 

16 

22. 

6 

SPARLANO 

MAX 

38 

47 

56 

58 

57 

56 

53 

43 

42 

43 

40 

28 

54 

51 

38 

8 

34 

45 

34 

39 

31 

43 

41, 

0 

M  IN 

26 

45 

35 

29 

36 

35 

28 

22 

22 

32 

15 

1  5 

4 

-  4 

0 

36 

36 

2 

-  8 

5 

22 

27 

26 

24 

18 

21. 

2 

SPARTA 

MAX 

56 

57 

60 

61 

65 

61 

59 

56 

63 

49 

45 

46 

43 

43 

4  1 

41 

23 

35 

41 

50 

54 

50 

22 

43 

49 

46 

49 

46 

47 

39 

52 

48, 

3 

MIN 

25 

45 

48 

43 

36 

37 

32 

39 

34 

25 

32 

33 

32 

30 

19 

18 

5 

8 

26 

35 

39 

17 

6 

13 

22 

32 

28 

29 

22 

28 

23 

27. 

8 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

42 

51 

59 

56 

56 

49 

56 

52 

49 

47 

45 

41 

44 

33 

37 

20 

18 

J2 

48 

55 

47 

40 

13 

35 

37 

39 

46 

34 

46 

34 

49 

42. 

3 

MIN 

24 

42 

46 

32 

34 

29 

32 

40 

31 

24 

33 

30 

33 

19 

16 

6 

1 

3 

26 

36 

40 

'  1 

-  7 

12 

23 

25 

25 

26 

26 

22 

18 

24. 

1 

SPR 1 NGF 1  ELD  WB  CITY 

MAX 

41 

51 

59 

56 

56 

49 

56 

53 

50 

47 

45 

40 

44 

34 

38 

21 

'1 

49 

54 

48 

42 

15 

37 

38 

39 

49 

37 

47 

36 

50 

43 

0 

MIN 

26 

41 

47 

37 

36 

33 

34 

40 

32 

27 

34 

33 

34 

22 

2  1 

9 

10 

27 

37 

42 

7 

1 

15 

29 

31 

26 

30 

27 

27 

23 

27. 

1 

STOCKTON 

MAX 

30 

47 

50 

54 

43 

47 

47 

42 

35 

30 

38 

31 

34 

32 

20 

12 

37 

39 

38 

34 

14 

30 

40 

42 

39 

35 

38 

34 

37 

34 

7 

MIN 

19 

22 

21 

21 

25 

21 

25 

15 

24 

10 

26 

20 

10 

-  7 

-12 

-  5 

20 

31 

34 

10 

-  3 

6 

22 

26 

22 

23 

24 

6 

16 

16 

3 

SYCAMORE 

MAX 

35 

45 

51 

54 

46 

47 

51 

46 

41 

33 

37 

34 

37 

33 

26 

18 

42 

46 

43 

36 

14 

30 

41 

38 

42 

35 

37 

34 

37 

36 

8 

MIN 

25 

25 

42 

31 

26 

28 

27 

28 

28 

17 

26 

13 

26 

24 

9 

-  4 

-  9 

-  7 

18 

30 

34 

13 

-  3 

4 

21 

25 

20 

25 

22 

1  1 

18 

19 

1 

TABLE  GROVE 

MAX 

36 

49 

55 

55 

55 

46 

60 

56 

47 

48 

41 

43 

40 

33 

30 

20 

54 

56 

49 

39 

14 

37 

40 

40 

48 

36 

42 

36 

49 

42 

1 

MIN 

21 

45 

30 

31 

30 

30 

35 

32 

20 

31 

24 

32 

20 

20 

7 

■A.  2 

4 

27 

36 

39 

6 

-  7 

8 

22 

27 

20 

28 

27 

20 

18 

22 

7 

TUSCOLA 

MAX 

40 

51 

55 

56 

59 

53 

57 

54 

49 

44 

43 

40 

41 

38 

30 

33 

20 

46 

55 

45 

44 

22 

34 

38 

41 

42 

47 

44 

36 

44 

42. 

9 

M  IN 

25 

29 

44 

40 

29 

32 

28 

32 

36 

27 

29 

31 

25 

28 

14 

10 

0 

1 

19 

35 

39 

20 

2 

11 

24 

20 

27 

26 

18 

26 

13 

23 

9 

URBANA 

MAX 

40 

50 

56 

54 

57 

51 

55 

53 

48 

43 

42 

40 

42 

36 

31 

29 

46 

55 

45 

41 

13 

35 

39 

40 

48 

35 

45 

34 

43 

41 

8 

M  IN 

27 

32 

43 

35 

30 

32 

29 

33 

30 

2-8 

29 

31 

29 

29 

16 

10 

1 

3 

20 

36 

38 

13 

1 

5 

26 

29 

22 

28 

22 

24 

16 

24 

1 

VANDAL IA  CAA  AP 

MAX 

43 

55 

60 

58 

59 

53 

58 

56 

52 

47 

45 

43 

4? 

35 

37 

25 

21 

32 

43 

53 

48 

45 

19 

41 

47 

46 

51 

39 

45 

34 

49 

44 

< 

MIN 

20 

37 

47 

27 

31 

27 

27 

35 

32 

26 

27 

25 

29 

20 

17 

8 

2 

22 

37 

40 

9 

4 

13 

25 

15 

17 

19 

16 

20 

15 

22 

3 

VIROEN 

MAX 

44 

49 

57 

57 

55 

51 

56 

53 

40 

49 

45 

43 

42 

37 

38 

33 

2o 

47 

54 

47 

44 

16 

37 

42 

42 

51 

40 

47 

38 

51 

44 

2 

MIN 

21 

31 

45 

35 

29 

30 

27 

33 

30 

23 

27 

29 

28 

25 

16 

11 

3 

24 

33 

39 

10 

-  3 

6 

26 

28 

23 

25 

21 

25 

16 

23 

1 

WALNUT 

MAX 

33 

53 

5? 

56 

50 

48 

54 

50 

43 

37 

38 

35 

37 

39 

30 

24 

28 

45 

51 

49 

42 

13 

30 

37 

37 

44 

39 

37 

35 

42 

39 

2 

MIN 

24 

29 

42 

32 

28 

70 

27 

35 

31 

19 

29 

16 

30 

25 

14 

-  3 

-10 

-  1 

20 

34 

39 

10 

-  5 

5 

22 

30 

>  21 

29 

26 

18 

17 

21 

4 

WATSEKA 

MAX 

39 

47 

64 

56 

55 

49 

51 

52 

4? 

39 

44 

39 

42 

38 

29 

26 

26 

45 

52 

44 

45 

20 

33 

37 

38 

45 

39 

43 

37 

41 

41 

2 

MIN 

27 

31 

4  3 

38 

28 

33 

29 

35 

38 

26 

32 

30 

29 

29 

16 

6 

0 

1 

21 

33 

39 

18 

1 

8 

26 

30 

24 

29 

24 

22 

20 

24 

7 

WAUKEGAN 

MAX 

39 

46 

4  7 

55 

47 

47 

50 

45 

41 

36 

38 

73 

40 

35 

27 

16 

15 

25 

41 

48 

45 

36 

15 

30 

40 

38 

40 

36 

37 

32 

36 

37 

4 

MIN 

27 

34 

43 

33 

27 

30 

29 

30 

33 

18 

30 

25 

28 

27 

1 1 

5 

0 

0 

20 

34 

36 

14 

0 

4 

25 

30 

25 

27 

25 

8 

15 

22 

4 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

35 

45 

50 

55 

49 

49 

51 

48 

4? 

39 

39 

33 

39 

35 

28 

21 

12 

24 

42 

49 

46 

40 

14 

28 

42 

38 

41 

36 

37 

33 

36 

37 

9 

M  IN 

27 

29 

39 

33 

29 

32 

27 

32 

3S 

20 

31 

22 

29 

27 

13 

2 

-  3 

-  2 

19 

33 

38 

14 

-  2 

2 

24 

30 

23 

29 

24 

8 

20 

22 

1 

WHITE  HALL    1  E 

MAX 

50 

50 

56 

59 

54 

48 

59 

58 

52 

50 

48 

43 

42 

42 

42 

41 

22 

35 

48 

56 

52 

49 

16 

40 

42 

43 

55 

48 

49 

46 

55 

46 

8 

M  IN 

22 

38 

38 

30 

33 

28 

38 

3? 

22 

28 

30 

39 

27 

19 

12 

3 

3 

25 

33 

39 

14 

-  1 

8 

27 

32 

20 

29 

22 

24 

17 

25 

1 

WINDSOR 

MAX 

48 

51 

55 

59 

59 

55 

55 

54 

58 

43 

45 

40 

41 

35 

31 

34 

18 

29 

42 

52 

46 

43 

14 

37 

42 

41 

49 

38 

43 

35 

45 

43 

1 

MIN 

23 

28 

45 

42 

31 

32 

27 

35 

37 

28 

28 

31 

16 

27 

15 

11 

0 

4 

21 

26 

31 

10 

1 

'  8 

24 

30 

21 

28 

20 

28 

16 

23 

4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA    1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ANTI0CH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1.0 
2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

2.0 
2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

T 

0.5 
T 

T 
T 

2.4 
2 

2 

2 

2 

1 

T 

3.9 
4 

4 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

BLOOMI NGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

3.0 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

CAIRO  WB  C  I  TY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

CARLINVILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1 

T 

0.1 

T 
T 

T 

1.7 

2 
0.1 

1 

T 
1 

1 

3.6 

3 
0.2 

T 
4 
0.3 

3 
0.3 

2 
0.2 

1 

T 

T 

T 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

1 

0.5 
1 

1 

T 

T 

DAVENPORT   LA  L  &  D  15 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

5 

3 

2 

1 

T 
1 

0.1 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.1 
T 

0.1 

0.5 
1 

0.2 
T 

T 

T 

T 

1.5 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

6.0 

5 

2 

2 

1 

1 

1 

2.0 

3 

3 

3 

1 

T 

2.0 
2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

0.5 
3 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

4 

4 

3 

2 

2 

1 

T 

T 
T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

8m  rvfvrvnc*  mUi  follovloc  Station  Isd*x. 
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Table  7  -CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
DECEMBER  1953 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GREENV I LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

HARR I 5BURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

KANKAKEE 

SNOWFALL  . 

DIN     UN  UNU 

T 

0.8 

0.5 

2.0 

LA  HARPE 

SNOWFALL 

CM    C1M  fZMH 

0.3 

2.5 

T 

0.1 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.0 

0.5 

T 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.3 

3.0 

T 

1  .  1 

1.5 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

5.8 

0.4 

0.3 

T 
0.2 

T 

T 

0.2 

T 

i.e 

0.2 

0.2 

0.1 

T 

MONMOU  TH 

SN  ON  GND 

1 

1 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

4 

5 

3 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

MORRISONV1LLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

OLNEY  RADIO  STATION 

SNOWFALL 

O  t\    U  N    U N  U 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 

CM    flM  ItMH 
3N    UN  VjNU 

T 

1.0 

T 

1.0 

T 

5.0 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.2 

0.1 

0.3 

3.7 
0.3 

0.3 

0.3 

0.2 

T 

Df~IM  T 1  AT 

'  if  J 1  j  W  T    A  L  L 

SN   ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

3 

3 

2 

RANTOUL  CHANUTE  A  F  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

0.2 

1.8 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

T 

T 

1.0 

0.5 

T 

SPARTA 

SNOWFALL 
cm  riM  czMn 

ON    UN  ONL/ 

T 

T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

T 

0.3 

0.2 

T 

1.8 

0.1 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

4.0 
4 

0.5 
5 

3 

3 

0.5 

3 

T 

3 

1  .  5 
4 

4 

4 

4 

3 

2 

0.5 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 
1 

1 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1' 

5.0 
5 

4 

4 

3 

3 

3 

1.0 
4 

T 
4 

3 

1 

T 

3.0 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

3.8 

4 

4 

3 

2 

T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.7 
2 

2 

1 

T 

T 
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STATION  INDEX 


Stabo 


Albion 
Aledo 
Alexia 


0055  ! 
0072  I 
0O82  ' 


County 


0195 
0203 
0247 
0330 
0338 


Cook 

H&DCOi 


0492  I 
0497  I 

•  osio  : 

0583 
0598 
0608 
0761 
0766 


Frankl 1 


Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brook port  Dan  52 
Cairo  WB  City 
Canton 

Carbondale  Sewage 
Carllnvlll*  4  E 
Carlyle 


Chan die 
Charles 


Chicago  eel  Tr  Wks 
Chicago  Lake view  Pap 
Chicago  Loyola  Univ. 


0781  Sco 
0873  Bur< 
0993  Mas 


1329  ( 
1386  ] 
1412  i 
1420  I 


1436 


Colu 


1475  McLean 
I  1491  Randolph 

1522  Cook 
:■ 11532  Cook 
!  1537  Cook 


Chicago  Mayfalr  Pmp  Sta  1542|Cook 
Chicago  N  Br  Pump  sta  1547  Cook 
Chicago  Roselaod  Papg  1 1 552  Cook 
Chicago  Sao  Dlst  DlBp  |lS57|Cook 
1562  OOOk 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Papg 
Chicago  University 
Chicago  WR  Airport 
Chicago  wa  City 

Chlllicothe 


Davenport , I ova  LID 


Ou  Quoin  2  S 

Dvlght  St.    Re  I  r-raatory 
last  St  Louis  ■  j iks  Col. 
■delate in 
Ideardavllle 
Bfflnghaa 


t  Cook 
'  Cook 
I  Cook 
'  Cook 
!  Cook 


Blgn 


Freeport 

Freeport  Sewage  Pla 


Gladstone  Daa  18 
Glendale  Exp.  Fan 
Golconda  Oaa  51 

Graf too 

Grand  Tower  2  N 
Greenf leld 
Greenup 

Greenville 
Grldley 
Grlggavili* 
Bard in 
Baxrlsburg 

Havana  Ho.  2 

■lllaboro 

Boopeslon 

Hudson  Lk  BlooalH! 


Jacksonville  Sewage  [ 
Janes vi l le 

Jollst  Brandon  Rd  Daj 
Jollet 

Kankakee 
Kankakee  4  mi 
Kankakee  Sewage  Plan 
Kelthsburg 
Kewamee 

Keeanee  Baker  Park 

La  Harpe 

Lanark 

La  Salle  Peru 
La  Salle  l  s 


1627  I 
1648  i 
1664  I 


2166  Rock  Island 
2193  Macon 

2417  McLean 
2483  Perry 

2502iLlvlogston 
2614{St.  Clair 
2642  Peoria 
2679  Madison 
2687,Bf flnghaa 

2736  Kane 
2750  Bard in 
2800  Jersey 
2888  Livingston 
2923  Livingston 

2931  Wayne 
2993  De  Mitt 
3109  Clay 
3257  Stephenson 
,3262  Stephenson 

3290  Whiteside 
3304  Saline 
3312  Jo  Daviess 
3320  Knox 
3335  Henry 

3384  Benry 
3413  Ford 
3455  Benderson 
3482  I  Pope 
1 3522  Pope 

'3530  Adams 
3572  Jersey 
3595  Jackson 
3666  Greene 
3683  Cumberland 

3693  Bond 
3709  McLean 
3717  Pike 
3650  Calboun 
3879  Saline 


4108  Moatgoaery 
4198  Veralllon 

4269  McLean 
14312 iCravford 
4317  Crawford 
4355  Rock  Island 
4442  Morgan 

4447  Morgan 
4465  Cumberland 
4489  Jersey 
4530  Mill 
4535  Will 

4593  [Kankakee 
4598  I 
4603  Banks. 
4655  ataTOM 
4710  Benry 


Henry 
Hancock 
Carroll 
La  Salle 
La  Salle 


4959  Lawrence 
5036  McLean 
5079  Logan 
15084  .Logan 
(5131  IV111 


t  DRAINAGE  CODS:     1.   Ulinola  2. 


<-* 

J? 
O 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 

tables 

Temp. 

Precip 

7 

38  22 

88  03 

447 

6P 

BP 

Bessie  Ellen 

2  3  3 

4 

41  12 

90  45 

7  3  9 

6P 

BP 

Will  C.  Egbert 

2  3  5 

2 

41  03 

90  34 

694 

M1P 

Mun.  Water  Works 

C 

38  S3 

90  11 

432 

■ZD 

7  A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

8 

37  28 

89  15 

629 

TP 

IP 

J.  Bon  Hmrtllne 

2  3  5 

7 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

1 

42  29 

88  06 

7P 

7P 

Roy  I.  Kufalk 

2  3  5 

7 

l 

42  02 

87  58 

680 

George  A.  Honeaann 

3 

40  16 

90  57 

614 

HQ 

Elbert  W.  Allen 

C 

l 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

l 

40  40 

90  26 

641 

7A 

M.  Lynn  Davis 

3 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E.  Grlder 

3 

l 

40  01 

90  26 

450 

?A 

Samuel  C.  Crowell 

3 

39  56 

90  32 

434 

■ID 

C 

i 

38  32 

89  51 

444 

HID 

MID 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

fi 

42  16 

88  52 

778 

hip 

City  of  Belvldere 

C 

40  20 

91  07 

671 

«,r 

Roy  H.  Gibbons 

3 

4 

38  00 

88  55 

474 

HP 

Benton  Water  Dept. 

3 

40  30 

89  01 

7A 

Not  ley  J .  Butler 

3 

1 

40  30 

89  00 

830 

4P 

IP 

Harry  G.  Johnson 

2  3  5 

7 

1 

39  45 

90  32 

467 

BP 

Vernon  A.  Nortrup 

3 

1 

41  13 

89  37 

795 

M  I  P 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

3 

? 

37  08 

88  39 

335 

Corps  of  Engineers 

3 

37  00 

89  10 

314 

MIL 

Mil. 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D .  Hammond 

3 

•1 

37  44 

69  12 

420 

6P 

7A 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

39  17 

89  49 

627 

BP 

6P 

Henry  B .  Hoel ting 

2  3  5 

7 

38  36 

89  22 

461 

7P 

7A 

Mun  Water  L  pwr  Pi 

2  3  5 

; 

38  06 

88  10 

403 

6P 

George  C.  Danner 

3 

4 

38  S3 

89  54 

520 

MID 

Boll  Cons.  Service 

C 

7 

39  18 

88  00 

648 

BP 

Walter  A.  Newlln 

3 

2 

38  31 

89  12 

4  94 

6P 

Edgar  V.  Cavanaugh 

3 

1 

40  03 

90  09 

485 

BP 

Lloyd  Sathoff 

3 

41  24 

88  17 

510 

7A 

3 

7 

39  29 

88  10 

686 

BP 

7A 

Robert  W.  Black 

2  3  5 

40  44 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.  Merle  Parry 

2  3  5 

4 

37  54 

89  SO 

381 

Acklas  H .  Martin 

3 

3 

41  40 

87  36 

593 

MM1 

Chgo  Sanitary  Diet. 

C 

41  SB 

87  40 

651 

un> 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

3 

42  00 

87  40 

592 

Mil' 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

3 

41  SB 

87  45 

647 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

3 

41  58 

87  42 

595 

hip 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

41  42 

87  38 

659 

KID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

41  50 

87  42 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

3 

41  52 

87  38 

mip 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

3 

41  45 

B7  13 

_ 

MIH 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

3 

41  55 

87  44 

630 

M  IP 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

3 

41  47 

87  36 

594 

M1I> 

HID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

c 

41  47 

87  45 

610 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

3 

41  53 

87  38 

823 

HI  D 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

c 

1 

40  55 

«•)  ••• 

460 

8A 

Finis  W.  Baujan 

3 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

7 

38  31 

88  24 

Mil' 

Pure  Oil  Company 

c 

40  08 

88  58 

746 

6P 

C.  E.  Corrlngton 

37  30 

89  15 

540 

hP 

BP 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

38  40 

90  01 

435 

HIP 

Ernie  Hlghley 

c 

4 

38  12 

89  36 

530 

MID 

James  R .  Edgar 

c 

3 

41  27 

87  38 

675 

HIP 

Village  of  Crete 

C 

4  0  OK 

87  38 

602 

7P 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

f 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

41  31 

90  34 

568 

MID 

HIP 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

1 

39  51 

88  57 

682 

7P 

TP 

Aaella  Coonradt 

2  3  5 

7 

a 

41  SI 

89  29 

696 

*P 

William  W.  Shuck 

2  3  5 

7 

1 

40  2S 

88  51 

794 

■ID 

C 

3S  00 

89  14 

449 

BP 

BP 

111 .  State  Police 

2  3  5 

1 

41  05 

88  28 

641 

MID 

State  Ref  for  Woaen 

c 

38  34 

90  11 

410 

7P 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

1 

40  57 

89  36 

MID 

Hale  B.  Kenyon  - 

C 

38  49 

89  58 

554 

6P 

3 

7 

39  07 

88  33 

595 

6P 

6P 

George  S.  Kregotls 

2  3  5 

7  C 

1 

42  02 

88  17 

729 

7A 

W.  0.  Beckner 

3 

S 

37  27 

88  16 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Principle  Col . 

3 

42  02 

87  41 

625 

MIP 

c 

1 

40  44 

88  31 

691 

MID 

Dept.  of  wtr  Works 

"C 

7 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

40  14 

88  38 

732 

HIP 

Norab  Yeagle 

c 

7 

38  40 

88  28 

490 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

42  18 

89  37 

762 

7P 

7P 

John  Schroder 

2  3  5 

6 

42  17 

89  36 

743 

7A 

Joseph  N .  Porla* 

3 

c 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

C 

1  5 

37  51 

88  37 

410 

Mil) 

Josephine  Harris 

c 

4 

42  24 

90  26 

611 

6P 

NW  111.  Gas  a  Slec. 

3 

1 

40  57 

90  22 

780 

HIP 

8A 

2  3  5 

41  10 

90  02 

849 

6P 

7A 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

6 

41  27 

90  09 

639 

BP 

Mrs.  M.    J.  Bessant 

3 

40  28 

88  23 

753 

Edward  P.  Bergstroa 

3 

40  SO 

91  04 

538 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

6 

37  26 

88  41 

500 

7A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3 

c 

5 

37  22 

88  29 

354 

MID 

6A 

CorpB  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

!  i 

40  06 

91  01 

725 

6P 

G.  W.  Nethery 

3 

4 

38  58 

90  26 

404 

7A 

John  A.  DeSherlla 

3 

4 {37  40 

89  30 

367 

7A 

John  A.  Dickson 

3 

39  20 

90  12 

556 

Hid 

c 

<  7  1 39  15 

88  09 

SS4 

SP 

Leonard  M.  Nichols 

3 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deane  J.  McAllster 

2  3  5 

7 

1 

40  45 

88  53 

752 

6P 

Ezra  D.  Stoller 

3 

1 

39  43 

90  44 

685 

6P 

BP 

Ellen  Barvey 

2  3  5 

1 

39  09 

90  37 

440 

Judge  Lee  Hanks 

3 

S 

37  44 

88  32 

366 

BP 

6P 

Clyde  Plttaan 

2  3  5 

7 

5 

37  44 

88  31 

_ 

6A 

W.  Harrison  Klbler 

3 

1 

40  18 

90  03 

4S1 

7P 

7P 

L.  L.  Euteneuer 

2  3  5 

1 

40  18 

90  04 

460 

7A 

Ewald  R.  Trlape 

S 

2 

39  09 

89  29 

626 

BP 

H.  A.  Cress  Jr. 

2  3  5 

7 

40  28 

87  40 

717 

BP 

6P 

John  F.  MuBhrusb 

2  3  5 

C 

i 

40  40 

88  56 

740 

HIP 

111  .  State  Wtr  Sur. 

c 

,  7 

39  07 

87  40 

Mil) 

Ed  S.  Dry 

c 

7 

39  06 

67  40 

7A 

111.  public  Serv  Co 

3 

■4 

41  25 

91  01 

554 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

1 

39  44 

90  14 

607 

BP 

6P 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

39  44 

90  14 

975 

Kin 

Municipal  Sew  Trt 

c 

j 

39  22 

88  IS 

HIP 

Albion  F.  Bdvards 

c 

39  09 

90  20 

635 

6P 

t& 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

1 

41  30 

88  06 

543 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

41  32 

88  05 

520 

BP 

BP 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

1 

41  07 

87  52 

831 

7P 

7A 

Kankakee  Water  Co. 

2  3  5 

7 

41  08 

87  56 

620 

BP 

6P 

H.  A.  Durand 

2  3  5 

41  08 

87  S3 

642 

MID 

Mum.  Sew.  Tr.  Plant 

c 

41  06 

90  57 

540 

8A 

3 

1 

41  13 

89  56 

840 

-?P 

<5P 

Radio  Sta.  WDJI 

2  3  5 

c 

1 

89  54 

600 

MIP 

Kewanee  Baker  Park 

c 

40  35 

go  se 

691 

7P 

7A 

Jack  B.  Sharps 

2  3  5 

7 

42  06 

89  50 

883 

7A 

Wa.  E .  Aurand 

c 

41  20 

89  08 

522 

7P 

4P 

Weatcloz  GT I  Corp. 

2  3  5 

1 

41  19 

89  06 

7A 

William  K.  Boebm 

3 

7 

38  44 

87  41 

472 

flP 

Frank  Bray 

3 

1 

40  21 

88  46 

780 

7P 

0.  J.  Lore 

3 

1 

40  09 

89  22 

S91 

7P 

7  A 

2  3  3 

7 

1 

40  09 

89  21 

600 

7A 

CLOSED  -  -  -   

6/34/53 

1 

41  34 

88  OS 

585 

HIP 

Corps  of  Engineers 

c 

Station 

& 

County 

• 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

M 

1 

J 

! 

> 

Temp 

d, 

to 
tables 

►S 

J* 

Q 

Loi 

« 

m 

i 

Lockport  Power  House 

Louisville 

Mackinaw 

Mnkanda  1  NW 

:>i3t> 
5216 
5272 

5294 

Will 
Clay 
Tazewel 1 

Jackson 

41  34 
38  47 
4i.i  3'J 

37  38 

88  05 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 

585 
480 
620 
702 

MID 
HID 
6P 
6P 

Chgo  Sanitary  01st . 
Roy  It.  Dawklns 
Cecil  K.  Trimble 

Harvey  8.  Hnrtllne 

c 
c 

3 

2  3  5 

Marengo 
Marietta 
Marlon 

Marseilles  Lock 

(32  A 

,  U4 

5372 

McHenry 
Fulton 
Wllllaason 

La  Salle 

42  IS 

40  30 
37  44 

41  20 

B8  36 
90  24 
68  55 
88  57 
88  45 

819 
546 
448 

700 

6P 

6P 
MID 

SP 
MID 

Frank  J.  Mack 
Joseph  Ace  McCance 
C.  N.  Oanlelson 
Russell  C.  Braden 
Corps  of  Engineers 

2  3  5  7 

C 

3 
3 

Marshall 
Mascoutah 
Mason  City 

McHenry 

3380 
5405 
5413 

.4^3 

Clark 
St.  Clair 
Mason 
Coles 
McHenry 

39  23 
38  29 

40  12 

42  21 

87  42 
89  48 
89  41 

88  21 
88  16 

606 
425 
581 
718 

MID 

BP 
SS 
MID 
MID 

Ernest  Thoaas  Pine 
Dr.  R.  F.  Llscher 
Carl  D.  Toalin 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Henry  B.  Antholz 

3 

3 

C 
C 

McHenry  2  S 
Mlnonk 

Mollne  WB  Airport 

5498 
35  I  5 
5539 

'.71.' 

McHenry 
Hamilton 

Woodford 
Rock  Island 

42  19 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 

68  15 

88  32 
90  08 

89  02 

90  31 

458 

622 
755 

6P 

7P 
■ID 

6P 

liP 
7P 
7P 

John  J.  Barnlngs 
F.  C.  Frazier 
M.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 
U.S.    Weather  Bureau 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5       7  C 

Monmouth 
Montlcello 
Morris 
Morris  3  KE 
Morrison 

-,7.-.  is 

5791 

r.sjo 
5825 

seas 

Piatt 
Grundy 

Whiteside 

40  55 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

90  38 
88  34 

88  26 
88  22 
C9  58 

770 
659 

549 

6P 

6P 
7P 

6P 
5P 
7A 
6P 

Prof.  Lyle  Flnley 
Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 

Ralph  H.  Green 

2  3  5  7 
3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Morrlsonvllle 
Morrlsonvllle  1  E 
Mt .  Carmel  Water  Works 
Mount  Carroll 
Mount  Olive 

S841 
5846 
5893 
'/nil 
5917 

Christian 
Christian 
Wabash 
Carroll 

39  25 
39  25 

38  25 
42  05 

39  04 

89  27 
89  26 
87  45 
89  5G 
69  43 

636 
638 
424 
817 

SP 
7P 

MIL 

7P 
5P 
6A 

Frank  A.  Lowls 
John  R.  Lowls 
Mt .  Carmel  Wtr  Wks 
Jaaes  t.  McCray 
Henry  W.  Johnson 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  C 

3 

Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 

Nashvll le  3  NW 

5927 
5935 
5943 

soil 

Logan 

Jefferson 

Washington 

40  01 

39  59 
38  22 

38  23 

69  17 
90  46 

88  55 

89  19 
89  25 

676 
711 
590 
420 

6P 

SP 
5P 
7A 
MID 

Alva  Brown 
Hoaer  L.  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 

R.  E.-Schlelfer 

3 
3 

2  3  5  7 
3 

Newark  7  E 

New  Boston  Dam  17 

New  Boston 

Newton 

 >  M 

MIMI 

BOSS 
B1SS 

Kendall 

41  32 
41  11 
41  10 

39  00 

88  27 
91  03 
91  00 
88  46 
88  10 

707 
546 

571 
560 

5P 
6P 

6P 
OA 

7A 

SP 

Corps  of  Engineers 
Karl  r.  Walker 

George  8.  Payne 

3 
3 
3 

2  3  5  C 

Olney  Radio  Station 
Oregon 

Oregon  Water  Works 

Ottawa 

Palestine 

6446 

6490 
6492 
6526 
6558 

Richland 

Ogle 

Ogle 

La  Salle 

Crawford 

38  42 
42  01 
42  01 

39  00 

88  04 

89  20 
89  20 
8C  50 
87  37 

472 
700 
702 
474 

5P 

7P 
7P 

•SP 
■  ID 

7P 

Radio  Station  WVLN 
Alan  Grant 
B.  M.  Gnddls 

2  3  5  7 
2  3  5 

Pane 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 
Paw  Paw 

6579 
B6S1 

Christian 

39  23 
39  37 
39  38 
41  29 
41  41 

89  05 

67  41 
K7  42 
87  44 

68  59 

696 
735 
739 
706 

7P 

7P 
6P 

7P 
HIP 

7P 
6P 

C.  E.  Schuaacher 
City  of  Paris 

Park  Forest  Wtr  Co. 
W.  A.  Woods 

2  3  5 

C 

2  3  5 
3 

Peoria  Lock  A  Dam 
Peoria  WB  Airport 
Peotone 
Petersburg 

6670 
6706 
6711 
6725 
6760 

Will 

39  49 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 

91  14 
89  39 
89  41 
87  48 
89  51 

640 
445 

654 

722 

Mil' 

6P 
MID 

Mill 

2P 

Edith  A.  Robblns 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 

Frank  B.  Rainey 

3 

C 

2  3  5      7  C 
3 

Piper  City 

Plttsfleld  Water  works 
Pleasant  Hill 
Pontiac 

Prairie  du  Rocber 

6819 
6833 
6861 
6910 
6973 

Ford 

Livingston 
Randolph 

40  45 

39  39 

39  27 

40  53 
36  05 

88  11 
90  48 

90  52 
88  37 
90  06 

670 
724 
456 
647 

6P 

■ID 

Mil. 

6P 
7A 

Isaac  B.  Griffith 
Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 

I 

2  I  5 

3  C 

Princeton  1  S 
Prlncevllle  2  NW 

Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 

7004 
7014 

7072 

Bureau 

41  21 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 

89  28 
89  47 
89  56 
91  24 
91  11 

700 
745 
625 
601 

71' 
1110 

HP 

6P 

uin 

7P 

Miles  W.  Bryant 
Frank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Ada 

C 

3 

C 

2  3  5  7 

Qulncy  Dam  21 

Qulncy  Memorial  Bridge 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

Red  Bud 

Rlchvlew 

7077 
70B2 

71  M 

7244 

Chaapa lgn 

Randolph 
Washington 

2 
2 

39  54 

39  56 

40  18 

38  22 

91  26 
91  24 

88  09 
90  00 

89  11 

463 
744 

win 

HA 
7A 
MIP 

7A 

Corps  of  Engineers 
Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnier 
Mabel  Martin 

3  C 
3 

2  3  5      7  C 
C 

Rochel 1 e 
Rockford 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 

7336 
7341 

7377 
7382 

Ford 
Ogle 

Winnebago 

7 
6 
6 
6 
6 

40  40 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 

88  11 

89  04 

89  05 

88  59 

89  06 

786 
798 

850 

7P 
MID 

7P 
3P 

7A 

R.  E.  Bradbury 
California  Pkg  Corp 

Mrs.  D.  S.  Cumalngti 
U.S.  Civil  Aero  Ada 

2  3  5  7 

2  3  5 

2  3  5  7 

Rockport 
Rushvllle 
Ste  Marie 
Salea 

Shaw-neetown  New  Town 

7400 
7551 
7603 
7636 
7B59 

Pike 
Schuyler 

Marlon 
Gallatin 

1 
7 
2 
S 

39  32 

40  07 
38  S6 
38  37 
37  43 

91  00 
90  34 

88  01 
68  57 
88  10 

470 
683 
448 
544 

6P 

HP 

6P 

7A 

Hoaer  C.  Miller 
Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  S.  Caaeron 
Martin  D.  Walsh 
Jake  H.  Stewart 

3 

2  3  5 
3 

814*11 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 

Spar  1  ami 

Sparta 

Springfield  WB  Airport 

7952 
7't'n 

8141 
8179 

Veralllon 

Cook 

Marshall 

Randolph 

Sangamon 

7 

4 

1 

39  55 
42  01 
41  02 

38  08 

39  50 

67  49 
87  43 
89  28 
89  42 
89  40 

600 
435 
535 

BP 
6P 
MID 

7A 
wi  [. 

SP 

..P 

The lam  Lane 
Chgo  Sanitary  Dlst . 
Edith  E.  Grlswold 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 

3  c 

2  3  5 

2  3  5  6  7  C 

Springfield  WB  City 
Stlckney  W  Side  Tr  Wks 
Stockton 
Streator 

Sullivan  Water  Works 

8184 
8278 
8293 

H353 

8380 

Sangamon 

Jo  Da v less 
La  Salle 
Mountrle 

1 
1 

1 

2 

39  48 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 

89  39 

87  46 

90  00 
86  50 

88  37 

598 
686 
1000 
625 

HIP 

SP 

HIP 
MIH 

5P 
6P 

U.S.  Weather  Bureau 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
B .  A.  Curtlss 
J.  T.  Prafcke 
Ray  L led ley 

2  3  5  C 
C 

2  3  5  7 

C 

Sycamore 
Table  Grove 
Taylorvllle 

Toulon 

8452 
8460 
8491 

B63f 

De  Kalb 
Fulton 
Christian 

Stark 

6 
1 
1 

1 

41  59 

40  22 
39  33 

41  06 

88  41 
90  26 

89  18 
69  30 
89  52 

840 
734 
634 

512 

8P 
7P 

BP 
7P 
7A 
SP 

Frank  C.  Dean 
Ernest  R.  Robson 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3 

3 

Tuscola 
Urbana 

Urbana  Exp.  Fara 
Urbana  Engr .  Campus 
Utica  Starved  Rock  Dam 

86 84 
8740 

H7  4f> 

87S0 
8756 

Douglas 
Chaapalgo 
Chaapa lgn 
Chaapa lgn 
La  Salle 

7 
7 
7 
7 
1 

39  48 

40  06 
40  06 

40  06 

41  19 

86  17 
88  13 
88  15 

88  59 

653 
743 

730 

6P 
7P 

7P 

HIP 

7A 

DeKalb  Agrl.  Assn 
State  Water  Survey 
Soil  Cons.  Servlre 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 

3 

Vandal  la 
Vandal  la  CAA  AP 

Walnut 

8781 
M7M3 
8860 
8916 

Fayette 
Macoupin 
Hancock 

2 
1 
6 

38  58 

38  59 

39  30 
41  33 

40  21 

69  07 
89  10 
89  46 
89  35 
91  26 

503 
532 
674 
714 
490 

HID 
SP 

VIP 

■ID 

5P 
SP 

George  England 
U.S.  Civil  Aero  Ada 
E .  M.  Watklns 
Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewlng 

C 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

Washington 

Waterloo 

Waterman 

Watseka 

Waukegan 

8990 
9002 
9010 
<H>21 
9029 

Tazewel 1 

Monroe 
De  Kalb 
Iroquois 
Lake 

1 
4 

1 
1 
3 

38  20 

41  46 
40  46 

42  21 

90  09 
88  46 
87  44 
87  SI 

717 
779 
634 
666 

6P 
7P 

1 A 
Mil: 

6P 
7P 

E.  H.  Wolf 

Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 

C 

3 

13/1/53 
2  3  5 
2  3  5 

Wayne  City 
Wenona 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Ball  1  B 

9044 

«090 

9140 
9221 
9241 

Wayne 
Mjrsball 
Franklin 
Du  Page 

7 
1 

1 

38  21 
41  03 
37  54 
41  52 

39  26 

88  35 

89  03 
88  48 
88  06 

90  23 

385 
700 
480 
753 
578 

5P 
SP 

7A 
HI  Ii 
MIP 

5P 
5P 

Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 
111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 
Oscar  Watt 

3 

C 
C 

2  3  3 

2  3  S  7 

Wilcox  - 
Windsor 
Tatea  City 

9274 

■IHlfi 

Clay 
Shelby 

7 
2 
1 

3B  38 

39  26 

40  47 

88  18 
88  36 
90  01 

665 

BP 

7A 
SP 

HID 

E.  Lowell  Routt 
Nina  M .  Ryberd 
Ore  L.  Bell 

3 

2  3  5 

C 

NEW  STATIONS 

Shabbona  5  NNE 

783] 

Dekalb 

l 

41  SO 

870 

mo 

0.  of  111  *  Exp  Pld 

C 

T  Shabbona  5  NNE  recor 

d  is 

a  contlnuatlo 

r  Mate 

3.  Lake  Michigan    4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Bock    7.  Wabash 


-  1*7  - 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in 
miles.     Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.     Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise 

shown  by  footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST. 
"WTR  EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.     It  is  measured  at  selected  stations  when-  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two 
inches  or  more.     Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently  occasional  drifting  and  other 
causes  of  local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount   included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  'inches  of  new  snowfall. 

M  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for. this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R  Daily  values  and  monthly  total   from  recording  gage. 

T  Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:     15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)     Checks  and  money  orders 
should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.     Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of 
Documents,  Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

WRPC,    KANSAS  CITY,   MO.,   —  2-17-54  —  975 


CORRECTIONS 

Bay   1953:     Carbondale  Sewage  Plant,   Table  6,   Evap  from  the   1st   through  the  31st  should  be   .12,    .29,    .14,    .19,  .10,    .15,    .19,    .03,    .21,    .23,    .09,  .08, 

.07,    .00,    .05,    .19,    .06,    .20,    .16,    .26,    .17,    .35,    .05,   .35,    .24,    .21,    .23,    .19,    .32,    .30  respectively,   total  5.39B.     Wind  from  the  1st  through 
the  31st  should  be  25,   65,    15,   8,   29,   -,    26,    19,    10,   38,   50,   3,    27,   48,    11,   11,   7,   13,   16,   68,   4,   36,   49,    14,    25,   10,   25,   30,   30,   7,   10,  re- 
spectively,  total  7.53B. 


November  1953: 


Ottawa,  Table  7,  snow  on  ground  on  the  30th  should  be  a  dash. 
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ILLINOIS  -  1953 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 


Unusually  warm  and  dry  weather  prevailed  in  Illinois 
during  1953.     April  was  the  only  month  to  average  colder 
than  normal ,  while  6  months  of  the  year  had  mean  tempera- 
tures more  than  2°  above  normal.     The  highest  Illinois 
temperature  during  1953  was  108° ,   registered  at  Palestine 
on  June  20,  at  Alton  on  July  29,   and  at  Flora  on  Septem- 
ber 1;  the  lowest  reading  was  12°  below  zero,  occurring 
at  Kankakee  4  NW  on  January  6,  at  Aurora  on  February  17, 
and  at  Stockton  on  December  17.     The  mean  precipitation 
for  the  year  was  27.94  inches,  which  is  76  percent  of  the 
normal  amount,   and  in  only  2  months — March  and  July--did 
the  State  average  rise  above  the  normal  value.  The 
greatest  deficiency  of  precipitation  occurred  in  the 
south  and  west-central  portions,  where  many  wells  went 
dry  and  a  number  of  communities  were  faced  with  dwindling 
water  supplies.     The  lack  of  moisture  adversely  affected 
crops  in  some  of  the  drier  areas,  although  agricultural 
production  on  the  whole  did  not  suffer  greatly. 


WEATHER  BY  MONTHS 

JANUARY  --  Mild,  cloudy  conditions  prevailed  most  of  the 
month.     Precipitation  occurred  frequently,  but  often  was 
light  and  averaged  below  normal.     Subzero  temperatures 
were  practically  confined  to  the  northern  third  of  the 
State.     The  highest  temperature  of  the  month  was  69°, 
occurring  at  both  Carbondale  and  Elizabethtown  on  the 
26th,  while  the  lowest  was  -12°  at  Kankakee  4  NW  on  the 
6th..    Central  and  southern  localities  received  nearly 
all  of  their  snow  during  the  first  week,  but  the  northern 
division  had  substantial  snowfall  during  the  latter  half 
of  the  month. 

FEBRUARY  --  Mild  weather  continued  this  month,  with  tem- 
peratures much  above  normal,  and  sunshine  was  more  prev- 
alent than  in  the  earlier  winter  months.     Although  there 
were  no  pronounced  dry  periods,  precipitation  continued, 
to  average  below  normal  except  in  most  of  the  northern 
division.     Temperatures  ranged  from  66°  at  Sparta  on  the 
2d  to  -12°  at  Aurora  on  the  17th.     Snowfall  during  the 
month  averaged  only  1.2  inches,   no  measurable  amounts 
being  reported  in  the  southern  half  of  the  State. 

MARCH  —  This  was  the  wettest  month  of  the  year  for  cen- 
tral and  southern  Illinois,  and  the  only  month  in  1953 
which  averaged  above  normal  in  precipitation  for  all  three 
divisions.     Temperatures  continued  above  normal,  being 
especially  warm  between  the  10th  and  23d.     The  high  read- 
ing for  March  was  80°  at  East  Saint  Louis  on  the  21st, 
and  the  low  was  2°  at  both  Morris  3  NE  and  Watseka  on  the 
9th.     Snowfall  was  practically  confined  to  the  first  8 
days  of  the  month,  but  many  substantial  amounts  occurred 
in  that  period.     The  excessive  precipitation  received 
this  month  generally  restored  soil  moisture.     On  the  14th 
a  tornado  caused  $75,000  damage  in  rural  areas  of  Wash- 
ington, Jefferson,  and  Marion  Counties;  also  on  the  14th 
a  severe  hailstorm  resulted  in  $250,000  total  damage  over 
several  west-central  counties. 

APRIL  —  Rather  low  temperatures  prevailed  during  much  of 
April,   this  being  the  only  month  of  the  year  averaging 
colder  than  normal.     Precipitation  was  deficient  in  the 
northern  and  central  divisions,  but  somewhat  above  the 
April  normal  in  the  south.     All  measurable  snowfall  oc- 
curred between  the  17th  and  19th,  with  as  much  as  5  inches 
falling  in  some  west-central  localities.     The  maximum 
temperature  for  the  month  was  88° ,  occurring  at  three 
southern  stations  on  the  9th,   and  the  minimum  of  20°  was 
registered  at  Aurora  on  the  20th.     Two  tornadoes  occurred 
on  the  9th,  one  in  Logan  County  and  another  in  Champaign 
and  Vermilion  Counties.     The  latter  storm  caused  heavy 
property  damage  and  injured  several  persons. 

MAY  —  Much  of  the  month  was  rather  cool  ,  but  unseasonably 
high  temperatures  during  the  last  week  served  to  boost 
the  average  above  normal.     Precipitation  was  below  normal 
in  all  divisions,  although  several  southeastern  localities 
received  more  rainfall  than  usual.     The  highest  tempera- 
ture reported  in  the  State  was  101°  at  East  Saint  Louis 
on  the  26th,   and  the  low  for  May  was  30°   at  Stockton  on 
the  13th.     A  severe  storm  of  wind  and  hail  struck  northern 
Iroquois  County  on  the  22d,  causing  an  estimated  $1,000,000 
damage  to  property  and  crops.    Two  tornado  funnels  were 
observed  aloft  at  Palestine. on  the  7th,  but  the  funnels 
did  not  reach  the  surface. 

JUNE  --  Unusually  high  temperatures  were  the  outstanding 
feature  of  this  month's  weather.     Only  three  times  in  64 
years  of  State-wide  records  have  June  temperatures  av- 
eraged higher.     The  top  reading  of  108°  at  Palestine  on 
the  20th  tied  the  record  for  the  month.     The  lowest  tem- 
perature during  June  was  40°  at  Freeport  on  the  2d. 
Rainfall  averaged  below  normal  again  except  in  the  north- 


ern division,  as  dry  weather  continued  from  the  latter 
part  of  May  into  early  June,  and  another  dry  spell  ex- 
tended from  the  15th  to  the  23d.     A  number  of  damaging 
local  storms  occurred  during  the  first  half  of  the  month, 
and  a  line  of  thundersqual Is  (about  50  miles  wide)  swept 
nearly  the  length  of  the  State  on  the  13th,  causing 
$500,000  properly  damage  and  injuring  several  persons. 

JULY  --  This  month  averaged  a  little  warmer  and  wetter 
than  normal,  but  there  was  considerable  variation  in  pre- 
cipitation over  the  State.     Most  of  the  north  and  east- 
central  portions  received  generous  rainfall  amounts,  while 
the  south  and  many  west-central  localities  were  rather 
dry.     Pastures  deteriorated  in  the  drier  sections  during 
July.     Temperature  extremes  during  the  month  were  108°  at 
Alton  on  the  29th  and  47°  at  Freeport  on  the  10th.  A 
number  of  damaging  local  storms  were  reported  in  the 
northern  half  of  Illinois  during  the  early  part  of  July. 
On  the  5th  high  winds  caused  damage  to  several  northern 
and  central  communities. 

AUGUST  --  Very  dry  weather  prevailed  with  an  average  of 
only  1.12  inches  of  rainfall  over  the  State.     Since  State- 
wide records  began  in  1890,  only  one  other  August,   that  of 
1893,  has  been  drier.     The  greatest  deficiency  of  rainfall 
was  in  the  southern  third     which  averaged  only  0.79  inch. 
Practically  all  the  rainfall  occurred  during  the  first  16 
days  of  the  month.     Temperatures  averaged  slightly  above 
normal ,   the  highest  reading  during  August  being  106°  at 
Alton  on  the  1st,   and  the  lowest  was  44°  at  three  northern 
stations  on  the  19th  and  20th.     Hot,  dry  weather  during 
the  last  2  weeks  of  the  month  forced  maturity  of  corn  and 
soybeans,  and  also  reduced  prospective  yields,  especially 
in  late  planted  fields.     Hailstorms  on  the  7th  severely 
damaged  corn  and  soybean  crops  in  several  northern  coun- 
ties and  hit  apple  and  peach  orchards  in  the  Anna-Cobden 
area . 

SEPTEMBER  —  As  in  the  preceding  month,   rainfall  con- 
tinued deficient,   averaging  1.59  inches,  which  is  less 
than  half  of  normal.     The  southern  thira  again  was  the 
driest  portion  of  the  State,  averaging  only  0.61  inch. 
Temperatures  were  a  little  above  normal,  with  the  hottest 
weather  occurring  the  first  2  days  of  the  month  and  again 
near  the  end  of  September,  most  stations  registering  100° 
or  higher  in  one  or  both  periods.     The  maximum  reported 
was  108°  at  Flora  on  the  1st.     Killing  frost  occurred  in 
extreme  northwestern  Illinois  on  the  22d ,   and  the  minimum 
reading  for  September  was  31°  at  the  Vandalia  CAA  station 
on  that  date.     Because  of  the  early  maturing  of  crops, 
nearly  all  corn  was  safe  from  frost  before  the  end  of  the 
month,   and  the  soybean  harvest  was  well  under  way.  High 
winds  accompanying  thunderstorms  caused  considerable  dam- 
age in  several  northern  and  north-central  counties  on  the 
26th. 

OCTOBER  --  Dry  conditions  and  mild  temperatures  were  the 
predominate  features  of  October's  weather.     Unlike  the 
preceding  2  months,  however,   this  time  the  southern  divi- 
sion received  the  most  rainfall,  averaging  2.16  inches 
compared  with  the  State-wide  mean  of  1.56  inches.  Prac- 
tically all  precipitation  occurred  during  two  periods, 
the  2d-6th,   and  the  26th — 28th.     Temperatures  averaged 
more  than  3°  above  normal;   they  ranged  from  98°  at  Albion 
and  Harrisburg  on  the  2d  to  22°  at  Sycamore  on  the  29th. 
The  fall  harvest  was  nearly  completed  during  October,  as 
dry  weather  hastened  maturity  of  all  crops. 

NOVEMBER  --  Sunny,  dry,   and  mild  conditions  prevailed 
during  most  of  November.     The  first  snow  of  the  season 
fell  in  the  northeast  on  the  5th,  but  otherwise  practi- 
cally no  precipitation  occurred  before  the  18th.     Rain  or 
snow  fell  frequently  during  the  latter  part  of  the  month, 
but  precipitation  amounts  often  were  light.  Precipitation 
averaged  only  0.90  inch,   about  two-fifths  of  the  normal 
value.     Temperatures  averaged  considerably  above  normal, 
particularly  in  the  north.     The  maximum  for  the  month  was 
79°,   registered  at  Harrisburg  on  the  2d,   and  the  minimum 
of  5°  occurred  on  the  28th  at  Aurora.     Because  of  the  con- 
tinuing shortage  of  rainfall,  many  wells  were  dry  and 
community  water  resources  were  low,  especially  in  the 
south  and  west-central  portions. 

DECEMBER  --  Northern  Illinois  received  substantial  pre- 
cipitation this  month,  but  southern  and  most  of  central 
Illinois  continued  to  be  rather  dry,  making  this  the  fifth 
consecutive  month  with  a  below-normal  precipitation  av- 
erage.    Temperatures  continued  to  average  above  normal, 
the  extremes  being  68°  at  Harrisburg  on  the  5th  and  12° 
below  zero  at  Stockton  on  the  17th.     Most  of  the  southern 
third  received  only  a  trace  of  snow,  but  in  the  north 
snowfall  ranged  up  to  13  inches  at  Mount  Carroll.  Despite 
the  lack  of  precipitation,  winter  wheat  mainly  was  in  good 
condition,  although  top  growth  was  short. --GRJ 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ILLINOIS 
1953 


Apnl 


August 


September 


ALBION 
ALEDO 

ALTON  OAM  26 
ANNA      1  NW 
ANNAWAN 

ANTIOCH 
ARLINGTON  HEIGHTS  4SSE 
AURORA  COLLEGE 
AVON 
BARRY 

BEARDSTOWN 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BA 
BENTLEV 
BENTON 
BLOOM  I NGTON 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
6ROOKP0RT  DAM  52 
CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 
CARL INV I LLE  A  E 
CARLVLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRAL IA  A  W 
CHANDLERV I LLE 
CMANNAHON  DRESDEN 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT  R 
CHICAGO  HB  CITY  R 

CHI LL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBDEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PL 
DAVENPORT  1A  L  D  15  R// 
DECATUR 
DIXON 

OU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  CO 
EOWARDSV ILLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

EL  IZABETHTOWN 

ELSAH 
FAIRFIELD 
FLORA 
FREEPORT 

FREE  PORT  SEWAGE  PL 

FULTON  OAM  13 
GALENA 
GALESBURG 
GALVA 
GENESEO 

GIBSON  CITY 
GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 
GOLDEN 

GRAF  TON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
GRIDLEY 

GR IGGSV ILLE 
HARDIN 
HARR ISBURG 
HARRISBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

HAVANA  NO  2 

HI LLSBORO 

HOOPESTON 

HUTSONV I LLE  PWR  PL 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 
JERSE YV ILLE 
JOLIET  BRANDON  RD 
JOL I E  T 
KANKAKEE 

KANKAKEE  4  NW 
KE I THSBURG 
KEWANEE 
LA  HARPE 
LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE  1  S 
LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
L INCOLN 

L INCOLN  NO  2 
MACK 1NAW 
MACOMB 

MAKANDA   1  NW 
MARENGO 

MAR  ION 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 
MA SCOUT AH 
MATTOON 


3.59-  0.14 
1.32-  0.21 


1.16k  0.49 


1.10 
2.92 
1.68 


1.16 
1.02 
0.66 

0.55 


0.63 
0.66 
0.77 
0.06 


5-  0.46 

3-  0.28 

6-  0.75 

1-  0.95: 

2-  0.11 

7-  0.94 


1.20-  0 

1.47-  0 

1.48-  0.42 

1.25-  0 
1.41-  0 


1.97- 
1.71- 
1.26- 


1.01 
0.51 
0.  13 


1.79- 
1.58- 
3.71  - 


1.57 
1.67 
1.90 


0.29 
5L  0.85 
2-  0.34 
6-  1.72 
0-  0.28 

9-  1. 18 
4"  0.80: 
0.10 
1 .00 
1.03 

0.92 
3k  0.90 
0-  0.12 
o[-  0.40 

0.14 

-  0.67 

-  0.27 

-  0.25 

-  0.20 
0.03 


•  93 
1.25 
.90 


1.60-  0.43 


1.70 
1.31 
.66 


1.25 
1.64 
•  91 
1 . 4 ) 


0.31 

0.14 

1.01 

0.73 
0.81 
0.09 
1.40 


2.27-  1.06 


0.74 
1.39 
0.55 
1.16 
1 .04 


1.14k 
1.41 
1.00 
1.38 


0.39 
0.40 
0.72 
-  0.18 


-  0.57 

-  1.45 
0.69 


1.29 
1.20-  0.46 
2.02 
1.23 
1.73 


2.41 
2.23 
1.41 


0.90 


1.48-  0.56 

1.84-  0.26 

1.86-  0.28 
1.12 

2.01-  1.19 


1.21-  0.91  : 


1.30 
1.95 
1.31 
2.64 

1.69 
1.63 
1.41 
2.00 
.96 

1.36 


0.85 

1.01 
0.08 
0.35 
-  0.19 
1.12 

0.03 


1.10 
1.14 
.99 


2.45 
1.67 
1.49 

2.611 

1.24 
1.21 
1.31 


0.19 
0.61 
■  0.  38 
1.05 


1.06-  0.79 


1.35-  0.22 


2.78-  1.02 


1.26 
1.51 
1.48 

1.11 
1.11 
1.96 
1.74 
2.25 


0.58 
1 .36 

0.23 


1.57 
1.72 
0.97 

0.85 
0.47 
0.40 
0.59 
1 .27 

0.34 
0.73 
0.30 
0.12 
0.58 

0.82 
1  .24 
0.08 


1.16 
1 .38 
1.11 


0.55 
1 .77 
2.13 


4.71 
4.94 
1.77 

2.82 
1.36 
2.60-  0.11 


3.77 
2.43 
4.01 


3.91-  0.40 


1.76 
1 .02 
1 .01 
1.07 
1.17 

1.29 


4.98 

5.53 
2.35 
6.16 
2.78 
4.00 


1 .39 
2.58 
0.79 
0.08 
2.51 


4.34 
6.42 
5.41 


1  .05 

1  .ofl 
1.39 
i-  0.33 


1.55 
-  0.46 
0.01 

0.441  5.95 
0.22  5.98 


0.04 
-  0.03 
3.51 


1.03 
0.27 
0.67 


2.33 
4.06- 
3.51-  0.45 


3.16-  0.28 


2.86-  1.31 
4.03-  0.23 
3.23-  0.91 


1.89-  2.43 

1.841-  2.33 
2.61 


1.89-  2.27 

2.29-  1.87 
2.17' 


3 - 3 1|-  0.78 

1  .36 
0.06 
3.66k  0.47 


2.04-  1.64 


0.53 
0.99 


0.41 
0.39 
1.17 
0.52 
0.67 

0.51 
1.24E 
0.63 
-  1.40 
1.51 


2.13: 

0.63 

1.47 

0.56: 

1.18 

0.45 
2.04 
1.66 
1.39 
1 .56 

0.94 


1 .93 
1 .26 
1.70 
2.29 
0.61 

3.15 
2.95 
0.54 
0.65 
0.45 

0.94 
0.02 
0.42 
1.60 


3.13 
4.61 
3.96 
3.60 
2.17 

3.19 


0.32 
1.18 


3.38 
2.93 
2.76 


1.01 
1.02 
0.68 


2.39-  1.06 


2.54 
4.89 
2.92 


0.40 
0.28 


0.63 
0.25 
0.74) 


1  .02 
0.72 


1.88-  1  .93 

2.24-  1.57 
2.72-  0.70 
1.66-  2,27 
2.57-  1 .43 
3.48-  0.29 


-  1.25 


0.64 


2.20 
0.31 
0.52 
0.97 
0.60 

0.96 
1  .14 
1.27 
0.99 


3.39-  0.41 
1.89-  2 
2.79-  1.20 


1  .52 
1  .92 
0.01 


1  .41 
-  0.73 
0.46 
0.36 
0.56 

1.71 
1  .89 
0.49 
0.03 
1  .68 

1  .36 
1  .78 
0.43 


3.41(-  0.19 

0.62 
0.17 
1.6lf-  2.67 

2.24-  2.04 

2.74-  1.30 
3.23 

0.91 


0.64 
1  .33 

f-  1 


1.33 
2.24 
1.65 
0.56^ 

2.72}-  0.76 
4.08 

5.30  1*16 
3.30 
1.57 

3.11-  0.75 
3.J.8 


5.03 
2.70-  1.42 


2.21-  1.63 


2.79 
3.63 
2.61 
1  .64 


-  0.76 

-  1.30 

-  0.53 
1.49 
1 .98 

0.75 
1 .96 
1.18 
0.05 
0.89|E 

1.67 
0.48 
1.19 


1  .52 
1  .50 
3.55 


1  .94 
2.36 
1.94 


1.36-  1.97 
3.39-  0.05 


3.76  0.63 


5.00  1.9E 


2.68-  0.49 


1.47-  2.04 


8.26  5.21 


5.21  1.9( 


3.70-  0.11 


0*45 
0.99 
1.05 
1 .98 
0.03 


1.65 


2.42 
1.24 
2.37 


4.75 
4.88 


2.12 
0.62 
1.43 
0.0  = 


0.97 
0.64 
0.86 


2.7E-  0.52 

1.1? 
1.50- 
1  .OC' 
3.60' 
3.72' 

5.63 

1.00 
.69k  1.00 
0.31 
0.21 

3.64 

-  2.18 

-  1.73 
1.74-  1.45 


.78- 
5.97 
2.70-  0 


1.15 


1.1S-  1.61 


E   5.6!  3.15 
7.68  4.47 


2.60-  0.86 


1.30-  2.32 
4.9a!  1.4! 


1.96 
3.64 
1.06 


5.34  2.04 
2.00-  1.67 


2.  39 
1.52 
1.11 

0.571  1.10-  2.01 

-   1.2l|  5.8fi|  2.36 


3.64  0.31 
5.77  2.74 
2.12-  1.06 


2.16-  0.99 


.58-  2.72 

.67-  3 

.40-  2.95 

1.17-  2.14 

1.79-  1.69 


1.71 


1.77- 
,78- 
,45- 
,86-  2.76 
,54j-  1.67 

1.93 
.701-  3.19 
1.41-  2.0( 
1.03- 
1.26- 


.02-  ; 
.87-  2.64 
.77-  2.82 


.32-  1.89 
.00- 

1.01 


2.23-  1.31 


.76-  2.7( 
.74-  2.98 
1-  3.12 
.30- 

.661-  2.92 

1.49-  2.07 
.56-  3.09 
.10-  3.55 
.58-  1.29 
.60-  1.27 

1.26- 

.65-  1.05 
1.32-  2.05 

1.05|- 

3.13 


.61 


.  77* 


53: 

-  1.39 
5.43 

-  1.86 
1.44]- 

.95-  0.66 
.32)— 

1.02 


2.7E 


1.57-  1.65 

2.06-  1.16 
.78-  2.98 
•92-  2.61 
.28-  3. 

1.73r  1. 


2.26-  1. 
1.891-  1, 


1.55k  2.0g 


,12j-  1.83 
2.2 

3.12 


1.90-  1.43 


1.14  2.58 


0-  2.69 
.  3.01 
2.94 
1.17 


1 .54 
1,38 
1.77 


-  2,46 

-  2.85 

-  2.14 


-  2.70 

-  2.80 

-  1.35 


3.54-  0.47 


1.80-  2.30 


1.66 
-  1. 


2.80-  1.20 
2.52 
1.57- 
1.15- 
1.43-  2.71 


1.78 
1.29 
1.95 
-  2.01 


1.45-  1.31 

2.0sj-  0.50 
1.11 
1.94|-  0.62 

-  1.68 

-  1 


1.02' 


Ml 

29p  1.52 
56|-  0.34 
1.64 
Ik  0.94 
2.59-  0.38 

,88-  1.70 
i-  0.92 
1.34(-  1.87 
1.21 
2.67 


1  .55 


1  .37 
1.62' 
2.03- 


1  .45 


.30-  3 
3.02-  0.63 
1.36-  2.37 

.64k  3. 

.70j-  3. 


1.76 

-  1.35 
-1.24 

-  1 .05 


1.21 


2.13 


if-  1.81 

3-  0.95 

1.S8--  0.95 

1.25-  1.31 

•  89j-  1.67 

1.12 

1.031- 

,06-  0.84 


1.30' 
1.44' 
1.75 
.50 


2.17- 
1.83- 
.48- 
.42- 


0.44 
.94]-  1.65 
1.93-  0.69 

l|-  1.19 
1.69p  1.02 
1.79-  1.60 
2.01-  1.29 
1.35-  1.19 

1.59- 
1.96p  1.41 
1.70-  1.66 
2.49-  0.81 


1.62-  1.34 
3.67|  0.45 
2.1 
2.161-  1.23 
1.20-  1.35 

1.18-  1.37 
1.90p  1.32 
1.39 
1.84k  1.42 
.71- 


-  1.21 


1.75 
1.91 
1.27- 
1.42 

92-  1.81 

.92-  1.78 
.47-  2.09 
.061-  1.56 
0.06 

.69k 


1.30 


1.20- 
1.10 
1.51-  1.66 
1.37-  1.46 
1.58-  1.26 


2.52]-  0.11 


06  E 


1 .79k 
2.14- 
1  .25- 
1.69- 
2.19- 


1.95 
1.35 
0.91 


1.63 
0.83 
1.54 
.36)-  2.05 
70-  1.51 


l.BOf-  1.39 
1.08 
1.38 
1.85k  1.69 


1.80 


.63 


1.97 


1.10-  0.56 

1.3l[-  0.42 
1  .97 

1.27f 
.72j-  2.31 
1.05 


3.06 


1.68 
1.60k  2.10 
.38-  2.42 

,74-  1.45 
1.06-  2.23 
,95-  1.71 
.67-  2.13 
1.15-  2.10 

.69p 

1.89 
1.6E 
.74k  0.61 
.86-  1.87 


.98-  1.34 
1.00-  1 
1.53k  0.84 
1.77-  0.56 
1.24-  1.27 


.4  3' 


1.02-  1.51 


1.52 
1.24 
1.58 
1.00k  1.07 


.95 


.86-  1.66 
1.00-  1.60 
7-  2.15 
5-  1.33 

i-  2.10 

.55E 


.at. 


.80- 


1.99 


1.31 


0.47 
0.09 
1.53 

.86k 
.61-  1.66 

.96-  1.36 

e-  1.60 

.30-  2.27 
1.24-  2.40 
.35- 

.74-  1. 
.89- 
.80- 

2-  1.92 
.82- 

•50-  1.93 
.04- 
.29-  1.85 
1.19)-  1.95 
1.69 

54k  1.67 
77-  1 
.90-  1 

5-  2.21 
.80-  1 


1.20- 
.90- 
1.34-  1.01 


0.34 


30.68-15.40 


25.81-  6.24 
E23.61 
26.79-  5.34 


1.10 


1.17-  0.56 


,98- 
78-  1.47 
1.06-  1.40 
1.88-  1.58 

1-  1.69 
,62-  2.00 
1.40k  0.27 
0.98 
75k  1.78 

3.32  1.41 
.59-  2.14 
2.44  0.40 
3.10  1.15 
2.40(  0.33 

0.38 
0.74 
.86k  0.26 
.34 
1.09-  1.19 

.89|-  1.39 
0.60 
1.18k  1.08 
1.05 
,59k  2.41 


1.21k  1.38 


23.10-15.54 


30.30 
E26.00 
E24.47 

32.34 
E27.84 


8.78 
14.03 

-  9.80 

-  0.57 
11.08 


29.88-  4.55 


E24.96 
28.59 
30.15 


-15.47 
4.27 
2.57 


26,68k  6.19 


1  .80 
0.56 
0.52 


2.25  0.79 


2.65k  1.06 
2.75k  1.03 


1.30-  1 
.76k  1.61 

2.9a  1.10 

I.3J-  0.39 
1.03k  0.97 
2.03k  1.27 
1.98k  1.32 
1.57k  0.07 

1.91  0.27 


.no  0.16 

.53^  1 .67 


34.25-11.40 


27.20-  6.30 

29,67-  3.61 
E29.59-  2.86 
27.06|-  7.61 
25.451-  8.66 
25.79|-  8.78 

E30.6S-  4.51 
22,67Ul2.80 
30.64^15.20 

E29.6ekl6.60 
22.20-13.30 

19.73^17.97 
E37.18p  5.92 
E30.85f-  8.84 
E25. 04kl3. 66 

32,32k  2.07 

E20.6H-16.16 
E27,30kl0.19 
31.62-11.84 
28. 98-14. 48 
26.38-  6.29 

28.92I-  5.75 
25.80fl2.41 
30.18-  7.63 
E27.84kl2.53 
26.71k  6.38 

28.05k  7.53 
26.7lJ-U.38 
30.97!-  2.68 
E32.5lk  1.74 
30.35k  3.52 


2.58j  0.66 

2.66)     0.7S|    31. elk  1.87 
20.4lkl3.93 
E26.87|-  7.09 
24.57kll.34 


1.741  0.21 


68-  1.53:  2.5 


.73k 
.53 
•86k  2.22 
1.09k  1 
.78-  1 


67-  1.34  2.1 


3.03  1.51 


1.67     1.01-  2.29 


30.02k  2.39 

E2B.6M 

E29.8S-11.60 
34.2lJ-  2.79 
30.7TJ-  5.53 


36     1.25k  1 


.69r 


0.17 

26.86 

1-  8.07 

31  .66 

0.70 

30.30 

-  2.02 

2.09 

24,69 

-18.50 

0.67 

27,76 

-  5.32 

1,40 

27,64 

-11.56 

1  .82 

E25.46 

-14.18 

1.72 

29.67 

-  9.58 
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Table  2-CoDtinued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ILLINOIS 
1953 


Apnl 


July 


September 


MC  HENRY  2  S 
MC  LEANSBORO 
ME DORA 
Ml  MONK 

MOL INfc  WB  A IRPORT  R  // 


MONMOUTH 
MONT ICELLO 
MORR  IS 
MORR  I S  3 
MORR 1SON 


N  E 


MORR 1S0NVILLE    I  E 
MT  CARMEL  WATER  WKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OL IVE 
MOUNT  PULASKI 

MOUNT  STERLING 
MOUNT  VERNON  4N 
NASHVILLE  3  Nw 
NEWARK    7  E 
NEW  BOSTON  DAM  17 

NEW  BOSTON 
NEW  BURNSIOE 
NEWTON 

OLNEV  RADIO  ST  A 
OREGON  WATER  WKS 

OTTAWA 
PALEST 1NE 
PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 

PAW  PAW 

PAVSON 

PEOR IA  WB  A IRPORT  R 

PEOTONE 

PETERSBURG 

PLEASANT  HILL 
PONT IAC 

PRAIRIE  OU  ROCMER 
PR  INCEV ILLE  2  NW 
OUINCY 

OUINCY  CAA  AP 

OU1NCV  DAM  21 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANIITE  AF  BAS 

RED  BUD 

ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 
ROCKFORD 
ROCKFORD  4  NE 
ROCKFORD  CAA  AP 

ROCK   ISLAND  DAM  15 

ROCKPORT 

RUSHVILLE 

STE  MARIE 

SALEM 

SHAWNEETOWN   NEW  TOWN 

SIDELL 

SPARLANO 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

STOCKTON 

STREATpR 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TAYLORVILLE 
TISK ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 
UTICA  STARVED  ROCK  DAN 
VANDAL  I A  CAA  AP 
VIROEN 
WALNUT 

WARSAW 
WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNt  CITY 

WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL   1  E 
WILCOX 
WINOSOR 


SECTION  AVERAGE 


1.75 
1.73 
1 .04 


1.30 
1.39 
1.57 


0.  33 
0.18 
1.05 
0.54 


0.26 
0.69 
0.66 
0.67 


-  0.49 

-  0.86 

-  0.69 


0.62 

-  0.97 

-  0.61 


1.63-  0.27 


1.40-  0.36 

.71-  0.84 
1.15-  1.27 
1.61-  0.43 
1.48)-  0.06 
0.95 

1.00[-  0.37 
1.25-  1.59 
1.31  -  0.B4 
1-2  if-  1.01 
0.77 


1.24 

.85-  1.00 
1.39-  0.47 
1.40 
1.54 
2.06-  0.75 


2.12 

1.04-  0.60 
1.11  -  0.98 
1.62 
1.50 
1.63 


0.64 

0.98 
0.68 
0.99 
0.07 
0.05 

1.021-  0.59 
1.37 
1.43 
1.49 
1.36 


1  .87 


0.18 


1.57  0. 

1.44-  0. 

1.05-  0. 

2.73-  0. 


.14-  1.19 
.59-  0.92 


0.  73 

0.76 

-  0.20 

-  0.36 

-  0.14 
0.73 

-  0.73 


1.24 
1.15 


1.13 

1.54 
1.49 
1.13 
1.97 
2.34 


l.oe 

1.61 


1.22 
1.69 
1.54 
.98 
1.34 


2.08 
1.49 
1.75 
1.64 
1.49 


1.26 
1.46 
1.39 
1.56 

1.86 
1.34 
1.60 
1.03 


1.29 
0.12 
0.24 
0.56 


1.86-  0.47 


0.86 
I. IB 
1.22 
2.09f-  0.04 


1.53-  0.39 


0.82 
1.37 
1.89 
1.931-  0.37 

2.82 
6.52 
5.80 


1.73 
2.01 
1 .04 
2.56 

1.85 
1.41 
1.53 


0.55 
1.71 
0.21 
1.28 


1.79-  1.88 
B(-  1.21 
0.6S 
1.27 


1.33 
1.01 
1 .03 


2.38-  0.21 


2.61 
3.01 
6.94 


1.63-  1.79 


2.54-  0.81 


2.62-  0.35 


2.48-  0.38 

2.47-  0.51 
3.60 
2.56-  0.90 
1.53-  1.98 


0.06 
2.46k  0.92 
L -  0.63 
L  0.21 
2.35-  0.92 

2.68f-  0.89 
0.83 
0.40 
0.50 
0.43 


2.90 


1.82 
1.91 


1.33 
2.01 


0.88:  5.49 


3.09-  0.50 


0.43 
2.81k  1.22 
1.92-  2.11 


2.09-  1 .89 


0.32!  3.03 


2.63 


2.47-  1.47 
3.84-  0.30 
3.81-  0.22 
3.91-  0.05 


3.96 


0.71 


1.23 
0.48 

2.97 
.94f-  1.57 
0.72 

1.51 
2.09-  0.77t  1 


.41 

.96-  2.37 
2.  16- 

2.41-  1 

.00-  2.09 

-  3s(-  1.80 
1.32 

.58)-  1  .54 

6-  0.63 

2-  2.09 

1.78-  2.54 
1.96- 
.18)- 

1.62 

2.48(-  1  .67 


1.13 
.88)-  1  .97 
0.99 


1.00 
0.06 
0.51 


1.86 
2.98 


0.44:  3.64 

0.83 
0.69 
0.53 
0.B4 
0.01 


0.28 


2.13 
2.19 
4.47 


0.12 
1  .04 
1  .23 


0.28 


1.68-  2.56 
3.87)-  0.24 
0.06 


1.78-  2.33 
l|-  1.43 
0.51 
3[-  1.55 
2.43-  1.57 


>-  1.01 
I-  0.92 


1.94-  1 .89 


1  .97 
0.62 


1.12 
1  .26 
0.48 
1  .53 
1  .60 

1  .64 
1  .89 
0.47 
0.49 


-  0.74 

-  0.58 
0.22 


2.79-  1.26 


1  .95 
1.81 
2.29 
1  .87 


2.30-  1 
2.40-  1.58 
4.05-  0.08 
2.90-  1.29 


3.20k  0.67 
2.09 

-  0.41 

-  0.19 

-  0.82 


2.39)-  2.09 
1.42 
1.73 
.10k  1.70 


1.25 
0.05 
2.10 


1.90-  2.44 
3.44-  0.43 
1 .94 -  2.14 


2.49-  1.22 


1 .00 
1.03 


2.87 
2.47 


1  .66 

4  .47 
2.21 
2.09 
3.51 


3  .42-  0.60 


1.4sk  1.81 
.67-  2.66 
2.66)-  0.89 
1.35-  2.19 
1.05-  2 

.68-  2.57 
1.07-  2 
1.17-  2 

.50-  3.07 
1.81-  1.93 


2.28,-  0.96 
0.39 
1.131-  1.81 
0.70 


6.32  2.62 


1.3C 
2.37)-  0.8C 
2.22-  1.01 
6.8C 

2.0! 


1.77 
4.47 
2.54 


2.34-  0.97 

1.50-  1 

11.75)  8 

2.671-  0.31 


.81 


1.10 
2.33 
1  .  79- 


3.09 
2.68 
1  .33 


0.92 
1 .25 
0.97 


•  76f-  1.99 
1.63r- 
1.81 

.79)-  1.78 
1.00-  1.27 


2.  26. 


2.71 


.10-  3.24 

2.16k  1 

1.94*-  1.79 

1.36-  2.04 


.66-  2.96 
.46-  3.1C 
•68p  2.86 

.76-  ! 
.261-  1.29 
.74-  2.09 
.16-  2 
.02-  2.73 


2.321-  1.96 
1.441-  2.24 
1.52-  2.63 


3.31-  0.67 


1.39 


1.59k  2.21 


2.14-  2 
.78-  2.78 
.72-  2.90 
.79-  2.77 

2.77-  1.29 

2.84f-  1.00 


3.37E  1.18 


2.13 


2.95 


.52 


0.41 


1.86-  1.08 
1  .46)-  1 

1  .27 
1  .56 


-  1.73 

2-  0.99 
.52- 

2-  1.32 
.06-  1.64 

•  6q- 

.46)-  2.08 
1.81 
1.65)-  1.57 
1.98-  1.05 


2.22 


2.44-  1.71 
2.15-  2.42 


1.62 
1  .84 
1  .76 


1.28-  1.27 

2.07-  1.13 
1.99- 

1.09-  1.93 

1.54-  1,16 

2-  1.95 
e|-  0.72 
1.70 
1.3S 
1.141-  1.56 


1  .76 


1.70k 

1.35 

.86). 
2.56' 

2.26-  2.29 

2.131-  2.43 
2.37-  2.19 
2.22-  2.34 
1.04-  2.51 


1.00-  2.52 
2.62-  1 
2.38-  : 


1.51 
2.04 
1.67 


1.25k  1.03 


2.46  2.18k  2.34 
2.3«      3.92-  I 


2.57-  0.47 

•  97k  1.68 

.86-  1.34 

1.44-  1.11 

.85)-  1.59 

1.14 
0.94 

-  1.62 

-  0.98 

-  1.81 

7-  1.68 
.54- 

.95-  1.89 

39(     1.60-  1.21 


1.84  2.25 


.96-  0 

1.74-  0.54 
1.84)- 

1 .00 

2.06|     1.72)-  1.39 
1.31. 
1.74 
1.77- 

1.18k  2.03 

-  1.60I    1.1a-  1.83 


1.99 

.06)-  2.30 
.89-  2.74 
.58- 
1.661-  1.43 
.58r 

.55-  2. 
.59- 
.77)- 

2.97|E 


2.75E  2.34 


?.62 
.93 
1.80 
3.27 


1  .  it 
.  .56 
1  .24 

1.27 
1.56 
1 .99 


0.44     Ul>2-  2.24     1.59k  2.05     1.56-  1.1 


2.89     1.37-  1.90 
3.03     2.0Or  1.10 
94k  2.89     1.86-  1.13 


2.741-  0.17 


2.10k  0.99 


1.74k  1.06 
1.15k  1.35 


2.04k  0.99 


1.34-  1.35 


1.90-  1.34 


2.04 
1.25 


1.97E  1.30 


.711-  2.2 

,9S-  i.e 


1.67 
0.89 
1  .  f.  ? 


0.77 

1.51  0.02 

61-  1 
1.08-  1 .55 
1.24k  1.68 
2.94)  1,33 

1.05 

1.51k 
.92- 
1.97)-  0.45 
2.26  0.40 

3.00  1.39 
1.30-  0.32 


1.90  0.19 


2.921  1.04 

.50k  2.02 

1.94|  0.38 

1.39>-  0.20 


1.23k  0.37 


2.81  W24 


2.91  1.33 


2.451  0.89 
2.20i  0.71 


1.31 

1.23 
,99f-  0.94 
0.72 


1.30-  0.79 


2.98  1.25 


31.571-  0.88 
27.57j-13.62 
26.19kl2.30 
29. 09k  3.66 
26.47k  6.63 

27.2lJ-  8.13 
27,6lLl0.09 
29.12k  3.47 
27.95k  4.64 
28.78-  5.77 

27,19-  8.47 
£32.6sLl0. 81 
28.83k  9.44 
27. 431-10.96 
E26,76|-  9.92 

E20,43Ll4.81 
27.5Ckl3.48 
23.7ikl5.13 

E31.49-  1.96 
23.98-10.09 

24,50k  9.57 
33.09pl2.02 
26.93^13.21 
E26. 33-12. 27 
24.87V-  8.68 

26,50-  6.85 
E27.76kl2.84 
27.47kl0.06 
30.54k  7.77 
33.2(1  0.43 

31.49r  1.92 
E21.76kl4.26 

28.83-  6.35 
E32.24U  1.05 

25,60k  9.18 

2S.7c|-11.4* 
29.50f  3.84 
26. 72-13.66 
E26.47k  6. 86 
24.4S-11.34 

20.00kl5.88 
24.04Ull .82 
23.36|-12.50 
7.20 
23.82j-15.40 

E28.58 
E25.4lJ-  8.78 
33.6cl-  0.79 

28.4*-  5.75 


E21  .271-15.83 
26,51k  8.06 
2S.8Ckl4.60 
27.58|-12.70 

30,80-12.80 
E28,0c|-  8.98 
E34.01J 
23,321-16.40 
23.98--12.67 

25.05Ll0.77 
25.7Tp  7.73 
E28,51k  4,79 
26.98k  7.15 
27.14k  7.33 

27,0lL  9.17 
28.67)-  5.78 
25.72k  7.86 
29.48k  8.71 
26.09)-  9.96 


C28.3B--  5.84 

25.72p  8.99 
20.04(-18.36 
36.7H  1,31 
23,95k  7,41 
26,78-13.84 

E25.95(-  7.69 
20.51)-16.74 
24.63)-15.56 

E28.67kl0.9P 


1.74-  0.41 


27,94j-  8.88 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


ILLINOIS 
1953 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  mmimuj 

n  of 

First  (all  minimum  oi 

No.  of  days 
between  dates 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24c  or 
below 

24°  or 
 below — 

28°  or 
 below  

32°  or 
— below  

Albion 

105 

9-  1+ 

6 

12-17 

3-  9 

(23°) 

4-19 

(27°) 

4-20 

(31°) 

11-  5 

31°) 

11-  6 

(26°) 

11- 

28 

(20°) 

264 

201 

199 

Aledo 

102 

9-14 

-  5 

2-17+ 

3-16 

4-19 

(26° ) 

32° ) 

234 

200 

184 

Alton  Dam  26 

.  108 

7-29 

12-17 

3-  9 

(24°) 

4-17 

(25°) 

4-21 

32°) 

11-  5 

(26°) 

11-  5 

(26°) 

11- 

27 

|22°) 

263 

202 

198 

Anna  1  KW 

102 

6-20  + 

5 

12-17 

2-22 

(17°) 

4-19 

(27°) 

4-20 

(30°) 

U-  5 

(30°) 

11-  6 

(25°) 

11- 

7 

(23°) 

258 

201 

199 

An  t loch 

100 

9-  1  + 

5 

2-  1 

3-  9 

(12°) 

4-20 

(27°) 

4-21 

(31°) 

10-29 

(30°) 

11-  4 

(28°) 

11- 

5 

(22°) 

241 

198 

191 

Aurora  College 

99 

6-20  + 

-12 

2-17 

4-21 

(24°) 

4-21 

(24°) 

4-21 

(24°) 

10-  7 

(31°) 

10-29 

(27°) 

11- 

5 

:21°) 

198 

191 

169 

Belleville  Scott  AF  Bse 

102 

6-19+ 

5 

12-18 

3-  8 

(24°) 

3-  9 

(25 °  ) 

4-19 

30  ° ) 

11-  5 

28° ) 

11-  5 

(  28  °  ) 

11  - 

7 

[24  ° ) 

244 

241 

200 

Blooming ton  Normal 

101 

6-19+ 

-  5 

12-23 

3-  9 

(18°) 

4-20 

(28°) 

4-21 

(32°) 

10-29 

(31°) 

11-  5 

(27°) 

11- 

6 

(20°) 

242 

199 

191 

Cairo  WB  City 

102 

6-20 

12 

12-23 

2-22 

(23°) 

2-22 

(23°) 

3-  9 

(30°) 

11-  6 

(30°) 

11-28 

(25°) 

12- 

15 

(24°) 

296 

279 

242 

Carbondale  Sewage  Pi 

103 

6-20+ 

5 

12-24 

3-  9 

(23°) 

3-27 

(27°) 

4-21 

(31°) 

10-  7 

(32°) 

10-30 

(26°) 

11- 

6 

(24°) 

242 

217 

169 

Carlinville  4  E 

103 

6-20+ 

0 

12-23" 

3-  9 

(21°) 

4-19 

(28°) 

4-20 

(30°) 

9-22 

(32°) 

11-  5 

(26°) 

11- 

6 

(22°) 

242 

200 

155 

Carlyle 

106 

6-20 

4 

12-17+ 

3-  8 

(23  ° ) 

3-  9 

(25°  ) 

4-20 

31  °  ) 

11-  6 

(  27  °  ) 

11- 

7 

[23° ) 

244 

242 

Charleston 

~ 

12-17+ 

3-  9 

(19°) 

4-2"0 

(27°) 

4-21 

(31°) 

10-29 

(31°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

6 

(21°) 

242 

199 

191 

Chenoa 

102 

6-20 

-  4 

1-6+ 

3-25 

(24°) 

4-20 

(27°) 

4-21 

(31°) 

10-  7 

(30°) 

11-  5 

(26°) 

11- 

6 

(15°) 

226 

199 

169 

Chicago  Uni  versity 

102 

6-20 

3 

12-17+ 

3-  9 

(22°) 

3-  9 

(22°) 

4-20 

(32°) 

11-  5 

(30°) 

11-27 

(28°) 

11- 

28 

(24°) 

264 

263 

199 

Chicago  WB  AP 

104 

6-20 

0 

2-17  + 

3-  9 

(17°) 

3-25 

(26°) 

4-21 

!32°) 

11-  5 

(28°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

28 

(18°) 

264 

225 

198 

Chicago  WB  City 

6-20 

4 

2-  1 

3-  8 

(20  ° ) 

3-  9 

(25° ) 

4-20 

[  32  ° ) 

11-25 

31  ° ) 

11-27 

( 27  ° ) 

[23° ) 

265 

263 

219 

Cicero 

103 

6-20 

0 

12-18 

3-  9 

(17°) 

4-14 

(28°) 

4-20 

(29°) 

11-  5 

(28°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

28 

(18°) 

264 

205 

199 

Cobden  2  S 

101 

6-20+ 

-  1 

12-18 

3-26 

(24°) 

4-20 

(28°) 

4-21 

(32°) 

10-25 

(31°) 

10-30 

(28°) 

11- 

6 

(20°) 

225 

193 

187 

Danvil le 

103 

6-20 

12-17 

3-  9 

(14°) 

4-19 

(25°) 

4-21 

(31°) 

11-  5 

(26°) 

11- 

6 

(21°) 

242 

200 

" 

Davenport  la  L  &  D  15 

98 

6-19+ 

-  5 

12-17 

3-  9 

(20°) 

4-19 

(28°  ) 

4-20 

(30°) 

1 1  4 

(31°) 

11-  5 

(24°) 

11- 

5 

(24°) 

241 

200 

198 

Decatur 

6-20 

-  2 

12-23 

3-  9 

( 22  ° ) 

(27° ) 

[  27° ) 

[31  ° ) 

242 

199 

192 

Dixon 

98 

6-19+ 

-  9 

12-17 

3-26 

(24°) 

4-21 

(28°) 

4-27 

(32°) 

10-  7 

(30°) 

10-29 

(27°) 

11- 

5 

[21°) 

224 

191 

163 

Du  Quoin  2  S 

104 

6-20 

■ 

^~99 

- 

4-21 

(32°) 

10-25 

(32°) 

10-30 

(27°) 

11- 

8 

(21°) 

187 

East  St  Louis  Parks  Col 

105 

6-19+ 

6 

12-23 

3-  8 

(22°) 

1  9 

(26°) 

4-20 

(32°) 

10-29 

(32°) 

11-  6 

(27°) 

11- 

28 

(18°) 

265 

242 

192 

Effingham 

103 

9-  1 

2 

12-17 

3-  9 

(17°) 

4-21 

(28°) 

4-21 

(28°) 

10-30 

(30°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

6 

(21°) 

242 

198 

192 

El izabethtown 

9-  1+ 

7 

12-18 

279 

200 

193 

Fairfield 

102 

19~1  9 

3-  9 

(20°) 

4-19 

(26°) 

4-21 

[32°) 

10-30 

:28°) 

10-30 

(28°) 

11- 

7 

(23°) 

243 

194 

192 

Flora 

108 

Q~  1 

3-10 

(21°) 

3-10 

(21°) 

4-20 

(32°) 

10-30 

(31°) 

11-  6 

(22°) 

11- 

6 

(22°) 

241 

241 

193 

Freepor  t 

97 

6-19  + 

-11 

1  9 
1-7 

4-18 

(23°) 

4-21 

(26°) 

4-21 

(26°) 

9-22 

(32°) 

10-  7 

(24°) 

10- 

7 

(24°) 

172 

169 

154 

Fulton  Du  13 

100 

8-31 

-  7 

1-  7 

3-  9 

(10°) 

4-19 

(28°) 

4-20 

(30°) 

11- 

6 

(23°) 

242 

_ 

_ 

Galesburg 

8-31 

-  8 

12-23 

10  7" 

31° 

27° 

241 

192 

163 

J?a,va   .  _ 

101 

4-19 

(22°) 

4-21 

(25°) 

4-27 

[32°) 

10-  7 

:3i°) 

11-  5 

(20°) 

1 1  - 

5 

(20°) 

200 

198 

163 

Golconda  Dan  51 

100 

ft_91  + 

2-22 

(20°) 

4-19 

(27°) 

4-20 

(30°) 

11-  5 

(32°) 

11-  7 

(28°) 

11- 

8 

(24°) 

259 

202 

199 

Greenv j 1  le 

- 

1  9     1  9 

12-17 

3-  9 

(24°) 

3-  9 

(24°) 

4-20 

(30°) 

10-29 

(32°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

6 

(24°) 

242 

241 

192 

Griggsvllle 

103 

6-19+ 

-  4 

12-23 

3-  8 

(16°) 

4-20 

(28°) 

4-20 

(28°) 

10-29 

(28°) 

10-29 

(28°) 

11- 

6 

(22°) 

2<*3 

192 

192 

Harrlsburg 

8-31 

3 

12-18 

3-  9 

4-  4 

(28° ) 

4-21 

[  29° ) 

[32° ) 

243 

209 

170 

?ayaD?* 

101 

12-23 

3-  9 

(19°) 

4-19 

(28°) 

4-21 

(31°) 

10-29 

(31°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

6 

(22°) 

242 

200 

191 

Hill sboro 

103 

12-17+ 

3-  9 

(22°) 

4-18 

(28°) 

4-20 

(31°) 

10-25 

(32°) 

11-  5 

(23°) 

11- 

5 

(23°) 

241 

201 

188 

Boopes  ton 

102 

c  9n 
6-20 

■ 

12-17 

3-  9 

(13°) 

4-19 

(26°) 

4-21 

(29°) 

10-29 

(31°) 

11-  6 

(20°) 

11- 

6 

(20°) 

242 

201 

191 

Jacksonville 

101 

6-19  + 

-  6 

12-23 

3-  9 

(22°) 

4-19 

(26°) 

4-21 

(29°) 

10-29 

(29°) 

11-  5 

(26°) 

11  - 

6 

(22°) 

242 

200 

191 

Jerseyville 

6-19+ 

1 

12-17+ 

4-19 

(26°  ) 

4-20 

[  30  ° ) 

10-25 

[30° ) 

11-  5 

( 23  ° ) 

(23° ) 

200 

188 

Jo  1 1  *?  t 

102 

6-20 

-11 

2-17 

10-29 

(32°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

7 

(23°) 

Kankakee 

101 

6-20 

-  6 

1-  6 

3-  9 

(  7°) 

4-20 

(28°) 

4-21 

(30°) 

10-30 

(31°) 

11-  6 

(22°) 

11- 

6 

(22°) 

242 

200 

192 

Kankakee  4  NW 

102 

6-20 

-12 

1  -  6 

3-  9 

(  3°) 

4-21 

(28°) 

4-21 

(28°) 

10-29 

(30°) 

11-  4 

(28°) 

11- 

6 

(19°) 

242 

197 

191 

Kewanee 

103 

8-31 

-  8 

2-17  + 

4-20 

(22°) 

4-21 

(28°) 

5-  3 

(31°) 

10-  8 

(30°) 

10-29 

(27°) 

11- 

5 

(18°) 

199 

191 

158 

La  Harpe 

8-31  + 

-  5 

12-23 

223 

194 

170 

La  Salle  Peru 

103 

6-20+ 

-  4 

12-17 

3-  9 

(13°) 

4-19 

(27°  ) 

4-21 

(30°) 

10-29 

:30°) 

11-  5 

(24°) 

11- 

'5 

(24°) 

241 

200 

191 

Llncol n 

103 

6-19 

■  6 

12-23 

3-  9 

(20°) 

4-19 

(28°) 

4-21 

(30°) 

10-  7 

(32°) 

10-29 

(27°) 

11- 

S 

(24°) 

241 

193 

169 

Hakanda  1  HW 

- 

° 

12-17 

3-  9 

(23°) 

3-26 

(27°) 

4-20 

(31°) 

11-  5 

(28°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

6 

(23°) 

242 

224 

199 

Marengo 

100 

9-  1 

-  6 

12-17 

4-18 

(24°) 

4-21 

(26°) 

5-13 

(32°) 

10-  7 

(29°) 

10-29 

(27°) 

11- 

S 

(20°) 

201 

191 

147 

Mattoon 

6-20 

1 

12-17 

4-21 

242 

200 

170 

Mc  Leansboro 

105 

3-  9 

(23°) 

3-  9 

(23°) 

4-21 

(31°) 

10-30 

:28°> 

10-30 

(28°) 

11- 

6 

(23°) 

242 

235 

192 

Mlnonk 

102 

Q~  9 

1^9~99 

12-23 

3-  9 

(17°) 

4-20 

(27°) 

4-21 

(30°) 

10-29 

(28°) 

10-29 

(28°) 

11- 

5 

(24°  ) 

241 

192 

191 

Mollne  WB  AP 

100 

6-19  + 

- 

1-6+ 

3-  9 

(11°) 

4-21 

(27°) 

4-21 

(27°) 

10-  7 

(30°) 

11-  5 

(23°) 

11- 

5 

(23°) 

241 

198 

169 

Monmouth 

101 

8-31+ 

-  4 

12-23 

3-29 

(22°) 

4-20 

(28°) 

4-20 

(28°) 

10-  7 

(31°) 

11-  5 

(20°) 

11- 

5 

(20°  ) 

221 

199 

170 

Morris  3  NE 

101 

6-20 

-  8 

1-  6+ 

200 

197 

169 

Morrison 

102 

-10 

3-26 

(24°) 

4-20 

(27°) 

4-27 

(30°) 

10-  7 

(30°) 

10-29 

(28°) 

1 1  - 

5 

(20°) 

224 

192 

163 

104 

fi~9n 

1 9~99+ 

3-  9 

(23°) 

4-21 

(28°  ) 

4-21 

(28°) 

10-25 

(31°) 

11-  5 

(26°) 

11- 

6 

(22°) 

242 

198 

187 

It  carmel  water  Wks 

104 

9- 

19  19 

12-17 

3-  9 

(23°) 

4-19 

(28°) 

4-20 

(30°) 

10-30 

(31°) 

11-  6 

(26°) 

11- 

7 

(21°) 

243 

201 

193 

Mount  Carroll 

99 

8-31 

-  8 

1-7+ 

4-21 

(24°) 

4-21 

(24°) 

4-27 

(31°) 

9-22 

(32°) 

10-  7 

(28°) 

11- 

5 

(18°) 

198 

169 

148 

Mount  Vernon  4  N 

9-  1 

3 

12-18 

(  22  °  ) 

4-19 

( 26° ) 

4-21 

( 32  ° ) 

(32 0 ) 

242 

200 

191 

New  Burnside 

103 

3-  9 

(20°) 

4-19 

(26°) 

4-20 

(30°) 

10-  8 

(32°  ) 

11-  6 

(21") 

11- 

6 

(21°) 

242 

201 

171 

*  n 

105 

a"  9 

1  9~1  9 

3-  S 

(19°) 

4-19 

(27°) 

4-21 

(32°) 

10-30 

(30°) 

11-  6 

(26°) 

11- 

7 

(24°) 

243 

201 

192 

Olney  Radio  Sta 

106 

a  o 

9  0 

12-18 

3-  9 

(20°) 

4-19 

(27°) 

4-20 

(31°) 

10-30 

(28°) 

10-30 

(28°) 

11- 

7 

(21°) 

243 

194 

193 

Ottawa 

101 

9-  2 

-  3 

2-17+ 

3-  9 

(13°) 

4-20 

(28°) 

4-21 

(30°) 

10-29 

(30°) 

11-  5 

(24°) 

11- 

5 

(24°) 

241 

199 

191 

Palestine 

6-20 

3 

12-17 

(28° ) 

( 31  ° ) 

243 

201 

171 

«aDa        a,  ml 

103 

rt"^9 

12-17+ 

3-  9 

(21°) 

4-19 

(27°) 

4-21 

(32°) 

10-29 

(32°) 

11-  5 

(27°) 

11- 

6 

(21°) 

242 

200 

191 

Paris  Water  Works 

102 

12-18 

3-  9 

(17°) 

4-20 

(28°) 

4-21 

(32°) 

10-30 

(32°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

6 

(22°) 

242 

199 

192 

Park  Forest 

101 

6-20 

* 

2-17 

4-19 

(24°) 

4-20 

(28°) 

4-21 

(29°) 

11-  4 

(32°) 

11-  5 

(27°) 

11- 

6 

(24°) 

201 

199 

197 

Peoria  WB  AP 

100 

6-19  + 

-  6 

12-23 

3-  9 

(20°) 

4-19 

(27° ) 

4-20 

(30°) 

10-29 

(31°) 

11-  4 

(26°) 

11- 

6 

(24°  ) 

242 

199 

192 

Pontiac 

6-20 

-  3 

1-  6 

3-  9 

(15  ° ) 

4-19 

(27° ) 

4-21 

(32°) 

10-29 

(32°  ) 

11-  6 

( 22  ° ) 

11  - 

6 

242 

201 

191 

Qulncy 

104 

12-23 

3-  8 

(16°) 

4-18 

(27°) 

4-20 

(30°) 

10-29 

(28°) 

10-29 

(28°) 

11- 

5 

(24°  ) 

242 

194 

192 

Qulncy  CAA  AP 

101 

7-28 

12-23 

4-17 

(24°) 

4-20 

(28°) 

4-20 

(28°) 

10-28 

(32°) 

10-29 

(27°) 

11- 

5 

(19°) 

202 

192 

191 

Rantoul  Chanute  AFB 

104 

6-  20 

1 

12-17 

3-  9 

(17°) 

4-19 

(28°) 

.  4-27 

(30°) 

11-  4 

(32°) 

11-  5 

(27°) 

11- 

6 

(23°) 

242 

200 

191 

Roberts  3  N 

103 

6-20+ 

-  3 

12-23 

3-  9 

(15°) 

4-20 

(28°) 

4-21 

(30°) 

10-29 

(32°) 

11-  6 

(19°) 

11- 

6 

(19°) 

242 

200 

191 

Rock ford 

8-31  + 

-10 

12-17 

4-20 

(27°  ) 

4-21 

(29° ) 

(32°  ) 

(26  ° ) 

224 

170 

154 

Rockford  CAA  AP 

102 

%~  c 

1-  6 

4-14 

(24°) 

4-21 

(27°) 

4-21 

(27°) 

10-  7 

(31°) 

10-29 

(28°) 

11- 

5 

(22°) 

205 

191 

169 

102 

-  6 

12-23 

3-  9 

(21°) 

4-19 

(27°) 

4-20 

(30°) 

11-  5 

(23°) 

11-  5 

(23°) 

11- 

S 

(23°) 

241 

200 

199 

p  r  an 

102 

Q  9 

8 

12-23 

3-29 

(23°) 

4-19 

(26°) 

4-21 

(29°) 

10-29 

(26°) 

10-29 

(26°) 

11- 

6 

(22°) 

222 

193 

191 

Sparta 

106 

6-20 

5 

12-17 

2-22 

(20°) 

3-  8 

(25°) 

4-20 

(30°) 

10-29 

(32° ) 

11-  6 

(23°) 

11- 

6 

(23°  ) 

257 

243 

192 

Springfield  WB  AP 

6-20 

-  7 

12-23 

3-  8 

( 19° ) 

4-19 

(27°  ) 

4-21 

(32°) 

10-29 

(28° ) 

10-29 

243 

193 

191 

Springfield  WB  City 

103 

i 

3-  8 

(21°) 

4-18 

(28°) 

4-19 

(31°) 

11-  5 

(29°) 

11-  6 

(25°) 

11- 

28 

(24°) 

265 

202 

200 

Stockton 

98 

4-18 

( 21  ° ) 

( 28° ) 

(30° ) 

9-22 

( 27°  ) 

11- 

4 

(22°  ) 

200 

163 

132 

Sycamore 

101 

o"  9 

a 

19  9 

12-17 

4-20 

(24°) 

4-21 

(28°) 

5-13 

(32°) 

10-  7 

(28°) 

10-  7 

(28°) 

10- 

29 

(22°) 

192 

169 

147 

Table  Grove 

100 

7-  5  + 

-  7 

12-23 

3-  9 

(21°) 

4-19 

(28°) 

4-27 

(32°) 

10-29 

(31°) 

11-  5 

(24°) 

11- 

5 

(24°) 

241 

Tuscola 

103 

6-20 

0 

12-17 

3-  9 

(19°) 

4-19 

(25°) 

4-21 

(29°) 

10-29 

(31°) 

11-  6 

(22°) 

11- 

6 

(22°) 

242 

201 

191 

Urbana 

103 

6-20 

1 

12-17+ 

3-  9 

(21°) 

4-19 

(26°) 

4-20 

(31°) 

10-30 

(30°) 

11-  5 

(28°) 

11- 

6 

(22°) 

242 

200 

193 

Vandal ia  CAA  AP 

103 

6-20 

2 

12-17+ 

3-  9 

(22°) 

4-19 

(27°) 

4-21 

(30°) 

9-22 

(31°) 

10-30 

(27°) 

11- 

6 

(23°) 

242 

194 

154 

Virden 

101 

9-29 

-  3 

12-23 

3-  9 

(23°) 

4-19 

(25°) 

4-21 

(30°) 

10-29 

(30°) 

11-  5 

(26°) 

11- 

6 

(21°) 

242 

200 

191 

Walnut 

102 

8-31 

-10 

12-17 

4-19 

(23°) 

4-20 

(25°) 

4-27 

(31°) 

10-  7 

(30°) 

10-29 

(27°) 

11- 

5 

(18°) 

200 

192 

163 

Watseka 

101 

6-20 

-  1 

1-  6+ 

3-  9 

(  2°) 

4-21 

(28°) 

4-21 

(28°) 

10-30 

(30°  ) 

11-  6 

(20°) 

11- 

6 

(20°) 

242 

199 

1  92 

Waukt?gan 

100 

8-31  + 

-  4 

2-  1 

3-  9 

(10°) 

4-20 

(27°) 

4-21 

(30°) 

10-29 

(30°) 

11-  4 

(27°) 

11- 

S 

(23°  ) 

241 

198 

191 

Wheaton  College 

100 

6-20  + 

-  3 

12-17 

3-25 

(24°) 

4-20 

(27°) 

4-21 

(29°) 

10-  7 

(32°) 

11-  4 

(28°) 

11- 

S 

(22°) 

225 

198 

169 

White  Hall  1  E 

103 

6-19 

-  1 

12-23 

3-  9 

(22°) 

4-19 

(28°) 

4-21 

(31°) 

10-29 

(31°) 

11-  5 

(27°) 

11- 

6 

(23°) 

242 

200 

191 

Windsor 

104 

6-20 

0 

12-17 

4-20 

(24°) 

4-20 

(24°) 

4-20 

(24°) 

10-29 

(31°) 

11-  5 

(26°) 

11- 

6 

(18°) 

200 

199 

192 

S«e  r«feroace  notes  folloalng  Station  lodes. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan 

Feb. 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug 

Sept 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

TbdlS  ePlt 
Car  od  a  e     ewage  a 

EVAP 

- 

- 

- 

4.03B 

5.39B 

8.33 

7.81 

7.60 

6.81B 

3.17B 

- 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2126 

753B 

692 

536 

539 

786 

608 

- 

- 

- 

Rock ford  4  NE 

EVAP 

- 

3.43B 

- 

6.09B 

5.63B 

4.28 

4.29 

- 

- 

- 

DEP 

WIND 

- 

- 

- 

1876B 

- 

1298 

825 

361 

781 

- 

- 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

81.8 

- 

- 

- 

- 

KIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

49.7 

- 

- 

- 

- 

Springfield  WB  Airport 

EVAP 

- 

7.63 

12.01 

10.63 

9.09 

9.98 

6.56 

- 

DEP 

1.73 

5.03 

2.24 

1.87 

4.31 

2.84 

WIND 

3591 

3010 

2256 

2147 

3006 

2717 

MAX 

82.8 

73.5 

MIN 

53.5 

47.6 

Urbana  Eng.  Campus 

EVAP 

1 . 02 

2.14B 

3.31B 

4.76B 

6.03B 

6.11B 

5.71B 

5.29B 

3.58B 

DEP 

WIND 

6178 

6215B 

1641B 

1109 

788 

599 

549 

710 

759 

MAX 

88.8 

MIN 

55.6 

MAX  and  MIN  in  table  4  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  tn  pan  as  recorded  during  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


NEW  NAME 

Collinsville  2  WSW 
Coulterville  Reservoir 
DuQuoin  2  S 
Effingham 

Joliet 

Shabbona  5  NNE 


CHANGES  IN  STATION  NAMES 

OLD  NAME 

Collinsville 
Coulterville 
DuQuoin 

Effingham  1  SW 
Joliet  WB  Airport 
Waterman 


DATE 

August 

April 

April 

September 

March 

December 


RELOCATIONS 


Alexis  Water  Works 
Bluffs 

Collinsville  2  WSW 

Coulterville  Reservoir 

DuQuoin  2  S 

Effingham 

Galena 

Hardin 

Joliet 

Mackinaw 

Mackinaw 

McLeansboro 

Minonk 

Mount  Pulaski 
New  Boston 
Piper  City 
Rockford 
Shabbona  5  NNE 
Sparland 
Sparta 
Yates  City 


Recording 
Equipment 
Recording 
Recording 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Rain  gage 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Equipment 
Recording 


gage 

moved 

gage 

gage 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

moved 

gage 


moved  120  feet  E 

200  yards  NE 
moved  1.35  miles  WSW 
moved  1.5  miles  NE 
2.7  miles  SSE 
1.5  miles  NE 
0.3  mile  SW 
0.2  mile  NW 
6  miles  NE 
200  feet  NE 
0.5  mile  NW 
mile  SE 


0.3 
0.1  mile  SW 
0.2  mile  SE 
3  blocks  SW 
15  feet  NW 
0.4  mile  NW 
5.1  miles  NW 
125  yards  S 
0.7  mile  NW 
moved  0.1  mile  NE 


April  17 
November  1 
August  19 
April  14 
April  11 
September  10 
June  10 
February  26 
March  15 
March  6 
June  4 
July  24 
June  2 
October  29 
December  3 
June  16 
September  24 
December  1 
July  30 
May  6 
April  23 


S*>«  rt>r«r«Bce  not**  following  Station  Ind>i. 


STATION  INDEX 


Statio 


ALBION 
AUEOO 

ALEXIS  WATER  WORKS 
ALTON  DAM  26 
ANNA  1  NW 


ANT 10CH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 
AUGUSTA  WATER  WORKS 
AURORA  COLLEGE 

AVON 
BARRY 

BEARDSTOWN 

BEAROSTOWN  LAGRANGE  DAM 
BELLEVILLE  SCOT T  AF  BASE 

BELV IDERE  SEWAGE  PLANT 

BENTLEY 

BENTON 

BLOOMINGTON 

BLOOMINGTON  NORMAL 

BLUFFS 

BRADFORD  C AA  AP 
8R00KP0R  T  DAM  52 
CAIRO  W6  CITY 
CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARL1NVILLE  4  E 
CARLYLE 
CARMI 

CARPENTER  1  SW 
CASEY 

CENTRAL  I A  4  W 
CHANDLERVILLE 
CHANNAHON  ORESOEN  ISLD 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  CAL  TR  WKS 
CHICAGO  LAKEVIEW  PMP  STA 
CHICAGO  LOYOLA  UNIV. 

CHICAGO  MAYFA1R  PMP  STA 
CHICAGO  N  6R  PUMP  STA 
CHICAGO  ROSELAND  PMPG 
CHICAGO  SAN  DIST  DISP 
CH.CAGO  SAN  DIST  OFFICE 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 
CHGO  SPR1NGF1ELO  PMPG 
CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 

CHILLICOTHE 
CICERO 

C  1SNE  BROWN  CAMP 
CLINTON  1  S 
COBDEN  2  S 

C0LLINSV1LLE  2  WSW 
COULTERV I LLE  RES. 
CRETE 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 


&  D 


DAVENPORT, IOWA  I 
DECATUR 
DIXON 

down:.  2  NE 
DU  QUOIN  2  S 

DW1GHT  ST.  REFORMATORY 
EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL. 
EDELSTE IN 
EDWAROSVILLE 
EFF INGHAM 

ELGIN 

EL12ABETHTOWN 
ELSAH 

EVANSTON  PUMPING  STA. 
FAIRBURY  WATER  WORKS 

FAIRFIELD 
FARMER  CITY 
FLORA 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 
GALAT1A  ;  W 
GALENA 
&ALESBURG 
GALVA 

GENESEO 
GIBSON  CITY 
GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE  EXP.  FARM 
GOLCONDA  DAM  51 

GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENFIELD 

GREENUP 

GREENVILLE 
GRIDLEY 
GRIGGSVILLE 
HARD  I N 
HARR I SBURG 


HUDSON  LK  BLOOMINGTON 
HUTSONVILLE 
HUTSONVILLE  PWR  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JACKSONVILLE  SEWAGE  PL 

JANESV I LLE 

JERSE YV I LLE 

JOLIET  BRANDON  RD  DAM 

JOLIET 

KANKAKEE 
KANKAKEE  4  NW 
KANKAKEE  SEWAGE  PLANT 
KE  I  THSBURG 
KEWANEE 

KEWANEE  BAKER  PARK 

LA  HARPE 

LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE  1  S 


Index  No. 

— 

Uounty 

Drainage  I 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Month 
opened 

Month 
closed 

0055 

EDWARDS 

30  22 

88  03 

12  3 

0072 

MERCER 

41  12 

90  45 

739 

54 

12  3 

]  "■  0  2 

WARREN 

2 

41  03 

MAO  I  SON 

38  53 

90  11 

432 

< 

12  3 

UNION 

-■ 

37  28 

89  15 

629 

69 

6  3 

12  3 

0195 

HENRY 

6 

41  24 

69  56 

620 

12 

1 2  ]  3 

LAKE 

1 

42  29 

88  06 

770 

33 

33 

1  2  3 

024  t 

COOK 

1 

42  02 

87  68 

660 

i 

2 

0330 

HANCOCK 

1 

40  16 

90  57 

614 

C 

0338 

KANE 

1 

41  45 

88  20 

73 

a  s 

I  2  3 

0356 

FULTON 

1 

.,  ■ 

90  26 

641 

3 

_ 

■  4  :> 

PIKE 

39  41 

91  03 

640 

1 2 

2 

CASS 

52 

2 

BROWN 

1 

,  ,  .... 

90  32 

434 

C 

0510 

ST.  CLAIR 

2 

38  32 

89  51 

444 

30 

30 

1  2  3  CC 

0583 

BOONE 

42  16 

88  52 

778 

0598 

HANCOCK 

* 

4:j  20 

91  07 

671 

2 

FRANKL IN 

474 

2 

□  76  1 

MC  LEAN 

1 

40  30 

■  ■  ■  i 

49 

2 

0766 

MC  LEAN 

1 

40  30 

gg  do 

830 

62 

1  2  3 

0781 

SCOT  T 

1 

39  45 

90  32 

467 

13 

0873 

BUREAU 

1 

41  13 

89  37 

795 

11 

2 

MASSAC 

2 

;  L66 

ALEXANDER 

37  00 

69  10 

314 

61 

82 

12  3 

i  250 

FULTON 

1 

40  34 

90  02 

655 

1  3 

2 

1265 

JACKSON 

37  44 

89  12 

420 

46 

59 

12  3  4 

1280 

MACOUPIN 

1 

39  17 

89  49 

627 

62 

62 

12  3 

CLINTON 

12  3 

2  )6 

7 

38  06 

88  10 

403 

30 

2 

1304 

4AD  1  Si  IN 

38  53 

89  54 

520 

C 

1329 

CLARK 

7 

39  18 

88  00 

648 

64 

2 

1386 

MARION 

2 

38  31 

89  12 

494 

30 

2 

CASS 

2 

1420 

GRUNDY 

I 

41  24 

88  17 

510 

12 

2 

1436 

COLES 

7 

39  29 

66  10 

686 

63 

73 

12  3 

1475 

*  LEAN 

1 

40  44 

86  44 

720 

a 

12  3 

1491 

RANDOLPH 

4 

37  54 

89  50 

381 

62 

2 

COOK 

C 

1532 

COOK 

3 

41  58 

87  40 

651 

C 

1537 

COOK 

3 

it2  00 

67  40 

592 

c 

1542 

COOK 

3 

41  58 

87  45 

647 

c 

1547 

COOK 

3 

41  58 

87  42 

595 

c 

COOK 

c 

15.57 

I 

41  50 

87  42 

602 

c 

1562 

3 

41  52 

87  38 

898 

c 

1564 

COOK 

3 

41  45 

87  3  3 

c 

1567 

COOK 

3 

41  55 

87  44 

630 

c 

COOK 

1  2  3  C 

1 ',  7  7 

COOK 

3 

41  47 

87  45. 

610 

1  2  3  C 

1582 

3 

41  53 

67  38 

823 

83 

83 

1  2  3  C 

1627 

PEORIA 

40  55 

■  <  -1 

460 

13 

2 

164  8 

COOK 

3 

41  51 

87  46 

608 

19 

19 

1  2  3 

WAYNE 

C 

1  743 

1 

40  08 

88  56 

746 

43 

2 

■  '  7- 

UN  ION 

37  30 

89  16 

540 

2 

2 

12  3 

1825 

MAO  I  SON 

38  40 

90  01 

435 

C 

1944 

RANDOLPH 

38  12 

89  36 

530 

J 

C 

2140 

VERM  I L ION 

7 

40  08 

87  38 

602 

v> 

53 

1  2  3  C 

2145 

i/ERMI  L  ION 

7 

40  06 

87  36 

555 

2 

2166 

*OCK  ISLAND 

t.1  31 

90  34 

566 

63 

MAF 

1  2  3  C 

2193 

*ACON 

1 

39  51 

ae  57 

682 

65 

12  3 

2 

63 

12  3 

2417 

1 

40  25 

B8  53 

794 

C 

2483 

4 

38  00 

89  14 

449 

61 

12  3 

2502 

LIVINGSTON 

1 

41  05 

88  26 

641 

C 

2614 

ST.  CLAIR 

" 

38  34 

90  11 

410 

11 

11 

12  3 

.  6  1 9 

MAD  I  SON 

4 

89  58 

554 

54 

2 

2687 

EFF INGHAM 

7 

5  ■  ■  0 

88  33 

595 

53 

55 

1  2  3  C 

2736 

KANE 

1 

68  17 

729 

2 

2750 

HARD  IN 

5 

37  27 

S   i  B 

357 

- 

I  1 

12  3 

JERSEY 

2 

2888 

LI  V  INGSTON 

3 

42  02 

87  41 

625 

C 

2923 

L  IV INGSTON 

1 

40  44 

88  31 

691 

C 

2931 

WAYNE 

7 

38  23 

88  22 

451 

59 

63 

12  3 

'■143 

DE  WITT 

1 

L4 

88  38 

732 

C 

12  3 

3257 

STEPHEN  >0N 

6 

42  18 

89  37 

762 

4  7 

\  a 

1  2  3 

3262 

STEPHENSON 

42  17 

89  36 

743 

12 

2  C 

3290 

WHI  TES1DE 

41  54 

90  09 

592 

1  1 

i  7 

1  2  3 

3304 

SALINE 

5 

37  51 

88  37 

410 

C 

JO  DAVIESS 

2 

3320 

KNOX 

x 

40  57 

90  22 

780 

. 

58 

12  3 

3335 

HENRY 

. 

41  10 

90  02 

649 

60 

77 

1  2  3 

3384 

HENRY 

6 

41  27 

90  09 

639 

55 

2 

3413 

FORD 

1 

.'O 

88  23 

753 

1  J 

2 

HENDERSON 

2 

3462 

1 

37  26 

86  41 

500 

15 

2  C 

3522 

aOPE 

S 

37  22 

88  29 

354 

49 

72 

1  2  3  C 

3530 

(DAMS 

i.O  06 

91  01 

725 

64 

2 

3572 

JERSEY 

J 

36  58 

90  26 

2 

JACKSON 

367 

2 

■  ■ 

1 

39  20 

90  12 

556 

C 

3683 

IUMBERLAND 

39  15 

68  09 

554 

11 

2 

3693 

BOND 

2 

38  53 

69  24 

563 

64 

70 

12  3 

3709 

MC  LEAN 

40  45 

68  53 

752 

1  3 

2 

66 

)8!  1 

CALHOUN 

1 

39  o  , 

90  37 

440 

1? 

3879 

5 

37  44 

68  32 

366 

55 

55 

3884 

SALINE 

5 

37  44 

8B  31 

2 

3930 

MASON 

l 

40  18 

90  03 

451 

6  : 

68 

12  3 

■  .. 

2 

39  09 

89  29 

626 

57 

SB 

4  18 

7 

40  28 

87  40 

717 

51 

'■i 

4269 

MC  LEAN 

6B  56 

740 

C 

4312 

CRAWFORD 

• 

39  07 

67  40 

C 

4317 

CRAWFORD 

1 

39  06 

87  40 

4355 

ROCK   I SLANO 

41  25 

91  01 

554 

17 

44  42 

MORGAN 

1 

39  44 

90  14 

607 

59 

60 

4447 

MORGAN 

39  44 

90  14 

575 

C 

4465 

CUMBERLAND 

1 

39  22 

88  15 

c 

4469 

JERSEY 

1 

39  09 

90  20 

635 

10 

10 

4530 

1 

41  30 

88  06 

543 

62 

4535 

WILL 

1 

41  32 

88  05 

520 

11 

12 

4593 

1ANKAKEE 

1 

41  07 

87  52 

631 

39 

42 

1  2  3  C 

'(  >.'iii 

KANKAKEE 

41  06 

87  56 

620 

i . 

1  2  3 

4  603 

KANKAKEE E 

1 

41  06 

87  53 

642 

C 

4655 

MERCER 

41  06 

90  57 

540 

22 

2 

4710 

HENRY 

1 

41  13 

89  56 

840 

13 

1  2  3 

4715 

1ENRY 

1 

41  15 

89  54 

800 

C 

4823 

HANCOCK 

1 

40  35 

90  58 

691 

58 

56 

12  3 

4879 

CARROLL 

42  06 

89  50 

883 

MAR 

2  C 

LA  SALLE 

1 

41  20 

89  06 

522 

52 

1  2  3 

4923 

LA  SALLE 

1 

41  19 

89  06 

oration 

Index  No. 

CJounty 

CT 
■0 

c 

o 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opt 
or  c 
durir 

ned 
osed 
g  yr 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

LAwRENCEV I LLE 

4959 

LAWRENCE 

7 

38  44 

87  41 

472 

n 

2 

LE  ROY 

i03E 

MC  LEAN 

1 

40  21 

88  46 

780 

1  ! 

2 

LINCOLN 

LOGAN 

1 

t 

LINCOLN  NO.  2 

so  84 

LOGAN 

1 

40  09 

89  21 

600 

JUNE 

2 

LOCKPORT  LOCK  &  DAM 

5131 

WILL 

1 

41  34 

88  05 

585 

C 

LOCKPORT  POWER  HOUSE 

53  36 

WILL 

1 

41  34 

88  05 

585 

C 

LOUISVILLE 

5216 

CLAY 

7 

36  47 

8S  30 

480 

c 

MACK 1NAW 

TAZEWELL 

1 

2 

MACOMB 

'..2H(; 

MCDONOUGH 

1 

40  28 

90  40 

702 

48 

2 

MAKANDA   1  NW 

5294 

JACKSON 

37  38 

69  14 

680 

2 

2. 

12  3 

MARENGO 

5326 

MCHENRY 

.  6 

42  15 

88  36 

819 

92 

ia 

12  3 

MARIETTA 

■■  3  14 

FULTON 

1 

40  30 

90  24 

546 

c 

MAR  ION 

WILL IAMS0N 

MAROA  2  S 

MACON 

40  01 

88  57 

700 

c 

MARSEILLES  LOCK 

5372 

\ 

41  20 

88  45 

486 

12 

2 

MARSHALL 

5  sen 

CLARK 

, 

39  23 

87  42 

1  3 

2 

MASCOUTAH 

;'<.;J5 

ST.  CLAIR 

: 

38  29 

89  48 

425 

71 

2 

MASON  CITY 

MASON 

1 

MAT  TOON 

5430 

COLES 

7 

39  28 

88  21 

718 

- 

- 

12  3 

MCHENRY 

5493 

MCHENRY 

42  21 

88  16 

750 

c 

MCHENRY  2  S 

5498 

MCHENRY 

1 

42  19 

88  15 

742 

12 

2 

MCLEANS60RO 

551  c 

HAMILTON 

- 

38  05 

66  32 

458 

6  ) 

71 

1  2  3 

MEDORA 

MACOUP IN 

2 

M I NONK 

5712 

WOODFORD 

40  54 

89  02 

755 

59 

59 

12  3 

MOLINE  WB  AIRPORT 

5  7 5 1 

ROCK  ISLAND 

41  27 

90  31 

589 

20 

2. 

12  3 

MONMOUTH 

5768 

WARREN 

40  56 

90  36 

770 

60 

12  3 

MONT ICELLO 

!  791 

PIATT 

1 

40  02 

88  34 

659 

11 

2 

MORRIS 

GRUNDY 

2 

MORRIS  3  NE 

.■■8  2'. 

GRUNDY 

41  24 

88  22 

549 

41 

41 

1  2  3 

MORR I  SON 

5833 

WHI T£S IDE 

6 

41  49 

89  58 

670 

57 

57 

12  3 

MORR1SONVILLE 

5B41 

CHRIST  IAN 

l 

39  25 

69  27 

638 

c 

MORR 1SONV1 LLE  1  E 

CHRISTIAN 

1 

39  25 

89  26 

638 

56 

5  l 

12  3 

MT,  CARMEL  WATER  WORKS 

WABASH 

7 

12  3 

c 

MOUNT  CARROLL 

590] 

CARROLL 

42  05 

89  58 

817 

63 

■  3 

12  3 

MOUNT  OLIVE 

591  1 

MACOUP IN 

39  04 

89  43 

681 

I  1 

2 

MOUNT  PULASKI 

5927 

LOGAN 

1 

40  01 

89  17 

676 

2 

MOUNT  STERLING 

59  3  5 

BROWN 

1 

39  59 

90  46 

711 

; 

2 

MOUNT  VERNON  4  N 

JEFFERSON 

57 

1  2  3 

MURPHYSBORO  WATER  WKS 

59B2 

JACKSON 

37  46 

89  19 

420 

C 

NASHVILLE  3  NW 

60  1  1 

WASHINGTON 

2 

38  23 

69  25 

505 

52 

2 

NEWARK  7  E 

6069 

KENDALL 

1 

41  32 

88  27 

707 

12 

2 

NEW  BOSTON  OAM  17 

608C 

MERCER 

4 

41  11 

91  03 

548 

17 

2 

NEW  BOSTON 

MERCER 

NEW  BURNSIDE 

6092 

JOHNSON 

37  35 

88  46 

560 

56 

58 

1  2  3 

6 : c.  9 

39  00 

86  10 

513 

3  2 

1  2  3 

c 

OLNEY  RADIO  STATION 

6446 

RICHLAND 

7 

38  42 

88  04 

472 

65 

66 

1  2  3 

OREGON 

6490 

OGLE 

42  01 

89  20 

700 

c 

OREGON  WATER  WORKS 

OTTAWA 

652( 

LA  SALLE 

41  22 

88  50 

474 

65 

BO 

1  2  3 

PALEST 1NE 

6558 

CRAWFORD 

7 

39  00 

87  37 

514 

70 

M 

12  3 

PANA 

CHRISTIAN 

2 

39  23 

89  05 

696 

63 

66 

1  2  3 

PARIS  SEWAGE  PLANT 

6605 

EDGAR 

7 

39  37 

87  41 

735 

c 

PARIS  WATER  WORKS 

EDGAR 

1 

61 

12  3 

PARK  FOREST 

6616 

41  29 

B7  44 

708 

1 

1 

12  3 

6661 

41  41 

B8  59 

928 

40 

2 

PAYSON 

6E  7C 

AOAMS 

39  49 

91  14 

640 

2 

PEORIA  LOCK  &  DAM 

6  706 

PEORIA 

1 

40  37 

89  39 

445 

c 

PEORIA  W8  AIRPORT 

1  1 

1  2  3 

PEOTONE 

'  ■  7  2  5 

WILL 

41  20 

87  48 

722 

1  3 

2 

PETERSBURG 

i  .'».■ 

MENARD 

40  01 

89  51 

524 

i  J 

2 

PIPER  CITY 

6819 

FORD 

1 

40  45 

88  11 

670 

c 

PITTSFIELD  WATER  WORKS 

-,8  33 

PIKE 

4 

39  39 

90  46 

724 

c 

PLEASANT  HILL 

PIKE 

PONT  I AC 

oSl' 

LIVINGSTON 

40  53 

88  37 

647 

54 

55 

12  3 

PRAIRIE  DU  ROCHER 

6973 

RANDOLPH 

38  05 

90  06 

396 

12 

JAN 

2 

c 

PRINCETON  1  S 

6996 

BUREAU 

1 

41  21 

89  26 

700 

c 

PR  INCEV I LLE  2  NW 

700' 

PEORIA 

1 

40  57 

89  47 

745 

24 

2 

PROPHETSTOWN 

7061 

39  57 

91  24 

601 

41 

47 

1  2  3 

QUINCY  CAA  AP 

7072 

ADAMS 

39  56 

91  11 

762 

10 

12  3 

QUINCY  DAM  21 

7077 

ADAMS 

4 

39  54 

91  26 

483 

17 

2 

c 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

70  82 

ADAM 

* 

39  56 

91  24 

2 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

7 

744 

RED  BUD 

r  1 57 

RANDOLPH 

2 

36  13 

90  00 

444 

2 

R  1CHV IEW 

7244 

WASHINGTON 

38  22 

89  11 

544 

C 

ROBERTS  3  N 

7336 

FORD 

7 

40  40 

68  11 

766 

18 

■1. 

1  2  3 

ROCHELLE 

l'J4' 

OGLE 

6 

41  55 

89  04 

798 

2 

ROCkFORD 

WlNNE BAGO 

ROCKFORD  4  NE 

7377 

WINNEBAGO 

42  17 

88  59 

850 

- 

- 

2  4 

ROCKFORO  CAA  AP 

7382 

W I NNE BAG 

6 

42  12 

89  06 

728 

3 

3 

1  2  3 

ROCK  ISLAND  DAM  15 

7388 

ROCK  ISLAND 

41  31 

90  34 

568 

31 

FEB 

2 

ROCKPORT 

7400 

PIKE 

4 

39  32 

91  00 

470 

2 

RUSHV I LLE 

SCHUYLER 

STE  MARIE 

7603 

JASPER 

38  56 

68  01 

448 

i 

2 

7636 

MAR  ION 

2 

38  37 

88  57 

544 

38 

2 

SHABBONA  5  NNE 

7833 

DEKALB 

1 

41  50 

88  51 

670 

DEC 

c 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

7  B  5  ) 

GALLATIN 

5 

37  43 

68  10 

350 

43 

2 

VERM  I L ION 

7 

SKOK I E  N  S I DE  TR  WKS 

Moo 

COOK 

3 

42  01 

87  43 

600 

c 

SPARLAND 

B145 

MARSHALL 

41  02 

89  26 

435 

1 

1  2  3 

SPARTA 

8147 

RANDOLPH 

38  06 

89  42 

535 

66 

66 

12  3 

SPRINGFIELO  WB  AIRPORT 

81  79 

SANGAMON 

1 

39  50 

89  40 

587 

17 

17 

12  3  4 

c 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

SANGAMON 

1 

73 

ST  1CKNEY  W  SIDE  TR  WKS 

8278 

41  49 

87  46 

686 

c 

STOCKTON 

8293 

JO  DAVIESS 

42  21 

90  00 

1000 

9 

1  2  3 

STREATOR 

8  3  5  3 

LA  SALLE 

1 

41  07 

88  50 

625 

49 

2 

SULLIVAN  WATER  WORKS 

B389 

MOUNTR IE 

2 

39  34 

88  37 

686 

c 

SYCAMORE 

DE  KALB 

12  3 

TABLE  GROVE 

8460 

FULTON 

1 

40  22 

90  26 

734 

11 

12 

12  3 

TAYLORVILLE 

849  i 

CHR  I  ST  IAN 

1 

39  33 

89  18 

634 

12 

2 

TISKILWA 

8604 

BUREAU 

1 

41  18 

89  30 

512 

69 

2 

TOULON 

8..  3.' 

STARK 

1 

41  06 

89  52 

752 

1 1 

2 

TUSCOLA 

DOUGLAS 

7 

URBANA 

8740 

CHAMPAIGN 

7 

40  06 

88  13 

743 

50 

50 

1  2  3 

URBANA  EXP .  FARM 

8745 

CHAMPAIGN 

7 

40  06 

68  15 

c 

URBANA  ENGR.  CAMPUS 

8750 

CHAMPAIGN 

7 

40  06 

66  14 

730 

3 

3 

i 

2  4 

UT1CA  STARVED  ROCK  DAM 

a 

LA  SALLE 

1 

41  19 

68  69 

464 

12 

2 

503 

VANDAL IA  CAA  AP 

,,    |  ..  : 

2 

38  59 

89  10 

532 

2 

2 

12  3 

8660 

MACOUPIN 

1 

39  30 

89  46 

674 

12 

1  2  3 

WALNUT 

8916 

BUREAU 

6 

41  33 

89  35 

714 

61 

61 

1  2  3 

WARSAW 

8976 

HANCOCK 

40  21 

91  26 

490 

55 

2 

WASH INGTON 

TAZEWELL 

1 

40  42 

89  24 

c 

WATERLOO 

; 

MONROE 

4 

36  20 

90  09 

717 

4; 

2 

WATERMAN 

'  i  '10 

DE  KALB 

1 

41  46 

88  46 

7  79 

DEC 

c 

WA  T  SE  KA 

9021 

IROQUO I S 

40  46 

87  44 

634 

62 

1  2  3 

WAUKEGAN 

■<  O-'  .< 

LAKE 

3 

42  21 

87  51 

668 

30 

30 

1  2  3 

WAYNE  CITY 

9040 

WAYNE 

38  21 

88  35 

385 

2 

WE NONA 

,.:■((■ 

MARSHALL 

I 

41  03 

89  03 

700 

c 

WEST  FRANKFORT  8  E 

9140 

FRANKLIN 

4 

37  54 

88  48 

480 

c 

WHEATON  COLLEGE 

9221 

DE  PAGE 

41  52 

88  06 

753 

25 

1  2  3 

WHITE  HALL  1  E 

9241 

GREENE 

39  26 

90  2  3 

578 

62 

64 

1  2  3 

WILCOX 

9274 

CLAY 

38  38 

68  18 

2 

WINDSOR 

9  354 

SHELBY 

2 

39  26 

88  36 

665 

53 

54 

1  2  3 
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REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F;  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  CI iraatologic al  Data. 

Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly  Precipitation  Data".  Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual   issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

No  record. 

+      Also  later  date  (dates)  or  months. 

*       Amount  included  in  following  measurement. 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  full  -month. 

E       Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M      Less  than  a  complete  month  of  record  available;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  of  record  are  missing;   see  monthly  Climatological  Data  for 
detailed  daily  record. 

R      Data  from  recording  gage. 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual;  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

WRPC,   KANSAS  CITY,   110.,   —  4-9-54  —  1150 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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WEATHER  SUMMARY 


Weather  conditions  during  January  followed  the  pattern  of  the  past  several  months, 
averaging  warmer  and  drier  than  normal.     Precipitation  amounts  varied  considerably, 
less  than  an  inch  falling  in  northwestern  and  many  west-central  localities  but  sta- 
tions near  the  southern  tip  of  Illinois  receiving  over  4  inches  during  the  month. 
Precipitation  over  the  State  averaged  1.66  inches,  which  is  0.67  inch  below  the 
January  normal.     Temperatures  during  the  month  averaged  29.6°,   or  1.9°  above  normal, 
with  the  greatest  departures  in  the  north  and  cetnral  portions.     No  severe  storms 
occurred  this  month,   although  a  number  of  persons  were  injured  in  falls  on  ice 
after  freezing  rain  covered  much  of  the  State  on  the  26th. 

The  first  half  of  January  was  very  dry,  except  for  a  heavy  snowfall  in  the  southern- 
most counties  on  the  night  of  the  9th-10th ,  when  amounts  up  to  7  inches  were  re- 
ported.    Most  of  the  southern  third  of  the  State  received  substantial  rainfall  on 
the  14th-15th,  but  few  northern  or  central  stations  registered  any  precipitation  of 
consequence  before  the  20th.     On  that  date,  rain,   followed  by  snow  in  the  north, 
covered  the  entire  State,   the  heavier  amounts  occurring  in  the  south  and  east- 
central  portions.     Another  general  rain,  with  snow  in  the  northwest  and  extreme 
north,   fell  on  the  26th.     Much  of  this  rain  was  in  conjunction  with  freezing  temp- 
eratures, resulting  in  a  heavy  glaze  in  many  localities,  especially  in  the  central 
portion.     Precipitation  totals  at  individual  stations  this  month  ranged  from  6.05 
inches  at  Glendale  Experimental  Farm  to  only  0.33  inch  at  Avon.    The  heaviest  total 
snowfall  was  9.0  inches  at  Harrisburg  Disposal  Plant,  but  the  State  average  was  only 
1 . 9  inches . 


Mild  temperatures  prevailed  as  the  month  began,   and  they  continued  until  colder 
weather  moved  into  the  State  on  the  9th.     A  considerable  number  of  central  and  south- 
ern stations  registered  their  monthly  maxima  on  the  8th,  when  temperatures  rose  as 
high  as  67°  at  East  St.  Louis.     Subnormal  temperatures  were  dominate  after  the  9th 
until  the  19th,  except  foraa  brief  rise  on  the  14th  and  15th.     The  lowest  reading  of 
the  month,   15°  below  zero,  was  registered  on  the  17th  at  Stockton.     From  the  19th  to 
the  end  of  the  month  temperatures  were  mainly  above  normal,  although  two  or  three 
bried  cold  spells  occurred  during  that  period.     On  the  20th  some  of  the  highest  tem- 
peratures of  the  month  were  registered;  Cairo  reported  67°  to  equal  the  mark  set  at 
East  St.  Louis  on  the  8th.     Mean  monthly  temperatures  at  individual  stations  this 
January  varied  from  37.0°  at  Elizabethtown  to  20.5°  at  Stockton. 

Little  agricultural  activity  was  reported  during  January.     The  generous  precipita- 
tion received  in  the  extreme  south  served  to  relieve  the  dry  soil  conditions  in  that 
section  of  the  State. --GRJ 
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Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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Li 

31 

3 

1.07 

.58 

.60 

27 

5 

27+ 

2 

1 

0 

AURORA  COLLEGE 

34 

.1 

15 

.4 

24 

8 

1.8 

50 

26 

-12 

17 

1240 

0 

1  I 

31 

3 

1.32 

.46 

.64 

20 

2.9 

1 

20+ 

3 

1 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

34 

.9 

22 

.2 

28 

6 

4.9 

53 

20 

-  6 

17 

1124 

0 

10 

27 

1 

1.01 

.89 

.66 

26 

2 

1 

0 

CHICAGO  WB  AIRPORT  R 

35 

.2 

20 

.1 

27 

7 

2.8 

53 

20 

-  7 

17 

1149 

0 

10 

29 

2 

1.10 

.74 

.66 

26 

1.9 

1 

21  + 

2 

1 

0 

CHICAGO  WB  CITY  R 

35 

.3 

21 

.9 

28 

6 

3.5 

52 

26 

-  5 

17 

1122 

0 

10 

28 

1 

1.08 

.82 

.74 

26 

2 

1 

0 

CICERO 

35 

.4 

20 

.1 

27. 

8 

3.0 

61 

20+ 

-  9 

17 

1148 

0 

9 

30 

2 

1.04 

.72 

.44 

26 

1.1 

T 

10+ 

3 

0 

0 

DAVENPORT    IOWA  L  &  D  15  R 

// 

32 

.8 

15 

.5 

24 

2 

48 

1 

-  8 

17 

1261 

0 

14 

31 

2 

.45 

-1 

.12 

.24 

20 

1.2 

1 

26+ 

2 

0 

0 

DIXON 

33 

.4 

15 

.8 

24. 

6 

2.6 

45 

1 

-10 

17 

1247 

0 

12 

3:) 

3 

.78 

.77 

.36 

27 

5.0 

4 

27+ 

3 

0 

0 

FREEP0RT 

31 

.3M 

12 

.4M 

21 

iV 

1.9 

43 

2 

-14 

17 

1330 

0 

12 

31 

5 

.60 

.76 

.25 

27 

3.6 

3 

27+ 

3 

0 

0 

FULTON  DAM  13 

32 

.7 

15 

.3 

24 

0 

2.8 

44 

1 

-  9 

17 

1264 

0 

11 

31 

2 

.46 

-1 

.02 

.24 

27 

2.9 

3 

27 

2 

0 

0 

GALESBURG 

34 

.0 

14 

.9 

24 

5 

47 

1+ 

-  6 

17 

1251 

0 

14 

31 

2 

.56 

-1 

.28 

.33 

27 

1.0 

1 

27 

2 

0 

0 

GALVA 

36 

.1 

15 

.9 

26. 

0 

2.8 

50 

1 

-  8 

17 

1201 

0 

9 

30 

3 

.70 

.88 

.45 

20 

1.0 

1 

27 

2 

0 

0 

J0LIET 

35 

.8 

20 

.2 

28. 

0 

4.2 

53 

20 

-  8 

17 

1138 

0 

10 

30 

2 

1.05 

.82 

0 

KANKAKEE 

36 

.5 

20 

.2 

28. 

4 

3.2 

54 

20 

-  7 

17 

1130 

0 

8 

31 

2 

1.10 

.77 

.71 

27 

.2 

T 

5+ 

3 

1 

0 

KANKAKEE  4  W 

35 

.6 

19 

4 

27. 

5 

55 

20 

-  7 

17 

1155 

0 

10 

30 

3 

1.  16 

.69 

.48 

26 

.2 

T 

1  + 

3 

0 

0 

KEWANEE 

34 

.5M 

14 

.1M 

24. 

3M 

.9 

47 

1 

-  8 

17 

1245 

0 

12 

31 

3 

.95 

68 

.70 

20 

2.3 

2 

1 

0 

LA  SALLE  PERU 

35 

.7 

19 

5 

27. 

6 

2.6 

52 

26 

-  6 

17 

1152 

0 

9 

29 

2 

.90 

72 

.44 

20 

.7 

2 

0 

0 

MARENGO 

30 

.8 

14 

2 

22. 

5 

1.6 

44 

26 

-13 

17 

1311 

0 

13 

31 

4 

.75 

82 

.38 

27 

4.6 

3 

27+ 

2 

0 

0 

M1N0NK 

35 

.6 

17 

.7 

26. 

7 

1.9 

58 

26 

-  7 

17 

1181 

0 

12 

31 

3 

.76 

92 

.42 

20 

T 

1+ 

2 

.0 

0 

MOLINE  WB  AP  R 

// 

32 

.5 

14 

0 

23. 

3 

.1 

47 

1+ 

-  8 

17 

1284 

0 

14 

31 

3 

.34 

-1 

16 

.23- 

20 

1.4 

1 

26+ 

1 

0 

0 

MONMOUTH 

35 

.1 

17 

LM 

26. 

1M 

2.0 

50 

26 

-  7 

17 

1191 

0 

10 

30 

1.42 

37 

1.00 

27 

2.7 

1 

27+ 

3 

1 

1 

MORRIS  3  NE 

35 

.8 

17 

4 

26. 

6 

2.4 

52 

20 

-10 

17 

1182 

0 

10 

31 

3 

1.08 

75 

.68 

27 

T 

2 

1 

0 

M0RR  I  SON 

33 

3 

13 

4 

23. 

4 

1.1 

48 

2 

-12 

17 

1284 

0 

13 

31 

3 

.50 

-1 

07 

.27 

20 

2.0 

2 

27+ 

2 

0 

0 

MOUNT  CARROLL 

32 

.0 

13 

2M 

22. 

l  fi 

44 

1 

-12 

17 

1308 

0 

13 

31 

5 

.63 

85 

.32 

27 

3.0 

3 

27+ 

3 

0 

0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CIJMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED  January  1954 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 

B 

3 

a 
s: 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

Q 
t 

9 

T 

0 

.50  or  Morej 

1.00 
or  More 

S 

o  i 

5  J 

O  CO 

OTTAWA 

35 

6 

19 

fa 

27. 

6 

2 

.  7 

51 

26 

-  7 

17 

1150 

1.37 

-  .37 

.78 

20 

.7 

1 

20 

1 

0 

PARK  FOREST 

34 

7 

18 

.0 

26. 

4 

52 

20 

-  9 

17 

1190 

0 

12 

31 

3 

1 .05 

-  .79 

.68 

26 

.4 

T 

10+ 

2 

1 

0 

PONTIAC 

36 

.2 

20 

1 

28. 

2 

1 

.9 

58 

20 

-  5 

17 

1 134 

0 

11 

30 

2 

1.74 

-  .34 

.  87 

27 

T 

T 

1+ 

2 

2 

0 

ROCKFORD 

32 

3 

14 

,4M 

23 

4M 

1 

.  9 

43 

2+ 

-12 

17 

1287 

0 

11 

30 

5 

5.5 

ROCKFORD  CAA  AP 

31 

9 

12 

.5 

22 

2 

3 

.4 

44 

2+ 

-11 

17 

1318 

0 

13 

31 

5 

.43 

-1.22 

.20 

20 

2.6 

3 

27+ 

2 

0 

0 

STOCKTON 

29 

6 

11 

.4 

20 

5 

40 

2 

-15 

17 

1374 

o 

1  fa 

3  i 

5 

.56 

-  .79 

.37 

27 

4.0 

4 

27+ 

1 

0 

0 

SYCAMORE 

32 

.  7 

15 

.2 

24 

0 

2 

.5 

46 

26 

-12 

17 

1263 

0 

12 

31 

3 

.78 

-  .72 

.42 

20 

3.6 

4 

27+ 

2 

0 

0 

WALNUT 

34 

.  3 

16 

,  l 

25. 

2 

1 

.  7 

47 

20 

-10 

17 

1219 

0 

11 

31 

3 

.  72 

-  .98 

.42 

20 

3.0 

1 

27+ 

2 

0 

0 

WAUKEGAN 

32 

.  4 

16 

.8 

24 

b 

1 

•7 

47 

2 

-13 

17 

1244 

0 

12 

30 

3 

.95 

-  .71 

.35 

27 

5.5 

4 

27+ 

3 

0 

0 

WHEATON  COLLEGE 

33 

4 

17 

.8 

25 

fa 

48 

20+ 

-11 

17 

1213 

0 

1 1 

31 

3 

1.06 

-  .69 

.52 

27 

2.9 

2 

20 

3 

1 

0 

DIVISION 

25. 

3 

2 

.1 

.88 

-  .87 

2.2 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

37 

5 

20 

.6 

29. 

1 

2 

.9 

55 

20 

-  4 

17 

1109 

0 

10 

30 

•2 

1.74 

-  .36 

.88 

20 

.5 

1 

14 

3 

1 

0 

CARLINVILLE  4  E 

41 

7 

21 

.1 

31. 

4 

1 

.7 

61 

2 

0 

12+ 

1034 

0 

7 

28 

2 

1.06 

-1.26 

.69 

26 

.1 

T 

14+ 

2 

1 

0 

CHARLESTON 

40 

3 

22 

4 

31. 

4 

2 

.0 

58 

20 

0 

12 

1034 

2  7 

1 

2.08 

-  .43 

.97 

20 

.5 

T 

14 

2 

2 

0 

CHENOA 

36 

1M 

19 

.1 

27 

6M 

59 

20 

-  6 

17 

1152 

0 

12 

30 

2 

1.51 

-  .59 

.63 

20+ 

2.0 

1 

26+ 

3 

2 

0 

DANV I LLE 

39 

3M 

21 

4M 

30 . 

4M 

2 

,  7 

58 

20 

-  i 

1 7 

1061 

0 

6 

28 

2 

1 .66 

-  . 85 

.  85 

20 

T 

T 

14 

2 

2 

o 

DECATUR 

38 

2 

21 

.4 

29. 

8 

1 

.7 

56 

2 

-  1 

12 

1085 

0 

7 

29 

2 

1.69 

-  .63 

.83 

20 

.6 

3 

2 

0 

EFF INGHAM 

41 

9M 

23 

5M 

32. 

7M 

3 

.9 

61 

1 

-  3 

12 

1000 

0 

6 

27 

0 

2.13 

-  .59 

1.40 

20 

0 

2 

2 

1 

GR IGGSV1LLE 

39 

.2 

19 

2 

29. 

2 

.7 

58 

20 

-  1 

12 

1101 

o 

g 

29 

2 

.80 

-1.17 

.42 

26 

2 

0 

0 

HAVANA 

37 

fa 

19 

.2 

28. 

4 

1 

.7 

54 

8+ 

-  1 

17 

1126 

0 

9 

30 

2 

.94 

-1.03 

.53 

26 

1.7 

2 

1 

0 

HILLSBORO 

42 

.1 

21 

.8 

32. 

0 

1 

.8 

60 

2+ 

0 

12 

1017 

0 

6 

29 

1 

1 . 59 

-  .  84 

.  84 

27 

.  2 

T 

14 

2 

2 

0 

HOOPESTON 

37 

.4 

21 

3 

29. 

4 

2 

.6 

58 

20 

-  4 

17 

1098 

0 

9 

29 

2 

2.30 

-  .12 

1.22 

20 

1.9 

1 

5+ 

5 

2 

1 

JACKSONV I LLE 

40 

.  2 

20 

.2 

30. 

2 

2 

.3 

58 

8+ 

-  1 

12+ 

1074 

0 

8 

31 

2 

.  79 

-1.13 

.34 

20+ 

3 

0 

6 

JERSEYVILLE 

42 

.2 

21 

.2 

31 . 

7 

2 

.0 

63 

8 

0 

12 

1026 

o 

3 

28 

1 

.87 

-1.52 

.60 

26 

1.3 

1 

26+ 

2 

1 

0 

LA  HARPE 

36 

.8 

17 

0 

26. 

9 

1 

.6 

52 

8 

-  5 

17 

1174 

0 

8 

30 

2 

.77 

-1.18 

.48 

20 

1.0 

1 

26 

2 

0 

0  ' 

L I NCOLN 

38 

.  2 

20 

0 

29. 

1 

1 

.0 

58 

20 

-  2 

12+ 

1104 

0 

9 

30 

2 

1.15 

-  .91 

.  56 

20 

.2 

2 

2 

0 

MATTOON 

39 

.  1 

21 

.  8 

30 . 

5 

2 

.5 

57 

9+ 

0 

12 

1064 

0 

9 

30 

1 

1  .44 

-1 . 10 

.  87 

20 

T 

T 

13+ 

2 

2 

0 

MORR I SONV I LLE  1  E 

40 

.  5 

20 

.  7M 

30. 

6M 

1 

.8 

59 

2 

0 

12 

1055 

0 

7 

29 

1 

1.54 

-  .66 

.  87 

20 

T 

T 

14+ 

3 

1 

0 

NEWTON 

43 

.0 

24 

.  8 

33. 

9 

3 

.6 

58 

2 

3 

12 

958 

o 

4 

25 

0 

1 .63 

-1.25 

.  77 

20 

.9 

T 

14 

5 

1 

0 

PALESTINE 

42 

.5 

24 

.  1 

33. 

3 

1 

.8 

65 

20 

4 

12 

977 

0 

5 

25 

0 

2.21 

-1.01 

1.06 

20 

1 . 5 

1 

14 

5 

1 

1] 

PANA 

40 

' 

22 

.6 

31 

5 

2 

.2 

59 

9 

1 

12 

1032 

0 

7 

29 

0 

1.48 

-  .88 

.  70 

26 

1.0 

T 

14+ 

2 

0 

nADTC     1.1ATCD  l.lflDL'C 

PAKlb    WA  1  t\K  WUKKb 

40 

•  5 

22 

.5 

31 

5 

3 

.0 

61 

20 

1 

12+ 

1031 

0 

6 

27 

0 

2.72 

.  10 

1  .  50 

20 

.5 

1 

14 

3 

3 

1 

KtUK  1A    WD    Ah-1  K 

35 

•  7 

19 

.0 

27. 

4 

2 

.4 

53 

20 

-  4 

1  7 

1 159 

0 

12 

31 

2 

.  89 

-1 .08 

.57 

26 

.1 

T 

1+ 

2 

1 

0 

QUINCY 

37 

0 

18 

9 

28. 

0 

.6 

56 

8 

-  2 

12+ 

1141 

o 

11 

30 

2 

.79 

-1  .06 

.44 

26 

.9 

1 

26 

2 

0 

0 

QUINCY  CAA  AP 

36 

.0 

17 

,  1 

26. 

6 

56 

8 

-  3 

12 

1185 

0 

11 

31 

2 

.  78 

-1.07 

.  52 

26 

KG 

1 

27+ 

2 

1 

0 

DAMTAI  II       ruAMI  ITC     AC  OACC 

KAN  1 UUL    LHANU 1 t    Ar  UAoL 

37 

2 

20 

.5 

28. 

9 

55 

20 

-  3 

17 

1112 

.  6' 

10 

30 

1 

2.21 

-  .01 

1.56 

20 

.3 

T 

14+ 

2 

2 

1 

ROBERTS  3  N 

37 

2 

20 

.3 

28. 

8 

3 

.0 

60 

20 

-  5 

17 

1115 

0 

10 

31 

3 

1.64 

-  .41 

.95 

20 

.7 

'  % 

1 

0 

RUSHV I LLE 

38 

5 

18 

.5 

28. 

5 

1 

.5 

55 

8 

-  2 

12+ 

1127 

o 

9 

30 

2 

.85 

-  .95 

.49 

26 

2.0 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

38 

5 

20 

.9 

29. 

7 

2 

.3 

57 

20 

1 

12 

1085 

0 

8 

30 

0 

.85 

-1.18 

.43 

20 

T 

T 

11+ 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

38 

9 

22 

8 

30. 

9 

1 

.9 

57 

8+ 

2 

12+ 

1050 

Q 

27 

1.07 

-  .93 

.58 

20 

2 

1 

0 

TABLE  GROVE 

37 

,4 

18 

8 

28. 

1 

2 

.1 

54 

1 

-  3 

17 

1137 

0 

11 

30 

2 

.80 

-1.06 

.54 

26 

.5 

1 

26 

2 

1 

0 

TUSCOLA 

40 

.7 

21 

.3 

31. 

0 

58 

20 

0 

12 

1046 

0 

5 

29 

1 

1.60 

-  .76 

.74 

20 

.3 

3 

2 

0 

URBANA 

38 

.5 

22 

.0 

30. 

3 

3 

.5 

57 

20 

-  1 

17 

1068 

0 

7 

29 

2 

1.81 

-  .36 

1.06 

20 

.4 

T 

14+ 

2 

2 

1 

VANDAL IA  CAA  AP 

41 

.2 

21 

.0 

31. 

1 

62 

20 

2 

12 

1043 

0 

8 

29 

0 

2.01 

1.19 

20 

1.5 

2 

14 

2 

2 

1 

VIRDEN 

40 

.1 

20 

.3 

30. 

2 

58 

8 

0 

12 

1072 

29 

1.06 

-1.16 

.56 

26 

T 

T 

14 

3 

1 

0 

WATSEKA 

36 

.3 

21 

.3 

28. 

8 

59 

20 

-  4 

17 

1114 

0 

9 

30 

•2 

1.87 

-  .07 

.89 

20 

1.8 

T 

5+ 

4 

1 

0 

WH I TE  HALL   1  E 

41 

.2 

21 

.1 

31 

2 

2 

.6 

58 

2+ 

1 

12 

1043 

0 

9 

30 

0 

1.02 

-1.06 

.50 

27 

5.3 

2 

26 

2 

1 

0 

WINDSOR 

39 

•  6 

22 

.5 

31 

1 

2 

.2 

57 

20 

0 

12 

1046 

0 

6 

28 

1 

1.75 

-  .67 

.97 

20 

1.0 

1 

14 

4 

2 

0 

DIVISION 

30 

0 

2 

.1 

1.44 

-  .77 

.9 

SOUTHERN  DIVISION 

ALb 1  UN 

44 

•  7 

27 

.1 

35 

9 

62 

20 

6 

12 

e94 

0 

3 

22 

0 

1.98 

-1.75 

.70 

14 

3.0 

1 

14 

4 

2 

0 

AL  1  UN    UAM  £K> 

41 

■  3 

21 

.9 

31 

6 

63 

8 

2 

17 

1030 

0 

8 

28 

0 

1  .26 

-1.18 

.65 

27 

.9 

1 

14 

2 

1 

0 

ANNA   1  NW 

45 

.0 

26 

.1 

35 

6 

.6 

65 

8 

4 

12+ 

905 

o 

3 

2  3 

o 

4.47 

.55 

1.79 

20 

6.5 

5 

10 

6 

4 

1 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

42 

.2 

23 

.9 

33 

1 

.9 

65 

8 

5 

12 

985 

0 

8 

27 

0 

1 .72 

-  .86 

1.25 

20 

.3 

T 

14 

2 

1 

1 

LA  1 KU    WD    L  1  1  Y  K 

44 

■  5 

29 

.1 

36 

8 

.6 

67 

20 

11 

12 

865 

0 

6 

20 

0 

4 . 87 

.39 

1.41 

20 

4.0 

4 

10 

7 

-  4 

1 

LAKtSUINUALt  btWAofc 

46 

■  0 

24 

.0 

35 

0 

.1 

65 

8 

5 

11 

919 

0 

4 

Z  fa 

0 

4.41 

.89 

1.56 

20 

8.7 

7 

3 

1 

CAR  L YLE 

44 

23 

.2 

33 

7 

2 

.1 

64 

8+ 

4 

12 

966 

0 

5 

28 

0 

1.96 

-  .67 

1.09 

20 

3 

2 

1 

COBDEN  2  S 

44 

.3 

22 

.3 

33 

3 

64 

8+ 

-  2 

13 

977 

A 

27 

]_ 

4.  25 

1 . 54 

20 

6 .  1 

10 

6 

4 

1 

DU  QUOIN  2  S 

45 

.6 

25 

.0 

35 

3 

1 

.6 

65 

8 

5 

12 

914 

0 

4 

24 

0 

2.97 

-  .19 

1.50 

20 

5 

2 

1 

CACT    CT    i  nil  1  Q    DAL'  v  '  (Til 

44 

■  2 

23 

.  8 

34 

0 

.  8 

67 

8 

5 

12 

952 

0 

7 

2  5 

0 

1.33 

-1.16 

.  63 

20 

.  8 

j 

14+ 

2 

1 

o 

CI    1  7  A  a  C  T  LJ  Tni.lM 

46 

■  1 

27 

.8 

37 

0 

63 

20 

4 

13 

862 

4.41 

-  .38 

1.54 

20 

5.0 

5 

10 

6 

4 

2 

ca  r  d  c  i c i  n 
r  A  1  Kr  1  tLU 

44 

.  1 

25 

.0 

34 

6 

1 

.5 

61 

20 

5 

12+ 

938 

0 

5 

24 

0 

2.63 

-  .61 

1.17 

20 

1.5 

1 

14 

5 

2 

1 

FLORA 

43 

.2 

24 

.9 

34 

1 

2 

.6 

63 

20 

5 

12 

951 

1.88 

-1.21 

1.18 

20 

2.0 

2 

14 

1 

1 

GOLCONDA  DAM  51 

44 

.6M 

24 

.5 

34 

6M 

.4 

62 

20 

6 

12+ 

933 

0 

6 

27 

0 

4.33 

-  .49 

.80 

10+ 

5.0 

5 

10 

8 

5 

0 

GRE  ENV I LLE 

42 

.4 

22 

.5 

32 

5 

1 

.9 

62 

8 

1 

12 

1003 

0 

8 

29 

0 

2.50 

-  .08 

1.39 

20 

2 

1 

HARR  I SBURG 

46 

.9 

25 

.6 

36 

3 

.8 

65 

20- 

-  7 

13 

883 

0 

4 

2  3 

1 

5.34 

1.23 

2.00 

20 

7.5 

6 

10+ 

7 

5 

2 

MAKANDA   1  NW 

45 

.1 

26 

.5 

35 

8 

6' 

8 

4 

12 

899 

0 

5 

23 

0 

4.28 

1.71 

20 

7.9 

7 

10 

6 

3 

1 

MC  LEANSBORO 

44 

.2 

24 

.4 

34 

3 

.8 

20 

5 

12 

942 

0 

3 

26 

0 

3.47 

-  .29 

1.67 

20 

T 

0 

5 

2 

1 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

45 

.  7M 

26 

.7 

36 

2M 

3 

.1 

63 

20 

5 

12 

893 

0 

3 

24 

0 

3.06 

-  .95 

1.38 

20 

T 

0 

5 

2 

1 

MOUNT  VERNON  4  N 

42 

.8 

22 

.  9M 

32 

9M 

.5 

63 

8 

3 

12 

993 

0 

5 

26 

0 

1.76 

-1.55 

1 

14 

0 

NEW  BURNS  1 DE 

45 

.6 

27 

.  1M 

36 

4M 

1 

.8 

63 

20 

-  3 

13 

864 

0 

4 

2  2 

1 

4.84 

.56 

1.99 

20 

7.3 

7 

10 

6 

4 

1 

OLNEY  RADIO  STA 

44 

.2 

25 

.3 

34 

8 

2 

.8 

63 

20 

2 

13 

927 

0 

5 

23 

0 

2.09 

-1.32 

.98 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

SPARTA 

44 

.5 

24 

.8 

34 

7 

1 

.2 

65 

8 

5 

12 

932 

0 

5 

25 

0 

2.31 

-  .66 

1.56 

20 

1.6 

T 

14 

5 

1 

1 

DIVISION 

34 

7 

1 

.3 

3.14 

-  .21 

3.6 

STATE 

29 

6 

1 

.9 

1.66 

-  .67 

1.9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
JANUARY  19S4 


Day  of  month 


ALBION 
ALE  DO 

ALTON  DAM  26 


ANT  IOC H 

ARL I  NOT ON  HEIGHTS  4  SSE 
AURORA  COLLEGE 

RARHV 

BEAR OS TOWN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

BENTLEV 

BENTON 

BLOOM 1NGT0N 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRAOFORO  CAA  AP 
BROOKPORT  OAM  52 
CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

CARBONOALf  SEWAGE 
CARL  INV 1LLE  4  E 
CARLYLE 
CARMl 

CASEY 

CENTRAL  1A  4  W 
CHANDLERY! LLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISLD 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UN  I  VERS  I  TV 
CHICAGO  WR  AIRPORT  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CH I LL 1 COTHE 
CICERO 
CLINTON  1  S 
COBDEN  2  S 
DANV I LL  E 


0  15  R// 


DANVILLE  SEWAGE 
DAVENPORT    IOWA  L 
DECATUR 
Dl  XON 

DU  QUOIN  2  S 


East  st  louis  parks  col 

edwardsville 

eff ingham 

ELGIN 

el iza8etht0wn 

Els  ah 
fairfield 

FLORA 
FREE  PORT 

FRE E PORT  SEWAGE  PL 

FULTON  DAM  13 
GALENA 
GALESBURG 
GAL  VA 

GENESEO 

GIBSON  CITY 
GLADSTONE  DAM  16 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONOA  DAM  51 
GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENV I LLE 
GRIOLEY 

GR16GSVILLE 
HARDIN 

harr i s  burg 

HARR  I  SBURG  DISPOSAL  PL 


HAVANA  NO  2 

MlLLSHORO 
HOOP EST ON 

MUTSONVlLLE   PWR  PL 
ILL  INOIS  C IT Y  DAM  16 

JACKSONVILLE 
JERSEYV I LLE 
JOLIET  BRANDON  RD 
JOL  I E  T 
KANKAKEE 

KANKAKEE  4  w 
KE ITHSBURG 
KEwANEE 
LA  HAHPE 
LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE  1  S 
LA WRENCE V I LL  E 
LE  ROV 
LINCOLN 

MACK  INAw 
MACOMB 

MAKANOA    1  NW 
MARENGO 
MAR  I  ON 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MA SCOUT AH 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 
ME DOR A 
M I NONK 

MOLINE   WB  AIRPORT 
MONMOUTH 

MONT 1CELL0 
MORR  IS 
MORRIS  3  Hi 
MORRISON 

MORR ISONV I LLE    1  E 


1.98 
.48 
1.26 
4.47 
.76 

1.07 
.81 

1.32 
.33 

1.02 

.95 
1.72 


1.091 
4.76 
4.87 

•  87 
4.41 
1.06 
1.96 
3.48 

2.94 
1.74 
1.00 
1.50 
2.08 

1.51 


1.08 

1.16 
1.04 
2.15 
4.25 
1.66 

1.67 


2.97 

1.33 
1.69 
2.13 
.99 
4.41 


1.28 
1.44 
1.20 

3.47 
1.47 
.76 
.34 
1.42 

1.65 
1.05 
1.08 
.50 
1.54 


.70 

T 

.04 


16 

17 

18 

1Q 

9n 

0 

90 

23 

25 

26 

27 

28 

1 

29  30 

2 

.04 

.05 

■  0 

3  .01 

.52 

.7 

l 

T 

T 

T 

T 

.22 

T 

T 

.01 

.25 

T 

■  45 

T 

.08 

•  6 

5 

.02 

4 

T 

1  .7fl 

T 

.03 

I 

.OQ 

.14 

•  2 

1 

.03 

T 

T 

T 

.40 

■  0 

?  T 

T 

.05 

•  6 

T 

.21 

•  0 

9 

.04 

♦  4 

i 

.02 

.64 

•  0 

1  T 

T 

.0? 

.  33 

•  7 

t 

.22 

•  1 

T 

T 

.26 

T 

•  6 

T 

5  T 

T 

1.25 

T 

T 

.35 

T 

•  01 

T 

T 

■  15 

T 

■  38 

T 

6 

1  .  36 

.50 

•  2 

i 

.09 

•  66 

.01 

.88 

T 

T 

T 

.  38 

.4 

T 

■  22 

T 

.45 

T 

.70 

T 

.01 

.  38 

T 

T 

9     .  5S 

.03 

•  3 

.02 

■  14 

T 

UK 

7 

•OS 

.13 

1  .41 

■  0 

T 

■  0] 

T 

•  29 

T 

T 

•  02 

.51 

•  0' 

4  .37 

.0? 

1.56 

•2' 

•  0? 

.01 

•  91 

.17 

T 

.  T 

T 

T 

1  .09 

•  It 

.05 

•  5 

•  01 

2 

.04 

1  .55 

03 

0? 

•  0  1 

1.50 

.  53 

•  6( 

•  .07 

.18 

T 

.20 

•  60 

T 

T 

.20 

T 

T 

.05 

2  T 

.05 

.97 

•o: 

03 

T 

T 

•  63 

T 

T 

T 

.63 

.25 

.20 

1  .20 

- 

- 

T 

.23 

T 

T 

T 

.O^ 

.66 

■  02 

T 

T 

.21 

•  07 

T 

.07 

.66 

' 

T 

•  20 

. 

•  01 

.35 

•  07 

T 

•  70 

T 

T 

T 

.21 

■  03 

T 

.01 

.44 

•  32 

T 

1.20 

■  28 

T 

.  14 

■  47 

.06 

2  .01 

T 

1  .54 

.07 

T 

.12 

■  21 

.0? 

.85 

"01 

.38 

•  39 

•  84 

T 

•  0? 

.04 

.24 

T 

T 

.03 

.  12 

T 

T 

T 

T" 

•  83 

•  01 

T 

.0  ] 

.74 

T 

T 

.24 

•  36 

0 

1  .50 

OS 

"°2 

t  T 

T 

.63 

■  04 

.01 

.<-8 

.0? 

T 

.05 

•  03 

.87 

.  1 1 

.16 

•  33 

T 

•  05 

.0  1 

1.40 

.01 

.03 

.60 

T 

■  40 

.03 

T 

T 

T 

•  5( 

6  .05 

1 

.01 

1.54 

.04 

.04 

•  04 

T 

T 

.38 

.  12 

•  70 

T 

1.17 

.50 

•  23 

1  .  18 

.21 

.02 

T 

.14 

.01 

.04 

.  14 

■  25 

T 

T 

T 

01 

.09 

•  20 

T 

T 

.02 

.13 

•  03 

T 

.04 

•  24 

1  T 

T 

.28 

T 

T 

.OS 

.24 

.04 

.17 

.02 

.  33 

1  T 

T 

T 

T 

.45 

.02 

T 

•  23 

T 

.19 

1  T 

T 

T 

.01 

.81 

T 

T 

.17 

•  60 

j  .06 

t 

T 

T 

.03 

.10 

T 

.04 

.25 

I  .61 

.03 

•  44 

1.74 

.17 

.08 

.0  1 

• 

1.16 

.0  ) 

3|  .48 

.02 

.75 

.80 

■  02  • 

T 

.10 

.02 

■  50 

T 

.34 

.18 

•  68 

T 

J  .22 

•  03 

1.27 

•  18 

.07 

T 

.01 

•  49 

1*30 

.(S5 

•  65 

1.39 

T 

.02 

.93 

.04 

T 

.63 

.38 

.42 

.03 

.  1  1 

.39 

) 

T 

.06 

2,00 

T 

.04 

.07 

.57 

•  17 

•  06 

.03 

1*1? 

.06 

.04 

.05 

.  I  9 

.1? 

T 

T 

•  35 

T 

.53 

T 

T 

T 

T 

.25 

•  05 

T 

T 

.62 

.09 

j 

T 

T 

T 

1.22 

. 

T 

T 

.15 

.6? 

T 

.13 

T 

.72 

-61 

.0? 

.05 

.  :  i 

T 

T 

T 

.22 

T 

T 

T 

T 

.60 

■  02 

T 

T 

T 

* 

•  29 

■  03 

.64 

T 

j 

.25 

•  10 

• 

.  70 

.0 

.71 

T 

•  38 

•  02 

T 

.48 

•  28 

T  , 

T 

T 

T 

.25 

* 

T 

.  : 

T 

-.01 

1 

T 

■01 

•  27 

T 

.48 

.29 

T 

T 

.05 

.04 

T 

T 

T 

.44 

•  01 

T 

T 

T 

1  .04 

T 

•  02 

T 

U1A 

T 

T 

{ 

.84 

T 

T 

.14 

.57 

T 

.56 

•  02 

T 

.60 

T 

.75 

•  01 

•  40 

T 

T 

•  30 

.01 

•  71 

. 

T 

•  01 

.03 

.16 

•  27 

.05 

T 

T 

.26 

.  1 

T 

T 

•  38 

•  02 

■  60 

T 

.0 

•  03 

.30 

■  26 

T 

T 

•  67 

T 

T 

.11 

T 

T 

.01 

•  54 

•  58 

T 

T 

•  49 

.02 

.11 

.41 

.  :  - 

.87 

.04 

.50 

T 

.48 

•  03 

T 

■  03 

•  63 

T 

.67 

T 

T 

.74 

.07 

•  48 

r 

•  01 

.85 

•  - 

T 

.4? 

T 

.32 

.23 

.0? 

.09 

.05 

.23 

.12  1 

■  00 

.96 

•  07 

.55 

T 

.07 

•  63 

T 

T 

•  32 

•  07 

T 

T 

T 

•01 

•  68 

T 

.  ■  1 

.27 

T 

•  07 

•  05 

•  15 

T 

■  87 

T 

.13 

•  49 

T 

oil  i.i  mt  Btttloi 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Conhnued 


Day  of  month 


btatiOD 

Toi 

1   1  2 

 1  

3 

4  1 

 L 

5  1 

 L 

6 

7   1  8 

 1  

9 

10 

'  L 

11 

12 

13 

 L 

14  1 

 L 

15 

16 

 L 

17  1 

1 

18 

19  1 

 L 

20 

 L 

21 

22  23 

 1  _ 

24 

25  1 

 L 

26 

 L 

27 

28 

 L 

29  1  30 

 L  

31 

MT    CARMEL    WATFR  WKS 

3.06 

.  04 

.62 

•  39 

■ 

*  V: 

1 '  i  % 

•  °^ 

T 

.  44 

T 

MOUNT  CARROLL 

*  32 

MOUNT  OLIVE 

1.53 

.03 

•  70 

■  03 

MOUNT  PULASKI 

.75 

T 

T 

•  03 

T 

T 

T 

1 10 

.01 

■  61 

MOUNT  STtRLiNG 

.74 

T 

.23 

.51 

T 

MOUNT    VE  RNON  4N 

1.76 

*  i  i 

.26 

* 

•  92 

•  36 

•  01 

NASHVlLLt    3  NW 

•  06 

NF  M ARK    7  E 

1.20 

.0 

.03 

T 

•  70 

■  50 

NEW  BOSTON  DAM  17 

.46 

T 

T 

.02 

T 

T 

•  25 

T 

.03 

•  16 

NEW  BOSTON 

.76 

.43 

.03 

.30 

NE W  BURNS  1 OE 

4.84 

T 

•  BO 

.90 

.03 

*01 

1  .99 

.05 

T 

■  03 

.27 

•  20 

•  03 

NEWT  ON 

*  t  » 

OLNEY  RADIO  ST  A 

2.09 

.26 

•  26 

■  01 

.  0? 

.70 

•  36 

T 

OREGON  WATER  WKS 

.66 

.04 

T 

.23 

.06 

•  33 

OTTAWA 

1.37 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.78 

T 

T 

T 

•  11 

PAL E ST  I NE 

2.21 

.03 

.31 

•  01 

T 

•  17 

07 

_. 

T 

ftfl 

2.72 

•  70 

T 

PARK  FORt-ST 

1.05 

T 

T 

T 

■  01 

T 

T 

T 

.33 

•  01 

T 

.01 

•  68 

•  01 

T 

PAW  PAW 

.82 

T 

.40 

T 

T 

.42 

T 

1  .04 

•  02 

.01 

'to 

T 

T 

T 

■  50 

•  09 

•  89 

T 

T 

01 

I, 

T 

•  0  ? 

PE  0  TONE 

1.65 

_ 

T 

'  79 

*  ^ 

•  51 

PETERSBURG 

1  .  14 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

•  59 

T 

T 

.02 

■  52 

T 

PLEASANT  HILL 

.63 

T 

T 

.28 

.01 

■  34 

pijN  j  ]  AC 

1  .  74 

_ 

_ 

* 

_ 

* 

z. 

T 

•  87 

T 

T 

.63 

T 

* 

.01 

■  04 

T 

OUINCY 

.79 

.02 

T 

.01 

T 

.32 

J 

j 

'JJ 

T 

QUINCY    CAA  AP 

.78 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

.25 

1 

T 

T 

■  52 

T 

.66 

J_ 

J 

"ill 

T 

•  42 

QUINCY  MEMORIAL 

2.21 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

.60 

T 

RED  BUO 

1  .81 

.15 

1.30 

T 

.02 

•  19 

.15 

ROBERTS   3  N 

1.64 

.04 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

.95 

T 

T 

.02 

.20 

•  40 

ROCMELLE 

.70 

■  10 

T 

.24 

.04 

•  32 

ROCK  FORD 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

•  05 

•  38 

•  03 

ROC  c.  FORD  4  NE 

ROCKFORD  CAA  AP 

.43 

j 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 

.20 

x 

T 

T 

.04 

.15 

.02 

T 

ROCKPORT 

1.30 

T 

T 

.80 

T 

• 

•  50 

RUSHV I LL  E 

.85 

•  0( 

salem*" (t 

T 

■  25 

•  05 

?.  15 

*  21 

01 

i  *I  l 

o? 

*  10 

*  ^ 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

5.95 

T 

.80 

.42 

•  70 

•  53 

.01 

1.53 

.89 

.04 

.04 

.16 

•  7] 

•  10 

SIOELL 

1.64 

.05 

.10 

T 

.67 

T 

T 

.80 

.02 

2.31 

•  1  5 

•  26 

J 

T 

1.56 

J 

.07 

.08 

•  11 

SPR  INGF  1  EL  D   WB  AP 

.85 

T. 

7. 

•  01 

T 

T 

SPRINGFItLD  WB   CITY  R 

1.07 

.01 

"  58 

T 

05 

*43 

T 

STOCKTON 

.56 

T 

T 

T 

.05 

.02 

.06 

T 

.03 

.03 

•  37 

STREATOR 

- 

T 

T 

•  02 

* 

1.21 

.78 

T 

J 

T 

*  35 

TABLE  GROVE 

1.37 

.01 

.02 

Tl SK ILWA 

1  .00 

T 

T 

T 

.65 

T 

T 

.35 

TOULON 

.71 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.30 

T 

•  M 

•  07 

1.60 

•  03 

* 

T 

"It 

.03 

T 

T 

•  ^? 

•  6J 

T 

1.81 

1 

.04 

T 

T 

1  .06 

T 

T 

•  01 

■  65 

■  05 

T 

URBANA    ENG  CAMPUS 

UTICA   STAR  VE  0  ROCK  DAM 

.93 

T 

•  01 

.19 

•  29 

T 

T 

•  44 

VANDAL 1A  CAA  AP 

2.01 

T 

.04 

.01 

.02 

T 

T 

T 

1.19 

T 

.03 

.72 

T 

T 

VIRDEN 

1.06 

•  01 

T 

.36 

T 

T 

.56 

.13 

T 

WALNUT 

.7L 

T 

T 

.42 

•  30 

WARSAW 

.77 

.02 

.35 

WATERLOO 

1.21 

T 

•  03 

.08 

.56 

•  17 

T 

•  32 

.05 

WATSEKA 

1  .87 

.15 

T 

.06 

T 

T 

.89 

.  30 

■  47 

WAUKEGAN 

.95 

.05 

T 

T 

•  01 

.3? 

.08 

.01 

T 

.12 

•  35 

•  01 

WAYNE  CITY 

2.3B 

.37 

.14 

.32 

1.15 

•  04 

.01 

.01 

•  34 

WHEATON  COLLEGE 

1.06 

T 

T 

T 

.39 

•  03 

.1? 

■  52 

WHITE  HALL    1  E 

1.02 

T 

T 

T 

.06 

•  50 

WILCOX 

2.37 

.10 

•  22 

.22 

.90 

•  43 

■  50 

WINDSOR 

1.75 

.10 

.12 

•  56 

Sao  reference  notes  following  Station  Indri. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

H 

12 

13 

14 

15 

1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

51 

55 

50 

47 

44 

42 

49 

58 

58 

36 

33 

26 

26 

35 

36 

25 

40 

44.  7 

M  1  N 

29 

38 

27 

22 

33 

31 

25 

31 

34 

24 

14 

6 

9 

21 

33 

22 

11 

16 

34 

53 

28 

20 

20 

32 

39 

53 

24 

23 

30 

34 

23 

27.  1 

ALE  DO 

MAX 

45 

5  1 

37 

36 

39 

48 

42 

23 

21 

1 3 

24 

38 

33 

15 

30 

35.0 

M  IN 

51 

33 

26 

25 

20 

22 

21 

29 

16 

7 

9 

-  4 

-  2 

19 

1  8 

3 

-  9 

3 

27 

20 

3 

5 

15 

25 

18 

16 

21 

7 

22 

10 

18 

15.3 

ALTON  OAM  26 

MAX 

56 

56 

38 

44 

4  1 

36 

55 

63 

57 

29 

30 

18 

25 

36 

37 

19 

36 

60 

23 

40 

28 

41.3 

M  IN 

32 

34 

26 

24 

28 

29 

23 

21 

23 

14 

13 

3 

13 

20 

29 

12 

2 

15 

33 

22 

17 

15 

22 

31 

34 

23 

18 

19 

29 

28 

27 

21.9 

ANNA  1NW 

MAX 

54 

52 

50 

47 

46 

43 

54 

65 

60 

33 

33 

28 

23 

34 

38 

28 

34 

41 

45.0 

M  IN 

33 

38 

27 

25 

29 

26 

24 

35 

32 

21 

10 

4 

4 

22 

32 

27 

10 

16 

33 

47 

25 

20 

20 

29 

38 

53 

21 

19 

31 

35 

23 

26.1 

ANT  IOC H 

MAX 

42 

44 

36 

37 

38 

36 

34 

36 

33 

26 

21 

13 

19 

34 

29 

8 

26 

30.8 

M  1  N 

32 

29 

27 

24 

27 

24 

21 

28 

17 

7 

12 

-  5 

-  1 

16 

1  5 

5 

-13 

3 

23 

25 

5 

10 

11 

26 

20 

26 

19 

3 

24 

10 

8 

15.4 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

4  3 

46 

35 

36 

40 

39 

38 

40 

39 

29 

23 

15 

24 

33 

32 

13 

28 

34.1 

M  1 N 

27 

31 

27 

24 

25 

24 

17 

25 

14 

8 

9 

-  4 

20 

14 

2 

-12 

* 

26 

21 

8 

11 

11 

25 

22 

26 

14 

9 

28 

12 

13 

15.4 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

MAX 

57 

59 

4  0 

40 

58 

65 

59 

30 

30 

18 

24 

37 

36 

18 

36 

42.2 

M  IN 

40 

37 

26 

24 

31 

24 

24 

31 

25 

19 

14 

5 

12 

25 

32 

13 

7 

14 

36 

24 

22 

17 

20 

32 

37 

27 

19 

20 

29 

27 

27 

23.9 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

16 

30 

42 

39 

32 

32 

43 

43 

39 

37.5 

M  IN 

29 

37 

24 

25 

28 

27 

23 

27 

25 

14 

12 

-  1 

3 

20 

29 

14 

-  4 

8 

30 

32 

11 

10 

17 

30 

30 

26 

22 

19 

30 

21 

21 

20.6 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

55 

54 

46 

50 

40 

53 

65 

59 

31 

31 

21 

30 

38 

4  1 

26 

40 

44.  5 

M  IN 

34 

40 

33 

30 

32 

30 

29 

37 

28 

24 

17 

11 

13 

30 

36 

26 

15 

22 

40 

31 

29 

25 

25 

34 

41 

39 

26 

26 

35 

35 

29 

29.  1 

CARBONOALE  SE  WAGE  PL 

MAX 

56 

54 

57 

47 

47 

48 

55 

65 

62 

38 

30 

25 

21 

35 

36 

28 

35 

46.0 

M  IN 

31 

23 

25 

17 

28 

21 

18 

21 

37 

21 

5 

10 

10 

20 

30 

27 

10 

15 

32 

48 

r5 

20 

19 

30 

38 

42 

19 

19 

24 

35 

25 

24.0 

CARL INVILLE   4  E 

MAX 

57 

61 

44 

45 

42 

40 

55 

58 

55 

30 

32 

18 

25 

36 

37 

16 

34 

30 

41.7 

MIN 

33 

36 

21 

21 

28 

25 

20 

29 

25 

14 

9 

0 

0 

20 

32 

16 

3 

10 

32 

27 

18 

13 

18 

30 

35 

26 

18 

16 

29 

28 

23 

21.1 

CARLVLE 

MAX 

58 

59 

50 

47 

43 

41 

57 

64 

61 

42 

32 

32 

25 

36 

37 

21 

35 

44.  1 

MIN 

34 

41 

24 

21 

30 

26 

21 

32 

30 

18 

13 

4 

6 

19 

32 

20 

6 

13 

27 

29 

23 

17 

17 

28 

36 

31 

21 

17 

30 

28 

24 

23.  2 

CHARLESTON 

MAX 

55 

57 

47 

41 

38 

39 

49 

55 

56 

32 

28 

19 

24 

34 

3  5 

19 

35 

40.3 

MIN 

31 

34 

21 

24 

29 

28 

21 

30 

25 

18 

9 

0 

2 

19 

31 

17 

3 

12 

31 

34 

20 

15 

18 

30 

35 

33 

22 

21 

29 

26 

25 

22.  4 

CHENOA 

MAX 

50 

50 

38 

36 

3b 

37 

40 

47 

48 

28 

23 

18 

25 

32 

33 

32 

13 

30 

42 

30 

38 

35 

46 

48 

32 

3 1 

42 

36.1 

M  1  N 

30 

35 

25 

22 

27 

27 

22 

25 

20 

12 

10 

-  3 

1 

20 

25 

12 

-  6 

4 

29 

30 

10 

10 

14 

28 

26 

27 

23 

18 

30 

20 

17 

19.  1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

43 

48 

35 

39 

40 

37 

34 

44 

46 

26 

23 

13 

24 

33 

33 

12 

31 

34.9 

M  1  N 

35 

35 

33 

32 

34 

)] 

27 

28 

22 

21 

5 

1 

7 

23 

27 

7 

-  6 

12 

31 

23 

16 

17 

18 

32 

31 

31 

23 

19 

31 

20 

21 

22.2 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

MAX 

43 

48 

36 

39 

40 

3fl 

36 

43 

4  5 

27 

22 

14 

24 

33 

34 

30 

15 

30 

43 

25 

2J 

49 

34 

32 

38 

3? 

3? 

35.2 

MIN 

33 

33 

1  1 

30 

30 

29 

24 

28 

19 

14 

5 

0 

3 

23 

21 

5 

-  7 

10 

30 

22 

13 

18 

17 

29 

28 

31 

21 

17 

32 

17 

18 

20.  1 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

43 

48 

35 

4  1 

24 

1 5 

24 

3  1 

14 

31 

46 

50 

24 

23 

35 

36 

49 

52 

3  3 

32 

40 

37 

35 

35.3 

M  1  N 

36 

34 

31 

31 

33 

11 

28 

28 

n 

19 

6 

2 

8 

23 

27 

5 

-  5 

14 

30 

23 

17 

18 

18 

30 

29 

30 

24 

21 

32 

17 

17 

CICERO 

MAX 

45 

49 

42 

39 

42 

<.  0 

37 

40 

4  3 

3  0 

26 

1  6 

23 

33 

33 

16 

29 

35.4 

M  IN 

31 

34 

30 

29 

32 

28 

24 

27 

2  1 

13 

15 

-  1 

3 

21 

21 

1  1 

-  9 

9 

28 

28 

11 

18 

15 

28 

27 

30 

23 

15 

28 

17 

15 

20.1 

COBDEN   2  S 

MAX 

54 

52 

5  0 

48 

52 

59 

35 

33 

24 

20 

35 

3  8 

24 

34 

44.  3 

M  IN 

28 

36 

24 

18 

27 

24 

20 

25 

30 

17 

7 

1 

-  2 

20 

30 

23 

7 

12 

30 

40 

21 

17 

15 

26 

35 

50 

18 

15 

26 

32 

20 

22.3 

DANVILLE 

MAX 

54 

56 

k  1 

41 

35 

39 

45 

51 

54 

30 

28 

1  7 

25 

33 

35 

18 

34 

58 

39 

41 

41 

39.  3 

MIN 

33 

35 

28 

23 

29 

'B 

23 

26 

22 

19 

9 

0 

2 

20 

31 

14 

-  1 

9 

25 

32 

20 

14 

15 

34 

32 

26 

19 

30 

24 

21 

21.4 

DAVENPORT    IOWA   L   D  15 

MAX 

48 

43 

i  1 

35 

39 

3  7 

38 

45 

3  4 

24 

20 

!  1 

25 

38 

3  1 

9 

30 

20 

32.6 

M  IN 

32 

25 

25 

26 

23 

21 

26 

29 

1  7 

9 

4 

-  ? 

6 

24 

21 

2 

-  8 

9 

25 

10 

4 

6 

17 

18 

1  7 

18 

15 

12 

27 

8 

20 

15.5 

DECATUR 

MAX 

52 

56 

<•  1 

41 

38 

3  c' 

45 

54 

49 

32 

25 

13 

25 

34 

35 

13 

33 

38.2 

M  IN 

31 

35 

23 

25 

28 

26 

23 

28 

2  3 

15 

11 

-  1 

5 

19 

31 

13 

0 

12 

32 

28 

15 

12 

18 

30 

34 

28 

21 

19 

30 

26 

24 

21.4 

DIXON 

MAX 

45 

45 

34 

36 

3  7 

3  0 

38 

4  1 

37 

27 

23 

15 

23 

36 

32 

1  1 

28 

2l 

33.4 

MIN 

27 

34 

27 

24 

20 

25 

19 

27 

17 

9 

9 

-  3 

0 

20 

15 

11 

-10 

6 

20 

27 

3 

4 

15 

27 

18 

24 

21 

25 

1  1 

14 

15.8 

DU  QUO  1 N   2  S 

MAX 

58 

55 

50 

50 

46 

45 

56 

65 

62 

36 

34 

23 

25 

35 

37 

27 

35 

45.6 

M  IN 

31 

35 

?? 

23 

32 

38 

20 

31 

3=. 

23 

10 

6 

20 

32 

26 

9 

IS 

33 

51 

25 

19 

19 

30 

38 

36 

19 

20 

23 

34 

24 

25.0 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

60 

63 

48 

46 

46 

59 

67 

60 

30 

27 

23 

25 

38 

38 

22 

38 

44.2 

MIN 

34 

33 

27 

23 

30 

27 

20 

31 

30 

17 

14 

5 

9 

22 

34 

20 

7 

13 

35 

26 

19 

15 

17 

32 

36 

30 

16 

20 

35 

32 

27 

23.8 

EFF INGHAM 

MAX 

61 

58 

u  o 

42 

38 

47 

52 

53 

58 

38 

26 

17 

26 

36 

21 

36 

38 

34 

42 

41.9 

MIN 

34 

34 

25 

24 

31 

27 

22 

29 

17 

11 

3 

4 

19 

31 

21 

4 

13 

31 

36 

23 

15 

30 

35 

30 

22 

20 

30 

28 

32 

2  3.5 

EL IZABETHTOWN 

MAX 

55 

53 

52 

48 

48 

43 

53 

62 

58 

40 

33 

28 

23 

34 

40 

31 

34 

46.  I 

M  IN 

33 

36 

10 

25 

32 

29 

23 

32 

40 

22 

12 

7 

4 

22 

33 

31 

13 

19 

34 

53 

29 

24 

21 

29 

40 

52 

24 

21 

31 

37 

25 

27.8 

FAIRFIELD 

MAX 

58 

55 

50 

46 

44 

41 

56 

60 

58 

35 

32 

26 

24 

35 

36 

26 

38 

44.  1 

MIN 

32 

38 

?fl 

18 

25 

29 

19 

28 

34 

22 

12 

5 

5 

21 

3  2 

25 

10 

14 

34 

42 

26 

19 

17 

32 

36 

42 

23 

20 

31 

35 

22 

25.0 

FLORA 

MAX 

54 

56 

45 

42 

39 

54 

57 

5? 

44 

31 

23 

24 

34 

46 

24 

37 

43.2 

MIN 

32 

35 

?ft 

21 

32 

30 

21 

30 

27 

20 

12 

5 

9 

22 

33 

22 

8 

15 

34 

44 

24 

19 

20 

32 

35 

36 

22 

21 

30 

33 

23 

24.9 

FREEPORT 

MAX 

40 

43 

3 

36 

39 

35 

35 

40 

33 

2  1 

20 

17 

21 

38 

30 

8 

26 

" 

31.3 

MIN 

31 

31 

7fl 

24 

21 

26 

19 

27 

14 

10 

-  5 

-  3 

21 

1  1 

5 

-14 

* 

12 

20 

-  2 

2 

15 

19 

14 

21 

9 

-  3 

7 

12.4 

FULTON  DAM  13 

MAX 

44 

42 

34 

36 

38 

38 

35 

42 

38 

22 

21 

15 

23 

38 

34 

10 

29 

32.7 

M  IN 

30 

32 

26 

24 

24 

23 

22 

28 

15 

10 

10 

-  2 

2 

21 

16 

6 

-  9 

2 

21 

21 

2 

6 

13 

25 

15 

19 

20 

5 

23 

8 

16 

15.3 

GALESBURG 

MAX 

47 

46 

31 

36 

40 

35 

43 

47 

25 

24 

20 

13 

24 

34 

33 

25 

31 

?4 

34.  0 

MIN 

28 

24 

23 

26 

24 

23 

22 

19 

13 

8 

2 

-  3 

2 

21 

21 

1 

-  6 

9 

28 

14 

5 

16 

21 

20 

18 

12 

10 

25 

13 

19 

14.9 

GALVA 

MAX 

50 

47 

37 

36 

4  1 

3  7 

40 

48 

39 
17 

25 

23 

25 

34 

34 

12 

29 

39 

30 

28 

4S 

J5 

32 

36.1 

M  IN 

28 

34 

24 

22 

26 

24 

20 

27 

8 

a 

ll 
-  4 

-  1 

20 

18 

6 

-  8 

3 

26 

24 

5 

5 

15 

24 

19 

20 

20 

10 

23 

1  1 

18 

15.9 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

54 

54 

44 

48 

46 

*  1 

52 

6  1 

58 

30 

32 

28 

34 

40 

36 

35 

56 

62 

54 

32 

38 

42 

54 

56 

38 

40 

54 

44  .6 

M  IN 

24 

36 

28 

22 

32 

24 

22 

26 

20 

10 

?6 

6 

25 

32 

20 

9 

20 

35 

32 

27 

22 

20 

32 

38 

38 

24 

20 

30 

30 

26 

GREENV ILLE 

MAX 

57 

60 

48 

'44 

42 

39 

56 

62 

32 

32 

24 

36 

36 

21 

34 

61 

56 

42.4 

MIN 

30 

36 

23 

22 

29 

25 

21 

32 

1  6 

12 

7 

20 

3  1 

21 

3 

12 

32 

31 

20 

15 

19 

29 

34 

29 

18 

18 

29 

29 

23 

22.5 

GR IGGSV ILLE 

MAX 

53 

54 

46 

42 

40 

37 

49 

56 

_  _ 

26 

26 

19 

2S 

34 

36 

14 

31 

39.2 

MIN 

34 

37 

21 

25 

22 

22 

28 

28 

12 

-  1 

6 

22 

31 

12 

-  1 

8 

31 

18 

5 

8 

17 

25 

28 

18 

16 

17 

28 

22 

2? 

19.  2 

HARR ISBURG 

MAX 

58 

54 

54 

50 

49 

45 

55 

63 

59 

« 

29 

26 

25 

37 

39 

38 

28 

39 

60 

65 

57 

35 

44 

43 

57 

58 

57 

42 

56 

49 

51 

46.9 

MIN 

35 

40 

25 

20 

33 

23 

20 

25 

28 

22 

9 

5 

-  7 

23 

28 

28 

1  1 

15 

32 

55 

28 

22 

21 

33 

40 

54 

20 

20 

27 

36 

23 

25.6 

HAVANA 

MAX 

50 

52 

36 

4? 

40 

35 

45 

54 

50 

24 

16 

26 

33 

36 

34 

15 

32 

44 

54 

33 

28 

40 

38 

48 

53 

31 

32 

44 

37 

41 

37.6 

M  IN 

30 

34 

25 

23 

29 

24 

21 

28 

24 

10 

0 

3 

20 

25 

10 

-  1 

8 

23 

25 

11 

10 

17 

31 

27 

21 

20 

17 

26 

20 

23 

19.2 

HILLSBORO 

MAX 

58 

60 

50 

45 

42 

39 

55 

60 

60 

,0 

20 

20 

24 

35 

36 

35 

20 

35 

56 

59 

33 

29 

41 

39 

55 

56 

34 

34 

49 

43 

45 

42.  1 

M  IN 

29 

38 

22 

22 

30 

25 

20 

30 

26 

10 

0 

5 

20 

32 

18 

3 

11 

32 

32 

18 

14 

18 

30 

35 

28 

18 

15 

29 

28 

23 

21.8 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY  195* 


H00PESTON 


JACKSONVILLE 


JERSEYV 1 LLE 


KANKAKEE   4  W 


LA   SALLE  PERU 


MAKANOA    1  NW 


MATTOON 

MC  LEANSBORO 
MINONK 

MOL INE   WB  AIRPORT 


MORRIS    3  NE 


MORR I SONV I LLE   1  E 


MT   C ARM EL   WATER  WKS 


MOUNT  CARROLL 


MOUNT   VERNON  4  N 


NEW   BURNS  I DE 


OLNEY   RADIO  STA 


PALEST INE 


PARIS   WATER  WORKS 


PARK  FOREST 


PEOR IA   WB  AIRPORT 


OUINCY  CAA  AP 

RANTOUL   CHANUTE   AF  RASE 

ROBERTS    3  N 

ROCKFORD 

ROCKFORO  CAA  AP 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  I  N 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


Day    Ol  Month 


30      35  28 


54  54  47 
30      30  23 


57  60  51 
33      36  21 


46  50  39 
32      35  30 


48  52  38 
31      33  27 


50  48  37 
28     35  24 


33     34  28 


52  54  38 
31     33  22 


31     38  30 


41  43  35 

26  27  25 

53  52  35 

30  31  23 

57  54  48 

20  36  26 

49  50  36 

30  32  24 

47  44  31 

31  26  25 


48      46  37 


47  48  39 
30      31  22 


45  48  32 
27      28  24 


32  38 

44  42 

29  31 

56  55  46 

30  35  24 

53  52  50 

32  38  24 

56  58  50 
28  35  25 

55  55  51 

31  39  22 

48  48  34 

32  33  29 

57  57  40 
32  36  24 

55  57  48 

32  36  22 

55  58  45 

31  35  22 

45  49  34 


48      50  38 


53  53  34 
31      32  26 


51  52  44 
30      31  27 


29      33  28 


25      29  23 


40      37  37 

22      29  25 


25      27  24 


25     24  23 


24      31  27 


38  36  38 
24     30  25 


37  35 
21  21 


25     30  28 


39  35 
27  25 


47  44 
30  26 


24     22  24 


39  38 
29  22 


36  36 
27  26 


36  39  35 
25     22  22 


36  39  35 
24     22  22 


40  40 
26  25 


35  40  38 
22      21  21 


44      42  36 


22      32  30 


39  35 
22  24 


45  41 
29  26 


48  47  42 
23     31  27 


21     32  29 


20     32  30 


37  40  41 
25      29  28 


46  43  40 
22     31  27 


42  42  37 
23     30  27 


41      40  37 

22     30  27 


28      24  26 


27     29  25 


25      19  19 


21      29  27 


36  38  35 
25      24  25 


38  35 
20  25 


49  58  57 
22      30  25 


53  63  59 
23      28  25 


38  41  45 
24      28  21 


41      40  48 

22     26  25 


40  40  47 
21     26  24 


36  46  41 
21     27  14 


39  43  41 
25     28  19 


45  52  53 
21     29  21 


52     64  60 


34  3  7  3  3 
21     26  15 


50  54  57 
21     31  21 


55  60  58 
19     31  33 


39     46  44 

20     26  II 


38  45  33 
22     28  10 


43      47  46 


39  40  45 
21     25  21 


37      41  36 


52  56  51 
19      29  25 


22     32  35 


20     33  30 


51  62  56 
22     34  36 


54  5  7  5  5 
21     30  31 


53      58  56 


52  57  57 
22      30  27 


50  56  59 
21      30  25 


23      28  25 


37  46  46 
23      27  16 


43  50  46 
22     30  15 


40  46  47 
24      26  20 


47      56  53 


SO      56  35 


22      26  19 


35      38  33 


10     11     12    13    14     15    16     17    18    19     20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


3  0  26  19 

IB  13-1 

32  25  19 

12  10-1 

29  30  22 

14  9  0 

31  26  20 


27  20 
14-2 


31     26  16 


29     21  10 


21  15 
10-4 


25  18  11 
7  10-5 

30  28 


26     22  14 


7  9-4 

30  27  20 

10  10-3 

24  22  10 


37     38  28 


21     20  11 


34     32  27 


37     32  27 


35     31  22 


49     32  24 


29     25  15 


30     27  17 


31      28  19 


28      22  14 


2R      24  17 


24      23  12 


24      32  34 


25      35  36 


25      36  36 


33  33 
22  20 


33  34 
22  20 


23     34  32 


27     35  33 


33  35 
19  29 


22      34  36 


20  34  28 
-   1     19  14 


22  34  36 

6  20  32 

25  32  33 

-   1  20  20 

25  37  32 

0  20  15 

24  35  33 

23  21 

26  34  33 
-2  20  14 

22  38  32 
-2  18  15 

24  34  37 

1  31 

25  34  37 

7  20  33 

2?  38  31 

0  20  13 

23  33  36 

6  20  31 

24  35  40 
-3  22  33 

24  35  37 

7  21  3  3 

25  34  36 

2  21  33 

26  34  33 
2  22  20 

26  35  37 

5  22  33 

23  35  35 


34  36 
20  32 


1  2120 


24     32  34 


25  32  34 
6     24  31 


23     33  35 


25      32  34 


22      37  33 


23      39  30 


33      15  32 


35     15  33 


32     13  30 


33     14  31 

14-7  5 

6-8 

33     17  30 

4-5  9 

33     13  30 

10-6  7 

33     17  32 

10-2  10 

35     28  33 


32     18  35 


36     23  38 


32      11  30 


32  15  30 

12  -10 

28  10 

5  -12 

34  19  34 


35     24  36 


35  27  34 
27      10  14 


37      26  37 


36      25  39 


32     15  30 


34     23  38 


35     16  33 


29      11  30 


32      13  31 


2B      16  32 


32     10  27 


29  12 
•  2  -11 


45  58  33 
31     32  18 


53     58  26 


57      57  27 


41  53  30 
29     20  12 


41      54  33 

29      32  13 


41      55  31 


36      45  24 


41  50  27 
29      27  10 


31     29  12 


53     63  57 


37     37  25 


50  57  30 
32     29  19 


38  47  20 
27     20  10 


55     56  32 


63  60 
51 


37     38  21 


32     34  23 


57      63  58 


63  58 
50  26 


41      50  28 


49  65  42 
33     41  24 


52      56  32 


32     36  22 


44     5?  24 


45     53  21 


41  58  32 
30     31  12 


45     52  17 


48     53  19 


39      39  26 


13  15  29 
28      42  42 


30  42  40 
13      18  31 


23      36  35 


24  35  35 
10      14  28 


26      42  37 


26  37  35 
11      16  29 


28  40  36 
11      17  29 


22     36  33 


16     19  30 


20      19  31 


24      36  34 


28      40  34 


13      16  30 


36      40  41 


26      39  34 


32  42  40 
17     18  30 


21      17  30 


12     14  28 


18     12  32 


28  40  38 
15     19  30 


30  37  37 
15      15  29 


21  35  34 
12      16  29 


28      39  34 


25  37  34 
10      15  29 


26      43  37 


29      43  37 


10      19  24 


24      38  34 


45  52  37 
33     31  25 


52     50  31 


34     25  12 


40  52  36 
2  7     30     2  3 


30      30  23 


42  50  34 
29      30  23 


44     44  27 


21      16  19 


45  52  34 
24     27  23 


49  54  32 
31     25  21 


54  57  58 
38     52  20 


17     25  17 


53  30 
30  22 


26     26  22 


47     29  27 


44  50  29 
20      17  21 


40  50  34 
25     28  22 


39      44  30 


33      27  19 


54  56  54 
38     52  24 


37  41  29 
14     20  12 


53      52  34 


55  55  56 
38     52  21 


52     54  39 


53     56  42 


42      51  33 


53  55  37 
36     37  24 


35     29  21 


34     35  24 


49      51  34 


51  50  2  7, 
26     23  19 


44  53  33 
29     28  23 


52  52  28 
24     18  16 


53  27  28 
23     16  16 


32     29  24 


34     43  30 


31  42  38  38 
19     29     24  19 


33  47 
17  28 


30  38  38  38 

17  29  17  17 

30  40  40  36 

19  28  20  17 

30  38  38  37 

17  28  20  15 

28  41  35  40 

9  24  11  18 

33  45  39  41 

15  25  13  22 

32  44  39  41 

16  30  15  19 

33  46  37 

17  29  22 

38  54  49  49 

20  31  37  23 

26  40  34  32 


35  49  37  43 
21     30     26  25 


31  43  35 

16  29  16 

33  42  32 
8  24  9 

31  45  40  42 

10  24  11 

30  38  37  40 

16  27  16 

29  44  33  42 

3  21  6  14 

34  48  43  44 

17  30  23  23 

39  53  49  49 

26  29  34  24 

27  39  35  38 


37  52  47  47 
17     29     32  22 


44  54  48  49 
17      30     36  21 


39  52 
22  28 


39  52  45  46 
23     28     34  27 


30  43  36  42 
17      30      17  19 


39  52  43  47 
25     28     25  24 


34  46  40  44 
19      31      28  25 


38     47     42  43 

21     28     27  23 


30  37  34  35 
15     26     16  15 


32  43  36  41 
18     29     18  22 


31  4  2  3  8  39 
19      30      19  19 


32  47  40  44 
15      29      19  24 


35  46  34  42 
15      26      18  21 


32  45  37  40 
12     31     22  22 


31  43  39  40 
19      30      22  26 


26     36     36  33 


31     40     32  33 


See  reference  notes  folloelng  Station  Index. 


Table  5  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JANUARY  1954 


Day    Ol  Month 


otanoo 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

RUSHV I  LLE 

MAX 

52 

52 

42 

40 

39 

35 

49 

55 

48 

25 

23 

22 

26 

34 

35 

35 

15 

31 

45 

52 

21 

31 

42 

44 

48 

52 

31 

36 

48 

40 

44 

38.5 

M  I N 

30 

33 

27 

20 

24 

23 

21 

30 

22 

9 

9 

-  2 

2 

20 

3  1 

9 

-  2 

10 

30 

21 

9 

9 

12 

22 

25 

19 

18 

24 

26 

20 

22 

18.5 

SPARTA 

MAX 

57 

61 

54 

47 

46 

45 

60 

65 

62 

35 

33 

26 

24 

34 

36 

36 

25 

35 

53 

61 

32 

31 

42 

41 

54 

57 

33 

38 

58 

49 

50 

44.  5 

MIN 

32 

39 

25 

23 

30 

28 

25 

35 

35 

20 

12 

5 

9 

22 

32 

25 

7 

15 

33 

32 

23 

17 

20 

30 

37 

32 

18 

20 

29 

33 

25 

24.8 

SPRINGFItLD  WB  AIRPORT 

MAX 

53 

55 

33 

43 

42 

34 

49 

56 

54 

26 

24 

14 

24 

35 

36 

33 

17 

33 

51 

57 

24 

29 

40 

36 

55 

55 

28 

34 

46 

36 

42 

38.5 

MIN 

30 

32 

25 

26 

28 

23 

23 

30 

19 

1  1 

8 

1 

7 

22 

31 

9 

2 

14 

33 

24 

15 

13 

20 

31 

32 

25 

20 

18 

29 

24 

24 

20.9 

SPR INGF IELD  WB  CITY 

MAX 

53 

55 

34 

43 

41 

35 

46 

57 

56 

26 

26 

13 

24 

35 

37 

34 

15 

34 

51 

57 

26 

28 

40 

38 

55 

55 

30 

34 

47 

38 

43 

38.9 

MIN 

36 

34 

27 

28 

31 

27 

26 

31 

20 

15 

9 

2 

10 

22 

32 

10 

2 

15 

34 

26 

15 

14 

20 

32 

33 

26 

21 

22 

32 

27 

27 

22.8 

STOCKTON 

MAX 

38 

40 

30 

34 

38 

37 

3? 

37 

34 

21 

17 

9 

20 

37 

30 

28 

7 

25 

34 

34 

19 

23 

38 

33 

32 

36 

26 

24 

38 

34 

32 

29.6 

MIN 

28 

29 

23 

20 

20 

21 

20 

25 

12 

3 

7 

-  8 

-  4 

15 

13 

2 

-15 

3 

17 

19 

-  4 

0 

12 

25 

10 

17 

13 

5 

22 

2 

2 

11.4 

SYCAMORE 

MAX 

41 

45 

37 

35 

37 

36 

36 

39 

38 

27 

21 

11 

22 

35 

30 

30 

17 

28 

38 

40 

27 

21 

37 

33 

37 

46 

31 

28 

41 

35 

36 

32.7 

MIN 

27 

31 

26 

24 

23 

24 

20 

26 

14 

16 

7 

-  4 

-  1 

19 

1  5 

7 

-12 

25 

25 

3 

6 

12 

24 

19 

29 

14 

5 

24 

1  1 

8 

15.2 

TABLE  GROVE 

MAX 

54 

52 

38 

40 

42 

35 

48 

52 

50 

25 

22 

12 

25 

33 

34 

32 

16 

31 

47 

52 

22 

28 

43 

36 

48 

52 

30 

32 

47 

39 

43 

37.4 

30 

37 

23 

24 

26 

23 

24 

29 

20 

9 

12 

-  2 

5 

21 

29 

7 

-  3 

10 

31 

22 

9 

8 

17 

27 

24 

19 

19 

17 

27 

17 

22 

18.8 

TUSCOLA 

MAX 

54 

57 

49 

48 

40 

39 

48 

53 

55 

32 

33 

22 

25 

34 

35 

35 

20 

35 

♦7 

58 

36 

29 

37 

37 

47 

54 

35 

36 

48 

41 

42 

40.7 

27 

29 

28 

20 

27 

27 

18 

27 

20 

13 

8 

0 

2 

20 

31 

20 

1 

11 

31 

35 

18 

14 

15 

30 

33 

31 

20 

21 

29 

28 

25 

7  .3 

URBANA 

MAX 

54 

54 

41 

40 

37 

40 

45 

51 

54 

31 

27 

16 

25 

34 

35 

32 

17 

33 

45 

57 

33 

27 

38 

36 

47 

54 

34 

34 

45 

38 

40 

38.5 

MIN 

31 

32 

24 

23 

30 

28 

22 

27 

23 

19 

12 

0 

5 

21 

31 

14 

-  1 

12 

32 

33 

18 

13 

16 

30 

34 

31 

24 

21 

30 

25 

23 

22.0 

VANOAL I A  CAA  AP 

MAX 

57 

58 

35 

44 

41 

38 

54 

60 

58 

32 

30 

15 

24 

36 

36 

33 

19 

35 

54 

62 

31 

31 

40 

40 

57 

57 

28 

37 

49 

41 

45 

41.2 

MIN 

26 

32 

19 

17 

30 

18 

20 

28 

22 

13 

10 

2 

8 

23 

32 

i  :■ 

5 

12 

33 

29 

20 

16 

18 

31 

33 

26 

20 

IB 

30 

23 

25 

21.0 

VIRDEN 

MAX 

55 

57 

42 

44 

40 

35 

51 

58 

56 

27 

26 

1  7 

23 

34 

36 

34 

23 

34 

54 

55 

37 

28 

40 

38 

51 

55 

30 

33 

47 

38 

4*. 

40.1 

M  N 

28 

35 

22 

22 

27 

24 

19 

29 

24 

13 

8 

0 

3 

20 

30 

15 

1 

1  0 

31 

26 

15 

13 

16 

29 

33 

25 

20 

16 

28 

25 

23 

20.3 

WALNUT 

MAX 

46 

45 

37 

36 

39 

37 

37 

42 

38 

24 

23 

15 

25 

35 

35 

>] 

10 

30 

40 

47 

28 

26 

37 

35 

41 

40 

31 

29 

44 

41 

39 

34.  3 

MIN 

29 

32 

25 

23 

24 

24 

22 

25 

17 

8 

10 

-  3 

0 

16 

16 

8 

-10 

4 

26 

28 

4 

* 

13 

28 

18 

23 

20 

11 

25 

10 

16 

16.1 

WATSEKA 

MAX 

49 

53 

44 

39 

36 

37 

39 

40 

39 

29 

28 

20 

24 

33 

33 

33 

15 

31 

42 

59 

32 

25 

35 

35 

43 

52 

34 

30 

41 

39 

37 

36.3 

M  IN 

30 

32 

30 

23 

30 

24 

22 

25 

24 

18 

14 

0 

2 

21 

29 

15 

-  4 

7 

31 

31 

17 

12 

15 

29 

33 

31 

25 

20 

30 

24 

20 

21.3 

WAUKEGAN 

MAX 

42 

47 

37 

39 

40 

38 

35 

35 

34 

27 

23 

12 

21 

37 

29 

28 

13 

27 

38 

38 

24 

23 

37 

34 

35 

46 

32 

27 

37 

36 

33 

32.4 

MIN 

32 

33 

28 

27 

29 

25 

20 

29 

17 

If 

11 

-  5 

-  3 

20 

13 

6 

-13 

25 

24 

B 

12 

12 

27 

21 

27 

19 

6 

26 

12 

10 

16.8 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

42 

45 

39 

36 

39 

38 

36 

39 

39 

27 

26 

15 

22 

32 

33 

30 

12 

27 

39 

48 

29 

22 

35 

34 

37 

48 

33 

28 

35 

36 

33 

33.4 

MIN 

31 

32 

28 

26 

30 

25 

21 

27 

18 

9 

15 

-  3 

0 

20 

18 

1  1 

-11 

6 

25 

28 

9 

L2 

12 

27 

23 

28 

21 

11 

26 

14 

14 

17.8 

WHITE   MALL    1  E 

MAX 

55 

58 

55 

43 

43 

40 

53 

58 

55 

29 

28 

24 

24 

36 

36 

16 

20 

34 

5^ 

55 

25 

29 

42 

40 

51 

54 

30 

32 

48 

43 

45 

41.2 

MIN 

31 

35 

22 

24 

25 

24 

20 

31 

28 

13 

10 

1 

5 

21 

31 

L6 

2 

12 

32 

25 

15 

13 

18 

31 

32 

28 

18 

16 

28 

22 

24 

21.1 

WINOSOR 

MAX 

52 

56 

42 

40 

38 

49 

55 

36 

31 

27 

21 

25 

34 

35 

35 

19 

34 

47 

57 

37 

27 

39 

38 

48 

53 

34 

36 

46 

42 

43 

39.6 

MIN 

31 

33 

22 

22 

29 

27 

25 

25 

26 

18 

11 

0 

4 

19 

32 

1  9 

2 

11 

31 

37 

19 

15 

18 

30 

34 

31 

22 

20 

30 

29 

25 

22.5 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA  1  Nw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

>  . 

5 

4 

4 

4 

. 

3 

T 

T 

T 

0.1 

0.1 

0.  1 

ANTI0CH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

I 
T 

0.2 
I 

I 
T 

1 

I 

1 

i 

5 

3 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 

0.1 
T 

T 

T 

0.1 
T 

T 

T 
T 

0.7 
1 

0.3 
1 

1 
1 

1 

1 

O.'j 

1 

0.9 
1 

1 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 
T 

T 

1 

1 

BLOOMINGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

0.5 
1 

T 

T 

I 

r 

T 

T 

I 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.9 
4 

3 

2 

T 

2 

2 

1 

0.1 

1 

1 

CARL  I NV I LLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

I 

0.  1 

1 

1 

1 

1 

1 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.6 
T 

T 
T 

T 

0.1 
T 

T 

0.1 
T 

T 
T 

T 
T 

r 

0.2 

0.8 
1 

1 
1 

1 

r 

0.1 

1 
1 

I 
1 

1 

1 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

DAVENPORT,    IA  L  C  D  15 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

I 

T 

i 

1 

i 

1.2 

1 

1 

1 

I 

1 

1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
T 

I 

T 

T 
T 

T 

i 

0.1 
I 

I 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

3 . 5 
4 

4 

1 

1 

1 

EFFINGHAM  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
1 

T 

I 

1 
T 

1 .0 
1 

S*e  reference  OOtes  following  Station  laOmx. 
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Table  7-CONT  I NUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
JANUARY  1954 


Day  ol  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 

3 

3 

T 

7 

7 

7 

7 

T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

T 

"T 

T 

0.5 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.5 

- 

- 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 

T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
pi   n m   ■  m n 

T 

1.0 

T 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.1 

0.1 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

j 

7 

7 

1.0 
7 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

T 

T 
7 

7 

T 
7 

7 

T 

7 

0.1 

x 

T 
7 

7 

T 
7 

T 
7 

T 
7 

3.5 

3 

3 

2 

2 

MOLINE   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
7 

7 

T 

T 

1.4 

1 

1 

1 

7 

7 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.2 

T 

T 

2.0 
I 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

y 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
7 

T 

T 
j 

2.0 

2 

2 

1 

1 

1 

MORR I SONVI LLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
7 

j 

T 

7 

T 
j 

T 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OLNEY  RADIO  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
cm  nw  fZMn 

T 

T 

T 

0.5 

T 

0.2 
7 

7 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

T 

T 

T 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 

Dl\    UIN  OlVL* 

T 

T 

T 

T 

l.C 

I 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 

T 

T 

T 

T 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.4 

T 

0.3 

T 

T 

T 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.  1 

0.5 

! 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.4 

T 

T 

T 

1.2 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
7 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

4.0 
4 

4 

3 

3 

3 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

0.1 
T 

3.5 
4 

4 

2 

2 

1 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
1 

T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.6 

0.2 

2 

0.5 
1 

See  reference  notes  following  Station  Inde; 


STATION  INDEX 


Station 


Arl IDgton  Heights 
August*  Rater  Work! 
Aurora  College 

Avon 


Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dan  52 


Caoton 

Carbondal. 
Carlinvil 
Carlyle 


Chariest. 


County 


0195  lenry 
0203  Lake 
0247  Cook 
0330  Banco. 
033B  Kane 


Fult 


0781  Scott 
0873  Burea< 
0993  Hasba. 


1265  J 
1280 
1288 
1296 

1  ti<4 


Chester 

Chicago  Cal  Tr  fks 
Chicago  Lake view  Pop  S 
Chicago  Loyola  Univ. 

Chicago  Mayfalr  Pap  Sti 
Chicago  K  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pmpg 
Chicago  San  Dist  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Offlc. 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  *B  Airport 
Chicago  WB  City 

Chlliicotne 

Ctsac  Bro«n  Camp 


Danville  Sewage  Plant 
Davenport . Iowa  L  k  D  15 


Cll 


Cook 
Cook 
Cook 

Cook 
Cook 
Cook 
Cook 
Cook 


Downs  2  N 
Du  Qi 


2  S 


Dwlght  St.  Reformat, 
tut  St  Louis  Parks 
Idelateln 
Edvardsvllle 
lit  lnghaii 

Elgin 

El  i.  .i  ■      ■  . 


Fulton  Dan  13 


Galva 

Gencseo 
Gibson  City 
Gladstone  Dan  18 
Clendale  Exp.  Fan 
Golcoada  i  ai  51 

Golden 
Grafton 

Grand  Tower  2  N 

Greenfield 

Greenup 


Or* 


Ule 


Grlggsvi  i le 
Hardin 
Barr isourg 


Jackaoi 


Brandon  Rd  Du 


laakakee 
Eankakee  4  KW 
Kankakee  Sewage  pi 

Eewxnee  Baker  Park 
Lanark 

La  Salle  Peru 
La  Sal la  l  s 


1564  Cook 
1567  Cook 
1572  Cook 
11577  Cook 
1582  Cook 

1627  Peoria 
16481  Cook 
1664  Wayne 
1743 l De  Witt 

|l77S|Unlon 

1825  Madison 
1944  Randolph 
2011  Will 
2140  Vermilion 
2145  VennU  Ion 

2166  Rock  Island 
2193  Macon 
2348  Lee 
2417  McLean 
2483  Perry 

2502  Livingston 
2614  St .  Clair 
2642  Peoria 
2679  Madison 
2687  Effingham 

2736  Kane 
2750  Hardin 
2800  Jersey 
2888  Livingston 
2923  Livingston 

2931 1 Wayne 
2993  De  Witt 
3109  Clay 
3257  Stephenson 
'3262  Stephenson 

3290 'Whiteside 
3304  Sail oe 
3312  I  Jo  Daviess 
3320  Knox 
3335  Henry 

3384  Henry 
3413  Ford 
3455  Henderson 
3482 [Pope 
3522  Pope 

3530  Adams 
3572  Jersey 
3595  Jackson 
3666  Greene 
36B3  Cumberland 

1 3693  I  Bond 

3709  McLean 
13717  Pike 

3850  Calhoun 

3879  Saline 

3884  Saline 
3930  !  Mason 
3940  Mason 
4108  Montgomery 
4198  Vermilion 


4317  Crawford 
4355  Rock  Islai 
4442  Morgan 

4447  'Morgan 
4465  Cumberlan< 
4489  Jersey 
.4530  Will 
4535  Will 

4593  Kankakee 
4598  Kankakee 
4603  Kankakee 
4655  Mercer 
4710  Henry 

14715  Henry 
4823  Hancock 
4879  Carroll 

4922  La  Salle 

4923  La  Salle 

4959  Lawrence 

5036  McLean 

5079  Logan 

5084  Logan 

5131  Will 


41  03 

38  S3 
37  28 


42  29 
42  02 

40  16 

41  45 

40  40 

39  41 

40  01 

39  56 
38  32 

42  16 


37  44 

39  17 

38  36 
38  06 


39  18 
38  31 

40  03 


B8  03 
90  45 
90  34 
90  11 
89  15 

89  55 
88  06 

87  58 

90  57 

88  20 

90  26 

91  03 
90  26 

90  32 

89  51 

88  52 

91  07 

88  55 

89  01 
89  00 


89  12 
89  49 
89  22 

88  10 

89  54 

88  00 


88  44 

89  50 
87  36 
87  40 
87  40 

87  45 
87  42 
87  38 
87  42 

87  38 

87  33 
87  44 

87  36 
87  45 
87  38 

89  29 

87  46 

88  24 
SB  38 

89  15 


89  36 
87  38 
87  38 
87  36 


88  26 
90  11 

89  38 
B9  58 
88  33 

88  17 
88  18 

90  22 

87  41 

88  31 

88  22 
88  38 

88  28 

89  37 
8S  36 

90  09 
B8  37 
90  26 
90  22 
90  02 


27 I  90  09 

1140  28  88  23 

4  40  50  91  04 

5  37  26  j  88  41 
5  37  22 


41  53 

40  55 

41  51 
38  31 

40  08 

37  30 

38  40 

38  12 

41  27 
40  08 


39  51 

41  51 

40  25 

38  00 

41  05 

36  34 
40  57 

38  49 

39  07 

42  02 

37  27 

38  57 

42  02 

40  44 

38  23 

40  14 
38  40 
42  18 
42  17 

41  54 

37  51 

42  24 

40  57 

41  10 


40  06 


2  38  S3 
1  1 40  45 
1  139  43 


40  18 
40  18 

39  09 

40  28 


88  29 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
88  09 

69  24 


40  40 |  88  56 
39  07  I  87  40 
39  06 |  87  40 

41  25  91  01 
39  44  1  90  14 


1  39  44' 
7  39  22' 
1  139  09 
1  41  30 
1  41  32  I 


41  15 
40  35 

42  06 


t  DRAINAGE  CODS:  1. 


41  19 

38  44 

40  21 
40  09 

40  09 

41  34 


87  52 
87  56 
87  53 
90  57 
89  56 

89  54 

90  58 
89  50 


89  22 
89  21 
88  05 


Obser 
vation 
time 


1  30      635  6P 


John  L.  Wooten 
Benry  B.  Hoeltlng 
Hun  Water  t>  Pwr  PI 
George  C.  Danner 
Soil  Cons.  Service 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 

Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engineers 
Robert  W.  Black 

C.  Merle  Parry 
Acklas  H.  Martin 
Chgo  Sanitary  Dl< 
Cty  Engr  Wtr  Pur: 
Chgo  Sanitary  Dli 

Cty  Engr  Wtr  Pur: 
Chgo  Sanitary  Dli 
Cty  Engr  Wtr  Pur: 
Chgo  Sanitary  Dli 
Chgo  Sanitary  Dli 

Cty  Engr  Wtr  Pur; 
Cty  Engr  Wtr  Pur; 
Univ.  of  Chicago 


Will  C.  Egbert 
Hun.  Water  Works 

J.  Bon  Hartllnr 


Roy  I.  Kufalk 
George  A.  Hunvnn 
Elbert  W.  Allen 
Phya  Dept  Aurora 

M.  Lynn  Davis 
George  E.  Grlder 
Samuel  C.  Crowel! 
Corps  of  Englneei 
U.  S.  Air  Force 


rry  G.  Johns. 


Civil   Aero  Adm 


Floyd  0.  Hammond 


U.S.  Weatl 


Finis  W.  Bau.lan 
George  D .  Lukes 
Pure  011  Company 
C.  E.  Corrlngton 
Floyd  G.  Anderson 

Ernie  Highley 
James  R.  Edgar 
Village  of  Crete 


Corps  of  Engln 


Ada  A.  Devlne 
111 .  State  Police 

State  Ref  for  Women 
Parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  R.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 


The  Prli 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Dept .  of  Wtr  Works 

Earl  Wilson 
Koran  Yeagle 
Erman  0.  Beck 
John  Schroder 
Joseph  H.  Forlaw 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
KW  111  .  Gas  It  Elec. 
James  Barrett 
Arthur  E.  Johnson 

Mrs.  M.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

G.  W.  Hethery 
John  A.  DeSberl in 
Joba  A.  Dickson 
Fred  S.  Pewter 
Leonard  M.  Nichols 


W.  Harrison  Klbler 
L.  L.  Kuteneuer 
Eva  Id  R.  Trlmpe 
H.  A.  Cress  Jr. 
John  F .  Mushrush 

111  .  State  Wtr  Sur 
Ed  S.  Dry 
111  .  Public  Serv  C 
Corps  of  Engineers 
Horbury  Sanatorium 

Municipal  Sew  Trt 
Albion  F.  Edwards 
Home  Ridge  Farm 
Corps  of  Engineers 
111  St  Penltentlar 


Kankakee  Wate 
M.  8.  Durand 
Mun.  Sew.  Tr. 


CO. 


Rid  1. 


Sta.  WKEI 


Kewanee  Baker  Park 
Jack  B.  Snarpe 
Wx.  E.  Aurand 
Westclox  CT I  Corp. 
William  K-  Boehm 


Refer 

to 
tables 


2  3  5      7  C 


2  3  5  1 
2  3  5 
2  3  5 


2  3  5      7  C 


2  3  5      7  C 


2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5 


2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 

a 

2  3  5 


Station 

6 

County 

a 

& 

•a 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  1 

1 

1 
3 

Longiti 

i 

w 

Temp. 

Precip. 

Lockport  Power  House 

Louisville 

Mackinaw 

5136 

5273 
5280 
5394 

will 
Clay 
Tazewel  1 

McDonough 
Jackson 

i 

7 
1 
1 
4 

41  34 

36  47 
40  32 
40  28 

37  38 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 

460 

620 
702 
680 

6P 

MID 
UIH 

6P 
6P 
6P 

Chgo  Sani  tary  Dlst . 
Roy  H.  Dnwklns 
Cecil  K .  Trimble 
W.  S.  Newell 
Harvey  B .   Hart  1 lne 

3 

3 

2  3  5 

C 

Marlet t* 

Marlon 
Maroa  2  S 
Marseilles  Lock 

5326 

5342 
5364 
5372 

McHenry 
Fulton 
Williamson 
Macon 
La  Salle 

6 
1 

X 

42  IS 
40  30 
37  44 

40  01 

41  20 

88  36 

88  55 
88  57 
88  45 

546 
448 

700 
486 

6P 

SP 

SP 
MID 
7A 

Frank  J.  Hack 
Joseph  Ace  McCance 
C.  N .  Danielson 
Russell  G.  Hraden 
Corps  of  Engineers 

2  3  5 
3 

7 

C 

Marshall 
Mascoutah 
Mason  City 

McHenry 

5380 

5413 
S430 
5493 

Clark 
St.  Clair 

Coles 
McHenry 

7 

1 
7 

39  23 

38  29 

40  12 

39  28 
42  21 

87  42 

69  41 

88  21 
88  16 

425 
581 
718 
750 

MID 

6P 

Mill 
Mil. 

MID 

Ernest  Thomas  Pine 

Dr.  R.  F.  Llscher 
Carl  D.  Tomlin 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Henry  B.  Antholz 

3 

2  3  5 

C 

c 

McHenry  2  S 
McLeansboro 
Medora 
Minonk 

Mollne  WB  Airport 

5496 

•  i'< 

5712 
5751 

McHenry 
Hamilton 
Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 

5 
1 
1 
6 

42  19 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 

88  15 

90  08 

89  02 

90  31 

742 
458 

622 

589 

7P 
MID 

SP 

7P 
7P 
MID 

John  J.  Barrings 
F.  G.  Frazler 
M.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7  C 

Monmouth 
Montlcello 

Morris  3  NE 
Morrison 

5825 
5833 

Piatt 
Whiteside 

I 
I 
1 
6 

40  55 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

90  38 

68  26 

88  22 

89  58 

770 
659 

549 

670 

6P 

S 

6P 

7  \ 

BP 
7P 

Prof .  Lyle  Flnlcy 
Lee  F .  Glffln 

Donald  M .  Pyatt 
Ralph  B.  Green 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

Morrisonville 

Morrisonvllle  1  E 

Mt  .   Camel  Water  Works 

Mount  Carroll 

Mount  Olive 

5841 

5893 
5901 
5917 

Christian 
Christian 

Carroll 
Macoupin 

1 
7 
4 
4 

39  25 
39  25 

38  25 
42  05 

39  04 

89  27 

87  45 

69  58 
89  43 

638 
424 
817 
681 

5P 
7P 

MID 

5P 
6A 

Frank  A.  Lowls 
John  R ,  Lowls 

James  F .  McCray 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Mount  Pulaski 
Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 
Murphysboro  Wat_*r  Wks 
Nashville  3  NW 

5927 
5935 

5983 
6011 

Brown 

Jefferson 

Jackson 

1 
4 

40  01 
39  59 
38  22 

37  46 

38  23 

89  17 

90  46 

88  55 

89  19 

89  25 

711 
590 
420 

505 

6P 

S  P 
.  5P 

7A 
MID 

Alva  Brown 
Homer  L.  Renaker 
Alva  L.  Ilulbert 
Murphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schlelfer 

3 
3 

2  3  i 
3 

7 

C 

Newark  7  E 

New  Boston  Dam  17 

Hew  Boston 

New  Burnslde 

Newton 

6069 

6085 
6093 

Kendall 
Mercer 

Johnson 

4 
4 

5 
7 

41  32 
41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

88  27 

91  00 
88  46 
88  10 

54  8 
571 

560 
513 

5P 
6P 

6P 

7A 
5P 

Warren  S.  Gray 
Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Mae  McCabe 
George  H .  Payne 

I 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Olney  Radio  Station 
Oregon 

Oregon  Water  Works 

Ottawa 

Palestine 

t:.44>. 

6492 

65  26 
6558 

Richland 

Ogle 

Ogle 

La  Salle 

Crawford 

6 
6 
1 
7 

36  42 
42  01 
Ai  01 
41  22 

39  00 

88  04 

89  20 
8£  50 
87  37 

700 
702 
474 
514 

5P 

7P 
7P 

SP 

8A 
7P 
7P 

Carnation  Company 
Alan  Grant 
John  A.  Beed 
H .  M.  Gaddls 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

Pans 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 

6579 

B610 
6616 
6661 

Christian 

Edgar 
Cook 

2 
7 
7 
3 
1 

39  23 
39  37 
39  38 
41  29 
41  41 

89  05 

87  42 

87  44 

88  59 

735 
739 
708 
928 

7P 

7P 
6P 

7P 

7P 
SP 
7A 

C.  E.  Schumacher 
City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  CO. 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

Payson 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 
Peotone 
Petersburg 

6670 

6711 
6725 
6760 

Will 
Menard 

4 

1 
1 
1 
1 

39  49 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 

91  14 

89  41 
87  48 
89  51 

445 

654 

722 
524 

MID 

6P 

KIQ 
2P 
IP 

Edith  A.  Robbins 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 

Frank  B.  Rainey 

3 

2  3  5 
3 
3 

7  C 

Piper  City 

Plttsfleld  Water  Works 
Pleasant  Hill 
Pontlac 

Prairie  du  Rocher 

6819 

6861 
6910 
6973 

Ford 
Pike 
Pike 

Livingston 
Randolph 

1 
4 

1 

40  45 

39  39 

39  27 

40  53 
38  05 

88  11 

90  52 
88  37 
90  06 

724 
456 
647 

396 

BP 

MID 

6P 
7A 
7A 

Isaac  B.  Griffith 
Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 

3 

2  3  5 
3 

C 

7 

C 

Princeton  1  S 
Prlncevllle  2  HW 

Quincy 

Qulncy  CAA  AP 

6996 

7014 

7067 
7072 

Bureau 

Adams 
Adams 

1 
1 
6 
4 

41  21 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 

69  28 

89  56 
91  24 
91  11 

745 

625 
601 
762 

7P 
MID 

MID 

MID 
7P 
If  I D 

Miles  W.  Bryant 
Frank  S.  Stewart 
111  North  UtU  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

c 

7 

Quincy  Dam  21 

Qulncy  Memorial  Bridge 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

Red  Bud 

Rlchview 

7077 

7150 
7157 
?  n 

Champaign 
Randolph 
Washington 

4 

7 

2 
2 

39  54 

39  56 

40  18 
38  13 
38  22 

91  26 

88  09 
90  00 

89  11 

744 
444 
544 

MID 

8A 

MID 
7A 
MID 

Corps  of  Engineers 
Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Mabel  Martin 

3 

2  3  5 
3 

C 

7  C 
C 

Roberts  3  N 
Rochelle 
Rockford 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 

7336 

7375 
7377 
7382 

Ford 
Ogle 

Winnebago 

7 
6 
6 
6 
6 

40  40 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 

88  11 

89  05 

88  59 

89  06 

798 
740 
850 
728 

6P 
MID 

7P 

SP 
7A 
MID 

R .  E.  Bradbury 
California  Pkg  Corp 
P.  W.  Knowlton 
Mrs.  D.   S.  Cummind* 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

2  3  5 

2  3  5 

3  6 
2  3  5 

7 
7 

Rockport 
Rushvllle 
Ste  Marie 

Shawneetown  Hew  Town 

7603 
7636 
7859 

Pike 

Schuyler 

Marlon 
Gallatin 

1 

2 
5 

39  32 

40  07 

36  56 
38  37 

37  43 

91  00 

68  01 
88  57 
88  10 

470 
683 
448 
544 

350 

6P 

7A 

5P 
7A 

Homer  C.  Miller 
Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E .  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
Jake  H.  Stewart 

3 

3 
3 
3 

Sldell 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 

Sparland 

Sparta 

Springfield  WB  Airport 

7959 
8145 

-1.17 

8179 

Vermilion 

Cook 

Marshall 

Randolph 

Sangamon 

7 
3 
1 

1 

39  55 
42  01 
41  02 

38  OE 

39  50 

B7  49 

89  26 
89  42 
89  40 

600 

535 
587 

6P 
6P 
HID 

M?D 
6P 
SP 

Ml  : 

Thelma  Lane 

Chgo  Sanitary  Dist . 

CLOSED  -  -  -  -  - 
Howe  V.  Morgan 

3 

1/1/54 
2  3  5 
2  3  5  6 

7 

7  C 

Springfield  WB  City 
Stlckney  w  Side  Tr  Wks 
Stockton 
Streator 

Sullivan  Water  Works 

8184 

8293 
835  3 
8389 

Sangamon 

Cook 

Jo  Daviess 
La  Salle 

Mountrle 

1 
1 
4 

2 

39  46 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 

89  39 

90  00 
88  50 
68  37 

598 
686 
1000 
625 
686 

MID 

MID 

SP 
SP 
HID 

U.S.   Weather  Bureau 
Chgo  Sanitary  Dist . 
E.  A.  Curtlss 
J.  F.  Prafcke 
Ray  Lindley 

2  3  5 

2  3  5 
3 

C 

7 

C 

Sycamore 
Table  Grove 
Taylorvllle 
Tlskllwa 

845! 
8491 

Mf,,  i 

B63I 

De  Xalb 
Fulton 

Bureau 
Btark 

S 
1 
1 
1 

41  59 

40  22 
39  33 

41  06 

88  41 

89  18 
89  30 
89  52 

734 
634 

512 
752 

8P 

74 

7A 
6P 
SP 

Frank  C.  Dean 
C.  A.  Hammond 
John  W.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  H.  Robson 

2  3  5 

3 
3 
3 

7 

Urban* 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dam 

8684 

B  7  -i  J 
87  Si 
975€ 

Champaign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 

7 
7 
7 
1 

39  46 

40  06 
40  06 

40  06 

41  19 

88  17 

88  15 
88  14 

88  59 

743 

730 
464 

6P 

SP 

MID 
7A 
7A 

DeKalb  Agrl.  Assn 

Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 

2  3  5 

3  6 
3 

7 

C 

Vandal  la 
Vandal  la  CAA  AP 
Vlrden 
Walnut 

H7X1 

8783 
BB7I 

Fayette 
Fayette 
Macoupin 

Hancock 

2 
2 

e 

4 

38  56 

38  59 

39  30 
41  33 

40  21 

89  07 
89  10 
89  46 
89  35 
91  26 

503 
532 
674 
714 
490 

KID 
6P 
SP 

V,  '.< 

■ID 

SP 
SP 
SP 

George  England 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
E.  M.  Watklns 
Carl  F.  Nelick 
Charles  Ewlng 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Waterloo 

Watseka 
Waukegan 

8990 
9002 
9010 
9021 
9029 

Tazewell 
Monroe 
De  Kalb 
Iroquois 
Lake 

i 

4 

1 
1 

3 

40  42 
38  20 

41  46 
40  46 

42  21 

89  24 

90  09 
88  46 
67  44 
87  51 

740 

717 
779 
634 
668 

SP 

7P 

MID 
8A 

MID 
SP 

TP 

B.  J.  Hackman 
E.  11.  Wolf 

Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 

3 

12/1/53 
2  3  5 
2  3  5 

C 

Wayne  City 

West  Frankfort  8  E 
Wneaton  College 
White  Hall  1  I 

9040 
8090 
9141 
9221 
9241 

Marshall 

Franklin 

7 
1 
4 
1 
1 

38  21 
41  03 
37  54 
41  52 

39  26 

88  35 
88  03 
88  48 
H  06 
90  23 

385 
700 
480 
753 
578 

5P 
5P 

7A 
MID 
mi;. 
5P 
SP 

Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Toley 
111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 
C 

7 

Wilcox 
Windsor 
Yates  City 

9274 
9354 
Mil 

Clay 
Shelby 

7 
2 
1 

38  38 

39  26 

40  47 

88  18 
B8  36 
90  01 

6B5 

- 

6P 

7A 
SP 
KID 

E.  Lowell  Routt 
Nina  M .  Ryberd 
Ora  L.  Bell 

3 

2  3  5 

C 

NIW  STATIONS 

8 bib bona  5  MUX 

rasa 

Dekalb 

1 

41  50 

88  51 

870 

Kill 

U.  of  111  H  Exp  Fid 

c 

t  Shabbona  5  NHS  recor 

a  la 

[  Wate 

2.  Kaskaskl; 


lgmn    4.  Mississippi     5.  Ohl< 


6.  Bock     7.  Wabash 


REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F,  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6'. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station 


ndex  for  observation  time. 


Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  ''WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

(D  Data   in  the  column  formerly  headed  "No.   of  Days   .01  or  more"   have  been  changed  to  "No.   of  Days   .10  or  more"   effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted   to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

H  One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R  Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gp^e. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  FEBRUARY  1954 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

Unusually  mild  weather  prevailed  during  most  of  this  month,  the  average  temper- 
ature of  40.4°  being  10.5°  above  normal  and  equaling  the  record  set  in  February 
1930.     However,   from  data  available  at  stations  in  operation  before  State-wide 
records  were  begun  in  1890,   it  appears  that  February  1882  was  slightly  warmer 
than  this  month.     Cairo's    mean  temperature  of  47.3°  was  the  highest  in  the  State, 
while  the  Rockford  CAA  station  averaged  coldest  with  33.9°.     Precipitation  aver- 
aged 1.84  inches,  or  0.08  inch  below  normal,  most  northern  stations  receiving 
somewhat  heavier  amounts  than  usual,  while  southern  and  central  localities  gen- 
erally were  deficient  in  moisture.     The  greatest  total  precipitation  reported 
during  February  was  3.79  inches  at  Streator,  and  the  least  amount  was  0.56  inch 
at  Rockport.     Snowfall  averaged  only  2.3  inches,  ranging  from  11.0  inches  at 
Dixon  to  none  at  several  southern  and  a  few  central  stations.     Thunderstorms  and 
windstorms  on  the  night  of  the  15th-16th  caused  some  damage  in  several  localities 
scattered  throughout  the  State. 

Except  for  a  few  short-lived  cold  spells,   temperatures  remained  well  above  normal 
throughout  the  month.     The  coldest  day  of  this  February  was  the  12th,  the  lowest 
temperature  registered  being  zero  at  Stockton.     Rapid  warming  occurred  after  the 
12th,  and  by  the  15th  most  of  Illinois  had  afternoon  temperatures  in  the  60 's  and 
70' s,  with  a  maximum  of  77°  at  East  St.  Louis.     Although  lowering  somewhat  after 
the  15th,  temperatures  still  continued  above  normal  during  the  latter  half  of 
February  except  for  a  few  days  near  the  end  of  the  month. 

Some  snow  and  rain  fell  in  nortnern  and  east -central  Illinois  on  the  2d  and  3d, 
but  otherwise  the  first  half  of  the  month  was  quite  dry.     This  dry  spell  was 
ended  by  heavy  thundershowers  on  the  night  of  the  15th-16th,  when  many  stations 
received  more  than  an  inch  of  rain.     Light  to  moderate  rainfall  was  general 
between  the  19th  and  21st,  and  rain  or  snow  occurred  frequently  during  the  last 
few  days  of  the  month. — GRJ 
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SUPPLEMENTAL   DATA  Jbb1^ 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
bme  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 
o 

< 

o 

10 

0. 
o 

i/i 

a. 
o 

«o 

Trace 

60-10 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

CAIRO  WB  CITY 

11.6 

43 

SW 

20 

3 

2 

1 

1 

1 

0 

8 

61 

5.8 

CHICAGO  WB  AP 

NNW 

10 

12.6 

32 

SW 

20 

67 

73 

58 

65 

5 

2 

7 

1 

0 

0 

15 

52 

6.6 

MOL1NE  WB  AP 

NW 

16 

11.1 

3* 

SE 

19 

75 

82 

63 

77 

7 

5 

1 

0 

1 

0 

14 

45 

6.5 

PEORIA  WB  AP 

13.6 

35 

NE 

16 

80 

63 

66 

5 

2 

4 

0 

1 

0 

12 

51 

6.9 

SPRINGFIELD  WB  AP 

S 

13 

16  .0 

48 

SE 

19 

75 

81 

58 

64 

5 

4 

4 

0 

0 

0 

13 

54 

6.7 

COMPARATIVE  DATA 

Table  1  FEBRUARY 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Tear 

■ 

Year 

■ 

e 

e  =3 

Year 

■ 

■ 

e  sa 

rag 

1 

ja 

I 

\ 

5 

e 

V 
e 

s 

.via 

rag 

• 

s 

l 

e 

* 

• 

S  ° 

t 

1 

■ 

f 

I 

> 
< 

$ 

a 

> 
< 

<  • 

< 

s 

1 

4  2 

< 

s 

3 

< 

< « 

1890 

35.8 

78 

2 

2.87 

6.1 

1912 

23.4 

68 

-24 

1.83 

12.0 

1934 

26.7 

74 

-28 

0.89 

7.7 

1891 

32.1 

72 

-13 

2.87 

2.9 

1913 

26.7 

72 

-18 

1.64 

6T9 

1935 

34.0 

76 

-10 

1 .46 

1.8 

1892 

35.2 

72 

-  3 

2.77 

1.9 

1914 

22.3 

64 

-20 

2.40 

13.2 

1936 

19.2 

73 

-24 

1 .87 

7.0 

ins 

25.3 

62 

-19 

3.03 

7.8 

1915 

36.7 

70 

-  1 

2.18 

0.7 

1937 

29.7 

71 

-  7 

1.50 

2.9 

1194 

26.8 

64 

-14 

2.27 

7.5 

1916 

27.5 

69 

-18 

0.94 

5.1 

1938 

39.0 

78 

4 

2.41 

3.2 

1895 

19.5 

76 

-26 

0.61 

4.1 

1917 

25.1 

78 

-20 

0.50 

?.l 

1939 

30.4 

71 

-  3 

3.33 

6.5 

1896 

31.0 

76 

-18 

1.89 

7.8 

1918 

31.0 

80 

-24 

1.57 

2.0 

1940 

30.9 

58 

-13 

1.67 

5.8 

1887 

32.0 

73 

-12 

2.00 

6.1 

1919 

33.0 

63 

1 

1.94 

5.1 

1941 

28.1 

66 

-10 

0.76 

3.4 

1898 

SI. 4 

71 

-16 

2.05 

6.6 

1920 

30.1 

69 

-14 

0.64 

1.2 

1942 

28.9 

65 

-  4 

3.36 

6.8 

1899 

x».9 

69 

-29 

2.16 

5.3 

1921 

36.7 

77 

8 

0.81 

1.6 

1943 

33.9 

75 

-  9 

1.04 

1.9 

1900 

24.1 

70 

-19 

4.09 

14.7 

1922 

33.1 

75 

-  4 

1.40 

0.6 

1944 

33.7 

75 

-21 

2.43 

8.5 

1901 

22.8 

70 

-20 

1.63 

9.8 

1923 

26.2 

65 

-15 

1.40 

2.7 

1945 

32.7 

81 

-14 

2.50 

4.5 

1902 

20.7 

62 

-16 

1.27 

3.0 

1924 

30.7 

70 

-  6 

1 .58 

6.5 

1946 

34.7 

70 

-  7 

2.08 

3.9 

1903 

28.1 

68 

-19 

2.89 

8.9 

1925 

36.3 

75 

-  8 

1.88 

2.4 

1947 

24.7 

67 

-15 

0.19 

2.1 

1904 

23.4 

74 

-19 

1.55 

6.0 

1926 

35.2 

71 

2 

2.49 

3.3 

1948 

30.3 

72 

-14 

2.14 

6.5 

1905 

19.2 

68 

-32 

1.62 

12.4 

1927 

38.7 

76 

4 

1.46 

2.4 

1949 

31.9 

70 

-15 

2.63 

2.6 

1906 

28.8 

76 

-15 

2.17 

5.7 

1928 

33.7 

67 

-  4 

2.19 

3.2 

1950 

31.3 

66 

-16 

3.87 

5.7 

1907 

30.3 

72 

-20 

0.51 

3.8 

1929 

23.7 

61 

-30 

1 .20 

6.3 

1951 

31.2 

73 

-25 

4.03 

5.0 

1908 

29.4 

65 

-13 

4.48 

12.6 

1930 

40.4 

82 

-  7 

2.00 

1.4 

1952 

36.4 

75 

8 

1.67 

3.3 

1909 

34.7 

71 

-  7 

4.16 

5.9 

1931 

38.0 

72 

1 

1.31 

0.2 

1953 

36.1 

66 

-12 

1.53 

1.2 

1910 

26.2 

68 

-24 

1.93 

8.4 

1932 

39.0 

83 

2 

1.37 

2.3 

1954 

40.4 

77 

0 

1  .84 

2.3 

1911 

34.9 

78 

-  9 

2.28 

7.2 

1933 

29.5 

74 

-26 

1.45 

5.7 

All 

Years 

30.4 

1  .98 

5.1 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minim  urn 

• 

1 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

& 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

o 
H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow. 

Sleet.  Hall 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

n 

\ 
X 

6 

.50  or  More 

1.00 

or  More 

l\ 

g  k 

•=! 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

48.5 

27.2 

37.9 

+  11.4 

70 

15 

5 

12 

754 

0 

1 

22 

0 

1.55 

+ 

0.20 

1  .16 

16 

4.5 

3 

?5 

3 

1 

ANTI0CH 

41.9 

26.6 

34.3 

+  11.2 

59 

15 

2 

12 

856 

0 

2 

24 

0 

2.37 

4- 

0.91 

0.84 

16 

6.0 

3 

1  + 

5 

0 

AURORA  COLLEGE 

44.6 

25.5 

35.1 

+  10.0 

67 

15 

3 

12 

832 

0 

1 

25 

0 

1.71 

+ 

0.15 

0.87 

16 

5.5 

3 

?5 

4 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

44.4 

31.8 

38.1 

+  11.8 

68 

15 

11 

12 

747 

0 

2 

1  ? 

0 

2.  17 

4> 

0.03 

0.85 

15 

6 

0 

CHICAGO  WB  AIRPORT  R 

45.5 

29.6 

37.6 

+  10.2 

69 

15 

9 

12 

761 

0 

2 

16 

0 

2.40 

+ 

0.99 

0.78 

15 

8.? 

4 

?5 

a 

0 

CHICAGO  WB  CITY  R 

43.8 

32.0 

37.9 

+  10.4 

68 

15 

11 

12 

751 

0 

2 

11 

0 

2.42 

+ 

0.32 

0.98 

15 

7 

0 

CICERO 

46.3 

29.5 

37.9 

+  11.2 

68 

15 

7 

12 

755 

0 

2 

17 

0 

2.40 

0.  74 

1  .16 

16 

4.7 

4 

25 

7 

1 

DAVENPORT    IOWA  L   0   15          R  // 

45.8 

28.4 

37.1 

64 

14 

9 

12 

776 

0 

3 

18 

0 

..1.48 

4* 

0.17 

0.87 

15 

6.5 

7 

26 

2 

0 

DIXON 

46.5 

27.6 

37.1 

♦  12.5 

63 

15 

5 

12 

778 

0 

1 

20 

0 

2.51 

4> 

1.17 

0.94 

16 

11.0 

8 

26 

7 

0 

FREE  PORT 

43.8 

26.6 

35.2 

+  12.4 

60 

15 

2 

12 

827 

0 

1 

22 

0 

1.11 

0.12 

0.36 

3 

7.7 

? 

3 

4 

0 

0 

FULTON  DAM  13 

45.0 

27.8 

36.4 

+  12.8 

61 

14 

6 

12 

795 

0 

1 

21 

0 

0.95 

0.42 

0.4? 

16 

6.0 

6 

76 

2 

0 

0 

GALE  SB'JRG 

47.3 

26.8 

37.1 

71 

15 

9 

12 

777 

0 

2 

20 

0 

2.19 

+ 

0.59 

1.36 

16 

1.0 

1 

25 

5 

1 

GALVA 

49.0 

27.4 

38.2 

♦  12.3 

70 

15 

6 

12 

746 

0 

1 

23 

0 

1.77 

+ 

0.27 

1  .30 

16 

3.2 

1 

25 

3 

1 

JOLIET 

47.0 

29.9 

38.5 

♦  12.2 

69 

15 

7 

12 

736 

0 

1 

1  7 

0 

1.9-3 

0.4? 

0.9? 

16 

'.0 

5 

1 

KANKAKEE 

47.9 

29.8 

38.9 

♦  11.6 

68 

15 

8 

12 

726 

0 

1 

20 

0 

3.-31 

1.60 

2.09 

16 

6.2 

4 

76 

4 

1 

KANKAKEE   4  W 

46.6 

28.3 

37.5 

68 

15 

6 

12 

763 

0 

1 

22 

0 

2.87 

+ 

1.18 

1  .74 

16 

6.2 

3 

25 

4 

1 

KEWANEE 

46.  6M 

26.  6M 

36. 6M 

♦  10.6 

70 

15 

6 

12 

784 

0 

L 

0 

1.77 

+ 

0.24 

1  .30 

16 

3 

1 

LA  SALLE  PERU 

47.5 

29.5 

38.5 

+  11.3 

70 

15 

8 

12 

736 

0 

1 

1, 

0 

2.56 

+ 

1  .00 

1  .24 

16 

6.0 

5 

1 

MARENGO 

43.0 

26.1 

34.6 

♦  11.6 

59 

15 

1 

12 

846 

0 

2 

Z4>  0 

1.86 

+ 

0.49 

0.87 

16 

4.8 

2 

27 

4 

1 

MIN0NK 

47.2 

27.9 

37.6 

+  10.4 

69 

15 

6 

12 

764 

0 

1 

0 

2.12 

0.49 

1  .56 

16 

4.1 

? 

25 

4 

1 

M0LINE   WB  AIRPORT                  R  // 

46.0 

26.5 

36.3 

+  9.7 

67 

15 

6 

12 

796 

0 

3 

20 

0 

1.69 

+ 

0.5? 

1  .05 

15 

4.9 

5 

25  + 

2 

1 

MONMOUTH 

48.8 

28.6 

38.7 

♦  11.5 

70 

15 

10 

12 

730 

0 

1 

17 

0 

1  .98 

+ 

0.43 

1  .40 

16 

4.0 

7 

75* 

.  3 

1 

MORRIS   3  NE 

M0RR I  SON 

46.5 

26.6 

36.6 

♦  11.5 

64 

1  5 

3 

12 

789 

0 

1 

24 

0 

1.35 

0.11 

0.69 

16 

5.4 

5 

25  + 

2 

1 

0 

MOUNT  CARROLL 

45.3 

27.5 

36.4 

♦  12.9 

60 

14  + 

2 

12 

794 

0 

1 

?? 

0 

•  0.71 

0.  59 

0.29 

I6 

3.0 

2 

3 

3 

0 

0 

toe 

otes  followlo*  Station  lnoeE. 

CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

a 
if 
>  J 

<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

■2 
o 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet,  Hail 

No.  ol  Days 

Days 

Max. 

Min, 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

t 
| 

|     .50  or  More 

1.00 
[    or  More 

■ 

0 

§1 

a 

«  . 

5  8 

si 

o  t 

si 

S  I 

•=! 

OTTAWA 

47.5 

29.3 

38.4 

+  11.1 

67 

15 

8 

12 

739 

0 

1 

18 

0 

2.12 

+  0.48 

0.99 

16 

8.0 

5 

25 

5 

1 

0 

PARK  FOREST 

44.  3 

26.7 

35.5 

67 

15 

5 

12 

820 

0 

2 

74 

0 

2.53 

+  0.88 

1  .34 

15 

5.3 

4 

25 

6 

1 

1 

PONT  I  AC 

47.4 

29.7 

38.6 

+  10.0 

68 

15 

9 

1 2 

732 

0 

1 

1  9 

0 

1.73 

-  0.11 

1.12 

16 

3.3 

1 

3  + 

4 

1 

1 

ROCKFORD 

27.2 

12 

817 

0 

1 

7  0 

0 

3 

1 

o 

ROCK FORD  CAA  AP 

42.5 

25.2 

33.9 

+  11.9 

59 

15 

4 

12 

863 

0 

1 

25 

0 

1.50 

-  0.03 

0.52 

15 

4.3 

7 

3  + 

ft 

1 

0 

STOCKTON 

42.6 

26.1 

34.4 

58 

15 

0 

12 

851 

0 

2 

24 

1 

0.80 

-  0.43 

0.43 

3 

5.5 

3 

3 

2 

0 

0 

SYCAMORE 

43.8 

25.8 

34.8 

+  11.1 

63 

15 

2 

12 

838 

1 

o 

2.89 

+  1.42 

1  .74 

16 

8.6 

3 

3 

6 

1 

1 

WALNUT 

46.6 

27.1 

37.0 

+  11.1 

67 

15 

5 

12 

779 

0 

i 

24 

0 

2.28 

+  0.72 

0.98 

16 

5.0 

5 

26 

5 

2 

0 

WAUKEGAN 

4  2.6 

27.1 

+  10.5 

1  5 

12 

836 

0 

2 

23 

0 

5 

WHEATON  COLLEGE 

44.9 

28.1 

36.5 

66 

15 

3 

12 

791 

0 

1 

23 

0 

2.28 

+  0.63 

0.98 

16 

8.7 

4 

25 

7 

1 

0 

DIVISION 

36.8 

+  11.5 

1.94 

+  0.45 

5.3 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM  1  Nu  1  UN  pjukphml 

49.8 

39.9 

+  11.2 

70 

15 

9 

1  2 

697 

0 

1 

1  8 

6 

1.9,7 

+  0.22 

1  .29 

16 

0.9 

T 

3  + 

4 

1 

1 

CARL  I NV I LL E  4  E 

53.5 

30.3 

41.9 

+  9.5 

74 

14 

12 

12 

640 

0 

0 

18 

0 

0.  78 

-  1.18 

0.65 

16 

0.1 

0 

1 

1 

0 

CHARLESTON 

48.  7M 

28.4 

38. 6M 

+  7.0 

72 

16 

11 

12  + 

0 

2 

2 1 

0 

1.43 

-  0.55 

0.76 

1ft 

0.6 

1 

3 

4 

1 

0 

CHENOA 

47. 9M 

28.7 

38.  3M 

70 

15 

6 

12 

740 

0 

1 

21 

0 

1.70 

-  0.18 

1.35 

16 

4.0 

2 

25  + 

3 

1 

1 

DANVILLE 

49.  8 

30.6 

4  0.2 

+  10.3 

14  + 

10 

12 

689 

0 

1 

20 

0 

1.99 

+  0.17 

0  .  96 

1  6 

2.5 

1 

0 

DECATUR 

50.0 

30,1 

40.  1 

+  9.6 

70 

15 

11 

12 

694 

0 

1 

18 

0 

1.14 

-  0.83 

0.62 

16 

0.7 

T 

77 

3 

1 

0 

EFFINGHAM 

52.7 

32.1 

42.4 

+  11.5 

71 

15 

13 

12 

625 

0 

0 

16 

0 

1.60 

-  0.54 

0.93 

16 

0.0 

0 

1 

0 

GR1GGSVILLE 

52.8 

30  .6 

'1.7 

+  10.4 

75 

14 

10 

12 

1.17 

-  0.49 

0.84 

16 

0.0 

2 

1 

0 

HAVANA 

51.1 

29.9 

40.5 

+  10.9 

72 

15 

10 

12 

680 

0 

1 

19 

0 

1.93 

+  0.31 

1  .60 

16 

0.7 

2 

1 

1 

H I LL  SRORO 

30.9 

42.5 

12 

622 

0 

0 

1  7 

0 

1.18 

0.6 

3 

HOOPESTON 

48.  1 

30.0 

39.  1 

+  10.2 

69 

15 

9 

12 

720 

0 

1 

21 

0 

2.43 

+  0.36 

1.54 

16 

6.2 

1 

25 

6 

1 

1  j 

JACKSONVILLE 

54. 6M 

30.  2M 

42. 4M 

+  11.7 

74 

14 

637 

0 

18 

0 

1.09 

-  0.49 

0.47 

16 

0.5 

3 

0 

0 

JERSEYV I LLE 

55.  1M 

30.  5M 

42. 8M 

+  9.8 

76 

14  + 

12 

12 

o 

1.13 

-  0.81 

0.78 

16 

0.7 

T 

6+ 

2 

1 

0 

LA  HARP E 

49.  3 

29.0 

39.2 

+  11.1 

70 

15 

6 

12 

717 

0 

1 

19 

0 

2.09 

+  0.54 

1.64 

16 

7.0 

1 

27 

3 

1 

1 

L  !  NCOLN 

49.8 

28.  7 

39.3 

12 

716 

0 

1 

21 

0 

1.90 

0.7 

3 

MATTOON 

49.8 

30  .6 

40.2 

+  10.0 

71 

15 

10 

12 

687 

0 

1 

20 

0 

1.69 

-  0.34 

0.69 

16 

7.0 

1 

25  + 

6 

1 

0 

MORR ! SONV I LLE   1  E 

51.8 

29.9 

40.9 

+  9.6 

73 

15 

11 

12 

668 

0 

0 

20 

0 

1.22 

-  0.53 

0  .92 

16 

T 

T 

27 

1 

1 

0 

NEWTON 

54.2 

32.8 

43.5 

+  10.9 

72 

15 

14 

12 

2.65 

+  0.50 

1  .69 

16 

6 

1 

1 

PALEST  1 NE 

52.9 

32.2 

42.6 

+  9.0 

72 

15 

14 

12 

624 

0 

0 

16 

0 

2.26 

+  0.17 

0.82 

16 

7.0 

0 

6 

2 

0 

PANA 

51.3 

31.0 

41.2 

9.5 

74 

1 5 

" 

12 

660 

0 

1 

17 

0 

1.09 

-  0.91 

0.72 

16 

1.5 

T 

26  + 

3 

1 

0 

PARIS  WATFR  WORKS 

50. OM 

32  •  OM 

41. OM 

+  10.6 

71 

15 

660 

0 

17 

0 

1.55 

-  0.32 

0.75 

16 

4.0 

5 

1 

0 

PEORIA  WR  AIRPORT  R 

46.  6 

28.3 

37.5 

+  9.2 

70 

15 

9 

12 

766 

0 

2 

20 

0 

2.  66 

+  0.  77 

1.77 

15 

2.8 

1 

27 

5 

1 

1 

QUINCY 

51.3 

31.9 

41.6 

+  10.2 

73 

14 

12 

12 

0 

1  4 

1.67 

+  0.07 

1.21 

16 

T 

T 

75  + 

4 

1 

1 

QUINCY  CAA 

49.  5 

28.1 

38.8 

72 

14 

10 

12 

725 

0 

2 

22 

0 

1.53 

-  0.08 

1.16 

15 

T 

0 

3 

1 

1 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

47.2 

30.9 

39.1 

68 

15 

11 

12 

722 

0 

2 

18 

o1 

1.56 

-  0.10 

0.68 

16 

7.8 

T 

6  + 

4 

1 

0 

ROBERTS   3  N 

47.6 

29.4 

38.5 

+  10.7 

70 

15 

7 

12 

737 

0 

1 

21 

0 

2.56 

♦  0.89 

1  .62 

16 

6.0 

1 

3  + 

7 

1 

1 

RUSHVI LLE 

51.8 

30.0 

40.  9 

+  11.0 

72 

14+ 

12 

12 

666 

0 

1 

20 

0 

2.40 

+  0.93 

1.85 

16 

2.5 

i 

1 

SPRINGFIELD  WR   AP  R 

49.4 

29.1 

39i3 

+  8.5 

71 

14 

12 

12 

715 

0 

1 

20 

0 

1.15 

-  0.47 

0.44 

16 

0.7 

T 

3  + 

4 

0 

0 

SPRINGFIELD  WR  CITY  R 

50.  1 

41.3 

♦  8.7 

71 

14  + 

14 

1 2 

656 

0 

1 

13 

0 

1.44 

-  0.23 

0.53 

16 

1 

0 

TARLE  GROVE 

50.2 

30.4 

40.3 

+  11.8 

72 

15 

9 

12 

686 

0 

1 

20 

0 

2.57 

+  1.02 

2.18 

16 

T 

T 

25 

2 

1 

1 

TUSCOLA 

30.4 

7 1 

1 5 

12 

672 

0 

1 

21 

0 

1.71 

—  0.21 

0.89 

1  6 

T 

5 

1 

0 

URBANA 

49.2 

30.9 

40.  1 

+  11.1 

68 

15 

10 

12 

691 

0 

1 

17 

0 

1.56 

-  0.30 

0.95 

16 

1.6 

T 

3  + 

2 

1 

0 

VANDAL IA  CAA  AP 

52.3 

29.4 

40.9 

72 

15 

13 

12 

669 

0 

0 

22 

0 

0.96 

0.52 

16 

T 

0 

4 

1 

0 

V IRDEN 

52.1 

29.1 

40.6 

71 

14 

10 

12 

676 

0 

1 

21 

0 

1.05 

-  0.71 

0.76 

16 

T 

T 

25  + 

1 

1 

0 

WATSEKA 

47.9 

30.0 

39.0 

68 

15 

9 

12 

726 

0 

1 

?  0 

0 

2.51 

+  0.91 

1.40 

16 

6.8 

1 

25  + 

5 

1 

1 

WHITE   HALL    1  E 

54.1 

30.5 

42.3 

+  10.3 

7  5 

1 5 

1 3 

12 

630 

0 

0 

1  B 

0 

1.01 

—  0.78 

0.75 

1 6 

0.4 

T 

6  + 

1 

0 

W 1NDSOR 

51.  1M 

30.  7M 

40. 9M 

+  9.8 

71 

15 

9 

12 

661 

0 

1 

19 

0 

1.13 

-  1.00 

0.62 

16 

1.0 

T 

6 

3 

1 

0 

DIVISION 

40.5 

+  10.3 

1.65 

-  0  .  22 

1.5 

SOUTHERN  DIVISION 

ALB  I  ON 

56.5 

35  •  OM 

45. 8M 

74 

15 

17 

1  2 

535 

0 

0 

1  3 

0 

2.43 

+  0.05 

1.56 

16 

0.0 

0 

4 

1 

1 

ALTON  DAM  26 

53.5 

32.6 

43.1 

72 

15 

15 

12 

609 

0 

0 

1  ft 

0 

0.91 

-  1.12 

0.58 

16 

T 

T 

7 

3 

1 

0 

ANNA     1  NW 

58. 7M 

34.  5M 

46. 6M 

+  9.2 

74 

15 

17 

12 

0 

2.55 

-  0.38 

1.77 

16 

T 

0 

2 

2 

1 

RELLEV I LLE   SCOTT  AF  RASE 

54.4 

33.4 

43.9 

+  9.7 

73 

15 

16 

12 

588 

0 

0 

1  ft 

0 

1.11 

-  0.95 

0.37 

77 

T 

0 

i 

0 

0 

CAIRO  WB  CITY  R 

5  7.8 

36.8 

47.3 

+  6.7 

73 

15 

23 

12 

49  5 

0 

0 

a 

0 

2.47 

-  0.  86 

1.54 

1 6 

T 

T 

7* 

2 

1 

CARRONDALE  SEWAGE 

58. 2M 

32.7 

45. 5M 

+  8.2 

74 

15 

16 

1 2 

543 

0 

0 

i  ft 

0 

3.13 

+  0.60 

1.14 

16 

0.0 

0 

4 

3 

2 

CARLYLE 

54.9 

32.0 

43.5 

+  9.5 

73 

15 

15 

12 

596 

0 

0 

1  7 

0 

1.39 

-  0.77 

0.82 

16 

4 

1 

0 

COBDEN   2  S 

57.9 

30.4 

44.2 

73 

15 

13 

12 

57  7 

0 

?  0 

0 

2.50 

1..7  5 

16 

0.0 

0 

2 

2 

1 

DU  QUOIN  2  S 

58.2 

32.8 

45.5 

+  9.4 

74 

15 

17 

12 

544 

0 

0 

1  7 

0 

2.90 

+  0.59 

7.01 

16 

0.0 

0 

3 

2 

1 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

56.4 

33.1 

44.8 

+  8.9 

77 

15 

15 

12 

567 

0 

0 

16 

0 

0.64 

-  1.40 

0.42 

16 

T 

T 

6  + 

; 

0 

0 

EL IZARETHTOWN 

58.4 

35  .4 

46.9 

73 

15 

18 

1 2 

501 

0 

0 

13 

0 

2.31 

-  0.89 

1.28 

16 

0.0 

0 

4 

2 

1 

FAIRFIELD 

55.4 

33.0 

44.2 

+  8.9 

73 

15 

17 

12 

579 

0 

0 

15 

0 

2.09 

-  0.16 

1.35 

16 

0.0 

0 

? 

2 

1 

FLORA 

54.2 

33.5 

43.9 

+  9.9 

72 

15 

16 

12 

586 

0 

0 

1  3 

0 

1.88 

-  0.24 

1  .00 

16 

0.0 

0 

5 

1 

1 

GOLCONDA  DAM  51 

55. 6M 

33.3 

44. 5M 

+  8.5 

76 

15 

18 

12 

577 

n 

0 

1  ft 

0 

2.07 

-  1.28 

0.97 

16 

T 

0 

5 

2 

0 

GREENV1 LLE 

54. OM 

31  .9** 

43. OM 

+  9.9 

72 

15 

13 

12 

611 

0 

0 

16 

0 

0.80 

-  1.31 

0.55 

16 

0.0 

1 

0 

HARR ISBURG 

58.8 

34.2 

46.5 

+  8.9 

75 

15 

15 

12 

513 

0 

0 

1  4 

0 

2.43 

-  0.28 

1.45 

16 

T 

0 

4 

7 

1 

MAKANDA    1  NW 

'57.9 

35. 6M 

46. 8M 

73 

15 

17 

12 

510 

0 

0 

1  7 

0 

3.23 

7  .45 

16 

T 

0 

2 

? 

1 

MC  LEANSRORO 

57.  1 

33.5 

45.3 

+  9.5 

75 

15 

16 

12 

546 

0 

0 

14 

0 

2.38 

-  0.17 

1.77 

16 

0.0 

0 

2 

2 

1 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

58.1 

33.6 

45.9 

+  10.9 

73 

15 

16 

12 

533 

0 

0 

1  5 

0 

1.96 

-  0.74 

1.17 

16 

T 

0 

3 

1 

1 

MOUNT  VERNON  4N 

54.9 

32.2 

43.6 

+  8.9 

73 

15 

14 

12 

594 

0 

0 

16 

0 

1.81 

-  0.61 

0.0 

0 

NEW  RURNSIDE 

.58.2 

33.3 

45.8 

+  8.9 

75 

15 

14 

12 

537 

0 

0 

13 

0 

2.24 

-  0.60 

1.35 

1ft 

T 

0 

3 

2 

1 

OLNEY  RADIO  STA 

54.8 

32.2 

43.5 

+  9.4 

73 

15 

11 

12 

598 

0 

0 

18 

0 

1  .  66 

-  0.57 

0.90 

16 

T 

0 

3 

1 

0 

SPARTA 

57.3 

34.3 

45.8 

+  9.8 

73 

15 

16 

12 

531 

0 

0 

14 

0 

2.26 

♦  0.19 

1.71 

16 

T 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

45.0 

+  9.5 

2.05 

-  0.55 

T 

STATE 

40.4 

+  10.5 

1.84 

-  0.08 

2.3 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  lodes. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALBION 
ALEDO 

ALTON  OAM  26 
ANNAwAN 
ANT IOCH 

ARLINGTON  HFIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

RARRY 

RE  ARCS TOWN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  EtASi 
BENTLE  v 
RE  NT  ON 
RLOOMINGTON 

BLOOM  1 NGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  OAM  52 
CAIRO  WB  CITY  | 

CANTON 

CARBONOALE  SEWAGE 
CARL  IN  V  I  LL  E  4  E 
CARLYLE 
CARM  I 

CASEY 

CENTRAL  IA  4  W 
CM ANDLERV I LL  E 
CMANNAHON  DRESDEN  ISLD 
CHARLESTON 

CMFNOA 
CHFSTFR 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WR  AIRPORT  R 
CHICAGO  WB  C ITY  R 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COROEN  2  S 
DAN  V  I  LL  E 

DANVILLE  SEWAGE  PL 
DAVENPORT    IOWA  L  D  15  R 
DECATUR 
DlXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 
EDwARDSV ILLE 
EFF  INGHAM 
ELGIN 

EL  I ZABETHTOWN 

ELS  AH 
FAIRF  I  El  l- 
FLORA 
FREEPORT 

FREE  PORT  SEWAGE  PL 

FULTON  DAM  13 
GALENA 
GALESBURG 
GAL  VA 
GENE  SEO 

GIBSON  CITY 

GL ADSTONt  DAM  18 

GLENOALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  dam  si 

GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENV ILLE 
GR  IDLE Y 

GR I GGSV I LL  E 
HARDIN 
HARR I SBURG 

HARR  I  SflURG  DISPOSAL  PL 


HAVANA  NO  2 

HILLSRORO 
MOOPESTON 

HUTSONV 1 LL  F  PwR  PL 
ILL INOIS  C ITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 

JERSEYVILLE 

JOL IET  BRANOON  RD 

JOL IET 

KANKAKEE 

KANKAKEE     ■  W 

K.E  I  THSBURG 
KEHANEE 
LA  HARPF 
LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE   1  S 
LAWRE  NCE V I LL  E 
LE  ROY 
LINCOLN 

MACK  I  NAM 
MACOMB 
MAKANDA  1 
MARENGO 
MARION 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MASCOUTAH 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEOORA 

MlNONK 

MOLINE  MB  AIRPORT 
MONMOUTH 

MONT 1CELL0 
MORRIS 
MORRIS   3  NF 
MORRISON 

MORR ISONVI LLE   1  E 


3. OR 
2.70 
2.  4  7 


2.30 
1  .20 
2.62 
1  .43 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1954 


.65 

2.og 

1.68 
1.11 


1.311 
1.26 
2.50 


1.17 
.82 
2.43 


2.43 
2.00 
1.15 


3.31 

2.87 
1.29 
1.77 
2.09 
1.13 

2.56 


Day  of  month 


.03  .02  T 
.07  .01  T 
.07      .01  T 


.06      .01  T 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  [  29  I  30 


1.58 
1*80 
1.42 


1.36 
1.30 
1.02 


1.27 
.97 
1.26 


1.74 
1.00 
1.30 
1.64 


1.22 
1.30 
1.00 


•  02 
.02 
.02 


.  15 
.39 


8m  r»f.r»oe.  not.i  follarta*  Statin  lutai. 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

d 

Day  of  month] 

Tol 

1   1   2  3 

4  | 

5 

6 

'I  1 

7  1   8  |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  | 

17   |  18 

19  | 

20  j 

21 

22  | 

23  j 

24 

25  | 

26  J 

27 

28  J  29  |  30 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

1.96 

.09 

J 

T 

i  •  l 

.28 

* 

.  in 

MOUNT  CARROLL 

• 

•  02 

•  01 

.08 

•  05 

MOUNT  OLIVE 

.85 

*  55 

Ti  0 

MOUNT  PULASK I 

1.44 

.01 

T 

T 

T 

.93 

.20 

.05 

.03 

T 

■  22 

MOUNT  STERLING 

1.70 

T 

1.32 

.13 

.05 

T 

T 

.04 

.16 

T< 

MOUNT  VE  RNON  4N 

1  .81 

*  04. 

NASHVlLLt    3  NW 

•  16 

NEWARK    7  E 

7.04 

.15 

T 

new  Boston  dam  17 

1  .30 

.0e 

1.04 

T 

T 

.05 

T 

•  10 

.15 

T 

NEW  BOSTON 

1.61 

.04 

1.  10 

.02 

.05 

• 

£.40 

new  burns 1 oe 

2.24 

1.35 

•  75 

1 

.04 

•  10 

NE WTON 

•  04 

•  19 

OLNEY  RADIO  STA 

1  .65 

.12 

.39 

OREGON  WATER  WKS 

2.01 

.49 

.86 

.17 

.12 

.14 

.13 

•  06 

•  04 

2.17 

.  }] 

T 

T 

.99 

.01 

.  1  A 

.13 

t 

.32 

•  32 

PALEST  I Nk 

2.26 

.25 

T 

T 

.  I  1 

.03 

.  i  * 

•  17 

PAR  IS   WATFR  WORKS 

1.55 

T 

.30 

*  75 

"  10 

.20 

PARK  FORtST 

7.53 

T 

T 

.0? 

T 

1  .34 

.28 

111 

.08 

T 

.11 

.30 

.29 

PAW  PAW 

2.12 

.26 

.70 

.20 

T 

.16 

.30 

.25 

•  25 

PAVSON 

1.85 

T 

PEORIA  WB  AIRPORT  R 

02 

1.77 

_ 

PEOTONE 

2.83 

T 

1  *60 

- 

■  1 1 

*  15 

32 

T 

*  05 

PETERSBURG 

1.10 

T 

T 

T 

.69 

T 

.08 

.03 

T 

.22 

•  06 

PLEASANT  HILL 

1.26 

T 

T 

.57 

.01 

.08 

.05 

.12 

.04 

.35 

.04 

PONT  1  AC 

1.73 

.13 

1.  12 

.07 

.01 

.03 

.06 

T 

T 

•  15 

■  16 

PRAIRIE  DU  ROCHE R 

*  22 

•  0 

•  16 

PR  I  NCEV  1  LL  E   2  NW 

1*82 

.01 

T 

1*  29 

1  2 

18 

QUINCY 

1  .67 

.15 

1.21 

.10 

.01 

.03 

•  17 

OUINCY  CAA  AP 

1.53 

T 

T 

1.16 

.13 

T 

.14 

T 

T 

T 

■  02 

.08 

QU I NCY  DAM  2 1 

1  .70 

1  24 
* 

04 

* 

02 

12 

* 

■  05 
* 

32 

OUlNCY   MLMORIAL  BRIDGE 

*  in 

RANTOUL  CMANUTE   AF  BASE 

1  .56 

.01 

.22 

*  £g 

T 

07 

*06 

_ 

•  07 

•  13 

RED  BUD 

1.74 

•  99 

.34 

•  19 

,06 

.  16 

ROBERTS   3  N 

2.56 

.20 

T 

T 

.12 

1.62 

.03 

.10 

.06 

.11 

•  22 

.10 

ROCHELL  E 

1  .81 

.38 

04 

02 

13 

1  4 

ROCK FORD 

T 

T 

* 

ROCK  FORD  4  NE 

ROCK  FORD  CAA  AP 

1.50 

.73 

T 

j 

T 

.52 

.24 

.02 

.08 

T 

.13 

.01 

•  10 

.17 

T 

ROCKPORT 

.56 

.25 

T 

.03 

•  26 

RUSH  V  I  LLt" 

7.40 

STE   MAR  1 fc 

"  7 

T 

T 

.05 

,09 

•  02 

•  06 

SALEM 

2.74 

2 "  09 

*  28 

"  1  ] 

* 

*  14 

SHAWNE ETOWN  NEW  TOWN 

7.39 

T 

.90 

.48 

.63 

.03 

•  21 

.  14 

SIDELL 

1.89 

.40 

T 

T 

.89 

.06 

•  06 

.08 

.11 

.29 

SPARTA 

2.26 

SPR INGF 1  EL  D  WB  AP  R 

T 

T 

.30 

•  £^ 

•  07 

.03 

SPR  INGF IkLO  WB  C ITY  R 

1.44 

T 

T 

.36 

.04 

"  26 

T 

04 

.02 

*  1< 

STOCKTON 

.60 

.43 

T 

.13 

.06 

.05 

.04 

•  09 

ST  RE ATOR 

3.7S 

.03 

1.76 

1.52 

■  48 

SYCAMORE 

2.89 

-23 

TARLfc  GROVF 

TAYLORVILLF 

1.13 

* 

.02 

* 

TISK  ILWA 

2  .14 

.04 

T 

1.46 

.07 

T 

.33 

■  24 

TOULON 

2.76 

.01 

T 

2.18 

.01 

.03 

.22 

.05 

.22 

TUSCOLA 

1.7] 

•  03 

.2" 

04 

16 

URBANA 

T 

T 

T 

T 

T 

.95 

.03 

.02 

.08 

•  OS 

URflANA  ENG  CAMPUS 

UTICA    STARVED   ROCK  DAM 

7.73 

.26 

.93 

.19 

T 

■  1C 

.12 

.35 

T 

.28 

VANDAL IA  CAA  AP 

.9fi 

T 

T 

T 

.52 

.13 

.19 

.0] 

.02 

.01 

•  1C 

V  I RDEN 

1  .05 

T 

T 

.  76 

.04 

•  0C 

.01 

.02 

•  04 

■  09 

WALNUT 

2.78 

.oe 

.98 

.13 

•  5C 

.05 

.34 

.20 

WA  RSAW 

7.15 

1.58 

.19 

.09 

•  2S 

WATFRLOO 

.90 

T 

.43 

.07 

.05 

,0* 

.31 

WATSFKA 

7.51 

■  20 

1.40 

.15 

•  OS 

.05 

•  02 

•  75 

.08 

.2* 

.05 

WA  UK  F  GAN 

1.7* 

.11 

.02 

.87 

.07 

■  22 

.16 

T 

.25 

WAYNE    C  ITY 

1.66 

.92 

.32 

.38 

.0] 

.02 

.01 

WHE6TON  COLLEGE 

7.7A 

.20 

.03 

.98 

.12 

•i: 

•  16 

.38 

•  2' 

.04 

WHITE  MALL   1  E 

1  .01 

T 

.75 

•  Oi 

.03 

.02 

•  l: 

.05 

WILCOX 

1.73 

.06 

.65 

.20 

.38 

.10 

.  14 

H 

T 

.62 

.17 

T 

T 

.05 

.29 

B*m  refvrooce  not.,  folio. lug  Station  lodai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1954 


Station 

Day 

Oi 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

59 

53 

50 

49 

51 

44 

41 

54 

63 

66 

53 

35 

58 

65 

74 

70 

51 

57 

64 

62 

60 

56 

53 

56 

69 

63 

62 

M  IN 

34 

36 

36 

31 

30 

29 

26 

25 

32 

37 

32 

17 

50 

63 

39 

35 

44 

41 

30 

39 

37 

37 

28 

40 

34 

35, 

0 

MAX 

49 

46 

41 

48 

43 

38 

55 

55 

49 

44 

27 

58 

65 

70 

44 

48 

53 

55 

60 

50 

46 

44 

60 

55 

36 

38 

M  IN 

18 

31 

29 

33 

30 

24 

15 

30 

26 

32 

17 

5 

23 

39 

38 

34 

40 

34 

32 

18 

32 

27 

27 

12 

30 

28 

77. 

2 

ALTON  OAM  26 

MA 

49 

53 

43 

49 

51 

51 

38 

54 

61 

62 

43 

35 

60 

70 

72 

65 

53 

53 

59 

54 

55 

55 

50 

62 

67 

49 

46 

M  IN 

32 

33 

32 

33 

31 

26 

22 

28 

32 

31 

23 

15 

29 

44 

58 

36 

39 

38 

36 

31 

39 

32 

33 

29 

34 

30 

37. 

6 

ANNA  lNW 

MAX 

64 

65 

60 

55 

57 

48 

38 

59 

65 

67 

37 

58 

65 

74 

69 

53 

54 

61 

57 

65 

57 

54 

55 

69 

56 

63 

MlN 

36 

35 

37 

28 

29 

31 

25 

20 

36 

32 

17 

27 

52 

63 

40 

29 

40 

42 

37 

31 

43 

33 

39 

27 

40 

32 

34. 

5 

*  Id  T  1  ACh 

41 

41 

35 

35 

39 

30 

37 

43 

43 

41 

35 

25 

45 

55 

59 

47 

44 

50 

52 

52 

45 

42 

41 

45 

38 

40 

36 

MIN 

25 

27 

25 

25 

29 

16 

15 

31 

21 

32 

15 

2 

22 

35 

46 

31 

22 

28 

29 

40 

32 

24 

34 

30 

29 

21 

30 

29 

26 ! 

6 

AURORA  COLLEGE 

45 

43 

35 

38 

41 

34 

37 

43 

46 

46 

34 

27 

51 

60 

67 

41 

50 

53 

59 

61 

51 

46 

44 

50 

35 

35 

37 

MlN 

29 

28 

20 

25 

30 

16 

14 

30 

21 

27 

15 

3 

24 

32 

39 

30 

31 

39 

32 

20 

33 

30 

23 

5 

31 

29 

75 

5 

BELLEVILLE    SCOTT   AF  BASE 

57 

58 

44 

50 

53 

40 

38 

56 

62 

62 

39 

36 

60 

70 

73 

64 

54 

54 

61 

56 

59 

56 

49 

65 

68 

51 

45 

MIN 

35 

38 

32 

31 

30 

26 

24 

27 

32 

39 

23 

16 

28 

53 

62 

39 

37 

39 

37 

30 

41 

32 

33 

27 

33 

30 

33 

4 

Bloom i ngton  normal 

47 

45 

39 

39 

43 

41 

39 

50 

51 

52 

50 

29 

54 

68 

70 

67 

51 

54 

61 

60 

52 

50 

49 

55 

55 

42 

42 

MlN 

34 

33 

33 

30 

30 

20 

17 

29 

25 

30 

23 

9 

24 

44 

56 

35 

34 

43 

34 

24 

37 

29 

30 

18 

32 

29 

30 

0 

CA 1 RO   ¥ B  CI T Y 

63 

65 

49 

56 

57 

44 

37 

55 

64 

67 

53 

39 

59 

68 

73 

68 

55 

56 

64 

57 

63 

59 

55 

55 

71 

51 

70 

57 

8 

MIN 

37 

35 

33 

32 

32 

29 

27 

24 

37 

35 

29 

23 

31 

55 

64 

42 

45 

45 

39 

39 

39 

39 

39 

35 

39 

36 

36 

8 

64 

65 

54 

52 

55 

51 

38 

60 

60 

66 

39 

59 

67 

74 

70 

55 

54 

62 

60 

62 

58 

53 

56 

70 

64 

59 

58 

2 

MIN 

32 

35 

37 

25 

25 

32 

26 

20 

30 

28 

32 

16 

23 

49 

59 

42 

33 

43 

38 

28 

42 

32 

36 

27 

37 

33 

32. 

7 

CARL INV ILLE   4  C 

47 

52 

45 

42 

51 

40 

40 

58 

61 

59 

48 

35 

58 

74 

72 

62 

55 

55 

65 

55 

58 

55 

50 

63 

55 

49 

48 

MIN 

29 

34 

31 

30 

26 

25 

19 

26 

26 

31 

25 

12 

26 

43 

58 

36 

34 

39 

35 

22 

38 

28 

34 

20 

33 

30 

30 

3 

CARLYLE 

55 

55 

44 

43 

52 

44 

39 

52 

61 

64 

51 

35 

59 

70 

73 

69 

52 

55 

63 

63 

59 

66 

50 

60 

68 

51 

47 

MIN 

30 

34 

31 

28 

28 

27 

22 

26 

27 

29 

28 

15 

28 

53 

61 

39 

28 

36 

36 

37 

27 

41 

30 

33 

25 

34 

33 

32 

0 

CHARLESTON 

36 

45 

« 

43 

40 

44 

29 

39 

50 

53 

59 

33 

31 

56 

67 

72 

44 

53 

54 

61 

55 

53 

53 

47 

55 

53 

45 

MIN 

30 

32 

30 

27 

30 

25 

18 

19 

28 

28 

26 

11 

11 

27 

44 

43 

34 

40 

34 

27 

28 

32 

33 

22 

23 

37 

^8 

4 

CMENOA 

42 

38 

40 

41 

37 

40 

48 

50 

50 

40 

29 

54 

67 

70 

63 

49 

52 

60 

60 

52 

47 

45 

54 

48 

39 

40 

MIN 

26 

30 

30 

30 

30 

18 

15 

28 

30 

30 

21 

6 

24 

42 

55 

33 

2  5 

35 

30 

42 

34 

22 

35 

31 

28 

14 

32 

27 

28 

7 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

47 

44 

35 

36 

39 

30 

38 

45 

45 

47 

37 

20 

51 

61 

68 

39 

42 

51 

59 

59 

48 

45 

47 

48 

36 

39 

40 

MIN 

35 

34 

29 

30 

29 

22 

28 

35 

31 

37 

16 

1  1 

29 

45 

39 

34 

35 

37 

38 

40 

37 

32 

35 

33 

30 

24 

33 

33 

31 

8 

CHICAGO  HP  AIRPORT 

47 

44 

36 

35 

40 

29 

39 

47 

46 

47 

35 

29 

53 

62 

69 

40 

47 

56 

62 

58 

50 

50 

48 

50 

36 

38 

41 

MIN 

34 

31 

28 

27 

26 

21 

21 

33 

25 

32 

15 

0 

28 

43 

40 

34 

30 

36 

37 

39 

35 

27 

36 

33 

26 

17 

34 

32 

29 

6 

CHICAGO  HB  CITY 

46 

45 

37 

37 

42 

29 

38 

45 

46 

46 

36 

29 

50 

61 

68 

39 

41 

48 

51 

56 

46 

44 

47 

49 

36 

37 

40 

MIN 

35 

34 

30 

30 

29 

23 

27 

34 

33 

36 

18 

11 

29 

44 

39 

34 

38 

37 

40 

36 

31 

35 

33 

29 

27 

33 

34 

3? 

0 

CICERO 

49 

47 

38 

36 

40 

32 

42 

47 

4  g 

49 

40 

70 

53 

60 

68 

47 

47 

55 

60 

57 

44 

45 

47 

50 

45 

38 

41 

MIN 

31 

31 

28 

27 

32 

20 

20 

31 

25 

33 

19 

7 

26 

39 

46 

33 

29 

3  3 

37 

39 

35 

27 

36 

32 

29 

16 

33 

33 

29 

5 

COBOEN  2  S 

64 

65 

60 

54 

51 

47 

38 

60 

64 

69 

54 

38 

59 

66 

73 

67 

59 

51 

62 

58 

63 

58 

54 

55 

69 

58 

62 

MIN 

33 

30 

3  3 

23 

22 

28 

22 

15 

29 

29 

29 

13 

23 

50 

60 

39 

30 

40 

32 

29 

37 

29 

32 

24 

36 

29 

30 

4 

OANV  ILLE 

50 

43 

42 

41 

40 

33 

40 

50 

si 

55 

40 

31 

54 

69 

69 

65 

53 

55 

62 

60 

55 

50 

51 

51 

49 

42 

45 

MIN 

30 

33 

30 

30 

32 

23 

18 

30 

27 

29 

23 

10 

27 

43 

58 

33 

31 

42 

36 

28 

38 

32 

31 

17 

33 

32 

30 

6 

DAVENPORT    IOWA  L   D  15 

49 

45 

38 

46 

41 

31 

39 

53 

s? 

47 

30 

29 

56 

64 

62 

43 

47 

53 

59 

57 

47 

46 

46 

55 

36 

37 

37 

M  IN 

34 

35 

28 

34 

30 

19 

18 

32 

2  6 

30 

14 

9 

29 

44 

40 

28 

33 

35 

30 

24 

33 

31 

22 

18 

33 

25 

28 

4 

DECATUR 

46 

45 

39 

40 

44 

37 

38 

51 

53 

56 

43 

29 

57 

69 

70 

62 

51 

56 

62 

60 

55 

55 

48 

59 

44 

44 

43 

MIN 

32 

32 

29 

29 

27 

23 

17 

27 

2  8 

34 

23 

1  1 

25 

44 

58 

36 

34 

34 

34 

25 

38 

38 

31 

20 

25 

29 

30 

1 

45 

44 

40 

42 

41 

35 

39 

49 

50 

48 

42 

26 

52 

60 

63 

51 

47 

53 

59 

55 

50 

46 

44 

53 

53 

38 

37 

MIN 

32 

30 

23 

30 

32 

la 

13 

31 

21 

28 

18 

5 

24 

38 

43 

34 

32 

41 

33 

20 

39 

31 

29 

8 

33 

?8 

27 

6 

OU  QUO  I N   2  S 

62 

63 

34 

50 

55 

^0 

39 

58 

64 

68 

58 

37 

60 

68 

74 

70 

55 

55 

64 

60 

63 

59 

52 

58 

72 

61 

55 

58 

2 

MIN 

32 

34 

36 

26 

26 

32 

26 

22 

30 

29 

29 

17 

20 

47 

62 

39 

3 1 

37 

42 

38 

29 

40 

32 

34 

26 

39 

32 

32 

8 

FACT    QT    1  ftiilc     Dinvc  Cat 

59 

61 

51 

53 

54 

47 

39 

58 

63 

65 

51 

35 

63 

74 

77 

63 

54 

55 

61 

55 

60 

57 

51 

66 

66 

51 

46 

MIN 

32 

35 

34 

30 

28 

29 

29 

24 

30 

29 

29 

IS 

29 

50 

62 

40 

36 

39 

35 

29 

41 

29 

36 

25 

36 

34 

33 

1 

EFF 1 NGHAM 

49 

51 

43 

48 

42 

46 

41 

50 

58 

62 

50 

33 

61 

66 

71 

66 

53 

54 

62 

61 

51 

54 

50 

56 

61 

50 

45 

5  2 

7 

MlN 

32 

34 

32 

29 

27 

26 

20 

28 

26 

33 

29 

13 

25 

46 

58 

40 

35 

43 

36 

26 

41 

34 

33 

23 

36 

31 

32 

1 

EL  I Z  ABE THTOWN 

60 

61 

59 

53 

55 

51 

37 

52 

6  4 

67 

65 

37 

58 

65 

73 

69 

47 

54 

63 

60 

61 

57 

55 

55 

72 

66 

69 

56 

4 

MIN 

32 

34 

39 

29 

30 

32 

32 

21 

32 

32 

35 

18 

27 

52 

63 

42 

40 

45 

41 

34 

43 

34 

40 

30 

42 

34 

35 

4 

FA  I RF I E  LD 

58 

54 

50 

46 

50 

45 

3S 

54 

60 

63 

53 

35 

58 

66 

73 

69 

51 

55 

63 

60 

59 

55 

53 

57 

71 

59 

52 

55 

4 

MIN 

28 

34 

38 

27 

26 

27 

25 

23 

26 

30 

31 

17 

24 

52 

62 

40 

33 

44 

40 

30 

40 

35 

34 

27 

38 

34 

33 

0 

FLORA 

56 

52 

49 

45 

50 

44 

39 

55 

60 

63 

54 

34 

58 

66 

72 

70 

54 

56 

61 

60 

57 

53 

50 

57 

66 

47 

45 

45 

54 

2 

MIN 

30 

35 

36 

24 

29 

38 

23 

26 

29 

35 

29 

16 

25 

50 

61 

40 

36 

45 

34 

30 

41 

33 

34 

26 

39 

33 

33 

5 

FREE  PORT 

44 

43 

37 

41 

39 

33 

38 

46 

48 

44 

34 

24 

51 

57 

60 

44 

46 

52 

58 

52 

48 

45 

41 

53 

39 

35 

37 

43 

6 

MIN 

29 

29 

20 

29 

32 

16 

10 

32 

19 

31 

15 

2 

23 

38 

40 

32 

29 

40 

33 

18 

35 

31 

30 

20 

31 

26 

26 

6 

FULTON   OAM  13 

43 

42 

39 

42 

41 

36 

37 

49 

50 

44 

39 

24 

51 

61 

60 

45 

44 

51 

59 

56 

47 

45 

43 

54 

46 

35 

39 

MIN 

33 

31 

26 

32 

32 

21 

16 

32 

23 

29 

17 

6 

23 

37 

39 

32 

25 

3  J 

33 

40 

33 

21 

35 

32 

28 

11 

31 

30 

27 

8 

GALESBURG 

50 

44 

38 

46 

44 

34 

42 

54 

55 

51 

30 

29 

58 

66 

71 

43 

49 

53 

60 

56 

49 

47 

45 

59 

36 

40 

39 

MIN 

33 

34 

28 

32 

28 

18 

18 

29 

24 

29 

13 

9 

27 

39 

39 

27 

25 

34 

34 

35 

29 

20 

33 

28 

18 

11 

32 

23 

26 

8 

GALVA 

49 

47 

39 

44 

45 

39 

40 

53 

54 

51 

40 

28 

55 

66 

70 

59 

48 

53 

60 

58 

52 

46 

49 

57 

52 

36 

41 

MIN 

32 

33 

27 

30 

29 

20 

14 

29 

25 

29 

18 

6 

22 

36 

49 

31 

27 

3  i 

30 

38 

32 

19 

35 

28 

28 

12 

32 

26 

27 

4 

GOLCONOA  OAM  51 

58 

64 

48 

52 

56 

40 

34 

50 

60 

48 

36 

56 

68 

76 

66 

48 

54 

64 

58 

62 

56 

56 

56 

70 

50 

70 

M  IN 

30 

32 

32 

28 

28 

28 

22 

20 

30 

30 

24 

ie 

28 

52 

61 

40 

40 

42 

38 

36 

36 

34 

38 

32 

36 

32 

33 

3 

GREENVILLE 

MAX 

51 

53 

42 

47 

52 

45 

40 

58 

62 

61 

48 

35 

58 

69 

7? 

68 

52 

55 

62 

62 

56 

47 

62 

63 

49 

45 

45 

54 

0 

MlN 

31 

35 

30 

28 

39 

26 

19 

26 

32 

37 

27 

13 

25 

47 

58 

37 

29 

32 

36 

35 

27 

41 

29 

35 

23 

33 

31 

31 

9 

GR IGGSV ILLE 

MAX 

45 

47 

44 

48 

50 

47 

38 

57 

60 

55 

49 

34 

60 

75 

73 

65 

50 

54 

6'.' 

55 

55 

53 

50 

61 

58 

49 

47 

39 

52 

■  8 

MIN 

34 

35 

33 

33 

30 

26 

16 

27 

32 

32 

21 

10 

27 

43 

52 

37 

29 

32 

34 

35 

34 

25 

36 

28 

33 

21 

32 

30 

30 

.6 

MARR ISBURG 

MAX 

64 

62 

54 

5? 

56 

46 

38 

58 

65 

65 

55 

38 

61 

68 

75 

7  0 

50 

55 

66 

61 

65 

56 

57 

58 

75 

64 

68 

45 

58 

•  a 

MlN 

32 

35 

37 

29 

25 

29 

28 

24 

28 

27 

34 

15 

25 

54 

64 

42 

31 

28 

35 

45 

40 

31 

42 

35 

38 

29 

41 

35 

34 

.2 

HAVANA 

MAX 

48 

45 

43 

47 

46 

43 

38 

55 

53 

53 

47 

30 

57 

71 

72 

66 

49 

53 

6] 

57 

53 

51 

50 

58 

56 

44 

44 

42 

51 

•  1 

MIN 

29 

33 

32 

31 

30 

24 

18 

29 

27 

33 

22 

10 

25 

39 

53 

36 

27 

31 

3& 

41 

34 

23 

37 

29 

33 

19 

32 

30 

29 

9 

HILLSBORO 

MAX 

48 

53 

44 

42 

51 

44 

40 

58 

61 

58 

52 

35 

58 

70 

72 

70 

55 

56 

62 

57 

58 

57 

53 

63 

59 

49 

47 

43 

54 

.1 

MIN 

29 

35 

33 

29 

28 

26 

18 

26 

27 

31 

25 

12 

26 

46 

58 

37 

28 

29 

34 

40 

35 

.  25 

39 

28 

36 

21 

34 

31 

30 

.9 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1954 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

2 

g 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOOPESTON 

MAX 

48 

41 

40 

39 

38 

36 

39 

48 

48 

51 

38 

30 

53 

66 

69 

66 

52 

61 

60 

52 

50 

50 

49 

47 

39 

40 

41 

48. 

1 

M  IN 

31 

33 

30 

28 

32 

21 

16 

30 

22 

28 

29 

35 

25 

38 

32 

15 

32 

31 

30. 

0 

JACK  SON V 1 L  L  f 

MAX 

46 

48 

46 

46 

48 

46 

46 

56 

57 

55 

54 

59 

74 

72 

65 

61 

57 

58 

54 

52 

60 

57 

47 

46 

54. 

6 

MIN 

31 

35 

30 

18 

30 

33 

28 

33 

34 

37 

33 

22 

35 

26 

34 

17 

32 

31 

30. 

2 

JERSEYV I LLE 

MAX 

51 

53 

47 

49 

52 

47 

40 

88 

59 

60 

54 

35 

63 

76 

76 

67 

62 

56 

57 

56 

52 

64 

61 

49 

48 

42 

55. 

1 

MIN 

33 

3  3 

33 

30 

28 

26 

19 

5 

28 

30 

25 

12 

28 

60 

25 

30 

30. 

5. 

JOL  1ET 

MAX 

47 

44 

37 

37 

40 

35 

39 

46 

47 

47 

39 

27 

53 

62 

69 

60 

60 

60 

52 

47 

46 

51 

47 

36 

41 

40 

47. 

0 

MIN 

33 

29 

34 

20 

19 

22 

31 

20 

26 

40 

56 

2  9 

33 

31 

29. 

9 

KANKAKEE 

MAX 

47 

43 

40 

39 

41 

39 

39 

47 

47 

50 

43 

29 

52 

65 

68 

65 

59 

60 

53 

49 

48 

50 

48 

37 

40 

40 

47. 

9 

MIN 

3  1 

30 

30 

2  7 

33 

20 

16 

31 

22 

32 

21 

26 

41 

5  7 

34 

29 

31 

33 

36 

26 

12 

31 

29.8 

KANKAKEE   4  V 

MAX 

47 

44 

37 

38 

36 

39 

47 

47 

49 

35 

28 

51 

63 

68 

63 

60 

60 

53 

47 

47 

48 

42 

36 

39 

38 

46.6 

MIN 

3° 

25 

30 

30 

28.3 

KEWANEE 

MAX 

47 

40 

37 

43 

44 

33 

39 

50 

48 

52 

33 

28 

54 

65 

70 

44 

59 

58 

50 

46 

45 

57 

36 

35 

46, 

6 

MIN 

29 

29 

31 

26 

30 

25 

26. 

6 

LA  HARPE 

MAX 

50 

48 

4  0 

48 

47 

36 

38 

55 

53 

48 

40 

29 

59 

68 

70 

55 

60 

54 

50 

49 

48 

58 

56 

41 

42 

36 

49 

3 

MIN 

24 

33 

29 

29 

0 

LA  SALLE  PERU 

MAX 

48 

44 

37 

40 

41 

35 

40 

50 

52 

49 

36 

28 

54 

65 

70 

51 

61 

59 

52 

49 

46 

55 

46 

40 

38 

40 

47  < 

s 

MIN 

34 

2n 

33 

32 

36 

23 

36 

33 

29 

10 

33 

29 

29 

s 

LINCOLN 

MAX 

49 

43 

38 

41 

46 

38 

40 

54 

53 

56 

39 

29 

55 

71 

69 

60 

6? 

57 

54 

52 

46 

58 

50 

44 

44 

42 

49 

a 

MIN 

30 

33 

2  8 

29 

27 

23 

16 

26 

24 

31 

23 

g 

24 

39 

54 

25 

31 

22 

28 

28 

7 

MAKANDA   1  NW 

MAX 

62 

64 

60 

51 

54 

48 

37 

58 

62 

68 

59 

17 

58 

66 

73 

7  0 

52 

55 

61 

60 

61 

57 

54 

55 

70 

66 

61 

43 

57 

9 

MIN 

° 

31 

31 

42 

44 

* 

33 

35 

6 

MARENGO 

MAX 

44 

42 

36 

35 

39 

32 

37 

45 

45 

43 

35 

24 

48 

57 

59 

46 

46 

51 

57 

55 

48 

44 

40 

48 

41 

34 

36 

36 

43 

0 

MIN 

25 

29 

27 

26 

1 

MATTOON 

MAX 

45 

47 

43 

41 

45 

35 

38 

51 

55 

58 

36 

30 

56 

66 

71 

6^ 

6  0 

60 

54 

51 

47 

56 

51 

45 

45 

41 

49 

8 

MIN 

34 

32 

29 

31 

30 

24 

18 

28 

27 

34 

19 

1  0 

26 

48 

58 

29 

32 

28 

37 

32 

* 

23 

32 

28 

30 

6 

MC  LEANSBORO 

MAX 

61 

56 

5  0 

50 

54 

42 

38 

57 

64 

66 

53 

16 

58 

67 

75 

68 

63 

59 

60 

57 

53 

58 

72 

59 

63 

45 

57 

,1 

MIN 

30 

35 

37 

28 

26 

25 

25 

23 

29 

31 

29 

1  6 

25 

50 

61 

3  9 

30 

28 

36 

30 

43 

34 

36 

36 

38 

34 

33 

5 

M I NONK 

MAX 

46 

41 

35 

38 

42 

35 

40 

48 

51 

50 

37 

30 

53 

65 

69 

'-7 

60 

59 

58 

50 

43 

52 

42 

41 

36 

39 

47 

.2 

MIN 

25 

32 

30 

34 

20 

30 

26 

12 

31 

28 

27 

9 

MOLINE  KB  AIRPORT 

MAX 

48 

44 

37 

46 

42 

31 

38 

54 

51 

48 

31 

29 

56 

65 

67 

44 

47 

53 

59 

56 

48 

46 

44 

57 

36 

36 

38 

37 

46.0 

M  IN 

33 

34 

28 

3  1 

28 

1  6 

14 

31 

22 

31 

1  3 

6 

28 

44 

4  1 

26 

24 

34 

30 

35 

28 

20 

33 

30 

15 

12 

33 

23 

26 

■  s 

MONMOUTH 

MAX 

50 

46 

40 

47 

41 

17 

40 

55 

55 

50 

40 

?8 

58 

66 

70 

'.6 

47 

54 

6  0 

55 

50 

47 

46 

60 

56 

37 

39 

38 

48 

8 

M  IN 

22 

i  3 

24 

33 

33 

40 

34 

18 

36 

29 

30 

16 

33 

28 

28 

6 

MORRIS   3  NE 

MAX 

MIN 

MORR ISON 

MAX 

45 

44 

38 

45 

43 

33 

40 

50 

54 

4B 

39 

25 

55 

61 

64 

4  8 

59 

56 

51 

45 

40 

55 

54 

36 

38 

38 

46 

.5 

MIN 

31 

30 

28 

30 

28 

19 

13 

29 

2  0 

28 

16 

22 

34 

46 

24 

29 

28 

26 

6 

MORR ISONV I LLE   1  E 

MAX 

45 

49 

42 

42 

48 

44 

40 

55 

57 

58 

48 

35 

56 

70 

73 

67 

51 

54 

60 

55 

54 

53 

50 

60 

54 

47 

44 

42 

51.8 

M  IN 

° 

29 

18 

26 

32 

25 

25 

42 

58 

6 

27 

29 

34 

43 

34 

24 

37 

27 

32 

19 

33 

29 

29 

.9 

MT   CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

59 

57 

60 

49 

52 

46 

40 

55 

61 

67 

56 

3  6 

58 

66 

73 

60 

65 

63 

62 

66 

55 

57 

70 

64 

65 

47 

58 

.1 

MIN 

31 

29 

28 

6  1 

32 

30 

39 

45 

30 

37 

^  6 

27 

40 

33 

33 

.6 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

46 

45 

39 

43 

41 

36 

38 

48 

50 

45 

38 

25 

53 

60 

60 

47 

58 

54 

48 

45 

42 

54 

47 

34 

38 

37 

46 

.3 

MIN 

23 

30 

33 

18 

35 

2Q 

16 

31 

29 

27 

5 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

47 

55 

4  7 

46 

51 

41 

38 

56 

62 

66 

52 

36 

60 

66 

73 

71 

62 

60 

60 

66 

51 

57 

69 

58 

45 

44 

54 

.9 

MIN 

32 

26 

22 

2  8 

52 

6 1 

3  8 

29 

29 

36 

37 

28 

40 

30 

3  4 

24 

39 

31 

32 

.2 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

61 

63 

60 

49 

54 

48 

36 

57 

63 

65 

59 

30 

58 

65 

75 

7  0 

64 

61 

63 

68 

55 

55 

-o 

65 

65 

45 

58 

■  2 

MIN 

33 

33 

26 

29 

25 

37 

29 

33 

39 

25 

42 

33 

33 

.3 

NEWTON 

MAX 

51 

49 

48 

45 

49 

45 

42 

55 

60 

64 

55 

36 

57 

65 

72 

70 

64 

61 

57 

55 

53 

57 

65 

50 

46 

42 

64 

■  2 

MIN 

3  1 

3  3 

'32 

28 

29 

30 

29 

36 

39 

29 

35 

36 

25 

38 

33 

32 

.8 

OLNEY  RADIO  STA 

MAX 

54 

51 

48 

44 

48 

44 

38 

54 

60 

62 

56 

34 

58 

68 

73 

71 

64 

63 

60 

55 

54 

57 

68 

49 

47 

44 

54 

.8 

MIN 

32 

3  J 

26 

2  7 

28 

24 

22 

24 

J  1 

26 

5 1 

62 

3  9 

30 

28 

1  7 

45 

27 

40 

37 

1 1 

26 

40 

34 

32 

.2 

OTTAWA 

MAX 

49 

45 

35 

39 

41 

35 

4? 

50 

52 

49 

36 

28 

53 

62 

67 

67 

61 

61 

54 

48 

45 

54 

44 

39 

37 

43 

47 

.5 

MIN 

32 

27 

31 

36 

2  4 

32 

1 1 

33 

30 

29.3 

PALEST INE 

MAX 

49 

48 

44 

45 

46 

40 

40 

53 

56 

63 

45 

36 

58 

66 

72 

65 

6? 

63 

58 

55 

55 

56 

55 

50 

46 

44 

52 

■  9 

MIN 

30 

30 

29 

37 

33 

25 

34 

33 

32 

■  2 

PANA 

MAX 

45 

49 

'.  1 

41 

46 

41 

37 

53 

55 

58 

48 

31 

56 

68 

74 

67 

61 

60 

55 

54 

46 

59 

6  7 

46 

44 

41 

51 

.3 

MIN 

30 

25 

12 

25 

58 

29 

30 

7  7 

20 

33 

30 

31 

■  0 

PARIS   WATER  WORKS 

MAX 

48 

44 

39 

39 

41 

37 

38 

47 

55 

32 

66 

71 

68 

6? 

61 

54 

6? 

49 

53 

6? 

45 

46 

40 

50 

.0 

M  IN 

32 

24 

61 

31 

30 

33 

32 

.0 

PARK  FOREST 

MAX 

47 

43 

35 

34 

40 

29 

39 

47 

47 

49 

34 

27 

51 

61 

67 

39 

60 

58 

50 

47 

47 

45 

34 

38 

39 

39 

44 

3 

MIN 

32 

32 

26 

23 

25 

23 

32 

31 

26 

.7 

PEORIA   WB  AIRPORT 

MAX 

48 

40 

37 

43 

44 

32 

39 

53 

52 

50 

33 

28 

54 

67 

70 

'.3 

47 

52 

6  0 

56 

50 

48 

44 

56 

37 

42 

41 

38 

46 

6 

MIN 

30 

27 

32 

1 5 

9 

27 

40 

42 

32 

27 

34 

36 

35 

30 

34 

29 

23 

18 

24 

26 

.3 

PONT  I AC 

MAX 

47 

42 

37 

37 

41 

38 

39 

48 

49 

49 

41 

28 

53 

65 

68 

62 

54 

69 

62 

52 

4  8 

44 

52 

47 

39 

40 

38 

47 

4 

MIN 

32 

34 

29 

40 

28 

32 

31 

42 

30 

29 

7 

OUINCY 

MAX 

48 

49 

43 

50 

50 

30 

39 

58 

59 

52 

37 

34 

64 

73 

70 

53 

51 

60 

55 

54 

6  3 

51 

62 

55 

49 

45 

38 

51 

.3 

M  IN 

37 

35 

34 

30 

37 

29 

35 

39 

34 

38 

30 

36 

32 

31 

31 

9 

QUINCY  CAA  AP 

MAX 

48 

48 

4? 

49 

48 

34 

38 

58 

58 

51 

32 

32 

63 

72 

70 

46 

52 

55 

60 

52 

53 

52 

45 

60 

43 

48 

42 

36 

49 

.5 

M  IN 

33 

30 

30 

16 

10 

29 

45 

45 

32 

29 

32 

37 

33 

29 

22 

29 

26 

22 

17 

32 

23 

i8 

rl 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

47 

40 

39 

37 

40 

32 

39 

48 

47 

52 

34 

30 

55 

66 

68 

58 

51 

54 

60 

60 

52 

49 

49 

54 

36 

41 

41 

40 

47 

2 

MIN 

34 

34 

31 

30 

32 

24 

19 

30 

31 

34 

20 

11 

26 

44 

57 

13 

31 

31 

32 

37 

34 

3  8 

36 

32 

26 

19 

34 

32 

30 

9 

ROBERTS   3  N 

MAX 

48 

43 

36 

36 

40 

37 

35 

42 

48 

49 

40 

30 

53 

66 

70 

65 

52 

53 

61 

61 

52 

50 

46 

56 

60 

38 

38 

37 

47 

6 

MIN 

31 

33 

30 

26 

32 

19 

15 

30 

24 

32 

21 

7 

25 

40 

56 

14 

29 

30 

29 

47 

35 

25 

37 

31 

10 

13 

32 

29 

29 

4 

ROCKFORD 

MAX 

42 

41 

38 

38 

38 

35 

36 

44 

'  46 

44 

39 

24 

51 

56 

60 

40 

47 

51 

57 

57 

48 

44 

43 

50 

43 

35 

37 

37 

43 

9 

MIN 

30 

28 

21 

26 

23 

17 

12 

31 

21 

29 

16 

2 

22 

38 

40 

1  3 

24 

33 

32 

46 

37 

20 

36 

37 

29 

20 

31 

27 

27 

2 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 

46 

44 

33 

37 

38 

24 

38 

45 

48 

44 

29 

26 

50 

57 

59 

17 

47 

50 

56 

57 

49 

44 

40 

52 

34 

35 

36 

36 

42 

5 

MIN 

31 

29 

24 

30 

23 

15 

1? 

27 

21 

29 

11 

4 

25 

33 

36 

29 

25 

31 

10 

35 

30 

21 

32 

31 

20 

16 

31 

25 

25 

2 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1954 


Station 

Day 

Of 

Month 

rage  J 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

RUSMVILLE 

MAX 

47 

30 

4Q 
34 

43 
33 

42 

31 

49 
28 

43 
26 

42 
20 

57 
30 

59 
30 

53 
32 

43 
20 

30 
12 

60 
28 

72 
39 

72 
55 

66 
36 

53 
27 

54 
32 

60 
37 

55 
35 

55 
32 

52 
22 

50 
37 

60 
26 

54 
31 

45 
18 

45 
32 

40 
28 

51.8 
30.0 

SPARTA 

MAX 
M  IN 

62 
36 

64 
37 

54 
38 

53 
32 

55 
30 

49 

30 

39 
25 

58 

25 

63 
35 

66 

37 

58 
30 

38 
16 

58 

29 

68 

53 

73 
60 

71 
AO 

55 
31 

55 
30 

62 
37 

59 
43 

60 

37 

57 
30 

54 
43 

62 
20 

66 
41 

54 
26 

47 
38 

44 

32 

57.3 
34  •  3 

SPR I NGF 1 E LO  HB  AIRPORT 

MAX 
M  1  N 

47 
31 

47 
33 

40 
31 

44 
31 

46 

25 

35 
24 

39 
18 

55 
29 

56 
28 

54 
30 

33 
19 

30 
12 

57 
28 

71 
41 

70 
47 

47 
33 

53 
29 

54 
32 

61 
37 

56 
35 

54 
34 

52 
24 

48 
36 

60 
28 

44 
26 

46 
18 

45 
32 

40 
25 

49  •  4 
29.  1 

SPRINGF IELO  MB  CITY 

MAX 
M  1  N 

48 

35 

48 
38 

41 

35 

45 
36 

47 

32 

36 
26 

39 
21 

55 
32 

55 
34 

55 
37 

37 

20 

31 
14 

57 
28 

71 
45 

71 

50 

50 
36 

52 
31 

54 
34 

62 
37 

57 
36 

55 
36 

52 
30 

47 

38 

59 
32 

47 
29 

46 
24 

45 
34 

41 

29 

50.1 
32.5 

STOCKTON 

MAX 

43 
27 

42 
27 

38 
22 

40 
28 

38 
31 

35 
21 

37 
13 

44 

30 

48 
20 

43 
29 

35 
14 

21 
0 

48 

20 

55 
38 

58 
45 

45 
31 

44 

23 

50 
31 

54 
29 

51 
42 

46 

30 

42 
17 

40 
35 

52 
28 

42 

27 

32 
20 

36 
28 

35 
25 

42.6 
26.  1 

SYCAMORF 

MAX 
M  1  N 

42 
28 

42 
27 

35 
21 

37 
22 

36 
31 

33 
15 

38 
13 

44 

29 

45 
21 

44 
31 

33 
15 

25 
2 

50 
23 

59 
34 

63 
46 

47 
30 

48 
22 

51 
30 

57 
10 

57 
41 

48 

32 

46 

20 

41 

35 

50 
29 

45 
27 

35 
12 

36 
30 

39 
26 

43.8 
25.8 

TABLE  GROVE 

MAX 

49 

32 

46 
36 

40 
32 

47 
34 

48 

28 

37 

25 

40 
16 

55 
28 

56 
30 

51 
32 

36 
24 

31 
9 

57 
27 

70 
43 

72 
56 

61 
37 

51 
28 

55 
32 

61 
32 

55 
35 

52 
36 

50 
25 

48 
37 

60 
28 

51 
29 

43 
19 

43 
32 

38 
29 

50.2 
30.4 

TUSCOLA 

MAX 

47 
30 

44 
32 

42 
30 

41 
29 

45 
30 

41 

22 

40 
20 

51 
28 

54 
24 

57 
30 

49 

25 

32 
9 

56 

22 

68 
39 

71 
64 

68 
36 

52 
28 

54 

30 

61 
32 

61 
46 

54 
35 

52 
25 

48 

39 

58 
31 

54 

31 

44 
19 

45 
34 

44 
31 

51.2 
30.4 

URBANA 

MAX 

48 

33 

42 
33 

40 
31 

40 
30 

43 
31 

38 
22 

40 
18 

51 
30 

52 
28 

55 
33 

42 
25 

31 
10 

55 
25 

67 
41 

68 

55 

62 
35 

51 
30 

53 
31 

60 
33 

61 
42 

54 
35 

50 
28 

47 

39 

55 
32 

47 

31 

42 
19 

42 
34 

42 
3 1 

49.2 
30.  9 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

MAX 
M  1 N 

50 
31 

52 
32 

41 

27 

42 
31 

49 

27 

36 
25 

38 

20 

57 

25 

60 

25 

60 
27 

39 
18 

34 
13 

57 
25 

69 
48 

72 
59 

64 
34 

54 
28 

54 
26 

62 
32 

60 
37 

57 
35 

55 
25 

46 
39 

59 
28 

61 
30 

48 

21 

45 
32 

44 
24 

52.3 
29.4 

VIROEN 

MAX 

46 
29 

50 
30 

41 
31 

44 
29 

48 
27 

'  2 
25 

40 
17 

56 
24 

59 
28 

58 
31 

47 
23 

32 
10 

58 
24 

71 
41 

70 
56 

65 
36 

52 
27 

63 
31 

61 
33 

54 
37 

56 
33 

53 
23 

49 
35 

61 

26 

51 
32 

47 
17 

44 

32 

41 

29 

52.1 
29.  1 

WALNUT 

MAX 
M  IN 

46 

32 

47 
31 

40 

23 

43 

30 

42 

29 

37 
19 

38 
13 

50 
28 

49 

22 

49 
28 

40 
18 

26 

5 

52 
20 

61 
39 

67 
50 

55 
32 

45 
24 

53 
31 

59 
31 

57 
43 

46 
32 

46 

21 

45 
34 

53 
30 

51 
27 

37 
11 

36 

32 

39 
25 

46.8 
27.1 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

48 
32 

42 
31 

40 
28 

39 
27 

38 

33 

37 
21 

40 
16 

47 
31 

48 

22 

52 
32 

41 

22 

30 
9 

52 
26 

66 
42 

68 

56 

64 
36 

50 

54 

6  0 
29 

60 
48 

54 
3D 

48 
26 

50 
38 

48 

32 

46 

30 

37 
13 

41 

33 

41 

32 

47.9 
30.0 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

42 
27 

42 
28 

36 
25 

35 
24 

39 
26 

27 
17 

38 
15 

45 
31 

45 
23 

43 
32 

34 
16 

27 
2 

48 
24 

58 
38 

63 
46 

46 
1 1 

44 

24 

49 
27 

49 
34 

54 
39 

47 
32 

40 
23 

43 

35 

47 

31 

40 
29 

39 

20 

35 
30 

38 

30 

42.6 

27.1 

WMEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

42 
30 

42 
29 

36 
28 

35 
27 

39 
32 

33 
17 

36 
17 

45 
30 

45 
22 

45 
32 

39 
17 

25 
3 

51 
23 

60 
38 

66 
52 

56 
32 

47 

25 

53 
32 

59 
32 

58 
47 

50 
33 

46 

?? 

44 

35 

48 
31 

47 
28 

36 
11 

36 
32 

38 
30 

44.9 
28.1 

WHITE  HALL    1  E 

MAX 
MIN 

45 
31 

50 
33 

47 
32 

47 

30 

49 
29 

48 

27 

40 
19 

56 
24 

60 
28 

60 
29 

53 
24 

33 
13 

60 
28 

74 
38 

75 
57 

67 
37 

53 
28 

55 
31 

61 

5  6 

59 
41 

56 
33 

55 
25 

54 
38 

61 

26 

59 
35 

49 

20 

47 
33 

41 

30 

54.1 
30.9 

WINDSOR 

MAX 
M  IN 

45 
30 

46 
32 

45 
31 

40 
28 

45 
28 

42 
24 

17 

51 

54 
26 

58 
33 

45 
25 

31 
9 

56 
23 

67 
44 

71 
58 

69 

37 

51 
28 

53 
31 

6  0 
3  1 

60 
43 

54 
36 

5? 
25 

45 
40 

56 

30 

54 
3  1 

45 
21 

44 

.3* 

41 
31 

51.1 
30.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  oi  month 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA    1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

ANT I0CH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

2 

1.0 
3 

T 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

3.0 
2 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.8 

2 

0.1 

1 

1 

T 

1 

T 

T 

0.2 

2.9 
3 

0.3 

1 

0.2 
T 

T 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

BLO0MINGT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

T 

T 

0.2 
T 

0.3 

T 

0.1 
T 

CAIRO  KB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

CARLINvlLLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.1 

T 

CHICAGO  WB  AP 
DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 
SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.7 
T 

1.0 
T 

O.B 
1 

T 

T 
T 

0.1 

T 

T 

3.7 
1.5 

T 
4 
0.3 
T 

2.9 

T 

T 

DAVENPORT,    I A  L  &  D  15 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

6.5 

T 
7 

T 
3 

2 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
T 

0.2 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

1 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

8.0 
8 

T 
4 

2 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

i.2 
1 

T 

2.0 
T 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

Sm  reference  not««  following  Station  Ibd«x. 
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Table  7-CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
FEBRUARY  1954 


Day  of  month 


otanon 

g 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

2.0 

T 

T 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

2 

2.0 

2 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 .  5 

1 

0.3 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.5 
1 

2.5 

2 

T 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.7 

T 
5 
0.4 

T 
2 
0.4 

1 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2.0 
2 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

T 

T 

4.7 

5 

0.4 

5 

T 
2 

T 

MORRISONVILLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

OLNEY  RADIO  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
T 

T 

T 

T 

5.0 

5 

1 

T 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

1.8 

T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

1.0 
1 

T 

1.3 

1 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 

T 

T 

T 

T 

0.6 
T 

T 

T 

T 
T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

T 

0.5 

1.0 

T 

1.5 

1 

1.0 
T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2.0 
T 

T 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 

1.8 

0.4 

2 

T 
1 

SPARTA 

SNOWFALL  . 
SN  ON  GND 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

0.2 

T 

0.5 

T 
T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

3 

2 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

X 

T 

j 

j 

T 

1.5 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

2.8 
3 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

2 

0.4 
T 

1.9 

2 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.4 
T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta  Water  forks 
Aurora  Col  lege 


Beardstown 
Belleville 


0055  Edwards 
0072  Mercer 
0082  Warren 
0137 ! Madison 
0187  Union 


0195 
0203 

i.i  J  17 

11330 
03JS 


Cook 


Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dam  52 


Carbondale 
CarllnviU 
Carlyle 


Chandlervllle 
Chanaabon  Dresden  Is Id 
Charleston 


(1356  ] 

0445  : 

Q4f>a  ■ 

0497  ] 

0510  : 


0781  Scott 
0873  Bureni 
0993  Uassai 


1412  Cass 
1420  Grun< 
1436  Cole: 


1 1475  McLean 
1491 ■ Randolph 
Chicago  Cal  Tr  Wks  1522  Cook 

Chicago  Lake view  Pmp  Sta  1532  Cook 
Chicago  Loyola  Univ.  1537'cook 


Chicago  I 


.yfa 


Chicago  N  Br  Pui 
Chicago  Roselai 
Chicago  San  Dt 
Chicago  San  Dli 

Chicago  S  Flit 
Chgo  Sprlngf  le 


Davenport . lo 
Decatur 

Dons  2  NE 
Dm  quoin  2  S 

Dwlght  St.  R 

Sdelsteln 


Dub 

Evanaton  Pumping  St 
Pairbury  Water  Work 


Gibson  CI 
Gladstone 
Glendale  I 


Grafton 
Grand  Tower 
Greenfield 
Greenup 


1542 | Cook 
1547 1  Cook 
1552  Cook 
1557  Cook 
1562  Cook 

1564  Cook 
1567  Cook 
1572  Cook 
1577  Cook 
1582  Cook 

1627  Peoria 
1648  Cook 
1 1664 | Wayne 
1743  De  Witt 

1 1775  Union 

1825  Madison 
1944iRandolp 
2011  Will 
2l40!vermlll 
2145iVeralll< 


I 2193  I  Macon 
2346  Lee 
2417  McLean 
2483  Per r j 

2502  Llvlngsto: 
2614  St .  Clair 
2642  Peoria 
2679  Madison 
2687  Effingham 

12736  Kane 
2750  Hardin 
2800  Jersey 
2888  Llvlngsto 
2923  Llvlngsto 


3304  Saline 
3312  Jo  Daviess 
3320  Knox 
3335  Henry 

3384 I Henry 
3413 'Ford 
3455  Henderson 
3482  Pope 
3522  Pope 

3530  Adams 
3572 i Jersey 
3595  Jacksoa 
3666  Greene 
3683  Cumberland 


Grldle 
Griggs 
Hardin 
Harris 


■  UTg 


Harrlaburg  Disposal  Pi 

Havana  Do.  2 

Blllsboro 

Hud bo n  Lk  Bloomlngton 


3884  Sal  in- 
3930  Mason 
'3940  Mason 


Jacksonville  Sewage  ] 
Janesvllle 

Jollet  Brandon  Rd  Dai 


Kankakee 
Kankakee  4  MV 
Kankakee  Sewage  Plai 
Keithaburg 
Kewaaae 

Kewanee  Baker  Park 

La  Harpe 

Lanark 

La  Salle  p.ni 
La  Salle  1  3 

Lawrencevllle 
LeRoy 

Lincoln 

Lockport  Lock  k  Dam 


4312  Crawford 
4317  Crawford 
4355  Rock  Island 
14442  Morgan 

14447  Morgan 
4465  Cumberland 
4489  I  Jersey 
4530  Will 
4535  Will 

4593  Kankakee 
4598  Kankakee 
4603  Kankakee 
4655  Mercer 
4710  Henry 

J4715  Henry 
14823  Hancock 

4879  Carroll 
|4922  La  Salle 

4923  La  Salle 

4959  Lawrence 
1 5036  McLean 
5079  Logan 
5084  [Logan 
5131  Will 


DRAINAGE  CODE :     i.  Illinois 


-* 

CP 

i? 
Q 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip 

38  22 

88  03 

447 

SP 

BP 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

41  12 

90  45 

739 

BP 

>>v 

Will  C.  Egbert 

2  3  5 

41  03 

90  34 

694 

HID 

Hun  .  Water  Works 

C 

38  53 

90  11 

432 

KID 

71 

Corps  of  Engineers 

2  3  3 

37  28 

89  15 

629 

TP 

TP 

J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 

T 

41  24 

89  55 

620 

51' 

Albert  E.  Croegaert 

3 

42  29 

88  06 

770 

7P 

TP 

Roy  I.  Kufalk 

2  3  5 

7 

42  02 

87  58 

6  B0 

4P 

George  A.  Bonemann 

3 

40  16 

90  57 

614 

■  IT 

Elbert  W,  Allen 

C 

41  45 

88  20 

744 

TP 

7P 

Pbys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

40  40 

90  26 

641 

7A 

M.  Lynn  Davis 

3 

39  41 

91  03 

640 

7A 

George  E.  Grlder 

3 

40  01 

90  26 

450 

7A 

Samuel  C.  Crowell 

3 

39  56 

90  32 

434 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

38  32 

89  51 

444 

KID 

MID 

2  3  5 

7  C 

42  16 

88  52 

778 

HID 

City  of  Belvldere 

C 

40  20 

91  07 

671 

6P 

Roy  H.  Gibbons 

3 

38  00 

88  55 

474 

M> 

Benton  Water  Dept. 

3 

40  30 

89  01 

7A 

3 

40  30 

89  00 

830 

4P 

4P 

Harry  G.  Johnson 

2  3  5 

7 

39  45 

90  32 

467 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 

3 

41  L3 

89  37 

795 

»  1  1' 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

3 

37  08 

88  39 

335 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

37  00 

89  10 

314 

Mil' 

WH- 

U.S. Weather  Bureau 

2  3  5 

T  C 

40  34 

90  02 

655 

OP 

Floyd  D .  Hammond 

3 

37  44 

89  12 

420 

6P 

7A 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

39  17 

89  49 

627 

6P 

SP 

Henry  B.  Hoeltlng 

2  3  5 

T 

38  36 

89  22 

461 

7P 

TA 

Hun  Water  k  Pwr  PI 

2  3  5 

38  06 

88  10 

403 

6P 

George  C.  Danner 

3 

38  53 

89  54 

5  20 

MID 

Soil  Cons.  Service 

C 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlln 

3 

38  31 

89  12 

6P 

Edgar  V.  Cavanaugh 

3 

40  03 

90  09 

485 

6P 

Lloyd  Sathoff 

3 

41  24 

88  17 

510 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

39  29 

88  10 

7\ 

7\ 

Robert  W.  Black 

2  3  5 

40  44 

88  44 

720 

5P 

5P 

C.  Merle  Parry 

2  3  5 

37  54 

89  50 

381 

7A 

Acklas  H.  Martin 

3 

3 

41  40 

87  36 

593 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

C 

41  58 

87  40 

651 

■  1  D 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

3 

42  00 

87  40 

592 

Mil 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

c 

41  58 

87  45 

647 

H  1  !> 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

3 

41  58 

87  42 

KID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

3 

41  42 

87  38 

659 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

41  50 

87  42 

602 

KID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

3 

41  52 

87  38 

B9B 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

3 

41  45 

87  33 

_ 

KID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

3 

41  55 

87  44 

630 

HID 

Cty  Engr  Wtr  purlf 

c 

3 

41  47 

87  36 

594 

MID 

HID 

Univ.  of  Chicago 

2  3  5 

41  47 

87  45 

610 

MID 

HID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

3 

41  53 

87  38 

823 

MID 

uid 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

c 

1 

40  55 

89  29 

460 

8A 

Finis  V.  Baujan 

3 

J 

41  51 

87  46 

608 

TP 

TP 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

38  31 

88  24 

Mil- 

Pure  Oil  Company 

c 

40  08 

88  58 

746 

BP 

3 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

38  40 

90  01 

435 

V,  ! 

Ernie  Hlghley 

c 

36  12 

89  36 

530 

UJ  D 

James  R .  Edgar 

c 

41  27 

87  38 

675 

HID 

Village  of  Crete 

c 

40  08 

87  38 

602 

7P 

TP 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

T  C 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

41  31 

90  34 

568 

HID 

HID 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

T  C 

39  51 

88  57 

682 

TP 

TP 

Amelia  Coonradt 

2  3  5 

T 

41  51 

89  29 

696 

6P 

7A 

2  3  5 

T 

40  25 

88  51 

794 

HID 

c 

38  00 

89  14 

449 

6P 

6P 

111.  State  Police 

2  3  5 

41  05 

88  28 

641 

KID 

State  Ref  for  Women 

c 

38  34 

90  11 

410 

7P 

7P 

Parks  College 

2  3  5 

40  57 

89  38 

MID 

Hale  B -  Kenyon  - 

c 

38  49 

89  58 

BP 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

39  07 

88  3A 

595 

BP 

6P 

George  S.  Kregotls 

2  3  5 

7  C 

42  02 

88  17 

729 

7A 

W.  0.  Beckner 

3 

5 

37  27 

88  18 

357 

5P 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

38  57 

90  22 

641 

5P 

The  Prlnclpla  Col . 

3 

42  02 

87  41 

625 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

c 

40  44 

88  31 

691 

MID 

Dept.  of  Wtr  Works 

"C 

38  23 

88  22 

451 

6P 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

I 

40  14 

88  38 

732 

HID 

Norah  Yeagle 

c 

38  40 

88  28 

490 

hP 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

42  18 

89  37 

762 

TP 

TP 

John  Schroder 

2  3  5 

6 

42  17 

89  36 

743 

7A 

Joseph  N .  Forlaw 

3 

c 

41  54 

90  09 

592 

5P 

BJI 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

c 

s 

37  51 

88  37 

410 

■ID 

Josephine  Harris 

c 

42  24 

90  26 

en 

6P 

NW  111.  Gas  It  Elec. 

3 

40  57 

90  22 

780 

MID 

MA 

James  Barrett 

2  3  5 

41  10 

90  02 

849 

6P 

7A 

Arthur  E .  Johnson 

2  3  5 

7 

41  27 

90  09 

639 

6P 

Mrs.  H.  J.  Bessant 

3 

40  28 

88  23 

753 

6P 

Edward  P.  Bergstrom 

3 

40  50 

538 

6A 

Corps  of  Engineers 

3 

37  26 

88  41 

500 

7A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3 

c 

37  22 

88  29 

354 

MID 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

40  06 

91  01 

725 

6P 

3 

38  58 

90  26 

404 

7A 

John  A.  DmBherlia 

3 

37  40 

89  30 

367 

7A 

John  A.  Dickson 

3 

39  20 

90  12 

556 

HID 

c 

7 

39  15 

88  09 

554 

5P 

Leonard  M.  Nichols 

3 

38  S3 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deane  J.  McAllster 

2  3  5 

7 

40  45 

88  53 

752 

BP 

Ezra  D.  Stoller 

3 

39  43 

90  44 

685 

BP 

6P 

Ellen  Harvey 

2  3  5 

I 

39  09 

90  37 

440 

6P 

Judge  Lee  Hanks 

3 

37  44 

88  32 

366 

BP 

6P 

Clyde  Plttman 

2  3  5 

7 

37  44 

88  31 

8A 

W.  Harrison  Klbler 

3 

40  18 

90  03 

451 

7P 

L.  L.  Euteneuer 

2  3  5 

40  18 

90  04 

460 

7A 

Ewald  R.  Trlmpe 

3 

39  09 

89  29 

626 

6P 

6A 

B.  A.  Cress  Jr. 

2  3  5 

7 

40  28 

87  40 

717 

6P 

6P 

John  F.  Mushrush 

2  3  3 

C 

40  40 

88  56 

740 

HID 

111.  State  Wtr  Sur. 

c 

39  07 

87  40 

RID 

Ed  S.  Dry 

c 

7 

39  06 

87  40 

7A 

111 .  Public  Serv  Co 

■11    2  5 

91  01 

554 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

39  44 

90  14 

607 

BP 

6P 

Horbury  Sanatorium 

2  3  5 

39  44 

90  14 

375 

■ID 

Municipal  Sew  Trt 

39  22 

88  15 

KID 

Albion  F.  Edwards 

c 

1  39  09 

90  20 

635 

6P 

BP 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

41  30 

88  06 

543 

TA 

Corps  of  Engineers 

a 

41  32 

88  05 

520 

6P 

6P 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

41  07 

87  52 

631 

7P 

7A 

Kankakee  Water  Co. 

2  3  5 

7 

41  08 

87  56 

620 

6P 

BP 

H.  A.  Durand 

2  3  5 

41  08 

87  53 

842 

■IB 

Hun.  sew.  Tr.  Plant 

C 

41  06 

90  57 

540 

8A 

3 

41  13 

89  56 

840 

6P 

BP 

Radio  Sta.  WKET 

2  3  5 

C 

41  IS 

89  54 

800 

hid 

Kewanee  Baker  Park 

c 

40  35 

90  58 

691 

7P 

7A 

Jack  B.  Sharpe 

2  3  5 

7 

42  06 

89  50 

683 

7A 

Wm.  B.  Aurand 

3 

c 

41  20 

89  08 

522 

TP 

Westcloz  GTI  Corp. 

2  3  5 

41  19 

89  06 

7A 

Warren  M.  Payne 

3 

38  44 

87  41 

472 

6P 

Frank  Bray 

3 

i 

40  21 

88  46 

TP 

3 

40  09 

89  22 

591 

TP 

TA 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

7 

40  09 

89  21 

600 

TA 

CLOSED   

8/39/ 53 

41  34 

88  05 

585 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

Station 

6 
z 

County 

J 

1 

a 

0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

M 

s 

J 

Latitud 

& 

a 

B 
► 

Temp. 

a 

a 

O 

Q 
J 

« 

w 

1 

Lockport  Power  House 

Louisville 

Hacklnaw 

Hakanda  1  NW 

5136 
521'. 

5294 

Will 

Clay 
Tazewel 1 

Jackson 

7 
1 

4 

41  34 
38  47 
40  32 
40  28 

37  38 

88  05 

88  30 

89  22 

89  14 

585 
480 

620 

680 

8P 

U1D 

HID 

6P 

6P 

Chgo  Sanitary  Dist. 
Roy  H.  Dawklns 
Cecil  K.  Trimble 

Harvey  B.  Hartllne 

c 
c 

3 

2  3  5 

Marietta 
Marseilles  Lock 

5326 
5334 
5342 

McHenry 
Fulton 
Williamson 

La  Salle 

8 

1 

1 

42  15 
40  30 
37  44 

40  01 

41  20 

88  36 
90  24 
88  55 

88  45 

819 
546 

6P 

6P 
HID 

5P 
MID 

Frank  J.  Mack 
Joseph  Ace  McCance 
C.  N.  Danlelson 

Corps  of  Engineers 

2  3  5  T 

C 

3 
3 

Marshal  1 

Mascoutah 
Mason  City 
Mattoon 

5380 
3408 
5413 

54  93 

Clark 
St.  Clair 

McHenry 

7 
2 
1 

1 

39  23 

38  29 

40  12 

39  28 
42  21 

B7  42 
89  48 
89  41 

88  16 

606 
425 
581 

750 

KID 

BP 

MID 
KID 

Ernest  Thomas  Pine 
Dr.  R.  P.  Llscher 
Carl  D.  Tomlin 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Henry  B.  Antholz 

3 

C 
C 

McHenry  2  S 

Hedora 
Minonk 

5498 

5515 

5539 
GT12 
5751 

McHenry 
Hull  ton 
Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 

1 

5 

6 

42  19 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 

88  15 
88  32 
90  08 
B9  02 
90  31 

T42 
458 

622 
T55 
589 

6P 

7P 
KID 

6P 
6P 
7P 
TP 

John  J .  Barn lngs 
F.  G.  Frailer 
M.    F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5      T  C 

Monmouth 
Honticello 

Morris  3  NE 

5T68 
5791 
5820 
5825 
5833 

Warren 
Piatt 
Grundy 
Grundy 
Whiteside 

4 

1 
1 
1 
6 

40  55 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

90  38 
88  34 

88  26 

88  22 

89  58 

770 

659 

549 
670 

6P 

BP 
7P 

6P 
5P 
TA 
6P 

Prof.  Lyle  Flnley 
Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  M.  Pyatt 
Ralph  H.  Green 

2  3  5  T 
3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Morrlsonvllle 

Horrlsonvllle  1  E 

Ht.  Carmel  Water  Works 

Hount  Olive 

5841 
5846 
:-.(S<J3 

5917 

Christian 
Macoupin 

1 
1 
7 

4 

39  25 
39  25 

38  25 
42  05 

39  04 

89  27 
89  26 
87  45 

89  43 

638 
638 
424 

681 

7P 
SP 
7P 

KID 

TP 
5P 
6A 

Frank  A.  Lowls 
John  R.  Lowls 
Mt.  Carmel  Wtr  Wks 
James  F .  McCray 
Henry  W.  Johnson 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  C 

3 

Mount  Pulaski 
Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 

Nashville  3  NW 

5927 
S935 
5943 

6011 

Brown 
Jefferson 

Washington 

1 
1 

2 

40  01 
39  59 
38  22 

37  46 

38  23 

89  17 

90  46 

88  55 

89  25 

676 
711 
590 

505 

6P 

51' 
SP 
7A 
HID 

Alva  Brown 
Homer  L .  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 

R.  E.  Schlelfer 

3 
3 

2  3  5  7 
3 

Newark  7  E 

New  Boston  Dam  17 

New  Boston 

S069 
r,nbi> 
6085 

6159 

Kendall 
Mercer 
Mercer 

4 

4 

7 

41  32 
41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

88  27 
91  03 
91  00 

88  10 

707 
548 

571 

513 

5P 
6P 

6P 
8A 

5P 

Warren  S.  Gray 
Corps  or  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Mae  McCabe 
George  H.  Payne 

3 
3 
3 

2  3  S  C 

Olney  Radio  Station 

Oregon  Water  Works 
Ottawa 

6446 
6490 
6492 

6558 

Richland 

Ogle 

Ogle 

Crawford 

7 
6 
6 

7 

38  42 
42  01 
42  01 
41  22 

39  00 

88  04 

89  20 
89  20 

87  37 

472 

700 
702 

514 

5P 

7P 
7P 

5P 
HID 

HA 

7P 

Radio  Station  WVLN 
Carnation  Company 
Alan  Grant 

H.  M.  Gaddls 

2  3  5  7 

C 

3 

2  3  5 

Pana 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 
Paw  Paw 

S  579 

6610 
6616 
6661 

Christian 
Lee 

7 

3 
1 

39  23 
39  37 
39  38 
41  29 
41  41 

89  05 
87  41 
87  42 

87  44 

88  59 

696 
735 
739 

928 

7P 

7P 
6P 

7P 
HID 

7P 

C.  E .  Schumacher 
City  of  Paris 
W.  A.  Woods 

2  3  5 

C 

2  3  5 
3 

Peoria  Lock  fa  Dam 
Peoria  WB  Airport 
Peotone 

6670 
6706 
6711 
67  25 
6760 

Adams 
Peoria 

Will 
Menard 

1 
1 

39  49 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 

91  14 
89  39 
89  41 
87  48 
89  51 

640 
445 
654 

722 
524 

■ID 

6P 
HID 
KID 

2P 

Edith  A.  Robblns 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weatber  Bureau 

Frank  B.  Ralney 

3 

C 

2  3  5      7  C 
3 

Piper  City 

Plttsfield  Rater  Works 
Pleasant  Hill 
Pontine 

Prairie  du  Rocher 

6819 
6833 
6861 
6910 
6973 

Ford 
Pike 
pike 

Livingston 
Randolph 

1 

4 
1 
4 

40  45 

39  39 

39  27 

40  S3 
38  OS 

8B  11 
90  48 
90  52 
88  37 
90  06 

670 
724 
456 
647 
396 

6P 

HID 

HID 
6P 
7A 

Isaac  B.  Griffith 
Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 

Lewis  Tebeau 

C 
C 

3 

3  C 

Princeton  1  S 
Prlncevllle  2  NW 

Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 

6996 
7004 

7IIU 

7067 
7072 

Whiteside 

1 

1 

4 

4 

41  21 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 

89  28 
89  47 

89  56 

91  11 

700 
745 

625 

762 

7] 
HID 

HID 

(SP 

7P 

Miles  W.  Bryant 
Frank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

C 

3 

C 

2  3  5  7 

Qulncy  Daa  21 

Qulncy  Memorial  Bridge 

Rantoul  Cbanute  AF  Base 

Red  Bud 

Rlchvlew 

7077 
70S.' 
7150 

7157 

7244 

Champaign 
Randolph 
Washington 

7 
2 

2 

39  54 

39  56 

40  18 
38  13 
38  22 

91  26 
91  24 

88  09 

89  11 

483 
744 
544 

Mill 

8A 
7A 
MID 

7A 

Corps  of  Engineers 
Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Mabel  Martin 

3  C 
3 

2  3  5       7  C 
C 

Roberts  3  N 
Roc hell e 
Rockford 
Rockford  4  NE 
RBckfo nd.CAA  AP 

7336 
7349 
7375 
7377 
7382 

Ford 
Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Winnebago 

7 

6 

* 
f, 

6 

40  40 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 

88  11 

89  04 
89  05 
86  59 
89  06 

786 
T98 
740 

728 

7P 
•■[• 
MID 

TP 
3P 
6P 

R.  E.  Bradbury 
California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 

U.S.  Civil   Aero  Adm 

2  3  5  7 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Rockport 
Rushvllle 
Ste  Marie 
Salem 

Shawneetown  New  Town 

7400 
7551 
7603 
7636 
7859 

Schuyler 

Marlon 

Gallatin 

4 
1 

7 

2 

5 

39  32 

40  07 
38  56 
38  37 
37  43 

91  00 
90  34 
88  01 
80  57 
88  10 

470 
683 
448 
544 

350 

6P 

6P 
p 
7A 
SP 

Ga  In  Bros .  Greenhse 
Judson  E .  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
Jake  H.  Stewart 

3 

2  3  5 

3 
3 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Springfield  WB  Airport 

79S2 
7990 
8145 
8147 
B179 

Vermilion 
Cook 
Marshall 
Randolph 

7 

3 
X 

4 

1 

39  55 
42  01 
41  02 

38  08 

39  50 

6T  49 
87  43 
89  26 
89  42 
89  40 

600 
435 

587 

6P 
6P 
H  I  D 

7A 
MID 

6P 
i-P 

Thelma  Lane 

Chgo  Sanitary  Dist. 

CLOSED  ----- 

U.S.  Weather  Bureau 

3 

C 

1/1/54 

2  3  5  6  7  C 

Springfield  WB  City 
Stlckney  W  Side  Tr  Wks 
Stockton 

Sullivan  Water  Works 

8184 
8278 
H293 
8353 
8389 

Cook 

La  Salle 
Mountrle 

1 
1 

4 

2 

39  4S 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 

89  39 

87  46 

90  00 

88  37 

598 
686 
1000 

686 

HID 

5P 

MID 

MID 

5P 
6P 

U.S.  Weatber  Bureau 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
E.  A.  Curtiss 

Ray  Llndley 

2  3  5  C 

C 

2  3  5  7 
3 

C 

Sycamore 
Table  Grove 
Taylorvl 1 le 
Tlskllwa 

8452 

8491 
SB  04 
8630 

De  Kalb 

Fulton 

Christian 

Bureau 

Stark 

6 

1 
1 
1 
1 

41  59 

40  22 
39  33 

41  18 
41  06 

88  41 

90  26 

89  18 
89  30 
89  52 

840 
734 
634 

512 
752 

8P 
7P 

7A 
7P 

?A 

Frank  C.  Dean 
C.  A.  Hammond 
John  W.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 

2  3  5  7 
2  3  5  7 
3 

3 

Urbaoa 

Urbana  Engr.  Campus 
Utlcn  Starved  Rock  Dam 

8684 

"74' 

8745 
8751 

Douglas 
Champaign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 

7 
7 

1 

39  48 

40  08 

40  06 

41  19 

88  17 
88  13 
88  15 

88  59 

653 
743 

464 

6P 
7P 

BP 
7P 

V  1  1 1 
7A 

DeKalb  Agrl .  Assn 
State  Water  Survey 
Soli  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 

2  3  5  7 
2  3  5 

C 

3 

Vandal  la 

Vandal  la  CAA  AP 

Vlrden 

Walnut 

Warsaw 

8T81 

H7K3 
IMC 

•916 
8976 

Fayette 
Fayette 
Macoupin 

Hancock 

2 
2 
X 
fi 
4 

38  58 

38  39 

39  30 
41  33 

40  21 

B9  07 
89  10 
89  46 
89  35 
91  26 

503 
532 
674 
714 
490 

HID 
6P 
SP 

KID 
KID 
SP 
SP 
5P 

George  England 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
E.  H.  Watklna 
Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewlng 

C 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

Washington 
Waterloo 

Watseka 
Waukegan 

9990 
9002 
9010 
9021 
9029 

Monroe 
De  Kalb 

Lake 

1 
4 
X 
X 
3 

40  42 
36  20 

41  46 
40  46 

42  21 

89  24 

90  09 

86  46 

87  44 
87  51 

740 

717 
779 
634 
668 

6P 
7P 

v  I  D 
8A 

KID 
6P 
7P 

E.  J.  Hackman 
E.  H.  Wolf 
Closed  -  -  -  -  - 

R.  W.  Flagg 

C 

3 

12/1/53 
2  3  5 
2  3  5 

Wayne  City 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Ball  1  E 

9040 
9090 
9140 

92  21 
924U 

Wayne 

Marshall 
Franklin 

Greene 

7 

38  21 
41  03 
37  54 
41  52 

39  26 

88  35 

89  03 
88  48 
88  06 

90  23 

385 
700 
480 
753 
578 

5P 
SP 

7A 
HID 
Kl  D 
SP 
5P 

Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 
111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 
Oscar  Watt 

3 

C 
C 

2  3  5 

2  3  5  7 

Wilcox 
Tates  City 

9274 
9354 
9816 

Clay 
Shelby 

7 
2 
1 

38  38 

39  26 

40  47 

88  18 
B8  36 
90  01 

685 

6P 

7A 

hp 

MID 

E.  Lowell  Routt 
Nina  M.  flyherd 
Ora  L.  Bell 

3 

2  3  5 

C 

NXW  STATIONS 

S ha b bona  5  NWS 
t  S ha b bona  5  NKE  recor 

7H33 

Dekalb 

1 

41  50 

88  51 

870 

HID 

0.  nf  111  H  Exp  Fid 

C 

3  la 

a  contlnuatio 

D  O 

f  Mate 

3.  Lake  Michigan 


Mississippi     5.  Ohio     6.  Rock     7.  Wabash 
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REFERENCE  NOTES 

The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW  ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

<D  Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days   .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

C  Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U  One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 

R  Daily  values  and  monthly  total  from  recording  gage. 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,    KANSAS  CITY,   MO.,   —  4-2-54  —  965 
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KANSAS  CITY:  1954 


ILLINOIS  -  MARCH  1954 


Paul  F.  Sutton,  Section  Director  -  Springfield 
WEATHER  SUMMARY 

Illinois  weather  during  March  1954  consisted  of  below-normal  temperatures  in  all 
sections,  above-normal  precipitation  in  the  northern  third  of  the  State,  and 
below-normal  precipitation  in  the  southern  two-thirds.     Average  temperature  for 
the  entire  State  was  38.5°,  which  is  2.5°  below  the  normal.     However,  the  average 
was  not  near  the  record  high  and  low  averages  for  March,  which  are  52.7°  for  the 
high  average  and  31.4°  for  the  low.     Warm  periods  during  the  month  were  around 
the  12th  and  from  the  25th  to  the  28th.     The  highest  temperature  recorded  in  the 
State  during  the  month  was  79°  at  Carbondale  on  the  25th  and  at  East  St.  Louis  on 
the  28th.     Coldest  period  was  from  the  3d  to  the  6th,  except  in  some  areas  of  the 
extreme  north  where  the  30th  was  also  quite  cool.     The  lowest  temperature  reported 
was  1°  below  zero  at  Aurora  College  on  the  6th. 

Although  precipitation  for  the  State  as  a  whole  averaged  below  normal,  the  last  8 
days  of  the  month  brought  frequent  and  rather  heavy  rains.     The  rains  of  the  24th 
and  25th  particularly  were  heavy  for  the  first  time  in  a  number  of  months.  Twenty- 
four  hour  amounts  in  excess  of  2  inches  occurred  at  a  number  of  points  in  the  north- 
ern third  of  the  State.     These  rains  at  the  close  of  the  month  brightened  the  agri- 
cultural outlook  and  diminished  somewhat  the  prevailing  subsoil  moisture  deficiency. 
The  greatest  monthly  fall  was  10.50  inches  at  Skokie,  and  the  least  was  0.75  inch  at 
Chester.     Precipitation  occurred  on  the  2d  and  3d,  again  between  the  10th  and  14th, 
and  around  the  19th,  but  for  the  most  part  precipitation  during  these  periods  was 
mostly  light.     A  large  monthly  snowfall  total,  19.9  inches,  was  recorded  at  Chicago, 
however,  the  greater  portion  of  this  fall  was  due  to  a  12  inch  "lake  effect"  snow 
on  the  3rd.     This  heavy  fall  was  confined  to  the  area  close  to  Lake  Michigan  and  was 
not  representative  of  any  appreciable  portion  of  the  State. 

At  the  close  of  the  month,  wheat  was  in  excellent  condition  and  preparation  of  the 
ground  for  planting  of  corn  and  soybeans  was  well  underway. — PFS 
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SUPPLEMENTAL   DATA  Illinois 

MARCH  1954 


Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

1 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  irom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

ol 

fasteBt  mile 

Date  of 
fastest  mile 

< 
o 

l- 
U 

< 

o 

iO 

a. 
o 

a 

o 

10 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

661-001 

2  00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

CAIRO  WB  CITY 

10.1 

35 

SW 

25 

6 

3 

3 

2 

0 

0 

14 

54 

6.4 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

NW 

11.9 

51 

W 

25 

69 

69 

53 

60 

5 

7 

1 

4 

1 

0 

18 

55 

6.3 

MOLINE  WB  AIRPORT 

NW 

22 

11.3 

66 

SW 

25 

74 

80 

56 

61 

4 

7 

5 

0 

1 

0 

17 

52 

6.1 

PEORIA  WB  AIRPORT 

13.2 

52 

SW 

25 

77 

59 

61 

3 

4 

4 

1 

1 

0 

13 

57 

6.1 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

NW 

13 

15.7 

49 

SW 

25 

74 

78 

58 

61 

7 

3 

5 

1 

0 

0 

16 

53 

6.2 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

K 

0 

HI 

o> 
3 

p 

1 
A 

« 

i 

o> 
g 
8 

2  X 

> 
< 

Oi 

X 

> 
< 

t  ° 

<  s 

1890 

34.2 

74 

-15 

3.71 

7.6 

1891 

34.4 

69 

-  2 

3.23 

7.9 

1892 

36.5 

79 

5 

2.12 

3.6 

1893 

38.5 

82 

-  2 

3.22 

2.0 

1894 

46.2 

85 

4 

2.91 

3.0 

1895 

38.7 

88 

0 

1.50 

4.0 

1896 

35.8 

79 

-  4 

1.86 

6.8 

1897 

40.5 

79 

-  2 

6.05 

5.9 

1898 

43.9 

79 

0 

7.64 

2.7 

1899 

34.7 

73 

-  8 

3.06 

8.2 

1900 

35.3 

83 

-  4 

1.97 

4.1 

1901 

39.7 

76 

-  1 

3.51 

2.8 

1902 

43.2 

77 

-  1 

3.44 

0.7 

1903 

45.7 

80 

6 

2.96 

0.7 

1904 

40.1 

80 

9 

6.39 

5.0 

1905 

46.0 

84 

8 

2.28 

1.9 

1906 

31.4 

66 

-13 

3.97 

12.5 

1907 

1872 

94 

15 

3.18 

2.7 

1908 

45.3 

83 

13 

3.14 

0.5 

1909 

39.9 

73 

5 

2.35 

1.1 

1910 

52.1 

93 

11 

0.26 

T 

1911 

42.1 

86 

4 

1.77 

1.5 

1912 

31.5 

81 

-15 

3.38 

14.8 

1913 

37.9 

82 

-12 

5.58 

6.0 

1914 

38.6 

79 

1 

2.15 

2.9 

T< 

imperature 

Precipitation 

Year 

0 

■ 

0  3 

arag 

% 
■ 

ja 

« 
I 

0> 
3 

irag 

< 

£ 

3 

0 
> 
< 

J  § 

<  a 

1915 

35.7 

65 

4 

0.84 

3.0 

1916 

38.9 

81 

-  2 

1.98 

5.2 

1917 

42.2 

84 

0 

2.85 

0.6 

1918 

47.6 

89 

2 

0.95 

0.2 

1919 

43.1 

77 

-  9 

3.41 

3.4 

1920 

42.5 

81 

-  5 

5.01 

1.2 

1921 

50.3 

83 

9 

5.12 

0.1 

1922 

43.3 

78 

7 

6.30 

3.0 

1923 

37.7 

79 

-12 

4.32 

4.5 

1924 

36.6 

75 

6 

2.66 

9.9 

1925 

44.1 

87 

-  5  . 

2.31 

2.0 

1926 

35.2 

84 

1 

2.52 

9.9 

1927 

44.6 

78 

10 

4.59 

1.6 

1928 

41.6 

86 

5 

1.53 

2.9 

1929 

47.3 

94 

2 

3.41 

0.3 

1930 

40.5 

80 

7 

1.53 

5.2 

1931 

37.3 

69 

12 

2.74 

8.1 

1932 

34.4 

77 

-  3 

2.31 

6.0 

1933 

41.1 

89 

2 

4.13 

3.2 

1934 

37.5 

79 

-14 

2.40 

7.0 

1935 

47.4 

85 

4 

4.59 

1.8 

1936 

44.8 

81 

5 

1.70 

1.3 

1937 

37.9 

75 

9 

1.20 

3.9 

1938 

49.2 

84 

7 

5.61 

0.5 

1939 

43.5 

88 

3 

3.34 

0.7 

Temperature 

Precipitation 

Year 

0 

« 

0 

0  a 

3 

0 

i 

0> 
1 

Ave: 

J3 

0> 

X 

.3 

Avei 

Avei 
snov 

1940 

38.3 

87 

0 

2.05 

1.5 

1941 

36.8 

72 

-  5 

1.20 

3.7 

1942 

44.1 

81 

15 

2.92 

2.1 

1943 

37.0 

83 

-19. 

2.77 

4.6 

1944 

37.7 

82 

-  6 

4.26 

4.2 

1945 

51.6 

88 

14 

6.40 

1.2 

1946 

52.7 

84 

1 

2.80 

1.3 

1947 

34.8 

72 

0 

2.44 

8.9 

1948 

40.9 

85 

-14 

5.04 

4.7 

1949 

41.1 

79 

5 

3.21 

2.3 

1950 

37.5 

83 

-  8 

2.38 

2.0 

1951 

37.8 

80 

4 

3.53 

7.1 

1952 

38.9 

79 

-10 

4.38 

5.2 

1953 

42.7 

80 

2 

4.61 

5.2 

1954 

38.5 

79 

-  1 

2.56 

4.0 

All 

Years 

40.8 

3.22 

3.9 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


ILLINOIS 
MARCH  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

1 
A 
01 
X 

Date 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  of  Days 

s. 

a 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

— 
a 

e 
t 

0 

s 
s 

.50  or  More 

1.00 
I    or  More 

Degree 

8  J 

S  1 
Si 

"I 

g  K 

NORTHERN  DIVISION 

ALEDO 

45.5 

24.3 

34.9 

-  4.0 

64 

1  8 

8 

4  + 

927 

0 

5 

2  5 

0 

4  .  Q6 

2.61 

2  .90 

24 

4.0 

2 

29 

4 

2 

2 

ANTIOCH 

41.8 

23.7 

32.8 

-  2.0 

66 

2  5 

1 0 

4  + 

991 

0 

4 

?  H 

0 

2.97 

0.69 

1.55 

5,4 

4 

29 

5 

1 

AURORA  COLLEGE 

42,9 

22.0 

32.5 

-  4.2 

67 

25 

-  1 

6 

1003 

0 

4 

i  P 

2 

4.59 

2.02 

1  .92 

25 

12.2 

7 

6 

2 

CHICAGO  UNIVKRSITY 

4 1  •  2 

29.0 

3  5.1 

-  0.2 

67 

2  5 

12 

4 

919 

0 

u 

1 

0 

4,44 

1.86 

1.11 

25 

7 

s 

CHICAGO  WB  AIRPORT  R 

43.0 

27.0 

35.0 

-  2.0 

68 

25 

7 

5 

922 

0 

. 

20 

0 

5.00 

2.15 

1.41 

25 

19.9 

12 

3 

6 

5 

1 

CHICAGO  WB  CITY  R 

4  1.3 

29  •  4 

3  5.4- 

-  0.9 

66 

25 

1  4 

4 

914 

0 

6 

20 

0 

5.21 

2 . 65 

1.62 

25 

8 

4 

1 

CICERO 

44.1 

27.1 

35.6 

-  2.2 

6  8 

25 

8 

5 

903 

4 

22 

0 

5.65 

2.95 

2.21 

18.9 

10 

3 

fl 

4 

DAVENPORT    IOWA  L   D   15  R// 

43.2 

26.3 

34 . 8 

-  3.3 

63 

18 

10 

4+ 

934 

0 

6 

24 

0 

3.03 

0.30 

1.59 

24 

3 ,  5 

3 

29  + 

5 

1 

D  I  XON 

24.8 

34.5 

-  2.4 

65 

25 

10 

5 

94  0 

0 

3 

25 

0 

2.  92 

0,52 

1  .  Q6 

25 

4,5 

5 

30 

4 

1 

FREEPORT 

42.8 

22.6 

32.7 

-  2.3 

63 

25 

0 

30 

991 

n 

6 

28 

1 

2.27 

0.18 

0.64 

24 

8.2 

7 

29 

6. 

2 

FULTON  DAM  13 

42.8 

26.1 

34,5 

-  1,1 

61 

18  + 

1 1 

4  + 

944 

-0 

5 

25 

0 

2.19 

-  0.06 

1.36 

25 

5,5 

4 

30 

5 

1 

GALESBURG 

44.7 

25.2 

35.0 

1 8 

7 

924 

o 

6 

24 

0 

5,35 

2,70 

4.11 

4,0 

4 

3  + 

5 

1 

GALVA 

46.4 

25.5 

36.0 

-  2.0 

67 

25 

4 

5 

894 

0 

?  « 

0 

5,80 

3.19 

2.60 

25 

4,5 

4 

3  + 

6 

2 

JOLIET 

43.9 

27  .0 

35,5 

-  0.7 

69 

25 

7 

5 

908 

0 

5 

?  0 

0 

4.82 

2.00 

2.40 

25 

11.5 

3 

KANKAKEE 

45.3 

26.7 

36.0 

-  2.8 

68 

25 

4 

5 

888 

0 

2  5 

11 

5.32 

2.66 

3.64 

25 

4.8 

4 

3 

5 

2 

1 

KANKAKEE   4  NW 

44.0 

25.1 

34.6 

68 

25 

3 

5 

936 

0 

5 

2  6 

0 

4.90 

2.25 

2.01 

25 

7.0 

5 

3 

6 

2 

KEWANEE 

43.5 

24.6 

34.1 

-  3.9 

25 

6 

5 

952 

0 

24 

0 

5.39 

2.77 

2.75 

1 

29  + 

6 

2 

LA  SALLE  PERU 

44.8 

26.7 

35.8 

-  3.4 

67 

25 

8 

5 

895 

0 

4 

23 

0 

6.  29 

3.  85 

3.20 

25 

9,8 

7 

3 

MARENGO 

41.5 

22.9 

32.2 

-  2.7 

65 

25 

9 

4  + 

1006 

0 

5 

2  8 

0 

2.82 

0 .  57 

1  . 20 

25 

6,5 

5 

29 

4 

3 

1 

M I NONK 

44.  5 

24.9 

34.  7 

-  4.3 

68 

25 

1 

6 

933 

0 

4 

26 

0 

4.  44 

1.90 

1  .30 

25 

5.3 

5 

3  + 

8 

3 

MOLINE   WB  AIRPORT  R// 

43.3 

24.7 

34.0 

-  3.2 

64 

18 

q 

4 

953 

0 

6 

24 

0 

3.13 

0.65 

1  .59 

24 

2,2 

2 

29  + 

6 

1 

MONMOUTH 

46.  7 

27.1 

36.9 

-  2.4 

18  + 

8 

4  + 

865 

0 

4 

2  2 

0 

4.27 

1.72 

1  .75 

3.0 

T 

29  + 

5 

3 

MORRIS   3  NE 

45.4 

23.1 

34.  3 

-  3.9 

67 

25 

0 

5 

945 

0 

3 

27 

1 

4.61 

2.10 

2.00 

25 

8.5 

5 

3  + 

6 

3 

MORR I  SON 

44.8 

22.6 

33.7 

-  3.8 

63 

25 

7 

5 

962 

0 

3 

27 

0 

2.  1  1 

-  0.27 

0.63 

24 

8.9 

6 

29 

5 

3 

MOUNT  CARROLL 

43.5 

23.5 

33.5 

-  2.4 

63 

25 

8 

30 

965 

0 

4 

27 

0 

2.31 

0.24 

1.25 

25 

6.8 

4 

30 

5 

1 

1 

OTTAWA 

45.2 

26.5 

3  5.9 

-  3.0 

68 

25 

7 

5 

893 

0 

3 

22 

0 

5.62 

3.09 

1  .66 

24 

10.5 

5 

2  + 

a 

3 

PARK  FOREST 

42.6 

24  ,4 

33.5 

28 

1 

5 

968 

0 

4 

2  5 

0 

4.85 

2.08 

1  .48 

15.7 

10 

2 

7 

3 

, 

PONT IAC 

4  4.1 

26.7 

35.4 

-  4.9 

63 

25 

3 

5 

908 

0 

5 

23 

0 

3.  17 

0 . 39 

1.45 

25 

5.0 

5 

3  + 

7 

1 

ROCK  F  ORD 

43.3 

23.7 

33.5 

-  2.5 

25 

3 

30 

967 

0 

3 

27 

0 

1.92 

-  0 .  59 

1  . 02 

4.6 

4 

1 

1 

ROCKFORD  CAA  AP 

42.0 

22  .6 

32.3 

-  1.2 

66 

25 

6 

30 

1008 

0 

7 

2  9 

0 

2.19 

-  0.31 

1.15 

24 

6.1 

5 

30 

5 

1 

SKOKIE 

41.8 

26. OM 

33. 9M 

69 

25 

5 

5 

961 

0 

25 

6 

0 

10.50 

6.85 

25 

12.1 

6 

3+ 

4 

STOCKTON 

4  1.6 

22  .0 

31.8 

61 

25 

6 

4  + 

1021 

0 

6 

27 

0 

1.94 

-  0.10 

n .  6 1 

25 

6.0 

3 

29 

6 

1 

42.4 

22.7 

32,6 

-  3,0 

25 

7 

30 

1000 

0 

4 

27 

0 

3,33 

0,74 

2,10 

7,3 

WALNUT 

44.0 

24  .  3 

34,2 

-  3.9 

64 

25 

6 

949 

0 

4 

26 

0 

3.39 

0,91 

2  ,34 

25 

8,0 

4 

30 

7 

1 

WAUKEGAN 

41.6 

24  . 1 

32,9 

-  2.5 

68 

25 

10 

4  + 

989 

0 

4 

2  7 

0 

3,55 

1.10 

1,47 

25 

8,9 

6 

29 

7 

3 

, 

WHEATON  COLLEGE 

42.9 

24.  2M 

33. 6M 

67 

25 

4 

5 

963 

0 

5 

0 

4.49 

1.89 

2.40 

25 

11  .6 

6 

3  + 

8 

2 

1 

D I  V  I  S  I  ON 

34.3 

-  2.5 

4.16 

1  •  58 

7,9 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

46.9 

27,2 

37.1 

-  3.2 

68 

2  5 

3 

5 

860 

o 

3 

22 

0 

2,97 

~  0.18 

0.71 

3 

6,0 

3 

8 

3 

o 

CARL INV I LLE  4  E 

52.4 

28.9 

40.7 

-  2.9 

7  7 

28 

1 0 

5 

746 

o 

3 

2  0 

0 

1,54 

-  1.73 

0,47 

1  3 

1.5 

2 

2 

5 

o 

o 

CHARLESTON 

48.2 

27,2 

37.7 

-  5,0 

70 

26 

10 

5 

0 

4 

21 

0 

1.67 

-  1.98 

0.32 

19  + 

2,0 

2 

3  + 

7 

o 

o 

CHENOA 

44.  5 

25,3 

34.9 

68 

2  5 

o 

5 

92  8 

0 

4 

?  6 

1 

3,73 

0.93 

1.00 

3 

8.4- 

7 

3  + 

9 

3 

1 

DANV ILLE 

47.4 

27.3 

37.4 

-  2.8 

71 

25  + 

8 

5 

849 

o 

2 

24 

o 

1.77 

-  1.42 

0  .45 

25 

3.0 

5 

0 

0 

DECATUR 

47.6 

28.3 

38.0 

-   3  ,  g 

73 

28 

5 

83  2 

o 

4 

2  1 

o 

2.49 

-  0.93 

0.68 

25 

3,5 

3 

2  + 

6 

2 

0 

EFF INGHAM 

52.  1M 

29.7M 

40.9M 

-  0.9 

74 

28 

1? 

5 

746 

o 

2 

o 

1.48 

-  2.19 

0,37 

18 

6 

0 

0 

GR I GGSV ILLE 

50.1 

28.6 

39.4 

-  3.5 

72 

28 

7 

5 

788 

0 

2 

19 

0 

HAVANA 

47.5 

27.7 

37.6 

-  3.9 

67 

25 

7 

6 

842 

0 

4 

2  1 

0 

2,13 

-  0.58 

1,10 

25 

6.5 

4 

? 

1 

H  ILLSBORO 

52.5 

29.2 

♦  0.9 

-  3.1 

75 

28 

12 

5 

743 

0 

2 

2  1 

0 

1.47 

-  1.84 

0.47 

25 

0.5 

T 

3  + 

'. 

0 

0 

HOOPESTON 

46.  3 

26,9 

36.6 

-  3.5 

70 

25 

4 

5 

873 

0 

2 

2  4 

0 

2.52 

-  0.71 

0.74 

25 

6. 1 

4 

3  + 

6 

1 

o 

JACK  SON  V  I L  L  E 

50.0 

28.3 

39.2 

-  3.0 

28 

2 

5 

796 

0 

2 

20 

0 

1.62 

-  1.21 

0.62 

4.0 

4 

1 

o 

JERSEYV I LLE 

54.  3 

29.3 

41.8 

-  2.1 

77 

28 

8 

5 

712 

0 

1 

20 

0 

1.84 

-  1.40 

0.60 

25 

2,5 

2 

2  + 

4 

1 

o 

LA  HARPE 

46.  4M 

27  .OM 

36.  7M 

-  3.6 

65 

1  8 

882 

0 

4. 

0 

4,83 

2.15 

3,08 

25 

1,8 

2 

2  + 

4 

3 

1 

L 1NCOLN 

48.0 

27.9 

38.0 

-  3.5 

70 

28 

7 

5 

830 

0 

3 

2  I 

0 

1  .96 

-  1.17 

0.52 

25 

4.2 

4 

3 

6 

1 

0 

MATTOON 

48.3 

2  7.9 

38.  1 

-  3.0 

73 

28 

1  0 

5 

825 

0 

4 

2  3 

0 

1.81 

-   1 . 84 

0.41 

25 

1  •  0 

1 

2  + 

6 

o 

0 

^UHK                 1  LLC     l  C 

51.2 

28.  1 

39.7 

-  2.6 

28 

5 

780 

0 

2 

23 

0 

1.48 

-  1.54 

0.37 

1 9 

1.2 

1 

2  + 

5 

o 

o 

NEWTON 

54.0 

31.1 

42.6 

-  0.3 

74 

28 

14 

5 

690 

0 

1 

17 

0 

1.65 

-  2,33 

0.6  3 

25 

1  .0 

T 

3 

5 

1 

o 

PALEST  1 NE 

52.8 

30  .  3 

41.6 

-  2.8 

74 

28 

1 5 

4  + 

724 

0 

1 

22 

0 

1.33 

-   2  o  68 

0  .60 

25 

2.0 

1 

3  + 

5 

1 

o 

PANA 

50.6 

29.5 

40.  1 

-  2.6 

75 

28 

1  1 

5 

768 

o 

2  0 

0 

1.56 

-   1  .64 

0.45 

io 

2.5 

3 

3 

5 

0 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

49.4 

28.0 

38.7 

-  2.9 

73 

28 

1 0 

5 

8  04 

o 

? 

2  2 

o 

2.25 

_  1.41 

0  48 

25 

1.0 

1 

3 

8 

o 

o 

PEORIA   WB   AIRPORT  R 

44.  3 

26.5 

35.4 

-  2.9 

66 

25 

4 

910 

o 

4 

p  2 

o 

3.41 

0.62 

1.20 

25 

4.3 

4 

2  + 

6 

2 

1 

QUINCY 

48.9 

29.8 

39.4 

-  3.9 

68 

28 

12 

5 

786 

0 

2 

1  6 

0 

1.38 

-   1  .09 

0.66 

25 

2.0 

2 

2  + 

3 

1 

0 

QU1NCY  CAA  AP 

46.  7 

26.5 

36.6 

65 

18  + 

6 

871 

' 

3 

21 

0 

1.57 

-  0.94 

0.57 

25 

3.0 

3 

3  + 

4 

1 

0 

RANTOUL  ChANUTE   AF  BASE 

45.2 

27,5 

36.4 

68 

25 

7 

5 

883 

c 

4 

2  2 

o 

2.29 

-  0.88 

0.61 

25 

3.8 

4 

2 

6 

1 

0 

ROBERTS   3  N 

45.0 

26.2 

35.6 

-  3.4 

68 

25 

3 

5 

904 

4 

25 

0 

2.18 

-  0.62 

0.65 

25 

1.8 

7 

1 

0 

KUbrlVI  LLC 

48.7 

28.0 

38.4 

-  3.4 

68 

28 

3 

5 

821 

0 

3 

21 

n 

1.95 

-  0.77 

0.90 

7.2 

3 

2 

0 

SPRINGF IELD  WB  AP  R 

47.5 

28.0 

37.8 

-  2.4 

70 

28 

5 

5 

836 

0 

4 

]  9 

0 

1.  54 

-  1.77 

0.51 

25 

2.0 

2 

2  + 

6 

1 

0 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

4  7.9 

3U.7 

39.3 

-  2.7 

71 

28 

12 

5 

791 

0 

4 

16 

0 

1.63 

-  1.72 

0.66 

25 

1 

0 

TABLE  GROVE 

46.  7 

27.6 

37.2 

-  3.4 

66 

18 

6 

5 

857 

0 

4 

JO 

0 

1.85 

-  0.74 

0.62 

25 

6.5 

5 

2  + 

3 

2 

0 

TUSCOLA 

49.5 

27.8 

38.7 

74 

28 

10 

5 

809 

0 

2 

0 

2.17 

-  1.27 

0.52 

25 

1.0 

8 

1 

0 

URBANA 

46.  7 

29.0 

37.9 

-  2.3 

70 

28 

7 

5 

833 

0 

3 

1 

0 

1.94 

-  1.35 

0.51 

25 

1.5 

1 

3  + 

5 

1 

o 

VANDAL IA   CAA  AP 

5]  .5 

27.9 

39.7 

76 

28 

12 

5 

777 

0 

1 

22 

1 

1.21 

0.41 

25 

0.5 

1 

3 

4 

0 

0 

V  I RDEN 

50.5 

28.3 

39.4 

74 

28 

7 

5 

786 

0 

3 

20 

0 

1.93 

-  1.12 

0  .84 

25 

1.7 

2 

2 

4 

1 

0 

WATSEKA 

46.2 

27.2 

36.7 

69 

25 

6 

5 

871 

c 

2 

24 

0 

2.  68 

-  0.29 

0.63 

3 

8.1 

4 

3  + 

7 

2 

0 

WHITE  HALL   1  E 

51.4 

29  .4 

40.4 

-  3.0 

75 

28 

9 

5 

750 

0 

2 

20 

0 

1.86 

-  1.19 

0.62 

19 

1.5 

2 

2 

5 

1 

0 

w I NDSOR 

50. 5M 

28.  6M 

39. 6M 

-  2.6 

73 

28 

10 

5 

791 

0 

22 

0 

1.71 

-  1.98 

0  .46 

19 

2.0 

1 

3  + 

6 

0 

0 

D  1  V  I  S  1  ON 

38.5 

-  2.8 

2.04 

-  1.13 

3.1 

Precipitation 


Sec  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


ILLINOIS 
MARCH  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

1 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet.  Hail 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

9 

s 

£ 

1.00 

or  More 

is 

■ 

. 

°-  £ 

X 

o 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

56.  5 

33.2 

44.9 

75 

28 

1  7 

6 

619 

o 

o 

I  5 

o 

1,29 

2,87 

0.60 

25 

1.0 

o 

3 

I 

ALTON  DAM  26 

51.6 

31.3 

41.5 

75 

12 

15 

3+ 

723 

o 

1 

1  7 

o 

1.15 

2.21 

0.40 

25 

j 

o 

3 

o 

ANNA      1  NW 

56.5 

33. B 

45.2 

-  2.5 

76 

12 

18 

4 

608 

0 

1' 

15 

0 

1  •  69 

_ 

2,  71 

0.48 

19 

T 

o 

5 

0 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

52.3. 

31.8 

42.1 

-  2.6 

76 

28 

18 

4+ 

702 

0 

2 

19 

0 

1.26 

2.04 

0.36 

25 

T 

T 

3  + 

4 

o 

o 

CAIRO  WB  CITY  R 

57.5 

37.7 

47.6 

-  1.4 

77 

12 

23 

4 

531 

o 

o 

g 

0 

2.14 

- 

2.58 

0.79 

25 

T 

T 

2  + 

5 

2 

0 

CARBONDALE  StWAGE 

57.1 

32  .6 

44.9 

-  2.7 

79 

25 

18 

5 

619 

o' 

0 

1  5 

0 

1.32 

2.49 

0.57 

25 

0 

5 

i 

CARLYLE 

54.0 

31,3 

42.7 

-  2.4 

75 

1  2 

1  l 

684 

o 

1 

1  7 

o 

1.55 

1.88 

26 

COBDEN   2  S 

56.3 

29.9 

43.1 

76 

12 

15 

4+ 

670 

0 

1 

18 

0 

1..70 

0.65 

25 

T 

0 

5 

0 

DU  QUOIN  2  S 

56.  3 

33.0 

44.7 

-  1.8 

77 

12 

18 

4 

625 

0 

0 

17 

0 

0.92 

2.80 

0.47 

25 

0.0 

0 

0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

55.3 

32.7 

44.0 

-  2.4 

79 

28 

17 

4 

643 

0 

o 

1  5 

o 

1.14 

_ 

2.29 

0.44 

2 

2.2 

2 

2 

3 

0 

0 

EL  IZABETHTOWN 

58. 8M 

35. OM 

46.  9M 

77 

12 

20 

4 

561 

0 

0 

11 

0 

1.65 

■r 

3.06 

0.53 

25 

0.0 

0 

0 

FAIRFIELD 

75 

12  + 

1  5 

6 

6  51 

0 

0 

16 

0 

1.31 

2.52 

0.70 

25 

T 

0 

0 

55.4 

31.9M 

43. 7M 

-  1.1 

76 

12 

16 

4+ 

664 

0 

1 

17 

0 

2.15 

1.58 

0.79 

3 

0.0 

0 

5 

2 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

56.2 

32.6 

44.4 

-  2.1 

76 

12 

18 

4 

636 

0 

0 

18 

0 

1.70 

3.11 

0.58 

24 

T 

0 

4 

2 

0 

GREENVILLE 

53.5 

30.8 

42.2 

-2.1 

76 

28 

13 

5 

702 

0 

1 

19 

0 

1.55 

1.96 

0.50 

28 

2.0 

4 

1 

0 

HARR ISRURG 

59. OM 

33.2 

46.  1M 

-  2.0 

74 

9  + 

18 

6 

578 

0 

0 

14 

0 

1.20 

2.96 

0.51 

25 

T 

0 

4 

1 

0 

MAKANOA   1  NW 

56.  6 

33.  7M 

45. 2M 

75 

12 

18 

4+ 

607 

0 

0 

1  3 

0 

1.19 

0.51 

25 

T 

0 

4 

1 

0 

MC  LEANSBORO 

56.0 

31.9 

44.0 

-  2.5 

77 

12 

16 

6 

646 

0 

0 

1  7 

0 

0.87 

3.  :o 

0.57 

25 

T 

0 

2 

1 

0 

MT  CARMEL  WATER  WKS 

57.5 

32.4 

45.0 

-  0.9 

75 

28 

16 

4 

616 

Q 

0 

1  7 

0 

1.33 

3.00 

0.49 

25 

0 

4 

0 

0 

MOUNT  VERNON  4  N 

55. 6M 

31.  7M 

43. 7M 

-  1.6 

76 

12 

16 

4+ 

656 

0 

0 

1  7 

0 

1.20 

2.68 

0.48 

25 

0.0 

0 

4 

0 

0 

NEW  BURNS  I DE 

57.5 

32.4 

45.0 

-  2.4 

77 

12 

18 

4+ 

613 

0 

0 

16 

0 

1.  19 

3.16 

0  .44 

19 

T 

0 

4 

0 

0 

OLNEY  RADIO  ST A 

55. 3M 

30.  9M 

43. 1M 

-  1.2 

75 

28 

13 

6 

691 

0 

1 

1  8 

0 

1.50 

2.42 

0.70 

25 

0 

4 

1 

0 

SPARTA 

55.5 

33.5 

44.5 

-  2.2 

76 

1  2 

17 

4 

628 

0 

0 

14 

0 

1.16 

2.29 

0.42 

25 

0.2 

0 

3 

0 

0 

D  I V  I  S  1  ON 

44.3 

-  1.6 

1.40 

2.68 

0.3 

STATE 

38.5 

-  2.5 

2.56 

0.64 

4.0 

Precipitation 


Fee  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


7  I   8  \9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


ALBION 
AL  EDO 

ALTON  0AM  26 
ANNA     1  NW 
ANN  A WAN 

ANT I0CH 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BEARDS  TOWN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

BLOOM  I NGTON 

HLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

8RADF0R0  CAA  AP 
BROOKPORT  DAM  52 
CA1BO  WR  CITY  R 

CANTON 

CARBONOALE  SEWAGE 
CARL  INV  ILLE  4  E 
CARLYLE 
CARM  I 

CASEY 

CENTRAL  IA  4  W 
CHANDLERV  t  lle 
CHANNAHON  DRESDEN  [SLO 
CHARLESTON 

CHE  NOA 
CHESTER 

CH I C AGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CH1LLICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBDEN   2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PL 
DAVENPORT    IOWA  L  D  15  R/ 
DECATUR 
DIXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EOWAROSVILLF 

EFF INGHAM 

ELGIN 

EL  I Z A8E THT OWN 

ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

free  port 

free  port  sewage  pl 
fulton  dam  13 

GALENA 
GALESBURG 
GAL  VA 
GENESEO 

GIBSON  CITY 

GL  ADSTONE  DAM  IB 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCONDA  DAM  51 

GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  ,N 
GREENUP 
GRE  E  NV I LLE 
GRIDLEY 

GRIGGSVILLE 
HARD  IN 
HARR I SBURG 

HARR  1  SBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

HAVANA  NO  2 

H1LLS60RO 

HOOPESTON 

HUTSONV ILLE  PWR  PL 

ILL  I  NO  I S  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 

JERSEYV ILLE 

JOL I E  T   BRANDON  RO 

JOL  IET 

KANKAKEE 

KANKAKEE    4  NW 
KE  ITHSBURG 
KE WANE  E 
LA  HARP E 
LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA   SALLF   1  S 
L AWRENCE V I LL  F 
LE  ROY 
L INCOLN 

MAC  K  INAW 

MACOMB 

MAK AND A    I  NW 

MARENGO 

MAR  ION 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MA  SCOUT  AH 

MAT TOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LtANSBORO 

MEDORA 

MINONK 

MOL INE   WB  AIRPORT  R , 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 
MORR I S 
MORR  IS   3  NE 
MORRISON 

MORR I SONVI LLE   1  E 


1  .29 
4.96 
1.15 
1  .69 
3.62 

2.97 


2.97 
2.44 
6.00 


1.32 
1.54 
1.55 
1.36 


1.19 
2.62 
1  .15 


.40 

■  13 
.02 
.22 


.32  T 

.  40  T 

T 

.02  T 


1.11 
1.41 
1.62 


.10 
*  36 
.35 


.22     .05  .05 


.03 
.03  .15 


.18 
.25 
.20 
.20 


.12 
.06 
.04 


.40 
.17 
.62 


.37 
•  30 
1.24 


2.32 
2.40 
3.64 

2.01 
3.50 
1.81 
3.06 
1.25 

3.20 
4.14 
W35 

•  52 
.52 

.90 
1.59 

•  51 
1.20 


.44     .03  .01 


•  03 
.05 


S*o  r«ter*nc*  not**  folio-lag  Stttloa  touts. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


ILLINOIS 
MARCH  1954 


Day  of  month 


oianon 

O 

1   |  2  | 

3 

4   |   5   |  6 

7  |   8   |  9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14  | 

15 

16 

17  |  18 

19 

20  | 

21 

22  | 

23  | 

24 

25 

| 

26  1 

27 

28  | 

29  j 

30 

31 

MT  CARMEL  watfr  wks 

1.33 

.26 

.30 

•  02 

T 

.00 

.01 

.06 

.49 

.10 

T 

MOUNT  CARROLL 

2.31 

T 

T 

.04 

•  12 

.05 

.05 

.17 

.03 

.09 

1.25 

.05 

.10 

•  36 

MOUNT  OLIVE 

1.73 

•  23 

T 

.45 

•  68 

.35 

T 

.02 

MOUNT  PULASKI 

1  .85 

.38 

T 

■  04 

•  02 

.25 

.02 

T 

.43 

.  10 

.6  1 

_ 

MOUNT  STERLING 

1.93 

•  59 

T 

T 

•  01 

T 

T 

.36 

T 

•  03 

.92 

.02 

T 

MOUNT   VERNON   *.  N 

1.20 

•  21 

.36 

•  03 

.48 

•  12 

NASHV 1 LLt    3  NH 

T 

T 

.28 

•  03 

T 

■  50 

.04 

NEWARK  7  E 

5*72 

*25 

•  03 

1.02 

T 

•  60 

2*50 

■  64 

T 

NEW  BOSTON  OAM  IT 

3.90 

T 

T 

.10 

T 

•  03 

.04 

.36 

T 

•  02 

3.17 

.02 

•  07 

•  09 

NEW  BOSTON 

4.48 

T 

.14 

•  04 

.44 

3*76 

.10 

NEW  BURNSIOF 

1.19 

•  02 

•  15 

T 

•  01 

T 

•  46 

.02 

.03 

•  18 

•  33 

•  01 

NEWTON 

1  .65 

.25 

•  02 

.03 

.05 

T 

.25 

•  05 

.63 

.17 

.20 

OLNEV  RADIO  ST A 

1*50 

.27 

.05 

.17 

.05 

.01 

.05 

.70 

.03 

.02 

.15 

OREGON  WATER  WKS 

2.53 

■  02 

•  05 

■  05 

•  OB 

.03 

.13 

T 

OTTAWA 

5.62 

•  37 

.14 

.24 

.22 

T 

1.11 

T 

1.66 

1.47 

.06 

•  35 

PALEST ]N£ 

1.33 

.26 

.05 

T 

.15 

•  02 

.60 

•  11 

.14 

T 

PANA 

1 .56 

.32 

•  06 

.10 

.05 

.02 

T 

.45 

T 

.06 

•  35 

•  13 

T 

PARIS  WATER  WORKS 

2.25 

■  10 

T 

.10 

.40 

T 

T 

.35 

.  16 

.48 

.  18 

•  46 

PARK  FOREST 

4.65 

•  47 

T 

T 

T 

•  10 

.24 

T 

.01 

.40 

PAW  PAW 

A. 66 

.37 

.05 

T 

.08 

.25 

T 

3.35 

T 

•  18 

•  38 

T 

PAYS ON 

1.85 

.53 

T 

.04 

T 

T 

.39 

•  17 

•  70 

.02 

T 

PF  OR  1  A  wB  A  I RPORT  R 

•  37 

•  28 

•  03 

■  08 

T 

T 

.25 

•  46 

T 

•  66 

1.20 

•  04 

.04 

PEOTONE 

4*26 

.18 

•  39 

•  29 

.21 

T 

2.47 

.  13 

•  32 

T 

PETERSBURG 

1  .49 

•  1? 

•  23 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

•  05 

•  26 

T 

PLEASANT  HILL 

2.16 

.56 

T 

T 

.08 

T 

T 

.40 

•  23 

.86 

•  01 

.2  1 

•  06 

.  34 

T 

.32 

.13 

T 

T 

1.45 

T 

.12 

•  07 

PRAIRIE  DU  ROCMER 

1*35 

•  25 

T 

T 

.50 

T 

.02 

•  04 

.45 

•  09 

T 

.05 

•  07 

■  04 

.04 

1  .09 

2.60 

• 

• 

•  12 

QU1NCY 

1.38 

•  29 

T 

T 

T 

.02 

.37 

T 

OUINCV  CAA  AP 

1.57 

.30 

T 

.01 

T 

T 

T 

.46 

.03 

T 

T 

.  15 

.57 

.05 

T 

1  *  34 

.24 

•  36 

T 

•  06 

.65 

.01 

n    i   r       f-     a  i  a 

•  02 

•  01 

•  48 

•  03 

T 

T 

.65 

.02 

RANTOUL  CMANUTE    AF  BASE 

.38 

.27 

•  03 

•  30 

•  04 

T 

T 

.08 

.35 

T 

.03 

.61 

T 

.04 

.13 

T 

REO  BUO 

l.BT 

•  39 

.01 

•  46 

•  03 

•  03 

•  05 

•  5  1 

ROBERTS  3  N 

2.18 

T 

.18 

.25 

.08 

.  12 

T 

.46 

.05 

.17 

•  65 

.03 

.17 

T 

T 

ROCHE  LLE 

2  .88 

.20 

.10 

•03 

T 

T 

.14 

.  74 

1.12 

.09 

•  46 

T 

ROCKFORD 

•  10 

T 

T 

•  45 

1  .02 

T 

•  35 

T 

ROCK FORD  4  N£ 

R0CKF0R0  CAA  AP 

2.19 

T 

.02 

T 

•  21 

.02 

T 

.12 

.03 

T 

1.15 

.42 

•  04 

•  18 

ROCKPORT 

2.30 

.65 

T 

•  45 

T 

•  20 

1.00 

RUSHV 1 LLt 

i  "9a 

•  72 

.30 

•  03 

.90 

T 

•  02 

.  05 

■  26 

■  08 

.0? 

•  55 

.03 

.07 

•  09 

.06 

.17 

.01 

.  39 

.01 

.07 

•  48 

.02 

.01 

SHAWNEE TOWN  NEW  TOWN 

1.21 

.18 

T 

T 

•  04 

T 

.33 

•  08 

.01 

•  49 

.  Oft 

SI  DELL 

1.67 

.29 

•  22 

.03 

T 

T 

.32 

.15 

•  12 

.32 

.19 

•  03 

.01 

.05 

•  57 

■  30 

■  01 

T 

•  70 

T 

•  02 

•  32 

6.65 

.32 

.69 

.16 

T 

•  02 

.02 

•  03 

.42 

.06 

•  04 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

1  .54 

•  26 

T 

.04 

.01 

.21 

T 

T 

.20 

.15 

T 

T 

•  11 

.51 

T 

.05 

T 

SPRINGFIbLD  WB  CITV  R 

1.63 

•  32 

T 

.04 

•  01 

T 

.20 

Y 

STOCKTON 

1.94 

.01 

■  02 

.  12 

Il7 

.01 

.11 

•  38 

.61 

.07 

.44 

STREATOR 

4.57 

* 

.69 

T 

.63 

.12 

• 

3.03 

•  06 

.04 

SYCAMORE 

3.33 

.22 

.03 

.08 

•  11 

T 

.20 

2.10 

.08 

•  51 

TABLE  GROVE 

1  .85 

•  57 

■  06 

.06 

.02 

T 

T 

.36 

.02 

•  07 

•  62 

•  06 

.01 

T 

TAYLOR  V ILLE 

.48 

14 

34 

T06 

TISKILWA 

6.06 

.50 

.27 

T 

.05 

.35 

T 

1.10 

3.45 

.04 

.30 

TOULON 

5.77 

.32 

.08 

.04 

.18 

.03 

.28 

.02 

1.71 

2.91 

.20 

T 

TUSCOLA 

2.17 

T 

.30 

.16 

.30 

.16 

T 

.43 

.02 

•  13 

.52 

.13 

T 

URBANA 

1.94 

.09 

.32 

T 

.18 

•  08 

.17 

T 

.38 

.07 

•  05 

.51 

T 

.09 

T 

T 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 

6.28 

T 

•  70 

.03 

.03 

.02 

.20 

1.20 

.01 

3.80 

T 

.04 

•  25 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

1.21 

.20 

T 

.01 

T 

j 

T 

.07 

•  32 

T 

j 

.01 

•  05 

•  41 

.  13 

.01 

VIRDEN 

1  .93 

.31 

.04 

T 

.06 

T 

.01 

T 

T 

.37 

•  30 

•  84 

T 

T 

WALNUT 

3.39 

.14 

T 

.16 

.  15 

•  05 

.18 

T 

2.34 

.15 

•  20 

WARSAW 

4.47 

•  12 

T 

.02 

.02 

.65 

1.13 

2.53 

WATERLOO 

1  .24 

.36 

T 

.40 

T 

•  01 

.45 

.02 

T 

WATSEK A 

2.68 

.63 

.13 

.06 

.08 

.03 

.43 

.12 

.25 

•  58 

T 

.35 

.02 

WAUKEGAN 

3.55 

.15 

•  04 

T 

.15 

.  19 

•  04 

.03 

.21 

.04 

T 

•  62 

1.47 

•  04 

.57 

WAYNE  CITY 

1  .46 

.15 

.01 

T 

.25 

.01 

T 

.86 

.  IB 

WHEATON  COLLEGE 

4.49 

.22 

.30 

.01 

T 

.  13 

.01 

.26 

.01 

•  55 

2.40 

.  18 

•  42 

WHITE  HALL    1  F 

1  .86 

.31 

T 

T 

.22 

.62 

•  23 

.48 

T 

WILCOX 

1.35 

•14 

.27 

.05 

.75 

•  14 

WINDSOR 

1.71 

T 

•20 

.17 

.05 

T 

•  14 

.38 

.31 

3*.  ref.rpote  not*,  follivlns  Station  ladai. 


Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH  195* 


ay 

Of 

Month 

■ 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

g 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

48 

56 

46 

35 

37 

47 

62 

59 

68 

57 

60 

74 

72 

40 

44 

52 

55 

68 

67 

52 

55 

49 

53 

66 

74 

63 

65 

75 

67 

40 

47 

56 

.5 

25 

34 

26 

18 

18 

17 

32 

33 

35 

35 

39 

43 

40 

26 

22 

24 

30 

31 

49 

37 

22 

28 

37 

43 

62 

36 

38 

49 

40 

31 

28 

33 

•  2 

48 

40 

28 

29 

29 

52 

51 

47 

51 

43 

47 

42 

31 

30 

40 

50 

57 

64 

51 

47 

49 

52 

50 

47 

62 

48 

60 

57 

38 

34 

36 

45 

•  5 

20 

20 

13 

8 

e 

12 

12 

23 

23 

26 

27 

30 

28 

16 

19 

22 

29 

37 

39 

33 

20 

28 

28 

39 

42 

30 

30 

38 

19 

12 

23 

24 

•  3 

51 

45 

37 

32 

33 

46 

59 

52 

60 

55 

56 

75 

56 

35 

43 

49 

53 

61 

55 

46 

47 

49 

51 

63 

72 

52 

66 

73 

45 

41 

43 

51 

•  6 

26 

28 

15 

15 

17 

22 

31 

35 

34 

36 

38 

43 

26 

23 

21 

28 

34 

36 

41 

32 

28 

32 

40 

42 

44 

36 

41 

43 

29 

25 

28 

31 

.  3 

44 

55 

36 

38 

43 

48 

63 

59 

67 

67 

60 

76 

71 

42 

47 

52 

55 

67 

64 

53 

46 

45 

51 

69 

72 

66 

67 

69 

68 

43 

48 

56 

.5 

23 

34 

24 

IB 

;o 

22 

32 

34 

37 

40 

40 

47 

35 

24 

21 

23 

29 

3  0 

49 

37 

25 

32 

41 

44 

59 

37 

38 

50 

42 

31 

29 

33 

•  6 

37 

33 

30 

30 

30 

42 

45 

44 

47 

45 

42 

33 

33 

30 

35 

45 

51 

59 

48 

38 

42 

42 

49 

41 

66 

45 

53 

50 

36 

34 

40 

41 

•  8 

21 

23 

13 

10 

11 

13 

30 

22 

30 

28 

30 

28 

23 

16 

17 

22 

26 

28 

37 

25 

19 

23 

29 

31 

38 

32 

27 

35 

17 

10 

22 

23 

.7 

42 

34 

26 

30 

26 

35 

46 

41 

52 

46 

44 

37 

36 

31 

39 

48 

52 

62 

51 

37 

45 

40 

SO 

50 

67 

45 

54 

58 

36 

34 

37 

42 

•  9 

20 

24 

14 

7 

0 

-  1 

24 

21 

28 

24 

31 

30 

24 

17 

18 

19 

24 

30 

34 

19 

17 

23 

30 

29 

40 

30 

26 

34 

20 

8 

18 

22 

.0 

49 

46 

29 

31 

35 

49 

59 

54 

65 

56 

57 

75 

58 

35 

43 

50 

54 

65 

58 

47 

47 

44 

49 

67 

72 

53 

66 

76 

45 

41 

45 

52 

•  3 

26 

29 

22 

18 

18 

21 

30 

33 

35 

35 

38 

45 

29 

23 

22 

27 

° 

47 

31 

26 

32 

40 

43 

46 

38 

40 

45 

30 

29 

29 

31 

.8 

45 

45 

43 

25 

26 

40 

45 

46 

55 

53 

45 

44 

41 

30 

41 

48 

55 

64 

62 

47 

43 

46 

52 

49 

68 

50 

60 

65 

46 

35 

39 

46 

•  9 

21 

30 

15 

8 

3 

6 

23 

28 

36 

27 

33 

32 

29 

19 

21 

23 

28 

37 

42 

32 

21 

31 

37 

39 

47 

33 

30 

41 

26 

20 

25 

27 

•  2 

50 

57 

35 

38 

45 

49 

65 

62 

67 

66 

64 

77 

71 

43 

46 

52 

57 

67 

66 

53 

46 

48 

50 

74 

73 

57 

70 

69 

74 

40 

49 

57 

.5 

30 

33 

26 

23 

27 

31 

34 

40 

40 

45 

47 

53 

33 

28 

25 

30 

35 

38 

53 

39 

31 

37 

44 

48 

54 

44 

43 

51 

38 

35 

35 

37 

.7 

50 

49 

37 

36 

40 

50 

64 

56 

69 

64 

61 

76 

74 

46 

45 

53 

56 

67 

64 

54 

48 

47 

52 

67 

79 

68 

69 

70 

68 

45 

47 

57 

.1 

22 

34 

24 

19 

18 

20 

34 

30 

28 

38 

38 

44 

41 

24 

20 

22 

25 

34 

46 

38 

25 

26 

39 

43 

57 

36 

35 

51 

41 

31 

28 

32 

•  6 

50 

47 

32 

30 

29 

47 

59 

54 

55 

56 

50 

72 

70 

34 

42 

51 

55 

67 

58 

47 

47 

49 

50 

58 

72 

52 

67 

77 

64 

41 

43 

52 

.  4 

18 

32 

16 

12 

10 

12 

30 

32 

33 

29 

37 

40 

30 

20 

19 

22 

30 

34 

42 

35 

20 

29 

35 

39 

49 

32 

34 

45 

29 

23 

28 

28 

.9 

49 

50 

36 

31 

35 

49 

60 

55 

65 

57 

58 

75 

72 

36 

36 

51 

55 

67 

61 

50 

47 

51 

51 

65 

73 

54 

67 

72 

59 

43 

45 

54 

.0 

23 

34 

21 

17 

1  1 

14 

32 

31 

30 

34 

40 

44 

33 

23 

21 

22 

26 

32 

46 

37 

26 

26 

34 

43 

53 

36 

39 

52 

34 

29 

27 

31 

■  3 

42 

44 

51 

22 

26 

29 

42 

55 

52 

60 

48 

49 

60 

50 

31 

40 

48 

54 

64 

57 

37 

44 

46 

46 

67 

70 

50 

60 

71 

37 

42 

48 

•  2 

23 

25 

19 

12 

10 

12 

17 

27 

31 

28 

32 

35 

35 

23 

22 

21 

25 

33 

34 

34 

21 

28 

32 

37 

39 

33 

32 

39 

34 

25 

26 

27 

.  2 

43 

44 

30 

24 

25 

38 

43 

43 

53 

46 

45 

40 

40 

32 

40 

47 

51 

62 

54 

45 

42 

45 

50 

49 

68 

46 

58 

61 

42 

33 

39 

44 

•  5 

20 

30 

12 

5 

0 

6 

25 

22 

32 

22 

32 

25 

30 

17 

20 

21 

29 

32 

45 

31 

18 

27 

36 

37 

45 

32 

28 

40 

24 

18 

22 

25 

.3 

39 

33 

29 

29 

26 

36 

4u 

40 

50 

39 

39 

37 

43 

30 

37 

42 

50 

61 

53 

36 

35 

41 

41 

51 

67 

42 

52 

57 

34 

30 

37 

41 

.2 

29 

29 

17 

12 

13 

13 

33 

29 

36 

35 

33 

32 

27 

21 

24 

29 

3 

36 

29 

27 

29 

36 

36 

41 

35 

33 

34 

28 

23 

27 

29 

.0 

40 

37 

29 

29 

27" 

36 

44 

42 

51 

43 

41 

36 

41 

31 

39 

49 

53 

63 

55 

36 

42 

40 

46 

50 

68 

45 

55 

58 

35 

33 

36 

.0 

26 

29 

16 

11 

7 

11 

26 

26 

34 

33 

34 

3*3 

25 

20 

21 

25 

30 

35 

36 

27 

23 

27 

35 

37 

40 

33 

31 

35 

2B 

19 

25 

27 

■  0 

40 

35 

30 

29 

29 

36 

40 

41 

50 

38 

38 

36 

40 

31 

38 

45 

50 

61 

52 

36 

34 

42 

42 

47 

66 

45 

52 

55 

32 

31 

38 

41 

■  3 

31 

29 

1  7 

14 

15 

16 

J2 

31 

36 

34 

33 

32 

27 

21 

23 

30 

37 

37 

36 

29 

26 

32 

35 

35 

40 

35 

36 

32 

27 

24 

28 

29 

4 

41 

37 

30 

31 

29 

37 

47 

44 

53 

43 

42 

37 

40 

31 

40 

52 

53 

63 

56 

40 

46 

39 

49 

44 

68 

47 

53 

60 

40 

35 

39 

44 

.1 

26 

29 

1 7 

11 

8 

10 

28 

26 

32 

34 

33 

32 

29 

19 

20 

25 

29 

3  3 

39 

29 

22 

25 

37 

36 

42 

34 

29 

38 

27 

18 

24 

27 

•  1 

50 

54 

38 

32 

41 

4B 

62 

59 

65 

68 

62 

76 

71 

41 

45 

52 

55 

67 

63 

52 

48 

46 

50 

67 

72 

66 

68 

71 

68 

41 

47 

56 

.3 

19 

26 

18 

15 

15 

16 

29 

31 

30 

37 

37 

45 

36 

21 

16 

21 

24 

2  5 

45 

34 

23 

25 

37 

40 

56 

35 

36 

48 

36 

27 

25 

29 

.9 

44 

49 

35 

26 

30 

42 

50 

50 

60 

46 

46 

42 

49 

33 

40 

49 

54 

65 

54 

45 

45 

45 

47 

54 

71 

51 

57 

71 

45 

36 

39 

47 

■  4 

24 

28 

16 

10 

8 

12 

31 

24 

31 

32 

33 

32 

31 

22 

22 

24 

22 

29 

42 

28 

22 

22 

35 

37 

46 

34 

28 

43 

30 

24 

25 

27 

.3 

45 

36 

21 

26 

26 

31 

48 

45 

46 

41 

45 

34 

32 

30 

39 

48 

56 

63 

48 

40 

45 

50 

50 

49 

62 

46 

59 

55 

29 

34 

34 

43 

■  2 

23 

26 

1  3 

10 

10 

16 

30 

25 

30 

27 

34 

30 

22 

18 

22 

24 

32 

37 

35 

30 

23 

32 

33 

36 

36 

30 

36 

29 

19 

20 

26 

26 

.3 

45 

46 

32 

25 

27 

44 

54 

50 

46 

46 

45 

42 

30 

40 

48 

55 

66 

57 

43 

45 

48 

47 

55 

70 

50 

62 

73 

50 

39 

39 

47 

.6 

22 

32 

15 

10 

B 

14 

28 

28 

35 

30 

35 

34 

28 

20 

22 

21 

27 

3  5 

43 

31 

21 

31 

35 

38 

46 

34 

32 

45 

29 

22 

27 

28 

.3 

44 

40 

3  0 

32 

30 

44 

49 

44 

51 

43 

45 

37 

34 

33 

40 

48 

53 

61 

55 

44 

43 

43 

50 

47 

65 

46 

56 

55 

35 

35 

37 

44 

.2 

18 

28 

1  7 

11 

10 

12 

27 

19 

3  4 

21 

32 

31 

28 

17 

19 

20 

25 

34 

41 

30 

19 

28 

30 

36 

40 

29 

27 

35 

18 

1  1 

21 

24 

.8 

50 

54 

4  0 

35 

34 

48 

65 

60 

68 

60 

58 

77 

73 

40 

45 

50 

55 

68 

64 

54 

49 

47 

51 

65 

75 

62 

70 

74 

65 

44 

45 

56 

.3 

22 

33 

?  3 

18 

19 

20 

31 

32 

30 

35 

38 

45 

37 

24 

24 

28 

25 

32 

47 

38 

32 

30 

37 

45 

55 

34 

39 

52 

41 

30 

28 

33 

0 

55 

45 

34 

33 

36 

5  2 

61 

56 

66 

57 

57 

78 

73 

39 

45 

52 

57 

69 

57 

51 

49 

49 

52 

63 

73 

53 

70 

79 

69 

41 

44 

55 

.3 

25 

33 

2  1 

17 

18 

20 

32 

35 

31 

34 

38 

48 

33 

24 

22 

24 

30 

35 

49 

38 

27 

37 

41 

43 

52 

34 

37 

49 

26 

28 

30 

32 

7 

42 

50 

46 

28 

31 

46 

51 

54 

64 

59 

52 

66 

68 

34 

41 

50 

54 

64 

59 

48 

46 

45 

50 

57 

72 

57 

74 

69 

43 

44 

52 

1 

22 

35 

20 

13 

12 

1  7 

30 

30 

3  3 

29 

37 

36 

23 

20 

17 

26 

33 

46 

36 

20 

32 

35 

39 

55 

34 

33 

39 

38 

26 

26 

29 

7 

49 

57 

54 

37 

41 

47 

63 

61 

67 

66 

62 

7  7 

74 

49 

45 

52 

56 

67 

66 

58 

47 

45 

66 

72 

65 

69 

71 

71 

62 

48 

58 

6 

34 

34 

26 

20 

21 

22 

32 

35 

33 

41 

42 

49 

49 

27 

23 

26 

27 

33 

50 

38 

25 

29 

41 

47 

39 

40 

49 

52 

33 

33 

35 

0 

46 

55 

41 

33 

36 

46 

60 

57 

67 

57 

59 

7  5 

73 

40 

43 

50 

55 

68 

66 

51 

47 

48 

53 

65 

74 

63 

65 

75 

70 

40 

45 

55 

6 

25 

35 

24 

17 

18 

15 

31 

33 

28 

34 

39 

44 

39 

26 

21 

24 

25 

28 

48 

37 

20 

24 

36 

44 

61 

36 

36 

50 

39 

30 

28 

32 

1 

47 

53 

38 

32 

35 

47 

60 

56 

65 

67 

59 

76 

71 

38 

42 

50 

53 

67 

64 

51 

48 

45 

50 

63 

74 

66 

64 

74 

68 

48 

45 

55 

4 

25 

32 

22 

16 

16 

17 

32 

31 

34 

34 

39 

42 

36 

25 

22 

25 

27 

?  9 

48 

37 

23 

27 

36 

43 

61 

37 

35 

50 

29 

28 

31 

9 

43 

33 

31 

32 

30 

46 

48 

49 

46 

46 

46 

34 

32 

30 

38 

48 

53 

6  1 

53 

39 

•43 

40 

49 

42 

63 

46 

55 

49 

32 

35 

36 

42 

8 

17 

28 

1  5 

9 

9 

12 

29 

17 

25 

17 

31 

29 

24 

16 

18 

20 

23 

31 

37 

28 

16 

26 

28 

35 

40 

29 

25 

32 

17 

0 

19 

?2 

6 

43 

38 

29 

27 

47 

45 

42 

44 

42 

44 

37 

32 

31 

38 

46 

53 

61 

57 

40 

44 

45 

46 

45 

61 

45 

56 

51 

36 

32 

36 

6 

19 

28 

17 

11 

11 

1  3 

31 

24 

34 

23 

32 

29 

26 

17 

22 

24 

27 

3  2 

39 

30 

25 

28 

33 

37 

41 

29 

30 

36 

19 

17 

24 

26 

1 

47 

38 

21 

30 

29 

47 

52 

46 

5  3 

40 

45 

38 

37 

31 

42 

50 

57 

64 

50 

43 

40 

49 

47 

52 

63 

47 

60 

57 

29 

32 

38 

7 

20 

25 

12 

8 

7 

11 

27 

24 

28 

26 

33 

30 

22 

17 

20 

21 

37 

38 

27 

20 

30 

36 

39 

37 

31 

33 

29 

20 

18 

24 

25. 

2 

43 

40 

27 

30 

29 

45 

50 

46 

5  4 

46 

43 

47 

36 

32 

4  ? 

50 

55 

61 

50 

46 

47 

50 

50 

67 

51 

60 

62 

40 

35 

39 

4 

21 

27 

14 

7 

7 

26 

24 

32 

32 

27 

30 

26 

16 

2  1 

22 

28 

33 

39 

31 

21 

27 

35 

38 

42 

30 

3  0 

40 

20 

17 

24 

25. 

5 

48 

58 

36 

38 

42 

46 

62 

59 

66 

66 

56 

'* 

70 

40 

44 

49 

56 

66 

66 

48 

48 

46 

50 

70 

72 

71 

68 

70 

71 

38 

47 

56 

2 

24 

30 

22 

18 

20 

22 

30 

34 

32 

40 

40 

46 

32 

24 

20 

22 

26 

3  0 

46 

34 

26 

30 

40 

44 

50 

38 

40 

46 

36 

32 

32 

32. 

6 

48 

46 

34 

31 

33 

47 

61 

55 

65 

54 

55 

73 

70 

36 

44 

52 

55 

6  7 

58 

50 

47 

46 

49 

61 

72 

59 

66 

76 

61 

42 

44 

53. 

5 

23 

34 

i  e 

14 

13 

17 

30 

32 

32 

32 

37 

41 

32 

21 

18 

23 

31 

32 

46 

35 

23 

30 

36 

40 

58 

34 

37 

47 

35 

27 

"6 

30. 

8 

51 

45 

33 

31 

31 

4? 

53 

51 

60 

50 

48 

48 

44 

37 

43 

52 

55 

66 

62 

48 

46 

57 

52 

5? 

64 

50 

66 

72 

65 

36 

44 

50. 

I 

25 

28 

13 

9 

7 

1  7 

33 

30 

36 

30 

33 

36 

29 

18 

1  9 

23 

35 

IB 

42 

32 

2  4 

32 

34 

.38 

45 

32 

33 

42 

27 

21 

27 

28. 

6 

61 

4 

42 

40 

50 

65 

60 

74 

63 

58 

80 

74 

41 

45 

52 

57 

70 

67 

55 

48 

50 

53 

68 

74 

65 

72 

74 

73 

46 

50 

59. 

0 

25 

35 

25 

20 

20 

18 

35 

33 

35 

38 

40 

46 

40 

26 

23 

22 

21 

23 

49 

38 

23 

25 

38 

45 

60 

35 

37 

52 

45 

33 

31 

33. 

2 

47 

43 

29 

28 

29 

42 

50 

48 

u  7 

51 

49 

45 

41 

32 

42 

50 

51 

65 

59 

48 

46 

51 

52 

50 

67 

49 

63 

66 

41 

38 

42 

47. 

5 

21 

27 

14 

10 

8 

7 

29 

29 

S3  2 

28 

34 

33 

29 

19 

22 

23 

29 

35 

42 

34 

20 

28 

38 

40 

46 

34 

31 

43 

24 

22 

27 

77. 

7 

48 

47 

33 

31 

32 

47 

58 

54 

64 

57 

53 

7? 

72 

35 

43 

51 

54 

68 

59 

48 

46 

48 

50 

57 

70 

54 

66 

75 

48 

41 

43 

52. 

5 

21 

32 

16 

13 

12 

13 

30 

30 

31 

31 

38 

40 

31 

20 

19 

23 

28 

33 

43 

35 

21 

30 

36 

40 

50 

34 

25 

46 

32 

25 

26 

29. 

2 

ALTON   DAM  26 


AURORA  COLLEGE 
BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 
BLOOM  I NGTON  NORMAL 
CAIRO  WB  CITY 
CARBONDALE  SEWAGE  PL 
CARLINVILLE   4  E 
CARLYLE 
CHARLESTON 
CHENOA 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  WB  AIRPORT 
CHICAGO  WB  CITY 
CICERO 
COBDEN  2  S 
OANV ILLE 

DAVENPORT    IOWA   L   D  15 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN   2  S 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

EFF INGHAM 

EL  1  Z  ABE  THTOWN 


FULTON   DAM  13 
GALE  SBURG 
GAL  V  A 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENVILLE 

GRIGGSVILLE 

HARR I SBURG 

HAVANA 

HILL  S80R0 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M1N 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  I  N 


reference  notes  following  Station  Indcs. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOOPESTON 

43 

48 

45 

23 

26 

40 

46 

48 

54 

46 

44 

42 

46 

33 

39 

48 

53 

63 

55 

46 

42 

43 

50 

54 

7.0 

49 

57 

64 

47 

34 

37 

M  IN 

28 

8 

8 

29 

28 

33 

2 

32 

3 1 

3 1 

20 

2  1 

20 

28 

31 

42 

30 

19 

26 

36 

37 

48 

34 

3  0 

43 

29 

2  3 

JACK  SONV I LL  £ 

i  g 

47 

33 

27 

28 

42 

54 

51 

58 

56 

49 

46 

45 

39 

42 

49 

55 

66 

62 

47 

46 

53 

53 

52 

66 

50 

65 

72 

66 

38 

43 

M  IN 

31 

31 

8 

30 

35 

36 

29 

19 

19 

24 

29 

38 

42 

35 

20 

31 

34 

39 

49 

34 

31 

4  1 

26 

* 

3  R 

JERSEYV I lle 

51 

48 

34 

31 

33 

48 

58 

53 

65 

59 

54 

75 

73 

37 

44 

51 

57 

70 

60 

49 

46 

52 

52 

58 

69 

55 

68 

77 

68 

41 

45 

M  IN 

6 

32 

32 

35 

9 

34 

40 

30 

19 

18 

20 

32 

38 

43 

1 

31 

36 

40 

54 

32 

46 

29 

23 

26 

JOL  ET 

41 

38 

29 

27 

24 

37 

45 

42 

51 

45 

44 

37 

42 

31 

39 

50 

52 

62 

57 

44 

44 

41 

52 

46 

69 

46 

55 

60 

42 

32 

36 

M  IN 

24 

27 

17 

9 

28 

26 

34 

29 

33 

33 

29 

2 1 

2 1 

2  3 

29 

3  3 

4  3 

30 

23 

27 

34 

36 

45 

33 

33 

42 

26 

14 

21 

KANK  AKEF 

MAX 

42 

43 

32 

25 

25 

37 

44 

43 

54 

46 

50 

41 

43 

33 

40 

49 

50 

61 

57 

47 

44 

42 

57 

49 

68 

48 

56 

59 

45 

34 

39 

M  IN 

23 

28 

16 

8 

4 

8 

28 

26 

31 

2  5 

32 

31 

32 

2  1 

2  1 

24 

29 

3  1 

4? 

30 

22 

26 

3 

36 

47 

33 

29 

42 

27 

19 

22 

KANKAKEE   *t  NW 

MAX 

41 

42 

31 

23 

24 

36 

41 

43 

53 

46 

49 

39 

43 

32 

40 

48 

49 

61 

56 

45 

42 

40 

50 

46 

66 

46 

55 

60 

44 

32 

38 

M  IN 

7 

7 

3 

4 

26 

22 

29 

22 

32 

3 1 

29 

2 1 

2  1 

2  1 

26 

31 

42 

30 

19 

24 

35 

35 

44 

32 

28 

39 

28 

1  6 

19 

KEW ANEE 

44 

36 

28 

25 

26 

38 

48 

45 

50 

42 

46 

36 

35 

30 

40 

49 

54 

62 

48 

41 

46 

46 

51 

48 

64 

47 

58 

59 

39 

33 

36 

M  1  N 

1 9 

26 

1 2 

7 

6 

8 

20 

23 

34 

25 

32 

33 

26 

1  6 

20 

27 

38 

36 

28 

9 

25 

29 

37 

40 

30 

29 

37 

]  9 

1 5 

25 

LA  HARPE 

48 

43 

28 

29 

29 

52 

47 

54 

45 

47 

43 

39 

32 

41 

49 

59 

65 

57 

48 

44 

50 

50 

47 

62 

54 

61 

60 

39 

33 

38 

M  IN 

22 

26 

1  2 

1  0 

10 

28 

25 

34 

28 

33 

32 

28 

1  7 

21 

1 9 

33 

39 

4  1 

33 

21 

30 

31 

40 

34 

38 

22 

22 

26 

LA  SALLE  PERU 

43 

38 

28 

28 

27 

41 

47 

44 

52 

45 

48 

38 

39 

32 

41 

49 

53 

63 

57 

41 

45 

44 

53 

49 

67 

47 

59 

60 

40 

34 

38 

M  IN 

21 

28 

10 

8 

10 

32 

23 

35 

24 

33 

33 

28 

1 9 

2  2 

22 

28 

32 

41 

32 

1 

29 

36 

38 

45 

32 

31 

40 

22 

23 

L I NCOL  N 

42 

45 

32 

28 

28 

44 

53 

50 

56 

44 

48 

48 

48 

33 

43 

49 

55 

65 

56 

45 

46 

50 

52 

52 

69 

50 

62 

70 

47 

36 

41 

MIN 

20 

32 

9 

12 

32 

28 

35 

27 

35 

33 

28 

20 

22 

30 

3  3 

42 

3 1 

° 

30 

39 

40 

45 

34 

31 

40 

26 

2  1 

27 

MAKANDA    1  NW 

48 

54 

41 

34 

39 

48 

63 

62 

66 

66 

65 

75 

74 

42 

44 

49 

55 

66 

63 

55 

46 

47 

50 

67 

74 

69 

67 

70 

67 

42 

45 

M  IN 

23 

35 

24 

18 

20 

22 

32 

33 

40 

38 

39 

39 

4  1 

18 

24 

33 

35 

38 

5 

32 

40 

60 

37 

38 

50 

30 

28 

MARENGO 

34. 

32 

28 

30 

30 

43 

46 

44 

47 

44 

41 

34 

33 

30 

36 

47 

51 

59 

50 

38 

43 

37 

48 

42 

65 

45 

54 

50 

35 

33 

39 

MIN 

18 

2  5 

1  3 

9 

9 

12 

26 

2  1 

30 

2  1 

30 

29 

22 

1  5 

1  7 

20 

24 

27 

37 

26 

8 

25 

28 

0 

40 

30 

24 

35 

17 

1 4 

1  7 

MATTOON 

44 

51 

28 

26 

29 

44 

55 

50 

48 

48 

60 

52 

32 

40 

48 

52 

63 

56 

42 

42 

45 

45 

62 

71 

50 

61 

73 

41 

39 

41 

MIN 

23 

28 

16 

12 

1 0 

1 3 

30 

29 

32 

29 

36 

37 

27 

22 

24 

27 

27 

- 

41 

2 

27 

34 

41 

31 

33 

40 

29 

26 

26 

MC  LEANSBORO 

MAX 

49 

57 

34 

35 

38 

49 

62 

59 

67 

58 

58 

.77 

71 

39 

45 

53 

53 

68 

65 

52 

46 

48 

54 

65 

75 

64 

68 

75 

64 

40 

47 

M  IN 

24 

4 

24 

18 

18 

16 

29 

31 

30 

35 

38 

44 

37 

24 

20 

24 

24 

3 

48 

35 

2 1 

26 

37 

6 1 

36 

3 

47 

40 

30 

29 

MINONK 

44 

38 

28 

28 

2  1 

40 

46 

44 

52 

45 

45 

35 

40 

31 

40 

49 

53 

63 

54 

44 

44 

44 

50 

47 

66 

46 

59 

61 

40 

33 

40 

MIN 

19 

26 

1  3 

6 

1 

23 

26 

3 1 

24 

32 

1 

28 

IB 

2  0 

20 

26 

31 

40 

30 

8 

26 

36 

31 

29 

3 

18 

MOLINE  WB  airport 

45 

36 

27 

26 

25 

50 

48 

46 

49 

41 

46 

34 

33 

29 

40 

48 

57 

64 

48 

41 

45 

50 

50 

50 

62 

46 

58 

54 

27 

32 

35 

MIN 

19 

26 

13 

9 

10 

13 

29 

22 

26 

22 

33 

22 

21 

32 

36 

37 

26 

9 

30 

34 

38 

36 

30 

3 

2 

19 

14 

23 

MONMOUTH 

48 

42 

28 

30 

30 

50 

53 

49 

54 

47 

47 

44 

37 

31 

41 

50 

59 

65 

60 

47 

44 

50 

50 

47 

63 

47 

65 

58 

40 

33 

36 

MIN 

1 

30 

28 

21 

32 

35 

27 

MORR IS   3  NE 

36 

39 

30 

25 

29 

37 

47 

43 

53 

45 

47 

38 

41 

34 

42 

53 

51 

64 

63 

46 

46 

46 

53 

49 

67 

46 

56 

63 

43 

34 

40 

MIN 

° 

19 

24 

27 

40 

28 

16 

24 

30 

34 

43 

30 

28 

37 

22 

1 

17 

MORR I  SON 

MAX 

43 

44 

33 

30 

28 

48 

49 

47 

48 

44 

46 

36 

33 

31 

39 

49 

52 

61 

58 

46 

45 

46 

50 

46 

63 

46 

57 

57 

38 

36 

36 

MIN 

1 4 

26 

14 

9 

7 

1  0 

27 

1 8 

30 

1  8 

31 

29 

25 

1  5 

19 

20 

24 

3 1 

37 

22 

16 

24 

30 

35 

38 

27 

26 

37 

16 

8 

19 

MORR ISONV I LLE    1  E 

MAX 

47 

45 

33 

27 

29 

45 

57 

55 

61 

54 

47 

68 

55 

34 

42 

49 

54 

66 

62 

48 

46 

51 

46 

54 

68 

54 

64 

75 

66 

40 

42 

M  IN 

20 

31 

1  5 

12 

9 

13 

28 

28 

3  1 

29 

36 

36 

22 

20 

2  1 

2  1 

27 

31 

4? 

34 

20 

28 

34 

39 

53 

32 

i? 

43 

31 

24 

28 

MT  CARMEL   WATER  WKS 

MAX 

49 

57 

54 

36 

39 

4P 

62 

60 

M 

61 

60 

73 

71 

47 

45 

53 

59 

66 

65 

54 

49 

45 

53 

66 

72 

68 

66 

75 

70 

44 

47 

M  IN 

25 

32 

?  3 

16 

1  7 

17 

31 

31 

3 1 

34 

39 

42 

43 

26 

2  1 

26 

26 

31 

4  7 

37 

2 1 

7 

37 

41 

61 

36 

36 

49 

* 

30 

28 

MOUNT  CARROLL 

45 

37 

33 

31 

30 

4f 

48 

43 

46 

44 

46 

37 

31 

30 

38 

46 

54 

61 

55 

40 

44 

43 

49 

48 

63 

46 

57 

53 

34 

35 

37 

M  1  N 

1  7 

2  8 

1 c 

10 

9 

23 

20 

29 

1  7 

32 

3  0 

26 

16 

20 

20 

2  3 

30 

38 

29 

16 

26 

30 

35 

4  1 

29 

25 

34 

1  7 

8 

23 

MOUNT   VERNON   4  N 

48 

53 

34 

33 

36 

47 

60 

56 

67 

58 

58 

76 

71 

47 

44 

51 

54 

67 

62 

50 

47 

48 

52 

64 

74 

62 

67 

75 

65 

43 

MIN 

23 

32 

24 

16 

16 

1  G 

30 

30 

32 

34 

38 

42 

34 

2  3 

19 

23 

29 

34 

47 

35 

' '  ' 

30 

36 

43 

34 

38 

48 

35 

NEW  BURNS  IDE 

48 

58 

43 

35 

40 

48 

64 

60 

67 

67 

63 

77 

74 

43 

44 

50 

57 

67 

66 

56 

46 

47 

50 

67 

72 

70 

69 

71 

70 

48 

47 

MIN 

21 

34 

2  4 

18 

1 8 

1  B 

21 

33 

3  ? 

37 

33 

43 

42 

25 

20 

17 

49 

37 

22 

26 

40 

35 

35 

NEWTON 

48 

53 

47 

31 

34 

-H 

60 

56 

65 

61 

53 

59 

65 

38 

43 

53 

55 

66 

62 

49 

48 

45 

52 

59 

73 

58 

64 

74 

62 

45 

47 

MIN 

25 

34 

20 

14 

lf' 

30 

3 

33 

38 

* 

7 

24 

22 

26 

32 

olnev  radio  sta 

47 

56 

53 

32 

35 

47 

62 

58 

67 

62 

58 

65 

67 

37 

4  1 

51 

56 

68 

66 

53 

48 

46 

52 

63 

74 

68 

64 

75 

44 

45 

MIN 

24 

31 

6 

16 

3 

30 

3 

28 

34 

39 

4 

37 

26 

2 

1 

23 

48 

38 

26 

3 

36 

43 

61 

35 

42 

29 

45 

37 

28 

29 

2B 

41 

47 

44 

54 

45 

48 

3=1 

40 

33 

42 

51 

53 

63 

54 

42 

45 

41 

54 

50 

68 

47 

37 

60 

40 

35 

41 

MIN 

28 

5 

30 

24 

33 

33 

29 

20 

2 

22 

26 

3  0 

41 

30 

2 

28 

35 

37 

45 

33 

10 

40 

23 

PALEST  INE 

MAX 

47 

54 

38 

32 

33 

46 

60 

57 

64 

51 

53 

" 

65 

35 

42 

51 

55 

66 

63 

48 

46 

44 

51 

63 

73 

60 

62 

74 

58 

43 

45 

MIN 

27 

32 

2  2 

1  5 

15 

1  f> 

3? 

26 

3  0 

35 

38 

<.  1 

32 

25 

2  3 

20 

25 

27 

45 

30 

22 

23 

31 

36 

60 

37 

32 

46 

35 

29 

27 

MAX 

47 

46 

34 

28 

30 

45 

56 

52 

60 

50 

50 

58 

66 

32 

41 

50 

54 

6 : 

60 

46 

46 

47 

49 

55 

70 

51 

65 

75 

64 

40 

42 

MIN 

23 

32 

17 

13 

1 1 

15 

30 

30 

i  1 

29 

36 

38 

30 

22 

2 1 

24 

29 

3  2 

44 

34 

2  1 

29 

36 

40 

47 

33 

34 

45 

32 

26 

7 

Paris  water  works 

MAX 

44 

51 

42 

27 

30 

44 

52 

52 

6  1 

4  5 

50 

45 

55 

34 

39 

47 

61 

fi  5 

59 

45 

43 

46 

46 

54 

72 

50 

60 

73 

58 

40 

42 

MIN 

25 

30 

19 

12 

10 

12 

31 

27 

33 

26 

35 

35 

32 

17 

20 

2 1 

22 

31 

44 

29 

1 0 

25 

33 

35 

49 

36 

31 

45 

32 

25 

27 

PARK  FOREST 

MAX 

40 

37 

29 

24 

22 

34 

4? 

41 

51 

45 

44 

35 

42 

30 

39 

48 

51 

61 

54 

37 

43 

39 

46 

49 

67 

43 

3  3 

69 

36 

34 

36 

MIN 

23 

26 

10 

8 

1 

c 

25 

23 

3? 

30 

34 

32 

23 

20 

19 

21 

27 

23 

26 

34 

39 

30 

I 

26 

16 

17 

PEORIA  WB  AIRPORT 

MAX 

45 

39 

27 

26 

25 

40 

47 

45 

53 

41 

45 

38 

39 

30 

40 

49 

5< 

S  I 

50 

41 

47 

50 

59 

66 

46 

60 

33 

34 

38 

MIN 

22 

2  7 

13 

9 

* 

7 

29 

27 

30 

28 

33 

32 

25 

1  9 

22 

23 

32 

3  7 

38 

25 

3  1 

32 

38 

<•  1 

40 

33 

14 

33 

22 

2  1 

24 

PONT  I  AC 

MAX 

43 

4B 

30 

25 

25 

37 

43 

42 

53 

44 

46 

40 

41 

31 

40 

46 

50 

h  1 

56 

46 

*3 

44 

49 

49 

63 

46 

37 

60 

41 

32 

38 

MIN 

23 

'  29 

14 

8 

3 

7 

26 

27 

33 

26 

33 

32 

28 

20 

2  2 

23 

28 

3 ? 

4 1 

3 1 

21 

27 

37 

j  R 

45 

33 

30 

41 

25 

20 

24 

OA)  I NCY 

MAX 

50 

44 

27 

32 

33 

51 

58 

51 

58 

49 

49 

45 

40 

35 

44 

52 

58 

64 

52 

48 

48 

56 

51 

52 

61 

51 

67 

68 

42 

38 

42 

MIN 

26 

25 

13 

13 

1  2 

19 

35 

28 

39 

3  3 

34 

36 

28 

18 

19 

2  1 

38 

43 

41 

35 

27 

35 

36 

40 

43 

32 

1  5 

42 

24 

24 

29 

OUINCY  CAA  AP 

MAX 

48 

38 

24 

30 

30 

47 

53 

49 

56 

46 

49 

41 

41 

34 

43 

49 

56 

6' 

49 

40 

47 

54 

48 

t: 

62 

49 

64 

65 

34 

35 

41 

MIN 

22 

2  3 

12 

9 

6 

1 1 

29 

26 

3  7 

3  1 

33 

32 

23 

1  7 

1  7 

19 

34 

40 

40 

29 

24 

34 

9 

37 

32 

33 

33 

23 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

43 

49 

27 

23 

25 

41 

46 

47 

54 

44 

45 

43 

44 

30 

39 

48 

52 

t: 

54 

39 

43 

45 

48 

58 

68 

48 

58 

66 

40 

35 

36 

MIN 

25 

27 

13 

10 

7 

10 

31 

3 1 

33 

30 

34 

33 

20 

26 

2  3 

25 

26 

)( 

39 

26 

23 

25 

37 

39 

42 

34 

31 

40 

26 

25 

27 

ROBERTS  3  N 

MAX 

41 

45 

4? 

20 

23 

38 

42 

46 

52 

46 

45 

4  3 

43 

32 

39 

46 

52 

61 

55 

46 

44 

43 

52 

50 

66 

48 

3C 

63 

45 

31 

38 

MIN 

23 

29 

14 

8 

3 

5 

28 

26 

30 

25 

32 

!  L 

31 

19 

22 

23 

27 

!  a 

40 

30 

25 

35 

37 

45 

33 

:  B 

41 

29 

20 

25 

ROCK FORD 

MAX 

40 

38 

33 

30 

29 

46 

45 

43 

46 

45 

42 

37 

34 

30 

38 

46 

52 

60 

57 

40 

43 

48 

48 

47 

67 

45 

53 

52 

18 

35 

36 

MIN 

17 

25 

19 

9 

8 

16 

27 

20 

30 

20 

30 

30 

25 

16 

18 

19 

25 

1 

39 

27 

17 

28 

29 

34 

40 

30 

25 

35 

18 

3 

27 

ROCKFORO  CAA  AP 

MAX 

40 

32 

26 

31 

31 

46 

47 

46 

46 

44 

42 

35 

32 

30 

38 

49 

51 

59 

48 

36 

45 

41 

49 

48 

66 

45 

54 

48 

27 

33 

38 

MIN 

19 

23 

15 

10 

10 

14 

29 

22 

30 

21 

30 

29 

23 

15 

18 

21 

25 

?■• 

32 

24 

1  9 

25 

30 

34 

36 

26 

26 

26 

13 

6 

20 

S*«  reference  not«s  I    I i   wi  ■-  Station  Indei. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MARCH  1954 


Day    Of  Month 


oiaaon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 
> 
< 

RUSHV I LLE 

MAX 

50 

42 

28 

30 

30 

45 

50 

51 

57 

50 

49 

45 

39 

33 

42 

51 

57 

66 

60 

49 

52 

54 

51 

50 

65 

50 

65 

68 

50 

38 

42 

48.7 

M  IN 

21 

27 

13 

6 

3 

10 

26 

29 

31 

32 

35 

33 

29 

19 

20 

29 

32 

37 

41 

36 

22 

30 

37 

40 

45 

32 

33 

41 

25 

22 

27 

28.0 

SK.OK. IE 

MAX 

40 

36 

29 

27 

27 

36 

44 

40 

46 

39 

36 

36 

32 

28 

39 

50 

53 

62 

56 

41 

40 

38 

46 

43 

69 

48 

53 

55 

40 

31 

37 

41  <  8 

M  IN 

30 

29 

14 

8 

5 

9 

26 

30 

31 

29 

30 

28 

21 

16 

16 

26 

27 

32 

41 

21 

25 

35 

37 

42 

36 

28 

40 

28 

17 

23 

26.0 

SPARTA 

MAX 

50 

46 

35 

34 

39 

50 

65 

58 

67 

62 

56 

76 

74 

39 

44 

52 

55 

67 

62 

52 

48 

45 

50 

64 

73 

64 

68 

74 

65 

41 

46 

55.5 

MIN 

24 

35 

23 

17 

19 

21 

33 

31 

38 

35 

37 

45 

38 

22 

19 

24 

32 

34 

50 

39 

25 

32 

37 

44 

61 

36 

40 

52 

36 

30 

29 

33.5 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

44 

27 

26 

27 

44 

52 

50 

57 

48 

49 

45 

47 

31 

41 

49 

53 

65 

•  53 

41 

45 

50 

48 

65 

68 

50 

63 

70 

40 

36 

41 

47.5 

MIN 

21 

27 

15 

11 

5 

13 

29 

29 

32 

30 

36 

35 

26 

20 

21 

21 

33 

38 

41 

29 

20 

33 

37 

4 

42 

35 

34 

39 

26 

2-3 

26 

28.0 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

MAX 

47 

44 

28 

27 

28 

45 

53 

49 

58 

48 

49 

46 

47 

32 

42 

48 

54 

66 

54 

42 

45 

51 

47 

63 

69 

50 

62 

71 

40 

37 

42 

47.9 

MIN 

27 

28 

17 

13 

12 

20 

34 

33 

38 

32 

37 

36 

27 

22 

24 

27 

37 

38 

42 

31 

27 

34 

39 

40 

43 

37 

36 

40 

27 

24 

29 

30.7 

STOCKTON 

MAX 

42 

34 

30 

30 

28 

45 

46 

43 

45 

42 

43 

36 

29 

28 

36 

46 

51 

59 

54 

37 

43 

39 

47 

44 

61 

46 

53 

52 

31 

36 

35 

41.6 

MIN 

17 

24 

12 

6 

6 

10 

25 

17 

32 

17 

32 

29 

23 

13 

15 

19 

28 

35 

34 

26 

15 

26 

27 

35 

37 

26 

25 

31 

14 

6 

19 

22.0 

SYCAMORE 

MAX 

41 

33 

28 

31 

31 

39 

46 

44 

48 

46 

42 

35 

33 

29 

37 

48 

51 

60 

52 

39 

44 

37 

50 

43 

62 

45 

54 

56 

35 

35 

39 

42.4 

MIN 

18 

25 

13 

.  8 

8 

10 

25 

20 

28 

22 

30 

29 

22 

15 

16 

16 

27 

30 

37 

27 

16 

24 

26 

33 

40 

30 

25 

34 

18 

7 

20 

22.7 

TABLE  GROVE 

MAX 

49 

42 

28 

30 

30 

45 

51 

49 

56 

41 

46 

42 

39 

31 

41 

50 

57 

66 

52 

47 

47 

52 

50 

48 

64 

49 

63 

65 

41 

36 

39 

46.7 

MIN 

22 

28 

12 

8 

6 

12 

30 

27 

36 

30 

34 

33 

27 

18 

21 

21 

33 

37 

41 

33 

23 

31 

35 

40 

43 

31 

31 

41 

23 

22 

27 

27.6 

TUSCOLA 

MAX 

46 

49 

46 

27 

29 

45 

53 

52 

61 

55 

46 

45 

54 

34 

42 

49 

55 

64 

60 

46 

48 

44 

45 

52 

70 

56 

61 

74 

43 

38 

42 

49.5 

M  IN 

21 

30 

19 

11 

10 

11 

28 

24 

28 

26 

34 

33 

32 

21 

24 

20 

25 

29 

42 

33 

26 

25 

33 

35 

50 

35 

31 

42 

32 

25 

27 

27.8 

URBANA 

MAX 

45 

48 

34 

25 

28 

43 

49 

50 

56 

45 

47 

40 

45 

32 

41 

48 

53 

63 

55 

44 

44 

46 

47 

51 

68 

50 

59 

70 

46 

38 

39 

46.7 

MIN 

24 

33 

18 

10 

7 

12 

30 

31 

34 

29 

33 

33 

30 

20 

23 

25 

31 

34 

43 

31 

23 

29 

36 

39 

46 

34 

33 

44 

31 

25 

27 

29.0 

VANOAL I  A  CAA  AP 

MAX 

46 

4  8 

28 

30 

32 

47 

59 

54 

64 

53 

54 

70 

54 

35 

42 

50 

54 

67 

57 

46 

46 

47 

50 

65 

72 

52 

65 

76 

43 

41 

45 

51.5 

MIN 

20 

27 

18 

13 

12 

13 

28 

31 

27 

29 

38 

41 

28 

22 

20 

21 

24 

30 

45 

25 

19 

29 

34 

40 

42 

33 

33 

42 

31 

28 

22 

27.9 

VIRDEN 

MAX 

46 

44 

3  1 

26 

29 

45 

56 

51 

61 

52 

48 

53 

66 

39 

42 

50 

53 

66 

60 

45 

45 

49 

47 

54 

68 

51 

66 

74 

64 

39 

43 

50.5 

M  IN 

16 

31 

14 

11 

7 

11 

29 

29 

3? 

29 

36 

30 

28 

20 

19 

21 

31 

34 

42 

34 

20 

29 

35 

39 

48 

33 

34 

43 

30 

22 

28 

26.3 

WALNUT 

MAX 

40 

39 

29 

25 

25 

4? 

47 

43 

50 

44 

45 

40 

34 

32 

40 

48 

53 

62 

57 

46 

45 

44 

51 

49 

64 

46 

57 

56 

39 

33 

38 

44.0 

MIN 

16 

21 

15 

8 

6 

9 

27 

21 

34 

23 

32 

30 

26 

17 

19 

19 

29 

32 

39 

30 

18 

27 

31 

35 

40 

29 

30 

39 

16 

12 

20 

24.3 

WATSEXA 

MAX 

42 

47 

44 

24 

26 

)9 

45 

47 

56 

46 

45 

43 

45 

33 

4  1 

49 

51 

62 

57 

47 

44 

43 

51 

51 

69 

48 

56 

60 

49 

33 

39 

46.2 

M  IN 

25 

27 

15 

9 

6 

9 

30 

28 

31 

22 

33 

32 

32 

22 

22 

23 

27 

29 

43 

31 

24 

25 

36 

37 

46 

34 

28 

42 

29 

21 

24 

27,2 

WAUKEGAN 

MAX 

40 

33 

26 

30 

30 

18 

45 

45 

4Q 

43 

39 

35 

35 

31 

37 

48 

52 

53 

47 

37 

40 

42 

44 

40 

68 

47 

53 

52 

35 

35 

38 

41.6 

MIN 

21 

22 

15 

10 

10 

1  0 

30 

22 

3  1 

30 

31 

24 

17 

17 

22 

27 

29 

37 

26 

18 

22 

29 

34 

39 

32 

25 

35 

21 

10 

21 

24.1 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

39 

38 

.'8 

30 

29 

36 

45 

41 

50 

45 

41 

36 

35 

30 

38 

47 

51 

60 

58 

43 

43 

40 

50 

43 

67 

46 

53 

57 

40 

32 

39 

42.9 

MIN 

21 

26 

14 

9 

4 

9 

27 

22 

31 

28 

31 

27 

17 

19 

21 

26 

32 

42 

28 

18 

24 

30 

35 

38 

32 

26 

39 

21 

10 

20 

24.2 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 

48 

48 

33 

28 

28 

44 

55 

•55 

60 

57 

50 

55 

55 

33 

43 

50 

55 

67 

63 

48 

47 

52 

52 

54 

67 

56 

64 

75 

74 

38 

40 

51.4 

M  IN 

21 

33 

15 

12 

9 

1  1 

32 

32 

31 

32 

37 

40 

31 

20 

20 

23 

30 

38 

42 

35 

23 

32 

35 

39 

53 

34 

31 

40 

29 

23 

29 

29.4 

WINDSOR 

MAX 

45 

50 

34 

26 

29 

44 

56 

53 

60 

58 

48 

51 

60 

40 

48 

53 

64 

58 

42 

46 

45 

53 

71 

55 

61 

73 

61 

39 

42 

50.5 

MIN 

22 

32 

18 

12 

10 

1  5 

28 

27 

30 

27 

36 

37 

30 

22 

20 

28 

40 

33 

20 

27 

34 

35 

53 

32 

31 

44 

32 

27 

26 

28.6 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0.2 
T 

T 

T 

T 

T 

0.2 

0.5 
1 

0.2 
1 

0.3 
1 

T 

T 

T 

T 

4.0 
4 

2 

T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.9 
5 

1  .  8 

7 

6 

5 

2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

5.4 
5 

4 

0.1 
2 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SN0WFAL1 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

BL00MI NGT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

6 

5 

4 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

CARLINVIk_LE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

T 
1 

T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

11 .! 

0.3 

12 

0.9 

7 
0.8 

6 
0.7 

5 
0.6 

3 
0.4 

T 

0.1 

0.2 
T 

T 

T 
T 

0.  1 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

7.7 
T 

6 
0.6 

T 
2 
0.3 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

DAVENPORT   IA  L  6  D  15 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

3.5 
1 

3 

1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

0.4 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

T 

T 

T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T  ' 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

2.5 

3 

2.0 
5 

1 

EFFINGHAM  1  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

0.5 
4 

4 

4 

3 

1 

T 

T 
T 

1.0 
1 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  7  -CONT  I NUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
MARCH  195*. 


Day  of  month 


otabon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

* 

2.0 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

8.5 

T 

T 

T 

* 

3.0 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

3.5 
4 

3 

3 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

0.3 
T 

1  .0 
1 

1 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1 . 8 

2 

2 

1 

1 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 . 0 
4 

3 

2 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0 . 2 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

0 . 5 
T 

.T 

T 

5 .  8 

5 

2 

T 

MOLINE  .WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

0.2 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

2 . 0 
1 

2 

0.2 

1 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

T 

T 

0.5 
T 

T 

T 

MORR I  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.1 

1  .  2 

0.6 
T 

T 

T 

T 

6.0 
6 

1 

T 

MORR I SONV I LLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  0 

1 

0 . 2 
1 

1 

T 

T 

T 

T 

OLNEY  RADIO  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  <5ND 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 .  0 
5 

2  .  0 
5 

4 

4 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

3 . 5 
2 

- 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

4 . 3 

4 
0.5 

3 
0.4 

3 
0.3 

3 
0.3 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

PONTIAC 

SNOWFALL 
■SN  ON  GND 

T 

T 

5.0 

5 

5 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

QUINCV  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

T 
3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.8 

•  4 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 8 

T 

T 

T 

ROCKFORO  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0 .  1 

T 
T 

0  . 4 
T 

0  . 6 
T 

*  T 

1 

1 

T 

T 

T 

5 .  C 
1 

5 

T 
2 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 . 2 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALLK 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 . 0 

T 
2 
0.2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1 

1.0 
'T 

T 

4.0 
3 

2 

- 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

2.2 
4 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

5.1 

5 

T 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 
5 

5 

4 

3 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

WHITE  HALL   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
2 

1 

1 

1 

T 
T 

T 

See  reference  note»  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

© 

a 

o 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

County 

i 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

1 

-a 

Longiti 

> 
9 

53 

u 

e 

Precip.j 

Index  ] 

I 

1 

XI 

3 

Longiti 

Elevab" 

Temp 

Precip 

Albion 
Aledo 

Alexis  Water  Works 
Alton  Dam  26 
Anna  1  NW 

DOSS 

O082 
Ol  1 7 
ill  87 

Edwards 
Mercer 
Warren 
Madison 
Union 

7 
4 
4 
■1 

5 

(h  22 
41  12 
41  03 
38  53 
37  28 

88  03 
90  45 
90  34 

'10     1  1 

89  15 

447 

739 
694 
432 
629 

Ml!) 

7P 

6P 

Min 

7^ 

7P 

Bessie  Ellen 
Will  C.  Egbert 
Mun.  Water  Works 
Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartline 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Louisville 
Mackinaw 

Makanda  1  NW 
Marengo 

5  211. 

51'  80 

5294 
5326 

Clay 

Tazewell 

UcDonough 

McHenry 

38  47 
40  32 
40  28 
37  38 
42  15 

88  30 

90  40 

89  14 

SB  36 

480 

680 
819 

S 

6P 
SP 

Roy  H .  Dawklns 
Cecil  K.  Trimble 
W.  S.  Newell 
Harvey  B.  Hartline 
Frank  J ,#Mack 

c 

3 

3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta  Water  Works 
Aurora  College 

0195 
ii  i  in 

Cook 

Hancock 

Kane 

41  24 

42  29 
42  02 

40  16 

41  45 

89  55 

87  58 

90  57 

88  20 

770 
680 
614 
744 

71' 
7P 

5P 
4P 

MI  [1 
VP 

Albert  E.  Croegaert 
Roy  I.  Kufalk 
George  A .  Honemann 
Elbert  W.  Allen 
Phys  Dept  Aurora  C. 

3 
3 

2  3  5 

C 

7 

Marietta 
Marion 
Maroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Marshall 

5  S6  4 
>  J  7  J 

5380 

Fulton 
Wll  Hanson 

La  Salle 
Clark 

4  9  JO 
37  44 

40  01 

41  20 

39  23 

90  24 

88  57 
88  45 
87  42 

546 

700 
4B6 

606 

MID 

HID 
7A 

Joseph  Ace  McCance 
C.  N.  Danielson 
Russell  G.  Braden 
?orps  of  Engineers 

C 

3 

C 

3 
3 

Beardstown  LaGrange  Dam 
Belleville  Scott  AF  Base 

0356 

0492 
0497 
0510 

Fulton 
Pike 
Cass 
Brown 
St.  Clair 

1 
1 

2 

40  40 

39  41 

40  01 

39  56 
38  32 

90  26 

90  26 
90  32 
89  51 

641 
640 
450 
434 
444 

7  A 

7A 
HID 
■ID 

M.  Lynn  Davis 
George  E.  Grider 
Samuel  c.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  3.  Air  Force 

3 
3 

2  3  5 

C 
7  C 

Mascoutah 
Mason  City 
Mat  toon 
McHenry 
McHenry  2  S 

5405 

5430 

5493 

54  9  8 

St.  Clair 
Mason 

McHenry 
Mc Henry 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 
42  19 

8  9    4  8 

88  21 

88  n. 
88  15 

425 

718 
750 
742 

SS 
«IH 

II I  0 

GP 

Dr.  P.  F.  Lischer 
Carl  D.  Tomlln 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Henry  B.  Antholz 
John  J.  Barnlngs 

3 

C 

2  3  5 

C 

3 

Belvidere  Sewage  Plant 

Beotley 

Benton 

Bloomlngton 

Bloomlngton  Normal 

0583 

0608 

n7  hi 

Hancock 
Franklin 
McLean 

6 
4 

1 

42  16 
40  20 
18  oo 
40  30 
40  30 

88  52 

88  55 

89  01 

778 
474 

830 

4  V 

hi;. 

6P 
7A 
4P 

City  of  Belvidere 
Roy  H.  Gibbons 
Benton  Water  Dept. 
Notley  J.  Butler 
Harry  G.  Johnson 

3 
3 

2  3  5 

C 

7 

McLeansboro 

Medora 

Hinonk 

5515 

5712 
5751 

-.768 

Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 

89  02 

90  31 
90  38 

458 

755 
589 
770 

6P 
7P 

Sllli 

6P 

6P 

7P 
«ll> 

6P 

F.  G.  Frailer 

lomer  C.  Parks 

1,8.  Weather  Bureau 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5      7  C 
2  3  5  7 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dam  52 
Cairo  WB  City 

0781 
0993 
1250 

Massac 

Alexander 

Fulton 

1 
1 
5 
4 
1 

39  45 
41  13 

37  OH 

37  00 

40  34 

90  32 

88  39 

89  10 

90  02 

467 
795 
335 
314 
655 

Ml  Ii 

6P 

6  A 
Ml  [i 

(.P 

Vernon  A .  Nortrup 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Bonticello 

Morris  3  NE 

Morrison 

Morrlsonvllle 

5741 

5825 
5-i33 

Piatt 
Grundy 
Grundy 
Whiteside 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 

88  34 

8  8  21 

89  58 
89  27 

659 

549 

603 
638 

5P 

5P 

5P 
HID 

Lee  F.  Glffin 
Ray  Webb 

City  of  Morrison 
Frank  A.  Lewis 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

C 

Carbondale  Sewage  Plant 
Carlinville  4  E 
Carlyle 
Carml 

Carpenter  1  SW 

1  265 
i  2  hh 

1  2  96 

1  3'M 

Jackson 
Macoupin 
Clinton 

Madison 

1 
1 

2 
1 
1 

37  44 
39  17 

38  36 
38  06 
38  53 

89  12 

89  22 

88  10 

89  54 

627 
461 
403 

520 

6P 
6P 
7P 

71 

7A 
6P 

Mill 

John  L.  Wooten 
Henry  B.  Hoeltlng 
Mun  Water  L  Pwr  PI 
George  C.  Danner 
Soil  Cons.  Service 

2  3  5  6 

2  3  5 
3 

C 

Morrisonvllle  1  E 

Mt.  Carmel  Water  Works 

Mount  Carroll 

Mount  Olive 

Mcunt  Pulaski 

5846 

5  901 

5917 
5927 

Christian 

Wabash 

Carroll 

Logan 

39  25 

38  25 
42  ii". 

39  04 
4  0  i"'l 

89  26 

89  58 
69  43 
89  17 

638 

817 
681 
676 

7P 
7P 

7P 
6A 

51' 

John  R.  Lowls 
Mt.  Carmel  Wtr  Wks 
James  F.  McCray 
Henry  W.  Johnson 
Alva  Brown 

2  3  5  7 
2  3  5  C 
2  3  5 

3 

3 

Casey 

Centralis  4  W 
Chandlervllle 
Channahon  Dresden  Isld 
Charleston 

i  129 

1412 
1420 
l  -l  30 

Clark 

Cass 
Grundy 

7 

2 

1 

7 

39  18 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 

88  00 

90  09 
88  17 
68  10 

648 
4  94 

485 
510 
686 

7A 

61? 

7A 

7A 

Walter  A.  Newl in 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engineers 
Robert  W.  Black 

3 
3 

2  3  5 

Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 
Hurphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

593  5 

5983 
0011 
1,05  9 

Jefferson 
Jackson 
Washington 
Kendall 

39  59 
in  22 

37  46 

38  23 
41  32 

90  46 

89  19 
89  25 
88  27 

711 
420 
707 

5P 

"oP 

6P 

Homer  L.  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Murphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schleifer 
Warren  S.  Gray 

3 

2  3  5  7 

C 

3 
3 

Chenoa 
Chester 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakeview  Pmp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

117  5 

1522 
i  53S 
1537 

McLean 

Randolph 

Cook 

Cook 

Cook 

1 

■1 

J 
3 
3 

40  44 
37  54 

41  40 

41  58 

42  00 

88  44 

87  36 
87  40 
87  40 

720 
381 
593 
651 
592 

5P 

5P 
MID 

MIL 
Mln 

C.  Merle  Parry 
Acklas  H.  Martin 
Chgo  Sanitary  Dist. 
Cty  Engr  Wtr  purif 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

2  3  5 

C 
C 
C 

New  Boston  Dam  17 
New  Boston 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

0U8H 

•<•">  1 

6159 
6446 

Mercer 
Mercer 

Richland 

41  10 

37  35 
39  00 

38  42 

91  03 

88  46 
88  10 
88  04 

548 

560 
513 
472 

5P 
6P 
5P 

6A 

SP 
6P 
SP 

Corps  of  Engineers 
Karl  t.  Walker 

George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5  7 

Chicago  Mayfalr  Prap  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Rose land  Pmpg 
Chicago  S?n  Dist  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

l  542 

L5  52 
1557 
1562 

Cook 
Cook 
Cook 

Cook 

] 

3 

3 
3 

41  58 
41  58 
41  42 
41  50 
41  52 

87  45 

87  38 
87  42 
87  38 

647 

595 

602 
898 

Mlii 

win 

HI  ii 
MID 

Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dlst 

C 
C 

c 

Oregon  Water  Works 

Ottawa 

Palestine 

Pana 

6490 

6  5  2., 

6558 
6579 

Ogle 

Ojrle 

La  Salle 

Crawford 

Christian 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 

89  20 

88  50 
87  37 

89  05 

700 

474 
514 
696 

7P 
7P 

MID 

7P 
7P 
7P 

Carnation  Company 

Alan  Grant 

John  A.  Beed 

H.  H.  Gaddis 

C.  E.  Schumacher 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 

1572 
1577 
1582 

Cook 
Cook 

Cook 

3 
3 
1 

3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 
41  53 

87  33 

67  36 
87  45 
87  38 

594 

610 
823 

Mlh 

MIH 
MID 

M1H 

HID 
am 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Univ.  of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

7  C 
C 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 
Paw  Taw 
Payson 

6605 

66X6 
6661 
6670 

Edgar 
Cook 
Lee 

39  37 
39  38 
41  29 
41  41 
39  49 

87  41 

87  44 

88  59 
91  14 

735 
708 
640 

6P 

SHU 

6P 
7A 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 

Edith  A.  Robblns 

C 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Chllllcothe 
Cicero 

Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

M-hi 
1743 
1775 

Cook 

De  Witt 
Union 

1 
3 
7 
1 

40  55 

41  51 
38  31 
40  08 
37  30 

89  29 

88  24 

86  58 

89  15 

460 
608 

746 
540 

TV 

8A 

HID 
6P 
f,P 

Finis  W.  Baujan 
George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  Corrlngton 
Floyd  G.  Anderson 

3 

2  3  5 

c 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 

Petersburg 
Piper  City 

.',706 

6725 

68  1  9 

Will 

Menard 

Ford 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

69  39 

87  48 
89  51 

88  11 

445 

722 
524 
670 

IP 
MID 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Mlna  Cuti 

Isaac  B.  Griffith 

C 

2  3  5      7  C 
3 

C 

ColllnsvlUe  2  WSW 
Coultervllle  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 
2011 
2145 

Madison 
Randolph 
Will 

Vermilion 

3 
7 
7 

38  40 
38  12 
41  27 
40  08 
40  06 

90  01 

87  38 
87  38 
87  36 

435 

530 
675 
602 
555 

n 

KID 

Mill 

7P 
7A 

Ernie  Hlghley 
James  R.  Edger 

Radlo^Statlon  WDAN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 
3 

c 
c 

7  C 

PlttsfleK'  Water  Works 
Pleasant  Hill 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 

6833 

6  91  0 

697  3 

Pike 
Pike 

Livingston 

Randolph 

Bureau 

39  39 

39  27 

40  53 
38  05 

41  21 

90  48 

88  37 
90  06 

89  28 

724 

647 
396 
700 

6P 

HID 

7A 
7A 
■  i  D 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 

Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 

C 

3 

2  3  5  7 
3  C 
C 

Davenport,    Iowa  L  &  D  15 
Dixon 

Downs  2  HE 
Du  Quoin  2  S 

21 6G 

2348 
2417 
2483' 

Rock  Island 
11  aeon 

McLean 
Perry 

1 
6 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 
38  00 

90  34 

89  29 

88  51 

89  14 

568 
682 
696 
794 

M  III 
7P 

8P 
6P 

HID 

7A 
HID 
6P 

Corps  of  Engineers 

William  W.  Sbuck 
Ada  A.  Devlne 
111.  State  Police 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

C 

Princeville  2  NW 

Prophetstown 

Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 

7  06  7 

7072 
7077 

Peoria 
Whiteside 

40  57 

41  40 
39  57 
39  56 
39  54 

89  47 

91  24 
91  11 
91  26 

745 

601 
762 
483 

7P 

Mil' 

TP 

Mil' 

8A 

Frank  S.  Stewart 
III  North  UtU  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

C 

2  3  5 
2  3  5  7 
3  C 

Dwlght  St.  Reformatory 
East  St.   Louis  Parks  Col 
Edelstein 
Edwardsvllle 
Effingham 

26 1 4 
20  i  > 

2679 
2687 

St.  Clair 
Peoria 
Madison 
Effingham 

1 
4 

7 

41  05 
38  34 
40  57 

38  49 

39  07 

88  28 
90  11 

89  38 
69  58 
88  33 

641 
410 

554 
595 

7P 
6P 

Ml  Ii 

7P 
HID 

6P 
6P 

State  Ref  for  Women 
Parks  College 
Hafe  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 

2  3  5 

2  3  5 

c 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 

Roberts  3  N 

7  1  50 

7157 
7244 
7336 

Champa lgn 
Randolph 
Washington 
Ford 

2 
2 
7 

39  56 

40  18 
38  13 
38  22 
40  40 

91  24 

88  09 
90  00 

89  11 
88  11 

444 
544 

786 

MID 

7P 

HID 

7A 
Min 
7P 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Snulnler 

R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5      7  C 
3 

C 

2  3  5  7 

Elgin 

Ellzabethtown 
Elsah 

Evasion  Pumping  Sta. 

2736 

-J  Hon 

2888 

2923 

Kane 

Jersey 

Livingston 

Livingston 

1 
5 
4 

42  02 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 

90  22 

87  41 

88  31 

729 
357 
641 
625 
691 

5P 

7A 

5P 
HID 
HID 

W.  0.  Beckner 
U.S.  Forest  Raager 
The  Prlnclpla  Col. 
Chgo  Sanltary^Dlst 

3 

3 

C 

Rochelle 
Rockford 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 
Rockport 

7349 

7377 
7;ih:. 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Winnebago 

S 

6 
6 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 
39  32 

89  04 

88  59 

89  06 
91  00 

798 

850 
728 
470 

MID 

3P 

7A 
v.  in 
SP 

California  Pkg  Corp 
F .  W.  Knowlton 
Mrs.  D.  S.  Cunnings 
U.S.  Civil  Aero  Adm 

3 

2  3  5 
3  6 

2  3  5  7 
3 

Fairfield 
Freeport 

Freeport  Sewage  plant 

2931 

3109 
3257 
3262 

DeVWltt 
Clay 

Stephenson 
Stephenson 

7 
7 

38  23 

38  40 
42  18 

■1  2    1  7 

88  22 

88  28 

89  37 
89  36 

451 
732 
490 

743 

6P 
7P 

6P 

6P 
7P 
7A 

Earl  Wilson 
Norah  Yeagl* 
Erman  0.  Beck 
John  Schroder 
Joseph  H .   For  1  aw 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

Rushville 
Ste  Marie 
Salem 

Shabbona  5  NNE 
Sbaweeetown  New  Town 

7551 
7636 

7  82,  1 

7859 

Schuyler 

Jasper 

Marion 

Dekalb 

Gallatin 

7 

? 
l 

5 

40  07 

38  56 
38  37 

41  50 
37  43 

90  34 

88  57 
88  51 
88  10 

683 

544 

870 
350 

F,P 

SP 

5P 

VI  in 

7A 

Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
U.   Of   111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

C 

3 

Fulton  Dam  13 
Galatla  1  W 
Galena 
Galesburg 
Galva 

3290 
3312 

1  120 

jms 

Sal lnc 

.1..  K-ivi-s* 

Knox 
Henry 

Ford* 
Pope 

4 

5 
4 
1 

41  54 
37  51 

42  24 

40  57 

41  10 

41  27 

40  28 
■10  50 
37  26 
37  22 

90  09 

90  26 
0i>  .'.  2 
90  02 

90  09 

91  04 
88  41 
88  29 

592 
410 
611 
780 
849 

639 
753 
538 
500 
354 

5P 

BID 

6P 

MID 

8A 

6P 
8A 
7A 

6P 

8A 
7A 
6A 

Corps  of  Engineers 
Josepnlne  Harris 
NW  111 .  Gas  &  Elec  . 
James  Barrett 
Ar  thur  E .  Johnson 

Mrs.  H.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 
3 

2  3  5 

C 

7 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

Stlckney  W  Side  T:  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycamore 

7  95  2 

8  17'-' 

B184 

Vermilion 
Cook 

Sangamon 

3 

39  55 

12  HI 

3  H  (IH 

39  5n 
39  48 

4  1  19 

42  21 

4  1  '17 
39  34 
41  59 

87  49 

89  40 
89  39 

87  46 

88  50 

88  37 
88  41 

535 
587 
598 

686 

625 
686 
840 

6P 

7A 
BP 

am 

Thelma  Lane 

Howe  V.  Korgar 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

3 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
2  3  5  C 

2  3  5      7  C 
3 

2  3  5  7 

Geneseo 
Glbeon  City 
Gladstone  Das  18 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

3384 
1 1 5  --, 

1182 

3522 

6 
I 
1 

5 
5 

C 
7  C 

8278 

8  2  9  3 
8  35  3 
H3H9 
815  2 

Cook 

Jo  Daviess 
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REFERENCE  NOTES 


Tbe  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  Btate. 


Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 


Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  PF.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  dally  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6. 


Sleet  and  hall  were  Included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 


Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent   inconsistencies  in  the  record. 


©      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days   .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954., 

Ho  record  in  Tables  3,  6,   7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C"  ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount   too  small   to  measure. 
V      Includes  total   for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


Subscriptiou  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be  available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 
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ILLINOIS  -  APRIL  1954 


C.  E.  Lamoureux,   Section  Director  -  Des  Moines,  Iowa 
WEATHER  SUMMARY 

This  was  the  warmest  April  in  Illinois  in  the  past  29  years  and  the  fourth  warmest  in  the 
period  of  record,   -65  years.     The  average  temperature  for  the  State,  58.0°,  has  been  ex- 
ceeded only  in  1896,   1915  and  1925.     In  the  extreme  southern  part  of  the  State  it  was  the 
second  warmest  of  record,  with  only  April  1896  recording  a  higher  mean  temperature.  Temp- 
eratures during  the  month  ranged  from  a  high  of  90°  at  Palestine  on  the  25th  to  a  low  of 
11°  at  Stockton  on  the  3rd.     Tne  first  few  days  of  the  month  were  cold,  but  the  remainder 
of  the  month  was  warm,  with  only  a  few  short  breaks  of  below  normal  temperature.     The  most 
persistent  warm  spell  was  from  the  18th  through  the  27th,  with  the  warmest  weather  of  the 
month  occurring  on  the  24th,   25th  and  26th. 

Precipitation  for  the  month  averaged  4.15  inches,   or  0.60  inch  above  the  normal  for  April. 
It  was  the  first  month  since  July  1953  with  a  State  precipitation  average  above  normal.  In 
the  preceding  12  months,  April  1953  through  March  1954,   a  precipitation  deficiency  of  11.28 
inches  had  accumulated  in  Illinois.     The  greatest  portion  of  the  deficiency  had  accumulated 
during  the  late  summer  and  fall,   August  through  November,  when  drought  conditions  became 
acute.     In  general  the  heaviest  precipitation  fell  over  the  northern  third  of  the  State  where 
the  average  amount  was  nearly  5  inches,  while  the  least  fell  over  the  southern  third,  where 
the  average  was  slightly  more  than  3  inches.     The  heaviest  fall  reported  was  9.40  inches  at 
Table  Grove  in  the  west-central  portion  and  the  least  reported  was  1.34  inches  at  Red  Bud  in 
the  southwest. 

The  dry  fall  and  winter  had  been* ideal  for  field  work  such  as  plowing,   spreading  manure  and 
fertilizing  on  Illinois  farms.     As  a  result  April  began  with  a  record  proportion  of  plowing 
for  spring  crops  completed,   about  60  per  cent  of  the  total  intended  acreage.     Some  of  this 
advantage  was  lost  during  the  month  because  of  frequent  rains,  particularly  in  the  northern 
counties.     But  on  the  whole,   spring  work  on  the  farms  continued  ahead  of  the  average  season. 
Oat  seeding,  which  was  off  to  a  good  start  the  first  week,  was  delayed  in  the  northern  coun- 
ties the  second  week,  but  was  virtually  completed  at  the  close  of  the  month.     This  was  a  few 
days  later  than  in  1953  but  was  about  a  week  earlier  than  normal.     Plowing  for  spring  planted 
crops  continued  ahead  of  schedule,   and  was  about  5/6  completed  at  the  close  of  the  month, 
which  was  ahead  of  1953  and  compared  with  a  normal  of  about  5/8  completed.     Some  planting  of 
corn  began  in  the  south  after  the  middle  of  the  month  and  by  the  close  of  the  month  had  pro- 
gressed northward  to  mid-State.     For  the  State  as  a  whole,   less  than  20  per  cent  of  the  in- 
tended corn  acreage  had  been  planted  by  the  end  of  the  month  and  less  than  10  per  cent  of 
the  intended  soybean  acreage.     The  greatest  progress  was  in  the  southern  part  of  the  State 
where  there  had  been  23  days  with  weather  suitable  for  field  work  as  compared  to  only  13  days 
suitable  for  field  work  in  the  northern  part  of  the  State  during  the  month.     Soil  moisture 
conditions,  which  had  been  deficient  except  in  the  northern  counties  at  the  beginning  of  the 
month,  were  generally  improved.     Freezing  temperatures  the  first  few  days  of  the  month  re- 
sulted in  a  complete  kill  of  peach  blossoms  in  scattered  blocks  but  for  southern  Illinois 
there  was  little  reduction  in  the  prospects  for  the  peach  crop.     Strawberries  were  in  bloom 
in  mid-month,   but  a  short  crop  was  anticipated. 

SEVERE  STORMS 

A  severe  tornado  first  touched  the  ground  near  Saunemin  in  Livingston  county  on  April  3rd 
about  3  p.m.,   then  lifted,   but  touched  the  ground  again  in  southwest  Kankakee  county,  moved 
N  58°  E  across  the  village  of  Indian  Oaks  for  a  distance  of  15  miles.     There  were  8  homes 
destroyed,   30  more  damaged,   and  30  other  buildings  destroyed  and  46  damaged.     Total  damages 
were   estimated    at  $246,000.     One  life  was  lost  and  13  other  persons  were  injured  when  the 
tornado  wrecked  a  small  home.     It  was  reported  that  the  funnel  cloud  was  "bell-shaped".  On 
the  same  date  severe  windsqualls  were  reported  near  Pekin  and  Mattoon.     In  the  northern  tier 
of  counties  severe  hailstorms  were  reported  in  the  early  afternoon  and  evening  of  the  7th. 
Damage  was  especially  severe  in  Belvidere  where  hailstones  the  size  of  golfballs  broke  all 
greenhouse  glass.     North  of  Marengo  heavy  rains  flooded  farm  homes. 

Earlier  in  the  month  damaging  windsqualls  had  been  reported  on  the  1st  over  an  area  15  to 
25  miles  wide  from  southern  Macoupin  county  to  Coles  county  and  also  locally  in  northeast- 
ern Illinois.     On  the  6th  in  the  very  early  morning  hours  a  severe  windsquall  struck  grain 
storage  bins  northwest  of  Kinderhook  in  Pike  county.     Total  damage  to  the  area  was  estimated 
at  $10,000.     Wind  damage  was  also  reported  from  Allerton  and  Altamont  in  central  Illinois 
and  from  Mt .  Vernon  and  Johnston  City  in  southern  Illinois. 

Late  in  the  month  windsqualls  again  caused  damage  over  widely  scattered  communities  in  the 
State.     On  the  evening  of  the  24th  extensive  damage  was  suffered  in  extreme  northern  Illi- 
nois, with  damages  estimated  at  $20,000  to  buildings  in  the  vicinity  of  Scales  Mound,  Blaine 
and  Freeport.     On  the  afternoon  of  the  26th  windsqualls  were  reported  in  southern  Illinois, 
with  major  damage  to  Shawnee  School  in  Union  county  and  minor  damage  reported  in  Carlinville 
and  Sanderson  Grove.     Then  in  the  late  afternoon  of  the  30th  a  series  of  windsqualls  caused 
light  damage  in  the  vicinity  of  Belleville,  Carlinville,  Carthage,  Gillespie,  Jacksonville, 
Litchfield  and  other  places  in  central  and  southern  Illinois.     A  farmer  was  killed  in  a 
storm  accident  near  Hillview.-  CEL 
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6.0 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

SW 

13 

11.0 

36 

NW 

7 

71 

71 

53 

60 

5 

5 

4 

4 

0 

0 

18 

46 
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88 
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0.8 
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90 

15 
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51.6 

91 
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87 
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58.9 

92 
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3.11 
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84 
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5.05 

1.3 

1934 

53.5 

89 

19 

1.77 

T 
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52.5 

3.59 

0.7 

1912 

53.8 

86 

20 

5.03 

2.2 

1935 

49.8 

89 

22 

2.62 

0.9 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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Precipitation 


See  reference  Dotes  following  Station  Index. 
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.06 

.37 

.01 

.01 

2.50 

•  14 

.35 

1.17 

•  04 

.31 

T 

•  60 

■  AO 

.10 

.25 

.15 

T 

T 

T 

.64 

1.90 

T 

1.35 

.01 

•  16 

T 

, 

_ 

•  35 

■  12 

* 

•  01 

.90 

.24 

.04 

.1? 

•  18 

.  1  7 

j 

95 

* 48 

*o  1 

.46 

.64 

.  02 

.09 

•  66 

.  54 

* 

.25 

•  75 

*  1  2 

.18 

1*94 

•  05 

•  28 

.54 

.62 

1.32 

.33 

.07 

•  16 

T 

1.10 

.41 

.34 

1 

.90 

.10 

1*46 

•  11 

T 

•  11 

T 

03 

1  38 
* 

* 

1  •  10 

.8 

•  42 

.  1 . 

•  4  7 

•  05 

•  0  1 

•  24 

*  18 

•  20 

•  39 

T 

.20 

•  24 

.72 

.32 

.02 

T 

.12 

.94 

.01 

.05 

T 

•  36 

•  03 

•  OS 

•  46 

T 

.70 

.67 

.65 

.01 

•  40 

1.05 

•  41 

* 

.26 

•  87 

•  15 

37 

21 

"  68 

*99 

■  50 

•  10 

T 

T 

1.06 

.50 

.08 

.02 

1*09 

.01 

.69 

.75 

•  40 

•  20 

.10 

.35 

.  " 

1.35 

•  02 

•  06 

•  65 

.60 

2  *  00 

•  50 

■  75 

* 

1.23 

•  3  3 

1.65 

•  14 

•  ?0 

* 

•  04 

•  02 

60 

.17 

.08 

.10 

■  48 

.1? 

1.72 

.83 

.05 

.65 

■  18 

.14 

.57 

.13 

.04 

.15 

•  83 

•  02 

.42 

1.17 

.82 

.12 

1.38 

1.05 

.75 

•  24 

1  •  38 

.79 

.03 

.17 

•  03 

2.20 

•  70 

T 

T 

.36 

.  B6 

•  33 

•  35 

•  10 

*  g 

* 

.54 

*88 

.32 

.08 

•  01 

•  05 

•  17 

•  04 

.01 

•  55 

.27 

.40 

44 

.48 

2.05 

1.25 

•  " 

i  -t 

1  *  75 

.01 

•  24 

T 

.07 

■  1 2 

.02 

1.24 

.10 

■  60 

■  03 

.61 

.13 

.07 

.02 

•  76 

.35 

.55 

.09 

1.30 

•  60 

•  03 

•  18 

.45 

•  50 

.24 

1.22 

.24 

.06 

.13 

.48 

.90 

T 

.11 

•  03 

_ 

.01 

T 

•  58 

•  15 

I  .39 

•  08 

•  41 

01 

*69 

"lO 

.94 

•  14 

1.83 

•  62 

.17 

1.04 

.25 

1.02 

.21 

.20 

•  33 

.  76 

.05 

•  60 

.20 

.43 

.27 

.07 

.65 

1.30 

T 

.5? 

.18 

.  1? 

•  16 

.40 

.32 

•  1  5 

1  .56 

•  09 

•  04 

•  10 

T 

•  21 

} 

•  18 

•  45 

•  24 

1.55 

•  20 

■  10 

•  15 

•  06 

•  03 

•  23 

T 

.32 

.41 

•  29 

•  97 

.02 

■  47 

.70 

.39 

•  04 

•  50 

•  01 

j 

•  14 

•  08 

T 

.66 

.66 

.14 

1.56 

.98 

.15 

.82 

.0? 

•  13 

.0? 

•  22 

•  32 

•  68 

•  34 

.00 

.42 

•  04 

T 

T 

•  1  0 

.06 

•  26 

.04 

•  48 

.59 

■  30 

.34 

.05 

T 

T 

1.03 

2*54 

.  34 

•  06 

1*25 

.52 

.27 

.49 

.74 

.07 

"*» 

•  44 

•  05 

.04 

it 

1.41 

.  ' 

•  42 

.  ■ 

.04 

•  40 

T 

•  01 

T 

T 

■  16 

.13 

■  25 

•  04 

•  45 

•  21 

.61 

•  49 

.09 

.  1' 

■  11 

•  22 

•  52 

.31 

.10 

1*44 

•  04 

.13 

.30 

.52 

■  67 

.30 

.47 

.07 

•  54 

■  13 

1*13 

•  17 

.90 

1.74 

•  24 

•  34 

1.01 

.24 

.49 

.61 

.63 

T 

.13 

.57 

•  75 

.51 

T 

•  03 

•  43 

•  58 

•  16 

•  32 

.17 

.98 

T 

•  30 

•  95 

.  <- 

T 

.20 

.41 

•  08 

.93 

.71 

.87 

1.20 

.25 

.0? 

.10 

.17 

.  Z  1 

T 

•  38 

•  37 

1.27 

.65 

.38 

•03 

•  1  7 

•  64 

T 

.20 

.38 

.07 

.18 

.08 

1.47 

. 

.64 

T 

. 

.06 

.31 

•  10 

T 

T 

•  84 

.12 

.39 

.24 

T 

.10 

1.43 

•  10 

•  47 

•  03 

T 

.41 

•  06 

.10 

.24 

1.16 

.  16 

1.05 

.1  ? 

.06 

.09 

•  08 

•  43 

T 

•02 

.82 

1.47 

.37 

1.21 

.10 

•  23 

.01 

T  | 

AL  «  1  ON 

ALtOO 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 

annawan 

ANT  I OCM 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  S5E 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

RFAROSTOWN 

Rf  LLE  V 1 LLC   SCOT  T  AF  8ASE 

RFNTlEY 

RFNTON 

HLOOM I NGTON 

HL OOHI NGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
RROOKPORT  DAM  52 
CAIRO  MR  C ITY  R 

CANTON 

CAR0ONOALE    StWAGE  PLANT 
CARL  I N V 1 LLf  4  E 
CARL  YL  E 
CAR**  1 

CASEY 

CENTRAL  I A  4  H 
CNANOLERVILLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UN  (VERS  (TV 
CHICAGO  MR  AP  R 
CHICAGO  M«  CITV  R 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COROfN  7  S 
DANVILLE 

OANVlLLE  SFMAGF  PLANT 
DAVENPORT    10MA  L  0   15     R / 
OECATUR 
DIXON 

DU  OUOIN  7  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 
EOMAROSV ILLF 
bFF INGHAM 
ELGIN 

EL  IZAflETHTOMN 

FLS  AH 
FAIRFIELD 
FLORA 
FREE PORT 

FREFPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  OAM  13 
GALFNA 
GALESRURG 
GAL  VA 
GENESEO 

GIBSON  CITY 
GLADSTONk  DAM  18 
GLENDALE  FX?  FARM 
GOLCONDA  0AM  51 
GOLDEN 

GRAFTON 

GRiNO  TOMER  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
OR  I  OLE V 

GR IGGSV I LL  F 

HAROlN 

HARR | SfiURG 

HARR I SRuRG  DISPOSAL  PL 


HAVANA   NO  2 
HI LLSRORO 
MOOPESTON 

HUTSONV ILLE  POMER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 

JERSEYV ILLE 

JOLIET  BRANSON  ROAO 

JOL I ET 

KANKAKEE 

KANKAKEE  4  NW 
KE I THSRURG 
KEWANEE 
LA  HARPE 
LANARK 


la  Salle  peru 
la  salle  1  s 
lamrencev i ll  e 

LE  ROY 
LINCOLN 

HACK  I  NAM 
MAC OMR 

MAKANOA    1  NW 

MARENGO 

HAR10N 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MA SCOUT AH 

MAT TOON 

MC  HFNRY  2  S 

HC  LEANSBORO 

MEOORA 

HtNONK 

HOL  INF  MR  AP 
MONMOUTH 

HONTKELLO 

HORR  IS 

HORRIS  3  NE 

MORRISON 

MORR ISONV 1 LL  E  1 


3.90 
2.06 
4.85 
3.49 

3.46 
4.18 
1.67 
5.95 
5.76 

3.77 
5.70 
5.41 
5.31 
4.53 

5.43 

3.92 
7.86 
4.55 

2.84 
3.12 
2.74 
3.12 
5.06 

5.00 


6.67 
3.31 
3.40 


4.03 
7.11 
2.04 
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Table  3— Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


MT  CARMEL  WATER  WORKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASK I 
MOUNT  STfcRl I  NO 

MOUNT   VERNON  4  N 
NASHVILLE    3  NW 
NEWARK    7  F 
NEW  BOSTON  OAM  17 
NEW  BOSTON 

NEW  BURNSIDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 
OREGON  WATER  WORKS 
OTTAWA 

PALESTINE 
PA  NA 

PAR  I  S  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 

PAYSON 

PEORIA   WR  AP 
PFOTONE 
PETFRSRURG 
PLEASANT 


ILL 


PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROCHE R 
PR  I NCEV ILLE  2  NW 
0U1NCY 

OUINCY  CAA  AP 

OUINCY  OAM  21 

OUINCY  MtMORIAL  BRIDGE 

RAMOJL  CHANUTE    AF  RASE 

Rpn  RUD 

ROBERTS  3  N 

ROCHELLE 
ROCK FQRD 
ROCK  FORD  4  NE 
ROCK  FORD  CAA  AP 
ROCKPORT 

RUSHV 1 LLfc 
STE  MAR  It 
SALEM 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 
SIDFLL 

SKOKIE  R 
SPARTA 

SPR I NGF I tL  D  WB  AP  R 
SPR I NGF ItLO  WR  C 1TY  R 
STOCKTON 

ST  RE  ATOR 
SYCAMORE 
TARLF  GROVE 
TAYLOR  V  I  LLF 
TISK ILWA 

TOULON 

TUSCOLA 

URBANA 

URRANA  FNG  CAMPUS 
UT1CA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

VI RDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 

WATSffK  A 
MA UK EGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL    1  E 

WI LCOX 


1.66 
4.07 
2.72 


Day  of  month 


1  .00 
1.65 


■  06 
1  .00 


2.70  .80 


13     14     15     16  17 


.35  1.071 
1.36  .37 
.95 


•OS  1.30 
.25 

T  .02 
.42 


.39 
.09 
.51 


19     20  21 


.03 
.16 


.14 
.82  .11 
It  10 


.35  1.08 
.65   1.10  .14 


1.88  .25 


•29  .29 
.15      .03  T 
.12  .09 


1.54  .05 

T  T 
1.85  .38 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL  1954 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 

28 

-  "I 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

53 

71 

62 

63 

85 

78 

82 

75 

68 

74 

68 

65 

75 

80 

76 

70 

70 

83 

63 

83 

82 

70 

85 

88 

87 

87 

70 

72 

83 

M  IN 

24 

35 

32 

34 

46 

57 

59 

39 

34 

55 

55 

40 

44 

55 

6 1 

46 

37 

54 

59 

60 

56 

59 

54 

53 

6  1 

63 

67 

51 

52 

58 

ALE  DO 

MAX 

54 

32 

57 

74 

80 

80 

60 

64 

69 

64 

63 

73 

75 

74 

59 

76 

75 

61 

54 

70 

57 

64 

86 

84 

85 

75 

55 

70 

75 

M  IN 

22 

20 

25 

34 

56 

57 

31 

34 

50 

41 

33 

38 

50 

59 

40 

33 

50 

47 

47 

45 

40 

45 

52 

60 

60 

51 

48 

46 

57 

ALTON   DAM  26 

MAX 

55 

70 

50 

60 

84 

83 

82 

57 

66 

78 

68 

65 

74 

83 

79 

58 

76 

79 

75 

61 

82 

75 

67 

85 

85 

81 

72 

62 

74 

84 

M  IN 

25 

38 

29 

33 

55 

53 

50 

37 

36 

54 

50 

43 

46 

57 

49 

45 

43 

51 

51 

57 

60 

53 

51 

56 

61 

61 

55 

50 

50 

57 

ANNA    1  NW 

MAX 

53 

68 

64 

69 

80 

77 

79 

77 

67 

69 

67 

63 

74 

81 

77 

69 

70 

80 

79 

80 

80 

79 

76 

83 

82 

84 

85 

69 

72 

79 

MIN 

24 

34 

38 

49 

56 

64 

39 

36 

55 

54 

45 

46 

55 

66 

45 

38 

55 

58 

58 

58 

56 

56 

55 

59 

63 

61 

55 

56 

59 

ANTIOCH 

MAX 

49 

45 

28 

37 

57 

71 

71 

52 

58 

65 

62 

60 

71 

78 

73 

70 

66 

66 

60 

50 

74 

61 

54 

78 

66 

83 

77 

49 

58 

73 

M  IN 

24 

27 

1  3 

25 

28 

46 

50 

32 

27 

43 

42 

32 

41 

50 

58 

42 

34 

49 

44 

39 

46 

45 

36 

37 

45 

47 

48 

40 

44 

45 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

49 

53 

29 

45 

67 

76 

73 

47 

59 

63 

64 

59 

69 

73 

74 

59 

69 

64 

60 

52 

76 

59 

57 

79 

77 

83 

74 

51 

67 

78 

M  IN 

16 

25 

15 

21 

32 

52 

43 

31 

26 

47 

41 

32 

33 

43 

56 

40 

26 

48 

42 

42 

49 

45 

36 

43 

51 

53 

49 

40 

43 

49 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

MAX 

52 

74 

50 

61 

85 

79 

85 

57 

67 

78 

68 

62 

73 

81 

79 

57 

76 

85 

75 

81 

82 

75 

67 

85 

87 

86 

78 

62 

75 

84 

MIN 

22 

35 

30 

35 

49 

58 

51 

38 

33 

55 

51 

42 

43 

57 

54 

45 

43 

52 

57 

60 

56 

55 

53 

55 

60 

63 

57 

52 

52 

61 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

52 

61 

59 

57 

68 

79 

79 

64 

64 

66 

65 

62 

70 

73 

73 

72 

70 

70 

66 

79 

79 

74 

64 

84 

86 

86 

85 

55 

73 

82 

MIN 

22 

37 

20 

25 

42 

56 

61 

32 

30 

50 

43 

35 

41 

52 

59 

42 

34 

48 

46 

48 

62 

51 

43 

51 

63 

64 

44 

47 

57 

CAIRO   WB  CITY 

MAX 

56 

70 

59 

74 

82 

80 

82 

63 

71 

69 

69 

66 

75 

85 

76 

61 

72 

83 

80 

61 

83 

80 

80 

84 

85 

87 

88 

65 

71 

80 

MIN 

32 

40 

40 

45 

56 

59 

63 

46 

42 

59 

55 

50 

52 

59 

61 

49 

45 

57 

61 

62 

62 

65 

61 

59 

65 

66 

65 

58 

61 

65 

CARBONDALE    SEWAGE  PLANT 

MAX 

54 

70 

65 

69 

83 

79 

79 

76 

70 

70 

68 

64 

75 

82 

78 

70 

71 

81 

81 

82 

82 

79 

75 

84 

86 

86 

86 

73 

74 

82 

M  IN 

20 

30 

34 

36 

45 

56 

-61 

3  8 

34 

49 

53 

41 

40 

57 

66 

45 

37 

55 

57 

55 

50 

53 

54 

51 

56 

61 

67 

60 

54 

57 

CARL INV ILLE   4  E 

MAX 

54 

73 

58 

61 

83 

80 

85 

64 

68 

62 

70 

ft? 

73 

84 

78 

66 

75 

70 

73 

76 

81 

76 

67 

84 

84 

85 

79 

64 

74 

84 

MIN 

19 

35 

25 

29 

48 

56 

62 

34 

31 

49 

50 

38 

37 

54 

60 

43 

38 

47 

47 

53 

57 

50 

49 

54 

60 

63 

60 

49 

46 

60 

CARLYLE 

MAX 

MIN 

CHARLESTON 

MAX 

50 

56 

80 

76 

82 

52 

64 

72 

65 

62 

71 

76 

76 

53 

69 

68 

76 

61 

80 

62 

66 

82 

86 

84 

75 

55 

67 

MIN 

19 

30 

44 

44 

51 

35 

30 

4  1 

52 

36 

37 

52 

6  0 

44 

36 

45 

45 

51 

5  7 

57 

46 

49 

55 

62 

60 

46 

45 

53 

CHENOA 

MAX 

50 

60 

42 

55 

70 

78 

79 

60 

62 

65 

63 

59 

69 

73 

74 

70 

68 

65 

63 

70 

78 

68 

63 

82 

83 

85 

82 

55 

74 

82 

MIN 

21 

30 

20 

23 

37 

55 

60 

32 

27 

50 

45 

32 

37 

50 

56 

41 

33 

44 

45 

45 

58 

50 

40 

50 

60 

62 

53 

43 

46 

64 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

47 

43 

27 

39 

67 

72 

74 

46 

59 

62 

64 

5  7 

66 

74 

74 

55 

65 

60 

56 

61 

77 

59 

51 

79 

69 

84 

73 

45 

56 

78 

M  IN 

25 

25 

20 

27 

35 

ftO 

46 

34 

32 

50 

47 

4  1 

44 

53 

52 

46 

40 

49 

44 

43 

59 

43 

41 

51 

48 

53 

43 

42 

45 

48 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 

50 

47 

30 

42 

69 

74 

74 

44 

62 

64 

65 

60 

71 

76 

76 

57 

66 

61 

6 1 

55 

85 

81 

M  IN 

24 

26 

19 

24 

36 

56 

43 

33 

10 

51 

47 

ig 

43 

51 

53 

44 

37 

51 

45 

47 

60 

43 

42 

48 

54 

55 

45 

43 

47 

5  1 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

48 

45 

28 

40 

67 

73 

74 

45 

5  9 

62 

65 

57 

69 

75 

75 

66 

61 

58 

59 

78 

5 1 

75 

M  IN 

27 

27 

?  | 

26 

35 

55 

45 

35 

34 

48 

47 

40 

46 

54 

54 

47 

42 

50 

45 

44 

57 

43 

41 

50 

46 

52 

43 

42 

46 

50 

CICERO 

MAX 

51 

46 

34 

42 

67 

75 

74 

55 

61 

63 

67 

63 

71 

76 

76 

7  1 

65 

65 

60 

52 

79 

55 

81 

7  5 

86 

75 

49 

62 

79 

MIN 

22 

33 

1  6 

24 

34 

55 

55 

34 

29 

49 

49 

'  8 

4  2 

50 

60 

45 

35 

49 

45 

44 

50 

45 

40 

45 

51 

51 

48 

41 

45 

5  1 

COBDEN  2  S 

MAX 

54 

66 

63 

70 

80 

76 

79 

74 

ft" 

70 

67 

64 

74 

80 

77 

7  1 

71 

60 

78 

80 

80 

78 

76 

83 

65 

85 

85 

71 

73 

60 

MIN 

20 

30 

29 

35 

41 

54 

62 

37 

<4 

50 

51 

4  ' 

43 

52 

64 

43 

32 

51 

56 

55 

51 

53 

53 

51 

54 

56 

60 

52 

53 

56 

OANVILLE 

MAX 

49 

63 

37 

56 

69 

75 

82 

56 

64 

70 

67 

61 

70 

72 

75 

62 

65 

64 

70 

81 

82 

71 

60 

82 

68 

85 

75 

54 

68 

83 

MIN 

20 

34 

23 

24 

40 

56 

58 

38 

7  7 

52 

52 

7* 

34 

51 

60 

44 

37 

45 

46 

49 

59 

51 

44 

52 

60 

63 

54 

42 

52 

59 

DAVENPORT    IOWA   L    D  15 

MAX 

53 

50 

29 

50 

73 

no 

78 

49 

62 

66 

62 

ft  1 

72 

75 

72 

52 

76 

6  3 

55 

52 

69 

58 

63 

84 

80 

64 

61 

52 

69 

75 

MIN 

24 

24 

20 

26 

33 

54 

36 

32 

34 

52 

43 

38 

42 

54 

44 

40 

40 

51 

47 

46 

50 

44 

46 

52 

58 

60 

50 

46 

47 

56 

DECATUR 

MAX 

53 

66 

49 

60 

78 

78 

82 

55 

66 

78 

69 

ft  1 

74 

76 

78 

57 

70 

69 

72 

8? 

82 

73 

66 

85 

88 

66 

79 

55 

75 

82 

M  IN 

20 

35 

23 

27 

44 

45 

55 

33 

7  0 

52 

51 

7ft 

38 

43 

57 

42 

37 

48 

47 

51 

59 

53 

46 

51 

62 

63 

55 

45 

46 

59 

DI  XON 

MAX 

51 

52 

42 

46 

70 

76 

77 

60 

61 

65 

65 

60 

71 

75 

73 

63 

71 

70 

60 

54 

70 

60 

61 

82 

79 

64 

72 

55 

68 

76 

MIN 

21 

30 

L6 

20 

32 

55 

60 

31 

30 

50 

38 

7  2 

38 

49 

60 

41 

33 

49 

44 

44 

49 

44 

41 

47 

60 

58 

55 

46 

50 

DU  QUO  I N   2  S 

MAX 

54 

72 

65 

68 

86 

80 

84 

74 

70 

74 

68 

ft  7 

76 

85 

79 

72 

72 

83 

62 

82 

83 

BO 

72 

86 

87 

87 

82 

79 

75 

84 

MIN 

28 

32 

3  3 

36 

49 

56 

59 

39 

36 

51 

54 

4  u 

42 

56 

65 

47 

45 

55 

60 

57 

55 

55 

54 

54 

57 

62 

60 

54 

54 

60 

EAST   ST  LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

57 

77 

58 

62 

88 

82 

88 

70 

75 

83 

70 

ft  4 

76 

88 

76 

66 

81 

87 

75 

83 

85 

75 

70 

87 

87 

89 

83 

66 

78 

MIN 

20 

40 

3  1 

34 

47 

58 

61 

39 

42 

55 

53 

i.  7 

43 

54 

62 

46 

38 

55 

53 

59 

56 

55 

53 

55 

61 

62 

55 

52 

EPF  INGHAM 

MAX 

51 

69 

59 

60 

84 

74 

82 

77 

74 

72 

67 

ft  ft 

73 

76 

81 

72 

67 

76 

7  7 

83 

82 

73 

62 

81 

87 

86 

7Q 

72 

63 

82 

MIN 

21 

36 

25 

37 

47 

'  ? 

61 

36 

30 

44 

53 

7ft 

38 

50 

6  1 

44 

42 

54 

58 

57 

57 

57 

48 

51 

65 

61 

59 

48 

47 

59 

EL  1 2 ABE  TH TOWN 

MAX 

51 

69 

67 

66 

82 

'6 

80 

78 

74 

70 

68 

6: 

75 

80 

77 

71 

69 

82 

79 

8  1 

82 

78 

77 

86 

86 

85 

83 

66 

69 

80 

MIN 

26 

34 

38 

36 

5  1 

5  7 

65 

44 

40 

54 

46 

4  5 

47 

56 

67 

40 

55 

62 

59 

58 

62 

59 

55 

61 

59 

52 

57 

59 

FAIRFIELD 

MAX 

52 

71 

65 

61 

84 

77 

82 

76 

66 

75 

67 

63 

75 

80 

77 

70 

70 

85 

85 

86 

83 

78 

68 

85 

87 

87 

84 

68 

70 

81 

M  IN 

22 

35 

7  1 

34 

4  7 

5  B 

58 

39 

53 

6  1 

46 

37 

53 

60 

56 

52 

59 

54 

51 

56 

59 

64 

53 

52 

59 

FLORA 

MAX 

50 

71 

61 

84 

77 

82 

76 

74 

68 

64 

73 

81 

77 

70 

64 

83 

83 

82 

71 

85 

88 

87 

83 

71 

81 

MIN 

24 

46 

39 

51 

59 

54 

54 

ft7 

52 

52 

59 

60 

62 

51 

50 

69 

FREEPORT 

MAX 

50 

46 

28 

46 

73 

76 

77 

49 

58 

70 

65 

61 

72 

76 

72 

57 

72 

63 

63 

55 

70 

60 

62 

80 

68 

83 

67 

52 

66 

75 

MIN 

20 

2  7 

13 

22 

28 

52 

30 

3  j 

5  j 

51 

40 

30 

47 

45 

42 

48 

43 

41 

44 

58 

52 

50 

45 

43 

50 

FULTON   DAM  13 

MAX 

50 

46 

34 

47 

71 

73 

71 

58 

6  1 

66 

61 

SO 

71 

74 

73 

55 

74 

68 

6C 

53 

67 

60 

62 

80 

7  7 

84 

72 

54 

67 

74 

MIN 

23 

32 

18 

2  1 

32 

47 

47 

32 

7  1 

51 

41 

38 

37 

52 

53 

41 

36 

50 

48 

44 

49 

44 

44 

48 

59 

58 

52 

46 

45 

5  2 

GALE  SBURG 

MAX 

53 

59 

56 

68 

80 

79 

50 

63 

64 

63 

ftQ 

71 

73 

73 

55 

76 

65 

52 

66 

71 

59 

63 

83 

85 

84 

60 

5 1 

70 

78 

MIN 

23 

25 

20 

25 

41 

51 

37 

3  1 

32 

50 

42 

34 

40 

51 

4  3 

39 

33 

46 

46 

47 

55 

48 

46 

54 

63 

59 

50 

47 

47 

57 

GALVA 

MAX 

54 

58 

45 

54 

71 

82 

82 

61 

62 

67 

66 

62 

72 

76 

76 

64 

76 

75 

59 

74 

63 

62 

85 

86 

85 

78 

70 

77 

MIN 

20 

35 

2  j 

24 

35 

ft  c 

56 

30 

30 

50 

44 

35 

38 

48 

57 

40 

32 

50 

45 

46 

52 

47 

43 

49 

60 

60 

50 

45 

45 

58 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

54 

68 

56 

67 

80 

76 

80 

62 

69 

68 

64 

64 

74 

79 

76 

68 

81 

80 

83 

76 

64 

ft  7 

83 

84 

62 

64 

78 

MIN 

26 

34 

36 

40 

48 

55 

58 

42 

38 

52 

50 

46 

46 

56 

60 

44 

40 

53 

60 

60 

54 

60 

58 

54 

ftfl 

60 

60 

54 

53 

60 

GREENV 1 LLE 

MAX 

52 

72 

72 

61 

84 

78 

75 

86 

73 

83 

78 

63 

73 

81 

77 

80 

83 

73 

67 

84 

87 

86 

78 

62 

71 

82 

MIN 

22 

32 

32 

4  7 

ftft 

60 

3J 

42 

52 

63 

44 

38 

49 

53 

57 

55 

56 

49 

52 

59 

61 

59 

51 

48 

53 

GRI6GSVILLE 

MAX 

60 

69 

63 

61 

80 

84 

83 

65 

65 

75 

67 

64 

74 

83 

79 

73 

75 

77 

68 

81 

78 

66 

66 

87 

88 

88 

84 

59 

71 

79 

MIN 

25 

25 

24 

29 

47 

44 

60 

33 

33 

55 

47 

42 

43 

55 

50 

42 

36 

48 

49 

52 

SO 

48 

55 

64 

63 

59 

40 

43 

60 

HARR ISBURG 

MAX 

55 

72 

64 

69 

86 

BO 

83 

76 

71 

72 

70 

65 

76 

85 

78 

77 

71 

85 

84 

84 

84 

84 

73 

8B 

89 

86 

89 

70 

68 

83 

MIN 

23 

33 

34 

38 

48 

58 

64 

49 

34 

55 

58 

43 

41 

58 

68 

47 

35 

57 

60 

59 

54 

58 

53 

56 

62 

65 

56 

55 

" 

HAVANA 

MAX 

55 

62 

55 

59 

68 

81 

84 

60 

65 

63 

66 

62 

74 

75 

78 

65 

76 

76 

67 

61 

77 

60 

65 

85 

87 

87 

79 

55 

72 

82 

M  IN 

20 

37 

24 

23 

46 

56 

60 

34 

31 

50 

47 

37 

36 

49 

60 

43 

39 

50 

49 

50 

59 

52 

48 

53 

61 

65 

55 

48 

45 

59 

HI LL  SBORO 

MAX 

54 

72 

65 

6? 

85 

82 

85 

68 

68 

78 

70 

62 

73 

83 

79 

72 

74 

77 

74 

81 

83 

75 

67 

86 

87 

87 

79 

62 

73 

83 

MIN 

20 

37 

25 

31 

48 

56 

62 

34 

32 

51 

51 

37 

37 

56 

60 

44 

36 

50 

48 

55 

56 

5? 

48 

53 

62 

62 

59 

50 

48 

59 

See  reference  notes  following  Station  Index. 


Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL  1954 


Station 

Day 

Of 

Month 

rage 

1 

2 

3 

i 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

"1 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

HOOPESTON 

MAX 
M  IN 

SO 
21 

60 
35 

49 
22 

53 
24 

67 
40 

75 
56 

81 

58 

63 
34 

63 
28 

68 

49 

64 

50 

59 
34 

70 
38 

71 

50 

74 

59 

72 
43 

65 
33 

63 
49 

70 
46 

80 
51 

80 

55 

71 

51 

65 
44 

82 
52 

86 
59 

85 
59 

74 
54 

55 
42 

71 

51 

80 
57 

68.9 
44.8 

JACKS  ONv 1  LLE 

MAX 
M  IN 

55 
20 

69 
37 

60 
24 

62 
24 

81 
46 

82 
46 

81 
$5 

75 
33 

68 

32 

78 

55 

70 
49 

63 
40 

72 
35 

81 
51 

80 
60 

65 
43 

74 
34 

69 
52 

67 
49 

81 

52 

79 
59 

70 
52 

66 
48 

85 
56 

88 

70 

84 
60 

77 
58 

60 
50 

72 
44 

84 

60 

73.3 
46  .5 

JERSEYV I LLE 

MAX 
M  IN 

56 
21 

74 

32 

69 
25 

63 
29 

86 
46 

83 

56 

86 
61 

68 

33 

68 

30 

82 
52 

75 
51 

64 
37 

75 
41 

85 
53 

81 
61 

67 
43 

85 
34 

76 
49 

74 
42 

82 
54 

84 
59 

78 
51 

68 
49 

85 

55 

36 
62 

87 

62 

87 
60 

53 

76 
43 

84 
60 

77.0 
46.8 

JOL IET 

MAX 
M  IN 

51 
23 

52 
37 

39 
19 

46 
23 

69 

33 

76 
56 

77 
59 

59 
37 

62 
28 

63 
48 

65 
48 

60 
37 

70 
40 

73 
51 

76 
60 

73 

68 
34 

67 
54 

62 
45 

59 
44 

78 
51 

62 
47 

58 
39 

82 
46 

79 
44 

86 
55 

82 
46 

54 
34 

69 
45 

79 
54 

66  ■  5 
42.7 

KANKAKEE 

MAX 
M  IN 

50 
24 

57 
36 

49 
21 

49 
22 

68 

36 

74 

55 

78 
57 

61 
34 

61 

27 

64 
49 

65 
49 

61 
37 

68 
38 

70 
49 

74 
59 

72 
44 

66 
35 

65 
50 

63 
46 

68 
45 

77 
58 

71 
50 

63 
40 

80 
50 

82 
58 

82 
55 

78 
53 

55 
42 

72 
46 

79 
56 

67.4 
44.0 

KANKAKEE   A  NW 

MAX 
M1N 

<-e 

22 

56 
34 

39 
20 

49 
23 

68 
36 

74 

54 

78 

57 

60 
33 

60 
27 

63 
48 

64 
46 

59 
32 

68 
38 

72 
47 

74 

59 

73 
43 

66 
33 

63 
47 

62 
45 

68 
45 

79 
56 

72 
48 

61 

39 

81 
48 

80 
58 

84 

55 

79 
53 

53 
41 

70 

45 

79 

55 

66.7 
42.9 

KEWANEE 

MAX 
MIN 

52 
21 

57 

35 

35 
19 

78 

80 
50 

61 

30 

62 

66 
44 

65 
42 

62 
33 

67 
36 

73 

74 
50 

53 
40 

74 
30 

75 
45 

45 

58 
45 

72 
50 

57 
46 

61 
43 

84 
49 

86 
5  8 

83 
60 

73 
50 

52 
45 

69 
45 

77 
57 

66.9 
42.7 

LA  HARPE 

MAX 
MIN 

53 
23 

60 
37 

45 
22 

56 

27 

71 
47 

80 
55 

79 
49 

52 
32 

64 

34 

63 
49 

62 
43 

59 
34 

72 
40 

76 
52 

73 
54 

54 
40 

76 
35 

72 
41 

57 
45 

74 
49 

70 
58 

60 
48 

62 
49 

84 
51 

83 
61 

85 
61 

81 
53 

60 
50 

70 
46 

77 
60 

67.7 
44.8 

LA  SALLE  PERU 

MAX 
MIN 

S3 
25 

55 
36 

36 
20 

52 
24 

71 
34 

78 
56 

80 
55 

55 
33 

63 
30 

66 
51 

64 
43 

62 
35 

72 
37 

74 
50 

77 
60 

60 
43 

73 
37 

71 
51 

61 
44 

57 
45 

77 
52 

61 
SO 

64 
41 

86 
50 

85 
61 

87 
58 

78 
53 

53 
46 

73 
47 

80 
57 

67.5 
44.1 

LINCOLN 

MAX 
MIN 

53 
20 

65 
35 

47 
23 

59 
28 

71 
44 

79 

56 

81 
56 

56 
33 

65 
31 

71 
51 

66 
48 

62 
35 

72 
38 

76 
54 

76 
60 

62 
43 

73 
34 

69 
46 

70 
47 

80 

52 

80 
59 

62 
52 

66 
44 

85 
52 

89 
60 

87 
64 

76 
54 

55 
46 

75 
45 

82 
58 

70.3 
45.6 

MAKANDA    1  NW 

MAX 
MIN 

53 
23 

68 
36 

65 
34 

70 
37 

82 
54 

76 
57 

79 
65 

76 
39 

67 
35 

68 
55 

67 

53 

64 
44 

74 
44 

80 
58 

76 
69 

70 
46 

70 
40 

81 
55 

80 
59 

80 
57 

81 
57 

79 
56 

74 
56 

83 
53 

85 
63 

85 
63 

85 
67 

73 
54 

72 
54 

80 
51 

74.8 
51.1 

MARENGO 

MAX 
M  IN 

48 
19 

45 
29 

30 
14 

42 
23 

68 

26 

73 
49 

72 
50 

54 
31 

57 
27 

64 

46 

62 
39 

60 
31 

70 
40 

75 
49 

77 
57 

66 
41 

68 
33 

65 
47 

59 
39 

53 
41 

71 
46 

60 
44 

56 
36 

80 
37 

70 
51 

82 
51 

78 
49 

50 
41 

64 
42 

75 
4  5 

63.1 
39.  1 

MATTOON 

MAX 
MIN 

49 
22 

69 
33 

44 
24 

57 
30 

80 

77 
57 

82 
47 

51 

34 

64 

31 

72 
50 

65 
46 

60 
37 

70 
37 

77 
50 

76 
51 

53 
43 

67 
35 

69 
46 

74 

5  i 

80 
50 

80 
53 

62 
49 

64 
46 

83 
50 

86 
60 

85 
60 

75 
52 

53 
45 

66 
48 

78 
60 

68.9 
44.8 

MC  LEANSBORO 

MAX 
MIN 

52 
21 

71 
33 

58 
31 

60 

33 

85 
49 

78 

56 

32 
60 

76 

39 

65 
34 

72 
50 

69 

55 

62 
42 

76 
42 

80 
54 

75 
64 

69 
45 

71 
38 

85 
53 

83 
59 

82 
56 

83 
51 

81 

55 

69 
54 

87 

52 

88 
55 

87 
5B 

86 
68 

70 
52 

70 
52 

81 
58 

75.1 
49.0 

MINONK 

MAX 
MIN 

52 
18 

60 
34 

41 

20 

55 
24 

70 
40 

78 
55 

81 

55 

55 
31 

64 

29 

66 
49 

65 
44 

61 
32 

71 
35 

74 
47 

75 
59 

64 

41 

71 

30 

65 
47 

61 
44 

69 
46 

78 
56 

60 
51 

63 
42 

83 
50 

85 
58 

87 
60 

77 
52 

56 
46 

73 
46 

82 
59 

68.1 
43.3 

MOLINE   WB  AP 

MAX 
M  IN 

53 
23 

54 
24 

30 
21 

53 
24 

73 
31 

80 
56 

78 
37 

49 
31 

63 

33 

66 

53 

63 
40 

61 
35 

72 
39 

75 
53 

74 
44 

54 
40 

78 
35 

64 

50 

55 
46 

52 
47 

69 
51 

'  59 
45 

62 
46 

85 
50 

82 

60 

85 
,60 

62 
50 

SI 
46 

69 
46 

76 

56 

64.9 
42.4 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

54 
24 

60 
37 

44 

20 

52 
23 

69 
38 

80 
55 

80 

55 

55 

32 

63 
33 

65 
50 

63 
41 

6  0 

32 

66 
39 

73 
51 

73 
59 

59 
40 

77 
39 

71 
47 

6: 
45 

65 
49 

72 
53 

60 
47 

62 
47 

85 
52 

M6 

52 

85 
62 

82 
52 

55 
47 

71 
46 

76 
52 

67.5 
44.0 

MORRIS    3  NE 

MAX 
MIN 

50 
21 

56 
35 

45 
18 

47 
22 

70 
30 

77 
54 

78 
56 

61 
31 

63 
27 

62 
47 

67 
41 

61 
30 

70 
36 

74 
48 

75 
58 

74 

41 

69 
41 

69 
46 

62 
41 

60 
42 

77 

50 

69 
49 

60 
36 

81 

43 

81 

57 

84 
53 

82 
54 

57 
41 

69 
44 

80 
54 

67.7 
41.  5 

MORR I  SON 

MAX 
MIN 

52 
19 

50 
32 

45 
16 

48 
21 

71 
30 

78 
53 

76 
57 

60 
29 

60 

29 

68 
50 

65 
35 

6  i 
29 

72 
32 

75 
45 

74 

58 

71 

39 

73 
33 

72 
49 

62 
43 

54 
43 

68 
48 

62 
43 

62 
42 

83 
46 

82 

6P 

84 
56 

72 
52 

53 

66 
44 

75 
51 

66.5 
40.9 

MORR ISONV I LLE  1 

E 

MAX 
MIN 

52 
19 

71 
35 

62 
25 

61 
28 

82 
46 

78 

56 

85 
61 

63 
34 

67 

30 

80 

50 

75 
51 

59 
36 

65 
38 

81 
47 

78 
58 

65 
43 

72 
36 

68 
46 

72 
46 

80 
52 

82 

55 

76 
51 

64 
48 

82 
52 

6? 

61 

85 
62 

75 
57 

BO 

47 

72 
46 

82 
59 

72.6 
45.8 

MT   CARMEL  WATER 

WORKS 

MAX 
MIN 

52 
24 

71 
33 

57 
32 

63 
33 

81 
46 

77 
57 

82 
58 

77 

38 

66 

35 

73 
53 

70 
55 

64 
41 

75 
43 

79 

53 

77 
63 

77 

45 

68 
38 

85 
56 

83 
63 

82 
59 

83 
57 

81 
60 

67 

55 

85 

53 

87 
60 

87 
62 

86 
68 

7 

50 

73 
51 

83 

59 

75.9 
50.0 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

51 
20 

49 
33 

33 
15 

45 
21 

72 
28 

77 
54 

75 
52 

52 
30 

60 
31 

69 
50 

64 
36 

62 
29 

72 
42 

77 
48 

72 
59 

59 
41 

75 
34 

71 
4  7 

62 
43 

55 
44 

67 

50 

61 

43 

62 
43 

81 
46 

74 
60 

83 
56 

69 
50 

52 
45 

66 
44 

74 

52 

64.7 
41.5 

MOUNT  VERNON   A  t 

MAX 
M  IN 

52 

71 

66 

61 

85 

79 

82 

70 

66 

72 

68 

63 

74 

BC 

79 

69 

71 
38 

83 
53 

82 

81 

82 

77 

71 

86 

Be 

87 

83 

6? 

7< 

82 

75.0 
49.2 

NEW  BURNS  I DE 

MAX 
M  IN 

54 
21 

70 
33 

65 
33 

72 
38 

84 
54 

77 
56 

81 

62 

79 
40 

70 
32 

68 
51 

67 
56 

63 

75 
41 

81 

57 

77 
66 

70 
45 

70 
35 

83 
53 

80 
57 

81 
56 

82 
57 

79 
60 

73 
57 

84 

52 

96 
61 

85 
62 

88 
65 

74 
54 

68 
54 

79 
60 

75.5 
50.4 

NEWTON 

MAX 
MIN 

51 
23 

70 
34 

68 
28 

61 
34 

84 
46 

78 
57 

83 
61 

76 
37 

68 

32 

73 
49 

70 
55 

65 
39 

74 
40 

79 
54 

77 
61 

72 
45 

69 
37 

82 

50 

B2 
59 

82 
58 

82 
54 

70 
67 

72 
51 

85 
52 

-.A 

5  B 

87 
61 

82 
61 

69 
49 

70 
49 

83 
60 

75.4 
48.4 

OLNEV  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

OTTAWA 

MAX 
MIN 

52 
24 

57 
37 

37 
20 

50 
24 

68 
34 

77 
55 

78 

55 

55 
33 

62 
30 

64 

50 

66 
44 

62 
35 

71 
40 

73 

50 

75 
60 

65 
43 

71 

37 

69 
51 

61 
44 

58 
45 

76 
53 

61 
51 

61 
40 

83 
49 

81 
61 

85 
56 

79 
55 

55 
45 

70 
47 

80 

57 

66.7 
44.2 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

52 
24 

69 
35 

51 
29 

59 
35 

83 
46 

78 
58 

83 

59 

73 
39 

67 
32 

72 
50 

68 

52 

68 
38 

75 
38 

78 

55 

78 
60 

61 
47 

68 
38 

B3 
50 

83 
60 

83 
56 

83 
51 

79 
61 

68 

53 

85 
51 

90 
58 

89 
62 

82 
57 

56 
48 

70 
49 

81 
60 

73.9 
48.4 

PANA 

MAX 
MIN 

52 
20 

72 
34 

56 
25 

60 
29 

82 
47 

78 
57 

84 

62 

65 
34 

66 
31 

78 

53 

67 
51 

61 
36 

73 
38 

80 
53 

78 
60 

62 
44 

70 
37 

70 
48 

76 
»H 

81 

53 

82 
56 

7P 
54 

64 
47 

84 

56 

87 

61 

87 
63 

77 
57 

58 
47 

70 
46 

82 
58 

72.4 
46.8 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

48 
20 

66 
36 

55 
25 

57 
29 

80 
42 

75 
56 

82 
56 

63 
37 

67 
30 

69 
51 

65 
53 

62 
38 

71 
38 

75 
54 

77 

57 

7C 
46 

66 
37 

67 

76 
51 

81 
50 

81 
58 

71 
55 

66 
47 

82 
53 

Ht 

63 

85 
62 

77 
56 

56 
it 

70 
39 

81 

50 

70.9 
45.7 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

48 
24 

50 
26 

30 
19 

45 
21 

66 
32 

73 
55 

75 
42 

26 

60 
21 

63 
47 

63 
43 

58 
42 

68 
42 

72 
53 

75 
50 

56 
S9 

64 
39 

63 
49 

6.. 
4  ' 

62 
45 

78 
55 

57 
41 

54 
39 

79 
47 

78 

53 

83 
53 

71 
44 

47 
7  B 

65 
45 

79 
51 

62.9 
40.8 

PEORIA   WR  AP 

MAX 
M  IN 

52 
22 

59 
27 

34 
22 

58 
27 

72 
45 

82 
56 

80 
39 

50 
34 

63 
33 

64 
51 

63 
46 

60 
36 

71 
40 

72 
50 

76 
46 

54 
42 

74 
36 

66 

50 

61 
48 

76 
51 

75 
55 

57 
51 

64 
46 

83 
53 

83 
61 

85 
60 

62 
51 

61 
4P 

72 
49 

80 
60 

66.6 
44.5 

PONT  IAC 

MAX 
M  IN 

50 
22 

57 
34 

46 
21 

53 
25 

70 
40 

76 
56 

78 
59 

59 
33 

62 
28 

64 
51 

64 
47 

58 
36 

68 
37 

71 
50 

75 
60 

71 
43 

68 

35 

66 
49 

61 
u  7 

70 
47 

77 

58 

64 
52 

68 

42 

80 
51 

■1  '< 

6  1 

84 

62 

80 
54 

5' 
43 

72 
48 

81 
61 

67.7 
45.1 

QU INCY 

MAX 
MIN 

56 
27 

69 
43 

49 
26 

64 
29 

80 
50 

85 

57 

81 
57 

67 
34 

67 

36 

62 
55 

68 
46 

66 
38 

76 
45 

84 
59 

76 
54 

6B 

81 

39 

76 
51 

69 
48 

81 

50 

73 
58 

58 

50 

67 

51 

87 

58 

8  ' 

64 

87 

67 

83 
58 

58 
52 

72 
45 

77 
62 

72.1 
48.4 

OUINCV  CAA  AP 

MAX 
MIN 

55 
22 

65 
28 

45 
24 

61 
29 

80 
45 

81 
56 

80 
40 

52 
3  1 

66 
33 

62 
52 

65 
45 

63 
35 

72 
40 

79 
54 

72 
44 

55 
40 

76 
34 

68 
49 

6H 

46 

80 
50 

75 
54 

66 
49 

66 
48 

83 
56 

B  4 

59 

84 

59 

62 
54 

67 

45 

72 
42 

7P 
60 

68.7 
44.  1 

RANTOUL  CHANUTE 

AF  BASE 

MAX 
MIN 

53 

23 

60 
31 

36 
23 

55 
26 

67 

42 

75 
57 

79 
41 

47 
32 

63 
30 

70 
52 

64 
46 

60 
39 

70 
39 

72 
51 

73 
51 

53 
42 

66 
36 

63 
50 

69 
49 

79 

51 

79 
55 

60 
52 

65 
45 

83 

52 

84 
64 

84 
61 

17 
48 

5: 

70 
49 

81 

59 

66.8 
44.7 

ROBERTS  3  N 

MAX 
MIN 

50 
20 

60 
34 

51 
21 

52 
23 

68 
37 

76 

56 

77 
•••• 

60 

33 

60 
26 

68 

50 

65 
58 

65 
35 

70 
35 

72 
50 

76 
60 

72 
42 

66 
34 

64 
47 

67 
47 

77 
49 

80 
59 

64 
54 

65 
50 

83 
43 

B  7 
59 

85 
60 

84 
54 

'54 
42 

41 

82 
59 

69.2 
44.8 

ROCKFORO 

MAX 
MIN 

50 
20 

49 

30 

33 
14 

42 

22 

68 
30 

76 
53 

77 

55 

55 
30 

58 

30 

68 
49 

65 
36 

61 
31 

71 
4? 

76 
52 

74 
59 

7  C 
41 

72 
32 

67 
40 

6? 
46 

55 
42 

74 
48 

64 
49 

63 
42 

81 
42 

77 
6B 

83 
52 

82 
49 

52 
49 

65 
43 

76 
45 

65.5 
41.0 

ROCKFORO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

51 
20 

48 
22 

28 
15 

43 
24 

68 
30 

75 
53 

It. 
39 

46 
31 

59 
30 

65 
48 

62 
37 

62 
33 

71 
36 

74 
49 

73 
45 

54 
39 

71 
33 

59 
46 

6^ 

4S 

5? 
43 

69 
50 

5B 
".7 

59 

40 

80 

69 
54 

83 
53 

64 
48 

UQ 
44 

65 
44 

75 
48 

62.3 
39.5 

See  reference  notes  following  Station  lode*. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
APRIL  1954 


Day 

Of 

Month 

■ 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

RUSHV I LLE 

MAX 

55 

66 

56 

55 

76 

83 

83 

57 

66 

61 

72 

66 

74 

77 

75 

60 

76 

6  7 

67 

81 

75 

59 

65 

86 

87 

86 

80 

55 

71 

78 

70.5 

MIN 

20 

35 

22 

28 

46 

51 

56 

33 

33 

49 

50 

36 

38 

50 

60 

42 

35 

51 

43 

50 

51 

51 

48 

45 

62 

56 

55 

49 

45 

60 

45.0 

SKOK I E 

MAX 

50 

48 

36 

40 

55 

73 

7? 

60 

59 

64 

65 

60 

70 

74 

76 

73 

66 

67 

62 

53 

78 

71 

50 

81 

79 

86 

86 

52 

59 

64.7 

m  In 

25 

36 

17 

22 

34 

48 

49 

34 

30 

51 

51 

34 

43 

54 

62 

47 

34 

51 

47 

44 

47 

46 

41 

42 

48 

54 

52 

44 

45 

49 

42.7 

SPARTA 

MAX 

53 

75 

71 

71 

86 

79 

83 

71 

70 

74 

70 

67 

74 

85 

79 

72 

75 

64 

82 

80 

82 

76 

73 

86 

88 

88 

86 

75 

76 

64 

77.2 

MIN 

23 

38 

32 

34 

51 

57 

66 

38 

36 

55 

53 

43 

46 

57 

66 

46 

38 

56 

60 

60 

60 

59 

54 

56 

62 

64 

67 

54 

52 

60 

51.4 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MAX 

52 

67 

43 

59 

80 

78 

8? 

52 

65 

78 

65 

61 

72 

78 

76 

54 

7  3 

67 

69 

79 

79 

57 

66 

83 

84 

85 

68 

54 

75 

81 

69.4 

MIN 

22 

33 

24 

29 

45 

56 

41 

35 

32 

55 

48 

38 

42 

56 

48 

40 

33 

49 

48 

53 

57 

52 

47 

54 

63 

61 

54 

48 

44 

59 

45.5 

SPRINGE IELD  WB  CITY 

MAX 

54 

69 

43 

60 

80 

79 

83 

52 

65 

79 

66 

61 

73 

79 

78 

57 

74 

69 

71 

61 

81 

4h 

66 

84 

87 

88 

71 

55 

74 

8  1 

70.6 

MIN 

26 

35 

25 

29 

46 

57 

44 

36 

34 

55 

50 

42 

45 

56 

49 

45 

40 

55 

50 

55 

59 

53 

48 

55 

64 

63 

55 

49 

46 

59 

47.6 

STOCKTON 

MAX 

49 

46 

30 

42 

69 

77 

74 

51 

56 

70 

67 

60 

71 

76 

70 

63 

72 

69 

63 

53 

66 

60 

59 

78 

66 

82 

66 

50 

63 

72 

63.0 

MIN 

20 

30 

11 

19 

25 

50 

51 

27 

30 

47 

38 

28 

39 

50 

58 

37 

33 

45 

43 

42 

46 

38 

46 

43 

57 

50 

50 

42 

40 

49 

39.5 

SYCAMORE 

MAX 

49 

50 

31 

44 

68 

75 

72 

54 

60 

65 

63 

60 

70 

75 

74 

56 

69 

66 

62 

50 

74 

60 

57 

81 

74 

79 

78 

51 

67 

63.7 

MIN 

20 

30 

14 

21 

30 

53 

53 

30 

26 

46 

36 

29 

38 

48 

56 

40 

31 

45 

.0 

42 

48 

44 

35 

41 

56 

54 

50 

42 

43 

46 

39.7 

TABLE  GROVE 

MAX 

54 

61 

40 

60 

71 

83 

82 

62 

85 

69 

64 

62 

7? 

77 

75 

55 

75 

70 

63 

79 

73 

62 

65 

85 

66 

85 

70 

55 

71 

69.7 

MIN 

23 

40 

23 

27 

46 

55 

59 

32 

31 

49 

44 

36 

41 

51 

55 

40 

35 

51 

46 

60 

56 

56 

59 

62 

70 

55 

49 

45 

58 

46.8 

TUSCOLA 

MAX 

68 

60 

57 

79 

76 

83 

69 

64 

75 

71 

62 

72 

78 

77 

73 

67 

66 

72 

81 

81 

78 

65 

84 

88 

85 

84 

69 

66 

81 

73.6 

MIN 

28 

23 

22 

43 

56 

56 

33 

29 

49 

52 

34 

35 

50 

58 

42 

34 

45 

46 

51 

53 

54 

45 

51 

58 

59 

58 

45 

46 

63 

45.4 

UR8ANA 

MAX 

50 

62 

48 

56 

71 

74 

80 

63 

63 

72 

67 

60 

70 

73 

75 

63 

65 

63 

70 

60 

79 

70 

65 

82 

86 

64 

77 

55 

69 

69.  1 

MIN 

22 

33 

23 

26 

41 

56 

58 

35 

30 

53 

51 

38 

38 

51 

60 

43 

37 

49 

47 

51 

54 

51 

46 

50 

60 

62 

55 

44 

48 

59 

45.7 

VANDAL  I  A  C  A  A  AP 

MAX 

52 

71 

48 

61 

84 

78 

84 

56 

66 

76 

68 

63 

73 

82 

76 

55 

70 

81 

78 

82 

82 

64 

69 

85 

87 

86 

78 

58 

72 

82 

72.3 

MIN 

18 

30 

25 

33 

48 

57 

47 

33 

31 

48 

41 

35 

35 

50 

50 

39 

34 

47 

52 

57 

52 

51 

49 

51 

57 

61 

55 

49 

47 

56 

44.  7 

VIRDEN 

MAX 

52 

70 

58 

61 

82 

78 

84 

64 

66 

80 

71 

61 

71 

81 

78 

66 

74 

66 

72 

79 

80 

72 

65 

83 

84 

85 

81 

59 

73 

82 

72.7 

MIN 

19 

36 

24 

27 

46 

57 

61 

33 

31 

49 

49 

35 

41 

53 

60 

42 

35 

51 

47 

53 

56 

51 

47 

53 

59 

61 

59 

48 

45 

59 

46.2 

WALNUT 

MAX 

52 

54 

45 

50 

T2 

77 

77 

60 

62 

66 

64 

6] 

72 

74 

75 

71 

7  3 

62 

5? 

72 

60 

63 

64 

83 

85 

75 

55 

69 

76 

67.1 

M  IN 

22 

35 

17 

22 

33 

54 

56 

30 

29 

50 

39 

31 

40 

50 

59 

40 

33 

46 

43 

43 

49 

45 

42 

47 

57 

56 

53 

46 

45 

52 

42.2 

WATSEKA 

MAX 

50 

50 

45 

51 

65 

77 

80 

64 

61 

68 

65 

60 

71 

73 

77 

73 

65 

63 

67 

77 

81 

74 

65 

84 

63 

66 

77 

56 

72 

80 

68.7 

MIN 

21 

35 

22 

24 

34 

56 

58 

35 

26 

49 

50 

37 

36 

48 

60 

35 

50 

47 

49 

60 

51 

43 

49 

57 

59 

55 

42 

48 

59 

44.7 

■KUKEGAN 

MAX 

48 

45 

30 

37 

50 

73 

70 

50 

50 

67 

63 

f.r 

71 

75 

74 

68 

67 

64 

62 

50 

76 

62 

48 

79 

60 

84 

78 

50 

55 

64 

61.0 

MIN 

20 

26 

13 

25 

29 

-3 

42 

33 

:  5 

43 

44 

5  ! 

42 

49 

54 

43 

34 

49 

41 

40 

45 

41 

35 

38 

45 

47 

46 

41 

41 

45 

36.5 

wheaton  college 

MAX 

49 

50 

38 

43 

67 

74 

73 

58 

60 

63 

64 

so 

69 

74 

76 

72 

66 

67 

62 

61 

77 

67 

55 

80 

78 

84 

83 

51 

66 

77 

65.5 

MIN 

20 

34 

16 

22 

32 

54 

54 

32 

27 

48 

43 

1 J 

40 

48 

58 

42 

32 

49 

42 

42 

44 

48 

36 

41 

49 

50 

50 

40 

44 

48 

40.6 

WHITE  HALL    1  E 

MAX 

53 

70 

67 

61 

82 

82 

82 

73 

66 

81 

80 

66 

73 

83 

83 

77 

76 

76 

72 

80 

82 

81 

66 

85 

86 

84 

84 

64 

74 

64 

75.8 

MIN 

22 

31 

26 

29 

48 

56 

52 

34 

32 

54 

51 

38 

39 

51 

61 

4  1 

36 

48 

49 

53 

60 

52 

49 

55 

59 

53 

59 

52 

46 

61 

46.6 

WINDSOR 

MAX 

50 

69 

64 

58 

81 

77 

82 

70 

75 

70 

61 

71 

78 

77 

73 

68 

68 

75 

81 

82 

78 

64 

85 

67 

85 

80 

59 

68 

75 

72.5 

MIN 

19 

32 

23 

30 

44 

56 

58 

34 

30 

50 

51 

35 

38 

50 

60 

42 

37 

47 

51 

50 

53 

55 

47 

50 

58 

59 

46 

45 

58 

45.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


□cahod 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
Avg. 

CARB0N0ALE  SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.41 

.26 

.21 

.11 

.25 

.15 

.36 

.18 

.07 

.17 

.13 

.12 

.19 

.22 

.15 

.11 

.25 

.41 

.26 

.28 

.25 

.09 

.13 

.21 

.  22 

.  30 

.  :-i 

.09 

.06 

6.05B 

WIND 

60 

20 

138 

6 

24 

97 

57 

112 

47 

44 

71 

36 

41 

18 

30 

76 

25 

41 

65 

39 

45 

45 

20 

9 

16 

18 

33 

45 

12 

11 

1301 

ROCKF0RD  4  NE 

EVAP 

.20 

.37 

.04 

.10 

.  16 

.26 

.  16 

.14 

.08 

.  10 

.24 

.25 

.10 

.09 

.17 

.18 

.09 

.11 

.01 

.08 

.13 

.13 

.11 

.24 

.07 

.02 

4.03B 

WIND 

44 

100 

53 

30 

80 

63 

81 

79 

114 

77 

45 

74 

120 

139 

84 

52 

105 

31 

39 

42 

79 

29 

108 

79 

50 

116 

70 

20 

33 

2106B 

MAX 

46 

50 

50 

44 

72 

80 

75 

49 

61 

71 

68 

68 

75 

82 

76 

56 

71 

62 

60 

56 

72 

60 

66 

84 

70 

84 

52 

72 

65.3 

MIN 

26 

14 

14 

28 

37 

54 

32 

2B 

39 

34 

28 

36 

43 

54 

40 

28 

46 

44 

41 

43 

40 

38 

40 

57 

52 

58 

44 

50 

54 

39.4 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.20 

.30 

.18 

.35 

.24 

.32 

.16 

.30 

.  16 

.25 

.20 

.29 

.21 

.17 

.31 

.27 

.05 

.15 

.29 

.30 

.  39 

.  16 

.06 

.  14 

6. BIB 

WIND 

157 

233 

133 

183 

154 

176 

44 

137 

133 

190 

127 

116 

103 

99 

157 

162 

92 

76 

142 

103 

166 

139 

41 

77 

3925B 

MAX 

79 

57 

65 

74 

67 

72 

75 

77 

72 

60 

70 

68 

72 

79 

78 

57 

75 

87 

90 

87 

68 

55 

77 

72.2 

MIN 

33 

30 

52 

50 

40 

39 

43 

55 

42 

33 

33 

49 

48 

52 

55 

48 

46 

55 

61 

60 

52 

46 

48 

46.7 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.05 

.15 

.14 

.17 

.01 

.07 

.12 

.12 

.13 

.12 

.12 

.09 

.  55 

.09 

.16 

.15 

.19 

.20 

.08 

.  10 

.25 

.08 

.16 

.  2C 

.08 

.09 

3.93B 

WIND 

31 

56 

67 

61 

70 

55 

49 

77 

49 

55 

33 

32 

19 

80 

31 

72 

40 

37 

49 

64 

34 

43 

44 

49 

50 

26 

41 

39 

46 

34 

1433 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  notes  following  Station  Indol. 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
APRIL  195* 


Day  of  month 


ANNA    1  NW 
ANTIOCH 
AURORA  COLLEGE 
BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 
BLOOM  I NGTON  NORMAL 
CAIRO  WB  C I  TV 
CARLINVILLE  4  E 
CHICAGO  WB  AP 
DANVILLE 

DAVENPORT   IA  L  D  15 


HARRISBURG 

JOLIET 

KANKAKEE 

LINCOLN 

MOLINE  WB  AP 

MOUNT  VERNON  *  N 

OTTAWA 

PEORIA  WB  AP 
PONT,IAC 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 
ROCKFORD  CAA  AP 


TABLE  GROVE 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


.nowfa:  . 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


28    29     30  31 


See  reference  notes  rollowlng  station  Index. 
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STATION  INDEX 

ILLINOIS 
hPH  I L  195*. 


Station 

& 

» 

li 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 

v^ounty 

I 

S,  . 

■ 

on 

Obser- 
vation 
time 

Refer 

to 
tables 

I 

i 

I 

Temp. 

Precip. 

Index  1 

II 

Longi  ti 

> 

a 

Temp. 

Precip. 

Albion 
Aledo 

Alexis  Water  Works 
Alton  Du  26 
Anna   1  NW 

ooss 

0072 

"1  .17 

Union 

38  22 
41  12 
41  03 
38  53 
37  28 

88  03 
90  45 

90  :i4 

91'    1  1 

89  15 

447 

739 
694 
432 

629 

6P 
6P 

■ID 

6P 

r,P 

■  in 

7A 
7P 

Bessie  Ellen 
Mill  C.  Egbert 
Hun.  Water  Works 
Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Loulsvll le 
Mackinaw 
Macomb 
Hakanda   1  NW 

5  ?  1  b 
5  2  7  J 
5  280 
V.".M 
■>  IL-.i 

Clay 

McDonough 

Jackson 

McHenry 

r  38  47 
L  40  32 
1  40  26 
1  37  38 

5  42  15 

86  30 

89  22 

90  40 
89  14 
88  36 

480 

7(12 
680 
819 

6P 
6P 

BP 
6P 
6P 

Roy  H .  Dawklns 
Cecil  K.  Trimble 

Harvey  B.  Hartl ine 
Frank  J.  Hack 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Annawan 

Aatioch 

Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta  Water  Works 

Aurora  College 

0195 
ni>03 
0247 
0330 
033* 

Henry 

Lake 

Cook 

Bancock 

Kane 

41  24 

42  29 
42  02 

40  16 

41  45 

89  55 
88  06 

87  58 

90  57 

88  20 

620 
770 
680 
614 

TP 

7P 

SP 
7P 

MID 

7P 

Roy   I .    Kuf alk  % 
George  A.  Honemann 
Elbert  W.  Allen 
Phys  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

7 

Marietta 
Marlon 
Maroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Marshal  1 

5  134 
S.I4 
5  Ihl 

',  17-' 

5380 

Fulton 

Wl  1 1  Uasor. 

La  Salle 
Clark 

1  40  30 
1  37  44 

.  41  20 
7  39  23 

90  24 
88  55 
88  57 
88  45 
87  42 

546 

700 
4B6 

606 

MID  |  Joseph  Ace  McCance 
SP  C.  N .  Danlelson 

MID  Russell  G .  Braden 
7A  Corps  of  Engineers 
6P  Ernest  Thomas  Pine 

3 

3 
3 

C 
C 

Jarry 

Beard st own 

Beardstown  LaGrange  Dan 
Belleville  Scott  AT  Base 

0396 
i  . 
0492 
0497 
iisin 

Fulton 

Pike 

Cass 

St.  Clair 

40  40 

39  41 

40  01 

39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  26 
90  32 
89  51 

641 
640 
450 
434 
444 

MID 

7A 
7  A 
7A 
HID 
MID 

M.  Lynn  Davis 
George  E .  Grlder 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

C 
7  C 

Mascoutah 
Mason  City 

VcHenry 
McHenry  2  S 

5403 

.4  1  .1 

54  10 

h 

St.  Clair 
Mason 

McHenry 

2  38  29 
1  40  12 
7  39  28 
1  42  21 
1  42  19 

89  48 
89  41 

88  21 
88  16 
88  15 

425 
561 
718 
750 
742 

MID 

SS 

Mill 

MID 
MID 

6P 

Dr.  R.  F.  Llscher 
Carl   D.  Tomlln 
Cen  IU  Pub  Serv  Co 
Henry  B.  AnthoU 
John  J,  Barnlngs 

3 

2  3  5 
3 

C 
C 

Belvidcre  Sewage  Plant 
Bentley 

Blooaington  Normal 

0583 

II.', -IN 

,)<;t  in 
tn  hi 

Franklin 
McLean 

42  16 
40  20 
38  00 
40  30 
40  30 

88  52 
91  07 

88  55 

89  01 
89  00 

778 
671 
474 

830 

4P 

HID 

9P 
*p 

7  A 

4P 

City  of  Belvldere 
Roy  H.  Gibbons 
Benton  Water  Dept . 
Motley  J.  Butler 
Harry  G.  Johnson 

3 
3 

2  3  5 

C 

7 

McLeansboro 
Mlnonk 

Moltne  WB  Airport 
Monmouth 

'.'.1  1 

5539 
5712 
5751 
5768 

Hamilton 

Woodford 
Rock  Island 
warren 

5  38  05 
1  39  10 
1  40  54 
5  41  27 
4  40  55 

68  32 
90  08 

69  02 
90  31 
90  38 

458 

622 
755 
589 
770 

bp 

7P 
MID 
6P 

6P 
7P 

7P 

MID 

F .  G.  Frazler 

Homer  C.  Parks 
U.S.  Weather  Bureau 
Prof.  Lyle  Finley 

2  3  5 
3 

2  3  5 

3  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Das  52 
Cairo  WB  City 
Canton 

0791 
0873 
0993 
U88 
1250 

Scott 

Alexander 
Fulton 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 
89  37 

88  39 

89  10 

90  02 

467 

795 
335 
314 

655 

MIH 

6P 

Mil' 

6A 

Mil' 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Montlcello 
Morris 
Morris  3  NE 
Morrison 
Morrlsonvllle 

5791 
5820 
5825 
5833 
5641 

Whiteside 
Christian 

1  40  02 
1  41  21 
1  41  24 

.  -H  49 
1  39  25 

88  34 

88  26 

88  22 

89  56 
89  27 

659 

549 

603 
638 

6P 
5P 

5P 
7A 

bP 
5P 

Mill 

Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  M.  Pyatt 
City  of  Morrison 
Frank  A.  Lowls 

3 

2  3  5 

3  3  5 

7 

C 

Carbondale  Sewage  plant 
Carlinvllle  4  E 
Carlyle 
Carat  1 

Carpenter  1  Sw 

i  265 
1280 
1288 
1296 
1  30  i 

Jackson 
Macoupin 

Clinton 

37  44 

39  17 
36  3b 

38  06 
38  53 

89  12 
89  49 
89  22 

88  10 

89  54 

420 
627 

403 

520 

6P 
6P 
7P 

7A 
9P 

7  A 
bp 
MI! 

Henry  8.  Hoeltlng 
Mun  Water  L  Pwr  PI 

George  C.  Danner 
Soil  Cons.  Service 

2  3  3  6 
2  3  5 
2  3  5 
3 

Horrlsonvllle  1  E 

Mt.  Carmel  Water  Works 

Hount  Carroll 

Mount  Olive 

Mount  Pulaski 

5946 
5893 
(901 

591  7 

1927 

Wabash 
Carroll 

Logan 

1  39  25 
7  38  25 
4  42  05 
1  19  04 
1  40  01 

89  26 
87  45 
89  58 
89  43 
89  17 

638 
424 

817 

..HI 

676 

7P 
5P 
7P 

7P 
5P 

•".A 
6P 
5P 

John  R.  Lowlti 
Ht ,  Carmel  Wtr  Wks 
James  F.  McCray 
Henry  W.  Johnson 

3  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

7 

C 

Casey 

Centralla  4  W 
Cbandlorvllle 
Channahon  Dresden  I  sld 
Charleston 

1 139 
1386 
1412 
1420 
1436 

Clark 

Marlon 

Cass 

Grundy 

Coles 

39  18 

38  31 
m  f>3 
41  24 

39  29 

88  00 

89  12 

90  09 
88  17 
80  in 

648 
494 

465 

510 

,.K,, 

7A 

hP 

6P 
bP 

7A 
7  A 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sathoff 
Corps  Of  Engineers 
Robert  W.  Black 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 

Sushv  1  1 le  3  NW 
Newark  7  E 

5943 
i-.ni  i 

t-.Uf,'-1 

Jefferson 
Jackson 
Washington 
Kendall 

■jfl    5  9 

1  :)."■  Ti 
4  37  46 

2  36  23 

i  41  n 

90  46 

88  55 

89  19 
89  25 
88  27 

711 
590 
420 
505 
707 

5P 
7A 
HID 
6P 
6P 

Homer  L.  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Murphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schleifer 
Warren  S.  Gray 

3 

3  3  5 

3 
3 

7 

C 

Chenoa 
Chester 

Chicago  Cal  Tr  wks 
Chicago  Lakeview  Pmp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1491 

1  .ill  ] 
1532 
1537 

McLean 

Cook 
Cook 
Cook 

3 
3 
3 

40  44 
37  54 
4  1  40 

41  *>ft 

42  00 

88  44 

89  50 
87  36 
87  40 
87  40 

720 
381 
593 
*51 
592 

5P 

5P 

7A 

Mil' 

HID 
HID 

C.  Merle  Parry 
Acklas  11.  Martin 
Cbgo  Sanitary  Dlst . 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst . 

2  3  5 

C 

c 
c 

New  Boston  Dam  17 
New  Boston 
New  Burnslde 
Newton 

Olney  Radio  Station 

t;o  iu 
6085 
6093 
6159 
6446 

Johnson 
Richland 

1    11  10 

5  3  7  35 
7  3''  00 
7  38  42 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 
88  04 

548 

571 
560 
513 
472 

SP 
6P 
5P 

8A 
7A 
5P 
6P 
SP 

Corps  of  Engineers 
Karl   F.  Walker 
Mae  McCabe 
Georire  H .  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Chicago  Mayfatr  Pap  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pmpg 
Chicago  San  Dlst  Disp 
Chicago  San  Olst  Office 

1542 
1547 

15  52 
1557 
L563 

Cook 

Cook 
Cook 

3 
3 
3 

3 

3 

4  1  58 
41  58 
41  42 
41  50 
41  52 

87  45 
87  42 
87  38 
87  42 
87  38 

647 

595 
659 
602 
898 

Mil' 

HID 

Mil* 

HID 

Mil' 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cbgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dlst 

c 
c 
c 
c 
c 

Oregon 

Oregon  Water  Works 

Ottawa 

Palestine 

Pans 

6490 
6492 

6526 
6558 
6579 

Ogle 

Ogle 

La  Salle 

Crawford 

Christian 

6  42  01 

6  42  01 

1  41  22 

7  39  00 

2  39  23 

89  20 
89  20 

86  50 

87  37 
89  05 

700 

474 

514 
696 

7P 
7P 
7P 

HID 

8A 
7P 
7P 
7P 

Carnation  Company 

Alan  Grant 

John  A.  Deed 

H.  M .  Gaddis 

C.  E .  Schumacher 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Chicago  S  Filter  Plant 
Cbgo  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 'cook 
1567! Cook 
1572  Cook 
1577  Cook 
1582  Cook 

3 
3 
3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 

41  53 

87  33 
87  44 
87  36 
87  45 
87  38 

611 
630 
594 
610 
823 

MID 
MID 

MID 
Ml  [i 

HID 

Mil: 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Univ.  of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 

7  C 

c 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 

6605 
6610 

1  nil, 

B681 
6670 

Edgar 

Edgar 

Cook 

Lee 

Adams 

7  39  37 
7   39  38 

3  41  29 
1  41  41 

4  39  49 

87  41 
87  42 

87  44 

88  59 
91  14 

735 
739 
708 
928 
640 

7P 

MID 
7P 

7A 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Parle 
Park  Forest  Wtr  Co. 
W.  A.  Woods 
Edith  A .  Robblns 

3  3  5 
3  3  5 

3 

3 

C 

Chllllcothe 
Cicero 

Clsne  Brown  Camp 
Clinton  1  5 
Cobden  2  S 

1637 

I  <;  1H 

1664 
1743 
1775 

Peoria 

Wayne 
De  Witt 
Union 

1 

3 

40  55 

41  51 
38  31 
40  08 

37  30 

89  29 

87  46 

88  24 

88  58 

89  15 

460 

608 

746 
540 

9P 

8A 
7P 
Mil' 
6P 
bP 

Finis  W.  Bau.Jan 
George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E .  Corrlngton 
Floyd  G.  Anderson 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 

Petersburg 
Piper  City 

6706 
6711 
6735 
6760 
..hi  g 

Will 

Ford 

i"  :t7 

1  40  40 
1  41  20 
1  40  01 
1  40  45 

89  39 
89  41 

87  48 
89  51 

88  11 

445 

654 
722 
524 
670 

MID 

MID 
MID 
2P 
4P 
HID 

Corps  of  Engineers 
U.S.   Weather  3ureau 
Mlna  Cuti 
Frank  B .  Rn lney 
Isaac  B.  Griffith 

2  3  5 
3 
3 

C 
7  C 

c 

ColllnsvilU  2  WSW 
Coulterville  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 

2011 
2140 

i  i  -i  5 

Madison 
Randolph 

Will 

Vermilion 
Vermilion 

36  40 
38  12 
41  27 
40  08 
40  06 

90  01 
89  36 
87  38 
87  38 
87  36 

435 

675 
602 
555 

7P 

MID 

MIIi 

MID 

7P 
7A 

Ernie  Hlghley 
James  R.  Edger 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WD AN 
Danvll le  Sewage  PI 

2  3  5 
3 

c 
c 
c 

7  C 

Plttsfleld  Water  Works 
Pleasant  Hill 
Pontine 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 

6833 
6861 
6910 
6973 
6996 

Pike 
Pike 

Livingston 
Randolph 

4  39  39 
4  39  27 
1  40  53 
1  3H  05 
1  41  21 

90  48 

90  52 

88  37 
90  06 

89  28 

724 
456 
647 

396 
700 

6P 

HID 

7A 
7A 
HID 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 

3 

2  3  5 
3 

c 

7 

c 

c 

Davenport,    Iowa  L  L  D  15 

Decatur 

Dixon 

Downs  2  HE 
Du  quoin  2  S 

2166 
2193 
3348 
2417 
2433 

Rock  Island 
Macon 
Lee 
McLean 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 

90  34 

88  57 

89  29 

88  51 

89  14 

568 
682 
696 
794 
449 

Mil, 

71' 

6P 
BP 

Mill 

7P 

MID 

bp 

Corps  of  Engineers 
Amelia  Coonradt 

Ada  A.  Devlne 
III .  State  Police 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7  C 

7 

7 

C 

Prlncevllle  2  NW 
Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 
Qulncy  Dan  21 

7004 
7014 

7067 
7072 
7" 7 ; 

Whiteside 
Adams 

1  40  57 
6  41  40 
4  39  57 
4  39  56 
4  39  54 

89  47 
89  56 
91  24 
91  11 
91  26 

745 

625 
601 
762 
463 

7P 
HID 

6P 

7P 
HID 
BA 

Frank  S.  Stewart 
111  North  UtU  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.   Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

3  3  S 

2 1 5 

7 

Dwlght  St.  Reformatory 

East  St.  Louis  Parks  Col 

•.delate  in 

Edwardsvllle 

Effingham 

2502  Livingston 
2614  1st.  Clair 
2642  Peoria 
2679  Madison 
2687  Effingham 

41  05 
38  34 
40  57 

38  49 

39  07 

SB  28 
9u  11 
69  38 
89  58 
88  33 

410 

554 

595 

7P 
6P 

MID 

7P 
H  I  ' 
6P 
6P 

State  Ref  for  Women 
Parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 
Richview 
Roberts  3  N 

7083 
7150 
7157 
72  i  i 
7336 

Champa  ign 
Randolph 
Washington 

4  39  56 
7  40  18 
2  38  13 
2  36  22 
7  40  40 

91  24 

88  09 
90  00 

88  11 

744 
444 

544 

786 

M1H 

71' 

7A 
HID 

7A 
MID 

7P 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Mabel  Martin 
R .  E.  Bradbury 

3 

2  3  5 

3 

2  3  5 

7  C 
C 

7 

Elgin 

Ellzabethtown 
Elsah 

Evanston  Pumping  Sts. 
Falrbury  Water  Works 

2736  Kane 
2750  Hardin 
2800  Jersey 
2888  Livingston 
2923  Livingston 

42  02 
37  27 
3B  57 
42  02 
40  44 

88  17 
88  18 
90  22 

87  41 

88  31 

729 
357 
641 
625 
691 

5P 

7A 
5P 
5P 
HID 
HID 

W.  0.  Beckner 
U.S.  Forest  Ranger 
The  Prlnclpla  Col . 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Dept.  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 
c 

Rochelle 
Rockford 
Roekford  4  ME 
Rockford  CAA  AP 
Rockpor t 

7349 
7375 
7377 
7382 
7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Pike 

;  41  55 

5  42  17 

6  42  17 
;  42  12 
4  39  32 

89  04 
69  05 
88  59 

is  n 

91  00 

798 
740 
650 
728 
470 

bP 
MIH 

3P 
bp 
7A 
vin 

6P 

California  Pks  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Mrs.  D.  S.  Cummln^s 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Homer  C.  Miller 

3 

2  3  5 

3  f. 
2  3  5 

3 

7 

Fairfield 

Plora  V 
Preeport 

Freeport  Sewage  Plant 

3931 
3993 
3109 
3357 
3363 

De  Witt 
Clay 

Stephenson 
Stephenson 

38  23 
40  14 
38  40 
42  IB 
42  17 

88  22 

88  38 
86  28 

89  37 
89  36 

451 

732 
490 
762 
743 

6P 

6P 
7P 

6P 
MID 
6P 
7P 
7A 

Earl  Wilson 
Norah  Yeagle 

John  Schroder 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 
c 

Rushvllle 
Ste  Marie 
Salem 

Shabbona  5  NNE 
Shawneetovn  New  Town 

7551 
7603 

7833 
7859 

Schuyler 

Dekalb 
Gallatin 

1  40  07 
7  38  56 

2  38  37 
1  41  50 
5  37  43 

90  34 
88  01 
88  57 
88  51 
88  10 

683 
448 
544 

870 
350 

6P 

SP 
1\ 

5P 
MID 

7  A 

Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Martin  0.  Walsh 
U.  of  111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 

3 

C 

Fulton  Dam  13 
Gala t la  1  w 
Caleaa 
Gales burg 
Galva 

3290 
J304 

1112 

1380 
3335 

Whiteside 

Saline 

Jo  Daviess 

Knox 

Benry 

41  54 
37  51 

42  24 

40  57 

41  10 

90  09 
88  37 
90  26 
90  22 
90  02 

592 
410. 
611 
780 
849 

5P 

HID 

6P 

8A 
MID 

6P 
8A 
7A 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
WW  111.  Gas  I  Elec. 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
7990 

1*14  7 
M  1  7  9 

8164 

Vermll Ion 
Cook 

Randolph 
Sangamon 
Sangamon 

7  39  55 

3  42  01 

4  38  08 
1  39  50 
1  39  48 

87  49 
87  43 
89  42 
89  40 
89  39 

600 
535 
569 
598 

SP 

MID 

HID 

7A 
MID 

6P 

MIH 
MID 

Thelma  Lane 

Ch^o  Sanitary  Dlst. 

Howe  V.  Worgan 

U.S .   Weather  Bureau 

U.S.  Weather  3ureau 

3 

2  3  5 
2  3  5  6 
2  3  5 

C 

7 

1  C 

c 

Gibson  City 
Gladstone  Du  18 
Glendalc  Exp.  Farm 
Golconda  Daa  51 

3394 
3413 
3455 
3482 

3522 

Henry 
Ford 

Henderson 

41  27 
40  28 
40  50 
37  2b 
37  22 

90  09 
88  23 

91  04 
88  41 
88  29 

639 
753 
538 
500 
354 

MID 

6P 

6P 
BA 
7A 
6A 

Mrs.  M.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  or  Engineers 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

c 

7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycamore 

8276 

Hl'i.l 

8452 

Cook 

Jo  Daviess 
La  Salle 
Mountrie 
De  Kalb 

1  41  49 
4  42  21 

1  41  07 

2  39  34 
6  41  59 

87  46 
90  00 

88  50 
68  37 
88  41 

686 
1000 
625 
666 
840 

5P 
Bp 

MIL' 
5P 
6P 

MID 
7A 

Chgo  Sanitary  Dist. 
E.  A.  Curtlss 
J.  F.  Prafcke 
Ray  Llndley 
Frank  C.  Dean 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

7 
7 

Grafton 

Grand  Tower  2  N 
Greenup 

3530 
3572 
3595 
3664 
3893 

Adams 

Jersey 

Cumberland 

40  06 

38  58 
37  40 

39  20 
39  15 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
88  09 

725 
404 

367 
556 
554 

6P 
7A 

MI  [i 

5P 

G.  W.  Nethery 
John  A.  DeSherlla 
John  A.  Dickson 
Fred  S .  Pewter 
Leonard  M.  Nichols 

3 
3 
3 

3 

C 

Table  Grove 

Taylorvllle 

Tlskllwa 

Toulon 

Tuscola 

8460 
9491 

MfiU4 

lt,h  1 

Fulton 

Christian 

Bureau 

Stark 

Douglas 

1  40  22 
1  39  33 
1  41  18 
1  41  06 

7      i'<  IH 

90  26 
89  18 
89  30 
89  52 
88  17 

7  34 

634 
512 
752 
653 

7P 
6P 

7P 
7A 

6P 
5P 
SP 

C.   A.  Hammond 

John  w.  coale 
Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  R .  Robson 
DeKalb  Agri.  Assn 

2  3  5 
3 
3 
3 

2  3  5 

7 
7 

Greenvl 1 le 
Grid ley 

Bard  in 
Barrlsburg 

3893 

37<I9 
3717 

3850 
3879 

Bond 

McLean 

Pike 

Calhoun 

[saline 

JK  53 
40  45 
.1"  4  3 
39  09 
37  44 

89  24 
88  53 

90  44 

88  32 

563 
752 
685 
440 
366 

7P 
6P 
BP 

7P 
6P 

X 

6P 

Deane  J.  HcAUster 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr .  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dam 
Vandal  la 

H7  tu 

8745 

H7S0 

B756 
«7W1 

Champaign 
Champaign 
Champa  ign 
La  Salle 

7  40  08 

7    4n  hi 

7  40  06 

1  41  19 

2  38  59 

68  13 
88  15 
88  14 

88  59 

89  07 

743 

73ii 
464 

503 

7P 

TP 
MID 
7A 
7A 
MID 

State  Water  Survey 
Soil  Cone.  Service 
State  Water  Survey 

Georce  England 

2  3  5 

3  6 
3 

c 
c 

Barrisburg  Disposal  PI 
Bavana 

Bavana  No.  2 

Blllsboro 

30B4 

'9  30 

410C 
419M 

Saline 
Mason 

Montgomery 
Vermilion 

37  44 
40  16 
40  18 

39  09 

40  28 

88  31 
90  03 
90  04 
B9  29 
87  40 

451 
460 

626 
717 

TP 

6P 
6P 

7P 
7A 
6A 
6P 

W.  Harrison  Kibler 
L.  L.  Euteneuer 
Ewald  ft  Trlmpe 
B.  A.  Cress  Jr. 
John  F.  Mushrush 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Vandal  la  CAA  AP 

Vlrden 

Walnut 

Washington 

8B60 
8916 
8976 
■990 

Fayette 

Bureau 
Hancock 
Tazewel 1 

2  38  59 
1  39  30 
6  41  33 
4  40  21 
1  40  42 

89  10 
89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

532 
674 

490 
740 

MID 

SP 
SP 

MID 

SP 
SP 
5P 
MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
E.  U.  Watklns 
Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewlng 
E.  J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Budson  Lk  Bloomlogton 
Hutsonvlllw 
Butsonville  Per  Plant 
Illinois  City  Daa  16 
ac  sonvllle 

4269  McLean 
4312  Crawford 
4317  Crawford 
4355  Rock  Island 
4442  Morgan 

40  40 

39  07 
39  06 

41  25 
39  44 

88  56 
87  40 
87  40 
91  01 
90  14 

740 

554 
607 

6P 

MID 
Ml  D 

7A 
91 

bp 

111.  State  Wtr  Sur. 
Ed  S.  Dry 

111  Public  Serv  Co 
Corps  of  Engineers 
Norbury  Sanatorium 

3 
3 

2  3  5 

c 
c 

c 

Watlek«° 
waukegan 

Wayne  City 

9003 
9031 

9.1  „"1 

9040 

9090 

Monroe 

Lake 
Wayne 

Marshall 

4  38  20 

3  42  21 
7  38  21 
1  41  03 

90  09 
B7  44 

87  51 

88  35 

89  03 

717 
634 
668 
385 
700 

BP 

7P 

SA 
SP 
IP 
7A 
V  I  1 , 

E.  H.  Wolf 
Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

Jacksonville  Sewage  p: 

Janesvi lie 

Jerseyvllle 

Jolict  Brandon  Rd  Dam 

Joliet 

4*47 
44bS 

4481 

4j3i 
4535 

Morgan 
Cumberland 

Will 

Will 

1  39  44 

7  39  22 
1  |39  09 
1  41  30 
1  41  32 

90  14 
88  15 
90  20 
88  06 
88  05 

575 

635 
543 

520 

6P 

9P 

M  I  0 

Mir. 

B  P 
BP 

Municipal  Se*  Trt 
Albion  F.  Edwards 

Corps  of  Engineers 
111  St  Penitentiary 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

7 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Hall  1  B 
Wilcox 

9140 

9221 
•>.'  1  1 

9274 

|'i  4 

Prank]  in 
Du  Page 
Greene 
Clay 
Shelby 

4  37  54 
1  41  52 

1  39  26 
7  38  38 

2  39  26 

86  48 
88  06 
90  23 
88  18 
88  36 

480 

753 

685 

SP 
5P 

'■V 

MID 

5P 
5P 
7A 
SP 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 
Oscar  Wall 
E.   Lowell  Routt 
Nina  M.  Ryhcrd 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  3 

c 

Kankakee 
Kankakee  4  WW 

4593 
459B 

495! 

Kankakee 

Kankakee 
Mercer 

} 

41  07 
41  08 
41  08 
41  06 

87  52 
87  56 
87  53 
90  57 

631 
620 

540 

7P 
6P 

7  A 

6P 

HID 
8A 

Kankakee  Water  Co. 
H.  A.  Dura ad 
Mun.  Sew.  Tr.  Plant 
Verda  M.  Morris 

2  3  5 

7 

Tates  City 

9H1I-, 

1  40  47 

90  01 

vir. 

ora  L.  Bell 

c 

Kankakee  Sewage  plant 
Kelthsburg 

3  3  3 
3 

c 

NEW  STATIONS 

Kewance 

47l> 

Benry 

1  41  13 

89  56 

840 

fiP 

6P 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Skokle 

79ih 

Cook 

3  42  02 

87  44 

603 

SP 

5P 

Murray  t  Trcttel 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 

La  Harpc 

Lanark 

La  Salle  Peru 
La  Salle  1  S 

4715 
4823 
4879 
492! 

Henry 
Hancock 
Carroll 
La  Salle 
La  Salle 

41  15 

40  35 

42  06 

41  20 
41  19 

89  54 

90  58 
89  50 
89  08 
89  06 

800 
691 
878 

522 

7P 
7P 

■ID 

7  A 
4!' 
7  A 

Kewanee  Baker  Park 
Jack  H.  Sharpe 

Westclox  GTI  Corp. 
Warren  M.  Payne 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

c 
c 

LawTencevllle 

LeRoy 

Lincoln 

Lockport  Lock  l  Daa 
Lockport  power  Bouse 

4959  Lawrence 
5036  McLean 
j5079  Logan 
5131  Mill 
5136  Will 

38  44 
40  21 

40  09 

41  34 
41  34 

87  41 

88  46 

89  22 
88  05 
88  05 

472 
780 

591 
585 
585 

7P 

6P 
7P 

MID 
HID 

Frank  Bray 

0.  J.  L*re 

John  Zurkammer  Jr. 

Corps  of  Engineers 
Chgo  Sanitary  Dlst. 

3 
3 

3  3  5 

7 

c 
c 

I  DRAINAGE  CODE:     1.  Illinois    2.  Kaskaskla     3.  Lake  Michigan     4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles-. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "Nc.  of  Days   .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount   inc luded  in   fo 1 lowing  measurement ,   t  ime  distr  ibut  ion  unknown . 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,   denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data). 
T       Trace,   an  amount   too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $^.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C. 

WRPC,   KANSAS  CITY,   M0.f   —  6-L0-54  —  965 
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ILLINOIS  -  MAY  1954 


C.  E.  Lamoureux,  Section  Director  -  Des  Moines,  Iowa 
WEATHER  SUMMARY 

Whereas  the  preceding  month  had  been  warm  and  wet,  the  month  of  May  1954  in  Illinois  was  cool  and 
dry.     The  average  temperature  for  the  State  was  59.0°,  or  3.7°  below  the  normal.     It  was  the  coolest 
May  since  1945  and  the  8th  coolest  during  the  period  of  state-wide  records  beginning  in  1890.  The 
highest  temperature  in  the  state,  98°,  occurred  on  the  last  day  of  the  month  at  Golconda  Dam  No.  51. 
The  lowest  temperature,  26°,  occurred  on  the  6th  at  Stockton. 

The  average  precipitation  for  the  State  was  2.77  inches,  or  1.36  inches  below  the  normal  for  May. 
The  heavier  rains  occurred  in  the  southern  third  of  the  State  where  the  deficiency  was  only  one-half 
inch.     The  heaviest  precipitation  reported  was  5.85  inches  at  Ste.  Marie  near  the  Wabash  river  while 
the  least  was  0.48  inch  at  Rockport  on  the  opposite  side  of  the  State  near  the  Mississippi. 

Warm  weather  at  the  beginning  of  the  month  soon  gave  way  to  persistent  cold  weather,   lasting  from 
the  3rd  through  the  13th.     Record  low  temperatures  were  reported  from  several  stations  on  the  4th 
with  killing  frosts  general  in  the  north  and  light  frosts  extending  well  into  the  southern  part  of 
the  State.     High  pressure  was  persistent  over  the  State  throughout  this  cold  period,   and  was  the 
dominant,  pressure  pattern  the  remainder  of  the  month.     Brief  interruptions  occurred  when  low  pres- 
sure troughs  crossed  the  State,   the  most  important  of  which  occurred  late  in  the  month  from  the 
26th  through  the  28th  when  a  warm  front  moved  northward  across  the  State  in  advance  of  a  low  pres- 
sure trough  moving  towards  Illinois  from  the  west.     General  rains,  which  were  most  beneficial,  oc-  ' 
curred  in  connection  with  the  moving  warm  front.     The  month  closed  as  it  had  begun,  with  warm 
weather.     The  highest  temperature  reported  in  the  State  occurred  on  the  31st  at  Golconda  Dam  on  the 
Ohio  River.     Most  of  the  rainfall  reported  occurred  either  early  or  late  in  the  month,  with  only 
scattered  showers  reported  from  the  8th  through  the  25th. 

In  many  respects  the  weather  during  the  month  had  been  favorable  for  agriculture  in  Illinois,  but 
there  were  a  few  important  exceptions.     Corn  planting  was  near  completion  at  the  close  of  the  month, 
with  95  per  cent  of  the  intended  acreage  planted.     Similarly,  nearly  90  per  cent  of  the  intended 
acreage  for  soybeans  had  been  planted  by  the  close  of  the  month.     These  percentages  indicated  that 
the  planting  of  both  crops  was  one  week  to  ten  days  ahead  of  normal  schedule.     Cutting  of  alfalfa 
and  red  clover  was  underway  at  the  close  of  the  month,  with  about  one-fourth  the  alfalfa  acreage  and 
cne-sixth  to  one-fifth  of  the  red  clover  acreage  cut.     Considerable  insect  damage  was  noted  in  cen- 
tral and  southern  districts.     Fall  planted  grains  and  oats  were  making  satisfactory  progress,  de- 
spite the  moisture  deficiency  and  weather  conditions  favorable  for  insect  populations.     Perhaps  the 
most  disappointing  prospects  were  in  the  permanent  pastures,  which  had  not  recovered  fully  from  the 
effects  of  the  previous  season's  dry  weather.     A  short  crop  of  strawberries  had  been  harvested,  but 
indications  were  that  a  heavy  set  of  peaches  could  be  expected  in  Illinois.     Frost  damage  to  apple 
blossoms  was  reported  in  northern  areas  but  occurred  only  in  scattered  orchards  in  southern  and 
western  Illinois. 

SEVERE  STORMS 

On  the  27th  a  warm  front  moved  northward  across  the  State,   accompanied  by  windsqualls  beginning 
about  3:00  p.m.  and  ending  shortly  after  7:00  p.m.     Many  small  buildings  were  damaged.     A  tornado 
was  reported  at  Aurora  between  6:30  and  6:45  p.m.,  which  moved  northeastward  in  the  Chicago  sub- 
urban area  for  a  distance  of  7  miles,  unroofing  8  homes  and  causing  extensive  damage  to  trees  and 
communication  lines. 

The  following  day,   the  28th,   a  squall  line  preceded  the  eastward  movement  of  the  cold  front  of  the 
low  pressure  system.     A  tornado  was  reported  between  6:15  and  6:35  p.m.   about  3  miles  northwest  of 
Eureka  in  Woodford  county,  which  caused  severe  damage  to  five  farmsteads.     Heavy  hail  was  reported 
in  the  vicinity  of  Spring  Bay  and  Metamora  in  western  Woodford  county.     Heavy  loss  was  reported  to  I 
the  melon  crop  in  the  Spring  Bay  area.      A  few  of  the  hailstones  were  reported  to  be  as  large  as 
oranges.     Hail  was  also  reported  on  the  28th  to  have  caused  heavy  damage  to  wheat  and  some  damage 
to  corn  and  soybeans  in  Adams  county. 

On  the  last  day  of  the  month  a  complex  low  pressure  system  approached  the  State  from  the  west.  Se- 
vere windsqualls  broke  out  in  a  number  of  communities  in  northern  and  central  Illinois  between  10:30 
and  11:30  p.m.     The  most  extensive  wind  damage  occurred  at  Sheldon  in  Iroquois  county,  Brownstown  in 
Fayette  county  and  at  St.  Paul  in  Fayette  county.     Large  trees  were  blown  down  and  extensive  damage 
to  power  and  communication  lines  was  reported.     Earlier  that  afternoon  damaging  hailstorms  were  re- 
ported in  Schuyler,  Fayette  and  Richland  counties,  while  light  hail  fell  in  many  other  places  in 
central  Illinois.     Crop  damage  was  severe,   especially  to  wheat  in  Schuyler  county.     Between  3:15  and 
3:45  p.m.  a  tornado  caused  damage  intermittently  along  a  path  which  extended  for  a  distance  of  23 
miles  from  near  Delray  to  the  vicinity  of  Chebanse  in  eastern  Illinois.     Severe  damage  occurred  on 
ten  farmsteads,  seven  houses  in  the    Clifton  area,    and  one  building  in  Clifton. — CEL 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

i 

Station 

J 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  » 

'  a 

[a.  0 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

in 

< 
o 

6i30A  CST 

Q. 
O 

 —i=t  

6i30P  CST 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 
sunshine 

Average 

sky  cover 

CAIRO  WB  CITY 

7.6 

29 

S 

2 

4 

4 

4 

2 

1 

0 

15 

63 

7.0 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

W 

16 

10.6 

38 

w 

2 

65 

67 

43 

47 

5 

3 

3 

1 

0 

0 

12 

61 

6.2 

MOLINE  WB  AIRPORT 

NW 

24 

9.3 

59 

NW 

3 

74 

76 

4B 

48 

4 

6 

0 

0 

1 

1 

12 

57 

5.9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

11.4 

55 

SW 

31 

73 

49 

51 

7 

1 

3 

1 

1 

0 

1  i 

64 

6.0 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

WNW 

10 

12.3 

42 

sw 

31 

73 

76 

46 

52 

7 

0 

6 

1 

0 

0 

14 

71 

6.2 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Tear 

e 

e 

Year 

e 

f 

e  a 

Year 

« 

e 

•  =3 

9 
i 

1 

1 

2 

o> 
a 

E 
1 

Jt 

i 

2 

o>^ 

2 

i 

A 

IS 

© 

« 

!"S 

■ 

►  1 

i 

i 

■ 

s  a 

p 

o> 

J 

II 

1 

2 

.3 

> 
< 

<  2 

> 
< 

> 
< 

<  • 

> 
< 

2 

s 

< 

<  » 

1890 

60.2 

96 

28 

3.85 

0.0 

1915 

60.1 

97 

28 

7.02 

T 

1940 

60.0 

92 

27 

3.28 

0.1 

1891 

59.3 

93 

28 

2.21 

0.0 

1916 

63.8 

95 

29 

4.68 

T 

1941 

67.0 

99 

30 

3.09 

0.0 

1892 

59.2 

90 

34 

8.15 

0.0 

1917 

56.8 

92 

27 

4.19 

T 

1942 

62.9 

96 

33 

4.20 

T 

1893 

59.4 

95 

25 

4.37 

0.0 

1918 

67.3 

95 

26 

5.18 

T 

1943 

61.6 

95 

26 

8.75 

T 

1894 

62.0 

95 

30 

3.32 

0.0 

1919 

60.0 

96 

33 

5.22 

T 

1944 

67.8 

96 

27 

TT 20 

T 

1895 

63.6 

100 

24 

2.23 

0.0 

1920 

61.5 

91 

28 

4.93 

0.0 

1945 

58.2 

93 

24 

5.24 

T 

1896 

69.7 

98 

41 

5.98 

0.0 

1921 

65.4 

96 

29 

2.08 

T 

1946 

59.9 

87 

31 

6.09 

T 

1897 

59.5 

90 

27 

2.00 

T 

1922 

66.6 

91 

36 

3.60 

0.0 

1947 

59.4 

90 

26 

4.32 

T 

1898 

62.6 

93 

30 

5.86 

0.0 

1923 

61.1 

90 

26 

4.31 

0.1 

1948 

60.9 

90 

28 

3.78 

0.0 

1899 

64.3 

93 

33 

6.03 

0.0 

1924 

57.0 

91 

28 

3.50 

T 

1949 

65.1 

96 

30 

2.77 

T 

1900 

64.7 

93 

25 

4.13 

0.0 

1925 

59.5 

103 

25 

1.37 

T 

1950 

64.5 

96 

24 

2.57 

T 

1901 

61.6 

94 

29 

1.93 

0.0 

1926 

65.0 

98 

27 

2.25 

T 

1951 

64.7 

94 

33 

3.26 

T 

1902 

67.4 

97 

32 

4.00 

0.0 

1927 

61.4 

92 

32 

6.99 

T 

1952 

62.6 

97 

31 

3.52 

T 

1903 

65.3 

93 

24 

3.10 

0.0 

1928 

63.4 

96 

27 

2.58 

0.0 

1953 

64.0 

101 

30 

3.02 

T 

1904 

62.4 

93 

27 

3.41 

0.0 

1929 

60.2 

95 

27 

5.91 

0.5 

1954 

59.0 

98 

26 

2.77 

T 

1905 

63.4 

94 

33 

4.42 

I 

1930 

64.3 

92 

30 

1.82 

0.0 

All 

1906 

64.2 

95 

26 

2.70 

T 

1931 

59.6 

94 

28 

4.28 

T 

Years 

62.7 

4.04 

T 

1907 

56.9 

92 

22 

4.01 

0.2 

1932 

64.3 

96 

28 

2.35 

0.0 

1908 

63.6 

95 

23 

7.83 

T 

1933 

64.6 

93 

32 

8.04 

T 

1909 

60.5 

93 

25 

4.09 

T 

1934 

68.2 

107 

28 

1.03 

0.0 

1910 

58.1 

89 

24 

5.06 

I 

1935 

57.9 

89 

27 

7.95 

0.1 

1911 

68.4 

101 

24 

1.91 

T 

1936 

67.4 

95 

31 

2.07 

0.0 

1912 

65.2 

94 

31 

3.83 

0.0 

1937 

63.8 

96 

30 

3.23 

T 

1913 

63.4 

99 

28 

2.90 

0.0 

1938 

63.0 

92 

25 

5.14 

T 

1914 

65.4 

97 

29 

2.30 

0.0 

1939 

68.2 

95 

27 

2.43 

0.0 

Averages  In  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


Temperature 


Station 


NORTHERN  DIVISION 

1LCD0 
.NTI0CH 

tURORA  COLLEGE 
:HICAG0  UNIVERSITY 
HICAG0  WB  AP 
HICAG0  WB  CITY 
ICER0 

AVENP0RT   IOWA  L  D 

IX0N 

REEP0RT 

ULT0N  DAM  13 

ALESBURG 


<  X 


70.3 
64.9 
67.3 
62.3 
67.5 
63.0 
68.9 
66.5 
68.5 
67.2 
65.9 
68.3 


a  | 


45.6 

43.3 

41.5 

47.6 

46.6 

49.1 

45.  3M 

47.7 

44.0 

42.1 

••7.5M 

44  .  4M 


58.0 

54.1 

54.4 

55.0 

57.1 

56.1 

57. 1M 

57.1 

56.3 

54.7 

56.  7M 

56. 4M 


3.7 
3.5 
4.6 
2.5 
2.1 
2.4 
3.0 
5.0 
4.1 
4.2 
3.0 


238 
346 
336 
331 
275 
304 
275 
2b4 
283 
324 
274 
278 


No.  of  Days 


Max 


Min. 


Precipitation 


2.62 
2.08 
2.86 
2.25 
1.75 
1.78 
2.11 
3.49 
2.11 
2.65 
2.73 
1.58 


1.60 
1.59 
1.04 
1.29 
1.91 
1.72 
1.45 
0.07 
1.89 
1.02 
1.28 
2.55 


1  .41 
0.65 
1.10 
1.11 
0.73 
0.68 
0.54 
2.15 
0.98 
0.94 
1.54 
0.97 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  of  Days 


3tJ 


Q  2 
X  ° 


9X 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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TABLE  2  -  CONTINUED  MAY  1954 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet,  Hail 

No  oi  Days 

>» 
Q 

Max 

Min. 

D 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
| 
S 
5 
s 

|  .50  or  Uoie^ 

1.00 
j  or  More 

Degree 

•°  5 

; 

e 

mm 

.  1 

0  1 
on 

GALVA 

71.5 

45.3 

58.4 

2 .  8 

84 

i  l 

29 

4 

220 

0 

0 

4 

0 

4.05 

0.14 

2.20 

27 

0.0 

0 

5 

2 

1 

JOLIET 

69.  8 

44  .  9 

57.4 

1.5 

89 

31 

30 

6 

261 

0 

u 

2 

0 

1.51 

2.04 

0  .92 

27 

T 

0 

3 

1 

0 ; 

KANKAKEE 

69.  7 

45.0 

57.4 

3.1 

87 

3  1 

30 

4 

253 

0 

0 

] 

0 

2.24 

1.80 

1.03 

2  8 

0.0 

0 

6 

1 

1 

KANKAKEE   4  NW 

69.3 

43  .9 

56.6 

87 

31 

30 

4 

274 

0 

0 

2 

0 

2.  54 

1.40 

0  .94 

28 

T 

0 

6 

2 

0 

KEWANEE 

66.  8 

44.4 

56.6 

z 

4.8 

83 

31 

29 

4 

274 

0 

1  ' 

4 

0 

2.98 

1.  19 

1.54 

27 

T 

0 

5 

2 

1  . 

LA  SALLE  PERU 

70.5 

45.5 

58.0 

3.9 

87 

31 

32 

4  + 

239 

0 

0 

'3 

0 

2.85 

_ 

0.75 

0.75 

28 

T 

0 

6 

2 

MARENGO 

66.  7 

42.5 

54.6 

3.5 

84 

31 

28 

6 

330 

1 

0 

3 

0 

2.47 

- 

1.05 

0.71 

2 

T 

T 

3 

7 

2 

0' 

MINONK 

71.0 

43.4 

57.2 

4.1 

89 

31 

29 

4 

255 

0 

u 

5 

0 

4.91 

1.14 

2.85 

28 

T 

0 

5 

2 

1 

MOLINE   WB  AP  R// 

67.4 

44  .8 

56.1 

4.8 

82 

31 

32 

4  + 

291 

0 

0 

2 

0 

3.  58 

0.14 

2.11 

31 

T 

0 

2 

2 

2f 

MONMOUTH 

69.  7 

45.7 

57.7 

4.2 

B3 

31 

32 

4  + 

245 

0 

•  1 

2 

0 

3.48 

0.54 

1.59 

3 1 

T 

0 

5 

2 

2i 

MORRIS  3  NE 

71.5 

42.5 

57.0 

- 

3.7 

87 

31 

28 

6 

265 

0 

0 

4 

0 

2.57 

1.02 

1  .14 

28 

T 

0 

5 

2 

1 

MORRISON 

68.8 

42.3 

5  5.6 

5.0 

8  2 

3 1 

2  7 

6 

2  98 

0 

0 

6 

0 

2.25 

1.96 

0  .  90 

3  1 

T 

0 

7 

1 

0 

MOUNT  CARROLL 

67.4 

43.4 

5  5.4 

4.0 

8 1 

22  + 

27 

6 

306 

0 

0 

5 

0 

2.41 

1.62 

1.05 

28 

T 

T 

4 

6 

1 

1 

OTTAWA 

70.3 

46.4 

58.4 

3.3 

8  5 

2  4 

3  2 

226 

0 

0 

1 

0 

2.54 

1.40 

1.24 

2 

T 

0 

3 

2 

PARK  FOREST 

66.6 

42.4 

54.6 

88 

3 1 

29 

6 

338 

0 

0 

5 

0 

2.57 

1.11 

1.01 

27 

T 

0 

4 

2 

1 

PONT  1  AC 

69.2 

46  .  3 

57.8 

4.7 

85 

31 

31 

4 

240 

0 

0 

1 

0 

2  .  49 

1.32 

1.06 

28 

T 

0 

5 

2 

l| 

ROCKFORD 

68.0 

43.5 

55.8 

3.8 

83 

31 

28 

6 

301 

0 

0 

2 

0 

2.47 

1.42 

0.70 

2  + 

T 

0 

4 

3 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

66.0 

43  .2 

54.6 

— 

2.5 

85 

31 

30 

4  + 

327 

0 

0 

4 

0 

3.27 

0.53 

1.16 

31 

T 

0 

5 

4 

l'l 

SKOKIE  R 

66.8 

45  •  5M 

56. 2M 

87 

31 

34 

4 

298 

0 

u 

0 

0 

0.0 

0 

STOCKTON 

65.8 

41.8 

53.8 

80 

3  1 

26 

6 

349 

0 

0 

7 

0 

2.60 

1.24 

0.60 

T 

0 

' 

1 

oi 

SYCAMORE 

68.6 

42.2 

55.4 

3.4 

85 

31 

28 

4  + 

305 

0 

0 

6 

0 

1.72 

2.26 

0.89 

0.0 

0 

3 

1 

0' 

WALNUT 

70.2 

45  .  1 

57.7 

3.9 

83 

31 

30 

4  + 

244 

0 

0 

2 

0 

1.39 

2.65 

0.48 

T 

0 

5 

0 

0  1 

WAUKEGAN 

64 .  5 

42  .  7 

53.6 

2.1 

86 

31 

29 

^ 

366 

0 

0 

3 

0 

1 .  56 

1.95 

0.59 

2 

T 

0 

5 

1 

0 

WHEATON  COLLEGE 

68.5 

42  .  7 

55.6 

87 

31 

29 

4  + 

306 

0 

0 

5 

0 

2.  80 

0.97 

0.95 

29 

0.0 

0 

6 

3 

0 

DIVISION 

56.2 

3.7 

2.55 

1.43 

T 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

72.0 

46.  1 

59.1 

3.5 

88 

31 

30 

4 

225 

0 

0 

0 

2.  79 

1.37 

0.81 

7 

T 

0 

5 

2 

CARL  INV I LL E  4  E 

73.1 

47  .4 

60.3 

- 

3.6 

90 

31 

31 

4 

199 

1 

0 

0 

1.41 

2.72 

0  .44 

29 

0.0 

0 

5 

0 

c 

CHARLESTON 

69. 8M 

46. 1M 

58. OM 

* 

5.7 

88 

25 

32 

4 

0 

0 

0 

0.0 

0 

CHENOA 

70.8 

43  .4M 

57. 1M 

88 

31 

28 

4 

273 

0 

0 

0 

4.60 

0.74 

2.25 

28 

T 

0 

5 

2 

% 

DANVILLE 

70.9 

44  •  4 

57.7 

3.6 

90 

31 

30 

4  + 

263 

1 

0 

0 

2 .  57 

1.24 

0.86 

2 

0.0 

0 

5 

2 

■  4 

DECATUR 

72.7 

48.2 

60.5  , 

2.9 

90 

31 

31 

4 

195 

1 

0 

0 

2.24 

1  •  89 

0.93 

31 

T 

0 

5 

1 

( 

EFF INGHAM 

73.5 

47  ,6 

60.6 

1  .  7 

93 

31 

32 

4 

193 

1 

0 

0 

3.60 

0.63 

1.12 

2 

0.0 

0 

6 

2 

GR IGGSVILLE 

72.3 

48  .  4M 

60. 4M 

3.7 

86 

27 

31 

4 

178 

0 

0 

0 

0.0 

0 

HAVANA 

71.7 

48  •  2 

60.0 

3.5 

87 

3 1 

32 

4 

194 

0 

0 

0 

2.83 

0.99 

0.97 

28 

T 

0 

5 

2 

f 

H  I  LLSBORO 

HOOPESTON 

70.3 

45.5 

57.9 

4.1 

91 

3 1 

3 1 

4 

2  54 

1 

0 

0 

1.71 

2.22 

0.58 

2 

T 

0 

4 

1 

\ 

JACK  SONV I LLE 

72.9 

48.0 

60.5 

2.7 

9 1 

3 1 

32 

18  0 

1 

0 

0 

1.73 

2.44 

0.58 

3  1 

0.0 

0 

5 

1 

JERSEYV I LLE 

74.3 

4  7.8 

61.1 

3.3 

93 

31 

3 1 

178 

1 

0 

0 

1.87 

2.19 

0.48 

2 

0 

5 

c 

[  I 

LA  HARPE 

68.  9 

46  .  5 

57.7 

4.6 

85 

2  7 

32 

4  + 

249 

0 

0 

0 

2.57 

1.82 

1.10 

3  1 

T 

0 

7 

2 

L I NCOLN 

72.6 

47  *  7 

\  n#l 

\  "  ? 

90 

3 1 

3* 

199 

1 

0 

0 

2.62 

1.66 

1  * 

29 

5 

\ 

MATTOON 

7  0.8 

* 

58.9 

3.1 

92 

3 1 

32 

4 

228 

1 

0 

0 

2.06 

2.24 

1.21 

2 

0  •  CT 

0 

2 

2 

MORR I SONV I LLE   1  E 

72.6 

47.1 

59.9 

3.0 

92 

31 

32 

204 

1 

0 

0 

2.03 

1.88 

0.54 

2 

0.0 

0 

8 

1 

N  EWTON 

75.2 

48.6 

61.9 

1.3 

92 

31 

33 

4 

169 

1 

0 

0 

2.81 

1.28 

1.45 

2 

0.0 

0 

1 

PALEST  I NE 

74.3 

48.5 

61.4 

_ 

3.4 

94 

31 

34 

4 

188 

2 

0 

0 

2.48 

_ 

1.66 

1.27 

0.0 

0 

3 

73.5 

48.0 

60.8 

- 

2.8 

91 

31 

30 

4 

190 

1 

0 

0 

1.36 

- 

2.67 

0.44 

0.0 

0 

0 

p  AO  Ic    u  flic  c    viipv  c 

71.4 

91 

31 

1 

0 

0 

1.78 

2.18 

1  .08 

0.0 

0 

1 

DCAOtAMQAO  D 

r tUn 1 fl    Wo    Ar  K 

68.  1 

46.8 

57.5 

- 

3.5 

85 

31 

32 

4 

247 

0 

0 

0 

2.  59 

- 

1.35 

1.08 

T 

T 

3 

2 

ri  1 1 1  w  c  v 

71.6 

49.7 

60.7 

3.4 

88 

27 

34 

4 

172 

0 

0 

0 

3.05 

1.26 

1.00 

r 

0.0 

0 

3 

flu  1  w/'v    /"  A  A     a  D 
UUINLt    CAA  AH 

68.4 

45  .9 

57.2 

86 

27 

30 

4 

258 

0 

0 

0 

2.48 

- 

1.84 

0.75 

0.0 

0 

2 

DflUT/ll  II       /"HAMIITC      A 17  QACP 
KHNI  (JUL    LnAINUI  C     Hr  DMoC 

69.6 

47.5 

58.6 

92 

3  1 

32 

4 

226 

1 

0 

0 

1  .97 

1.78 

0.74 

0.0 

0 

4 

2 

KUBtKlb    5  N 

70.5 

45.1 

57.8 

3.2 

8 1 

23  + 

30 

4 

2  50 

0 

0 

0 

2.25 

1.55 

1.25 

29 

0.0 

0 

4 

1 

RUSHVI LLE 

71.3 

47  •  2 

59.3 

4.1 

86 

27+ 

3 1 

4 

203 

0 

0 

0 

2.91 

1.33 

1.80 

31 

0.0 

0 

5 

2 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

70.5 

47  .4 

59.  0 

— 

3.0 

89 

31 

30 

4 

219 

0 

0 

0 

1.95 

2.24 

0  •  96 

31 

T 

T 

3 

7 

] 

SPRINGFIELD  WB  CITY  R 

TABLE  GROVE 

70.4 

47  .9 

59.2 

■ 

3.6 

85 

27  + 

30 

4 

210 

0 

0 

0 

2.02 

1.98 

0.99 

28 

T 

0 

4 

2 

TUSCOLA 

72.6 

45  .  9 

59.3 

91 

31 

30 

4 

212 

1 

0 

0 

3.06 

1.03 

1.28 

27 

0.0 

0 

4 

2 

URBANA 

70.5 

47.5 

59.0 

2.6 

90 

31 

30 

4 

219 

1 

0 

0 

3.05 

0.78 

0.86 

31 

T 

0 

4 

4 

VANDAL IA  CAA  AP 

72.2 

45.2 

58.7 

92 

31 

32 

4 

233 

1 

0 

0 

2.28 

0.92 

2 

0.0 

0 

7 

1 

V  I RDEN 

73.2 

48  .  3 

60.8 

91 

31 

29 

4 

188 

1 

0 

0 

1.35 

2.64 

0.30 

27 

T 

0 

6 

0 

WATSEKA 

70.6 

45.1 

57.9 

89 

31 

31 

4 

249 

0 

0 

0 

4.69 

0.40 

2.54 

28 

0.2 

0 

6 

4 

WHITE  HALL   1  E 

73.3 

48  •  5 

60.9 

— 

2.9 

84 

24  + 

32 

4 

182 

0 

0 

0 

1.83 

2.25 

0.51 

2 

0.0 

0 

5 

1 

W I NDSOR 

72.6 

47.6 

60.1 

— 

2.9 

92 

3  1 

32 

4 

201 

1 

0 

0 

2.41 

2.06 

1.12 

2 

T 

0 

3 

1 

D IV  I S I  ON 

59.4 

3.6 

2.45 

1.75 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

A  L  B 1  ON 

74.6 

50  .5 

62.6 

93 

31 

33 

4 

155 

1 

0 

0 

0 

2.52 

1.49 

0.75 

2 

0.0 

0 

8 

1 

ALTON  DAM  26 

71.4 

51.4 

61.4 

91 

31 

34 

3 

161 

1 

0 

0 

0 

2.25 

1.92 

0.44 

20 

0.0 

0 

6 

0 

ANNA     1  NW 

7  2.  9M 

50  .4 

61.7M 

4.7 

88 

31 

31 

4 

163 

0 

0 

1 

0 

4.06 

0.20 

1.31 

2 

0.0 

0 

9 

2 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

71.7 

50  •  5 

61.1 

3.6 

91 

3  1 

35 

4 

178 

1 

0 

0 

0 

3.97 

0.26 

1.81 

2 

T 

0 

7 

3 

CAIRO  WB  CITY  R 

74.5 

55.3 

64.9 

3.9 

91 

31 

40 

4 

103 

1 

0 

0 

0 

4.67 

0.  58 

1.85 

? 

0.0 

0 

7 

3 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

73.4 

48.3 

60.9 

- 

5.8 

89 

24 

33 

10 

178 

0 

0 

0 

0 

3.87 

- 

0.48 

1.29 

3 

0.0 

0 

8 

3 

#CARLYLE 

74  .  5 

48 .  IV 

61  .  6M 

3  .  2 

94 

3 1 

39 

3 

177 

2 

0 

0 

0 

2.7c 

1.27 

1.1c 

2 

0  . 0 

0 

6 

] 

COBDEN   2  S 

73.2 

46.  1 

59.7 

89 

31 

28 

4 

204 

0 

u 

4 

0 

4.22 

1.42 

2 

0.0 

0 

8 

2 

DU  QUOIN  2  S 

74.0 

50.0 

62.0 

- 

4.2 

90 

31 

33 

4 

163 

1 

o 

; 

o 

5.56 

1.79 

3.90 

2 

T 

0 

7 

1 

EAST  ST   LOUIS  PARKS  COL 

75.9 

50.6 

63.3 

3.4 

93 

31 

36 

4 

129 

! 

0 

0 

0 

2.68 

1.52 

0.77 

2 

0,0 

0 

8 

1 

E  L I ZABETHTOWN 

73.6 

51.5 

62.6 

89 

31 

33 

4 

153 

3.76 

0.10 

1.12 

7 

0.0 

0 

5 

5 

FAIRFIELD 

72.8 

50.2 

61.5 

4.  1 

92 

31 

33 

4 

179 

1 

0 

0 

0 

3.08 

0.95 

1.10 

2 

0.0 

0 

9 

1 

FLORA 

74.0 

50. 4M 

62.  2M 

2.5 

90 

31 

34 

4 

159 

1 

0 

b 

0 

3.69 

0.28 

2.25 

2 

0.0 

0 

6 

2 

GOLCONDA  DAM  51 

72.9 

50.5 

61.7 

4.3 

98 

31 

32 

4 

166 

1 

o 

i 

o 

3.91 

0.07 

1.30 

29 

0.0 

0 

5 

3 

GREENV I LLE 

73. OM 

49  .7M 

61  .4M 

3.4 

93 

31 

32 

4 

175 

1 

0 

l 

0 

1.98 

2.05 

0.98 

2 

0.0 

0 

5 

1 

HARR 1SBURG 

75.7 

49.5 

62.6 

4.5 

94 

31 

32 

4 

158 

1 

l 

0 

2.96 

0.86 

0.70 

1  + 

T  . 

0 

7 

3 

MAKANDA    1  NW 

72.7 

50.7 

61.7 

88 

31 

34 

4 

160 

0 

0 

0 

0 

4.05 

1.49 

2 

0.0 

0 

7 

2 

MC  LEANSBORO 

73.8 

48.9 

61.4 

4.4 

92 

31 

33 

4 

181 

2 

0 

0 

0 

3.  34 

0.36 

0.99 

2 

0.0 

0 

9 

2 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

75.4 

50.5 

63.0 

3.0 

92 

11 

33 

4 

149 

1 

0 

0 

0 

2.79 

1.08 

0.60 

2 

0s0 

0 

9 

3 

MOUNT  VERNON  4  N 

72.9 

49  .4 

61.2 

4.4 

90 

31 

32 

4 

179 

1 

0 

1 

0 

4.81 

0.68 

1  .64 

2 

0.0 

0 

8 

3 

NEW  BURNS  IDE 

73.6 

49.8 

61.7 

4.  1 

88 

31 

30 

4 

170 

c 

0 

1 

0 

3.55 

0.49 

0  .98 

0.0 

0 

7 

a 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

74.8 

50.6 

62.7 

3.2 

91 

3) 

33 

150 

1 

0 

0 

0 

5.26 

1.15 

2  .64 

0.0 

0 

1  C 

•> 

D IV  I S I  ON 

62.0 

3.8 

3.67 

0.51 

T 

STATE 

59.0 

3.7 

2.  77 

1  .36 

T 

H  DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE   INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS 
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Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
MAY  1954 


Day  of  month 


Station 

Toti 

 r 

1 

 1- 

2  | 

3 

 .  

4   1  5 

6 

-  ■  -r 

7  '| 

 r 

e  | 

9 

 r 

10 

 1  

11  12 

 1  1  

13  |  14  1  15 

.a  1 

16  | 

I 

1/ 

"  " 

18 

19 

I 

20 

21 

[ 

22 

1 

23 

24 

OR  1 

9fi  ' 
40 

i  ' 

no  1 
Zo 

on  1 

9.1 

ALBION 

.46 

.75 

•  19 

•  12 

*< 

•  08 

.  1  1 

.16 

T 

ALE  00 

2.62 

•  36 

.18 

T 

T 

T 

•  03 

T 

•  12 

•  12 

.  38 

T 

1  *41 

ALTON  DAM  26 

2.  25 

.32 

.41 

.05 

.35 

T 

.01 

•  16 

•  02 

•  02 

•  o<- 

•  30 

•  05 

.  0? 

.02 

•  02 

ANNA     1  NW 

.26 

1.31 

.26 

.17 

■  43 

•  01 

.01 

•  03 

•  12 

•  34 

.31 

•  81 

ANN  A  W  A  N 

1.85 

.10 

T 

•  03 

T 

T 

T 

■  61 

.  14 

.02 

.70 

ANT  I  OCM 

■  54 

T 

T 

.03 

•  02 

•  29 

•  02 

•  17 

•  40 

•  65 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

2.40 

.70 

■  03 

T 

.  0  9 

.  >:>f> 

•  55 

.42 

•  56 

AURORA  COLLEGE 

2.86 

.39 

T 

•  03 

1.10 

•  42 

AVON 

1.48 

.30 

•  <>e 

.70 

BEARDSTOMN 

1  48 

.19 

.18 

.51 

•  02 

•  12 

.40 

.06 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

3.97 

1.81 

T 

.57 

T 

•  06 

•  55 

T 

•  01 

•  13 

•  28 

•  09 

•  01 

T 

.11 

•  35 

BENTLEY 

3.44 

T 

■  21 

T 

T 

.  12 

T 

■ 

•  40 

T 

7 

•  33 

T 

•  07 

^  *07 

BENTON 

3  .90 

.27 

1.90 

.17 

•  17 

■  40 

.03 

•  38 

*  12 

.22 

BLOOM INGTON 

2  .96 

.70 

.06 

.05 

•  62 

.22 

•  35 

.96 

BLOOM  1 NGTON  NORMAL 

2.79 

T 

•  81 

T 

•  02 

•  03 

.06 

■  65 

•  41 

•  39 

.  42 

BLUFFS 

1.B1 

•  43 

•  36 

•  07 

.  22 

.16 

T 

.13 

*3i 

*°? 

BRADFORD  CAA  AP 

4.69 

•  45 

T 

•  02 

T 

•  02 

•  06 

•  02 

2  .  00 

BROOKPORT  DAM  52 

4.36 

■  23 

•  15 

•  96 

T 

.07 

T 

02 

*  15 

98 

CAIRO  MB  CITY  R 

4.67 

.31 

1.85 

•  18 

.85 

.36 

T 

T 

.02 

•  OS 

.05 

T 

•  09 

T 

.67 

•  24 

CANTON 

2  *  36 

•  06 

•  05 

T 

•  05 

,07 

•  47 

•  03 

*  2- 

•  86 

•** 

CARBON DALE   SEWAGE  PLANT 

3.87 

•  52 

•  33 

.  .29 

•  33 

•  02 

■  02 

•  10 

•  37 

•  02 

•  03 

•  02 

•  64 

•  18 

CARLINVILLE  *  E 

1.41 

■  21 

•  36 

•  10 

T 

* 

•  02 

•  13 

•  05 

•  04 

•  04 

CARL  VL  E 

\ '  12 

.40 

1 .18 

.32 

.03 

.04 

.04 

.13 

*  04 

CARM  1 

* 

.70 

•  63 

.16 

.26 

.47 

T 

•  63 

.19 

•21 

.06 

•  20 

•  05 

.01 

CASEY 

■  20 

1*17 

•  13 

.09 

•  21 

•  06 

•  1 1 

■  10 

•  38 

•  08 

CENTRAL  I A  *  W 

3.25 

.46 

1.65 

•  48 

.29 

.10 

•  27 

CHANDLERV I LL  E 

2.85 

.25 

.40 

•  70 

T 

•  50 

1 .00 

CHANNAHON  DRESDEN  ISL 

1  .89 

.58 

T 

•  01 

.20 

1.05 

•  05 

T 

CHARLE  STON 

•  06 

.15 

.06 

.03 

•  21 

.26 

.15 

CHE  NOA 

4  60 

.35 

T 

T 

•  45 

2*25 

1.15 

•  40 

CHESTER 

1 

.30 

3.10 

- 

- 

•  22 

.10 

- 

~ 

•  40 

CHICAGO  UNIVERSITY 

2.25 

•  34 

T 

T 

•  03 

.04 

.02 

•01 

T 

1*11 

•  28 

•  42 

CHICAGO  MB  AP  R 

•  40 

T 

T 

•  08 

.09 

T 

•01 

T  " 

•  73 

•  14 

T 

•  30 

CHICAGO  MB  CITY  R 

1  *7B 
* 

»29 

T 

•  06 

•  07 

.02 

•  01 

T 

.66 

.  34 

.31 

CHILLICOTME 

4  19 

•  02 

.05 

.05 

T 

•  37 

2«  37 

1.33 

CICERO 

2.11 

•  54 

T 

•  05 

•  11 

T 

■  02 

T 

*  \  I 

•  28 

•  35 

.25 

CLINTON  1  S 

2.76 

.20 

•  36 

.  45 

•  10 

•  10 

• 

•  90 

COBDEN  2  S 

.35 

1*42 

.25 

.08 

.48 

.02 

*  * 

.14 

1*09 

.0 

DANV 1 LLE 

* 

•  86 

•  07 

.56 

.01 

•  48 

loi 

.20 

.36 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

2.12 

.02 

.05 

•  96 

T 

T 

•  58 

T 

T 

•  30 

•  21 

DAVENPORT    IOWA  L  0  15  R// 

3.49 

T 

.19 

•  01 

T 

T 

T 

.08 

,01 

T  ■ 

•  05 

'a' 

•  02 

2.15 

DECATUR 

2.24 

•  IB 

.28 

T 

■  01 

T 

•  44 

•  02 

7  ^ 

™ 

•  08 

•  93 

DIXON 

.01 

.21 

.10 

T 

.05 

.0 

.04 

.0 

31 

24 

OU  QUO  1 N  2  S 

* 

.31 

3*90 

.  0  3 

.04 

•  20 

•  01 

•  26 

.01 

•  i; 

T 

•  27 

•  41 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

•  04 

•  77 

.47 

T 

■  10 

•  24 

T 

•  15 

•  03 

.46 

•  04 

•  11 

T 

.  24 

.03 

EDMARDSVILLE 

2.92 

T 

.74 

T 

.46 

T 

T 

.49 

T 

•  11 

.41 

.06 

•5' 

T 

.05 

•  08 

T 

EFFINGHAM 

3.60 

.35 

1.12 

T 

*  12 

ELGIN 

\  '  76 

T 

•  20 

T 

T 

T 

•  11 

T 

T 

T 

•  22 

EL  I Z ABET  NT  OWN 

* 

.55 

•  57 

•  52 

T 

1  .12 

T 

.03 

.04 

.03 

•  07 

•  02 

.81 

ELSAH 

.10 

•  56 

.40 

T 

•  03 

.51 

.02 

•  07 

,07 

•  29 

•  08 

•  07 

• 

•  47 

FAIRF IELO 

3.08 

.3? 

U10 

•  42 

.18 

•  12 

•  14 

•  30 

•  09 

•  14 

•  02 

•  10 

FLORA 

3.69 

•  11 

2.25 

.04 

.12 

.04 

.30 

.  17 

•  56 

•  06 

free  port 

.21 

.34 

T 

T 

.06 

.26 

.03 

■  04 

•  36 

•  94 

•  41 

FREE  PORT  SEwAGE  PLANT 

2  .66 

06 

T 

_ 

•  09 

.13 

T 

T 

T 

•  30 

1.  26 

.44 

FULTON  DAM  13 

2  73 

.43 

.16 

.07 

T 

.06 

.01 

.05 

•  05 

T 

T 

•  22 

1*54 

.12 

•  02 

GALENA 

5.10 

.23 

.46 

.22 

.03 

.85 

.06 

.22 

.11 

1  .  7  El 

1.02 

•  01 

•  11 

GALES8URG 

1.58 

.21 

.13 

T 

T 

T 

•  07 

•  97 

.20 

GALVA 

4.05 

.20 

.21 

.03 

.07 

2«2( 

.37 

.97 

2.13 

T 

T 

GIBSON  CITY 

1  59 

.57 

•  05 

.30 

T 

T 

.01 

•  24 

.07 

T 

T 

•  35 

GLADSTONE  DAM  16 

1.96 

.42 

•12 

•  03 

.02 

.02 

.04 

.02 

T 

T 

.05 

T 

T 

■  10 

.70 

•  43 

•  01 

GLENDALE  EXP  FARM 

4.78 

•44 

1.09 

.26 

1.09 

.15 

•  04 

•  53 

.72 

.46 

GOLCONOA  DAM  SI 

.22 

.25 

.88 

T 

1 .15 

T 

.01 

T 

•  06 

T 

T 

T 

•  03 

•  01 

1*30 

GOLDEN 

1*86 
* 

•  36 

.06 

•  12 

.01 

T 

.18 

•  28 

•  07 

.49 

GRAF  TON 

.35 

.52 

T 

T 

.37 

T 

.21 

•  06 

•  17 

•  04 

•  26 

T 

T 

T 

•  07 

T 

GRAND  TOWE  R  2  N 

5.09 

.39 

■  62 

1.62 

•  33 

•  02 

•  27 

•  16 

•  02 

•  3] 

I  ill 

•2* 

GREENUP 

2.14 

.16 

•  87 

GREENVILLE 

•  19 

■  98 

■  29 

•  20 

.15 

•  03 

.03 

•  02 

GRIDlE  y 

.01 

•  48 

.03 

T 

.03 

.04 

•  55 

1.41 

.95 

.55 

GR IGGSV  ILLE 

~ 

.05 

•  20 

*  10 

.80 

HARD  1 N 

2.32 

•  71 

•  34 

.06 

•  20 

•  37 

•  02 

.48 

•  14 

HARR ISBURG 

2.96 

.70 

.70 

■  20 

.20 

•  33 

T 

T 

.13 

•  01 

T 

•  06 

T 

•  63 

HARR ISBURG  DISPOSAL  PL 

\  *«8 

.53 

•  33 

.42 

.51 

.03 

.05 

•  06 

•  06 

■  04 

•  63 

2.83 

.  35 

T 

.66 

T 

•  03 

•  25 

.97 

•  02 

T 

.45 

HAVANA  NO  2 

2  07 

.07 

.07 

T 

T 

T 

.29 

.03 

.59 

.02 

•  25 

T 

.75 

T 

HlLLSBORO 

HOOPESTON 

1.71 

.58 

.01 

T 

T 

•  04 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

T 

•  35 

T 

•  36 

•  36 

HUTSONV I LLE  POWER  PLANT 

2.67 

.33 

.27 

1.30 

.01 

.24 

.01 

T 

•  37 

.01 

•  13 

Illinois  city  dam  16 

1*71 

.3<4 

' 

•  06 

T 

T 

•  2] 

.59 

•  10 

JACKSONVILLE 

1  73 

.28 

.35 

.02 

T 

.22 

.02 

.02 

•  03 

.03 

•  18 

•  58 

JERSEYV ILLE 

1*87 

.18 

.48 

.02 

.33 

.03 

.40 

•  05 

.04 

•  03 

•  20 

•  02 

•  02 

.07 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

1.57 

.33 

.05 

•  03 

.26 

•  76 

.14 

JOL  1ET 

\*  5* 

.34 

.05 

•  91 

.20 

KANKAK.EE 

04 

36 

03 

KANKAKEE  4  NM 

2  54 

.35 

T 

•  13 

•  01 

■  01 

T 

•  34 

•  94 

.16 

.60 

KE  ITHSBURG 

1.29 

.44 

•  14 

.18 

T 

.16 

T 

T 

T 

T 

.  15 

.06 

.16 

KEMANEE 

2.98 

T 

•  29 

T 

T 

T 

T 

T 

•  22 

1.54 

.27 

T 

■  66 

LA  HARPE 

.76 

.19 

T 

.10 

T 

T 

.11 

.  :  " 

.  16 

.05 

1.10 

LANARK 

.33 

■  35 

10 

LA  SALLE  PERU 

2  85 

.10 

.48 

.06 

T 

T 

.07 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

■  35 

.75 

.41 

T 

•  59 

LA  SALLE   1  S 

2*.20 

.05 

.06 

.51 

•  04 

.03 

•  02 

.45 

.82 

.22 

T 

LAMRENCEVILLE 

3.40 

.45 

1.T4 

.28 

.21 

•  34 

•  2B 

.10 

.39 

T 

.27 

.01 

.02 

•  08 

•  4; 

.10 

•  08 

1 .33 

LINCOLN 

2*62 
* 

.15 

T 

38 

•  02 

•  07 

1,12 

MACK  IN Ah 

MAC  OM  8 

1.73 

•  30 

•  13 

T 

.14 

.03 

.04 

T 

.61 

.46 

MAKANDA    1  NW 

4.05 

.44 

1  .49 

.22 

.02 

•  36 

T 

.02 

.06 

•  06 

•05 

.It 

.07 

■  92 

.03 

.10 

MARENGO 

T 

•  71 

•  10 

T 

T  • 

.18 

•  36 

.24 

.25 

•  61 

MARION 

3*38 
* 

.21 

1.02 

•  25 

.05 

•  60 

T 

•  42 

.06 

.03 

•  06 

•  66 

.02 

MARSE ILlcS  LOCK 

2  57 

•  25 

■  39 

.02 

T 

.27 

1.46 

.16 

.02 

MARSHALL 

2^73 

.16 

1.46 

.  J2 

.02 

•  02 

T 

T 

.09 

.20 

.02 

T 

T 

.24 

MAT  TOON 

.02 

1.21 

.06 

.07 

.06 

•  01 

.02 

.5C 

•  02 

T 

•  09 

MC  HENRY  2  S 

1.60 

•  33 

.03 

•  06 

•08 

.02 

T 

•  14 

•  32 

.62 

MC  LEANS80RO 

3*34 

.28 

•  99 

.21 

.21 

•  40 

T 

•  04 

.51 

•  09 

•  04 

.15 

•  31 

.11 

MEOORA 

1.56 

.02 

.45 

.20 

T 

.02 

.02 

.20 

.02 

T 

.01 

.07 

•  12 

.34 

•  02 

.07 

MINONK 

4.91 

T 

•  43 

.05 

T 

.04 

.01 

.08 

.34 

2*85 

•  87 

T 

.24 

MOLINE  MB  AP                        R/ / 

3.58 

•  08 

T 

T 

T 

•  03 

.02 

T 

•  08 

•  Of 

1.15 

2.11 

MONMOUTH 

3.48 

.26 

•  11 

T 

•  06 

1*21 

.25 

1.59 

MONT ICELLO 

2.58 

.02 

.26 

.02 

.76 

.02 

.04 

•  02 

•9 

.04 

.61 

MORRIS 

1.59 

.04 

T 

.45 

T 

T 

T 

T  T 

T 

•  14 

.80 

•  14 

T 

MORRIS  3  NE 

2.57 

T 

.48 

T 

T 

T 

T 

T 

•  12 

1.14 

•  10 

.73 

MORRISON 

2.25 

.25 

.23 

T 

•  09 

T 

.19 

T 

.15 

•  30 

•  12 

.90 

MORR  I SONV  1  U.  E   1  E 

2.03 

.20 

•  54 

T 

.09 

.12 

■  03 

.08 

■  10 

■  16 

•  3S 

.04 

.13 

•02 

•  13 

NT  CARMEL  MATER  WORK* 

2.79 

.56 

.60 

.08 

.04 

■  13 

.10 

.32 

.13 

.50 

.21 

.10 

T 

-  55  .- 


DAILY  PRECIPITATION 

Table  3-Continued   


Day  of  month 


Station 

Tot. 

1 

2 

3 

 .  

4  5 

6 

7  1   8  1  9 

 r- 

10 

 1  

11  12 

 1  

 1  1  

13     14  15 

 !  1  

 r 

16 

 L 

 r 

17 

18 



19 

 L 

 1  

20  21 

 1  

 r 

22 

 L 

23 

 L 

24 

I 

25 

 L 

j 

26  i 

 L 

27 

1 

28 

■ "  ' 

1 

29 

1 

30 

31 

MOUNT  CARROLL 

.31 

.13 

.29 

.01 

•  03 

.04 

.01 

T 

T 

.  ?  i 

1  .05 

.23 

MOUNT  OLIVE 

2*^7 

.33 

.76 

.23 

*  16 

.  ? rj 

•  04 

MOUNT  PULASK 1 

2.74 

•  87 

.70 

.01 

.06 

■  25 

■  13 

•  02 

.70 

MOUNT  STERLING 

2.26 

.24 

.40 

T 

T 

.63 

.01 

.07 

.08 

.11 

T 

•  37 

•  02 

.  0  7 

.26 

MOUNT    VERNON   4  N 

4.81 

.26 

1.64 

1  .48 

•  55 

.13 

.11 

.27 

.07 

•  23 

.04 

.03 

NASHVlLLt    3  NW 

1.70 

.58 

.18 

.33 

.04 

.30 

.  6 

.81 

.47 

•  03 

NEWARK    7  E 

.05 

.45 

T 

T 

1.92 

NEW  BOSTON  DAM  17 

1.14 

.31 

.12 

.23 

T 

T 

T 

T 

■  16 

.26 

•  06 

T 

NEW  BOSTON 

1.15 

.42 

.11 

.16 

■  12 

.  20 

■  14 

NEW  BURNS  1 DE 

3.55 

.37 

.96 

.30 

.03 

•  03 

.15 

.03 

•  11 

■  82 

NEWTON 

.25 

1.45 

.03 

.06 

.24 

.02 

T 

.41 

•  10 

•  25 

OLNtY  RAOIO  STAT  ION 

OREGON  WATER  WORKS 

1.99 

.04 

•  19 

.28 

.05 

.03 

.03 

.10 

•  05 

.06 

.40 

.67 

.09 

OTTAWA 

2.54 

L.24 

T 

T 

T 

.02 

T 

T 

.97 

.08 

.04 

T 

.  19 

PALEST INt 

2.4B 

.25 

1.27 

.12 

.05 

.05 

T 

.05 

.03 

.40 

.21 

.02 

•  03 

1 

PANA 

'  '  .'' 

.10 

.44 

T 

.08 

0  1 

.05 

T 

.08 

T 

T 

.42 

•  11 

T 

•  06 

.01  . 

PAR  1 S  WATER  WORKS 

.15 

1.08 

T 

T 

.20 

.04 

.07 

.11 

.02 

.11 

Park  FOREST 

2. 57 

.39 

T 

.02 

.04 

.03 

1.01 

.19 

T 

.89 

PAW  PAW 

1  .96 

.05 

.25 

.60 

T 

.10 

T 

.03 

* 

.43 

.45 

.05 

PAYSON 

2.  50 

.40 

.02 

.05 

.43 

.08 

T 

•  32 

T 

.06 

T 

.  59 

.02 

•  21 

.32 

PEORIA  WB  AP  R 

.13 

T 

T 

.09 

T 

T 

T 

T 

.14 

•  21 

1.06 

■  94 

PEOTONE 

2  "  55 

.29 

•  64 

T 

j 

01 

.01 

■  28 

.79 

•  49 

.04 

PETERSBURG 

PLEASANT  HILL 

1.86 

.04 

.40 

.07 

.01 

■  03 

.  14 

.71 

.03 

.05 

•  32 

•  06 

PONT  I  AC 

2.49 

.03 

.11 

.23 

T 

07 

T 

T 

•  25 

1.06 

.69 

.05 

PRAIRIE  DU  ROCHE  R 

3  47 

.16 

•  73 

.47 

.45 

T 

.03 

.20 

.05 

.05 

.16 

.03 

.79 

.09 

•  04 

.02 

.20 

PR ! NCE V 1 LLE  2  NW 

.25 

T 

T 

.02 

.09 

1.10 

1.12 

.06 

•  49 

OUlNCY 

3.05 

•  40 

.02 

.07 

.  52 

.04 

.29 

.04 

•  06 

■  53 

•oe 

1  .00 

QUINCY   CAA  AP 

2.46 

.27 

.15 

.59 

T 

.03 

.01 

.20 

.01 

T 

.07 

.37 

•  03 

.75 

OUINCY  OAM  21 

2.96 

.64 

.36 

T 

06 

.46 

.05 

T 

.41 

T 

•  05 

.83 

.  10 

OUlNCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3  11 

.72 

.40 

.03 

06 

.53 

.04 

T 

.41 

T 

•  04 

.78 

.  10 

RANTOUL   CHANUTE    AF  BASE 

1*97 

.53 

T 

T 

T 

T 

T 

.34 

T 

T 

T 

T 

•  OS 

.28 

.  03 

T 

•  74 

RED  BUO 

3.60 

.15 

.78 

.52 

.66 

.14 

.09 

.04 

.30 

.08 

.  1 1 

.46 

.  1 1 

•  04 

.  02 

T 

.28 

ROBERTS   3  N 

2.25 

.38 

.05 

T 

T 

T 

T 

.25 

.02 

1 .25 

T 

.  30 

ROCHE  LLE 

■  06 

.12 

.48 

.14 

T 

T 

T 

T 

.21 

•  42 

■  24 

.45 

R0CKF0P0 

2  47 

.70 

.05 

_ 

.08 

•  20 

.70 

.04 

.70 

ROCKFORO  4  NE 

1  *99 

.02 

.18 

.54 

.01 

•  01 

.01 

.03 

.17 

.77 

.25 

ROCK  FORD  CAA  AP 

3.27 

.01 

■  63 

T 

.11 

T 

.03 

.07 

.08 

.63 

.55 

T 

1  .16 

ROCKPORT 

.48 

.40 

T 

T 

.02 

•  03 

.03 

T 

T 

RUSHVlLLE 

2.91 

■  10 

.40 

.51 

.10 

1  .60 

STE  MAR  It 

5  8-5 

.22 

.72 

2.27 

.20 

T 

.31 

.06 

1.15 

.46 

.44 

SALE  M 

.  36 

1.75 

.09 

.06 

.26 

.05 

.03 

•  36 

•  09 

.03 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

3.34 

.25 

•  40 

.73 

.69 

T 

.01 

T 

T 

.10 

.  36 

■  01 

•  01 

.03 

•  73 

•  02 

SIDE  LL 

3.30 

T 

1.60 

.54 

.59 

.13 

T 

SKOKIE  R 

SPARTA 

5  26 

.14 

2.64 

.06 

.12 

.57 

j 

.18 

■  35 

.05 

T 

.26 

T 

•  11 

.30 

.46 

SPRINGFItLD  WB  AP  R 

.30 

T 

T 

T 

.24 

T 

.10 

.11 

•  12 

■  12 

T 

.96 

SPRINGFIELD  WB  C ITY  R 

STOCKTON 

2.60 

.36 

•  47 

.11 

.08 

.02 

.11 

.06 

.05 

.32 

.60 

.42 

STREATOR 

3.50 

.72 

.02 

T 

* 

1.09 

.40 

1.20 

SYCAMORE 

•  89 

.03 

T 

.04 

.02 

.28 

.07 

TABLE  GROVE 

.12 

T 

.22 

T 

T 

.06 

T 

.99 

.01 

.05 

.57 

TAYLOR V  1  LL  E 

T  I  SK  ILWA 

3.82 

.05 

.50 

T 

.04 

1.55 

.65 

.12 

T 

.91 

TOULON 

3  .60 

.06 

.25 

T 

.04 

.03 

.05 

2.12 

.29 

.12 

■  01 

•  62 

TUSCOLA 

.07 

1.22 

* 

.  33 

.12 

T 

1.2E 

T 

T 

.03 

URBANA 

3  05 

.01 

.85 

T 

T 

.59 

.02 

T 

.06 

.6! 

T 

.01 

T 

.86 

UWRANA  ENG  CAMPUS 

2.20 

.80 

.01 

.60 

.02 

.01 

•  7< 

.02 

T 

UTICA  STARVED  ROCK  OAM 

1  .99 

.01 

.  < 

.35 

T 

T 

T 

.01 

.01 

T 

T 

■  4C 

.70 

.43 

.02 

VANDAL IA  CAA  AP 

2.28 

.92 

T 

.20 

T 

T 

T 

.19 

.08 

T 

.10 

.12 

T 

.35 

•  01 

.31 

VJRDEN 

1.35 

.11 

.25 

.02 

.06 

T 

.20 

.01 

.13 

T 

.01 

•  22 

•  3C 

T 

T 

•  0< 

T 

WALNUT 

1.39 

.03 

.15 

T 

•  15 

.2f 

.  48 

.30 

T 

WARSAW 

1  .72 

.39 

.11 

•  18 

.03 

.  29 

•  02 

.69 

WATERLOO 

3.44 

.15 

1.21 

.09 

.65 

.08 

.05 

.05 

.30 

.12 

■  04 

.27 

.05 

•  0< 

T 

.32 

WATSEKA 

4.69 

.67 

.  18 

T 

T 

mV. 

2.54 

•  63 

•  54 

WAUKEG AN 

1.56 

.59 

.01 

T 

T 

•  20 

.02 

.01 

•  1( 

.27 

.09 

.23 

WAYNE  CITY 

5.  30 

.24 

1.22 

2.60 

.50 

•  12 

.13 

.20 

.07 

■  22 

WHEATON  COLLEGE 

2.80 

.45 

T 

■  05 

•  14 

.01 

T 

.1' 

.55 

.95 

.51 

WHITE  HALL    1  E 

1.83 

.46 

.51 

T 

.04 

T 

.03 

.12 

T 

T 

.25 

.35 

•0! 

T 

WILCOX 

4.36 

.12 

.40 

3.00 

.12 

.12 

•  3( 

•  2( 

.  10 

WINDSOR 

.08 

1.12 

.06 

.08 

.07 

.03 

.0, 

.05 

.4 

.40 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

I 

2 

,3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

82 

75 

70 

57 

64 

66 

60 

65 

62 

65 

74 

69 

75 

77 

8  1 

87 

78 

75 

64 

63 

7  3 

75 

82 

88 

80 

83 

81 

85 

81 

84 

93 

74, 

6 

63 

63 

42 

33 

40 

40 

48 

39 

39 

38 

41 

44 

44 

54 

52 

56 

60 

50 

49 

42 

42 

52 

49 

57 

63 

58 

63 

65 

62 

55 

63 

50 

5 

ALEDO 

MAX 

76 

73 

56 

56 

58 

61 

56 

58 

64 

69 

67 

7  5 

82 

77 

70 

71 

63 

67 

75 

78 

81 

80 

80 

68 

74 

70 

3 

57 

52 

33 

32 

33 

39 

33 

36 

35 

42 

41 

40 

40 

45 

47 

55 

49 

43 

45 

37 

37 

53 

56 

59 

48 

58 

66 

59 

47 

46 

60 

45 

ALTON  OAM  26 

MAX 

79 

54 

55 

62 

55 

56 

60 

65 

68 

7 1 

77 

8  0 

79 

75 

75 

62 

66 

75 

70 

78 

84 

70 

77 

82 

85 

78 

71 

4 

56 

54 

34 

36 

42 

48 

45 

45 

42 

46 

48 

50 

45 

52 

50 

56 

58 

52 

48 

43 

47 

59 

58 

60 

56 

55 

64 

63 

60 

58 

62 

5 1 

ANNA    1  NM 

MAX 

78 

58 

67 

63 

81 

83 

73 

76 

70 

67 

72 

66 

86 

78 

76 

80 

88 

72 

9 

60 

60 

42 

31 

41 

41 

45 

39 

40 

38 

43 

48 

45 

47 

51 

58 

60 

51 

51 

41 

40 

53 

53 

55 

63 

56 

64 

64 

60 

54 

67 

ANTIOCH 

MAX 

7  7 

67 

60 

70 

79 

64 

9 

59 

42 

34 

30 

35 

30 

30 

35 

33 

36 

46 

39 

37 

41 

43 

56 

45 

42 

43 

37 

40 

47 

47 

58 

51 

45 

48 

.57 

51 

46 

60 

43 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

73 

72 

56 

52 

50 

60 

57 

52 

53 

56 

62 

6 1 

67 

70 

78 

80 

69 

65 

59 

64 

72 

80 

79 

80 

74 

67 

72 

76 

68 

76 

85 

67 

3 

56 

48 

33 

28 

28 

28 

30 

33 

34 

33 

42 

33 

36 

40 

40 

53 

45 

38 

42 

34 

33 

43 

49 

56 

42 

54 

49 

56 

48 

41 

63 

41. 

5 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

MAX 

80 

73 

54 

56 

62 

56 

56 

60 

58 

83 

77 

74 

62 

67 

73 

69 

78 

86 

70 

78 

83 

65 

8  1 

8 1 

91 

71 

7 

M  I  N 

58 

54 

40 

35 

43 

42 

45 

44 

44 

42 

46 

47 

42 

49 

48 

54 

59 

50 

48 

43 

44 

57 

55 

61 

56 

65 

65 

63 

59 

56 

63 

50i 

5 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

82 

75 

74 

53 

57 

o  1 

63 

55 

55 

61 

69 

OH 

7  1 

75 

80 

79 

72 

70 

67 

66 

73 

BO 

80 

84 

83 

73 

79 

80 

77 

80 

68 

72 

0 

M  I N 

57 

59 

36 

30 

36 

35 

35 

40 

35 

41 

39 

38 

38 

42 

42 

58 

48 

42 

43 

35 

40 

50 

57 

61 

53 

54 

56 

63 

53 

48 

64 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

81 

73 

59 

60 

68 

68 

64 

66 

66 

69 

74 

71 

70 

74 

82 

86 

75 

77 

72 

69 

73 

67 

80 

84 

82 

77 

82 

86 

80 

84 

91 

74 

5 

66 

59 

42 

40 

46 

49 

46 

45 

49 

44 

50 

54 

52 

54 

54 

59 

64 

59 

53 

47 

48 

57 

57 

60 

67 

65 

68 

65 

64 

59 

73 

55 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 

MAX 

60 

74 

69 

61 

68 

r, 

59 

62 

62 

68 

75 

67 

68 

74 

83 

85 

78 

76 

66 

75 

69 

80 

89 

83 

?5 

76 

78 

80 

78 

82 

73 

4 

M  I N 

60 

60 

40 

37 

40 

35 

39 

37 

40 

33 

37 

43 

42 

41 

42 

50 

59 

49 

51 

41 

36 

53 

49 

53 

50 

60 

62 

64 

65 

64 

65 

48 

CARL INV I LLE   4  E 

MAX 

80 

74 

64 

53 

62 

61 

59 

60 

60 

66 

73 

72 

72 

76 

80 

78 

78 

75 

65 

6  7 

77 

73 

76 

86 

79 

78 

84 

85 

60 

8  3 

90 

73 

1 

52 

64 

36 

31 

36 

36 

41 

39 

>6 

39 

37 

42 

39 

46 

41 

53 

59 

44 

48 

36 

35 

56 

54 

56 

59 

54 

63 

61 

54 

52 

69 

47 

* 

CARLVLE 

MAX 

78 

75 

58 

59 

65 

81 

74 

68 

72 

7 1 

74 

90 

66 

81 

82 

87 

79 

84 

94 

74 

5 

62 

64 

39 

33 

40 

40 

45 

41 

45 

40 

42 

43 

41 

42 

44 

54 

61 

47 

50 

40 

38 

54 

54 

56 

56 

54 

64 

54 

54 

65 

48 

7 

CHARLESTON 

MAX 

47 

54 

59 

55 

58 

57 

5  7 

61 

72 

67 

70 

76 

80 

81 

76 

70 

66 

68 

73 

77 

80 

86 

70 

71 

7  7 

8  1 

7  8 

84 

69 

e 

32 

38 

36 

41 

40 

35 

36 

38 

39 

40 

45 

46 

54 

56 

41 

46 

36 

38 

50 

50 

59 

57 

55 

57 

61 

56 

55 

53 

46 

CHENOA 

MAX 

80 

70 

57 

63 

58 

55 

54 

68 

74 

79 

69 

70 

60 

?2 

80 

78 

70 

8 

55 

54 

33 

28 

32 

35 

32 

35 

35 

40 

38 

1  ! 

34 

38 

40 

56 

46 

38 

40 

30 

40 

52 

52 

59 

59 

54 

54 

53 

45 

62 

43 

* 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

76 

72 

48 

50 

49 

5  7 

46 

48 

*  7 

55 

54 

c  0 

56 

60 

69 

78 

61 

52 

50 

55 

65 

73 

77 

81 

62 

61 

69 

78 

68 

75 

88 

62 

3 

M  I N 

53 

48 

35 

32 

37 

4  i 

36. 

41 

37 

41 

43 

43 

44 

47 

49 

56 

47 

47 

45 

44 

45 

52 

56 

62 

55 

54 

51 

60 

56 

53 

63 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 

77 

74 

50 

51 

50 

6  1 

51 

50 

54 

56 

59 

5  7 

67 

71 

80 

60 

62 

61 

58 

63 

74 

82 

86 

82 

72 

68 

80 

7 1 

79 

91 

67 

5 

57 

50 

35 

32 

34 

37 

36 

41 

36 

38 

42 

40 

42 

46 

47 

60 

47 

46 

45 

43 

41 

49 

53 

62 

53 

57 

52 

60 

53 

48 

64 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

76 

72 

49 

50 

50 

54 

46 

50 

48 

55 

56 

51 

69 

63 

7  0 

79 

62 

53 

51 

57 

66 

74 

71 

81 

65 

62 

66 

79 

7  1 

77 

66 

63 

0 

54 

49 

35 

33 

39 

41 

37 

41 

36 

43 

44 

45 

45 

50 

52 

62 

47 

47 

45 

45 

49 

57 

61 

63 

56 

54 

51 

61 

57 

56 

64 

CICERO 

MAX 

78 

72 

70 

52 

50 

62 

55 

54 

54 

59 

6i 

0  0 

66 

7  1 

8  0 

82 

72 

61 

59 

65 

74 

80 

84 

84 

74 

66 

69 

80 

72 

'  78 

90 

68 

9 

59 

50 

37 

30 

34 

37 

34 

38 

)6 

36 

46 

38 

41 

44 

45 

58 

50 

44 

47 

41 

40 

48 

51 

50 

55 

50 

59 

52 

46 

64 

45 

3 

COBOEN  2  S 

MAX 

78 

72 

57 

65 

65 

59 

61 

67 

72 

8  2 

77 

75 

70 

6  7 

7  3 

71 

78 

67 

82 

77 

79 

80 

79 

60 

B9 

73 

2 

58 

60 

36 

28 

35 

34 

46 

32 

32 

31 

36 

44 

40 

4* 

44 

51 

57 

48 

47 

39 

35 

50 

47 

52 

61 

54 

6( 

61 

57 

5  1 

60 

46 

DANVILLE 

MAX 

74 

70 

62 

?2 

77 

77 

81 

70 

9 

60 

65 

37 

30 

36 

40 

32 

36 

31 

38 

34 

36 

43 

42 

52 

52 

38 

43 

38 

32 

46 

45 

56 

53 

54 

56 

63 

53 

45 

61 

DAVENPORT    IOWA   L   0  15 

MAX 

61 

68 

56 

62 

54 

54 

53 

62 

65 

70 

74 

79 

68 

67 

76 

72 

74 

66 

5 

52 

39 

34 

33 

35 

39 

35 

40 

36 

42 

45 

-  7 

45 

49 

51 

57 

51 

49 

47 

40 

50 

57 

60 

59 

54 

57 

57 

56 

53 

51 

« 

* 

DECATUR 

MAX 

66 

78 

so 

54 

60 

58 

59 

56 

3  G 

6 1 

73 

74 

76 

8  3 

74 

71 

66 

67 

75 

80 

80 

67 

78 

73 

80 

78 

84 

90 

72 

7 

M  1  N 

56 

64 

36 

31 

38 

ig 

38 

41 

18 

40 

40 

43 

48 

44 

47 

57 

54 

45 

46 

35 

41 

53 

55 

60 

57 

56 

60 

62 

55 

53 

64 

DIXON 

MAX 

76 

67 

62 

52 

54 

60 

60 

52 

S6 

60 

65 

67 

68 

73 

79 

7  8 

72 

67 

63 

65 

73 

79 

79 

77 

74 

7  1 

73 

74 

70 

74 

84 

68 

5 

M  1 N 

59 

49 

34 

30 

33 

29 

30 

36 

34 

41 

42 

40 

38 

44 

44 

53 

44 

42 

44 

35 

40 

46 

52 

60 

44 

51 

53 

60 

50 

43 

65 

DU  QUOIN   2  S 

MAX 

82 

75 

73 

57 

u4 

62 

58 

63 

62 

67 

73 

7  1 

68 

75 

80 

84 

78 

76 

70 

67 

74 

71 

80 

86 

83 

80 

82 

83 

80 

81 

g  0 

74 

0 

M  IN 

61 

63 

42 

33 

40 

48 

39 

42 

36 

40 

43 

45 

46 

48 

54 

68 

49 

51 

41 

40 

53 

51 

55 

63 

57 

63 

64 

60 

54 

62 

EAST  ST   LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

87 

76 

67 

61 

69 

61 

62 

64 

61 

69 

76 

71 

76 

79 

85 

64 

78 

79 

73 

70 

77 

71 

80 

69 

82 

79 

84 

86 

85 

80 

93 

75 

9 

57 

65 

37 

36 

43 

42 

49 

42 

43 

42 

40 

47 

44 

50 

49 

54 

61 

49 

52 

44 

42 

56 

56 

57 

56 

57 

64 

61 

58 

53 

63 

50 

* 

EFFINGHAM 

MAX 

81 

80 

72 

55 

6 1 

59 

56 

60 

S  H 

59 

73 

67 

71 

82 

8  3 

76 

77 

71 

66 

68 

73 

76 

80 

89 

85 

79 

81 

85 

79 

62 

93 

73 

5 

60 

63 

4  1 

32 

38 

)y 

42 

42 

44 

39 

39 

39 

40 

46 

46 

48 

58 

43 

45 

37 

36 

51 

52 

59 

53 

52 

61 

62 

57 

51 

62 

47 

EL I2ABETHT0WN 

MAX 

80 

76 

69 

58 

64 

66 

62 

62 

61 

66 

70 

68 

69 

73 

8 1 

83 

7  7 

75 

86 

82 

80 

82 

82 

73 

6 

63 

64 

43 

33 

40 

41 

52 

37 

41 

38 

41 

47 

46 

55 

51 

53 

61 

53 

52 

43 

39 

49 

56 

62 

64 

(  .. 

69 

62 

55 

7C 

51 

5 

FAIRFIELD 

MAX 

80 

69 

54 

'72 

84 

75 

73 

64 

65 

72 

73 

81 

87 

82 

78 

80 

8  3 

92 

72 

8 

63 

64 

42 

33 

39 

38 

49 

39 

37 

40 

45 

44 

54 

48 

54 

61 

50 

50 

44 

38 

47 

48 

54 

62 

59 

64 

62 

62 

62 

63 

50 

2 

FLORA 

MAX 

82 

56 

62 

61 

86 

79 

74 

70 

67 

73 

72 

80 

88 

B2 

77 

81 

B5 

80 

8  3 

90 

74 

0 

61 

63 

41 

34 

41 

41 

42 

42 

41 

44 

42 

52 

47 

57 

61 

47 

49 

43 

40 

51 

50 

57 

62 

60 

63 

62 

59 

54 

64 

FREEPORT 

MAX 

73 

5  G 

56 

50 

54 

5  g 

56 

52 

60 

64 

fi  H 

7 1 

7  5 

7  7 

76 

73 

68 

60 

65 

72 

80 

78 

77 

7  1 

69 

70 

72 

66 

73 

81 

67 

2 

56 

45 

33 

30 

34 

27 

30 

35 

'JO 

39 

46 

18 

36 

38 

41 

50 

42 

40 

43 

32 

38 

43 

52 

62 

43 

44 

49 

56 

49 

44 

61 

FULTON  DAM  13 

MAX 

74 

62 

50 

54 

3  g 

55 

52 

5 

59 

60 

o  1 

69 

72 

76 

75 

66 

66 

59 

65 

72 

79 

78 

74 

70 

66 

74 

72 

67 

74 

7  J 

65 

9 

56 

48 

35 

32 

36 

?H 

35 

37 

36 

43 

46 

45 

43 

48 

49 

54 

52 

49 

45 

43 

48 

54 

64 

53 

56 

54 

60 

53 

4.8 

64 

47 

5 

GALE  SBURG 

MAX 

69 

74 

4? 

54 

58 

63 

56 

55 

62 

69 

69 

74 

80 

72 

70 

70 

57 

66 

74 

78 

80 

80 

71 

65 

79 

76 

68 

75 

82 

68 

3 

M  I  N 

54 

40 

1  1 

31 

34 

■r 

33 

36 

35 

41 

37 

..  ] 

43 

47 

50 

55 

46 

40 

40 

33 

45 

54 

57 

57 

49 

56 

57 

53 

49 

49 

6ALVA 

MAX 

77 

76 

•  64 

54 

58 

67 

65 

58 

5  3 

63 

70 

67 

69 

74 

82 

77 

72 

71 

70 

67 

79 

60 

79 

81 

78 

74 

78 

75 

72 

77 

84 

71 

5 

56 

53 

32 

29 

31 

36 

32 

35 

33 

41 

40 

41 

39 

45 

48 

54 

50 

44 

35 

44 

52 

55 

56 

49 

55 

55 

61 

49 

47 

63 

GOLCONDA  DAM  51 

80 

72 

60 

58 

66 

G  B 

62 

64 

52 

66 

73 

0  R 

66 

70 

80 

84 

70 

74 

68 

68 

72 

67 

BO 

82 

80 

78 

80 

84 

78 

82 

98 

72 

r' 

M  IN  . 

62 

58 

36 

32 

40 

40 

42 

38 

40 

39 

42 

48 

52 

56 

52 

54 

58 

54 

50 

42 

42 

52 

50 

56 

62 

66 

64 

60 

56 

56 

o. 

50 

5 

GREENVILLE 

MAX 

79 

74 

71 

55 

62 

59 

57 

62 

g  -J 

67 

73 

G  B 

69 

82 

84 

77 

72 

70 

66 

73 

71 

75 

86 

82 

7? 

79 

73 

0 

M  I N 

57 

62 

32 

37 

40 

43 

42 

39 

42 

45 

45 

42 

48 

55 

60 

49 

48 

39 

45 

55 

53 

65 

54 

54 

62 

61 

57 

55 

67 

49 

7 

GRIGGSVILLE 

MAX 

79 

76 

68 

58 

62 

e  2 

59 

59 

i 

68 

72 

69 

70 

76 

83 

79 

73 

74 

69 

68 

75 

72 

80 

83 

78 

74 

'  82 

76 

78 

75 

72 

3 

MIN 

55 

61 

36 

31 

36 

45 

39 

38 

48 

44 

45 

43 

42 

46 

50 

50 

58 

47 

49 

.  38 

42 

56 

59 

57 

56 

63 

66 

53 

50 

50 

48 

4 

HARR ] SBURG 

MAX 

83 

76 

69 

59 

66 

68 

61 

65 

63 

69 

75 

68 

71 

75 

82 

87 

76 

78 

70 

68 

76 

72 

85 

88 

83 

85 

85 

B6 

80 

85 

94 

75 

7 

h  In 

64 

65 

43 

32 

40 

36 

48 

36 

41 

35 

38 

44 

45 

52 

47 

50 

61 

49 

50 

41 

36 

48 

47 

54 

63 

63 

63 

66 

63 

51 

63 

49 

5 

HAVANA 

MAX 

79 

T6 

66 

56 

59 

64 

60 

57 

58 

63 

72 

73 

76 

81 

78 

72 

73 

66 

67 

74 

76 

77 

82 

76 

71 

92 

80 

74 

78 

87 

71 

7 

MIN 

57 

61 

36 

32 

36 

37 

40 

38 

45 

40 

43 

42 

46 

46 

58 

54 

45 

45 

38 

44 

55 

55 

59 

56 

56 

64 

54 

50 

64 

48 

2 

S*e  reference  cotes  following  Station  lode*. 


Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
MAY  1954 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOOPESTON 

MAX 

59 

64 

37 

31 

36 

34 

39 

37 

36 

35 

41 

35 

38 

43 

47 

56 

73 
48 

69 
38 

6 1 

38 

36 

7 1 
34 

49 

82 
47 

88 
60 

8  1 

55 

68 

57 

77 
55 

80 
60 

76 
55 

80 
46 

91 
64 

JACKSONVILLE 

MAX 

55 

62 

37 

32 

35 

37 

39 

36 

40 

4  6 

42 

46 

43 

45 

42 

8 1 

51 

73 
51 

73 
45 

71 
49 

67 

40 

75 
40 

71 

57 

80 
56 

84 

57 

80 
58 

71 
54 

84 
63 

83 
63 

78 
52 

8  1 
51 

91 
64 

JERSEYV I LLE 

MAX 
M  I  N 

53 

64 

37 

31 

36 

42 

41 

40 

36 

40 

42 

40 

38 

43 

43 

56 

77 
57 

75 
43 

48 

68 

38 

75 
40 

56 

55 

85 
57 

82 
59 

76 
55 

83 
62 

85 
61 

82 
53 

82 
50 

93 
65 

JOLIET 

MAX 

59 

53 

35 

31 

34 

30 

34 

40 

36 

36 

48 

37 

36 

40 

44 

80 
55 

75 
45 

67 
42 

60 
42 

65 
38 

73 
37 

80 
52 

81 

49 

83 
62 

78 
51 

72 
51 

73 
51 

79 
59 

73 
54 

77 
45 

89 
66 

KANKAKEE 

MAX 

57 

54 

36 

30 

36 

34 

35 

35 

37 

36 

44 

37 

38 

It 

45 

52 

71 
51 

67 
41 

41 

37 

37 

46 

80 
49 

83 
60 

7  7 
51 

69 

57 

7  5 
53 

78 

59 

74 
55 

7  7 
46 

87 
63 

KANKAKEE   '.  NW 

MAX 

56 

53 

38 

30 

34 

32 

34 

36 

36 

36 

44 

34 

37 

42 

42 

56 

72 
48 

68 
39 

39 

34 

33 

47 

80 
47 

83 
57 

74 
50 

71 
56 

75 
52 

78 
58 

73 
54 

76 
45 

87 
63 

KEWANEE 

MAX 

53 

48 

32 

29 

30 

33 

31 

36 

33 

40 

39 

39 

38 

44 

47 

53 

72 

50 

67 
42 

44 

34 

43 

53 

55 

57 

49 

69 
55 

55 

7  7 
57 

68 

50 

73 

45 

83 
62 

LA  HARPE 

MAX 

55 

55 

34 

32 

35 

40 

35 

54 
36 

36 

41 

40 

4  5 

45 

47 

44 

58 

69 

50 

71 

47 

32 

39 

52 

58 

57 

48 

57 

60 

61 

49 

50 

83 
62 

LA  SALLE  PERU 

MAX 

58 

53 

36 

32 

37 

32 

32 

39 

37 

44 

45 

38 

37 

43 

43 

53 

72 
47 

70 
40 

58 
43 

66 

33 

75 
41 

84 

49 

80 
53 

84 
61 

75 
50 

69 
58 

77 
55 

76 
61 

70 
53 

78 
44 

87 
65 

LINCOLN 

MAX 

75 
55 

71 

63 

68 

37 

57 
31 

61 

37 

65 
35 

60 
37 

59 
40 

59 
36 

64 

40 

73 
40 

69 
40 

74 
38 

78 

8  3 
43 

58 

74 
54 

74 
42 

45 

33 

40 

53 

53 

59 

56 

56 

58 

62 

53 

49 

90 
62 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

61 

62 

40 

34 

43 

45 

49 

41 

43 

38 

49 

46 

41 

47 

52 

84 
57 

79 
59 

74 
48 

7  1 

50 

67 
41 

73 
40 

71 
54 

78 
55 

85 
59 

81 
53 

78 
56 

80 
65 

81 
63 

79 
60 

8  1 
58 

88 
63 

MARENGO 

MAX 

56 

43 

33 

29 

35 

28 

29 

34 

36 

36 

45 

36 

35 

39 

40 

54 

68 

61 
41 

42 

34 

37 

80 
42 

80 
47 

78 
59 

73 
47 

69 
49 

70 
49 

76 
58 

68 
50 

74 
47 

84 
63 

MATTOON 

MAX 

57 

57 

34 

32 

38 

58 

35 

36 

37 

6 1 

39 

72 
43 

40 

39 

45 

48 

56 

74 

52 

70 
43 

64 
46 

65 
37 

38 

50 

82 

50 

87 
58 

71 

57 

72 
58 

77 
60 

81 
61 

78 
56 

82 

52 

92 
64 

MC  LEANSBORO 

MAX 

84 
62 

76 
63 

70 
42 

58 
33 

65 
37 

62 

35 

59 
47 

63 
37 

61 
41 

66 
39 

73 
39 

65 
44 

69 
42 

7  3 
47 

8  1 
47 

50 

73 
60 

75 
49 

48 

43 

72 
38 

48 

82 
48 

90 
53 

78 

63 

82 
59 

80 
63 

86 

63 

81 
61 

82 

52 

92 
62 

MINONK 

MAX 

54 

53 

36 

29 

32 

31 

31 

34 

34 

62 
40 

38 

67 
36 

72 
36 

7  5 
41 

80 
43 

53 

73 
49 

72 
39 

59 
43 

67 

30 

74 
39 

62 
48 

79 

50 

84 
56 

72 
48 

67 

51 

80 
55 

60 

56 

74 
51 

79 
48 

89 
60 

MOLINE  WB  AP 

MAX 

53 

39 

32 

36 

33 

34 

39 

35 

40 

38 

43 

39 

43 

46 

54 

71 

47 

68 
42 

40 

66 
32 

43 

55 

81 

59 

78 
60 

7  1 
47 

63 

57 

77 
57 

73 
56 

66 

50 

74 

47 

82 
60 

MONMOUTH 

MAX 

57 

54 

33 

32 

36 

37 

33 

36 

37 

42 

70 
40 

67 
40 

7  0 
38 

7  5 
42 

45 

58 

64 
46 

71 
41 

46 

32 

46 

53 

53 

58 

46 

57 

58 

62 

69 
51 

46 

83 
63 

MORRIS  3  NE 

MAX 

57 

52 

34 

30 

33 

28 

31 

39 

36 

34 

41 

33 

34 

38 

40 

52 

77 
44 

69 
37 

40 

67 
31 

74 
34 

82 
43 

82 
48 

86 

59 

81 

47 

73 
55 

77 
52 

78 

58 

74 
53 

78 
43 

87 
62 

MORR I  SON 

MAX 

54 

48 

1  ! 

29 

32 

27 

28 

33 

34 

40 

41 

17 

36 

38 

42 

80 
50 

76 
45 

68 
39 

68 

42 

66 
32 

73 
40 

50 

80 

52 

78 
58 

73 
42 

66 

53 

73 
53 

74 
59 

68 
47 

74 
40 

82 
60 

MORR ISONVILLE    1  E 

MAX 

53 

63 

-;r. 

32 

35 

)fl 

40 

40 

40 

38 

43 

40 

45 

44 

54 

76 
57 

73 
43 

48 

67 
36 

39 

52 

75 

52 

88 
57 

80 
58 

77 
52 

81 
62 

84 
60 

60 
52 

84 
51 

92 
65 

MT   CARMEL   WATER  WORKS 

MAX 
M  IN 

63 

63 

33 

41 

39 

50 

39 

I  ! 

36 

40 

44 

42 

54 

49 

86 
52 

80 
60 

75 
50 

69 
49 

68 

43 

74 
39 

76 

58 

83 
47 

88 

56 

85 

63 

84 
63 

83 
63 

83 
69 

81 
61 

84 

53 

92 
63 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

55 

48 

32 

30 

34 

!7 

32 

36 

35 

41 

43 

1.-1 

36 

36 

43 

78 
49 

73 
43 

65 
40 

62 
44 

67 

30 

73 
40 

81 

50 

79 

54 

78 
63 

72 

67 
47 

72 

50 

71 

57 

65 
50 

74 

42 

81 
62 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

82 
60 

74 
62 

6  ) 
4 

56 

32 

62 
37 

64 
40 

56 
46 

62 
39 

59 
41 

65 
37 

72 
43 

63 
44 

70 

42 

75 
50 

80 
46 

84 
54 

74 
59 

72 
48 

70 
48 

66 
42 

72 
42 

70 
52 

77 

53 

86 

58 

81 

58 

77 
56 

80 
62 

84 
63 

81 
59 

82 

54 

90 
63 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

80 
62 

76 
63 

7 

42 

30 

40 

3  8 

50 

37 

VI 

34 

42 

43 

42 

51 

50 

60 

75 
57 

84 

55 

51 

39 

37 

51 

49 

56 

82 
62 

58 

60 
64 

63 

60 

55 

88 
65 

NEWTON 

MAX 

62 

63 

4  0 

33 

38 

IB 

45 

42 

in 

38 

41 

44 

42 

50 

46 

85 
55 

81 
60 

75 
46 

72 
48 

68 

40 

75 
37 

48 

83 
48 

89 

57 

81 

57 

79 

57 

80 
6.1 

85 
61 

84 

59 

86 
53 

92 
63 

OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 

OTTAWA 

MAX 

74 

58 

52 

36 

32 

56 
36 

33 

34 

41 

38 

60 
44 

44 

39 

39 

43 

45 

55 

74 
46 

69 
42 

60 
44 

69 
34 

75 
45 

47 

79 

52 

85 
60 

74 

60 

69 
60 

76 
54 

76 
60 

71 
55 

76 
46 

84 
65 

PALESTINE 

MAX 

64 

64 

38 

34 

40 

1  7 

44 

42 

36 

35 

41 

40 

40 

50 

44 

51 

80 
60 

73 
45 

67 
48 

6  7 

40 

73 
36 

81 
48 

85 
51 

91 
57 

76 
61 

76 
58 

83 
62 

86 
64 

66 
60 

86 

50 

94 
64 

PANA 

MAX 

57 

63 

98 

30 

37 

<q 

41 

42 

37 

40 

42 

43 

39 

45 

48 

85 
56 

77 
57 

75 
44 

64 
48 

67 
36 

76 
38 

78 
51 

78 
51 

89 

57 

78 
56 

76 
53 

82 
62 

83 
61 

80 
55 

85 
51 

91 
68 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

60 

il 

39 

47 

44 

78 
55 

75 
56 

69 
42 

65 
46 

65 
38 

73 
35 

79 
48 

83 
50 

88 

60 

81 

57 

68 

53 

78 
58 

82 
60 

78 
56 

82 
50 

91 

62 

PARK  FOREST 

MAX 

58 

51 

34 

30 

30 

29 

34 

38 

36 

31 

37 

34 

36 

38 

43 

7  8 

53 

62 
43 

63 

37 

58 

38 

62 
32 

71 
33 

78 

81 
47 

85 
59 

71 
47 

69 

54 

72 
49 

79 
59 

71 
50 

76 
47 

88 

57 

PEORIA  WB  AP 

MAX 

56 

43 

35 

32 

37 

62 
39 

35 

38 

37 

6  1 

40 

44 

42 

47 

80 
46 

67 

55 

69 
50 

68 
45 

58 

66 

35 

72 
47 

75 
56 

77 
58 

80 
58 

71 
53 

68 

55 

80 
58 

76 
56 

70 
53 

79 
51 

85 
62 

PONT  I  AC 

MAX 

57 

55 

36 

31 

36 

35 

35 

37 

37 

43 

42 

1 

40 

44 

45 

58 

69 
50 

69 
43 

60 
45 

65 

35 

71 
40 

78 

50 

78 
51 

8  2 
r 

74 
53 

69 
57 

77 
55 

77 
59 

73 
55 

77 
49 

85 
63 

OUINCY 

MAX 
M  I  N 

56 

75 
60 

36 

34 

37 

43 

38 

41 

43 

43 

47 

44 

50 

48 

61 

70 
54 

75 
46 

50 

69 
39 

42 

58 

83 
56 

60 

7  5 
57 

73 
58 

B  B 
64 

63 

75 
53 

7  3 
55 

81 
64 

OU1NCY  CAA  AP 

MAX 
M  I  N 

53 

40 

32 

30 

V, 

37 

36 

>< 

41 

39 

■ 

41 

47 

72 
56 

68 

53 

73 
48 

61 
42 

66 
38 

74 
43 

62 

56 

80 
55 

57 

67 
55 

74 
54 

66 
61 

72 
51 

72 
47 

74 
50 

81 

64 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 
M  IN 

78 
57 

76 
53 

53 
34 

53 
32 

56 
39 

60 
39 

55 
39 

54 
40 

■  H 

59 
42 

67 

42 

69 
40 

74 
46 

80 
50 

74 

73 
46 

68 
47 

62 

65 

12 

79 

80 

86 

73 

67 

7f 

80 

76 

81 

92 

ROBERTS  3  N 

MAX 
MIN 

78 
66 

77 
58 

72 
36 

54 
30 

57 
31 

64 

32 

60 
36 

54 
36 

52 
<7 

58 
37 

68 
40 

i- 

70 
35 

74 

40 

80 
44 

74 

56 

69 
48 

70 
4  1 

61 
42 

65 
34 

74 
39 

80 
49 

81 
49 

86 
59 

81 

53 

70 
55 

77 

55 

80 
62 

77 
53 

79 
47 

801 
62 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

76 
56 

65 
45 

57 

50 
39 

50 
34 

60 
28 

60 
31 

50 
34 

bi 
it 

58 
42 

62 
42 

hr 

36 

67 
37 

71 
40 

78 
42 

79 
50 

77 
43 

66 
43 

63 
43 

66 
34 

74 
39 

79 
46 

80 
52 

79 
61 

77 
47 

73 
43 

69 
51 

74 
58 

70 
51 

75 
45 

83 
65 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 
MIN 

68 
51 

59 
41 

41 
32 

52 
30 

51 

35 

6  ' 

30 

52 
31 

52 
36 

53 
37 

57 
43 

60 
41 

63 
38 

69 
38 

71 

80 
45 

80 
5  1 

67 
45 

65 
43 

60 

65 

38 

74 
4  1 

80 
47 

80 
50 

Bl 
56 

73 
48 

'60 

50 

70 
5? 

73 
52 

68 
49 

75 
44 

85 

62 

See  reference  notes  following  Station  lodes. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol 

Month 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

RU3HV1LLE 

MAX 
MIN 

76 
54 

75 
55 

62 

35 

56 
31 

61 
35 

56 
37 

64 
37 

57 
38 

58 
35 

61 
36 

71 

42 

70 
45 

75 
45 

76 
45 

8  1 
46 

76 
58 

71 

55 

73 
4  1 

66 
48 

68 

36 

75 
43 

72 
59 

77 
57 

8? 
52 

74 
56 

71 
57 

66 
62 

60 
61 

74 
50 

77 
51 

86 

62 

71.3 
47.2 

SKOK IE 

MAX 
MIN 

77 
6  3 

77 
49 

74 
41 

53 
34 

53 
40 

54 
35 

53 
\ 

51 
38 

53 
38 

59 
40 

60 
50 

56 
4  1 

62 
v„ 

66 
42 

74 
44 

79 
56 

79 

50 

57 
41 

54 
44 

61 

41 

69 
37 

75 
43 

75 
47 

79 

77 
50 

63 
51 

64 

50 

77 
59 

77 
54 

75 
48 

87 
64 

66.8 
45.5 

SPARTA 

MAX 
M  IN 

61 
59 

78 

66 

66 
40 

58 
33 

66 
41 

65 
44 

57 
47 

61 

43 

61 
41 

68 

39 

74 
46 

74 
49 

71 
43 

76 
44 

82 
50 

BO 
56 

82 
61 

76 

5U 

75 
50 

68 

39 

74 
42 

68 
54 

79 

53 

88 
59 

65 

59 

78 
56 

81 
63 

84 
64 

83 
59 

82 
56 

91 
64 

74.6 
50.6 

SPRINGFIELD   MS  AP 

MAX 
MIN 

76 
55 

75 
46 

46 

35 

55 
30 

60 

35 

58 
39 

57 

56 
37 

57 
37 

63 
44 

71 
40 

67 
44 

73 
41 

76 
46 

81 
46 

74 
56 

72 
53 

71 
46 

59 
43 

66 

36 

74 
45 

72 
56 

78 

56 

84 
57 

76 
•  9 

75 
57 

83 
62 

82 
58 

77 
52 

82 
53 

89 
63 

70.5 
47.4 

SPR INGF IELD   WB  CITY 

MAX 
M  IN 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

72 
50 

54 
42 

52 
30 

49 
28 

52 
31 

59 
26 

55 
28 

51 
33 

55 
32 

58 
36 

63 
41 

66 

37 

68 

38 

72 
39 

77 
4  5 

76 

53 

73 
41 

65 

41 

60 
40 

65 
30 

70 
41 

76 
46 

77 

52 

75 
60 

72 
45 

68 
47 

60 
49 

70 
57 

65 
47 

72 
47 

eo 

61 

65.8 
41.6 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

75 
57 

71 
47 

66 

33 

51 
28 

50 
30 

'61 

29 

57 
28 

51 
32 

55 
40 

56 
35 

61 
38 

65 
36 

68 
35 

72 
40 

80 
43 

78 
52 

72 
44 

66 

41 

59 
43 

70 
32 

75 
36 

82 
45 

80 
49 

79 

57 

74 
43 

73 
53 

73 
49 

77 
58 

69 
51 

75 
43 

85 
61 

68.6 
42.2 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

70 
55 

74 
56 

56 
34 

56 
30 

AO 
35 

65 
41 

57 
35 

57 
36 

59 
35 

64 
44 

71 
43 

70 
44 

72 
44 

76 
48 

82 
50 

70 
59 

70 
52 

72 
47 

61 
47 

66 
37 

75 
45 

76 

tb 

82 
55 

83 
58 

73 
53 

68 
57 

85 
60 

78 
61 

72 
52 

76 

50 

85 
63 

70.4 
47.9 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

81 
55 

80 
61 

73 
37 

55 
30 

60 
38 

59 
35 

58 

40 

59 
41 

57 
36 

62 
39 

74 
37 

70 

38 

69 
40 

75 

81 
45 

81 

5  3 

75 
53 

72 
41 

b  S 

67 
34 

74 

35 

80 
47 

76 
49 

88 
56 

75 
52 

69 
57 

77 
57 

60 

59 

80 
57 

82 
49 

91 
63 

72.6 
45.9 

URBANA 

MAX 
M  IN 

78 
57 

75 
64 

69 
38 

54 
30 

59 
39 

59 
37 

58 
40 

56 
40 

55 
38 

60 
39 

71 

41 

66 

40 

69 
38 

74 
44 

80 
49 

70 
56 

74 

52 

70 
43 

61 
44 

66 
36 

72 
38 

78 

53 

79 

53 

86 
59 

74 
57 

66 
59 

77 
57 

79 
61 

77 
55 

80 
50 

90 
63 

70.5 
47.5 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

MAX 
MIN 

82 
5<> 

74 
53 

54 
34 

56 
32 

62 
35 

54 
36 

57 
41 

61 
36 

60 

35 

65 

37 

73 
35 

68 
40 

70 
38 

76 
47 

80 
43 

65 

50 

78 
49 

74 
43 

61 
44 

67 
37 

74 
34 

72 
51 

77 
48 

89 
53 

69 

53 

77 
53 

63 
63 

86 

79 
54 

84 

50 

92 
64 

72.2 
45.2 

VIRDEN 

MAX 
M  1  N 

77 
54 

75 
65 

70 
37 

57 
29 

61 

34 

60 
38 

58 
40 

59 
38 

e  c 

36 

65 
39 

74 

39 

70 
44 

72 
40 

76 
47 

81 
51 

-c 

57 

75 

58 

74 
46 

69 
48 

67 

36 

73 
45 

70 
56 

77 

55 

87 

58 

82 
59 

77 
53 

82 
63 

83 
61 

81 
53 

83 
53 

91 
66 

73.2 
48.3 

WALNUT 

MAX 
MIN 

77 
58 

70 
50 

70 
33 

53 
30 

57 
34 

62 
33 

57 
30 

53 
36 

57 
34 

61 
41 

66 
40 

69 
41 

72 
40 

75 
45 

82 
48 

re 

54 

76 
45 

68 
44 

66 
45 

67 

33 

75 
45 

62 
5] 

79 
55 

60 
59 

74 
47 

73 
55 

76 
54 

75 
60 

68 
50 

75 
46 

83 
62 

70.2 
45.1 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

78 
58 

75 
58 

72 
37 

55 
31 

55 
36 

64 

32 

59 
38 

54 

36 

52 
38 

58 
36 

65 
42 

63 
36 

71 
38 

74 

79 
45 

7  ^ 

55 

71 
49 

68 

39 

61 
41 

66 

37 

73 
34 

60 
46 

81 
47 

67 
61 

79 
54 

69 
53 

76 
54 

62 
59 

76 
54 

80 
47 

69 
63 

70.6 
45.1 

WAUKEGAN 

MAX 
M  IN 

76 

59 

69 
43 

63 
35 

49 

29 

47 

35 

49 

30 

51 
30 

52 
35 

51 
34 

58 
36 

55 
45 

55 
38 

63 
37 

66 
40 

69 
40 

80 
55 

66 
46 

55 
40 

54 

60 
37 

67 
35 

7' 

73 
45 

80 
56 

73 
48 

68 
45 

60 
49 

79 
57 

74 
52 

75 
47 

86 
60 

64.5 
42.7 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

77 
58 

73 
48 

71 
35 

51 
29 

51 
29 

61 

29 

59 
31 

52 
30 

52 
34 

57 
33 

59 
46 

59 
36 

66 

37 

70 
39 

78 

39 

78 

76 
45 

62 
39 

58 

43 

63 
36 

73 
36 

80 
45 

62 
51 

81 

59 

78 
..  ] 

71 
51 

68 
49 

78 
58 

77 
52 

7( 

87 
61 

68.5 
42.7 

WHITE  HALL   1  E 

MAX 
M  IN 

63 
54 

75 
65 

72 
37 

55 
<" 

61 

38 

61 

37 

57 
41 

59 
37 

59 
39 

66 
42 

72 
37 

71 
44 

71 
39 

75 
46 

81 
43 

81 

53 

75 
59 

75 
46 

73 

67 
39 

'  74 
40 

!  '  * 

60 
58 

84 

55 

6  ' 
60 

76 

56 

84 
64 

H. 

62 

83 
52 

81 
51 

81 
66 

73.3 
48.5 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

81 
58 

79 
63 

70 
39 

55 
32 

60 

39 

56 
38 

58 
42 

57 
41 

55 
38 

63 
41 

72 
44 

63 
38 

71 
47 

76 
43 

81 
46 

82 
5  i 

75 
56 

72 
42 

6! 
47 

66 

35 

73 
36 

77 

5C 

8C 
5C 

88 
57 

83 
52 

75 
55 

60 
60 

83 
61 

8C 
55 

83 
5C 

92 
63 

72.6 
47.6 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 

EVAP 

.42 

.15 

.15 

.17 

.12 

.15 

.04 

.16 

.08 

.17 

.  14 

.14 

.14 

.15 

.11 

.21 

.25 

.06 

.13 

.28 

.15 

.19 

.08 

.16 

.  26 

.18 

.08 

.  13 

.29 

.18 

.21 

5.13 

WIND 

47 

39 

79 

13 

12 

15 

12 

27 

19 

18 

22 

11 

27 

41 

7 

23 

17 

12 

32 

38 

28 

13 

26 

24 

30 

16 

38 

39 

38 

30 

793 

EVAP 

.15 

..01 

.10 

.13 

.06 

.13 

.07 

.01 

.16 

.00 

.  19 

.  16 

.13 

.37 

.20 

.22 

.11 

.11 

.17 

.24 

.29 

.28 

.21 

.20 

.08 

.06 

.02 

.18 

.27 

4.45B 

WIND 

149 

69 

53 

50 

40 

14 

56 

16 

33 

39 

23 

37 

19 

20 

# 

85 

15 

27 

19 

35 

15 

57 

40 

113 

■  30 

14 

24 

103 

33 

99, 

1327 

MAX 

77 

74 

60 

42 

58 

54 

68 

56 

58 

58 

60 

62 

67 

74 

84 

84 

74 

70 

62 

73 

80 

ft. 

83 

65 

79 

62 

71 

79 

72 

79 

69.7 

MIN 

54 

43 

34 

28 

32 

30 

27 

32 

32 

36 

44 

34 

34 

41 

44 

42 

42 

42 

32 

38 

44 

50 

57 

44 

46 

51 

51 

49 

45 

59 

41.2 

EVAP 

.28 

.10 

.31 

.17 

.25 

.16 

.19 

.25 

.22 

.20 

.22 

.19 

.20 

.30 

.30 

.33 

.05 

.25 

.34 

.27 

.15 

.31 

.31 

.26 

.41 

.27 

.11 

.21 

.29 

.38 

.33 

7.61 

WIND 

180 

57 

188 

147 

132 

100 

96 

124 

109 

115 

123 

59 

65 

55 

60 

45 

65 

80 

72 

143 

78 

67 

125 

127 

63 

76 

155 

124 

104 

134 

3220 

MAX 

80 

81 

76 

50 

62 

61 

60 

64 

62 

63 

68 

76 

76 

73 

82 

87 

71 

60 

75 

58 

76 

82 

77 

79 

89 

84 

78 

84 

81 

80 

80 

74.0 

MIN 

57 

56 

39 

31 

32 

36 

41 

41 

42 

38 

45 

44 

45 

46 

49 

58 

58 

50 

50 

38 

38 

48 

.54 

55 

56 

56 

56 

63 

55 

54 

54 

48.0 

EVAP 

.19 

.18 

.12 

.02 

.16 

.19 

.05 

.19 

.12 

.10 

.08 

.21 

.17 

.21 

.23 

.21 

.02 

.22 

.15 

.12 

.20 

.23 

.24 

.24 

.26 

.26 

.11 

.07 

.25 

.23 

.25 

5.28 

WIND 

41 

59 

34 

54 

51 

28 

27 

27 

25 

35 

IB 

44 

34 

46 

34 

16 

7 

23 

27 

26 

26 

21 

22 

23 

29 

24 

40 

38 

46 

21 

46 

992 

R0CK.F0RD  4  NE 


SPR I NGF I  ELD  WB  AP 


URBANA  ENG.  CAMPUS 


MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


S««  rtr.r.ue  note,  following  Station  lodei. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
MAY  1954 


Day  oi  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANTIOCH 
AURORA  COLLEGE 
BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 
BLOOMI NGTON  NORMAL 
CHICAGO  WB  AP 
DAVENPORT   I A  L  0  15 
DECATUR 
DIXON 

HARR I SBURG 

JOLIET 

LA  HARPE 

MARENGO 

MOLINE  WB  AP 

MONMOUTH 

MORRISON 

OTTAWA 

PEORIA  WB  AP 

PONTIAC 

ROCKFORD  CAA  AP 
SPRINGFIELD  WB  AP 
STOCKTON 
TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.  Nl  IWFAI  i 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

T 
T 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


Station 


County 


Arlington  HeijMs  4  SSE 
August*  Water  »or«s 
Aurora  College 


•TBdf'ird  CKA  AP 
Brooi.jjTl  Dam  52 
Cllro  TJ  nty 


Carlln. 
Cmrlyu 


0055 
I  00/2 
I00B2 
I  0137 

0187 

0195 
0203 
0247 
i>330 
033  e 

0356 
0445 

(0492 

'  0510 

0583 
0598 
06  OS 
0761 
0766 

0781 
0873 
0993 
1166 

lasts 


'  Sewage  Plant  1265 
H  t  1280 
1 1288 


1329 
1386 
1412 

1420 
1436 


Chester 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakeview  Pmp  St 
Chicago  Loyola  Univ. 

Chicago  Mayfair  Pmp  Sta 

Chicago  N  Br  Pump  Sta 

Chicago  Roseland  Pupg 

Chicago  San  Dist  Olsp 


1475 
1491 

1522 
1532 
1537 


Edwards 
Mercer 

Madison 


Lake' 

Cook 


Coles 

Randolph 
Cook 
Cook 
Cook 


Chic. 


Oft 


Chicago  S  Filter  Plant 
Chfd  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

ChllllcothL- 
Clcero 

Clone  Brown  Camp 
Clinton  1  S 
COM  en  2  S 


1542  Cook 
1547  Cook 
15S2  Cook 
Cook 
1562  Cook 

1564 
1567 
1572 
1577 
1582 

Cook 
1664  Wayne 
1743 
1775 


i  L  a.  D  '5  2166 
2193 
2348 


Dwlght  : 
East  Si 
Ed«ls*.<- 
Edwards 


t.  Reformatory  2502 
Louis  Parks  Col  2614 
1  2M2 


Fulton  Dan  13 
G&Utla  1  ■ 
Galer  . 
Galacburg 

italtm 

Genes en 
Gibson  City 
Gladstt.M  Dam  18 
Glandal-  Exp.  parB 
Golcoada  51 

Oolden 
Grafton 

Grand  Tower  2  K 

Greenfield 

Greenup 

Greenv i  1  ]  e 
Grid  ley 
Grl(gsvllle 
Hard lo 
Barrlsburg 

Saxriaburg  Disposal 
Javaoa 

lavana  No.  2 

llllaboro 


Bio 


D«ta 


iat«oDViiie  p.-  piBnt 
Illinois  city  nam  16 
■ackaonville 

lackaoovin*  Sewage  Pi 

taaesvill e 

'•rMyvillc 

loliat  Braodon  Rd  Dan 


:ankake* 
aakahee  4  WW 
■akakee  Sewage  pla 
eltbaburg 


ewanee  Bake- 
aoark 

a  Salle  pervj 
I  a  Salle  1  s 


Livingston 
St.  Clair 
Peoria 
Madison 
Effingham 

12736  Kaae 

,2750  Hardin 

2800  Jersey 

2888  Livingston 

2923  Livingston 

2931  [Wayne 
2993  0e  Witt 

13109  Iciay 
3257  Stephenson 

i3262  IstepheasoD 

13290'whlteslde 

3304  Saline 

3312  Jo  Daviess 
13320  Knox 
13335  [Henry 

3334  Henry 
j3413  I  Ford 

3455  Henderson 
'3482  Pope 
'3522  I  Pope 

1 3530  ^dams 
3572  Jersey 
3595  Jackson 
3666  Greene 

J3683  jCumterland 

3693  Bond 
3709  McLean 
3717  ;Plke 

3B79  Saline 

3884  Saline 

3930  Mason 

3940  Mason 
'4108  Montgomery 
|4198  Vermilion 

14269  McLean 
i4312  [Crawford 
,4317  Crawford 
4355  Rock  Island 
4442  Morgan 

4447  Morgan 
|4465  Cumberland 
14489  Jersey 


4593  Kankakee 
4598  Kankakee 
4603  Kankakee 
65S  Mercer 


471 


nry 


4715  Henry 
4823  Hancock 
4879  Carroll 

4922  La  Salle 

4923  [La  Salle 

4959  Lawrence 
5036  McLean 
5079  Logan 


41  24 

42  29 
42  02 

40  16 

41  45 


88  03 
90  15 
90  34 
90  11 

89  15 

89  55 
88  06 

87  58 
DO  57 

88  20 


40  40    90  26 

39  41     91  03 

40  01  90  26 
39  56     90  32 

89  51 


6  42  16 
40  20 

4  38  00 
40  30 
40  30 


39  45 
41  13 

37  08 
37  00 


39  17 
38  36 
38  06 
38  53 


37  54 
41  40 

41  58 

42  00 

41  58 
41  58 
1  42 
1  50 


41  27 
40  08 
40  06 


88  52 
91  07 

88  55 

89  01 

89  00 

90  32 
89  37 
88  39 


39  54 

S3  00 
8?  12 
90  09 
88  17 
88  10 

88  44 

89  50 
67  36 
67  40 
87  40 

87  45 
87  42 
87  38 
87  42 
87  38 

87  33 


87  38 

89  29 

87  46 

88  24 

88  58 

89  15 

90  01 
89  36 
87  38 
87  38 
87  36 


Obser-j 
vation  I 
time 


34 


42  02 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 


33  23  1  88  22 

40  14  88  38 

38  40  88  28 

42  18  89  37 

42  17  89  36 


54  90  09 

5  37  61  j  88  37 

1  42  24  !  90  26 

U0  5?  :  90  22 

41  10  '  90  02 


6  [41  27 

1  40  28 

4  ,40  50 

5  37  26 
5  37  22 


38  53 
40  45 

39  43 

39  09 


37  44 
40  18 
40  IB 

i  09 
28 

40  40 


90  09 
86  23 

91  04 
88  41 

88  29 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
88  09 


88  32 

88  31 
90  03 
90  04 

89  29 
87  10 


88  56 
8?  40 
39  06  !  87  40 
91  01 
39  44     90  14 

90  14 
39  22  88  IS 
39  09  90  20  635 
41  30  88  06  543 
41  32     88  05  S20 


Obseivec 


Bessie  Ellen 
Will  C.  Egbert 

Corps  of  Engli 


J.  Bo 


tllne 


Albert  E.  Croegaer 
Roy  I.  Kufalk 
George  A.    Ho noma nn 
Elbert  W.  Allen 
Phys  pept  Aurora  C 

M.  Lynn  Davis 
George  E.  Grlder 
ibI  C.  Crowell 
■s  of  Engineers 
0.  S.  Air  Force 

City  of  Belvldere 
Roy  H.  Gibbons 
Benton  Water  Dept. 
Motley  J.  Butler 
Harry  G-  Johnson 

Vernon  A.  Hortrup 
U.S.  Civil  Aero  Ad 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Uurea 
Floyd  D.  Hammond 

John  L.  Wooten 


Walter  A.  Newl 1 
Edgar  V.  Cavaua 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engine 
Robert  W.  Black 


2  3  5      7  C 


C.  Merli 
Ac kins  I 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dist 

y  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 

y  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dist 
Chgo  Sarltary  Dlst 

Cty  Engr  Wtr  PurJI 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
iv.  of  Chicago 
S.  Weather  Bureai 
S.  Weather  Bureai 


Fial 


ujan 


George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  Corrington 
Floyd  G.  Anderson 

ghley 
James  R.  Edger 
llage  of  Crete 
dio  Station  WD AN 
nville  Sewage  PI 

Corps  of  Engineers 
Amelia  Coooradt 
am  W.  Shuck 
.  Devine 
111.  State  Police 

Ref  for  Women 
College 
Hale  B.  Kenyon 

W.  Jaggers 
George  S .  Kregotls 

0.  Beckoer 
U.S.  Forest  Ranger 


Dept.  of  Wtr  Wi 

Earl  Wilson 
Koran  Yeagle 
Erman  O.  Beck 


8A  : Corps  of  Engineer 
MID  Josephine  Harris 
NW  111.  Gas  L  El  e 


41  15 
40  35 

42  06 


631 


87  52 
87  56 
87  53 
90  5  7 
89  56 


89  50  I  878 
89  08  I  522 
89  06  - 


1  41  34     88  05 


Art 


2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
2  3  5 


Mrs.  M.  J.  Beseant 
Edward  P.  Bergstro 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Ser 
Corps  of  Engineers 

G.  W.  Nethery 
John  A.  DeSherlla 
John  A.  Dickson 
Fred  S.  Pewter 

sard  M.  Nichols 

19  J.  McAllster 
>  L>.  Stoller 
;n  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Plttman 

Harrison  Klbler 
L.  Euteneuer 
Ewald  R.  Trlape 

H .  A.  Cress  Jr. 
6P  John  F.  Mushrush 

MID  111.  State  Wtr  Bur 

MID  Ed  S.  Dry 
TA  j 1 11  Public  Serv  Co 
8A  Corps  of  Engineers 
6P  Norbury  Sanatorium 


MID 


Municipal  Sew  Trt 
Albion  F.  Edwards 
Home  R ldgc  Farm 
Corps  of  Engineers 
111  St  Penitentiary 


Kankakee  Wat 
M .  A .  Our and 
Mun.  Sew.  Tr .  PI 


CO. 


2  3  5      7  C 


2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

2  3  5 


Bad]  , 


Kew 


WCE1 


Baker  Park 
Jack  B .  Sharpe 
Wm.  E.  Aur and 
Weatclox  CTI  Corp. 
Warren  M.  Payne 


6P  Frank  Bray 

TP  O.  J.  Lere 

7A  John  Zurkaamer  Jr. 
MID  |Corps  or  Engineers 
MID  Chgo  Sanitary  Dlat. 


2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  5 


2  3  5 
3 

2  3  5 


Static 


Paris  Wate 


County 


Hamilton 
Macoupin 
ford 
Rock  lalai 


Christian 


Jel*fers. 

Jackson 


Richland 


Burt? 

7004  peor 
7014  Whit 
7067  Adam 
7072  Adam 
7077  Adam 


Shawneetorn  New  Town 
814*11 

Skokie  N  side  Tr  Wks 
3parta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

Stlckniy  W  Side  Tr  Wks 


Water  Works 


Table  Grov< 
Taylorvilli 
Tlskllwa 


Urbana  Exp.  Farm 
Urban a  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dan 
Vandalla 


Waterloo 
Watseka 
Waukegan 
Wayne  City 


West  Frankfort  8 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 


Adams 
Champaign 
Randolph 
Washington 


Winnebago 
_  nneba^o 
nnebago 
Pike 


Vermil ion 

Cook 

Randolph 


Cook 

La  Sail, 
Hountrli 


ampalgn 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 
Fayette 


38  47     68  30 

0  32     89  22 

90  40 

37  38  89  14 
4? 


40  30 

37  44 

40  01 

41  20 

39  23 

38  29 

40  12 

39  28 

42  21 
42  19 

39  05 

39  10 

40  54 
1  27 

10  55 

40  i 


39  25 

36  25 
42  05 

39  04 

40  01 

39  59 
38  22 

37  4fi 

38  23 

41  32 


11 


39  37 
39  38 
41  29 


40  45 

39  39 

39  27 

40  53 

38  05 
1  21 

1  40  57 

41  40 
4  39  57 
4  39  56 
4  39  54 

39  56 


40  40 

1  55 

42  17 

42  17 

42  12 

39  32 


90  24 
88  55 
88  57 
88  45 


88  21 
88  16 
88  15 


90  OS 
69  02 
90  31 


88  22 

89  58 
89  27 

89  26 
87  45 
89  58 
69  43 
89  17 


91  03 
91  00 
88  46 


Obser-j 
vation  | 
time  I 


Observe 


Refer 

to 
tables 


89  28 

89  47 

89  56 
91  24 
91  1  1 
91  26 

91  24 

as  09 

90  00 
89  11 

88  11 

89  04 
89  05 

88  59 

89  06 

91  00 


40  07  90  34  ] 

38  56  I  8H  01  i 

38  37  1  88  57 

41  50  I  88  51  ! 
37  43  I  88  10  i 


39  55 
42  01 
36  06 
39  50 
39  48 

41  49 

42  21 
41  07 

39  34 
41  59 

40  22 
39  33 

41  18 


38  59 

39  30 

41  33 

40  21 
40  42 

38  20 

40  46 

42  21 

38  21 
1  03 

37  54 

41  52 

39  26 

38  38 

39  26 

40  47 


87  49 
87  43 
89  12 

89  40 
69  39 

87  40 

90  00 

88  50 
88  37 

88  41 

90  26 

89  18 
89  30 
89  52 
83  17 


89  35 
91  26 
69  24 

90  09 
87  44 

87  51 


Roy  K.  Dawklns 
Cecil  K.  Trimble 
W.  S.  Newell 
Harvey  B.  Bmrtl ine 
Frank  J.  Mack 

Joseph  Ace  McCance 
C.  N.  Danlelson 
Russell  G.  Braden 
Corps  of  Engineers 
meat  Thomas  Pine 

CLOSED   


ner  C.  Parks 

ther  Bursa 


6P  Prof.  Lyle 


Lee  F.  Giffin 
Ray  Webb 
Donald  M.  Pyatt 
City  Of  Morrison 
Frank  A.  Lowls 

John  R .  Lowls 
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arry  A.  Vollbrachl  1 
.  S.  Air  Force 
r.  H.  Le  Saulnier 
abel  Martin 
.  E.  Bradbury 


Jake  H.  Stewart 

The 1 ma  Lane 

Sanitary  Dlst. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 

CLOSED  -  -  - 


ry  Dlt 


Survey    !  2  3  5 


1  F.  Nellck 
Charles  Ewlng 
.  JIacknan 


8A  E .  H .  Wol  f 
6P  Benjamin  Jordan 
7P    7P  R.  W.  Flam; 
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■  Wtr  Su 


NEW  STATIONS 


2.  Kaskaakla     3.  Lake  Michigan     4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 


3  42  02  I  87  44  I    603  I  5P  I  5P  (Murray  I  Tre 


REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 


Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 


Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

CD      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days   .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage  (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount   too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  JUNE  1954 


C.  E.  Lamoureux,  Section  Director  -  Des  Moines,  Iowa 
WEATHER  SUMMARY 

It  was  the  third  consecutive  June  with  average  temperatures  4°  or  more  above  the  normal.     The  aver- 
age temperature  for  June  1954  was  76.3°,  which  was  4.2°  above  the  normal  for  the  month.     It  was  also 
the  sixth  warmest  June  in  a  period  of  65  years,  with  higher  mean  temperatures  recorded  only  in  1934, 
1933,  1952,  1953,  and  1921.     Over  most  of  Illinois,  the  first  five  days  were  below  normal  in  temper- 
ature while  the  remainder  of  the  month  was  above  normal.     At  Springfield  there  were  16  days  with 
temperatures  90°  or  higher,   -  Jialf  the  normal  number  for  the  entire  summer  season.     At  Chicago  new 
daily  record  maxima  were  attained  for  seven  days  in  the  month,  on  June  13,   14,   15,   18,   21,   25  and  29. 

Precipitation  for  the  month  averaged  3.56  inches,  which  was  0.46  inch  below  the  normal.     Amounts  var- 
ied widely  over  the  state,   from  a  maximum  of  7.97  inches  at  Cobden  to  a  minimum  of  1.00  inch  at  Car- 
lyle  and  Palestine.     In  general  the  northwestern  third  of  the  state  and  the  extreme  southwest  recorded 
amounts  in  excess  of  the  normal  while  the  remainder  of  the  state  experienced  below  normal  rainfall. 

The  month  opened  with  a  low  pressure  system  moving  from  southeastern  Iowa  to  the  Georgian  Bay  region, 
which  was  followed  by  a  high  pressure  system  which  dominated  the  weather  over  Illinois  for  the  next 
several  days.     The  coolest  weather  of  the  month  was  associated  with  this  influx  of  Canadian  air.  A 
minimum  temperature  of  40°  occurred  at  Cobden  on  the  5th  in  this  cool  air  mass.     There  followed  a  suc- 
cession of  weak  pressure  systems,  with  temperatures  continuing  near  or  above  normal  throughout  the 
rest  of  the  month.     The  highest  temperatures  occurred  during  three  periods,  the  11th  through  the  14th- 
when  small  low  pressure  systems  moved  well  to  the  northwest  and  north  of  Illinois,   from  the  18th 
through  the  21st  when  a  frontal  system  stagnated  over  Iowa,   leaving  Illinois  in  the  warm  air,  and  on 
the  26th.     The  highest  temperature  in  the  state,   108°  at  Palestine  occurred  on  the  26th  when  a  weak 
high  pressure  system  dominated  the  southeastern  states  and  warm  air  covered  Illinois. 

On  the  whole,   June  was  a  favorable  month  for  most  agricultural  crops  in  Illinois.     During  the  first 
week  of  the  month  one-third  of  the  alfalfa  and  red  clover  crops  were  cut,  but  some  of  the  hay  was 
damaged  by  the  wet  weather.     By  the  middle  of  the  month  half  of  these  crops  had  been  cut  and  the 
combining  of  barley  had  begun  in  the  south.     The  hot  weather  the  last  three  weeks  of  the  month 
hastened  the  growth  of  corn  and  soybeans.     By  the  close  of  the  month  fields  of  early  planted  corn  had 
been  cultivated  for  the  last  time.     Corn  averaged  42  inches  over  the  state,  which  was  6  inches  higher 
than  normal  for  the  close  of  June.     Prospects  were  for  the  third  largest  crop  of  record,   averaging  57 
bushels  to  the  acre. 

As  the  month  closed  over  half  of  the  wheat  acreage  had  been  combined.     High  yields  and  good  quality 
were  general,  with  a  statewide  average  yield  estimated  at  28.5  bushels  to  the  acre,  the  heaviest 
since  1937,  and  9  bushels  above  the  average.     Oats,  on  the  other  hand,  had  been  hurt  by  the  hot 
weather,  and  the  crop  was  estimated  at  6%  below  the  10-year  average.     Weather  conditions  had  been  such 
that  early  planted  oats  in  the  south  and  delayed  plantings  in  the  north  appeared  to  have  given  the 
best  results. 

Although  slightly  damaged  by  insects  and  the  hot  weather,   the  hay  crop  was  estimated  at  6%  above  the 
10-year  average.      At  the   close  of  the  month  most  of  the  first  cutting  of  alfalfa  and  red  clover  had 
been  harvested,  and  the  second  cutting  of  alfalfa  was  well  along  in  the  south.     Soybean  stands  were 
good  across  the  state,  and  the  crop  was  making  satisfactory  progress. 

Vegetables  and  fruits  did  not  hold  the  same  promise  as  the  staple  crops  of  the  state.     Yields  of  snap 
beans,  tomatoes,  sweet  corn,  cucumbers,  cantaloups,  were  20%  or  more  below  the  average,  while  cabbage 
and  watermelons  were  estimated  7  to  8%  below  the  average.     Peaches  were  ripening  in  the  south  with 
the  picking  of  Red  Havens  begun  in  Johnson  county.     The  crop  was  generally  in  good  condition  and  well- 
sized.     A  yield  7%  above  1953  but  29%  below  the  10-year  average  was  estimated. 

SEVERE  STORMS 

June  was  a  month  of  frequent  windstorms,  with  more  or  less  damage  reported  on  more  than  half  the 
days  of  the  month.     On  the  1st  a  severe  windsquall  struck  Bloomington  around  12:30  a.m.  with  the 
windspeed  estimated  80  mph.     Heavy  damage  was  inflicted  upon  trees,  power  and  communication  lines; 
4,000  telephones  were  out  of  order.     Major  damage  was  reported  to  six  homes,  and  to  the  roofs  of 
some  downtown  buildings.     Damages  in  Bloomington  were  estimated  at  $500,000.     On  the  2nd  of  the 
month  heavy  rains  and  strong  winds  caused  minor  damage  at  scattered  localities  in  the  state. 
Bottomlands  were  flooded  by  the  rivers  in  the  northwest,  north-central  and  extreme  south,  while  se- 
vere erosion  of  cropland  was  reported  in  the  extreme  south.     On  the  3rd  a  windstorm  caused  damages 
estimated  at  $200,000  in  the  greater  Chicago  area,  with  principal  damage  to  trees,  power  and  com- 
munication lines,  canopies,  awnings  and  porches.     Minor  injuries  to  two  persons  occurred  in  connec- 
tion with  the  windsqualls.     On  the  5th  five  heifers  were  killed  by  lightning  in  the  vicinity  of 
Payson  in  extreme  western  Illinois. 

On  the  7th  severe  hail  was  reported  over  an  area  2  miles  wide  and  7  miles  long  in  southwestern 
Champaign  county  between  Bondville  and  Tolona.     Hailstones  the  size  of  walnuts  caused  extensive 
damage  to  corn  and  soybeans.     Two  days  later  another  hailstorm  caused  damage  to  greenhouses  in  Win- 
netka  estimated  at  $500,  while  minor  damage  from  strong  winds  was  reported  in  extreme  southern  Il- 
linois.    Minor  wind  damage  occurred  again  on  the  13th  over  scattered  localities  in  central  Illinois, 
particularly  at  Pana  and  Springfield  where  two  airplanes  were  overturned  at  the  airport. 

(Continued  on  Page  73) 
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Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 
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and  over 

Total 
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sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  si 

CAIRO  WB  CITY 

6.7 

34 

NW 

9 

2 

5 

2 

1 

0 

1 

11 

83 

4.3 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

S 

15 

9.2 

41 

NW 

1 

72 

72 

50 

56 

4 

3 

5 

2 

1 

0 

15 

70 

6.2 

MOLINF.  WB  AIRPORT 

sw 

20 

8.7 

36 

w 

21 

77 

80 

56 

59 

3 

2 

3 

3 

1 

0 

12 

69 

5.7 

PEORIA  WB  AIRPORT 

9.6 

47 

sw 

7 

80 

57 

60 

0 

2 

3 

0 

4 

0 

9 

76 

5.6 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

s 

16 

11.0 

49 

s 

13 

74 

78 

52 

57 

2 

3 

4 

2 

1 

0 

12 

74 
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COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e 

■ 

e  zs 

S 
ii 

1 

* 

« 

11 

> 

< 

1 

a 

> 
< 

II 

1890 

75.4 

104 

40 

4.82 

o.b 

1891 

72\0 

102 

41 

3.90 

0.0 

1892 

71.8 

105 

43 

5.66 

0.0 

1893 

72.2 

99 

42 

3.34 

0.0 

1894 

74.8 

103 

31 

2.24 

0.0 

189S 

74.7 

103 

39 

2.68 

0.0 

1898 

71.8 

100 

39 

4.10 

0.0 

1897 

71.3 

102 

34 

4.58 

0.0 

1898 

73.8 

97 

41 

4.27 

0.0 

1899 

73.5 

100 

37 

2.73 

0.0 

1900 

71.0 

95 

39 

4.45 

0.0 

1901 

74.9 

105 

32 

3.48 

0.0 

1902 

69.8 

101 

38 

8.20 

0.0 

1903 

66.4 

95 

31 

2.93 

0.0 

1904 

69.6 

96 

39 

3.09 

0.0 

1905 

71.9 

104 

38 

3.36 

0.0 

1906 

70.6 

99 

39 

3.25 

0.0 

1907 

68.5 

97 

37 

4.49 

0.0 

1908 

70.8 

100 

36 

2.80 

0.0 

1909 

72.2 

98 

39 

4.18 

0.0 

1910 

70.1 

101 

32 

2.27 

T 

1911 

75.8 

106 

41 

2.80 

0.0 

1912 

68.6 

as 

34 

3.27 

0.0 

1913 

74.2 

106 

33 

2.47 

o.e 

1914 

75.8 

105 

37 

2.59 

0.0 

■  u  1 
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■J 

a 

> 

< 

<  s 

1915 

68.7 

95 

36 

4.81 

0.0 

1916 

67.2 

97 

43 

5.46 

0.0 

1917 

68.7 

99 

34 

5.47 

0.0 

1918 

72.3 

105 

38 

3.50 

0.0 

1919 

75.1 

96 

44 

4.64 

0.0 

1920 

72.1 

97 

37 

2.17 

0.0 

1921 

76.7 

100 

37 

3.75 

0.0 

1922 

74.1 

101 

38 

1.49 

0.0 

1923 

73.2 

103 

40 

3.49 

0.0 

1924 

70.2 

98 

35 

6.85 

0.0 

1925 

74.9 

102 

40 

4.93 

0.0 

1926 

68.5 

103 

37 

4.23 

0.0 

1927 

68.1 

102 

39 

3.91 

0.0 

1928 

66.9 

93 

35 

7.16 

0.0 

1929 

69.5 

98 

32 

4.78 

0.0 

1930 

71.9 

104 

37 

3.36 

0.0 

1931 

75.5 

107 

37 

3.19 

0.0 

1932 

74.0 

102 

41 

4.08 

0.0 

1933 

78.2 

106 

37 

1.48 

0.0 

1934 

79.0 

108 

45 

3.01 

0.0 

1935 

68.4 

93 

36 

5.90 

T 

1936 

72.8 

106 

38 

1.66 

0.0 

1937 

71.7 

102 

37 

5.05 

0.0 

1938 

70.6 

95 

44 

5.23 

0.0 

1939 

73.6 

99 

38 

5.13 

0.0 

Temperature 
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1940 

73.2 

98 

37 

2.93 

0.0 

1941 

73.4 

103 

40 

4.30 

0.0 

1942 

72.4 

99 

40 

5.44 

0.0 

1943 

75.1 

99 

39 

3.84 

0.0 

1944 

76.0 

106 

35 

2.42 

0.0 

1945 

68.4 

97 

32 

6.65 

0.0 

1946 

72.3 

100 

34 

4.40 

0.0 

1947 

69.7 

98 

37 

6.31 

0.0 

1948 

71.9 

100 

39 

3.93 

0.0 

1949 

74.7 

104 

34 

4.19 

T 

1950 

71.2 

99 

40 

5.63 

T 

1951 

69.7 

99 

36 

6.17 

T 

1952 

77.8 

108 

44 

4.64 

T 

1953 

77.1 

TOT 

40 

3.42 

T 

1954 

76.3 

108 

40 

3.56 

T 

All 

Years 

72.3 

4.07 

T 

Averages  In  this  table  have  been,  weighted  according  to  area. 
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Temperature 
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NORTHERN  DIVISION 

LE00 

86.6 

63.2 

74.9 

4.2 

99 

25+ 

45 

4 

32 

16 

0 

o- 

0 

3.99 

-  0.38 

1.44 

1 

0.0 

0 

7 

3 

1 

NTI0CH 

83.6 

60.6 

72.1 

4.6 

94 

12  + 

45 

3  + 

57 

1  1 

0 

0 

0 

7.80 

4.32 

2.55 

3 

T 

0 

9 

5 

4 

URORA  COLLEGE 

84.3 

60.2 

72.3 

4.  1 

96 

25 

45 

4+ 

45 

11 

0 

0 

0 

3.72 

-  0.42 

1.4S 

1 

0.0 

0 

6 

3 

1 

HICAS0  UN  I  VERS  I  TV 

82.0 

64.6 

7  3. '3 

6.0 

98 

25 

48 

3 

45 

10 

0 

0 

0 

2.73 

-  0.57 

0.63 

1 

7 

3 

0 

H1CAG0  W8  AP  R 

86.  3 

65.0 

75.7 

6.3 

100 

25 

49 

3 

34 

16 

0 

0 

0 

4.27 

0.12 

l.OO 

1 

T 

0 

e 

3 

1 

H1CAG0  WB  CITY  R 

82.5 

66.3 

74.3 

6.1 

99 

25 

48 

3  + 

44 

9 

0 

0 

0 

4.00 

0.52 

1.28 

1 

8 

2 

1 

1CER0 

86.  3 

63.7 

75.0 

5.7 

99 

25 

47 

4  + 

34 

15 

0 

0 

0' 

4.73 

1.  13 

1.67 

1 

0.0 

0 

B 

3 

2 

AvENPORT   IOWA  L   D  15  R// 

84.  8 

65.6 

75.2 

3.1 

97 

25 

•.7 

4 

36 

11 

0 

0 

0 

5.46 

0.67 

2.11 

20 

T 

0 

7 

4 

1 

IKON 

84.8 

63  .0 

73.9 

4.4 

98 

25 

45 

4 

32 

14 

0 

0 

0 

5.24 

1 .  15 

2.51 

1 

0.0 

0 

6 

2 

2 

REEPORT 

83.2 

61.  4M 

72. 3M 

4.3 

94 

19  + 

44 

4 

38 

10 

0 

0 

0 

6.11 

1.92 

2.41 

22 

0.0 

0 

5 

3 

3 

ULT0N  0AM  13 

B4.5 

65.1 

74.8 

6.1 

95 

18  + 

50 

4 

33 

11 

0 

0 

0 

5.  19 

0.94 

3.1Q 

1 

T 

0 

6 

2 

1 

ALESBURG 

85.9 

63.7 

74.8 

98 

25  + 

45 

4 

36 

15 

0 

0 

0 

5.44 

1.63 

2.80 

1 

0.0 

0 

7 

3 

2 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
JUNE  1954 


Temperature 


bistion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

Q 

9 

s 

5 
t-5 

Date 

Degree  Days 

No  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

•J 

1 

T 
5 

„ 

%< 

„ 

•°  J 

n£ 

3  t 
°6& 

86.6 

63.2 

74.9 

4.3 

97 

45 

4 

27 

15 

0 

0 

0 

4.47 

0.47 

1  .49 

3 

0.0 

0 

JOL 1 E  T 

86.  7 

63.1 

74.9 

5.9 

99 

25 

49 

4  + 

32 

15 

0 

0 

0 

5.  73 

1.59 

3.20 

30 

T 

0 

If  A  Mb  lift 

85.1 

64.1 

74.6 

4.7 

97 

25 

4  8 

4 

29 

14 

0 

0 

0 

3.20 

-  0.42 

1.17 

1 

0.0 

0 

5 

KANKAKEE   4  NW 

84.9 

62.7 

73.8 

97 

2  5 

48 

4 

34 

13 

0 

0 

0 

2.42 

-  1.18 

1.01 

30 

0.0 

0 

5 

KEWANEE 

85.6 

62.  0M 

73.  8M 

3.3 

98 

2t 

4 

38 

14 

0 

0 

0 

3.72 

-  0.16 

1  .44 

1 

T 

0 

~[ 

L  A   SALLE  PERU 

87.8 

64.8 

76.3 

5.0 

101 

■>% 

21 

4 

29 

18 

0 

0 

0 

4.84 

1.27 

2.45 

I 

0.0 

0 

MA  RE  NGO 

84.0 

59.8 

71.9 

4.2 

96 

1  ft 

4+ 

46 

11 

0 

0 

0 

5.85 

1.83 

2.38 

0.0 

0 

6 

M I NONK 

86.9 

61.7 

74.  3 

3.6 

97 

2  5  + 

4 

30 

17 

0 

0 

0 

2.97 

-  0.58 

1.27 

0.0 

0 

5 

MOLlNEWBAP  r// 

85.2 

64.0 

74.6 

3.8 

98 

W 

4 

39 

13 

a 

0 

0 

5.  10 

0.47 

1.70 

20 

T 

0 

^ 

MONMOUTH 

86.4 

64.2 

75.3 

4.3 

99 

->\ 

4 

31 

15 

0 

0 

0 

■  5.04 

0.46 

1.86 

0.0 

0 

MORRIS  .3  NE 

87.2 

63.4 

75.3 

5.6 

100 

4 

35 

19 

0 

0 

0 

3.19 

-0.11 

1.20 

0.0 

0 

MORR I S  ON 

85.  5M 

60.  4M 

73. 0M 

3.3 

97 

;? 

4+ 

41 

15 

0 

0 

0 

3.83 

-  0.46 

1.80 

1 

0.0 

0 

MOUNT  CARROLL 

83.  5M 

62  •  4M 

73.  0M 

4.5 

95 

4 

38 

11 

0 

0 

0 

6.26 

1,83 

3.25 

0.0 

0 

OTTAWA 

87.5 

64.6 

7-6.1 

5.2 

100 

46 

4 

28 

18 

0 

0. 

0 

3.96 

0,61 

1.86 

! 

T 

0 

PARK  FOREST 

84.6 

61.8 

7  3.2 

97 

25 

47 

3  + 

40 

13 

0 

0 

0 

3.03 

-  0.47 

0.94 

19 

0.0 

0 

b 

PONT  I AC 

84.  5 

65  . 1 

74.6 

2.9 

96 

25  + 

48 

4 

28 

14 

0 

0 

0 

2.  50 

-  0.  73 

1.14 

o.o 

0 

4 

ROCKFORD 

85.5 

(31.6 

73.6 

4.8 

97 

25 

46 

4+ 

38 

13 

0 

0 

0 

6.42 

2.30 

2  .47 

T 

0 

4 

ROCKFORD  CAA  AP 

84.7 

61.4 

73.1 

6.0 

99 

25 

46 

4 

45 

11 

0 

0 

0 

4.  72 

0.61 

1.38 

21 

T 

0 

7 

SKOKIE  R 

83.3 

62.4 

72.9 

96 

25 

45 

6 

50 

13 

0 

0 

0 

0.0 

0 

STOCKTON 

82.7 

59.7 

71.2 

95 

25 

42 

3 

54 

9 

0 

0 

0 

6.  24 

2.01 

2.24 

0.0 

0 

7 

SYCAMOR  e 

85,6 

60  •  5 

73.1 

4,9 

98 

25 

44 

4 

42 

13 

0 

0 

0 

4.  24 

0.24 

0.0 

0 

WALNUT 

87.1 

63.6 

75.4 

4,5 

101 

2  5 

4 

34 

16 

0 

0 

0 

7.51 

3.68 

3.53 

1 

0 

M  A  l  1 V  C  C  A  M 
W  A  UP.  t  OA  in 

80.9 

59.6 

70.3  . 

4.4 

95 

25 

43 

5+ 

63 

7 

0 

0 

0 

7.  15 

4.00 

2.71 

■3 

0.0 

0 

q 

WncA  1  UN  LULLtut 

85.0 

61.6 

73.3 

97 

2  5 

4 

41 

12 

0 

0 

0 

5.22 

1.25 

1  •  58 

3 

0.0 

•0 

7 

D  I  V  I S I ON 

73.9 

4,3 

4.  75 

0.  74 

T 

CENTRAL  DIVISION 

Rl  I'mu  1  f,i|".TnM    unDIi  At 
DLUUH  I  NO  1  UN    NUKM  AL, 

88.0 

65.0 

76.5 

4.6 

100 

2  6 

46 

4 

24 

19 

0 

0 

0 

2.72 

-  1,39 

0.81 

1 

0.0 

0 

8 

LAKL  INV  ILLl    h  t 

89»8 

65.0 

77.4 

4.5 

103 

2  5 

49 

4 

12 

18 

0 

0 

0 

5.  06 

0.90 

1  .54 

29 

0,0 

0 

p 

i.nMRL,to  1  UN 

89.  3 

64.  1 

76.7 

4.0 

104 

2ft 

5 

21 

0 

0 

0 

1  .90 

-  1.89 

0.55 

1 

o.o 

0 

C  HENOA 

87.4 

64  •  5 

76.0 

98 

55 

4 

27 

17 

0 

0 

0 

1.65 

-  1.95 

0.45 

3 

0.0 

0 

0 

htu,/  IMP 

88.4 

63.3 

75.9 

5.5 

105 

?ft 

5 

20 

19 

0 

0 

0 

2.40 

-  1,22 

0.82 

8 

0.0 

0 

i. 

89.8 

66.2 

78.0 

5.4 

105 

?ft 

48 

5 

21 

19 

0 

0 

0 

3.44 

-  0.15 

0  .93 

15 

0.0 

0 

Q 

E  FF I NGHAM 

91.9 

65.1 

78.5 

6.7 

106 

?ft 

5 

12 

22 

0 

0 

0 

1.35 

-  3,12 

0  .74' 

2 

0.0 

0 

2 

1  VJU    i  V  1  LLC 

90.4 

66.1 

78.3 

5.1 

103 

4 

22 

2  1 

0 

0 

0 

1.53 

-  2.80 

0.80 

1 

o.o 

0 

4 

M  A  W  A  fcl  A 

HAVANA 

87.8 

65  .8 

76.8 

4.2 

100 

4 

22 

1  7 

b 

0 

0 

5.15 

1.25 

1.67 

1 

0.0 

0 

1  0 

H  I LL SBORO 

91.1 

64.6 

77.9 

4.8 

105 

?ft 

4  + 

12 

21 

0 

0 

0 

2.44 

-  1.65 

1.12 

16 

0.0 

0 

H  OOP  EST  ON 

86.9 

64.  3 

75.6 

4.4 

102 

26 

48 

4 

23 

16 

'  0 

0 

0 

3.88 

-  0.02 

0.97 

14 

0.0 

0 

7 

J  ACK  SON V  I LL  E 

90.8 

65.7 

78.3 

6.0 

104 

26 

49 

4* 

15 

21 

0 

0 

0 

1.28 

-  2.69 

0.31 

15 

0.0 

0 

5 

JERSEW  I  LLE 

90.9 

65.4 

78.2 

4.8 

104 

2  6 

2ft 

4 

15 

?0 

0 

0 

0 

2.46 

-  1.52 

0.68 

3 

0.0 

0 

6 

LA  HARPE 

85.8 

65.  1 

75.5 

4.3 

98 

^  + 

4 

32 

14 

0 

0 

0 

4.39 

-  0.28 

2.20 

1 

0,0 

0 

g 

L  I NCOLN 

89.0 

64.8 

76.9 

5.0 

101 

Aft 

5 

23 

19 

0 

0 

0 

6.  14 

2.32 

2.25 

1 

T 

0 

g 

M ATTOON 

89.6 

65.4 

77.5 

6.3 

105 

76 

46 

5 

20 

20 

0 

0 

0 

1.  38 

-  2.  72 

0.50 

16 

0*0 

0 

3 

MORR ISONVILLE   1  E 

89.4 

64.6 

77.0 

5.1 

103 

2ft 

5 

19 

20 

0 

0' 

0 

3.50 

-  0,  59 

1  .06 

1 

0.0 

0 

7 

NEWTON  i 

92.7 

65.4 

79.1 

6.9 

106 

?ft 
26 

49 

5 

11 

23 

0 

0 

0 

1.84 

-  2.42 

0  .66 

3 

0.0 

0 

PALEST  I NE 

93.9 

64.9 

79.4 

5.5 

108 

26 

44 

5 

9 

24 

0 

0 

0 

1.00 

-  2.98 

0,42 

1 

0.0 

0 

PANA 

90.  9 

65.6 

78.3 

5.7 

106 

26 

50 

4 

12 

22 

0 

0 

0 

1.64 

-  2.49 

0.52 

1 

0.0 

0 

PAR'S  WATER  WORKS 

89. 9M 

65. 1M 

77. 5M 

5.4 

45 

5 

16 

21 

0 

0 

0 

1.  75 

-  2.44 

1.35 

1 

0.0 

0 

2 

PEORIA  WB  AP  R 

85.7 

65.3 

75.5 

4.6 

97 

25  + 

48 

4 

31 

14 

0 

0 

0 

6.35 

2.47 

1.77 

29 

T 

0 

7 

QU I NCY 

89.8 

67.7 

78.8 

5.3 

105 

25  + 

48 

4 

25 

19 

0 

0 

0 

3.32 

-1.17 

1.57 

1 

0.0 

0 

fit  1  1  MTV      C  A  A  AD 

87.2 

64.9 

76.1 

101 

2o 

4 

31 

1  7 

0 

0 

0 

2.07 

-  2.41 

0.62 

2  + 

0.0 

0 

4 

R ANTOUL   CHANUT  E   AF  BASE 

87.6 

65.2 

76.4 

101 

4 

26 

17 

0 

0 

0 

2.12 

-    1  .  68 

0.62 

8 

0.0 

0 

5 

ROBERTS   3  N 

87.9 

63  .9 

75.9, 

5.5 

100 

25  + 

48 

4 

23 

17 

'  0 

0 

0 

2.99 

-  0.23 

1  .40 

30 

0.0 

0. 

6 

RUSHVI LLE 

88.4 

64,9 

76.7 

4.4 

101 

26 

47 

4 

26 

17 

0 

0 

0 

2.  84 

-  1.03 

21 

0.0 

0 

6 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

87.6 

66.  3 

77.0 

5.1 

103 

26 

48 

5 

26 

16 

0 

0 

0 

3.95 

-  0.23 

1  .28 

8 

0.0 

0 

7 

1  MBLt  oKUVt 

87.2 

66,1 

76.7 

4.7 

100 

26 

46 

4 

28 

16 

0 

0 

0 

7.20 

3.12 

2.00 

1 

0.0 

0' 

8 

1  U  oL.  UL  A 

89.4 

64  ,  0 

76.7 

105 

26 

45 

5+ 

2 1 

19 

0 

0 

0 

1  •  99 

-  2.06 

1.09 

1 

0.0 

0 

5 

URBAN  A 

87.9 

65,0 

76.5 

5.6 

102 

26 

49 

4+ 

20 

19 

0 

0 

0 

2,73 

-   1.  14 

0  .  86, 

1 

T 

0 

6 

VANDAL  I  A  CAA  AP 

90.  6 

62  .8 

76.7 

104 

26 

45 

5 

17 

23 

0 

0 

0 

2.91 

1 .  20 

29 

0.0 

0 

4 

m  I ohp  u 

V  1  f\\JC  IN 

89.  7 

65.  7 

77.7 

107 

4  + 

19 

20 

0 

0 

0 

2.11 

-  1.84 

0.73 

3 

T 

0 

6 

W ATSEK  A 

87.4 

64.1 

75.8 

99 

2^ 

48 

4+ 

25 

17 

0 

0 

0 

1.83 

-  1,79 

0.56 

30 

0,0 

0 

5 

U  l_l  I  T  C     MAI   i       1  c 

Wniit   HALL    1  t 

90.  7 

65.0 

77.9 

5.0 

105 

26 

49 

4  + 

18 

21 

0 

0 

0 

2.  29 

-  1.65 

0.87 

3 

0.0 

0 

6 

90.  6M 

64.  2M 

77. 4M 

5.3 

105 

26 

5 

13 

0 

0 

0 

1.64 

-  2.60 

0.59 

1 

0.0 

0 

U 1 V 1 b  1  UN 

77.1 

4.6 

2.B7 

-   1.  19 

T 

S OUT HE  RN  D I V  I S I  ON 

ALB  I  ON 

92.0 

64.9 

78.5 

105 

26 

46 

5 

10 

23 

0 

0 

0 

2.  79 

-  1.32 

1.02 

3 

o.o 

0 

At  7TUil    rtAM  OA 
AL  1  UN    UAM  £0 

89.4 

67.  8M 

78. 6M 

102 

27 

52 

4  + 

20 

21 

0 

0 

0 

3.60 

-  0.36 

0.76 

30 

0.0 

0 

7 

ANNA      1  NW 

88.0 

65,0 

76.5 

1.4 

100 

27 

46 

5 

11 

16 

0 

0 

0 

7.03 

2.81 

3.34 

22 

T 

0 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

90. 0M 

67.6 

78.  8M 

4.9 

103 

26 

\  ? 

5 

4 

0 

0 

0 

1.86 

-  2.04 

0.93 

18 

0.0 

0 

ft 

LA1KU   KB    LI  IT  K 

90.7 

70.0 

80.4 

2.6 

104 

27 

52 

5 

2 

23 

0 

0 

0 

3.87 

0,03 

2.32 

2 

0.0 

0 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

89.7 

63  .  0M 

1.3 

10  2 

26 

4 

20 

0 

0 

0 

4.  69 

0.  60 

1  .  49 

23 

0.0 

o 

CA  RL  YLE 

93. 4M 

66.  0M 

79. 7M 

6.1 

107 

26 

4  7 

5 

6 

0 

0 

0 

1.00 

-  3.10 

0.33 

9 

0.0 

0 

r^Rncw   7  c 

•.UDUCN     £.  O 

88.3 

61.8 

75.1 

27 

40 

5 

1 6 

17 

0 

0 

0 

7.97 

4,30 

22 

0.0 

o 

UU    UUU  1  IN    c.  o 

89.  5 

65.0 

77.3 

2.4 

101 

27 

44 

5 

8 

in 

0 

0 

0 

4.  18 

0.20 

1.10 

22 

0.0 

0 

EAST  ST  LOU  IS  PARKS  COL 

93.  1 

66. 2M 

79. 7M 

4.3 

106 

26 

50 

5 

3 

o 

n 

2.25 

-  1.45 

0.42 

15. 

0.0 

0 

EL IZABETHTOWN 

90.5 

65.8 

78.2 

104 

26  + 

46 

5 

9 

2\ 

0 

p 

0 

1.79 

-  2.00 

1.25 

3 

0.0 

0 

rAlKr ItLU 

91.3 

64.9 

78.1 

3.6 

104 

26 

45 

5 

10 

1.61 

'  -  2.41 

0.98 

3 

0,0 

0 

91.0 

65.0 

78.0 

4.5 

105 

26 

49 

5 

9 

22 

0 

0 

0 

1.98 

-  1.90 

0.71 

3 

0.0 

0 

60LC0N0A  DAM  51 

89.  1 

65,7 

77.4 

2.7 

102 

27 

48 

5 

11 

18 

0 

t0 

0 

2.50 

-  1.35 

1.50 

3 

0.0 

0 

5 

GREENVILLE 

90.  7 

,65.3 

78.0 

4.6 

102 

26 

48 

5 

13 

21 

0 

0 

0 

1.95 

-  2.25 

0.54 

13 

0.0 

0 

7 

HARR 1 SBURG 

92.0 

64.6 

78.3 

2.7 

105 

26 

43 

5 

B 

23 

0 

0 

0 

2.72 

-  1.17 

1.06 

3 

0.0 

0 

6 

MAKANOA   1  NW 

88.1 

66.2 

77.2 

99 

26  + 

51 

1 

4 

17 

0 

0 

0 

6.35 

2.25 

22 

0.0 

0 

B 

MC  LEANSBORO 

91.8 

63.5 

77.7 

3.1 

105 

26 

43 

5 

10 

23 

0 

0 

0 

2.27 

-  1.55 

1.11 

3 

0,0 

0 

5 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

93. 3M 

65. 7M 

79. 5M 

4.8 

105 

26 

46 

.  5 

8 

24 

0 

0 

0 

1.43 

-  2.83 

0.76 

3 

T 

0 

3 

MOUNT   VERNON  4  N 

89.3 

64.4 

76.9 

2.5 

104 

26 

46 

5 

11 

19 

0 

0 

0 

2.82 

-  1.32 

1.32 

3 

0.0 

0 

5 

NEW  BURNS IOE 

89.7 

64.4 

77.1 

2.7 

101 

26  + 

47 

5 

4 

IB 

0 

0 

0 

3.38 

-  0.75 

1.85 

3 

0.0 

0 

5 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

91.8 

67  .0 

79.4 

4.7 

106 

27 

52 

4  + 

3 

21 

0 

0 

0 

4.07 

0.47 

1  .09 

3 

0.0 

0 

6 

DIVISION 

78.0 

3.2 

3.28 

-  0.67 

T 

STATE 

76.3 

4.2 

3.56 

-  0.46 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25     26  27 


ALBION 
AL  600 

ALTON  0AM  26 
ANNA     1  NW 
ANNAWAN 

ANTIOCM 

ARLINGTON  HE10HTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BE  ARDSTONN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 
SENILE Y 
BENTON 
BLOOM  I NGTON 

BLOOM INGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOK PORT  DAM  52 
CAIRO  W8  CITT  R 

CANTON 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 
CARL INV  fLLE  4  £ 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENTRAL  I A  4  N 
CHANDLERV I LL  E 
CHANNAHON  DRESDEN  !SL 
CHARLESTON 

CHE  NOA 
CHE STER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MB  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
C080EN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

OA  Vc NPORT    IOWA  L  0  15  R/ 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EOWARDSVILLE 

EFFINGHAM 

ELGIN 

EL  IZABETHTOWN 

ELS  AH 
FA1RFIEL0 
FLORA 
FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

GALENA 

GALESBURG 

GALVA 

GENESEO 

GIBSON  CITY 

GL AO  ST  ONE  DAM  IB 

GLENDALE  EXP  FARM 

GOLCOMDA  DAM  51 

GOLDEN 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR IGGSVILLE 
HARDIN 
HARR  ISBURG 

HARR  ISBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 


1*43 

1.09 
•  70 
1.40 
2.44 
1.08 


7.09 
5.4* 
4*47 


1.11 
.35 


•04     T  1.11 
.13  .25 


.15 
T  .0 
.42  T 


.96      .21  1.00 


.14     .1C  l.U 


HAVANA  NO  2 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

HUTSONV ILLE  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  10 

JACKSONVILLE 

JERSEYV ILLE 

JOLiET  BRANDON  ROAO 

JOLIET 

KANKAKEE 

KANKAKEE  4  NH 

KEITHSBURG 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE  I  S 
LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
LINCOLN 

MACKINAW 
MACOMB 

MAKANOA  1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

HC  LEANS80R0 

ME COR  A 
HI  MONK 

MOLINE  WB  AP  R 

MONMOUTH 

M0NT  ICELLO 

MORRIS  3  HE 
MORRISON 

MORfi  I SONV I  LL  c  1  E 

NT  CARMEL  WATER  WORKS 


2.44 
3.80 
1.B2 


1.75  T 
1.44  1.02 
2*20  .17 


4.B4 
4*20 
1.14 


2.01     .12  1. 


4.2S 
6.05 
•  •35 


1.20 
1.10 
1.00 


.08  .74 
•08  .03 


1.70  .54 


•CM  f«UMla«  »"tl-  WW. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2  | 

3 

4  | 

5  1 

 1 

6 

7  1 

1 

8  | 

9 

10     11  1 

1  1 

12 

13 

14 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23  j  24 

25  j  26  ] 

27 

28  | 

29  j 

30 

MOUNT  CARROLL 

26 

3*25 

•  24 

•  92 

.80 

•  14 

.02 

T 

•  01 

.08 

.01 

T 

.07 

.32 

.40 

MOUNT  OLIVE 

2 

i30 

T 

•03 

•  05 

.42 

•  09 

T 

.50 

.01 

•  12 

•  12 

MOUNT  PULASK I 

b9 

•  01 

•  82 

T 

.43 

* 

•  01 

T 

MOUNT  STERLING 

2*66 

•  76 

•  17 

.  18 

•  02 

•  56 

•  23 

•  35 

T 

T 

•  50 

•  12 

MOUNT   VERNON   4  N 

2 

BS 

.71 

1 

•  32 

.01 

.14 

•  37 

.04 

NASHVILLE   3  NW 

* 

14 

.38 

.92 

.50 

.2*0 

•  06 

•  02 

.50 

.32 

.03 

.28 

1*22 

3 

51 

•  14 

•■23 

•  04 

•  12 

1*28 

•  02 

NEW  BOSTON  DAM  17 

5 

81 

2.12 

•  70 

•  07 

T 

T 

•  52 

.78 

■  32 

NEW  BOSTON 

6 

31 

2.18 

.  72 

•  08 

1.88 

■  07 

•  43 

■  86 

•  36 

NEW  BURNSIOE 

1 

.85 

•  53 

•  38 

•  12 

.40 

.03 

T 

NEWTON 

1 

84 

.41 

•  05 

•  66 

T 

•  58 

.01 

.13 

.08 

•  03 

.30 

•  55 

OREGON  WATER  WORKS 

5 

26 

2*05 

T  1 

i5S 

•  51 

•  02 

•02  .05 

•  10 

.05 

OTTAWA 

3 

96 

1  .86 

.01  1 

•  38 

T 

T 

•  57 

T 

•  01 

.03 

.01 

.04 

T 

PALESTINE 

.42 

.  38 

T 

.11 

.04 

.05 

PANA 

1 

64 

.52 

.10 

■  33 

T- 

•  30 

.17 

•  13 

•  09 

T 

T 

PARIS  WATER  WORK S 

1 

75 

T 

T 

•  03 

T 

.02 

.30 

•  94 

.01 

.01 

.71 

PARK  FOREST 

3 

03 

1  *66 

03 

•  35 

•  03 

•  02 

T 

•  25 

•  07 

•  47 

PAW  PAW 

3 

62 

.03 

.03 

T 

■  02 

PAYSON 

.73 

.47 

•  07 

.02 

•  22 

T 

.10 

•  18 

•  57 

T 

T 

•  09 

.77 

.01 

PEOR IA  WB  AP  R 

6 

35 

1  26 

08 

1  .15 

1.49 

.02 

.01 

.27 

•  13 

1  .77 

.62 

PEOTONE 

3 

49 

1*20 

*  7  p 

•  03 

•  04 

•  56 

.78 

.02 

.54 

PETERSBURG 

4 

56 

'  70 

30  1 

68 

.13 

.58 

T 

.32 

.27 

.04 

■  30 

•  05 

PLEASANT  HILL 

2 

89 

.51 

■  42 

•  10 

■  01 

.02 

.09 

•  45 

.06 

.05 

•  02 

•  92 

PONT  I AC 

1.14 

.09 

•  48 

.11 

•  53 

T 

T 

■  03 

•  01 

PRAIRIE  DU  ROCHE  R 

4 

12 

.36 

1 

•  02 

T 

.15 

.30 

.85 

.18 

•  04 

1.34 

•  08 

T 

•  12 

1.2? 

PR  I NCE  V  I LLE   2  NW 

4 

51 

1.71 

•  06 

•  76 

T 

■  11 

.33 

'  T 

T 

.  21 

OUINCY 

3 

32 

1.57 

.58 

•  02 

T 

•  34 

T 

T 

.15 

.10 

T 

•  35 

QUINCY  CAA  AP 

2 

07 

.09 

.62 

•  02 

T 

.  3C 

T 

•  01 

•  21 

.08 

.32 

T 

T 

.03 

•  62 

.  J6 

QUINCY  DAM  21 

2.06 

•  62 

T 

•  34 

T 

•  04 

.29 

•  ?b 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

3 

98 

2.50 

T 

•  59 

T 

•  25 

T 

•  03 

.31 

.01 

T 

T 

T 

•  30 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

2 

12 

.50 

.14 

T 

■  47 

.62 

T 

•  32 

T 

T 

T 

.02 

T 

RED  BUD 

10 

.24 

1 

.  14 

.12 

•  17 

1.68 

•  08 

.16 

.06 

•  45 

ROBERTS  3  N 

2 

99 

■  03 

•  48 

T 

•  37 

.12 

T 

.06 

T 

■  13 

.55 

1.40 

ROCHELL - 

30 

1.25 

2 

.  ]  5 

•  04 

•  05 

T 

.04 

T 

;t 

•  03 

ROCKFORD 

6 

42 

1.00 

2 

•  47 

•  05 

■  05 

•  07 

T 

T 

T 

1*24 

1.43 

T 

1*35 

ROCKFORD  4  NE 

6 

80 

1.30 

•  05  1 

•  76 

•  67 

•  03 

•  22 

•  02 

1*03 

.18 

•  30 

ROCKFORD  CAA  AP 

4 

72 

.33 

•  81  1 

■  37 

T 

T 

T 

.41 

.02 

T 

•  04 

T 

.16 

1.38 

T 

T 

•  20 

ROCK PORT 

5 

15 

.85 

•  80 

T 

T 

1.02 

3,50 

T 

RUSHVILLE 

.15 

•  36 

■  52 

•  54 

•  21 

•  04 

STE  MARIE 

1 

68 

.70 

•  85 

•  04 

.09 

•  76 

•  03 

.05 

•  03 

SALEM 

2 

32 

.41 

.02 

•  50 

.01 

.07 

•  26 

•  18 

.03 

SHA WNEETOWN  NEW  TOWN 

1 

07 

•  07 

•  63 

.02 

•  32 

T 

.07 

SIOELL 

2 

57 

.69 

•  06 

•  30 

.89 

•  50 

T 

T 

•  06 

SKOKIE  R 

- 

- 

•  18 

.19 

.66 

•  30 

.02 

.01 

•  20 

SPARTA 

4 

07 

•  48 

T  1 

•  09 

.67 

•  92 

•  13 

•  01 

T 

.30 

.04 
.03 

•  06 

•  10 

•  67 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

3 

95 

.03 

.73 

•  06 

•  13 

1  .28 

T 

.90 

T 

•  39 

.08 

.02 

•  10 

STOCKTON 

6 

24 

2.24 

.03  1 

•  50 

•  06 

•  10 

T 

.10 

.76 

1.25 

1*56 

STREATOR 

* 

83 

•  78 

•  17 

•  50 

•  32 

•45 

.45 

.62 

SYCAMORE 

1.75 

•  40 

.05 

.13 

•  39 

T 

TABLE  GROVE 

7 

20 

2  00 

39 

.15 

.03 

02 

* 

1,26 

.08 
.89 

1.40 

•  36 

1.25 

.26 

TAYLQRV ILLE 

2 

go 

1  .35 

•  12 

•  14 

.11 

•  22 

•  07 

.  ie 

TISKILWA 

3 

70 

1.75 

•  02  1 

•  12 

.06 

•  15 

T 

.39 

T 

•  14 

TOULON 

5 

57 

•  12 

.03 

.  33 

.25 

1.30 

.08 

•03 

•  14 

TUSCOLA 

1 

99 

1.09 

!oi 

■  23 

!oi 

lie 

.14 

T 

•  07 

T 

T 

T 

•  03 

URBANA 

2 

73 

86 

18 

* 

.02 

.63 

,63 

17 

4 

.03 

T 

•  01 

.03 

.05 

•  11 

.01 

URBANA  ENG  CAMPUS 

3 

69 

1  .67 

•  14 

.23 

1.01 

•  25 

.11 

.05 

T 

.04 

•  07 

.12 

UT1CA  STARVED  ROCK  DAM 

43 

2.08 

•  06  1 

•  20 

•  03 

.51 

.03 

.05 

.14 

.05 

1.20 

.01 

VANDAL  I A  CAA  AP 

2 

91 

•  03 

.65 

07 

j 

j 

•  01 

•  04 

•  24 

.  6  7 

T 

T 

T 

VIROEN 

2 

•  11 

.40 

.23 

.73 

•  01 

T 

T 

•  06 

.17 

.06 

T 

.03 

.18 

•  24 

WALNUT 

7 

51 

3.53 

1 

•  09 

•  41 

T 

•  32 

.21 

1.95 

WARSAW 

88 

2.09 

•  38 

.12 

•  11 

•  05 

.05 

.30 

l.oe 

•  55 

•  IS 

WATERLOO 

3 

52 

.14 

.59 

.13 

•  11 

1.29 

.06 

•  29 

.91 

WATS  E  K A 

1 

83 

.38 

•  19 

.01 

.01 

.06 

.13 

T 

.03 

•  04 

.35 

.01 

.01 

•  05 

■  56 

WAUKEGAN 

7 

15 

.56 

2 

.71 

•  12 

1.40 

T 

.36 

•  51 

.01 

.66 

.46 

•  36 

WAYNE  CITY 

2 

60 

.32 

1 

•  02 

•  35 

.21 

.70 

WHEATON  COLLEGE 

5 

.22 

1.43 

1 

•  58 

•  08 

T 

•  06 

.17 

T 

.02 

1.16 

.18 

.01 

.01 

•  13 

•  39 

WHITE  HALL    1  E 

2 

29 

.45 

.39 

.87 

T 

.03 

•  11 

•  03 

•  03 

.  12 

•  09 

•  17 

WILCOX 

I 

85 

.82 

•  58 

.45 

WINDSOR 

1 

.64 

.59 

•  04 

•  39 

•  03 

•  32 

T 

.22 

T 

T 

•  03 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

CARBONDALE  SEWAGE  PL 

EVAP 

.19 

.13 

.32 

.16 

.14 

.24 

.28 

.32 

.14 

.21 

.22 

.30 

.26 

.22 

.32 

.20 

.23 

.21 

.26 

.27 

.21 

.34 

.11 

.37 

.11 

.38 

.30 

.26 

.27 

7.21B 

WIND 

23 

76 

87 

41 

21 

21 

26 

41 

15 

7 

17 

10 

10 

16 

17 

21 

19 

22 

0 

9 

8 

29 

0 

1 7 

2 

21 

3 

6 

627B 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.46 

.07 

.09 

.15 

.22 

.09 

.12 

.24 

.13 

.20 

.22 

.24 

.29 

.22 

. 

.86 

.27 

.13 

.21 

.18 

.25 

.06 

.23 

.16 

.18 

.20 

5.85B 

WIND 

51 

19 

21 

47 

11 

11 

74 

46 

29 

61 

26 

53 

17 

42 

48 

86 

140 

34 

10 

15 

36 

27 

1 

2 

16 

11 

2 

936 

MAX 

B6 

62 

66 

53 

70 

79 

85 

84 

92 

92 

88 

95 

93 

96 

98 

96 

98 

101 

100 

92 

94 

88 

90 

92 

98 

91 

91 

90 

100 

93 

88.4 

MIN 

60 

48 

46 

43 

47 

48 

55 

52 

60 

66 

63 

70 

59 

68 

63 

64 

67 

70 

70 

76 

61 

54 

47 

67 

68 

58 

52 

63 

65 

57 

59.6 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.55 

.11 

.13 

.14 

.32 

.25 

.49 

.22 

.47 

.19 

.35 

.40 

.37 

.56 

.36 

.25 

.14 

.19 

.70 

.91 

.35 

.44 

.42 

.43 

.51 

.50 

.48 

.42 

.46 

.38 

11.49 

WIND 

170 

115 

105 

180 

115 

95 

202 

85 

59 

71 

82 

79 

64 

61 

90 

105 

97 

73 

67 

65 

125 

112 

71 

94 

133 

45 

58 

67 

101 

26828 

MAX 

86 

66 

65 

64 

69 

82 

83 

89 

89 

85 

97 

95 

96 

99 

98 

91 

93 

99 

102 

102 

100 

96 

90 

91 

96 

100 

103 

102 

98 

91 

90.6 

MIN 

60 

56 

56 

49 

49 

51 

60 

66 

68 

65 

65 

71 

69 

70 

68 

61 

68 

70 

72 

73 

72 

69 

65 

65 

64 

67 

74 

60 

68 

68 

64.6 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.27 

.33 

.15 

.27 

.19 

.20 

.31 

.22 

.14 

.26 

.25 

.22 

.17 

.26 

.27 

.18 

.19 

.28 

.23 

.29 

.27 

.31 

.36 

.36 

.31 

.03 

.45 

7.52B 

WIND 

22 

31 

34 

37 

26 

36 

27 

8 

9 

18 

16 

31 

14 

11 

20 

27 

28 

18 

14 

13 

25 

32 

21 

25 

20 

23 

36 

34 

26 

25 

707 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

Season  of  1953-5*. 


ILLINOIS 
JUNE  1954 


Station 

July 

■ 

August 

October 

November 

Dei  emlv 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 
means 

ALBION 

T 

T 

3.0 

1.0 

T 

4.0 

AL  EDO 

T 

1,0 

T 

T 

19.5 

ALTON  DAM  26 

T 

T 

.9 

T 

T 

.9 

T 

T 

6.5 

T 

T 

- 

T 

- 

ANNAWAN 

T 

7.0 

■ 

" 

5.3 

T 

T 

- 

ANT10CH 

ARLINGTON  HEIGHTS   4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

T 
T 

**  *Q 
3,5 
5.1 
T 

4*0 

6.8 

6.0 

2.9 
- 

6.0 

5.5 
- 

5.4 
10.  7 
12.2 

5.0 

T 
T 

.4 

T 

T 
T 
T 

T 
T 

32.9 

BARRY 

2.7 

T 

6.0 

T 

- 

BE  ARDSTOWN 

T 

T 

4.0 

1.0 

— 

BELLEVILLE    SCOTT   AF  BASE 

T 

T 

BENTLEV 

T 

2.0 

T 

1.0 

2.0 

T 

T 

■  3 
5.0 

BE  NTON 

T 

2.3 

2.3 

BLOOM 1NGTON 

4.5 

T 

1.2 

7.0 

BLOOM INGTON  NORMAL 

T 

• 

• 

' 

6.0 

T 

T 

12.4 

BLUFFS 

3*5 

1.0 

3.6 

9.1 

BRADFORD  CAA  AP 

2.5 

5.6 

2.2 

3.5 

5.5 

T 

T 

19.3 

BROOKPORT   DAM  52 

.3 

3.0 

T 

CAIRO  WB  CITY 

T 

4.0 

T 

T 

T 

3.3 
4.0 

8.8 

CANTON 

CARBONOALE    SEWAGE  PLANT 
CARL  I NV I LLE   4  E 

T 

T 
T 

4.0 

J 
T 

8.7 
.1 

2.0 
•  1 

T 

T 

8.7 

CARLYLE 

~ 

- 

1.5 

T 

1.7 

CARM  I 

1.0 

- 

T 

- 

CASEY 

CENTRAL  I  A   4  W 

T 

1.5 
T 

.1 

1.0 

2.0 

1.5 

5.1 

CHANDLER  V I LLE 

T 

T 

3.0 

2.0 

CHANNAHON   DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

5.0 

T 

4,0 
.3 

.  3 
.5 

4.0 
.6 

10.5 
2.0 

T 

T 

3.4 

CHENOA 

T 

2.0 

3.0 

2.0 

4.0 

8.4 

T 

19.4 

CHESTER 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO   WB  AP 
CHICAGO  WB  CITY 

7.6 

5.4 

1.9 

8.2 

19.9 

T 

.2 

T 

43.2 

32.2 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON    1  S 
COBDEN  2  S 
DANV I LLE 

T 

T 

1.4 
4.6 
2.0 

T 

4.1 
5.3 
4.0 

T 
1.0 

•  4 
1.1 

1.0 
6.1 

T 

2.0 
4.7 

T 

2.5 

3.1 
18.9 
3.0 

T 
3.0 

T 

T 
T 

T 
T 

11.0 
34.6 
10.0 
6.1 
8.9 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 
DAVENPORT    IOWA   L   D  15 
DECATUR 

DU  QUOIN   2  S 

T 

2.1 
.4 
4.0 

T 

6.6 

2.5 
10.0 

T 

•  8 

.6 

5.0 
" 

2.8  - 
6.5 
.7 
11.0 

6.5 
3.5 
3.5 
4.5 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 
T 
T 
T 
T 

T 

15.4 
19.9 
7.8 
34.9 
- 

EAST  ST   LOUIS    PARKS  COL 

_ 

•  8 

2.2 

EOWAROSVILLE 
EFF 1 NGHAM 

T 

1 

•  4 

' 

T 
T 

2.1 

T 

3.0 
2.5 

ELGIN 

2.6 

5.5 

5.5 

4.0 

7.5 

T 

T 

25.1 

EL  IZABETHTOWN 

T 

5.0 

T 

5.0 

ELSAH 

T 

•  9 

T 

•  4 

1.3 

FAIRFIELD 

T 

T 

1.5 

T 

T 

1.9 

FLORA 

T 

2.0 

2.0 

FREEPORT 

T 

2.7 

8.8 

3.6 

2.7 

8*.  2 

T 

FREEPORT   SEWAGE  PLANT 

T 

4.0 

8.5 

4.0 

T 

T 

FULTON  DAM  13 
GALENA 

6.0 

2.9 

6.0 

5.5 

T 

T 

T 

24. a 

■3ALES8URG 
GALVA 
GE  NE  SFO 

1.0 
1.2 
1.6 

6.0 

7.0 
7.B 

1.0 
1.0 
2.0 

1.0 
3.2 
7.5 

4.0 
4.5 
5.0 

T 
T 

T 

T 

13.0 
16.9 
24.1 

G I BSON  CITY 

GL  AD  STON  E   DAM    1 8 

2.1 

T 

2.6 

.3 
2.5 

5.0 
1.8 

8.6 
.5 

T 

T 
T 

T 

18.6 

GLENDALE   EXP  FARM 

_ 

T 

" 

GOLCONDA   DAM  51 
GOLOEN 

T 
3.0 

5.0 
2.1 

T 
" 

T 
5.0 

5.0 
- 

GRAFTON 

2.0 

2.0 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

- 

T 

1.0 

T 

_ 

T 

GREENVILLE 

- 

2.0 

- 

GR  IDLE  Y 

3 

* 

4.0 

T 

5.0 

9.0 

T 

T 

T 

21.0 

GR IGGSVI LLE 

T 

4.0 

HARD  I N 

HARR'ISBURG 

T 

T 

T 

7.5 

T 

T 

T 

T 

7.5 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 

_ 

9.0 

2.4 

- 

HAVANA 

T 

.8 

4.0 

1.7 

6.5 

T 

13.2 

HAVANA  NO  2 

j 

5.8 

0 

HILLSBORO 

T 

,  \ 

.  2 

HOOPESTON 

T 

2.7 

1  .4 

1.9 

6.2 

6.7 

T 

T 

18.9 

HUTSONVlLLE   POWER  PLANT 

T 

T 

.8 

T 

1.0 

1.8 

ILLINOIS   CITY   DAM  16 

1  .5 

5.3 

2.4 

4.2 

3.0 

■ 

JACKSONV I LLE 

_ 

JERSEYV I LLE 

•  ^ 

2  5 

T 

9.2 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

3.5 

5.5 

.9.0 

13.0 

1.0 

JOL IET 

T 

3.5 

5.0 

- 

2.0 

11.5 

T 

T 

T 

- 

KANKAKEE 

a  2 

6.2 

4.8 

T 

17.8 

KANKAKEE    **  NW 

6.1 

5.5 

•  2 

6.2 

7.0 

T 

T 

25.0 

KE  I  THSBURG 

.5 

6.0 

2.0 

2.5 

3.0 

T 

16.0 

KEWANEE 

T 

6.0 

2.3 

T 

T 

T 

LA  HARPE 

2.9 

1.0 

2.0 

1.8 

T 

7.7 

L  A NARK 

3.5 

8.5 

3.0 

LA  SALLE  PERU 

3.3 

7.4 

.7 

6.0 

9.8 

T 

T 

27.2 

LA  SALLE   1  S 

6.5 

LAWRENCE  V  I LLE 

T 

.8 

:( 

LE  ROY 

l.S 

3.4 

.2 

4.5 

8.0 

17.9 

L  INCOLN 

T 

3.5 

.2 

4.2 

T 

T 

8.1 

8—  r«(»r*oc»  notes  follovlBf  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  SNOWFALL 

—  ILLINOIS 
Season  of   1953-54  JUNE  1954 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Long-term 

means 
July-June 

MACKINAW 

T 

T 

2*0 

■ 

4.0 

T 

MACOMB 

T 

•  2 

3*8 

1.7 

T 

11.2 

MAKANDA    1  NW 

T 

T 

7.9 

T 

T 

T 

MARENGO 

T 

3*6 

6.9 

4.6 

4.8 

6.5 

T 

26.4 

MAR  I  ON 

T 

8.4 

T 

8.4 

MARSEILLES  LOCK 

T 

3.0 

6.3 

•  3 

^1*0 

MARSHALL 

T 

.  2 

MASCOUTAH 

T 

T 

T 

_ 

_ 

. 

MATTOON 

,7 

1.5 

T 

2.0 

1.0 

5.2 

MC   HENRY   2  S 

T 

T 

9.7 

8.8 

9.1 

T 

~ 

MC  LEANSBORO 

T 

T 

T 

ME  DOR A 

T 

1*0 

2.5 

1  .0 

1.5 

6.0 

M I NONK 

T 

T 

3.3 

5.7 

4.1 

5.3 

T 

T 

MOLINE   WB  AP 

T 

T 

1.4 

7.8 

1.4 

4.9 

2.2 

T 

T 

T 

17.7 

MONMOUTH 

T 

1*0 

9.0 

2.7 

4.0 

3.0 

T 

19.7 

MONT ICELLO 

T 

T 

~ 

* 

MORR I S 

3*5 

4.5 

9  0 

MORR  I,S  3  NE 

4.0 

5.0 

T 

_ 

8.5 

T 

T 

_ 

MORR I  SON 

3*6 

8.5 

2.0 

5.4 

8.9 

T 

28.4 

MORR I SONV I LLE    1  E 

T 

1.0 

T 

T 

1.2 

2.2 

MT   CARMEL   WATER  WORKS 

T 

T 

T 

T 

MOUNT  CARROLL 

T 

3*5 

13.0 

3.0 

T 

29.3 

MOUNT  OL I VE 

T 

T 

1.0 

1.0 

T 

2.0 

MOUNT  PULASKI 

1.0 

5.0 

T 

2.0 

3.5 

11.5 

MOUNT  STERLING 

•  4 

~ 

* 

T 

4.0 

T 

MOUNT   VERNON   4  N 

T 

T 

T 

- 

NASHV ILLE    3  NW 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 

NEWARK   7  E 

T 

T 

4*8 

6.8 

1.5 

4.3 

13.5 

.5 

T 

31.4 

NEW  BOSTON   DAM    17  ' 

T 

7.0 

1.3 

3.3 

•2.0 

T 

NEW  BOSTON 

•  1 

8.0 

3.0 

4.0 

1  *~4 

T 

T 

16.5 

NEW  BURNSIOE 

T 

7.3 

T 

T 

T 

7.3 

NEWTON 

T 

.  7 

.9 

1 .0 

OLNEY   RADIO  STAT  1  ON 

T 

T 

T 

T 

_ 

_ 

_ 

OREGON  WATER  WORKS 

2.5 

6.0 

4.5 

5.0 

6.0 

T 

26.0 

OTTAWA 

T 

4.2 

7.0 

.  7 

8.0 

10.5 

T 

T 

T 

30.4 

PALEST  I NE 

T 

■  5 

1.5 

2.0 

2.0 

6.0 

P  ANA 

•  5 

.5 

1.0 

1.5 

2.5 

T 

6.0 

PARIS  WATER  WORKS 

•  5 

4.0 

1.0 

PARK  FOREST 

T 

3.8 

4.5 

•  4 

5.3 

15.7 

1.0 

T 

30.7 

PAW  PAW 

5.0 

8.0 

2.0 

10.0 

P  AYSON 

*  T 

T 

3.0 

1.5 

10.5 

PEOR I  A  WB  AP 

T 

1*8 

4.3 

1 

4*3 

T 

T 

13.3 

21.4 

PEOTONE 

6.0 

3.0 

T 

5.0 

8.0 

T 

22.0 

PETERSBURG 

T 

1  .0 

3.0 

.5 

1.5 

3.5 

T 

- 

- 

PLEASANT  HILL 

•  3 

1*5 

•  3 

T 

5.0 

T 

7.1 

PONT  I  AC 

1  #0 

3»0 

T 

3.3 

5.0 

T 

12.3 

PRAIRIE   DU  ROCHEP 

T 

T 

PR  INCEVILLE   2  NW 

T 

2.4 

6.0 

.  8 

6.0 

5.0 

T 

20.2 

QU1NCY 

T 

4.0 

.9 

T 

2.0 

T 

6.9 

QUINCY  CAA  AP 

T 

2.7 

1.0 

T 

3.0 

6.7 

QUINCY  DAM  21 

2.5 

2  a  0 

QUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 

T 

3.0 

l:l 

T 

3.0 

7.0 

RANTOUL   CHANUTE    AF  BASE 

T 

T 

1«7 

T 

2.8 

3.8 

T 

8.6 

RED  BUD 

T 

1.5 

T 

1.3 

ROBERTS    3  N 

1.1 

2*2 

.  7 

6.0 

1.8 

11.8 

ROCHELLE 

T 

~ 

8.5 

4.5 

10.5 

10.5 

•  5 

ROCKFORD 

3.5 

5.5 

5.5 

4.0 

4.0 

T 

T 

T 

22.5 

ROCKFORD   4  NE 

ROCKFORD  CAA  AP 

4*3 

4.5 

2.6 

4.3 

6.1 

T 

T 

T 

21.8 

ROCKPORT 

~ 

3.0 

2.3 

3.0 

■ 

RUSHV ILLE 

•  5 

4.0 

2*0 

2.5 

7.2 

16.2 

STE  MARIE 

T 

T 

•  5 

T 

1.0 

1.5 

SALEM 

T 

.5 

1.0 

T 

T 

T 

1.5 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

T 

T 

7.0 

T 

T 

7.0 

S 1  DELL 

T 

2.0 

" 

2.0 

3.5 

3.5 

T 

T 

T 

" 

SKOK 1 E 

" 

~ 

~ 

~ 

12.1 

T 

S.PARL  AND 

SPARTA 

T 

T 

T 

1.6 

T 

.2 

T 

1.8 

SPRINGFIELD  WB  AP 

T 

•  8 

2.3 

T 

.7 

2.0 

T 

5.8 

19.5 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STOCKTON 

T 

2.8 

7.0 

4.0 

5.5 

6.0 

T 

T 

25.3 

STREATOR 

3.3 

4«6 

T 

2.8 

6.2 

T 

16.9 

SYCAMORE 

1 

2,5 

10.0 

3.6 

8.6 

7.3 

3  2.0 

TABLE  GROVE 

T 

3.8 

.5 

T 

6.5 

T 

T 

10.8 

T  A YLORV I LL  E 

T 

- 

.  5 

- 

3.0 

" 

T I SK I LWA 

" 

3.4 

1.0 

5.0 

9.5 

TOULON 

2.0 

5.9 

.6 

3.0 

5.8 

" 

17.3 

TUSCOLA 

T 

,  5 

.  3 

T 

1.0 

1.8 

URBANA 

2.3 

•  9 

1.6 

1.5 

T 

T 

T 

6.7 

URBANA   ENG  CAMPUS 

- 

- 

-' 

- 

- 

UTICA   STARVED   ROCK  DAM 

4.0 

8.0 

1.0 

4.0 

10.0 

T 

T 

T 

27.0 

VANDAL IA  CAA  AP 

T 

T 

1.5 

T 

•  5 

2.0 

V1RDEN 

T 

T 

1.4 

T 

T 

1.7 

T 

T 

3.1 

WALNUT 

T 

2.0 

7.5 

3.0 

5.0 

8.0 

T 

T 

T 

25.5 

WARSAW 

3.0 

1.9 

T 

T 

4.9 

WATERLOO 

T 

T 

- 

T 

_ 

T 

- 

WATSEKA 

3.3 

1.6 

1.8 

6.8 

8.1 

.2 

22.0 

WAUKEGAN 

T 

2.7 

3.6 

5.5 

8.9 

T 

•T 

25.1 

WAYNE  CITY 

T 

.  5 

T 

.5 

WHEATON  COLLEG 

4.0 

7.6 

2.9 

8.7 

11.6 

T 

34.8 

WHITE   HALL    1  E 

T 

1.7 

5.3 

.4 

1.5 

8.9 

W ILCOX 

W 1N0S0R 

T 

.5 

1.0 

1.0 

2.0 

T 

4.5 

See  refcrento  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day 

OJ 

Month 

« 

Station 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ALBION 

MAX 

84 

80 

76 

67 

76 

82 

90 

88 

92 

95 

97 

98 

98 

96 

92 

93 

96 

95 

96 

99 

96 

91 

90 

95 

99 

105 

102 

96 

98 

97 

92.0 

M  IN 

63 

56 

56 

SO 

46 

55 

64 

67 

64 

63 

69 

70 

68 

69 

69 

70 

68 

71 

69 

70 

72 

71 

63 

60 

66 

73 

71 

64 

63 

68 

64.9 

ALE  00 

MAX 

65 

65 

58 

67 

75 

81 

87 

85 

87 

92 

90 

93 

95 

91 

83 

90 

94 

96 

97 

93 

87 

87 

91 

99 

96 

90 

91 

99 

87 

86.6 

MIN 

55 

54 

51 

45 

48 

56 

66 

56 

6  1 

66 

67 

67 

6? 

62 

63 

65 

66 

72 

71 

73 

71 

64 

59 

61 

74 

72 

68 

58 

69 

67 

63.  2 

ALTON  0AM  26 

MAX 

70 

71 

62 

68 

67 

84 

87 

87 

87 

94 

93 

91 

95 

96 

91 

90 

94 

96 

97 

97 

93 

91 

95 

95 

100 

100 

102 

97 

97 

96 

89.4 

MIN 

59 

54 

53 

52 

52 

60 

65 

62 

58 

65 

71 

72 

72 

73 

69 

71 

70 

75 

75 

77 

77 

75 

68 

67 

80 

79 

69 

72 

74 

67.8 

ANNA    1  NW 

MAX 

81 

bO 

71 

70 

74 

82 

87 

84 

87 

89 

90 

92 

93 

91 

86 

89 

90 

91 

93 

94 

91 

93 

87 

66 

92 

99 

100 

91 

91 

93 

86.0 

MIN 

63 

53 

55 

52 

46 

59 

64 

63 

61 

63 

70 

68 

68 

69 

69 

70 

68 

70 

69 

70 

72 

70 

64 

63 

62 

74 

75 

72 

61 

66 

65.0 

ANT 10CH 

MAX 

67 

62 

53 

61 

66 

72 

88 

87 

88 

88 

89 

94 

92 

91 

92 

91 

93 

94 

94 

89 

92 

81 

82 

87 

93 

90 

61 

77 

88 

85 

83.6 

MIN 

S3 

47 

45 

46 

45 

45 

57 

57 

57 

65 

58 

73 

70 

69 

68 

71 

70 

69 

68 

69 

65 

59 

58 

59 

6  8 

66 

59 

52 

63 

66 

60.6 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

65 

62 

58 

64 

70 

81 

80 

83 

86 

86 

92 

88 

91 

95 

92 

85 

93 

95 

94 

87 

91 

84 

82 

91 

96 

88 

80 

R8 

95 

88 

84.3 

MIN 

55 

47 

47 

4S 

45 

47 

61 

55 

63 

65 

62 

68 

60 

68 

67 

66 

64 

70 

69 

66 

68 

65 

54 

56 

64 

70 

62 

51 

63 

64 

60.2 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

MAX 

71 

77 

67 

68 

78 

85 

87 

88 

90 

94 

93 

95 

95 

95 

91 

91 

95 

95 

93 

90 

93 

9  8 

103 

101 

96 

98 

96 

90.0 

MIN 

60 

55 

57 

62 

50 

61 

65 

68 

67 

64 

70 

72 

76 

71 

70 

70 

69 

73 

71 

75 

70 

69 

63 

65 

67 

78 

79 

70 

71 

69 

67.6 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

69 

68 

62 

65 

75 

83 

82 

80 

88 

91 

92 

93 

93 

96 

94 

86 

9  3 

94 

96 

96 

93 

92 

85 

93 

99 

100 

98 

91 

98 

95 

88.0 

MIN 

57 

55 

54 

46 

48 

55 

65 

64 

65 

66 

69 

68 

66 

69 

70 

60 

70 

72 

73 

75 

73 

70 

60 

64 

69 

74 

69 

56 

71 

68 

65.0 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

83 

83 

71 

71 

77 

84 

90 

89 

91 

94 

95 

96 

95 

93 

90 

90 

92 

92 

94 

92 

95 

96 

90 

91 

96 

101 

104 

96 

95 

93 

90.7 

MIN 

66 

61 

58 

55 

52 

63 

68 

67 

65 

66 

73 

73 

74, 

75 

73 

74 

72 

75 

75 

77 

75 

74 

73 

68 

69 

77 

78 

78 

It 

74 

70.0 

CAR80NDALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 

80 

78 

76 

70 

76 

83 

87 

86 

89 

91 

90 

94 

95 

93 

88 

91 

92 

92 

95 

95 

93 

95 

92 

91 

93 

102 

101 

93 

94 

95 

89.7 

MIN 

63 

55 

52 

53 

58 

62 

64 

58 

58 

64 

63 

64 

67 

69 

69 

60 

65 

66 

70 

73 

69 

56 

5* 

73 

69 

68 

57 

63 

63.0 

CARL  INV  I LLE  4  E 

MAX 

84 

68 

69 

68 

81 

83 

88 

84 

86 

94 

93 

93 

93 

95 

91 

89 

87 

99 

96 

98 

95 

90 

91 

95 

103 

102 

97 

96 

97 

89 

89.8 

MIN 

59 

55 

54 

49 

51 

55 

64 

66 

65 

61 

68 

70 

6  8 

68 

66 

67 

67 

72 

70 

73 

75 

74 

61 

61 

67 

76 

74 

59 

66 

69 

65.0 

CARLVLE 

MAX 

92 

77 

72 

70 

78 

87 

99 

99 

97 

95 

95 

95 

98 

99 

100 

98 

90 

92 

97 

102 

107 

101 

98 

101 

97 

93.4 

MIN 

63 

53 

57 

53 

47 

60 

66 

62 

66 

63 

69 

72 

68 

71 

70 

72 

68 

69 

70 

74 

75 

61 

63 

64 

77 

76 

68 

67 

69 

66.0 

CHARLESTON 

MAX 

90 

69 

69 

68 

65 

75 

81 

88 

84 

87 

94 

95 

96 

96 

95 

93 

91 

92 

95 

96 

97 

97 

91 

90 

94 

99 

104 

98 

93 

98 

89.3 

MIN 

51 

56 

55 

50 

45 

57 

62 

66 

64 

63 

68 

69 

65 

68 

70 

70 

66 

71 

69 

74 

72 

73 

60 

62 

62 

76 

70 

57 

66 

67 

64.1 

CHENOA 

MAX 

70 

65 

60 

64 

74 

82 

82 

80 

88 

90 

92 

91 

96 

96 

93 

87 

9  3 

96 

95 

97 

93 

89 

89 

93 

98 

98 

92 

89 

98 

92 

87.4 

MIN 

58 

54 

54 

46 

50 

48 

62 

60 

64 

67 

69 

71 

79 

69 

68 

67 

66 

72 

71 

74 

72 

70 

57 

61 

67 

74 

67 

54 

67 

76 

64.5 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

67 

59 

60 

57 

61 

80 

79 

73 

86 

84 

94 

91 

86 

92 

92 

88 

88 

90 

96 

88 

92 

83 

72 

91 

98 

86 

76 

74 

91 

87 

82.0 

M  I  N 

55 

51 

48 

49 

53 

51 

65 

63 

64 

62 

61 

73 

70 

73 

74 

72 

72 

75 

69 

67 

73 

69 

64 

63 

72 

67 

62 

62 

68 

70 

64.6 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 

67 

63 

61 

62 

68 

85 

83 

83 

90 

89 

97 

92 

95 

95 

95 

90 

94 

96 

97 

90 

95 

85 

80 

95 

100 

88 

79 

85 

97 

90 

86.3 

M  I  N 

58 

51 

49 

50 

51 

50 

66 

66 

65 

65 

65 

73 

69 

73 

73 

71 

71 

75 

71 

69 

73 

68 

63 

61 

70 

74 

61 

59 

69 

70 

65.  0 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

68 

60 

60 

58 

60 

75 

80 

75 

88 

83 

94 

93 

86 

92 

94 

89 

88 

88 

96 

88 

94 

86 

73 

92 

9  9 

88 

78 

73 

90 

86 

62.5 

MIN 

56 

50 

48 

48 

53 

55 

66 

63 

68 

63 

63 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

77 

7  - 

67 

73 

69 

65 

66 

74 

70 

62 

6? 

71 

71 

66.0 

CICERO 

MAX 

69 

66 

60 

63 

69 

83 

82 

86 

89 

90 

96 

93 

93 

95 

95 

89 

94 

96 

9  6 

88 

95 

85 

81 

93 

)9 

91 

83 

83 

95 

92 

86.3 

MIN 

56 

52 

49 

47 

49 

47 

64 

62 

63 

69 

65 

74 

67 

71 

72 

69 

69 

73 

72 

67 

70 

66 

60 

59 

6  9 

72 

65 

59 

66 

68 

63.7 

COBOEN  2  S 

MAX 

82 

80 

72 

oe 

75 

82 

85 

84 

87 

89 

90 

92 

93 

92 

85 

94 

9  3 

94 

91 

92 

86 

87 

9? 

99 

100 

95 

92 

91 

88.3 

MIN 

60 

51 

51 

50 

40 

55 

60 

60 

57 

60 

«4 

64 

65 

65 

63 

6  ? 

6! 

67 

66 

66 

69 

66 

62 

58 

59 

70 

70 

69 

69 

64 

61.8 

DANVILLE 

MAX 

74 

65 

69 

65 

75 

81 

86 

79 

87 

93 

96 

97 

93 

93 

91 

90 

97 

98 

96 

90 

67 

93 

100 

105 

90 

88 

95 

94 

88.4 

MIN 

58 

54 

58 

47 

45 

54 

64 

64 

61 

64 

69 

72 

66 

67 

66 

70 

69 

76 

60 

71 

73 

72 

62 

54 

6  ) 

76 

66 

b? 

57 

68 

63.3 

DAVENPORT    IOWA   L   D  15 

MAX 

62 

59 

57 

67 

72 

81 

85 

85 

88 

87 

91 

89 

92 

93 

90 

83 

95 

89 

90 

85 

86 

92 

97 

88 

86 

89 

95 

85 

84.8 

MIN 

56 

52 

51 

47 

53 

56 

64 

59 

69 

70 

71 

72 

66 

72 

67 

66 

7C 

76 

75 

66 

71 

66 

65 

68 

75 

75 

67 

60 

70 

70 

65.6 

DECATUR 

MAX 

69 

65 

65 

67 

77 

85 

87 

84 

89 

95 

96 

95 

94 

96 

93 

B ' 

94 

95 

97 

99 

96 

89 

89 

97 

101 

105 

96 

95 

IOC 

93 

89.8 

MIN 

56 

55 

54 

49 

48 

59 

64 

66 

66 

65 

70 

72 

70 

70 

70 

68 

6f 

72 

U 

75 

74 

72 

65 

65 

70 

77 

73 

60 

70 

70 

66.2 

DIXON 

MAX 

68 

61 

58 

66 

70 

79 

80 

82 

85 

84 

90 

89 

91 

93 

91 

a; 

91 

93 

99 

90 

92 

90 

84 

92 

98 

95 

85 

86 

96 

87 

84.8 

MIN 

59 

54 

49 

45 

51 

52 

65 

53 

63 

68 

65 

71 

61 

68 

71 

S< 

63 

71 

7  3 

73 

66 

63 

56 

63 

6  9 

73 

65 

56 

67 

68 

63.0 

DU  QUO  IN   2  S 

MAX 

82 

83 

78 

69 

76 

84 

87 

86 

89 

90 

90 

94 

95 

93 

89 

90 

91 

93 

96 

95 

93 

90 

69 

69 

92 

100 

101 

94 

93 

95 

89.5 

M  IN 

64 

51 

57 

54 

44 

57 

63 

65 

62 

65 

62 

68 

66 

70 

69 

7 

67 

71 

7C 

72 

72 

72 

62 

62 

62 

72 

73 

70 

70 

69 

65.  0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

MAX 

86 

76 

72 

72 

79 

88 

90 

91 

90 

95 

95 

97 

98 

96 

94 

g  ? 

94 

97 

96 

99 

96 

92 

95 

96 

104 

106 

105 

1  00 

IOC 

97 

93.1 

MIN 

62 

55 

56 

53 

50 

60 

63 

66 

62 

67 

70 

69 

70 

70 

68 

68 

72 

7; 

72 

75 

73 

60 

63 

67 

77 

73 

72 

69 

66.  2 

EFFINGHAM 

MAX 

86 

75 

68 

66 

76 

83 

89 

85 

90 

96 

96 

96 

96 

96 

92 

94 

94 

98 

98 

99 

99 

92 

90 

96 

10  1 

106 

105 

97 

IOC 

97 

91.9 

MIN 

61 

56 

55 

51 

48 

63 

64 

67 

65 

62 

68 

70 

68 

70 

69 

7  1 

67 

67 

69 

71 

73 

71 

62 

57 

69 

74 

73 

6  1 

65 

67 

65.  1 

ELIZABETHTOWN 

MAX 

87 

82 

77 

66 

75 

62 

87 

87 

90 

91 

91 

93 

94 

92 

90 

89 

92 

93 

96 

94 

92 

96 

92 

92 

96 

104 

104 

97 

96 

96 

90.5 

MIN 

66 

54 

56 

53 

46 

57 

67 

68 

62 

62 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

69 

70 

7  0 

72 

70 

71 

67 

60 

62 

70 

77 

73 

66 

69 

65.8 

FAIRFIELD 

MAX 

79 

80 

75 

66 

77 

83 

91 

85 

91 

93 

95 

97 

97 

97 

93 

9  1 

97 

94 

96 

96 

95 

91 

90 

94 

98 

104 

101 

94 

97 

99 

91.3 

MIN 

64 

56 

57 

52 

45 

57 

62 

66 

64 

63 

66 

68 

67 

68 

68 

71 

67 

70 

7  0 

72 

73 

72 

60 

57 

60 

75 

78 

68 

60 

71 

64.9 

FLORA 

MAX 

78 

76 

71 

68 

75 

82 

90 

86 

89 

93 

95 

97 

98 

97 

90 

9  1 

94 

95 

97 

96 

96 

90 

92 

95 

98 

105 

102 

97 

96 

98 

91.0 

MIN 

61 

56 

56 

51 

49 

57 

62 

67 

65 

64 

67 

69 

68 

68 

69 

1  1 

66 

70 

70 

73 

72 

71 

62 

58 

60 

74 

76 

65 

63 

69 

65.0 

FREE  PORT 

MAX 

68 

59 

57 

65 

74 

79 

81 

82 

86 

83 

89 

86 

90 

91 

90 

8? 

90 

93 

94 

64 

90 

84 

82 

69 

94 

90 

83 

85 

91 

84 

63.2 

MIN 

55 

52 

48 

44 

49 

50 

65 

50 

65 

68 

64 

70 

59 

67 

70 

at 

59 

72 

67 

68 

62 

55 

63 

70 

71 

62 

55 

66 

67 

61.4 

FULTON   DAM  13 

MAX 

66 

62 

57 

66 

71 

80 

84 

84 

85 

86 

90 

87 

90 

92 

90 

92 

91 

95 

93 

85 

89 

89 

89 

69 

95 

90 

65 

85 

91 

84 

84.5 

MIN 

56 

54 

51 

50 

51 

54 

66 

57 

67 

69 

68 

72 

65 

70 

68 

68 

65 

75 

75 

74 

72 

66 

63 

69 

73 

76 

71 

55 

59 

69 

65.  1 

6ALESBURG 

MAX 

61 

59 

58 

68 

75 

81 

86 

85 

86 

88 

90 

89 

92 

94 

90 

83 

92 

94 

94 

96 

92 

85 

88 

91 

98 

98 

90 

91 

96 

86 

85.9 

MIN 

56 

54 

51 

45 

46 

57 

60 

58 

50 

67 

69 

69 

62 

70 

68 

66 

66 

78 

76 

74 

70 

66 

59 

64 

70 

74 

68 

6C 

6S 

67 

63.7 

GALVA 

MAX 

68 

63 

63 

69 

77 

81 

85 

85 

SB 

88 

91 

90 

93 

94 

92 

8  3 

93 

95 

94 

93 

92 

87 

67 

92 

97 

96 

88 

90 

97 

87 

86.6 

MIN 

55 

54 

50 

45 

48 

54 

64 

61 

65  66 

67 

67 

62 

69 

68 

64 

67 

72 

7? 

72 

71 

65 

57 

59 

67 

74 

68 

57 

66 

67 

63.2 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

88 

82 

72 

68 

72 

81 

88 

84 

88 

92 

92 

94 

92 

91 

88 

87 

90 

92 

99 

92 

91 

95 

86 

91 

92 

101 

102 

94 

95 

96 

89.  1 

MIN 

60 

56 

56 

52 

48 

58 

64 

62 

62 

66 

68 

68 

69 

70 

70 

70 

66 

71 

73 

72 

70 

70 

66 

62 

6? 

71 

77 

74 

67 

68 

65.7 

GREENVILLE 

MAX 

86 

73 

69 

67 

76 

83 

91 

84 

93 

93 

97 

96 

97 

94 

94 

93 

93 

96 

97 

96 

95 

89 

89 

93 

9  9 

102 

100 

95 

96 

92 

90.7 

MIN 

60 

53 

55 

50 

46 

57 

63 

67 

65 

61 

69 

70 

68 

69 

68 

68 

67 

69 

H 

71 

72 

71 

65 

64 

65 

75 

76 

66 

69  68 

65.3 

GRIGGSVILLE 

MAX 

72 

64 

61 

70 

77 

85 

88 

89 

87 

94 

94 

92 

95 

98 

95 

90 

95 

98 

96 

98 

93 

97 

95 

96 

103 

103 

102 

98 

96 

90 

90.4 

MIN 

51 

55 

52 

48 

53 

58 

65 

63 

63 

63 

68 

72 

68 

69 

60 

67 

66 

72 

76 

75 

75 

73 

72 

64 

75 

75 

75 

64 

70 

75  . 

66.  1 

HARR I S8URG 

MAX 

82 

83 

72 

6Q 

79 

85 

90 

89 

93 

94 

94 

97 

98 

96 

93 

93 

95 

96 

9  6 

98 

95 

97 

90 

94 

98 

105 

103 

94 

95 

98 

92.0 

MIN 

66 

50 

57 

53 

43 

58 

67 

65 

61 

60 

66 

66 

67 

69 

70 

1  1 

6? 

70 

66 

70 

74 

70 

63 

55 

80 

67 

73 

71 

62 

64.6 

HAVANA 

MAX 

69 

62 

62 

68 

77 

83 

87 

82 

86 

92 

92 

91 

94 

95 

91 

g 1 

94 

95 

97 

97 

93 

86 

86 

94 

1  DO 

9? 

96 

9 

97 

89 

87.8 

MIN 

58 

55 

54 

48 

50 

61 

65 

64 

66 

64 

70 

72 

70 

70 

68 

6? 

72 

7 

72 

72 

TC 

64 

61 

67 

77 

74 

61 

70 

70 

65.8 

HILLSBORO 

MAX 

89 

71 

67 

69 

.77 

84 

88 

87 

87 

94 

95 

96 

96 

96 

90 

)  I 

94 

95 

9e 

97 

92 

91 

96 

1  33 

105 

101 

9  7 

96 

93 

91.1 

MIN 

59 

55 

55 

50 

50 

59 

63 

67 

66 

62 

69 

70 

58 

68 

67 

67 

65 

69 

68  7C 

72 

71 

5S 

60 

63 

74  73 

64 

67 

67 

64.6 

Sec   rpference  notes  following  Station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE  1954 


Station 

Day 

O! 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

HOOPESTON 

MAX 

92 

92 

91 

96 

90 

66 1 

9 

59 

55 

54 

48 

49 

53 

63 

64 

62 

67 

71 

71 

67 

69 

70 

70 

69 

71 

69 

71 

74 

73 

58 

59 

65 

76 

68 

52 

64 

68 

64. 

3 

JACKSONVILLE 

MAX 

86 

95 

98 

103 

1  04 

101 

99 

9T 

90 

90 

8 

MIN 

59 

55 

53 

49 

50 

49 

65 

68 

66 

62 

68 

70 

67 

71 

71 

67 

63 

72 

74 

74 

76 

73 

63 

62 

67 

78 

75 

64 

Tl 

68 

65i 

7 

JERSEYV I LLE 

MAX 

94 

96 

92 

90 

9 

55 

53 

52 

49 

51 

56 

66 

65 

66 

66 

69 

71 

66 

70 

70 

67 

67 

71 

72 

73 

73 

76 

58 

59 

69 

76 

73 

66 

TO 

68 

65i 

4 

JOL  IET 

MAX 

93 

96 

98 

87 

98 

89 

86. 

7 

57 

52 

50 

49 

49 

50 

64 

63 

64 

68 

69 

68 

63 

58 

72 

69 

69 

72 

73 

71 

72 

69 

56 

60 

69 

76 

66 

53 

53 

68 

63 

1 

KANKAKEE 

MAX 

92 

93 

88 

85 

1 

MIN 

58 

52 

53 

48 

49 

50 

63 

64 

64 

67 

67 

71 

66 

71 

72 

70 

60 

72 

71 

72 

72 

71 

60 

60 

67 

74 

67 

53 

65 

65 

64 

1 

KANKAKEE   4  NW 

MAX 

89 

92 

87 

84 1 

9 

58 

51 

50 

48 

50 

50 

62 

63 

63 

66 

65 

69 

64 

71 

70 

68 

68 

70 

69 

73 

69 

71 

57 

58 

64 

72 

64 

51 

64 

64 

62 

7 

KEWANEE 

MAX 

92 

93 

95 

87 

85 

6 

MIN 

56 

54 

50 

45 

49 

53 

63 

58 

63 

66 

66 

65 

66 

67 

66 

70 

70 

70 

69 

65 

55 

56 

65 

75 

67 

55 

66 

65 

62. 

0 

LA  HARPE 

MAX 

81 

91 

89 

93 

86 

85. 

8 

MIN 

56 

54 

52 

45 

50 

60 

68 

57 

68 

65 

69 

68 

63 

70 

73 

63 

69 

73 

74 

74 

72 

66 

61 

65 

70 

73 

72 

62 

T2 

68 

65 

1 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

95 

98 

92 

88 

95 

101 

95 

91 

94 

1  00 

91 

87 

8 

MIN 

60 

56 

51 

47 

50 

55 

66 

57 

65 

68 

69 

73 

63 

72 

73 

68 

67 

74 

73 

74 

72 

68 

58 

61 

69 

75 

68 

56 

67 

70 

64 

6 

LINCOLN 

MAX 

94 

96 

90 

89. 

0 

MIN 

58 

55 

54 

47 

46 

58 

64 

66 

64 

64 

69 

71 

72 

69 

70 

67 

69 

70 

71 

70 

70 

71 

62 

61 

66 

76 

71 

58 

68 

67 

64 

8 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

90 

91 

91 

88 

1 

51 

53 

56 

53 

52 

60 

64 

63 

62 

62 

72 

73 

70 

72 

67 

71 

69 

73 

72 

74 

73 

70 

65 

65 

68 

76 

75 

71 

70 

64 

66 

MARENGO 

MAX 

92 

95 

87 

84 

0 

54 

47 

46 

44 

50 

44 

62 

54 

59 

66 

61 

71 

59 

60 

70 

65 

61 

72 

72 

60 

69 

62 

51 

60 

69 

67 

59 

50 

64 

65 

MATTOON 

MAX 

67 

76 

82 

96 

93 

93 

95 

89 

6 

59 

56 

52 

50 

46 

58 

64 

64 

67 

67 

74 

72 

66 

71 

69 

69 

68 

72 

70 

74 

74 

73 

64 

61 

64 

77 

69 

59 

6T 

67 

65 

MC  LEANSBORO 

MAX 

60 

81 

88 

96 

92 

93 

95 

99 

91 

e 

64 

50 

55 

50 

43 

58 

65 

64 

61 

61 

65 

66 

66 

68 

65 

70 

66 

69 

68 

70 

71 

66 

60 

60 

57 

77 

6  8 

61 

MINONK 

MAX 

93 

96 

90 

86 

9 

57 

54 

51 

45 

48 

53 

62 

61 

61 

64 

67 

67 

63 

66 

67 

64 

65 

69 

69 

69 

68 

66 

56 

57 

62 

69 

66 

54 

64 

MOLINE   WB  AP 

MAX 

67 

93 

96 

92 

95 

94 

90 

92 

83 

85 

91 

98 

89 

ee 

91 

93 

85 

85 

2 

56 

52 

50 

47 

48 

54 

60 

5  4 

69 

69 

71 

68 

62 

70 

67 

67 

66 

74 

75 

68 

70 

65 

59 

66 

T3 

75 

67 

59 

TO 

64 

0 

MONMOUTH 

MAX 

84 

94 

96 

96 

96 

85 

87 

92 

90 

91 

91 

87 

86 

4 

MIN 

56 

54 

52 

45 

51 

58 

64 

60 

6  6 

66 

68 

67 

13 

69 

65 

64 

73 

69 

75 

74 

72 

66 

58 

65 

69 

76 

68 

60 

68 

66 

64 

2 

MORRIS    3  NE 

MAX 

95 

98 

97 

95 

95 

92 

87 

95 

100 

96 

86 

90 

98 

90 

87 

2 

MIN 

59 

52 

48 

46 

50 

51 

64 

61 

63 

68 

64 

73 

61 

71 

72 

67 

67 

72 

72 

75 

70 

69 

56 

60 

69 

75 

64 

52 

65 

67 

63 

4 

MORR I  SON 

MAX 

58 

8  0 

85 

93 

95 

65 

5 

MIN 

57 

53 

4» 

45 

45 

5  0 

62 

50 

62 

66 

64 

65 

58 

67 

67 

65 

60 

70 

70 

71 

67 

63 

53 

58 

64 

70 

63 

54 

64 

60 

4 

MORR  ISONVILLE    1  E 

MAX 

93 

95 

95 

90 

89 

4 

MIN 

55 

55 

54 

50 

48 

59 

65 

65 

66 

61 

69 

71 

68 

67 

67 

67 

67 

70 

70 

71 

73 

73 

59 

62 

64 

74 

72 

62 

66 

66 

64,  6 

MT   CARMEL   WATER  WORKS 

MAX 

91 

92 

96 

99 

96 

96 

105 

100 

99 

93 

3 

MIN 

64 

57 

55 

46 

57 

63 

63 

64 

64 

67 

6q 

68 

70 

69 

TO 

68 

71 

70 

73 

74 

72 

61 

58 

62 

76 

71 

71 

65 

7 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

91 

94 

83 

5 

56 

53 

49 

46 

50 

5? 

65 

51 

64 

66 

67 

'O 

59 

68 

69 

66 

60 

72 

72 

71 

68 

65 

56 

69 

69 

73 

62 

56 

65 

62 

4 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

78 

78 

74 

67 

75 

81 

87 

84 

88 

90 

91 

94 

95 

94 

87 

90 

91 

94 

95 

96 

93 

88 

90 

92 

95 

104 

100 

94 

9T 

96 

89 

3 

67 

71 

70 

69 

72 

75 

66 

6T 

64 

4 

NEW   BURNS  IDE 

MAX 

92 

93 

94 

92 

94 

92 

95 

101 

101 

95 

95 

96 

89 

7 

64 

51 

55 

52 

47 

57 

64 

64 

60 

62 

69 

69 

66 

69 

69 

70 

68 

71 

68 

71 

71 

TO 

64 

57 

63 

73 

72 

69 

61 

65 

64 

4 

NEWTON 

MAX 

86 

1 00 

96 

96 

100 

93 

91 

97 

100 

106 

104 

95 

100 

100 

92 

7 

MIN 

61 

57 

55 

53 

45 

57 

70 

70 

65 

64 

67 

70 

67 

70 

68 

71 

69 

72 

69 

73 

72 

73 

62 

57 

61 

74 

74 

63 

63 

70 

65 

4 

OLNE  Y  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

OTTAWA 

MAX 

96 

96 

91 

92 

87 

5 

MIN 

59 

56 

52 

46 

53 

'.3 

64 

60 

64 

67 

67 

70 

64 

70 

71 

68 

68 

72 

72 

75 

71 

69 

59 

62 

69 

75 

66 

57 

67 

64 

6 

PALESTINE 

MAX 

95 

98 

100 

102 

99 

98 

92 

108 

94 

101 

100 

93 

9 

M  1  N 

61 

59 

59 

52 

44 

56 

62 

69 

65 

65 

67 

70 

67 

70 

70 

70 

69 

71 

69 

72 

73 

73 

59 

56 

62 

75 

73 

61 

60 

64 

9 

PANA 

MAX 

97 

90 

94 

93 

101 

97 

90 

■  9 

M  I  N 

61 

56 

55 

50 

51 

58 

64 

68 

6  6 

63 

68 

71 

71 

67 

69 

67 

67 

71 

7C 

73 

73 

73 

62 

61 

64 

76 

73 

62 

68 

9 

65 

6 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 

70 

8? 

88 

61 

89 

94 

95 

95 

96 

96 

94 

93 

94 

92 

99 

98 

98 

92 

96 

89 

9 

M  1  N 

61 

57 

56 

50 

45 

57 

63 

66 

64 

65 

70 

71 

66 

68 

71 

71 

68 

71 

•  67 

72 

74 

72 

59 

62 

66 

77 

62 

68 

7 1 

65 

1 

PARK  FOREST 

MAX 

71 

63 

60 

61 

66 

81 

84 

81 

87 

89 

94 

91 

92 

95 

92 

R  B 

91 

94 

83 

92 

89 

84 

I 

MIN 

55 

51 

47 

47 

47 

48 

62 

63 

64 

67 

64 

69 

61 

71 

70 

68 

69 

71 

70 

70 

69 

61 

56 

60 

67 

69 

58 

66 

61 

8 

PEORIA  WB  AP 

MAX 

64 

62 

57 

66 

75 

81 

B4 

83 

85 

69 

92 

89 

93 

95 

89 

91 

94 

86 

85 

7 

57 

55 

52 

48 

49 

57 

66 

63 

67 

66 

69 

72 

69 

71 

67 

66 

69 

74 

74 

74 

71 

69 

63 

65 

69 

75 

65 

60 

68 

65 

3 

PONT  I AC 

MAX 

63 

70 

78 

85 

86 

90 

90 

90 

90 

90 

92 

95 

86 

84 

5 

MIN 

59 

55 

53 

48 

52 

54 

64 

66 

64 

67 

70 

72 

67 

69 

71 

6  9 

68 

71 

71 

74 

73 

70 

61 

60 

68 

76 

69 

57 

67 

65 

1 

OUINCY 

MAX 

67 

62 

88 

94 

98 

loo 

100 

96 

91 

93 

99 

10  5 

1  05 

103 

99 

94 

67 

89 

8 

58 

54 

51 

48 

52 

58 

70 

62 

69 

66 

70 

71 

68 

73 

71 

6  7 

70 

75 

7- 

78 

76 

72 

63 

68 

75 

78 

77 

68 

76 

67 

7 

QUINCY  CAA  AP 

63 

84 

81 

91 

90 

88 

91 

90 

92 

95 

91 

87 

■  2 

MIN 

57 

54 

50 

46 

50 

59 

66 

61 

65 

64 

69 

67 

66 

69 

66 

65 

68 

72 

7? 

74 

73 

67 

63 

63 

T3 

73 

74 

65 

68 

67 

64 

>9 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

92 

93 

101 

87 

87 

6 

MIN 

58 

56 

50 

49 

51 

57 

64 

64 

64 

66 

72 

71 

72 

68 

70 

7C 

67 

72 

6S 

75 

75 

71 

65 

61 

65 

77 

63 

56 

67 

68 

65 

.2 

ROBERTS   3  N 

MAX 

76 

62 

64 

63 

73 

81 

82 

80 

86 

90 

94 

94 

95 

97 

93 

88 

94 

94 

96 

99 

95 

90 

86 

94 

100 

100 

95 

88 

99 

88 

87 

9 

MIN 

59 

55 

55 

46 

50 

53 

63 

64 

63 

65 

69 

70 

66 

69 

68 

69 

66 

70 

68 

74 

73 

72 

59 

57 

64 

75 

68 

54 

68 

64 

63 

.9 

ROCKFORD 

MAX 

70 

62 

60 

64 

70 

81 

82 

84 

87 

86 

92 

92 

93 

94 

94 

88 

93 

94 

95 

85 

92 

88 

83 

91 

9T 

95 

85 

86 

95 

86 

85 

.5 

MIN 

54 

50 

51 

46 

46 

50 

64 

52 

62 

63 

64 

72 

60 

68 

70 

67 

62 

72 

73 

65 

70 

62 

55 

62 

70 

70 

61 

54 

65 

67 

61 

6 

ROCKFORD  CAA  AP 

MAX 

64 

61 

S3 

64 

70 

80 

80 

84 

88 

84 

92 

88 

92 

95 

94 

85 

93 

97 

98 

87 

95 

85 

83 

92 

99 

86 

83 

87 

95 

88 

84 

7 

MIN 

55 

48 

48 

46 

48 

51 

60 

54 

62 

68 

64 

66 

61 

70 

69 

65 

63 

72 

72 

67 

67 

63 

58 

60 

69 

70 

57 

54 

66 

68 

61 

4 

Sea  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JUNE  1954 


Day    Ol  Monlh 


Station 

1 

2 

1  L 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

RUSHV I LLE 

MA  X 

6  1 

86 

98 

87 

88. 

MIN 

59 

5* 

52 

47 

48 

57 

65 

63 

66 

64 

68 

69 

66 

69 

70 

66 

68 

71 

72 

70 

70 

69 

64 

62 

68 

75 

75 

63 

70 

67 

64  • 

9 

KOKIE 

MAX 

90 

95 

83 

82 

90 

88 

83. 

3 

MIN 

58 

51 

48 

47 

46 

45 

63 

61 

59 

68 

57 

73 

64 

70 

74 

71 

66 

73 

69 

66 

70 

66 

SB 

59 

71 

65 

62 

58 

67 

67 

62  1 

4 

SPARTA 

MAX 

8  7 

79 

78 

72 

9  1 

94 

96 

95 

97 

91  . 

8 

MIN 

62 

54 

56 

52 

52 

62 

67 

64 

66 

63 

69 

72 

69 

73 

70 

71 

69 

73 

72 

75 

73 

72 

62 

65 

68 

76 

75 

70 

70 

68 

67. 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MAX 

66 

64 

83 

88 

103 

94 

96 

93 

88 

87. 

6 

MIN 

58 

56 

52 

49 

48 

62 

68 

65 

67 

65 

69 

72 

67 

73 

69 

69 

70 

74 

74 

73 

74 

67 

63 

66 

70 

77 

70 

61 

70 

70 

66. 

i 

STOCKTON 

MAX 

67 

58 

56 

65 

68 

82 

85 

83 

90 

80 

90 

9 1 

92 

85 

84 

82. 

7 

MIN 

52 

47 

42 

42 

46 

48 

62 

49 

64 

65 

64 

68 

59 

65 

68 

64 

58 

70 

69 

63 

65 

60 

55 

61 

71 

69 

59 

54 

68 

65 

59. 

7 

SVC  AMORE 

6a 

6  1 

57 

64 

72 

82 

81 

87 

87 

87 

93 

92 

93 

96 

93 

85 

95 

89 

92 

87 

85. 

6 

MIN 

55 

5  1 

47 

44 

46 

49 

61 

54 

61 

68 

62 

70 

60 

66 

67 

65 

63 

69 

70 

65 

68 

63 

54 

56 

67 

70 

57 

53 

69 

64 

60 1 

5 

TABLE  GROVE 

MAX 

66 

61 

60 

68 

75 

84 

87 

85 

85 

91 

92 

90 

94 

96 

89 

86 

93 

96 

97 

95 

91 

85 

88 

87. 

2 

MIN 

58 

55 

54 

46 

51 

59 

64 

63 

68 

66 

70 

71 

68 

70 

67 

66 

69 

73 

78 

67 

67 

76 

64 

63 

73 

78 

80 

60 

70 

70 

66  < 

1 

TUSCOL  A 

67 

67 

67 

66 

79 

83 

89 

82 

89 

94 

96 

95 

94 

94 

93 

93 

93 

87 

93 

89 

99 

89 

4 

MIN 

60 

55 

55 

■  48 

45 

45 

64 

67 

62 

64 

68 

68 

67 

67 

69 

70 

66 

71 

68 

81 

72 

75 

60 

59 

61 

77 

65 

59 

65 

66 

64. 

0 

URBANA 

MAX 

71 

64 

66 

66 

75 

82 

86 

79 

68 

90 

94 

92 

93 

90 

92 

93 

96 

97 

96 

89 

86 

90 

87 

9 

MIN 

59 

56 

54 

49 

49 

58 

63 

63 

64 

66 

70 

70 

68 

67 

71 

70 

68 

72 

70 

75 

72 

73 

62 

62 

62 

77 

70 

57 

67 

66 

65 

0 

VANDAL  IA  CAA  AP 

MAX 

72 

75 

66 

68 

9 1 

9 1 

J57 

1  73 

100 

92 

90 

6 

MIN 

58 

55 

52 

4  a 

45 

57 

64 

66 

60 

60 

63 

68 

64 

64 

67 

,68 

64 

69 

68 

69 

73 

66 

60 

56 

73 

64 

66 

68 

62 

8 

V  t  RDE  N 

MAX 

75 

64 

64 

68 

75 

83 

86 

87 

85 

92 

93 

95 

95 

89 

9  0 

93 

96 

97 

99 

90 

102 

91 

89 

7 

MIN 

59 

55 

55 

49 

49 

58 

66 

67 

65 

63 

68 

72 

69 

71 

69 

06 

68 

73 

72 

72 

74 

72 

60 

64 

68 

74 

74 

63 

6? 

69 

65 

7 

WALNUT 

MAX 

68 

60 

58 

65 

82 

62 

8  5 

95 

96 

97 

91 

94 

88 

88 

87 

1 

MIN 

57 

54 

49 

44 

50 

52 

64 

57 

66 

68 

68 

70 

64 

70 

70 

6  6 

66 

72 

73 

73 

70 

65 

58 

61 

?  1 

74 

66 

57 

65 

67 

63 

6 

WATSEKA 

MAX 

69 

63 

66 

64 

73 

82 

85 

85 

87 

91 

95 

93 

93 

91 

93 

93 

9  7 

95 

90 

87 

4 

MIN 

59 

55 

54 

48 

48 

52 

64 

66 

62 

65 

68 

71 

68 

69 

7  1 

7  1 

67 

72 

69 

72 

72 

7 1 

61 

57 

66 

7( 

67 

5  i 

6; 

66 

64 

1 

WAUKEGAN 

MAX 

86 

92 

92 

64 

75 

90 

95 

90 

8  1 

75 

83 

88 

80 

>9 

MIN 

52 

51 

47 

46 

43 

43 

87 

58 

55 

64 

55 

69 

61 

70 

70 

61 

62 

69 

6E 

64 

69 

63 

56 

58 

66 

66 

59 

52 

63 

•  65 

59 

6 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

67 

62 

58 

60 

69 

82 

82 

81 

87 

86 

94 

91 

92 

94 

93 

88 

90 

96 

9; 

87 

92 

89 

81 

89 

97 

95 

84 

86 

95 

88 

85 

.0 

MIN 

56 

51 

47 

46 

48 

47 

61 

51 

61 

67 

61 

70 

62 

69 

70 

6  7 

70 

72 

1  1 

66 

69 

65 

56 

58 

67 

69 

62 

51 

65 

66 

61 

>6 

WHITE  MALL   1  E 

MAX 

79 

67 

65 

68 

76 

83 

88 

88 

87 

94 

92 

93 

95 

96 

95 

90 

96 

98 

99 

100 

97 

95 

91 

95 

1  )2 

105 

103 

97 

96 

92 

90 

.7 

MIN 

54 

52 

55 

49 

49 

58 

64 

66 

63 

60 

66 

70 

68 

69 

71 

66 

67 

70 

71 

72 

75 

73 

61 

60 

68 

73 

75 

6! 

71 

68 

65 

■  0 

WINDSOR 

MAX 

7* 

69 

68 

68 

77 

82 

90 

85 

94 

96 

97 

94 

96 

92 

'5  4 

93 

95 

9  8 

99 

98 

9] 

88 

95 

102 

105 

97 

9 

9S 

97 

90 

•  6 

MIN 

54 

59 

56 

50 

49 

57 

62 

68 

63 

67 

68 

68 

67 

68 

6  9 

67 

71 

6U 

72 

72 

73 

60 

59 

60 

74 

70 

5S 

64 

67 

64 

■  2 

Table  6  for  this  Issue  may  be  found  on  Page  68. 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 

On  the  15th  there  were  more  numerous  windsqualls  in  central  and  northeastern  Illinois,   the  most  se- 
vere of  which  damaged  3  farms  in  the  vicinity  of  Naperville,  west  of  Chicago.     Wind  damage  at  Kanka- 
kee was  estimated  at  $1900.     At  Pekin  an  airplane  was  overturned  while  at  Springfield  a  building  was 
demolished.     Minor  damage  was  also  reported  in  the  south  in  the  vicinity  of  Belleville  and  in  the  ex- 
treme west  in  the  vicinity  of  Ursa. 

On  the  20th  a  severe  windsquall  demolished  3  buildings  on  the  Logan  county  fairgrounds  at  Lincoln. 
Heavy  hail  fell  over  scattered  areas  on  this  date,  with  damage  to  crops  reported  in  the  vicinity  of 
Middletown,  Brocton  and  Ogden.     A  woman  was  killed  by  lightning  at  Virginia.     Very  heavy  rains  and 
some  wind  damage  was  reported  at  Roanoke  in  Woodford  county.     On  the  21st  a  heavy  rain  and  windstorm 
occurred  over  southern  Wisconsin  and  the  adjacent  protions  of  northern  Illinois,  especially  in  the 
Pecatonica  basin.     Damage  to  trees  and  to  power  and  communication  lines  was  particularly  severe  in 
Durand ,  Rockford  and  Belvidere.     At  Rockford  a  person  drowned  while  swimming  in  the  Rock  River  when 
the  windsquall  struck.     Near  Galena  there  was  minor  damage  to  farms;   a  cow  was  killed  by  lightning. 
Near  Reddick  in  Kankakee  County  15  pigs  were  killed  by  lightning  with  a  loss  of  $1500.     On  the  23rd 
what  appeared  to  be  a  'dust-devil'   moved  from  Litchfield  to  the  east  of  Hillsboro.     A  garage  was  un- 
roofed and  other  minor  damage  occurred  in  Litchfield,  while  trees  were  blow  down  east  of  Hillsboro. 

Early  in  the  forenoon  of  the  26th  a  brief  squall  disturbed  the  waters  of  Lake  Michigan,  producing  a 
seiche,  with  the  height  of  the  water  rising  suddenly  3  to  8  feet,  the  greatest  rise  occurring  in 
Montrose  harbor.  Fisherman  were  swept  off  the  piers  and  swimmers  out  into  Lake  Michigan.  Many  were 
rescued,  but  eight  lives  were  lost.  On  the  27th  a  severe  windsquall  struck  the  small  town  of  Mill- 
stadt  in  southern  Illinois  when  a  picnic  with  400  persons  attending  was  in  progress.  There  was  ex- 
tensive damage  to  trees  and  minor  damage  to  buildings  and  other  property.  On  the  28th  a  windsquall 
caused  minor  damage  on  a  farm  near  Chana  in  northern  Illinois. 

A  series  of  windsqualls  occurred  across  northern  Illinois  on  the  29th,  causing  extensive  damage  to 
trees  and  to  power  and  communication  lines.     The  most  severe  of  these  squalls  damaged  farms  in  the 
vicinity  of  Milledgeville ,  Shannon  and  German  Valley  in  the  early  afternoon;   and  damaged  the  hotel, 
boats  and  recreation  facilities  at  Fox  Lake  in  the  late  afternoon.     Other  communities  reporting  dam- 
age were  Rockford,  Belvidere,  DeKalb  and  Menota.     At  Elgin  heavy  rains  flooded  the  streets.  Automo- 
bile accidents  directly  attributed  to  the  local  storms  caused  one  death  at  Mascoutah,  and  seven  in- 
juries near  Ottawa  and  Kankakee. — CEL 


8m  r*f*r*nc*  not**  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of   1953-54  JUNE  1954 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

MOP  MA  1 

JULY-JUNE 

ALBION 

0 

0 

19 

156 

495 

857 

894 

535 

619 

142 

155 

10 

3882 

ALEDO 

1 

0 

62 

213 

649 

1023 

1225 

754 

927 

287 

238 

32 

5411 

ALTON  DAM  26 

0 

0 

2  1 

199 

587 

880 

1030 

609 

723 

174 

161 

20 

4404 

ANNA      1  NW 

0 

0 

15 

153 

520 

869 

905 

513 

608 

123 

163 

11 

3880 

ANTIOCH 

2 

1 

109 

273 

679 

1115 

1296 

856 

991 

424 

346 

57 

6149 

AURORA  COLLEGE 

4 

5 

128 

2  86 

724 

1125 

1240 

832 

1003 

410 

336 

45 

6138 

BELLEVILLE    SCOTT   AF  BASE 

0 

0 

21 

189 

554 

876 

985 

588 

702 

170 

178 

4 

4267 

BLOOM INGTON  NORMAL 

0 

1 

6  1 

190 

1109 

225 

24 

5023 

CAIRO  WB  CITY 

0 

0 

4 

127 

478 

791 

865 

495 

531 

100 

103 

2 

3496 

3756 

CARBONOALE   SE  WAGE  PLANT 

0 

0 

27 

223 

576 

857 

919 

543 

619 

139 

178 

4 

4085 

CARL  I NV 1 LL  E   4  E 

0 

0 

48 

198 

601 

910 

1034 

640 

746 

194 

199 

12 

4582 

CARLVLE 

0 

0 

2B 

575 

871 

966 

596 

684 

177 

6 

CHARLESTON 

0 

0 

39 

1 90 

1034 

CHENOA 

0 

88 

243 

662 

1047 

1152 

740 

928 

302 

273 

27 

5466 

CHICAGO  UNIVERSITY 

0 

0 

63 

200 

588 

1010 

1124 

747 

919 

392 

331 

45 

5419 

CHICAGO   WB  AP 

0 

0 

62 

208 

612 

1022 

1 149 

761 

922 

354 

275 

34 

5  399 

6310 

CHICAGO   W8  CITY 

0 

0 

58 

180 

574 

988 

1122 

751 

914 

379 

304 

44 

5314 

5  338 

COBDEN  2  S 

0 

0 

25 

206 

589 

917 

977 

577 

670 

158 

204 

16 

4339 

DANVILLE 

1 

1 

72 

620 

970 

1061 

689 

849 

275 

263 

20 

DAVENPORT    IOWA   L   D  15 

0 

0 

60 

215 

625 

1043 

1261 

776 

934 

354 

254 

36 

5558 

DECATUR 

0 

0 

39 

196 

593 

966 

1085 

694 

832 

239 

195 

21 

4860 

DIXON 

0 

1 

1091 

343 

283 

32 

5  749 

DU  QUO  IN   2  S 

0 

0 

14 

206 

535 

868 

914 

544 

625 

122 

163 

8 

3999 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

0 

0 

19 

175 

526 

820 

952 

567 

643 

129 

129 

3 

3963 

EFFINGHAM 

1 

1 

42 

201 

574 

930 

1000 

625 

746 

180 

193 

12 

4505 

EL  IZABETHTOWN 

0 

0 

11 

155 

502 

823 

862 

501 

56.1 

126 

153 

9 

3703 

FA IRF IELD 

0 

0 

33 

216 

566 

880 

938 

579 

651 

150 

179 

10 

4202 

FLORA 

0 

0 

21 

188 

556 

896 

951 

586 

664 

155 

159 

9 

4185 

FREEPORT 

7 

6 

150 

323 

709 

1149 

1330 

827 

991 

379 

324 

38 

6233 

FULTON  DAM  13 

0 

0 

67 

198 

648 

1082 

1264 

795 

944 

359 

274 

33 

5664 

GALES6URG 

0 

0 

79 

258 

655 

1071 

1251 

777 

924 

344 

278 

36 

5673 

GALVA 

0 

2 

63 

213 

637 

27 

GOLCONOA   OAM  51 

0 

0 

10 

179 

580 

907 

933 

577 

636 

159 

166 

11 

4158 

GREENVILLE 

0 

25 

189 

553 

908 

1003 

611 

702 

146 

175 

13 

GR  IGGSVILLE 

0 

0 

31 

194 

569 

923 

1101 

646 

788 

207 

178 

22 

4659 

HARR I S8URG 

0 

0 

21 

186 

523 

830" 

883 

513 

578 

118 

158 

6 

3618 

HAVANA 

842 

194 

498t 

HILLSBORO 

0 

0 

38 

190 

576 

899 

1017 

622 

743 

177 

12 

HOOPESTON 

1 

1 

72 

208 

638 

991 

1098 

720 

873 

268 

254 

23 

5147 

JACKSONV ILLE 

0 

0 

41 

215 

594 

917 

1074 

637 

796 

203 

180 

15 

4672 

JERSEYV I LL  E 

0 

0 

34 

2  08 

577 

877 

1026 

617 

712 

169 

178 

15 

4413 

JOL 1 ET 

6 

6  2 

211 

621 

1014 

KANKAKEE 

0 

3 

79 

234 

639 

10'2 

1130 

726 

888 

290 

253 

29 

5283 

KANKAKEE    4  NW 

1 

5 

100 

245 

668 

1035 

1155 

763 

936 

318 

274 

34 

5534 

KEWANEE 

2 

2 

81 

241 

714 

1094 

1245 

784 

952 

344 

274 

38 

5771 

LA  HARPE 

1 

1 

67 

239 

659 

985 

1174 

717 

882 

263 

249 

32 

5269 

LA   SALLE  PERU 

0 

66 

227 

627 

1017 

1152 

29 

L 1NC0LN 

0 

0 

59 

227 

633 

1001 

1104 

716 

830 

249 

199 

23 

5041 

MAKANDA   1  NW 

0 

0 

6 

190 

496 

838 

899 

510 

607 

132 

160 

4 

3832 

MARENGO 

2 

4 

132 

3  06 

710 

1156 

1311 

S46 

1006 

414 

330 

46 

6263 

MATTOON 

0 

0 

51 

230 

623 

994 

1064 

687 

825 

262 

228 

20 

4984 

MC  LEANSBORO 

0 

1  7 

183 

561 

1 56 

181 

10 

M 1 NONK 

2 

4 

82 

228 

675 

1071 

1181 

764 

933 

302 

255 

30 

5527 

MOLINE   WB  AP 

0 

1 

95 

266 

660 

1078 

1284 

796 

9S3 

355 

291 

39 

5818 

6364 

MONMOUTH 

0 

0 

57 

231 

643 

1017 

1191 

730 

865 

296 

245 

31 

5  306 

MORRIS   3  NE 

1 

3 

97 

261 

664 

1060 

1182 

945 

323 

265 

35 

MORR  I  SON 

0 

0 

83 

245 

674 

1119 

1 284 

789 

962 

347 

298 

41 

5842 

MORR ISONVILLE   1  E 

0 

0 

46 

221 

610 

948 

1055 

668 

780 

212 

204 

19 

4763 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

0 

0 

16 

172 

512 

869 

893 

533 

616 

141 

149 

3 

3909 

MOUNT  CARROLL 

I 

0 

127 

292 

685 

1118 

1308 

794 

965 

357 

306 

38 

5991 

MOUNT  VERNON  4  N 

0 

0 

24 

188 

546 

886 

993 

594 

656 

157 

179 

11 

4234 

NEW  BURNSIDE 

0 

0 

29 

185 

556 

863 

613 

170 

NEWTON 

0 

0 

19 

171 

540 

900 

958 

598 

690 

157 

169 

11 

4213 

OLNEY  RAO  1 0  STATION 

0 

0 

24 

194 

554 

889 

92  7 

598 

691 

OTTAWA  • 

0 

1 

70 

200 

621 

1010 

1150 

739 

893 

305 

226 

28 

5243 

PALESTINE 

0 

0 

33 

188 

580 

926 

977 

624 

724 

180 

188 

9 

4429 

1032 

190 

4654 

PARIS  WATER  WORKS 

0 

0 

52 

181 

595 

969 

1031 

660 

804 

231 

16 

PARK  FOREST 

3 

5 

90 

227 

644 

1072 

1190 

820 

968 

394 

338 

40 

5791 

PEORIA  WB  AP 

0 

0 

62 

231 

654 

1045 

1159 

766 

910 

304 

247 

31 

5409 

6067 

PONT  I  AC 

0 

0 

74 

219 

635 

1013 

1134 

732 

908 

287 

240 

28 

5270 

QU 1 NCY 

QUINCY  CAA  AP 

0 

0 

48 

237 

634 

99C 

1185 

725 

871 

28.0 

258 

31 

5  259 

RANTOUL   CHANUTE    AF  BASE 

0 

0 

58 

211 

641 

1010 

1112 

722 

883 

298 

226 

26 

5187 

ROBERTS  3  N 

0 

67 

216 

654 

1019 

1115 

737 

904 

273 

250 

23 

ROCKFORD 

0 

1 

101 

263 

672 

1110 

1287 

817 

967 

352 

301 

38 

5  909 

ROCKFORD  CAA  AP 

711 

RUSHVILLE 

0 

0 

43 

196 

591 

973 

1127 

666 

821 

246 

203 

26 

4692 

SKOKIE 

961 

344 

298 

50 

SPARLANO 

0 

1 

66 

231 

623 

1039 

SPARTA 

0 

0 

15 

163 

491 

825 

932 

531 

628 

115 

150 

3 

3853 

SPRINGFIELD  WR  AP 

0 

1 

54 

220 

618 

976 

26 

SPRINGFIELD  WB  C ITY 

0 

0 

31 

178 

559 

921 

1050 

656 

791 

220 

STOCKTON 

7 

6 

109 

281 

713 

1230 

1374 

851 

1021 

407 

349 

54 

6407 

SYCAMORE 

2 

2 

116 

272 

715 

1139 

1263 

838 

1000 

395 

305 

42 

6089 

TABLE  GROVE 

0 

0 

41 

167 

599 

1005 

1137 

686 

857 

247 

210 

28 

4997 

TUSCOLA 

0 

0 

45 

221 

618 

972 

1  046 

672 

809 

194 

212 

21 

URBANA 

0 

0 

50 

2  04 

617 

964 

1068 

691 

833 

255 

219 

20 

4941 

V ANOAL I A  CAA  AP 

0 

0 

58 

248 

654 

971 

1043 

669 

777 

228 

233 

17 

4  698 

V IRDEN 

0 

0 

38 

214 

617 

966 

1072 

676 

786 

209 

188 

19 

4785 

WALNUT 

1 

0 

71 

237 

653 

1068 

1219 

779 

949 

320 

244 

34 

5575 

WATSEKA 

0 

0 

88 

232 

649 

983 

1114 

726 

871 

277 

249 

25 

5214 

WAUKEGAN 

5 

2 

106 

280 

655 

1083 

1244 

836 

989 

449 

366 

63 

6078 

WHEATON  COLLEGE 

1 

97 

254 

664 

1079 

1213 

791 

963 

356 

306 

41 

5767 

WHITE   HALL   1  E 

0 

0 

33 

204 

564 

891 

1043 

630 

750 

168 

182 

18 

4483 

WINDSOR 

0 

1 

34 

214 

593 

974 

1046 

661 

791 

217 

201 

13 

4745 

Sea  r»f»r«nce  notes  folio-slag  Station  lBd*Z. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2 


ILLINOIS 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow.  Sleet.  Hall 

No.  ol  Days 

SUtton 

Average 
Maximum 

Days 

Max. 

Mln. 

Departure 
From  Normal 

Day 

■Bit 
9-  5 

e 

s 

i 

&  1 

>  3 

<s 

3 

> 
< 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

• 
• 

■ 

Q 

5  » 

Total 

£ 

6 

Date 

Total 

Max.  Dc 
on  Grou 

Date 

u 
- 

1.00 

or  More 

APRIL  1954 

NORTHERN  DIVISION 
SKOKIE 

5.76 

3.08 

25 

6 

3 

2 

MAY  1954 

SKOKIE 

1  .99 

.55 

2 

6 

2 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

Total 

Day  ot  month 

1    |   2   |  3 

4   |   5   ]  6 

7  |   8  |  9 

10  [  11  j  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  |  20  j  21 

22    23  24 

25  |  26  [  27 

28  |  29  30 

31 

APRIL  1954 
SKOKIE 

MAY  1954 
BARRY 
SKOK 1 E 

5.76 

1.70 
1.99 

T 

.38  T 
.55 

T  .68 

T 

.04  .10 

.38 

.06 

.12 

.02  .02 
•  .28 

.01   1.02  .39 

.03  .01 
.15     .62  T 

3.08       T  T 
.16 

T 
.12 

.40  .52 

.15 
.16 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ILLINOIS 
JUNE  195* 


Station 

Index  No. 

County 

a 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 

2 

r>      *_  1 
County  j 

I 

i  Q 

TJ 

on 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

I 

I 

Longiti 

! 

a 

Temp. 

Precip. 

<  Index  1 

Utitud 

z 

I 

Elevati 

Temp. 

Precip. 

Albion 

Aledo 

Alexis  Water  Works 
AltOD  Dam  26 

(105  j 
0137 

0187 

Union 

38  22 
41  12 
41  03 
38  53 
37  28 

88  03 

90  34 
90  11 

89  15 

447 

739 
694 

432 
629 

BP 

BID 

7P 

MID 

7A 

7T 

Bessie  Ellen 
Will  C.  Egbert 
Mud.  Water  Works 
Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Bartllne 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Louisville 
Maoklnaw 
Macomb 
Hakanda  1  WW 
Marengo 

5  2  1  6 

P2ii0 
5294 
5  J  26 

Clay 

McDonough 

Jackson 

KcHenry 

7  38  47 

40  28 
1  37  38 
5  42  15 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 
88  36 

480 

702 
680 

6P 
6P 

HIP 

6P 
6P 
6P 

Roy  H.  Dawklns 
Cecil  K.  Triable 
W.  3.  Newell 
Harvey  B.  Bartllne 
Prank  J.  Hack 

3 

2  3  5 
2  3  5 

7 

Antloch 

Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta  Water  Works 
Aurora  College 

02<1  7 

0330 
0338 

Lake7 
Cook 

Kane 

; 

41  24 

42  29 
42  02 

40  16 

41  45 

89  55 

87  58 

90  57 

88  20 

620 
770 
680 

744 

TP 

5P 

MID 

7P 

Albert  B.  Croegnert 
Boy  I .  Kufnlk 
George  A.  Honemann 
Elbert  V.  Allen 
Phye  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

7 

Marietta 
Marlon 
Maroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Mar sbal 1 

"■3  34 

S364 

=,J72 
=,380 

Pulton 
Williamson 

La  Salle 
Clark 

L  40  30 

40  01 
I  41  20 

7  39  23 

90  24 
88  55 
88  57 
88  45 
87  42 

546 

700 
486 

606 

Mll> 
MID 

7A 
SP 

Joseph  Ace  McCance 
C.  N.  Danielson 
Russell  G.  Braden 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 
3 

C 
C 

Avon 

Beards town  LaGrange  Dan 
Belleville  Scott  AT  Base 

0356 
0445 
0492 
04  n 

0510 

Fulton 

Pike 

Cass 

St.  Clnir 

40  40 

39  41 

40  01 
39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  26 
90  32 
89  51 

640 
450 
434 

a  in 

7A 
7  A 
7k 
HI  D 

IIS 

Seorge  E .  Grlder 
Samuel  C.  Crovell 
Corps  of  Bngloeers 
0.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

C 
7  C 

Mascoutab 
HaBon  City 
Mat  toon 

McBenry  2  3 

5405 
5413 
',430 
'493 
5498 

Bt.  Clair 

Coles 
He Henry 
UcHenry 

3  38  29 
I  40  12 
7  39  28 
1   4?  21 
L  42  19 

89  48 
89  41 

88  21 
88  16 
66  15 

425 
581 
718 
760 
742 

KID 

ss 
IDS 

MID 

SP 

CLOSED  -  -  i  

Carl  D.  Toalln 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J .  Bar nlngs 

5/1/54 
2  3  5 

c 

Belvldere  Sewage  pint 

Bent ley 

Benton 

Bloomington 
Blooolngtoo  Noraal 

05«3 

0761 
0766 

Bancock 
Franklin 

McLean 

\ 

42  16 
40  20 
38  00 
40  30 
40  30 

86  52 
91  07 

88  55 

89  01 
89  00 

753 
671 
474 

830 

o 

us 

SP 
6P 
7A 

4P 

City  of  Belvldere 
Hoy  H.  Gibbons 
3enton  Water  Dept. 
Hotley  J.  Butler 
Barry  G.  Johnson 

3 
3 
3 

2  3  5 

C 

7 

IcLeaoeboro 
ledora 
Mlnonk , 

lollne  WB  Airport 

5515 

5T12 
5751 

Hullton 
Macoupin 
Woodford 
Rock  island 
Warren 

5  38  05 

40  54 

6  41  27 
I  40  55 

88  32 
90  08 

89  02 

90  31 
90  38 

458 

755 
589 
770 

6P 

TP 
HID 

6P 

6P 
7P 

MID 

eP 

P.  G.  Frazier 
M.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 

Prof.  Lyle  Flnley 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

7  C 
7 

BluffB 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dan  52 
Cairo  WB  City 

078J 
0873 

0.193 
1  166 

1250 

Scott 

Massac 

Alexander 
Fbltoo 

S 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 
89  37 

89  10 

90  02 

467 

795 
335 
314 
655 

am 

SP 
u  i  n 

UA 
MID 

6P 

Vernon  A.  Ifortrup 

Corps  of  Engineers 
U.S.    Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Montlcello 

lorrls  3  HE 

Morrison 

Morrlsonvllle 

5791 

5  820 

5825 
5833 
5841 

Grundy 
Grundy 
Whiteside 
Christian 

1  40  02 
1  41  21 
1  41  24 
S  41  49 

1  39  25 

88  34 
88  26 

88  22 

89  58 
89  27 

659 

549 
603 
638 

6P 
5P 

5P 
7A 
6P 
5P 
HID 

Lee  F .  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  M.  Pyatt 
City  of  Morrison 
Prank  A.  Lowls 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Carbondale  Sewage  plant 
Carlinville  4  E 
Carlyle 
Carol 

Carpenter  1  SW 

1265 

i2H8 
i  ?9« 
1304 

Macoupin 
Clinton 

Madison 

7 

37  44 

39  17 

38  36 
38  06 
38  53 

89  12 
89  49 
89  22 

69  54 

420 

461 
403 

520 

6P 

6P 

7P 

7A 
6P 

7A 

6P 
Kin 

John  L.  Wooten 
Henry  B.  Hoeltlng 
Mun  Water  b  Pwr  PI 

George  C.  Danner 
Soil  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Morrlsonvllle  1  E 

Mt.  Carmel  Water  Works 

Mount  Carroll 

Mount  Olive 

Mount  Pulaski 

5846 
5893 
5901 
5917 
5927 

Carroll 
Logan 

1  39  25 
7  38  25 
*  42  05 
1  39  04 
I  40  01 

89  26 
87  45 
89  58 
89  43 
89  17 

638 
424 

817 
681 
676 

7P 
5P 
7P 

TP 
5P 
6A 
6P 
SP 

John  R.  Lowls 
Mt.   Carmel  Wtr  Wks 
James  F.  HcCray 
Henry  W.  Joboson 
Alva  Brown 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

Central  la  4  W 
Chandlervllle 
Cbannahon  Dresden  Isld 

132'J 

1412 
1420 
1436 

Clark 

Marlon 

Cbbs 

Grundy 

Coles 

j 

39  13 

38  31 

4  0  03 

41  24 

39  29 

88  00 

89  12 

90  09 
88  17 
88  10 

648 
494 

485 

510 
686 

TA 

SP 
SP 
SP 
TA 
7A 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Satboff 
Corps  or  Engineers 
Robert  W.  Black  * 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

Hount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 
Murphysboro  Water  Warn 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

59"<5 

6011 
6069 

Jefferson 
Washington 

1  39  59 

1  37  46 

2  36  23 
I  41  32 

90  46 

88  55 

89  19 
89  25 
88  27 

711 

420 
505 
707 

5P 

HID 

6P 
SP 

Hoaer  L.  Renaker 
Alva  L.  Mulbert 
Murphysboro  Wtr  Co. 
R     E.  Schlelfer 
Warren  S.  Gray 

3 

3 

3 

C 

Chcnoa 
Chester 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakevlew  Pap  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1491 

1522 
1532 

McLean 

Randolph 
Cook 

3 
3 
3 

40  44 

37  54 

41  40 

41  58 

42  00 

88  44 

89  49 
87  36 
87  40 

720 
400 
593 
651 
592 

SP 

5P 

7A 
MID 
MID 

HXD 

C.  Merle  Parry 
Benjamin  R.  Tiller 
Chgo  Sanitary  Dlst . 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  DlBt . 

2  3  5 
3 

C 
C 

c 

New  Boston  Dan  17 
Hew  Boston 
New  Burnside 
Newton 

Olney  Radio  Station 

6080 
6085 
609  3 
6159 
6446 

Mercer 
Mercer 

Richland 

4  41  11 

4  41  10 

5  37  35 
7  39  00 
7  38  42 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 
88  04 

546 
571 
560 
513 
472 

5P 
6P 

8A 

7A 
5P 

5P 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Hae  UcCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Chicago  May fair  Pmp  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Rose land  Pmpg 
Chicago  San  Dlst  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  OfTlce 

1542 
1547 
1552 
1557 
1562 

Cook 
Cook 
Cook 

Cook 

3 

3 
3 

3 

3 

41  58 
41  58 
41  42 
41  50 
41  52 

87  45 

87  38 
87  42 
87  38 

647 
595 
659 
602 
898 

MID 

U  [  0 

Bin 
urn 
MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dist 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanitary  Dlst 

c 
c 

c 
c 

Oregon 

Oregon  Water  Works 
Dttawa 

S490 
6492 
6526 
6558 
6579 

Ogle 
Ogle 

La  Salle 
Crawford 
Christian 

6^2  01 
S  42  01 
1  41  22 
7  39  00 
i  39  23 

89  20 
89  20 

88  50 
87  37 

89  05 

700 
702 
474 
514 
696 

TP 
7P 
TP 

HID 

8A 
7P 
7P 
7P 

Carnation  Company 
Alan  Grant 
Johp  A.  Beed 

B.  M.  Gaddls 

C.  E.  Schumacher 

3 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

C 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Pnpg 
Chicago  university 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 
1567 
1572 

'  5  7  7 

I  5  82 

Cook 
Cook 
Cook 

Cook 

3 
3 
3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 
41  53 

87  33 
87  44 
87  36 
87  45 
87  38 

611 
630 
594 
610 
823 

rflD 

a  I  :> 
MID 

HID 
MID 
MID 

IID 
HIS 

Cty  Engr  Wtr  Purif 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Univ.  of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

7  C 

c 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 

Payson 

6605 
6610 
6616 
6661 
6670 

Edgar 
Cook 
Lee 

7  39  37 
7  39  38 

3  41  29 
1  41  41 

4  39  49 

87  41 
87  42 

87  44 

88  59 
91  14 

735 
739 
706 
928 
640 

7P 
6P 

MID 

TP 
6P 
7A 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 

Edith  A.  Rabbins 

2  3  5 
2  3  S 

3 

3 

Chllllcothc 
Cicero 

Clsne  Brown  Caaip 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

1627 
L648 

1.G64 
1  J  43 
1775 

Peoria 

De¥Wltt 
Union 

1 
3 
7 

40  55 

41  51 
38  31 
40  08 
37  30 

89  29 

88  24 

88  58 

89  15 

608 

746 
540 

7P 

6J> 

HA 

7P 
MID 
6P 
6P 

Finis  W.  Baujan 
George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Conpany 
C.  B.  Corrington 
Floyd  G.  Anderson 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

Peoria  Lock  *  Du 
Peoria  WB  Airport 
peotone 
Petersburg 

670S 
6725 
6819 

Will 
Menard 

Ford 

1  40  37 

1   41  20 
1  40  01 
1  40  45 

89  39 
69  41 

89  51 
88  11 

445 

722 
524 
670 

mn 

2P 
6P 
HID 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Mlna  Cutl 

John  T.  Cobb 
Isaac  B.  Griffith 

2  3  5 
3 
3 

c 

7  C 

C 

Colllnavllle  2  WSW 
Coulterville  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1H25 
1  944 

2011 

J  140 

2145 

Madison 
Randolph 
Will 

Vernllion 
Vemlllon 

4 

3 
7 
7 

38  40 
38  12 
41  27 
40  OB 
40  06 

90  01 
89  36 
87  38 
87  38 
87  36 

435 

530 
675 
602 
555 

7P 

IID 

mi  n 

7P 

Ernie  Blghley 
Janes  R.  Edger 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WD AN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 
3 

c 
c 

7  C 

Plttsfleld  Water  Works 
Pleasant  Bill 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 

6833 

6910 
6973 
6996 

Pike 
Pike 

Livingston 
Randolph 

4  39  39 
4  39  27 
1  40  53 
4  38  05 
1  41  21 

90  48 

90  52 

88  37 
90  06 

89  28 

647 
396 
700 

6P 

MID 

7A 
7A 
MID 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Rillius 
Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 

3 

2  3  5 

C 

7 

c 
c 

Davenport,   Iowa  L  It  D  15 

Decatur 

Dixon 

Downs  2  HE 
Du  Quoin  2  S 

2166 
2193 
2348 
2417 
2483 

Rock  Island 
Macon 

1 
6 
1 
4 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 
38  00 

90  34 

88  57 

89  29 

88  51 

89  14 

568 
682 
696 
794 
449 

MID 

7P 
6P 

6P 

HID 

7P 

7  A 
M  1 11 

SP 

Corps  of  Engineers 
Amelia  Coonradt 
William  W.  Shuck 
Ada  A.  Device 
111 .  State  Police 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7  C 

7 

7 

Prlncevllle  2  WW 
Prophet stown 
Quincy 

Qulncy  CAA  AP 
Quincy  Dam  21 

7004 

701  4 

70r.7 

7072 
7077 

Whiteside 
Ad  ana 

1  40  57 
6  41  40 
4  39  57 
4  39  56 
4  39  54 

89  47 
69  56 
91  24 
91  11 
91  26 

745 
625 
601 
762 
483 

MID 

tip 
HID 

TP 
HID 

8A 

Krank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  B.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 

7 

C 

Dwight  St.  Reformatory 

East  St.  Louis  Parks  Col 

Edelsteln 

Edwardsvllle 

Elflnghu 

2502 
2614 
2642 
2679 
2687 

Livingston 
St.  Clair 

Madison 
Efflngbu 

1 
4 

7 

41  05 
38  34 
40  57 
38  49 

88  28 
90  11 

89  38 
89  58 
88  33 

641 
410 

534 

595 

7P 
6P 

KID 
7P 

HID 
6P 
SP 

State  Ref  for  Women 
Parks  College 
Bale  B.  Senyon 
Arthur  n.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 

2  3  5 
2  3  5 

C 

c 

7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 
Rlchvlew 
Roberts  3  N 

7082 
7150 
7157 
7244 
7336 

Adams 

Chupatgn 
Randolpn 
Washington 
Ford 

4  39  56 
7  40  18 
2  38  13 
2  38  22 
7  40  40 

91  24 

88  09 
90  00 

89  11 
88  11 

744 

544 

786 

HID 

7P 

TA 
win 
TA 

MID 

TP 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  B.  Le  Saulnler 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

2  3  5 
2  3  3 

7  C 
C 

7 

Elgin 

Ellzabethtown 
Elsah 

Evanston  Pumping  Sta. 
Falrbury  Water  Works 

2736 
2750 
2800 

2923 

Kane 

Hardin 

Jersey 

Livingston 

1 
S 

3 

42  02 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 
88  18 
90  22 

87  41 

88  31 

729 
357 
641 
625 

5P 

7A 
5P 

5P 
XI  D 
HID 

W.  0.  Beckner 
U.S.  Forest  Ranger 
The  PrlDcipla  Col . 
Chgo  Sanitary  Dist 
Dept.  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 
c 

P.ochelle 
Rockf ord 
Rockford  4  NE 
Rock ford  CAA  AP 

7349 

7375 
7377 
7JH2 
7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Winnebago 

6  41  55 

5  42  17 

6  42  17 
6  42  12 
4  39  32 

89  04 

89  05 
83  59 
89  06 
91  00 

798 
740 
850 
728 
470 

6P 
HID 

3P 
6P 
TA 

MID 

6P 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Mrs.  D.  S.  Cunnings 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Homer  C.  Miller 

3 

2  3  5 

3  6 
2  3  5 

3 

7 

Fairfield 
Freeport 

Freeport  Sewage  Plant 

2931 
2993 
3  1  09 
3257 
3262 

De'witt 
Clay 

Stephenson 
Stephenson 

7 

7 
6 
6 

38  23 
40  14 
38  40 
42  18 
42  17 

88  22 
88  38 

88  28 

89  37 
89  36 

451 
732 
490 
762 
743 

SP 
6P 

7P 

6P 

MID 

BP 
7P 
7A 

Earl  Wilson 
Norab  Teagle 
Erman  0.  Beck 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 
c 

tluahvllle 

Sbabbona  5  NNK 
Shawneetown  New  Town 

7551 
7603 
7636 
7833 
7659 

Marlon 
Dekalb 
Gallatin 

1  40  07 
7  38  56 

2  38  37 
1  41  50 
5  37  43 

90  34 
88  01 
88  57 
88  51 
88  10 

683 
500 
544 
870 
350 

6P 

5P 
HID 

TA 

Gain  Bros .  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
U.  of  111  N.£xp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

3 

C 

Fulton  Daai  13 
Galatla  1  W 
Galena 
Galeeburg 
Gain 

3290 
1304 
3312 
33  20 
3335 

Saline 

Jo  Daviess 

Knox 

5 

41  54 

37  51 

42  24 

40  57 

41  10 

90  09 
88  37 
90  26 
90  22 
90  02 

592 
410 
611 
780 
849 

5P 

KID 

6P 

MID 

6P 
8A 

7A 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
NT    111.    Gas  It  Elf"  . 

James  Barrett 
Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

7 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
7990 

H147 

8179 
8184 

Vermilion 

Cook 

Randolph 

Sanguon 

Sangaaon 

7  39  55 

3  42  01 

4  33  08 
1  39  50 
1  39  48 

87  49 
87  43 
89  42 
89  40 

B9  39 

600 
535 
589 
598 

6P 
HID 
HID 

7A 

HID 

6P 
HIS 

Thelaa  Lane 
Chgo  Sanitary  DlBt. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 

CLOSED  -  -  - 

3 

2  3  5 
2  3  5  6 
5/14/1 

c 

7 

7  C 

Geneseo 
Gibson  City 
Gladstone  Dan  18 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

3384 
3  413 
3455 
14  82 

3522 

Ford' 

6 
1 
4 

41  27 
40  28 
40  50 
37  26 
37  22 

90  10 
88  23 

91  04 
88  41 
88  29 

639 
753 
538 
500 
354 

MID 

6P 

PA 

TA 

Mrs.  H.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstroa 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

c 

7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycuore 

8278 

-1353 

43«9 
B4S3 

Cook 

I.a  Salle 

De  Kalb 

1  41  49 

1  41  07 

2  39  34 
6  41  59 

87  46 
90  00 

86  37 

88  41 

686 
1000 
625 
686 
640 

5P 
BP 

KID 

6P 
HID 
TA 

Chgo  Sanitary  Dlst. 
B .  A.  Curtlsa 
J.  P.  Prafcke 
Ray  Lindley 
Frank  C.  Dean 

2  3  S 
3 

2  3  5 

C 

7 

C 

7 

Golden 
Grafton 

Grand  Tower  2  H 

Greenfield 

Greenup 

35  30 
3572 
3595 
3666 
3683 

Adams 

Jackson 

4 

7 

40  06 

38  58 
37  40 

39  20 
39  15 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
88  09 

725 
404 

337 
556 
554 

SP 
7A 
7A 
■ID 

SP 

G.  W<  Hetbery 
John  A.  DeSherlla 
Jobs  A.  Dickson 
Fred  B .  Pewter 
Leonard  M.  NicholB 

3 
3 

3 

•  C 

Table  Grove 
Taylorvllle 
Tlaklrwn 
Toulon 

8460 

ti^O-l 
Hf.10 

8684 

Christian 

Stark 
Douglas 

1  40  22 

1  41  18 

1  41  05 
7  39  48 

90  26 
89  18 
89  30 
89  52 
88  17 

734 

512 
752 
653 

7P 
BP 

7P 

6P 
5P 

C.  A.  Hammond 
John  W.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 

DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5 

3 
3 

2  3  5 

7 

' 

Greenvll le 
Grldley 
Grlggflvllle 
Hardin 
Barr lsburg 

3693 
3709 
3717 

3  8  V.! 
.1879 

McLean 
Pike 
Calhoun 
Saline 

3 
1 
1 
i 

S 

38  53 
40  45 

39  43 
39  09 
37  44 

89  24 

88  53 

90  44 

90  37 
88  32 

563 
685 
366 

TP 
6P 
SP 

7P 
SP 
6P 

SP 

Deue  J.  McAllster 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Banks 
Clyde  Plttnan 

2  3  5 
3 

2  3  3 
2  3  5 

7 
7 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr.  Campus 
Otlca  Starved  Rock  Du 
Vandalla 

8740 
8750 
.78! 

Chupalgn 
Chupnlgn 
Champaign 
La  Sello 
Payette 

7  40  08 
7  40  06 

7    V  Ofi 

2  38  59 

88  13 
88  15 
88  14 

88  59 

89  07 

743 
730 
503 

7P 

TP 
7A 
HID 

Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 
3  6 

C 

Karrlsburg  Disposal  PI 
Havana 

Havana  No.  2 

Blllsboro 
Hoopoatoc 

C!10 
3940 
1108 
4198 

Saline 

Montgomery 
Vermilion 

3 
1 
1 
2 
7 

37  44 
40  16 
40  18 

39  09 

40  28 

88  31 
90  03 
90  04 

89  29 
87  40 

451 
460 

620 
717 

TP 
6P 

8A 

Tp 
7A 
7  A 
6P 

W.  Harrison  Klbler 
L.  L.  Buteneuer 
Ewald  S .  Trlape 
Walter  E.  Belcher 
John  F.  Bus  brush 

3 

2  3  5 
3 

2  3  3 
2  3  5 

C 

Vudalla  CAA  AP 

Vlrden 

Walnut 

Washington 

d783 
h;iG0 
8916 
8976 
8990 

Fayette 
Macoupin 

Hancock 
Tazewell 

2  38  59 
1  1 39  30 
6  41  33 
4  40  21 
1  40  42 

89  10 
89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

532 
674 
714 
490 
740 

MID 

r.V 
5P 

MID 

6P 
5P 
5P 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
8.  H.  Watklns 
Carl  F.  Nelick 
Charles  Ewlng 
E.  J.  Hackmao 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Hudson  La  Ulonnlngton 
Hutsoaville 
Hutsonvi 1 le  Pvr  Plant 
IlllnolM  City  Du  16 
Jackson  v  1 1 ?  o 

(289 

4  J  17 
4359 
(442 

Crawford 
Crawford 
Rock  Island 
■organ 

1 

T 
4 

1 

40  40 

39  07 
39  08 

41  25 
39  44 

88  56 

87  40 
91  01 
90  14 

740 

534 

607 

6P 

HID 

71 
8A 

6P 

111.  State  Wtr  Sur. 
Bd  S.  Dry 
111  Public  Serv  C9 
Corps  of  Engineers 
Horbury  Sanatorium 

3 
3 

2  3  5 

C 
C 

Waterloo 

Waukegan 

Wayne  City 

900'/ 
91.21 
9029 
9040 
yono 

Honroe 

Lake 
Wayne 
Harahnll 

4  38  20 
I  40  46 
3  42  21 
7  38  21 
1  41  03 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 

89  03 

634 
668 
385 
700 

6P 
TP 

BA 
6P 
TP 

7A 
MID 

E .  B.  Wolf 
Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Jacksonville  Sewage  PI 

Janesvllle 

Jerseyvllle 

Jollet  Brandon  Rd  Da* 

JoJiet 

4447 

4465 

44  Sir 

45  30 
4535 

Morgan 

Cumberland 

win  7 

Will 

1 

7 

39  44 
39  22 
39  09 
41  30 
41  32 

90  14 
88  15 
90  20 
88  06 
88  05 

575 

635 
543 

520 

6P 

Wit 

win 

6P 
7A 
SP 

Municipal  Sew  Tr t 
Albion  P.  Edwards 
Home  Ridge  Farm 
Corps  ef  Engineers 
111  St  Penitentiary 

2  3  5. 

3  / 
2  3  5 

C 

7 

West  Frankfort  8  E 
When ton  College 
White  Ball  1  8 
Wilcox 
Windsor 

B140 

9241 
9274 
S35-! 

Franklin 

Clay 
Shelby 

4  37  54 
1  41  52 

1  39  26 
7  38  38 

2  39  26 

B8  48 
88  OS 

90  23 
88  18 
88  36 

480 
753 
578 

685 

9P 

Bp 

6P 

HID 

5P 
5P 

6P 

111  State  Wtr  Surv 

E.  Lowell  Routt 
Nina  u  Ryberd 

2  3  3 
2  3  5 
3 

2  3  5 

C 

7 

Kankakee  4  KW 
Kankakee  Sewage  Plant 
Keithsburg 

4593 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F,  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,  6,  and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days   .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more",  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  do  entry. 
+■      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,   denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data) . 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $1.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents , 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

,  WRPC,   KANSAS  CITY,   M0.,   —  8-20-54  —  965 


February  1954: 
March  1954: 


April  1954: 


CORRECTIONS 

Streator,  Table  3,  precipitation  on  the  25th  should  be  .25,   total  2.52. 

General  Summary,   2nd  paragraph,   7th  line,   the  greatest  monthly  fall  was  7.15  inches  at  La  Salle  1  S. 
Table  1,  Average  Precipitation  for  the  year  1954  should  be  2.50. 

Skokie,  Table  2,   total  precipitation  should  be  4.20,  greatest  day  2.74  and  days   .50  or  more  1. 

Northern  division  average  should  be  3.98  and  departure  +1.40;   state  average  should  be  2.50  and  departure  -  .70. 

a^VS^fS.aSr^  bC   *10'  10th  T'  -02"   12tb   -2313th   *12-   14th  T'   19th   -28'   22nd  24th   .13.   25th  2.74.   28th  .13. 

Lanark,  Table  3,  precipitation  on  the  5th  should  be   .25,   total  4.59. 
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Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be 
available  In   the  publication  "Hourly  Precipitation  Data". 
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ILLINOIS  -  JULY  1954 


C.  E.  Lamoureux,  Section  Director  -  Des  Moines,  Iowa 
WEATHER  SUMMARY 

This  was  the  hottest  July  in  Illinois  since  1936.     The  average  temperature  for  the  State,  79.3°, 
has  been  exceeded  in  only  5  times  in  65  years,  1901,  1916,  1921,  1934  and  1936,  and  equalled  once  in 
1931  during  the  period  for  which  Statewide  records  were  available.     A  new  record  high  temperature 
for  the  State  was  set  with  117°  recorded  at  Parks  Air  College  in  East  St.  Louis  on  the  14th,  exceed- 
ing the  old  record  of  115°  made  at  Greenville  on  July  12,  1936.     Parks  Air  College  also  had  the  high- 
est mean  temperature  for  the  month,  85.9°,  and  recorded  100°  or  higher  on  17  days.     The  hottest  periods 
for  the  month  were  from  the  12th  through  the  14th  and  the  18th  through  the  20th.     In  southern  Illinois 
only  7  days  of  the  month  had  normal  or  slightly  below  normal  temperatures;  all  of  the  rest  had  above  - 
normal  temperatures. 

Precipitation  for  the  State  averaged  2.79  inches,  or  0.44  below  the  normal.     It  was  the  driest  July  in 
the  last  7  years.     Deficiencies  of  about  1  inch  were  especially  noticeable  in  the  southern  and  central 
sections  of  the  State,  with  Waterloo  recording  only  0.42  itch  for  the  entire  month.     In  contrast  to 
the  dry  conditions  in  the  southern  and  central  counties,  precipitation  was  ample  in  the  northern  coun- 
ties, with  an  excess  of  3/4  inch  above  the  normal  for  the  month,  and  where  Chicago  University  recorded 
a  total  of  6.37  inches. 

Good  rains  fell  in  northern  Illinois  during  the  period  of  the  3rd  through  the  7th.     A  succession  of 
weak  pressure  systems  that  followed  gave  only  a  few  scattered  showers.     During  the  hottest  weather  of 
the  month  a  high  pressure  system  aloft  blanketed  the  area  from  Oklahoma  to  western  Tennessee,  effectual- 
ly shutting  off  sources  of  moisture  as  well  as  adding  to  the  heat.     Beginning  on  the  20th  a  frontal 
system  which  moved  southward  across  Illinois  and  became  stationary  near  the  extreme  southern  tip  of  the 
State  gave  copious  rains  over  most  sections.     At  Pittsfield,   Illinois  4.80  inches  of  rain  fell  within 
3  hours  in  the  early  morning  hours  of  the  22nd.     On  the  28th  and  29th  a  weak  squall  line  gave  scattered 
showers  across  the  central  counties. 

The  effect  of  the  July  weather  upon  agriculture  in  the  State  was  quite  variable.     It  appeared  that 
northern  Illinois  would  harvest  normal  crops,  with  yields  in  some  localities  well  above  the  normal.  In 
the  central  part  of  the  State  drought  conditions,  accompanied  by  exceptionally  high  temperatures,  were 
so  severe  that  the  Governor  asked  that  41  counties  be  declared  eligible  for  disaster  relief.     In  much  of 
the  41-county  area  the  corn  crop  would  be  a  total  failure,  although  the  condition  was  variable  and  a 
few  localities  would  produce  normal  crops.     In  the  extreme  south  conditions  were  again  close  to  normal. 
A  record  wheat  yield  of  28.5  bushels  to  the  acre  had  been  harvested  before  the  severe  drought  conditions 
had  begun.     Similarly  the  major  portion  of  the  hay  crop  had  been  harvested,  although  the  second  cutting 
had  been  severely  curtailed,  and  a  total  crop  close  to  the  10-year  normal  was  expected.     Oats  were 
better  at  harvest  time  than  expected,  with  the  harvesting  practically  completed  at  the  end  of  the  month. 
The  estimated  yield  for  the  State  was  44  bushels  to  the  acre,  well  above  the  10-year  average  of  39 
bushels.     A  normal  crop  of  soybeans  was  anticipated,  largely  through  a  large  increase  in  acreage.  The 
yield  had  been  materially  reduced  by  the  drought  conditions  in  the  central  area  of  the  State.     The  ef- 
fects of  the  drought  were  especially"  severe  in  respect  to  the  corn  crop  and  pastures.     Throughout  much 
of  the  drought  area  the  corn  crop  was  a  total  failure.     Some  of  the  corn  would  revive  and  produce  a 
small  crop  for  silage.     But  the  crop  in  Illinois  was  reduced  by  100,000,000  bushels,  and  the  estimated 
yield  per  acre  reduced  from  57  to  45  bushels  to  the  acre.    Pastures  were  in  very  poor  condition  through- 
out the  drought  area,  with  many  farmers  baling  straw  in  anticipation  of  a  shortage  in  forage. 

Many  factors  went  into  the  drought  situation.     Subsoil  moisture  supplies  had  never  been  fully  replen- 
ished since  the  long-continued  drought  of  the  previous  year.     As  the  month  closed  water  shortages  were 
reported  in  34  communities  in  south-central  Illinois,  in  an  area  closely  approximating  the  41  counties 
where  drought  relief  had  been  requested.     Precipitation  in  May  had  been  generally  below  normal  in  all 
sections  of  the  State,  with  the  deficiency  more  widespread  in  the  central  section.     In  June  there  were 
ample  rains  in  the  northern- counties  and  also  in  the  southwest.     But  large  areas  in  the  central  part  of 
the  State  and  also  in  the  southeast  were  with  less  than  normal  rainfall.     And  in  July  it  was  the  central 
and  southern  sections  which  were  again  deficient  in  precipitation  while  the  northern  counties,  particu- 
larly the  northeast,  received  ample  amounts.     But  it  was  the  searing  heat  that  caused  the  greatest  dam- 
age to  the  crops  during  the  period  of  deficient  rainfall.     Hillsboro,  near  the  center  of  the  area  of 
water  shortage,   is  typical  of  the  hot  weather  experienced  although  conditions  there  were  not  so  extreme 
as  in  the  East  St.  Louis  area.     At  Hillsboro  afternoon  temperatures  went  above  90°  on  June  10  and  con- 
tinued above  90°  until  the  end  of  July  except  for  seven  days  when  rain  or  cloudy  weather  held  the  maxi- 
mum temperatures  in  the  eighties.     The  average  maximum  tenlperature  for  the  52  day  period  was  97°,  and 
there  were  14  days  with  temperatures  100°  or  higher.     The  high  temperatures  increased  the  water  re- 
quirements in  a  season  of  deficient  rainfall.     In  Illinois  14  deaths  were  attributed  to  the  heatwave; 
and  there  was  a  heavy  loss  of  hogs  and  poultry. 

SEVERE  STORMS 

On  the  2nd  through  the  5th  of  the  month  there  were  scattered  wind  and  hailstorms.     In  the  west-central 
area  from  Jacksonville  to  Middletown  extensive  minor  wind  damage  was  reported  and  one  building  was  un- 
roofed.    In  southern  Champaign  County  from  Sadorus  to  Longview  damaging  hail  fell  over  11  square  miles. 
In  the  Chicago  area  a  man  was  killed  and  two  were  injured  in  windsotrms,  a  20  foot  stack  was  blown 
down  and  a  $76,000  cruiser  was  beached.     The  windstorms  shifted  to  southern  counties  on  the  4th  with 
minor  damage  near  Hillsboro,  damage  to  farm  buildings  near  Coffeen,  and  also  in  the  early  morning  near 
East  St.  Louis.     On  the  5th  hailstones  3  to  4  inches  in  diameter  were  reported  near  Rockf ord ,  where  the 
radio  station  was  forced  off  the  air  because  of  wind  damage. 
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SUPPLEMENTAL   DATA  ILL1N0IS 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

1  • 

1  1 

9 

§  1 

ItsI 

a  J 

Date  of 
fastest  mile 

i/i 
u 

< 
o 

~* 

6:  30A  CST 

in 
o 

 ri 

6:  30P  CST 

Trace 

.01-09 

10-.49 

66 -OS 

100-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  st 

CAIRO  WB  CITY 

7.5 

24 

w 

7 

1 

1 

3 

0 

0 

1 

6 

85 

4  .  3 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

S 

11 

7.3 

36 

NE 

6 

73 

73 

50 

55 

4 

1 

4 

1 

2 

0 

12 

71 

5.0 

MOLINE  WB  AIRPORT 

E 

13 

6.3 

36 

W 

20 

80 

82 

56 

57 

5 

4 

2 

0 

1 

0 

12 

70 

5.4 

PEORIA  WB  AIRPORT 

8.6 

47 

w 

20 

78 

52 

55 

5 

4 

2 

0 

1 

0 

12 

78 

5.1 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

NE 

14 

9.8 

42 

NW 

3 

70 

77 

43 

1 

2 

3 

2 

0 

0 

8 

81 

4.8 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Temperature 

Precipitation 

Tear 

■ 

e 

Year 

e 

1 

9 

e  =5 

Year 

e 

tj> 

* 

tj 
e 

e 

e  a 

1 

1 

M 

V 

1 

B 

1 

« 

1 

9 
« 

II 

1 

e 

j& 

■ 

5 

J 

■ 

1 

a 

* 

S 

s  1 

■ 

0> 

i 

1 

il 

> 
< 

a 

S 

> 
< 

II 

> 

< 

a 

s 

< 

<  s 

> 
< 

a 

S 

< 

1890 

75.5 

106 

42 

2.02 

1913 

78.5 

108 

41 

2.09 

1936 

83.5 

115 

44 

1.22 

1891 

70.7 

102 

46 

2.19 

1914 

79.2 

109 

42 

1.51 

1937 

75.7 

100 

43 

3.18 

1892 

TTTT 

107 

45 

3.79 

1915 

73.0 

101 

41 

6.73 

1938 

77.1 

103 

50 

4.74 

1893 

77.8 

105 

48 

2.00 

1916 

80.9 

108 

50 

1.23 

1939 

76.7 

104 

48 

3.37 

1894 

76.3 

106 

41 

1.51 

1917 

75.2 

103 

44 

2.85 

1940 

76.9 

107 

41 

1.53 

1895 

73.8 

105 

41 

5.37 

1918 

73.9 

105 

42 

2.39 

1941 

77.0 

105 

44 

2.74 

1896 

75.5 

106 

39 

6.44 

1919 

78.8 

104 

48 

1.93 

1942 

76.8 

101 

44 

4.89 

1897 

77.4 

104 

48 

3.51 

1920 

74.6 

101 

45 

2.47 

1943 

77.5 

102 

45 

3.00 

1898 

75.8 

102 

41 

2.93 

1921 

80.7 

105 

47 

1.83 

1944 

76.2 

105 

43 

1.83 

1899 

75.5 

101 

40 

3.57 

1922 

75.2 

102 

41 

3.68 

1945 

73.8 

104 

41 

1.45 

1900 

75.4 

99 

41 

4.27 

1923 

77.1 

107 

47 

2.16 

1946 

76.3 

104 

49 

2.41 

1901 

82.2 

115 

40 

2.31 

1924 

72.0 

101 

41 

3.30 

1947 

73.0 

104 

41 

1.88 

1902 

76.2 

104 

44 

4.60 

1925 

76.0 

105 

44 

2.99 

1948 

75.9 

100 

44 

5.45 

1903 

75.9 

102 

40 

3.71 

1926 

76.8 

107 

44 

3.52 

1949 

78.6 

103 

50 

4.40 

6 

1904 

73.2 

104 

35 

4.71 

1927 

74.5 

100 

44 

3.30 

1950 

72.9 

98 

43 

3.98 

T 

1905 

73.2 

99 

45 

5.00 

1928 

76.3 

99 

44 

3.58 

1951 

74.8 

98 

44 

4.63 

T 

1906 

74.0 

100 

43 

2.39 

1929 

76.2 

100 

44 

4.69 

1952 

78.1 

109 

47 

3.44 

T 

1907 

75.9 

103 

40 

5.70 

1930 

79.1 

112 

41 

1.01 

1953 

77.4 

108 

47 

3.67 

T 

1908 

75.6 

100 

45 

3.44 

1931 

79.3 

108 

46 

2.97 

1954 

79.3 

117 

47 

2.79 

T 

1909 

73.5 

102 

40 

4.77 

1932 

77.6 

105 

46 

3.32 

All 

1910 

76.3 

104 

40 

4.15 

1933 

78.1 

107 

49 

2.41 

Years 

76.4 

3.26 

T 

1911 

76.3 

108 

41 

2.25 

1934 

81.7 

114 

44 

3.24 

1912 

75.9 

100 

43 

4.28 

1935 

79.1 

104 

51 

3.36 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperatuie 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

9 

a 

e 

i 
s 
1 

V 

O 

2 

0 

o 
in 

1.00 
or  More 

3  i 

5  i 

0  cii 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

89.7 

65.  1 

77.4 

1.6 

98 

12* 

52 

8 

0 

14 

0 

0 

0 

2.72 

-  0.72 

1  .27 

21 

0.0 

0 

2 

1 

ANTI0CH 

82.0 

62.6 

72.3 

0.9 

92 

20 

50 

8 

2 

2 

0 

0 

0 

5.78 

2.65 

1  .88 

7 

T 

0 

8 

3 

3 

AURORA  COLLEGE 

85.7 

60.5 

73.1 

0.4 

96 

12 

48 

8 

1 

8 

0 

0 

0 

5.31 

2.29 

3.07 

7 

0.0 

0 

8 

1 

1 

CHICAGO  UNIVERSITY 

81.3 

67.2 

74.3 

1.8 

96 

20 

61 

8 

0 

5 

0 

0 

0 

6.37 

3.04 

1  .SO 

2 

7 

5 

4 

CHICAGO  WB  AP  R 

86.5 

66.4 

76.5 

1.9 

98 

20 

55 

8 

0 

11 

0 

0 

0 

4.  58 

1.85 

1.13 

6 

0.0 

0 

7 

3 

2 

CHICAGO  WB  CITY  R 

82.3 

69.2 

75.8 

1.9 

97 

20 

63 

8 

0 

8 

0 

0 

0 

5.55 

2.12 

1.83 

6 

7 

5 

2 

CICERO- 

86.3 

65.2 

75.8 

1.0 

98 

20 

57 

8 

0 

11 

0 

0 

0 

6.26 

3.23 

1.80 

7 

T 

0 

7 

5 

3 

DAVENPORT    IOWA  L  0   15  R// 

87.2 

68.2 

77.7 

0.4 

97 

12 

58 

8 

0 

12 

0 

0 

0 

2.03 

-  1.30 

0.77 

20 

0.0 

0 

4 

1 

0 

D1X0N 

86.7 

63.3 

75.0 

0.5 

97 

12 

48 

8 

2 

11 

0 

0 

0 

2.61 

-  1.10 

1.12 

7 

0.0 

0 

5 

2 

1 

FREE  PORT 

84.9 

62.4 

73.7 

0.4 

94 

12 

50 

e 

1 

6 

0 

0 

0 

2.  18 

-  1.7? 

1.06 

7 

o.c 

0 

4 

1 

1 

FULTON  DAM  13 

86.5 

67.  0M 

76. 8M 

2.2 

92 

2* 

57 

a 

0 

10 

0 

0 

0 

2.  65 

-  0.55 

1.12 

?1 

0.0 

0 

5 

3 

1 

GALESBURG 

88.6 

66.0 

77.3 

99 

12  + 

52 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

2.38 

-  1.31 

0.98 

3 

0.0 

0 

5 

2 

0 

Precipitation 


reference  notes  following  Station  Index 
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TABLE  2  ■  CONTINUED 


ILLINOIS 
JULY  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norm 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Day 

Max. 

Min. 

Total 

Departure 

From  Norm 

Greatest  Da 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

i 

s 

2 

.50  or  More 

1.00 
or  More 

05 

<T>< 

"  m 

S  0 
O  K 

6ALVA 

89.  5 

65.0 

77.3 

1.6 

98 

12  + 

54 

8 

0 

1  5 

0 

0 

0 

3.  59 

0.05 

1.28 

21 

0.0 

0 

4 

4 

1 

JOL1ET 

87.2 

63.4 

75.3 

1.6 

97 

14  + 

51 

a 

0 

I  2 

0 

0 

0 

4.  44 

1,90 

2.84 

7 

T 

0 

b 

3 

1 

KANKAKEE 

66.4 

64.2 

75.3 

0.3 

97 

14 

51 

8 

0 

g 

0 

0 

0 

4.  66 

1,45 

1.90 

7 

T 

0 

6 

4 

2 

KANKAKEE  4  NW 

86.0 

62  .  2 

74.1 

100 

14 

50 

8 

1 

1  0 

0 

Q 

0 

4.83 

1,65 

1  ,93 

7 

0,0 

0 

3 

2  - 

KEWANEE 

88.  OM 

62. 7M 

75.4M 

-  0.1 

47 

B 

1 

1  3 

0 

0 

0 

3.93 

0,51 

1,35 

20 

0,0 

0 

4 

2 

LA  SALLE  PERU 

89.9 

65.4 

77.7 

1.6 

99 

12 

50 

8 

0 

14 

u 

0 

0 

3.78 

0.82 

1.34 

29 

0,0 

0 

4 

3 

2 

MARENGO 

84.3 

61.2 

72.8 

-  0.4 

95 

12 

48 

8 

2 

g 

0 

0 

0 

5.30 

2.21 

1,96 

7 

0.0 

0 

7 

3 

2 

M  1 NONK 

90.  1 

61.7 

75.9 

0.4 

102 

14  + 

48 

8 

1 

1  =. 

0 

0 

0 

3.82 

0.84 

1  .49 

21 

0.0 

0 

5 

3 

2 

MOL1NE  WB  AP                           R/ / 

87.4 

65  .0 

76.2 

0.7 

98 

12 

52 

8 

0 

1  1 

0 

0 

0 

1 .  98 

1.24 

1.20 

20 

0.0 

0 

? 

1 

1 

MONMOUTH 

90.  1 

65.5 

77.8 

1.9 

99 

12 

49 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

1.78 

- 

1.98 

0,53 

21 

0.0 

0 

4 

1 

0 

MORRIS  3  NE 

87.5 

63.4 

75.5 

0.4 

97 

12 

50 

8 

1 

14 

0 

0 

0 

5.  44 

2.61 

2  ,  00 

7 

0.0 

0 

6 

3 

3 

MORR I SON 

89.9 

61.2 

75.6 

0.9 

98 

12 

49 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

2.85 

0.79 

1.45 

3 

0.0 

0 

3 

2 

a 

MOUNT  CARROLL 

85.8 

62.7 

74.3 

0.8 

93 

12 

51 

8 

0 

7 

0 

0 

0 

2.1S 

_ 

1.32 

1.01 

7 

0.0 

0 

4 

? 

1 

OTTAWA 

88.3 

65.5 

76.9 

1.0 

100 

12 

50 

8 

0 

13 

0 

0 

0 

3.95 

0.90 

1.43 

7 

T 

0 

4 

4 

2 

PARK  FOREST 

85.  1 

61.2 

73.2 

99 

20 

49 

8 

4 

8 

0 

0 

4.91 

1.93 

1.13 

7 

T 

0 

7 

4 

2 

PONTIAC 

87.8 

65.  9M 

76. 9M 

0.0 

100 

14 

1 

13 

0 

0 

0 

3.56 

0.74 

1.24 

21 

0.0 

0 

6 

3 

2 

ROCKFORD 

86.2 

63.2 

74.7 

0.5 

95 

12 

49 

8 

1 

1  1 

0 

0 

0 

4.55 

1.09 

1,88 

7 

T 

0 

4 

1 

ROCKFORD  CAA  AP 

85.2 

62.1 

73.7 

0.8 

95 

20 

52 

8 

0 

8 

0 

0 

0 

3.61 

0.17 

1.38 

3 

T 

0 

5 

2 

2 

SKOKIE  R 

B2.4M 

63.  7M 

73. 1M 

93 

12  + 

1 

3 

0 

0 

0 

0,0 

0 

STOCKTON 

85.5 

61.2 

73.4 

92 

12  + 

50 

8 

0 

9 

0 

0 

0 

2.78 

_ 

1.13 

1.40 

7 

0.0 

0 

5 

2 

1 

SYCAMORE 

86.  6M 

61.  3M 

74. OM 

0.6 

96 

12 

48 

8 

0 

9 

0 

0 

0 

4.32 

1.24 

1  .95 

7 

T 

0 

5 

3 

1 

WALNUT 

89.9 

64.8 

77.4 

1.5 

99 

12 

51 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

1.93 

1.44 

0.65 

7 

0.0 

0 

4 

2 

0 

WAUKE6AN 

80.9 

62.3 

71.6 

-  0.1 

95 

12 

50 

8 

2 

3 

0 

0 

0 

5.43 

2.45 

1.64 

7 

T 

0 

8 

4 

3 

WHEATON  COLLEGE 

85.2 

62.9 

74.1 

95 

20 

48 

8 

2 

1 1 

0 

0 

0 

3.67 

0.62 

2.20 

7 

0.0 

0 

5 

2 

1 

DIVISION 

75.2 

0.8 

3.  88 

0.  74 

T 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

92.7 

66.0 

79.4 

2.9 

105 

14 

50 

8 

0 

2 1 

0 

0 

0 

3  •  98 

0,91 

1.58 

2 1 

0.0 

0 

^ 

3 

2 

CARLINVILLE  4  E 

96.0 

67.9 

82.0 

4.3 

113 

18 

55 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

2.40 

_ 

1.06 

1.12 

22 

0.0 

0 

5 

2 

1 

CHARLESTON 

94.2 

67.0 

80.6 

3.4 

109 

15 

53 

16 

24 

0 

0 

0 

1.45 

_ 

2,  16 

0,49 

21 

0.0 

0 

5 

0 

0 

CHE  NO  A 

90.7 

64.0 

77.4 

103 

14 

47 

8 

2 

20 

0 

0 

0 

3.61 

0.60 

1.75 

21 

0.0 

0 

6 

2 

1 

DANVILLE 

91. 3M 

64.5 

77. 9M 

2.8 

53 

8  + 

0 

19 

0 

0 

0 

1.86 

- 

1,29 

0.82 

29 

0.0 

0 

3 

2 

0 

DECATUR 

94.9 

68.  9M 

81.9M 

4.7 

113 

14 

0 

23 

0 

0 

0 

2.30 

0.95 

0.74 

21 

T 

0 

5 

2 

0 

EFFINGHAM 

96.3 

67.3 

81.8 

5.5 

111 

14 

54 

16 

0 

27 

0 

0 

0 

3.28 

0.05 

1.97 

1 

0.0 

0 

6 

1 

1 

6RIGGSVILLE 

95. 4M 

68.8 

82. 1M 

4.0 

115 

14 

58 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

3.84 

0.83 

2.50 

22 

0.0 

0 

3 

2 

2 

HAVANA 

92.  3 

67.5 

79.9 

2.5 

107 

14 

53 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

2.71 

1,02 

0.76 

22 

0.0 

0 

5 

3 

0 

HILLSBORO 

97.5 

66.9 

82.2 

4.4 

114 

14 

54 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

2,07 

0.94 

0.84 

22 

0.0 

0 

5 

1 

0 

HOOPESTON 

90.4 

64.3 

77.4 

1.7 

108 

14 

51 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

2.53 

1.07 

1.23 

21 

0.0 

0 

4 

2 

1 

JACKSONVILLE 

97.2 

67.7 

82.5 

5.6 

114 

14 

54 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

1.  24 

1.76 

0.53 

3 

T 

0 

4 

1 

0 

JERSEYV 1 LLE 

97.9 

67.3 

82.6 

4.4 

112 

14  + 

55 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

1.84 

_ 

1.27 

0.98 

7 

T 

0 

3 

2 

0 

LA  HARP E 

90.4 

66.9 

78.7 

2.5 

101 

14 

51 

8 

0 

15 

0 

0 

0 

1.39 

2.23 

0.53 

21 

0.0 

0 

4 

1 

0 

L  INCOLN 

94.6 

66.0 

80.3 

3.8 

110 

14 

54 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

2.00 

_ 

1.  12 

0.63 

29 

0.0 

0 

4 

2 

0 

MATTOON 

92.  9 

66.9 

79.9 

3.8 

111 

14 

55 

8+ 

0 

19 

0 

0 

0 

2.16 

_ 

1.34 

0.90 

21 

T 

0 

6 

1 

0 

MORR ISONVILLE  1  E 

95.2 

65.8 

80.5 

3.9 

110 

14  + 

51 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

1.07 

2.04 

0.27 

2 

0.0 

0 

5 

0 

0 

NEWTON 

97.3 

68.0 

82.7 

6.7 

112 

14 

56 

16 

0 

26 

0 

0 

0 

2.07 

1.19 

0.81 

31 

0.0 

0 

3 

3 

0 

PALESTINE 

98.  1 

67.1 

82.6 

4.6 

114 

14 

54 

9+ 

0 

28 

0 

0 

0 

0.  61 

2.82 

0.18 

7 

0.0 

0 

3 

0 

0 

PANA 

96.7 

68.3 

82.5 

5.1 

115 

14 

54 

8 

0 

26 

0 

0 

0 

1.26 

- 

1.86 

0.58 

1 

0.0 

0 

2 

1 

0 

PARIS  WATER  WORKS 

94.  1M 

6  5.8M 

80. OM 

3.5 

109 

14 

51 

16 

0 

22 

0 

0 

0 

4.37 

1.07 

1.74 

7 

0.0 

0 

5 

4 

2 

PEORIA  WB  AP  R 

88.6 

67.0 

77.8 

2.1 

100 

18 

53 

8 

0 

14 

0 

0 

0 

3.82 

0.  12 

0.99 

21 

0.0 

0 

5 

3 

0 

OU1NCY 

96.4 

71.3 

83.9 

5.5 

111 

14 

55 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

2.57 

0.66 

1.22 

22 

0.0 

0 

3 

3 

1 

QUINCY  CAA  AP 

93.7 

68.2 

81.0 

112 

14 

52 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

2.68 

0.54 

1  .26 

21 

0.0 

0 

6 

1 

1 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

90.6 

66.3 

78.5 

109 

14 

55 

8 

0 

18 

0 

0 

0 

1.52 

_ 

1.77 

0.40 

29 

0.0 

0 

6 

0 

0 

ROBERTS  3  N 

90.  OM 

64.  7M 

77. 4M 

2.1 

104 

14 

57 

8+ 

0 

0 

0 

0 

2.43 

- 

0.69 

1  .12 

21 

0.0 

0 

3 

2 

1 

RUSHVILLE 

93.7 

67.7 

80.7 

3.5 

108 

14 

51 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

1.  16 

2.00 

0.67 

21 

0.0 

0 

2 

1 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

92.7 

68.  1 

80.4 

4.1 

112 

14 

53 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

2.25 

_ 

0.86 

0.58 

3 

0.0 

0 

5 

2 

0 

TABLE  GROVE 

91.6 

68.0 

79.8 

2.8 

103 

14  + 

54 

8 

0 

17 

0 

0 

0 

2.26 

_ 

1.46 

0.97 

22 

0.0 

0 

4 

2 

0 

TUSCOLA 

95.9 

64.7 

80.3 

113 

14 

50 

16 

0 

24 

0 

0 

0 

2.07 

_ 

1.20 

1.10 

21 

0.0 

0 

4 

1 

1 

URBANA 

91.8 

66.2 

79.0 

3.3 

109 

14 

53 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

2.92 

_ 

0.  19 

1.09 

21 

0.0 

0 

5 

3 

1 

VANDAL  I A  CAA  AP 

94.5 

65.6 

80.1 

112 

14 

54 

9+ 

0 

20 

0 

0 

0 

1.68 

0.64 

22 

T 

0 

4 

1 

01 

V1RDEN 

96.1 

68.4 

82.3 

114 

14 

53 

8 

0 

24 

0 

0 

0 

1.61 

_ 

1.44 

0.88 

4 

0.0 

0 

3 

1 

0 

WATSEKA 

89.5 

63.6 

76.6 

104 

14 

50 

27 

0 

14 

0 

0 

0 

2.44 

_ 

0.84 

1.11 

21 

0.0 

0 

4 

2 

1 

WHITE  HALL   1  E 

95.4 

68.4 

81.9 

4.4 

111 

14 

55 

8 

0 

22 

0 

0 

0 

5.  56 

2.35 

1 .  94 

2 

T 

0 

5 

4 

3 

WINDSOR 

95. 3M 

66.  4M 

80. 9M 

4.3 

53 

8  + 

0 

0 

6 

0 

1.64 

1.76 

0  .60 

29 

0.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

80.4 

3.7 

2.35 

0.96 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

96.5 

68.0 

82.3 

109 

14 

57 

9 

0 

27 

0 

0 

0 

3.40 

0.07 

2.03 

31 

0.0 

0 

4 

2 

1 

ALTON  DAM  26 

95.  7 

72.8 

84.3 

111 

14 

59 

8 

o 

27 

0 

0 

0 

2.86 

_ 

0.20 

1  .34 

3 

0,0 

0 

2 

2 

2 

ANNA     1  NW 

92. 7M 

69.  OM 

80.  9M 

1.6 

102 

14 

59 

9 

0 

22 

0 

0 

0 

2,  57 

0.85 

1,78 

18 

0,0 

0 

3 

2 

1 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

95.2 

71  .9 

83.6 

4.3 

110 

14 

62 

g 

c 

27 

0 

0 

0 

1,67 

_ 

1.51 

0.87 

22 

0,0 

0 

2 

2 

0 

CAIRO  WB  CITY  R 

95.5 

74.2 

84.9 

3.7 

104 

14 

66 

9+ 

0 

27 

0 

0 

0 

3.26 

0.66 

2.44 

22 

0.0 

0 

4 

1 

1 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

94.7 

68.4 

81.6 

2.2 

104 

14 

55 

26 

0 

27 

0 

0 

0 

2.97 

0.62 

1.34 

22 

0.0 

0 

5 

3 

i 

CARLYLE 

97. 4M 

69.  4M 

83.  4M 

5.4 

113 

14 

57 

9 

0 

29 

0 

0 

0 

1.46 

- 

1.76 

0.60 

8 

0.0 

0 

3 

2 

0 

COBOEN  2  S 

DU  QUOIN  2  S 

95.6 

68.6 

82.1 

3.0 

106 

18 

61 

10+ 

0 

26 

0 

0 

0 

1.30 

2.29 

0.65 

4 

0.0 

0 

2 

2 

0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COC 

99.  5 

72.2 

85.9 

5.3 

117 

14 

61 

g 

o 

29 

0 

0 

0 

0.  66 

2.38 

0.52 

4 

0.0 

0 

ELI ZABE  THTOWN 

96.0 

69,6 

82.8 

104 

3 

60 

9 

0 

28 

0 

0 

0 

2.04 

1.26 

0.92 

8 

0.0 

0 

5 

2 

0 

FAIRFIELD 

94.9 

68.6 

81.8 

2.8 

108 

14 

56 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

3.48 

0.40 

1.10 

31 

0.0 

0 

7 

3 

1 

FLORA 

96.5 

68.9 

82.7 

4.7 

110 

14 

56 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

1.43 

1.85 

0.63 

22 

0.0 

0 

4 

1 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

94.0 

70.5 

82.3 

3.1 

104 

14 

63 

3 

0 

23 

0 

0 

0 

0.75 

2.44 

0.56 

8 

0.0 

0 

1 

1 

0 

GREENVILLE 

95. 9M 

69.  7M 

82. 8M 

4.5 

110 

14 

•  58 

8 

0 

0 

0 

0 

2.24 

0.83 

0.0 

0 

0 

HARR 1 SBURG 

95.  8 

67.9 

81.9 

2.3 

106 

3 

56 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

2.03 

1.58 

0.55 

8 

0.0 

0 

6 

1 

0 

MAKANDA   1  NW 

92.7 

69.7 

81.2 

101 

14 

57 

8 

0 

23 

0 

0 

0 

2.98 

0.92 

8 

0<0 

0 

5 

3 

0 

MC  LEANSBORO 

96.1 

67.7 

81.9 

2.9 

108 

14 

55 

9 

0 

24 

0 

0 

0 

2.19 

0.93 

0.55 

1 

0.0 

0 

7 

1 

0 

MT  CARMEL  WATER  W.jRKS 

95.8 

109 

14 

27 

0 

0 

0 

2.13 

1.11 

0.51 

22 

0.0 

0 

7 

1 

0 

MOUNT  VERNON  4  N 

69.0 

54 

9 

0 

0 

0 

1.49 

1.39 

0.98 

8 

0.0 

0 

4 

1 

0 

NEW  BURNS  I DE 

94.9 

67.7 

81.3 

2.8 

103 

13  + 

55 

9 

0 

25 

u 

0 

0 

2.61 

0.69 

1.92 

21 

0.0 

0 

4 

1 

1 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

97.9 

70.7 

84.3 

5.1 

109 

14  + 

60 

9 

0 

30 

0 

0 

0 

1.80 

1.46 

0.65 

23 

0.0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

82.7 

4.1 

2.16 

1.04 

0.0 

STATE 

79.3 

2.9 

2.79 

0.44 

T 

No.  of  Days 


Precipitation 


Snow,  Sleet,  Hail 


No.  of  Days 


See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  82  - 


Table  3 


DAILY  PRECIPITATION 


ALA  I  ON 
AL  EDO 

AL  1  ON  DAM  26 
ANNA     1  NW 
ANN AMAN 

ANT IOCH 

ARLINGTON  HE IGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

8ARRV 

BEARDSTOWN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 
66NTLEV 
BE  NT  ON 
BLOOM  I NGTON 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRAOFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  OAM  52 
CAIRO  WB  C ITV  r 

CANTON 

CARHONDALE   SEWAGE  PLANT 
CARL INVILLE  4  E 
CARL  VLF_ 
C  ARM  1 

CASEY 

cent ral i a  4  w 
chanolerv i ll  e 
cmannahon  dresden  jsl 
charleston 

Che  noa 

CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 

CHICAGO  MR  AP  r 

CHICAGO  WB  C ITY  r 

CHILL ICOTHE 
CICERO 
CLINTON    1  S 
COBDEN  2  S 
DAN V  I LL  E 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 
DAVENPORT    IOWA  L  0  15  ft 
OECATuR 
01  XON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EOWARDSVILLE 

EFf INGHAM 

ELGIN 

el  izabetmtown 
els  ah 

FA1RFIEL0 
FLORA 
FREE  PORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 
GALENA 
GALESRURG 
GAL  V  A 

Eeneseo 

GIRSON  CITY 
CLADSTONL    OAM  16 
6LENUALE  EXP  FARM 
GOLCONQA  OAM  51 
GOLOf N 

Gft AC  TON 

GRAND  TOWFR  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
GRIOLt  Y 

GR I GGSV ILLE 
HAROIN 
HARR ISBURG 

MARR I SRURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

HAVANA  NO  2 
HI  LLSRORO 
HOOPFSTON 

MUTSONV I LLE  POWER  PLANT 
ILLINOIS  CITY  DAM  16 

JACKSONVILLE 

JERStYV ILLE 

JOL IET  BRANDON  ROAD 

JOL  I E  T 

KANKAKEE 

KANKAKEE  4  NW 

KEITHSBUR'j 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LANARK 

LA  SALLE  PERU 
LA  SALLE  1  S 
LA WRENCE  V  I LLF 
LE  ROY 
LINCOLN 

MACK  INAW 
MAC OMR 

MAKANOA   1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 
MARSHALL 
MAT  TOON 
MC  HENRY  2  s 
MC  LEANS80R0 

MEDOR A 
MINONK 

*0I-  INI    MB  AP 
MONMOUTH 
•*ONT  'CELLO 

MORR  IS 
MORRIS  3  NE 
MORR I SON 

MORRISONVILLF   1  f 
MT  CARMEL  WATER  WORK S 


ILLINOIS 
JULY  195* 


10        11  12 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


22     23  24 


25  I  26  27 


28     29  I  30 


1.32 
1.13 
1.83 


3.61 
3. 48 
1  .43 


2.03 
1.74 
2.71 


■  03 
.20  1.52 


3.82 
1.96 
1.78 


.03      .15  T 

1.28 

.02  1.58 
.73 
.58  .33 


.16     .87  ,02 

•  49 

.10  1.75 

•  03 

1.10  .07 
.49  .04 
r        1.21  ,09 


2.0 


.57 
1.26 
1.66 


.15 
.04  2,55 


2.50 

.26 
.11 
.76 

•  97 
.84 


.15 
,30 
.24 
1  .24 

1.55 
.40 
.02 
.53 
.23 


•  35 
.16  1.54 


1.12 
.90 


1.72 
1.06 
.62 


31 

2.03 


r»f .r»QC.  do i*i  follovl&f  Bt.tion  \%A*\ 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


MOUNT  CARROLL 
MOUNT  OLIVE 
MOUNT  PULASK I 
MOUNT  STERLING 
MOUNT    VERNON   4  N 

NASHVILLE    3  NW 

NEWARK   7  E 

NEW  BOSTON  DAM  17 

NEW  BOSTON 

NEW  BURNS  IDE 

NEWTON 

OLNEV  RAO  I  0  STATION 
OREGON  WATER  WORKS 
OTTAWA 
PALESTINE 

PAN* 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEOR IA  WB  AP  R 

PEOTONE 

PETERSBURG 

PLEASANT  HILL 

PONT  I  AC 

PRAIRIE  OU  ROCHER 
PR  I NCE V  I LL  E  2  NW 
QU1NCY 

OUINCY  CAA  AP 
QUINCY  DAM  21 

OUINCY  MEMORIAL  BRIDGE 
RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 
RED  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCHELLE 

ROCK  FORD 
ROCK  FORD  4  NF 
ROCK  FORD  CAA  AP 
ROCKPORT 
RUSHVI  LLt" 

STE  MARIE 


SKOKIE  I 
SPARTA 

SPR  INGF  I  ELD  WB  AP  I 

STOCKTON 

STREATOR 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 
TAYLORV ILLE 
TI SK ILWA 
TOULON 
TU5COL  A 

URBANA 

UftBANA    ENG  CAMPUS 
UTICA  STARVED  ROCK  DAM 
VANDAL  I A  CAA  AP 
VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 

WATSEKA 

WAUKEGAN 

WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL    1  E 
WILCOX 
WINDSOR 


2.57 
2.68 
2.33 


1.01 
.14 


3.37 
.44 
.53 


.  16 

.09 

1.13 
1.20 
.05 


1  .  BB 
1 .62 
.40 


Day  of  month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


.30 
.75 


.10 
.75 
.76 


1.46 
.34 
.63 

1.19 


1.25 
.78 
.36 


1.02 
.93 
1.10 

1.09 
1.13 
1.02 


25     26  27 


.12 
.09 


1.22 
■  45 
.66 

1.85 
T 

.29 


WEATHER  SUMMARY  (Continued) 

On  the  6th  of  the  month  the  most  damaging  wind  and  hailstorms  of  the  season  occurred  in  northern 
Illinois  north  of  a  line  extending  from  Clinton,  Iowa  to  Watseka,   Illinois.     The  most  severe  wind 
damage  was  in  the  extreme  northeast  from  Zion  to  the  Wisconsin  line.     In  Aurora  streets  were  flooded 
by  heavy  rains;   in  Kankakee  the  fair  building  was  unroofed;   in  Carroll  County  450  telephones  were 
put  out  of  order  and  atJoliet  the  State  Penitentiary  suffered  damages  estimated  at  $25,000.  Along 
the  shore  of  Lake  Michigan  a  seiche  greater  than  that  of  June  26  occurred,  but  no  lives  were  lost. 
There  was  scattered  damage  to  farm  buildings  throughout  the  area.     Scattered  hailstorms  occurred  in 
northeastern  Illinois,  the  most  severe  of  which  covered  a  60  square  mile  area  between  Rockford  and 
Winnebago.     Hailstones  the  size  of  baseballs  were  reported.     Loss  to  the  corn  crop  alone  was  es- 
timated at  $300,000.     Total  damage  on  the  6th  from  wind  and  hailstones  was  estimated  at  $1,500,000. 

On  the  7th  of  the  month  a  windsquall  wrecked  display  tents  on  the  county  fairgrounds  at  Jerseyville. 
Severe  hail  was  reported  south  and  east  of  Jerseyville.     At  the  fairgrounds  4  persons  were  injured 
and  10  others  received  attention  for  minor  cuts  and  bruises. 

On  the  14th  a  small  tornado  moved  25  miles  across  Fayette  County  from  the  vicinity  of  Pittsburg  to 
an  area  4  miles  southeast  of  Herrick.     Extensive  damage  along  the  path  of  the  storm  included  the 
Country  Club  at  Vandal ia,  two  buildings  unroofed,  plate  glass  blown  out,  trees  uprooted,  and  three 
barns  and  other  small  farm  buildings  destroyed.     One  person  was  injured  and  six  cattle  were  killed 
On  the  same  evening  a  severe  windsquall  demolished  a  Drive-In  screen,  a  large  barn  and  several 
smaller  buildings  near  Casey  in  Clark  County. 

On  the  20th  of  the  month  windsqualls  damaged  property  at  widely  scattered  places  from  the  Peoria- 
Camden  area  southeastward.     Heaviest  loss  occurred  near  Decatur  where  a  Drive-In  screen  was  demol- 
ished. 

On  the  last  day  of  the  month  a  severe  windsquall  interrupted  proceedings  at  Granite  City  where  the 
grandstand  was  unroofed  and  the  reviewing  stand  collasped.     Thirteen  persons  were  injured.  At 
Noble  one  boy  was  killed  when  liehtning  struck  a  tree. — CEL 


0«»  "f.moc.  (total  following  ftatlos  lod.i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of 

Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

98 

89 

98 

96 

94 

96 

90 

87 

91 

89 

98 

104 

104 

109 

96 

93 

99 

108 

104 

104 

95 

85 

92 

92 

92 

95 

97 

98 

99 

100 

100 

MIN 

65 

69 

73 

70 

73 

66 

73 

63 

57 

60 

61 

72 

74 

77 

70 

59 

61 

74 

79 

78 

76 

69 

67 

62 

62 

62 

62 

64 

70 

70 

66 

68. 

0 

ALE  DO 

90 

91 

90 

89 

89 

94 

89 

85 

86 

88 

96 

98 

95 

97 

88 

82 

92 

95 

94 

98 

86 

83 

85 

85 

86 

88 

93 

82 

87 

95 

85 

89* 

7 

MIN 

62 

63 

70 

67 

67 

62 

67 

52 

63 

64 

64 

74 

66 

66 

62 

61 

64 

68 

73 

67 

65 

62 

66 

65 

60 

60 

65 

67 

66 

70 

65. 

1 

ALTON  DAM  26 

MAX 

94 

93 

98 

97 

94 

99 

98 

83 

89 

90 

96 

107 

102 

111 

90 

91 

97 

107 

101 

104 

91 

86 

90 

89 

90 

95 

97 

98 

98 

100 

93 

95  < 

7. 

MIN 

75 

75 

75 

75 

75 

73 

71 

59 

64 

69 

74 

78 

80 

82 

75 

67 

70 

78 

78 

77 

77 

74 

68 

68 

62 

68 

69 

71 

78 

74 

78 

72. 

8 

ANNA   1  NW 

96 

95 

97 

93 

94 

97 

87 

84 

87 

93 

98 

100 

102 

91 

89 

96 

98 

90 

95 

91 

89 

88 

89 

86 

89 

93 

92 

94 

94 

94 

92 . 

7 

MIN 

71 

70 

70 

75 

68 

74 

67 

59 

61 

65 

71 

75 

78 

72 

63 

69 

74 

73 

73 

73 

74 

67 

65 

62 

62 

64 

69 

69 

73 

69. 

0 

ANT  I OCH 

82 

88 

72- 

75 

72 

82 

68 

76 

80 

81 

86 

91 

89 

85 

77 

82 

84 

89 

86 

92 

74 

81 

76 

83 

83 

87 

88 

84 

80 

88 

82 

62. 

0 

MIN 

61 

64 

60 

61 

60 

61 

63 

50 

63 

63 

66 

72 

67 

70 

58 

57 

62 

67 

62 

70 

64 

60 

58 

59 

58 

58 

60 

66 

66 

67 

68 

62. 

6 

AURORA  COLLEGE 

88 

92 

78 

83 

84 

86 

72 

79 

82 

84 

89 

96 

90 

94 

81 

82 

89 

94 

90 

95 

77 

81 

80 

84 

83 

87 

89 

89 

85 

90 

83 

85 . 

7 

MIN 

59 

64 

6  D 

62 

60 

50 

63 

48 

59 

63 

64 

69 

66 

67 

54 

53 

62 

6 

62 

63 

64 

61 

56 

59 

55 

54 

57 

61 

65 

63 

67 

60. 

5 

BP  1  1  FU  1  1  1  C     c/-n  TT     AC  Dice 
OC  LLC*  1  LLC.     3     ..'  i  1     «r  D«3t 

90 

92 

100 

96 

95 

97 

91 

83 

88 

90 

95 

106 

102 

110 

91 

93 

99 

103 

105 

104 

86 

90 

90 

86 

92 

94 

94 

96 

98 

99 

96 

95 . 

2 

MIN 

75 

71 

70 

71 

76 

71 

72 

63 

62 

65 

72 

72 

81 

76 

75 

65 

6 

86 

81 

78 

79 

75 

73 

68 

65 

65 

66 

66 

73 

71 

79 

71. 

9 

SL  OOM I NGTON   NORMA  L 

93 

94 

93 

93 

90 

95 

94 

79 

86 

89 

95 

101 

100 

105 

102 

88 

93 

103 

102 

96 

96 

82 

85 

85 

85 

86 

92 

95 

87 

95 

95 

MIN 

62 

68 

70 

67 

68 

63 

64 

50 

60 

66 

68 

76 

70 

74 

62 

55 

68 

73 

68 

68 

59 

64 

61 

56 

62 

69 

68 

69 

78 

66. 

0 

CAIRO   WB  CITY 

96 

99 

100 

100 

98 

98 

97 

83 

88 

89 

97 

101 

102 

104 

93 

92 

99 

103 

95 

98 

95 

90 

92 

93 

89 

91 

94 

96 

95 

97 

96 

MIN 

77 

74 

77 

76 

79 

75 

74 

72 

66 

66 

71 

76 

81 

82 

75 

70 

78 

77 

78 

75 

74 

73 

70 

68 

68 

72 

75 

75 

76 

74. 

2 

CAR BON DAL  E   SEWAGE  PLANT 

97 

96 

98 

98 

93 

94 

93 

91 

88 

90 

96 

100 

103 

104 

95 

92 

95 

102 

97 

97 

95 

92 

88 

87 

88 

91 

94 

95 

95 

96 

97 

MIN 

71 

60 

6c 

68 

73 

63 

75 

67 

68 

67 

71 

6  j 

73 

75 

72 

69 

75 

81 

74 

74 

72 

71 

72 

64 

60 

55 

56 

59 

64 

64 

72 

68 

4 

CA RL I NV I LLE  4  E 

95 

90 

9e 

97 

92 

98 

96 

82 

86 

87 

96 

.9 

100 

112 

103 

89 

98 

113 

102 

106 

98 

84 

85 

89 

89 

91 

95 

99 

99 

101 

98 

MIN 

70 

68 

70 

71 

72 

65 

68 

55 

59 

62 

(tr 

74 

76 

71 

71 

63 

66 

78 

73 

74 

73 

70 

67 

62 

61 

56 

60 

62 

70 

70 

78 

67 

9 

CARLYLE 

95 

91 

104 

97 

96 

97 

94 

84 

90 

o- 

I 

107 

103 

113 

103 

93 

100 

108 

1  06 

107 

98 

86 

90 

91 

92 

95 

97 

1  00 

101 

103 

MIN 

72 

71 

71 

70 

74 

65 

66 

61 

57 

•j£ 

69 

74 

77 

75 

73 

59 

80 

80 

76 

72, 

63 

62 

63 

64 

74 

72 

68 

69 

4 

CH  A  R  L  E  S  T  ON 

98 

96 

90 

96 

96 

92 

94 

81 

83 

87 

90 

95 

106 

102 

109 

91 

93 

96 

107 

101 

103 

79 

85 

87 

89 

90 

94 

96 

98 

97 

100 

MIN 

70 

68 

72 

68 

70 

60 

71 

55 

56 

65 

67 

71 

75 

73 

68 

53 

75 

78 

71 

69 

65 

63 

59 

56 

61 

62 

69 

69 

77 

67 

0 

CHE  NO A 

MAX 

94 

94 

91 

90 

88 

94 

91 

78 

85 

88 

94 

99 

98 

103 

92 

85 

92 

102 

94 

95 

93 

82 

82 

83 

84 

86 

90 

93 

87 

94 

92 

90 

MIN 

61 

67 

70 

66 

63 

60 

64 

47 

60 

64 

62 

73 

67 

71 

59 

55 

65 

73 

66 

67 

56 

63 

58 

56 

60 

64 

67 

67 

78 

64 

0 

CH 1 C AGO  UN IVERSITY 

80 

92 

72 

71 

U 

83 

68 

72 

76 

82 

88 

94 

87 

93 

72 

77 

87 

86 

83 

96 

75 

76 

74 

77 

77 

80 

89 

86 

82 

90 

83 

MIN 

70 

67 

66 

65 

65 

63 

63 

61 

66 

68 

68 

76 

73 

68 

64 

62 

71 

68 

67 

67 

65 

65 

66 

66 

66 

70 

68 

71 

67 

67 

2 

CH ICAGO  WB  AP 

88 

94 

75 

80 

79 

86 

70 

79 

84 

87 

93 

97 

93 

95 

78 

84 

92 

94 

94 

98 

78 

82 

79 

84 

83 

88 

93 

88 

86 

94 

85 

MIN 

68 

69 

66 

67 

65 

62 

59 

55 

65 

68 

69 

75 

75 

69 

62 

63 

68 

70 

66 

65 

63 

65 

65 

63 

64 

69 

68 

71 

66 

66 

4 

CH I CAGO  WB  C I TY 

BO 

93 

7? 

71 

70 

85 

70 

73 

75 

83 

90 

96 

89 

95 

73 

78 

90 

88 

84 

97 

75 

76 

75 

76 

77 

81 

92 

87 

83 

91 

85 

82 

3 

MIN 

70 

68 

6£ 

66 

66 

65 

64 

63 

68 

70 

70 

78 

76 

69 

67 

69 

71 

69 

67 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

72 

69 

73 

69 

69 

2 

CICERO 

89 

95 

75 

81 

78 

86 

72 

79 

83 

85 

91 

97 

91 

96 

81 

83 

90 

95 

92 

98 

80 

82 

80 

83 

84 

88 

92 

86 

85 

92 

87 

86 

3 

MIN 

64 

69 

65 

65 

63 

65 

63 

57 

63 

67 

67 

73 

73 

72 

59 

59 

67 

69 

66 

63 

61 

63 

61 

61 

61 

66 

66 

66 

72 

65 

2 

COBDEN  2  S 

MAX 

MIN 

DANV  ILLE 

MAX 

95 

92 

93 

94 

85 

93 

88 

81 

84 

87 

92 

103 

97 

85 

87 

93 

103 

97 

100 

87 

85 

84 

86 

86 

90 

93 

95 

92 

97 

94 

91 

3 

MIN 

66 

65 

7  j 

66 

66 

59 

66 

53 

53 

59 

63 

72 

74 

66 

63 

54 

59 

72 

69 

74 

74 

69 

59 

60 

59 

53 

66 

59 

66 

69 

76 

64 

5 

DAVENPORT    I    - -    L   D  15 

MAX 

89 

91 

80 

82 

85 

95 

77 

80 

84 

88 

93 

97 

95 

92 

87 

83 

90 

90 

92 

95 

78 

84 

83 

86 

86 

87 

92 

78 

88 

95 

81 

87 

2 

MIN 

68 

74 

70 

67 

70 

66 

63 

58 

66 

70 

70 

76 

71 

67 

65 

66 

67 

73 

68 

68 

67 

65 

66 

68 

69 

66 

68 

72 

72 

71 

68 

68 

2 

DECATUR 

95 

90 

97 

97 

90 

97 

85 

85 

89 

93 

99 

108 

102 

113 

97 

9  0 

99 

108 

95 

104 

96 

84 

84 

87 

88 

89 

97 

98 

93 

100 

94 

MIN 

70 

70 

75 

70 

75 

65 

68 

54 

62 

66 

70 

75 

75 

76 

66 

75 

75 

70 

70 

64 

66 

61 

58 

65 

67 

69 

70 

78 

68 

9 

87 

92 

BO 

50 

85 

91 

80 

78 

80 

85 

90 

97 

93 

95 

86 

83 

87 

92 

90 

93 

83 

83 

80 

85 

87 

88 

89 

83 

84 

91 

90 

MIN 

59 

67 

61 

64 

64 

60 

66 

48 

62 

65 

65 

75 

66 

67 

58 

59 

62 

70 

65 

62 

59 

64 

60 

58 

59 

65 

66 

65 

70 

63 

3 

DU  QUO  1 N  2  S 

96 

96 

101 

94 

94 

94 

93 

91 

88 

89 

95 

101 

104 

105 

96 

91 

97 

106 

102 

100 

96 

92 

89 

89 

89 

92 

95 

97 

97 

98 

98 

95 

MIN 

69 

68 

66 

67 

72 

68 

72 

66 

62 

61 

69 

71 

72 

73 

73 

63 

61 

7  7 

71 

75 

77 

73 

72 

68 

67 

65 

63 

63 

61 

66 

75 

68 

6 

EAST  ST   LOUIS   PARKS  COL 

94 

94 

10  J 

100 

97 

101 

96 

87 

91 

90 

100 

115 

108 

117 

105 

94 

101 

110 

105 

106 

100 

94 

93 

85 

95 

98 

97 

101 

104 

102 

100 

MIN 

74 

77 

70 

71 

76 

69 

74 

63 

61 

64 

70 

75 

81 

79 

75 

6L 

67 

85 

78 

77 

78 

75 

72 

69 

65 

66 

65 

■67 

80 

73 

78 

72 

2 

EFF I NGHAM 

98 

92 

96 

97 

92 

95 

92 

83 

88 

91 

94 

106 

102 

111 

103 

9  2 

98 

107 

103 

104 

98 

84 

88 

92 

91 

95 

97 

98 

100 

100 

98 

MIN 

71 

67 

71 

72 

72 

63 

69 

56 

55 

59 

67 

71 

74 

74 

70 

Si. 

69 

72 

79 

72 

69 

65 

63 

60 

58 

61 

59 

70 

72 

76 

67 

.3 

EL  1 Z ABE  THTO WN 

100 

95 

104 

98 

99 

99 

98 

89 

86 

89 

94 

100 

103 

103 

100 

93 

96 

102 

'JO 

100 

94 

90 

91 

90 

90 

93 

93 

96 

98 

98 

96 

t  0 

MIN 

70 

70 

65 

71 

72 

67 

75 

68 

60 

63 

67 

69 

79 

77 

70 

62 

78 

77 

75 

74 

74 

68 

68 

63 

65 

64 

69 

66 

75 

69 

6 

FA  I R F I E LD 

99 

88 

95 

94 

91 

94 

92 

83 

86 

87 

96 

102 

101 

108 

102 

90 

97 

107 

105 

104 

93 

83 

87 

88 

88 

92 

94 

99 

98 

100 

99 

MIN 

72 

69 

73 

72 

72 

66 

75 

63 

56 

58 

65 

70 

74 

77 

73 

5  6 

re 

80 

75 

69 

70 

75 

63 

63 

61 

59 

72 

68 

70 

68 

.6 

98 

85 

97 

96 

94 

95 

92 

88 

88 

88 

96 

105 

104 

110 

104 

94 

97 

106 

1  Of 

103 

96 

84 

93 

92 

92 

96 

96 

99 

99 

100 

98 

96 

.5 

MIN 

73 

70 

73 

72 

74 

66 

76 

61 

56 

61 

61 

70 

75 

75 

73 

57 

77 

80 

77 

69 

68 

65 

62 

62 

64 

61 

72 

71 

76 

68 

•  9 

FREE  PO  R  T 

83 

90 

79 

78 

82 

88 

81 

78 

80 

83 

90 

94 

88 

89 

82 

81 

86 

91 

89 

92 

78 

83 

78 

83 

86 

88 

89 

82 

85 

90 

86 

84 

1 9 

MIN 

58 

65 

58 

63 

63 

59 

65 

50 

65 

65 

62 

74 

65 

68 

57 

57 

68 

59 

70 

65 

58 

58 

63 

58 

57 

57 

66 

68 

61 

68 

62 

.4 

Fulton  dam  13 

MAX 

57 

92 

80 

81 

85 

90 

86 

81 

84 

85 

91 

91 

92 

90 

85 

81 

ae 

89 

5 

88 

80 

84 

80 

86 

87 

90 

90 

81 

87 

91 

88 

>  5 

MIN 

67 

72 

63 

63 

63 

67 

57 

68 

67 

66 

76 

72 

71 

65 

1 1 

65 

73 

66 

64 

63 

66 

65 

64 

64 

77 

68 

67 

72 

67 

0 

GAL  E  SBURG 

MAX 

90 

91 

92 

89 

86 

95 

84 

80 

84 

87 

94 

99 

96 

98 

87 

84 

91 

09 

89 

97 

71 

82 

83 

85 

86 

87 

92 

84 

84 

96 

85 

88 

MIN 

64 

70 

70 

68 

67 

63 

56 

52 

64 

66 

70 

75 

70 

70 

64 

62 

7  0 

70 

67 

65 

63 

68 

64 

60 

64 

68 

67 

67 

66 

66 

0 

GALVA 

89 

93 

91 

85 

86 

94 

91 

80 

87 

89 

93 

98 

94 

98 

87 

84 

9C 

96 

3  3 

97 

90 

84 

85 

85 

B7 

92 

87 

86 

94 

87 

89 

i  5 

MIN 

61 

67 

67 

66 

66 

60 

66 

54 

63 

65 

65 

74 

69 

72 

61 

5  9 

67 

72 

65 

64 

60 

65 

65 

60 

63 

64 

66 

65 

71 

65 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

98 

96 

102 

88 

94 

96 

ion 

80 

86 

86 

94 

100 

100 

104 

87 

55 

96 

101 

98 

99 

96 

92 

90 

88 

9r 

90 

92 

94 

98 

97 

99 

.  0 

MIN 

72 

72 

63 

72 

73 

68 

71 

68 

68 

66 

68 

68 

78 

80 

74 

66 

72 

76 

74 

76 

74 

73 

70 

70 

66 

66 

68 

70 

70 

68 

70 

.5 

GREENVILLE 

MAX 

94 

88 

97 

95 

93 

94 

92 

81 

85 

87 

•95 

106 

101 

110 

105 

88 

96 

107 

102 

104 

9C 

91 

94 

98 

99 

100 

97 

95 

,9 

MIN 

72 

69 

70 

70 

73 

68 

73 

58 

59 

64 

67 

71 

77 

75 

70 

62 

77 

78 

74 

'  I 

63 

67 

68 

72 

72 

77 

69 

i7 

GR  1  GGSV  ILLE 

MAX 

90 

91 

1 0  1 

101 

99 

100 

101 

92 

89 

89 

100 

108 

100 

115 

98 

« 

99 

108 

1  )C 

85 

82 

83 

85 

87 

93 

95 

96 

90 

100 

96 

95 

.4 

MIN 

72 

70 

74 

7? 

70 

68 

10 

60 

58 

68 

70 

76 

73 

75 

69 

60 

69 

85 

75 

72 

69 

64 

65 

62 

63 

63 

68 

7  0 

64 

70 

70 

66 

•  8 

HARR IS8URG 

MAX 

95 

106 

95 

98 

96 

85 

85 

88 

95 

102 

104 

105 

94 

95 

105 

1  0  1 

96 

89 

89 

8? 

93 

9G 

9€ 

99 

98 

95 

•  8 

MIN 

68 

68 

72 

72 

73 

64 

74 

68 

56 

57 

65 

67 

78 

76 

68 

'■7 

60 

73 

78 

76 

76 

;  ! 

74 

65 

62 

60 

60 

61 

69 

65 

68 

67 

' 

HAVANA 

MAX 

93 

89 

94 

94 

89 

96 

9] 

81 

89 

89 

96 

102 

98 

107 

95 

57 

95 

103 

92 

101 

92 

82 

84 

86 

57 

89 

93 

94 

86 

97 

90 

92 

.3 

MIN 

67 

70 

71 

71 

70 

64 

68 

53 

61 

65 

69 

74 

73 

71 

67 

60 

63 

74 

72 

73 

70 

69 

62 

68 

63 

61 

63 

65 

68 

70 

79 

67 

.5 

HI LLSBORO 

MAX 

95 

88 

100 

98 

94 

97 

94 

84 

88 

88 

98 

110 

105 

114 

108 

93 

97 

113 

105 

107 

102 

83 

88 

88 

9( 

94 

97 

1  OC 

102 

102 

100 

97 

.5 

MIN 

70 

65 

70 

65 

72 

64 

69 

55 

54 

63 

65 

71 

75 

71 

68 

61 

63 

78 

72 

74 

74 

69 

69 

61 

5j 

57 

60 

61 

70 

70 

76 

66 

.9 

See  reference  notes  following  Stttloo  Index. 
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Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
JULY  1954 


JACKSONVILLE 


JERSEVV1LLE 


KANKAKEE   4  NW 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA   SALLE  PERU 

LINCOLN 

MAKANOA   1  NW 


MC   L  EAN5BORO 


MOL INE  WB  AP 


MORRIS   3  NE 


MORR ISONV ILLE   1  E 


MT    CARMEL   WATER  WORKS 


MOUNT  CARROLL 


MOUNT  VERNON   4  N 


NEW  BURNSIOE 


OLNEV  RADIO  STATION 


PARIS  WATER  WORKS 


PARK  FOREST 


PEORIA   WB  AP 


OU1NCT  CAA  AP 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

ROBERTS    3  N 

ROCKFORO 

ROCKFORD  CAA   A P 


MAX 
M  I  N 


MAX 
M  IN 


MAX 
M  IN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
M  1  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day    Of  Month 


9  3  88 
65  68 


93  99 
69  71 


64  66  65 

89  91  84 

64  67  68 

87  91  82 
62  66  68 

88  92  87 
60  65  65 

89  86  95 
62  70  72 

95  96  86 

62  68  68 

95  93  98 


95  93  97 
72      69  71 


83  90  74 
58      63  58 


95  90  96 
72      68  71 


88  100 
69  68 


90  95  90 
61      65  66 


89  91  81 
63      69  70 


92  92 
68  69 


95  95 
66  61 


87  97 
67  71 


97     85  98 


85  89  81 
58     67  61 


97  96  100 
68     68  70 


99  85  98 
73      70  73 


93  95  83 
64      68  67 


92  102 
72  72 


98  88  97 
71      68  73 


89  92  77 
60      66  65 


90  90  92 
65      71  71 


90  91  87 
64      68  70 


94  93  104 
69     73  77 


94  91  100 
69     69  73 


70     69  70 


60      67  58 

86  93  78 
60     62  58 


90  85  90 
66     64  59 


101 
70 


98  97  99 
72      72  64 


83  88 

63  59 


64      52  57 


84     84  92 


92  89  96 
70     66  65 


65     66  61 


94      92  93 


80  82  82 
61      62  55 


96  89  94 
59      70  62 


95  94  97 
70     72  65 


85  86  94 
64     62  58 


83  84  96 

66  6  7  63 

90  87  96 

69  66  63 

83  85  90 

64  63  59 

82  86  92 

62  65  58 

96  92  96 

70  70  63 

98  94  96 


80  83  90 
63     63  59 


94  94  95 
69      73  66 


96  95  96 
70      73  63 


97  95  96 
70     74  63 


85  89  91 
66     65  62 


69      71  61 


100  93  97 
72      71  65 


93  93 
69  60 


79  78  85 
63      59  58 


85  84  91 
67      67  62 


95  104 
72  72 


93  100 
70  66 


95  87  93 
69      68  63 


90  84  93 
66      66  60 


81  83  85 
61     63  58 


91  79  83 
65     51  56 


97     95  90 


68     55  56 


73  79  82 
64     51  64 


75  78  81 
63     51  59 


75  77  82 
61      50  59 


87     80  85 


90  80  89 
69      51  62 


82  83  86 
66     50  66 


92  90  83 
75     57  59 


70  78  80 
64     48  62 


84  81  85 

62  55  56 

92  86  86 

74  64  55 

86  80  88 

62  48  56 

78  81  85 

58  52  65 


65     49  62 


76  78 

65  50 


92  81 
65  49 


85  84  87 
69     52  51 


93  85 
74  73 


85  79  81 
67     51  64 


73     59  5* 


94      88  86 

73     66  55 


94  85  89 
74      59  57 


81  80  82 
65      50  64 


70     60  54 


87  84  90 
70     54  57 


81      81  B5 


70  78  82 
54     49  62 


82      80  85 


90  76  82 
65      51  61 


96  87  93 
71      55  62 


94  83  91 
64     52  60 


81      79  84 

57      55  62 


85  78  84 
65      57  58 


75  79  62 
69     49  63 


74  80  82 
55      52  64 


10     11    12    13    14     15    16     17    18    19    20    21    22   23    24    25   26    27   28    29   30  31 


92  104 
63  72 


97  110 
68  72 


91  96 
61  74 


89  95 
64  72 


93  97 
62  70 


95  100 
70  76 


94  99 
68  74 


98  105 
66  70 


88  95 
65  70 


95  106 
66  74 


97  105 
65  67 


94  95 
62  70 


95  99 
70  74 


92  97 
65  71 


92  98 
60  69 


97  106 
65  72 


90     97  101 


91  93 
62  73 


63     64  72 


88  97  99 
56     62  73 


98  105 
64  69 


87  92  100 
66     66  73 


93  100  109 
68     65  70 


90     99  110 


87     98  104 


83  85  95 
65      62  64 


89  94  98 
67      70  73 


85  90  97 
65      67  74 


90  101  105 
69     73  78 


91  98  103 
67      70  77 


85  95  103 
63  66 


89     93  100 


83  90  95 
66     66  72 


83  89  94 
65     65  69 


95  108  84 
73      75  60 

105  114  108 
69     72  68 

108  112  112 
72      74  71 

94  97  82 
69      70  61 

92  97  81 
72     72  61 


91  100 
68  70 


93  97  93 
66      70  57 


95  101  90 
66     71  64 


97  98  86 
69     70  60 


102  110  94 
71     72  63 


100  101  98 
75     78  73 


99  111  8  7 
76      74  66 


104  108 
75  73 


94  102 
66  67 


97  93  85 
66     68  61 


95  98  88 
65     74  62 


94  95  8  2 
69     69  59 


97  95  90 
63     64  55 


101  110  104 
74     71  67 


101    109  97 


92  88  83 
65     67  57 


73     76  73 


103  103  100 
76     76  71 


102  112  109 
75     74  71 


93  98  86 
69     70  61 


103  114 
72  72 


102  115  95 
75     73  68 


100  109  103 
73     75  65 


88  96  77 
68     67  56 


96  99  85 
70     71  64 


94   100  85 


103  111  97 
71     80  70 


101  112  90 
69     74  69 


98  109  85 
74      69  65 


98  104  83 
70      76  60 


65      70  56 


89  88  81 
67      63  57 


86  93 
55  60 


92  99 
58  64 


83  90 
57  61 


84  88 

57  60 


82  90 
54  59 


91  98 

55  62 


88  95 
6  2  66 


90  98 
60  61 


86  93 
56  59 


91  96 
55  63 


81  85 

58  62 


59     66  77 


91  99 
56  59 


93  98 
56  63 


94  100  110 
54  59 


95  96  90 
66      74  66 


103  107  104 
73     72  72 


108  104  102 
72      73  73 


91  97  81 
64      73  66 


90  94  79 
64      70  66 


91  98  79 
62     68  66 


87  98  93 
71     75  70 


97  81 
72  67 


96  105  94 
71     72  70 


98     95  92 


92  92  76 
62     72  64 


104  78 
76  71 


105    105  97 


95  96  86 
63     71  63 


94  95  76 
63     68  67 


68     73  67 


91      94  86 


104  95 
74  71 


103  97 
76  76 


102 
92 

60  69  66 

76  77  77 

98  98  95 

76  74  73 

106  107 

77  76  73 


93  98  111  103  107  95 
59  63 


89  97  107 
51  62 


84  89  92 
54  59 


85     92  100 


82  89  99 
59     62  73 


91  99 
60  70 


91  93  92 
67     73  67 


92  104  107 
66      71  82 


90  100  106 
62     67  77 


86  93  102 
59     62  72 


87  95  103 
67     59  71 


59      66  70 


83  88  93 
58     63  71 


81  84 
57  61 


80  83 
58  62 


61 
82 

62  57  60 
83     84  86 


84  84 
64  70 


82  87 
58  65 


86  86 
73  67 


80  83 
55  60 


83  87 
65  64 


89  88 
71  65 


84  86 

55  62 


83  85 
62  65 


82  85 
61  67 


80  84 

56  62 


85  87 
57  61 


85  90 
63  62 


92  90 
67  74 


80  84 
58  62 


88  89 
73  65 


89  91 
66  65 


84     79  84 

67     59  65 


90  91  92 
70     66  61 


84  86  91 
69     65  64 


85     86  87 

69     59  61 


81  82  82 
59     55  58 


101  110  100 
75     76  72 


97  106  86 


95  99  75 
72     70  69 


95  94  91 
65     72  66 


92  93  82 
61     72  65 


92     95  78 


80  79  82 
67     60  65 


79  81 
69  69 


80  82  85 
68     67  68 


83  82 
67  63 


83  82  84 
68     57  62 


81  80  85 
59     58  63 


83  75  86 
61     60  63 


88  89 

61  58 


84  88 

58  56 


84  86 
59  59 


82  85 
57  55 


84  86 

60  59 


86  87 
61  57 


88  90 
62  59 


88  91 
62  58 


86  89 

6  5  62 


85  87 
54  55 


86  90 
61  60 


90  93 
62  62 


86  88 

57  55 


85  87 
65  60 


86  88 
63  58 


84  83 

58  55 


91  93 
57  54 


92     94  95 


86  89 

59  57 


88  90 
62  59 


96  95 
62  63 


8  7  88  93 
62     60  63 


93  96  99 
59     62  60 


91  93  99 
61     60  64 


89  90  94 
60      60  59 


81  85  90 
54     54  62 


87  91 
61  65 


83     84  87 


87  89  95 
68     63  68 


86     88  94 

65     63  65 


87  90 
62  64 


84      87  92 


86  88  90 
57     58  60 


90  92 
59  60 


95  89  95  92 
66     68     69  77 


98  93  100 
65     68  69 


98  100  101  100 
67     71      67  76 


89  85  92  91 
65     62     68  61 


90  85  91  89 
64     67     69  77 


90  86  90  87 
61     66     65  66 


82  83  92  84 
60     64     63  69 


89  82  95  89 
68     67     65  7* 


87  86  95  87 
67     68     68  74 


95  95 
73  72 


84  85  90  84 
65     65     64  69 


96  97  98  97 
60     70     72  69 


100  99  101  101 
60     66     66  73 


91  89  93  89 
60     63     64  69 


77  87  96  82 
68     69  66 


86  85  96  92 
65     67  66 


88  85  92  90 
63     67     66  75 


90  87  93 
61     63  62 


99  98  100 
61     67  66 


97  99 
70  82 


87  86  91  87 
63     66     65  69 


97  97  98  99 
65     73     70  75 


95  95  96  95 
65     70     70  72 


99  97  101  100 
60    71     70  71 


85  84  93  87 
66     68     68  75 


103  103  106  104 
59     71     71  75 


101  100  103 
71     68  71 


94  94  99  95 
61     67     71  71 


88  84  91  87 
66     66     66  63 


87  84  95  83 
69     69     71  67 


89  85  91  86 
65     67     70  78 


92  87  98  87 
70     68     68  69 


95  90  97  92 
65     69     71  68 


95  86  95  86 
63     65     69  76 


90  85  91  89 
67     67     66  68 


86  92 
69  65 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of 

Month 

j  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

RUSHV 1LLE 

MAX 

92 

90 

100 

100 

95 

99 

95 

82 

90 

88 

99 

101 

98 

108 

92 

86 

97 

104 

100 

105 

88 

82 

84 

87 

86 

88 

95 

94 

87 

99 

94 

93  • 

M  IN 

67 

69 

70 

73 

70 

64 

69 

51 

64 

65 

70 

72 

70 

71 

68 

60 

71 

71 

7  1 

69 

63 

68 

64 

62 

63 

63 

69 

69 

80 

67. 

7 

SK.OK  IE 

MAX 

88 

90 

73 

75 

74 

71 

75 

78 

82 

87 

93 

87 

88 

74 

88 

88 

88 

93 

75 

77 

76 

78 

79 

83 

88 

86 

80 

88 

88 

82. 

M  IN 

63 

68 

64 

64 

59 

65 

52 

55 

67 

69 

76 

70 

72 

59 

56 

63 

69 

66 

60 

58 

59 

58 

58 

58 

65 

66 

68 

70 

63 . 

7 

SPARTA 

MAX 

93 

97 

98 

94 

94 

97 

97 

92 

88 

91 

96 

104 

104 

109 

106 

94 

99 

109 

106 

104 

100 

94 

91 

91 

92 

94 

97 

99 

100 

100 

102 

97. 

9 

M  IN 

72 

71 

69 

69 

73 

68 

74 

64 

60 

64 

71 

74 

77 

77 

74 

64 

67 

80 

78 

76 

78 

73 

71 

67 

63 

63 

64 

69 

74 

73 

76 

70. 

7 

SPRINGF ItLD  WR  AP 

MAX 

94 

89 

98 

98 

89 

95 

88 

82 

88 

87 

96 

106 

1  0  0 

112 

87 

88 

95 

104 

96 

104 

79 

82 

84 

88 

86 

89 

94 

97 

91 

98 

91 

92i 

7 

M  I  N 

70 

71 

69 

73 

70 

66 

60 

53 

61 

70 

72 

76 

7* 

75 

67 

60 

64 

78 

72 

73 

71 

70 

64 

66 

63 

59 

64 

70 

70 

70 

69 

68. 

1 

STOCKTON 

MAX 

84 

89 

79 

78 

84 

90 

90 

79 

80 

83 

90 

92 

90 

88 

81 

82 

85 

90 

92 

89 

79 

82 

78 

84 

86 

89 

90 

85 

86 

90 

87 

85. 

5 

M  IN 

58 

63 

56 

60 

6p 

60 

62 

50 

63 

63 

65 

71 

63 

69 

56 

60 

63 

66 

57 

71 

62 

54 

55 

59 

56 

56 

59 

65 

66 

65 

64 

61. 

2 

SYCAMORE 

MAX 

88 

92 

80 

84 

67 

74 

61 

B4 

90 

96 

89 

92 

83 

85 

89 

94 

92 

95 

78 

84 

80 

86 

86 

89 

91 

62 

86 

92 

82 

86 , 

6 

M  IN 

58 

66 

59 

62 

56 

61 

48 

62 

63 

69 

64 

68 

57 

55 

61 

68 

61 

71 

64 

59 

57 

61 

55 

56 

58 

62 

66 

64 

68 

61 

3 

TABLE  GROVE 

MAX 

91 

90 

97 

94 

89 

97 

89 

81 

87 

88 

96 

100 

98 

103 

88 

88 

94 

103 

91 

103 

90 

82 

84 

87 

86 

88 

94 

94 

84 

97 

86 

MIN 

72 

73 

72 

71 

69 

66 

66 

54 

61 

65 

68 

76 

70 

75 

65 

60 

70 

75 

70 

67 

62 

69 

65 

63 

64 

68 

68 

69 

76 

68 

0 

TUSCOLA 

MAX 

96 

95 

94 

96 

96 

95 

94 

81 

85 

92 

95 

108 

106 

1  1  3 

109 

89 

95 

107 

104 

105 

101 

83 

84 

87 

86 

90 

93 

99 

100 

99 

95 

MIN 

67 

66 

67 

69 

69 

61 

69 

54 

54 

63 

58 

69 

73 

70 

63 

50 

69 

73 

70 

70 

62 

64 

60 

56 

65 

60 

67 

67 

66 

64 

7 

UR  RANA 

93 

93 

93 

94 

89 

93 

86 

81 

83 

88 

94 

104 

98 

109 

86 

85 

93 

103 

96 

101 

94 

83 

84 

86 

86 

88 

90 

95 

91 

96 

92 

91 

M  I  N 

65 

67 

71 

67 

67 

62 

67 

53 

59 

64 

66 

70 

74 

74 

64 

55 

72 

75 

69 

69 

62 

64 

59 

58 

65 

64 

68 

70 

75 

66 

2 

VANOALIA  CAA  AP 

MAX 

95 

83 

98 

95 

93 

96 

89 

83 

88 

86 

97 

108 

101 

112 

88 

86 

96 

108 

101 

104 

90 

82 

87 

87 

89 

92 

95 

98 

100 

101 

98 

MIN 

70 

69 

70 

71 

68 

63 

66 

57 

54 

60 

65 

69 

73 

68 

67 

54 

71 

75 

72 

69 

63 

60 

59 

60 

60 

58 

72 

66 

70 

65 

6 

VIROEN 

MAX 

95 

90 

99 

98 

93 

96 

95 

84 

87 

86 

97 

110 

104 

114 

107 

90 

96 

110 

104 

104 

102 

82 

82 

88 

88 

91 

95 

97 

96 

100 

96 

MIN 

71 

70 

71 

69 

71 

67 

72 

53 

61 

65 

67 

68 

74 

73 

67 

61 

74 

74 

72 

70 

65 

65 

62 

59 

66 

68 

70 

72 

79 

68 

.4 

WALNUT 

MAX 

90 

.93 

84 

85 

86 

95 

94 

82 

84 

88 

93 

99 

97 

95 

86 

85 

89 

89 

95 

95 

97 

85 

83 

86 

88 

88 

92 

90 

87 

94 

93 

M  I  N 

62 

68 

65 

64 

65 

61 

65 

51 

65 

66 

66 

76 

67 

72 

60 

61 

63 

73 

65 

63 

60 

65 

63 

60 

63 

67 

66 

65 

70 

64 

.8 

WATSEKA 

88 

94 

84 

87 

85 

91 

89 

78 

82 

87 

92 

102 

93 

104 

82 

86 

92 

100 

94 

98 

88 

82 

81 

84 

84 

86 

91 

95 

89 

94 

91 

MIN 

63 

66 

69 

67 

64 

59 

65 

52 

57 

63 

63 

73 

72 

72 

61 

54 

59 

7 1 

66 

71 

66 

t.t 

57 

60 

59 

57 

50 

60 

68 

69 

74 

63 

■  6 

WAUKEGAN 

MAX 

85 

88 

70 

76 

72 

81 

69 

76 

75 

76 

85 

95 

90 

86 

75 

78 

83 

88 

6? 

9.0 

75 

77 

77 

79 

B( 

64 

87 

80 

85 

83 

81 

80 

.9 

MIN 

61 

63 

61 

62 

60 

56 

64 

50 

63 

66 

67 

71 

68 

70 

58 

<>6 

60 

67 

62 

69 

65 

58 

57 

58 

57 

56 

60 

66 

66 

67 

66 

62 

.3 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

85 

93 

76 

80 

79 

84 

71 

78 

81 

83 

90 

94 

93 

93 

80 

Sj 

90 

93 

91 

95 

75 

82 

79 

83 

B3 

87 

90 

88 

83 

91 

89 

85 

•  2 

MIN 

60 

67 

62 

63 

63 

57 

64 

48 

62 

65 

65 

72 

67 

70 

57 

55 

63 

70 

62 

72 

65 

60 

59 

62 

57 

56 

60 

62 

67 

67 

70 

62 

•  9 

WHITE   HALL    1  E 

MAX 

94 

91 

98 

97 

96 

97 

96 

82 

86 

87 

95 

108 

103 

111 

110 

89 

96 

108 

1  04 

103 

102 

84 

84 

85 

ns 

89 

93 

96 

92 

99 

98 

95 

•  4 

MIN 

73 

68 

71 

72 

76 

67 

73 

55 

59 

65 

69 

71 

73 

73 

70 

6  1 

65 

73 

75 

72 

73 

71 

69 

65 

hi 

62 

62 

64 

63 

69 

77 

68 

•  4 

WINDSOR 

MAX 

97 

91 

97 

99 

96 

91 

83 

87 

90 

97 

109 

100 

96 

9  1 

97 

109 

102 

107 

100 

83 

84 

88 

88 

91 

94 

100 

96 

101 

98 

95 

.3 

MIN 

70 

68 

72 

70 

60 

69 

53 

55 

62 

65 

70 

75 

73 

68 

53 

64 

75 

72 

78 

71 

69 

63 

63 

58 

57 

61 

hi 

70 

68 

76 

66 

.4 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  t 

H  < 

CARB0NDALE  SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.23 

.24 

.13 

.34 

.18 

.25 

.31 

.12 

.16 

.10 

.27 

.20 

.42 

.24 

.35 

.43 

.18 

.36 

.40 

.23 

.27 

.37 

.08 

.17 

.20 

.27 

.24 

.23 

.28 

.28 

.33 

7.86 

WIND 

12 

9 

13 

12 

4 

14 

22 

5 

6 

18 

19 

30 

10 

33 

45 

14 

23 

20 

6 

78 

9 

5 

12 

23 

11 

6 

18 

22 

36 

14 

549 

ROCKFORD  4  NE 

EVAP 

.14 

.27 

.08 

.25 

.40 

.21 

.13 

.18 

.23 

.21 

.12 

.18 

.18 

.14 

.20 

.18 

.06 

.30 

.20 

.02 

.14 

.17 

.23 

.12 

.14 

.06 

.24 

4.78 

WIND 

4 

17 

7 

1 

6 

40 

22 

9 

34 

32 

48 

7 

12 

5 

20 

12 

9 

6 

8 

6 

5 

2 

1 

1 

2 

2 

11 

6 

13 

6 

S 

362 

MAX 

92 

96 

85 

85 

90 

86 

77 

87 

90 

87 

93 

100 

96 

96 

86 

92 

92 

98 

98 

98 

82 

89 

84 

90 

90 

94 

98 

78 

86 

96 

76 

90.0 

MIN 

65 

58 

62 

62 

56 

42 

49 

60 

64 

63 

67 

64 

68 

56 

56 

56 

67 

60 

67 

65 

60 

58 

62 

55 

56 

60 

64 

66 

64 

68 

56 

60.5 

SPRINGE  I  ELD  WB  AP 

EVAP 

.29 

.39 

.30 

.40 

.52 

.68 

.68 

.61 

.81 

.40 

.47 

.63 

.52 

.48 

.80 

.47 

.40 

.53 

.88 

.52 

.46 

.01 

.14 

.25 

.31 

.35 

.32 

.41 

.48 

.35 

.59 

14.45 

WIND 

60 

60 

94 

77 

93 

45 

65 

90 

160 

76 

109 

130 

138 

57 

157 

73 

40 

106 

98 

38 

88 

45 

52 

41 

41 

58 

34 

59 

100 

65 

128 

2477 

MAX 

94 

99 

92 

98 

102 

97 

98 

92 

91 

90 

88 

93 

101 

99 

103 

91 

93 

93 

101 

95 

100 

81 

82 

89 

94 

92 

96 

98 

95 

96 

97 

94.5 

MIN 

69 

70 

70 

72 

68 

67 

67 

54 

54 

73 

66 

68 

70 

70 

67 

61 

61 

73 

'  72 

74 

73 

71 

65 

64 

64 

6) 

61 

65 

70 

70 

73 

67.2 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.24 

.27 

.23 

.20 

.16 

.37 

.31 

.31 

.21 

.22 

.29 

.31 

.28 

.29 

.41 

.30 

.19 

.21 

.31 

.30 

.36 

.11 

.24 

.24 

.25 

.25 

.27 

.25 

.31 

8.22B 

WIND 

8 

23 

19 

24 

16 

18 

36 

25 

13 

22 

27 

22 

22 

'  19 

35 

39 

29 

21 

21 

18 

24 

13 

29 

4 

37 

26 

23 

15 

22 

13 

29 

692 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  notes  toileting  Station  Index. 
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STATION  INDEX 
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Station 

Index  No. 

County 

I 

J 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

i 

County 

<D 

CP 

8 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Longih 

i 

E3 

Temp. 

a 

Index  1 

i 

1 

! 
1 

Elevati 

Temp. 

Predp. 

Albion 
Aledo 

Alexis  later  Works 
Alton  Dam  26 
Anna  1  NW 

0055 
0072 
0062 
0137 
0187 

Edwards 

Warren 
Madison 

Union 

38  22 
41  12 
41  03 
38  53 
37  28 

88  03 
90  45 
90  34 
90  11 

89  15 

447 

739 
694 
432 
629 

hp 

MID 

7I> 

op 

7  A 
7P 

Bessie  Ellen 
Will  C.  Egbert 
■un .  Water  Works 
Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartllne 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  9 

C 

7 

Louisville 
Mackinaw 
Macomb 
Makanda  1  KW 
Marengo 

5216 

52MO 

5294 

5^26 

ci«y 

Tazewell 
HcDonough 

McHenry 

7 

1 

1 

4 

6 

38  47 
40  32 
40  28 
37  38 
42  15 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 
86  36 

480 

620 
702 
680 

6P 
OP 

MID 

6P 
6P 
r,p 
6P 

Roy  H.  Dawklns 
Cecil  K .  Trimble 
W.  S.  Newell 
larvey  B.  Hartllne 

c 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Ant  loch 

Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta  Water  Works 
Aurora  College 

0195 
1)2  OH 
0  2  4  7 

0330 
0338 

Hancock 
Kane 

41  24 

42  29 
42  02 

40  16 

41  45 

89  55 
88  06 
87  58 

90  57 
68  20 

770 
680 
614 
7-44 

7P 

5P 
7P 

HID 

TP 

Albert  E.  Croegaert 
Roy  I.  Kufalk 
George  A .  Honemann 
Elbert  W.  Allen 
Phys  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

C 

Marietta 
Marlon 
Maroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Marshall 

5334 
5342 
5364 
5  3  7  2 
5380 

Fulton 
Williamson 

La  Salle 
Clark 

1 
4 

1 
7 

40  30 
37  44 

40  01 

41  20 

39  23 

90  24 
88  55 
88  57 
88  45 
87  42 

546 
448 

700 
486 

606 

5P 

7A 
6P 

Joseph  Ace  McCance 
C.  N.  DanlelsoD 
Russell  G .  Braden 
;orps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 

C 

3 

Beards town 

Beardstown  LaGrange  Dam 
Belleville  Scott  AF  Base 

0356 

0497 
0510 

Fulton 
Pike 
Case 
Brown 
St.  Clair 

| 

40  40 

39  41 

40  01 
39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  26 
90  32 
89  51 

641 
640 
450 
434 

HID 

7A 
7A 
7A 
HID 
MID 

Seorge  E.  Grider 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

2  3  5 

C 

7  C 

tfascoutah 
Mason  City 
Mat toon 

McHenry  2  S 

5405 
5413 

5  4  30 

5493 
5498 

St.  Clair 
Ha  son 
Coles 
McHenry 
McHenry 

2 
1 
7 
1 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
89  41 

88  21 
88  16 
86  15 

425 
581 
718 
760 
742 

MID 

SS 
HID 

MiP 

M  ID 

OP 

CLOSED 
Carl  D.  Tomlln 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J.  Darnings 

5/1/54 

C 

2  3  5 

C 

3 

Belvldere  Sewage  Plant 

Bloomlngton 
Bloomlngton  Normal 

0583 
of,  98 

Or.  OH 

0761 

0766 

Hancock 
Franklin 
McLean 
McLean 

i 

42  16 
40  20 
3B  00 
40  30 
40  30 

88  52 
91  07 

88  55 

89  01 
89  00 

753 
671 
474 

830 

4P 

HID 

SP 
op 
7A 

4P 

City  of  Belvldere 

Hotley  J.  Butler 
Barry  G.  Johnson 

3 
3 

2  3  5 

C 

McLeansboro 

Medora 

Hlnonk 

Uoline  WB  Airport 
Monmouth 

55)  5 
5539 
5712 
5751 
5768 

Hamilton 
Macoupin 

Rock  Island 

5 
1 

6 
4 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 

40  55 

88  32 
90  08 

89  02 

90  31 
90  38 

458 

755 
569 
770 

6P 
7P 

MID 

OP 

6P 
TP 
7P 
MID 

6P 

F.  G.  Frailer 
M.  F.  Dodge 
lomer  C.  Parks 

Prof.   Lyle  Finley 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5      7  C 
2  3  5  7 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dam  52 
Cairo  WB  City 
Canton 

0781 
0873 
0993 
1166 
1250 

Scott 

Massac 

Alexander 

Fulton 

\ 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

89  37 

88  39 

89  10 

90  02 

467 

335 
314 

655 

■IS 

6P 

MID 
OA 
HID 

6P 

Vernon  A.  Nortrup 
U.S.  Civil   Aero  Adm 
Corps  of  Engineers' 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D .  Hammond 

3 
3 
3 

2  3  5 
3 

7  C 

Monticello 
Morris 
Morris  3  NE 
Morrison 
Morrlsonvllle 

5  791 

5820 
5825 

Piatt 

Grundy 

Grundy 

Whiteside 

Christian 

1 
1 
l 

6 
1 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 

88  34 

88  26 
86  22 

89  58 
89  27 

659 

549 
603 
638 

6P 
5P 

5P 
7A 
6P 
SP 
MID 

Lee  F.  Giffln 
lay  Webb 
3oaald  H.  Pyatt 
:ity  of  Morrison 

3 
3 

2  3  5 
.2  3  5  7 

C 

Carbondale  Sewage  Plant 
Carlinvllle  4  E 
Carlyle 

Carpenter  1  SW 

1265 

12S8 
1296 
1304 

Jackson 
Macoupin 
Clinton 

Madison 

37  44 

39  17 

38  36 
38  06 
38  53 

89  12 
89  49 
89  22 

88  10 

89  54 

420 

62/ 

403 

6P 
6P 
7P 

7A 
6P 
7A 
6P 
■ID 

John  L.  Wooten 
Henry  B.  Boeltlng 
Mun  Water  &  Pwr  PI 

George  C-  Danner 
Soil  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  S 
3 

7 

C 

Horrisonvllle  1  E 

Ht.  Carmel  Water  Works 

Mount  Carroll 

Mount  Olive 

Mount  Pulaski 

5846 

5  89  3 

5901 
5917 
5927 

Christian 

Carroll 
Macoupin 
Logan 

1 

7 

4 

39  25 

38  25 
42  05 

39  04 

40  01 

89  26 
87  45 
89  58 
89  43 
89  17 

638 
424 

817 
681 
676 

7P 
5P 
7P 

TP 
5P 
6A 
6P 
SP 

Mt.   Carmel   Wtr  Wks 
James  F.  McCray 
Henry  W.  Johnson 
Alva  Brown 

2  3  5  7 
2  3  5  C 
2  3  5 

3 

3 

Casey 

Centralis  4  W 
Chandlervllle 
Channahon  Dresden  Isld 
Charleston 

1329 
13S6 
1412 
1420 
1436 

Clark 

Marlon 

Cass 

Grundy 

Coles 

| 

39  18 
3d  31 
■10  03 
41  24 
39  29 

89  12 

90  09 
88  17 
86  10 

648 

485 

510 
686 

7 A 

6P 
6P 
6P 
7A 
7A 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Satboff 
Corps  of  Engineers 
Robert  W.  Black 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 
Murphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

5935 
5943 
5983 
6011 
6069 

Brown 

Jefferson 

Jackson 

Washington 

Kendall 

1 
2 

39  59 
38  22 

37  46 

38  23 
41  32 

90  46 

88  55 

89  19 
89  25 
S8  27 

711 
590 

505 
707 

• 

7A 

6P 

Homer  L .  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Murphysboro  Wtr  Co. 
R .  E.  Schleifer 
Warren  S.  Gray 

3 

2  3  5  7 

C 

3 

Chenoa 
Chester 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakevlew  Pmp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1475 
1191 

1522 
15.(2 
1537 

McLean 
Randolph 

Cook 

3 
3 

40  44 
37  54 

41  40 

41  58 

42  00 

88  44 

89  49 
87  36 
87  40 
87  40 

720 
400 
593 
651 
592 

5P 

5P 

7A 
MID 

HID 
HID 

C.  Merle  Parry 
Benjamin  R.  Tiller 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dist. 

2  3  5 
3 

c 
c 
c 

New  Boston  Dam  17 
New  Boston 
New  Surnslde 

6080 
6085 
6093 

0  15  9 

6446 

Mercer 
Johnson 

4 

5 
7 
7 

41  10 

37  35 
39  00 

38  42 

91  03 
91  00 
88  46 

88  04 

546 
571 
560 
513 
472 

5P 
6P 
5P 

8A 
7A 
5P 
g 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Mae  HcCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5  7 

Chicago  Mayfalr  Pmp  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pmpg 
Chicago  San  Dlst  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

1542 
1547 

1552 
1557 
1562 

Cook 

Cook 
Cook 

3 
3 

3 
3 

41  58 
■11  58 
41  42 
41  50 
41  52 

87  45 
87  42 
87  38 
87  42 
87  38 

647 
595 
659 
602 
898 

HID 

Mill 
MID 

HID 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dist 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dist 

c 
c 
c 
c 
c 

Oregon  Water  Works 

Ottawa 

Palestine 

Pana 

6490 
6492 
6526 
6  558 

Ogle 
Ogle 

La  Salle 
Crawford 
Christian 

6 
7 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 
39  23 

89  20 
89  20 

88  SO 
87  37 

89  05 

700 
702 
474 
514 

7P 
7P 
7P 

HID 
8A 

TP 

C-irnatlon  Company 
Alan  Grant 

H.  M.  Gaddis 

C.  E.  Schumacher 

C 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1564 
1567 
1572 
15  77 
1582 

Cook 
Cook 

3 
3 
3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 
41  53 

87  33 
87  44 
87  36 
87  45 
87  38 

611 
630 
594 
610 
823 

MID 

HID 

HID 

HID 
■10 

MID 

HID 
HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Univ.  of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

7  C 

c 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 

6605 
6610 
6616 

6  661 

Edgar 
Edgar 
Cook 

7 
3 

4 

39  37 
39  33 
41  29 
41  41 
39  49 

87  41 

87  42 

87  44 

88  59 
91  14 

735 
739 
708 
928 
640 

7P 
6P 

HID 

7P 

6P 
7A 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 
W.  A.  Woods 
Edith  A.  Robblns 

c 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Chllllcothe 
Cicero 

Clsne  Brown  Camp 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

IF.21 

1664 
1743 
1775 

Cook 
De  Witt 

1 

3 
7 

4 

40  55 

41  51 
38  31 
40  08 
37  30 

87  46 

88  24 

88  58 

89  15 

460 

608 

746 
540 

7P 
6P 

8A 
7P 
HID 
6P 
6P 

George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  Corrlngton 
Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 

Petersburg 

6706 
6711 
6725 
6760 
6819 

Will 

Menard 

Ford 

1 

40  37 

40  40 

41  20 

40  45 

89  39 
89  41 

87  48 
89  51 

88  11 

445 

C54 
722 
524 
670 

HID 

HID 

MID 

2P 
op 
MID 

Corps  of  Engineers 
U.S.    Weather  Bureau 
Ulna  Cutl 
John  T.  Cobb 
Isaac  B.  Griffith 

C 

2  3  5      7  C 
3 
3 

C 

Colllnsvllle  2  WSW 
Coulterville  Hes. 

Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1  825 
1  944 
20  1  1 
2140 
2145 

Madison 
Randolph 
Will 

Vermilion 
Vermilion 

4 

4 

3 
7 
7 

38  40 
38  12 
41  27 
40  08 
40  06 

90  01 
89  36 
87  38 

87  36 

435 

530 
675 
602 
555 

7P 

MID 
MID 
MID 

7P 
7A 

Ernie  Highley 
James  R.  Edger 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WD AN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 
3 

c 
c 

7  C 

Pittsfield  Water  Works 
Pleasant  Hill 
Pont lac 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 

6833 
6861 
6910 
6973 
6996 

Pike 
Pike 

Livingston 

Randolph 

Bureau 

4 
4 

1 

39  39 

39  27 

40  53 
38  05 

41  21 

90  48 
90  52 

88  37 
90  06 

89  28 

724 
456 
647 
396 
700 

6P 

op 
7A 
7A 
HID 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 

C 

3 

2  3  5  7 
3  C 
C 

Davpnport,    Iowa  L  li  D  15 

Dnwns  2  NE 
Du  Quoin  2  S 

2166 
2193 

2  3  1* 
2417 

2483 

Rock  Island 
Lee 

4 

6 
1 
4 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 
38  00 

90  34 
88  57 
69  29 

88  51 

89  14 

568 

596 
794 
449 

HID 

7P 

6P 

HID 

7P 

7A 
HID 

Corps  of  Engineers 
Amelia  Coonradt 
William  W.  Shuck 
Ada  A.  Devine 
111 .  State  Police 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7  C 

7 

7 

C 

Princeville  2  NW 

Prophetstown 

Qulncy 

Quincy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 

7004 
7014 
7067 
7072 

Whiteside 

Adams 

Adams 

1 
6 
4 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 
39  54 

89  47 

91  24 
91  11 

91  26 

745 
625 
601 
762 
483 

7P 

6P 
HID 

HID 

8A 

Frank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

C 

2  3  5 
2  3  5  7 
3  C 

Dwlght  St.  Reformatory 

East  St.  Louis  Parks  Col 

Edelsteln 

Edwardsvtlle 

Effingham 

2  502 

2642 
2679 
2687 

Livingston 
St.  Clair 

Madison 
F.ff  iogham 

1 
4 
1 
4 

7 

41  05 
38  34 
40  57 

38  49 

39  07 

88  28 
90  11 

89  36 
89  58 
88  33 

641 
410 

554 

595 

7P 

HID 
7P 
HID 

6P 

Bale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 
7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Ranloul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 
Richview 
Roberts  3  N 

7082 
7150 
7157 

7336 

Adams 

Champaign 

Randolph 

Washington 

Ford 

4 

2 
2 
7 

39  56 

40  18 
38  13 
38  22 
40  40 

91  24 

88  09 
90  00 

89  11 
88  11 

444 
544 

786 

MID 
7P 

7A 
HID 

7A 
HID 

7P 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5      7  C 
3 

C 

2  3  5  7 

Elgin 

Ellzabethtown 
Elsah 

Evanston  Pumping  Sta. 
Fairbury  Water  Works 

2736 
2750 

2800 

2888 
2923 

Kane 
Hardin 

Livingston 
Livingston 

5 
4 

3 

42  02 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 
88  18 
90  22 

87  41 

88  31 

729 
357 

625 

5P 

7A 

5P 

MID 

W.  0.  Beckner 
U.S.  Forest  Ranger 
The  Prlnclpla  Col. 
Chgo  Sanitary  Dist 
Dept.   of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 
c 

Roc he 1 1 e 
Rockford 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 

7349 
7375 
7377 
7382 
7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Pike 

6 
6 

4 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 

39  32 

89  04 

88  59 

89  06 
91  00 

740 
850 
728 
470 

fip 
HID 

3P 
6P 
7A 
HID 

6P 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Mrs.  D.  S.  Cunnings 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Homer  C.  Miller 

3 

2  3  5 

3  6 
2  3  5  7 

Fairfield 
Farmer  City 

Freeport  Sewage  Plant 

2931 

3109 
3257 
3262 

Wayne 
De  Witt 
Clay 

Stephenson 
Stephenson 

7 
1 
7 
6 
6 

38  23 
40  14 
38  40 
42  18 
42  17 

88  22 

88  38 
86  28 

89  37 
89  36 

451 
732 
490 
762 
743 

6P 

6P 
7P 

6P 
HID 

7P 
7A 

Earl  Wilson 
Norab  Yeagle 
Erman  0.  Beck 
John  Schroder 
Alvln  ft.  Tlram 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

c 
c 

Rushvllle 

Shabbona  5  NNF 
Shawneetown  New  Town 

75S1 
7603 
7636 
7833 
7  0.5  9 

Schuyler 

Dekalb 
Gallatin 

1 
7 
2 

5 

40  07 
38  56 
38  37 

41  50 
37  43 

90  34 

88  01 
88  57 
88  51 
68  10 

500 
544 

350 

6P 

6P 
7A 
5P 
M  I  D 
7A 

Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
U.  of  111  N.Exp  Fid 

2  3  5 
3 
3 

3 

Fulton  Dan  13 
Galatlo  1  W 
Galena 
Calesburg 
Galva 

3290 

3312 
3320 
3335 

Whiteside 
Saline 

Knox 
Henry 

4 

S 

1 

41  54 

37  51 

42  24 

40  57 

41  10 

90  09 
88  37 
90  26 
90  22 
90  02 

592 
410 
611 

849 

5P 

HID 

6P 

HID 

6P 

HA 

7A 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
KW  111 .  Gas  &  Elec . 
James  Barrett 
Arthur  E .  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

7 

Sldell 

Skokie  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
7990 

Sit  7 
Hi  79 

8184 

Vermilion 

Cook 

Randolph 

Sangamon 

3 
4 
1 
1 

39  55 
42  01 

38  08 

39  50 
39  48 

87  49 
87  43 
69  42 
89  40 
89  39 

600 
535 
589 
598 

6P 
HID 
■  ID 

7,1 
H  If) 

op 

MID 

Thelma  Lane 
Ch^o  Sanitary  Dlst. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 

CLOSED  -  -  - 

3 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
5/14/54 

Gibson  City 
Gladstone  Dan  18 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

3384 
3413 
3455 
3482 

1522 

Fordy 
Henderson 

6 
1 

5 
5 

41  27 
40  28 
40  50 
37  26 
37  22 

90  10 
88  23 

91  04 
88  41 
88  29 

639 
753 
538 
500 
354 

■ID 

6P 

8A 
7A 

Mrs.  H.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 

C 
7  C 

Stickney  W  Side  Tr  Wks 
Sullivan  Water  Works 

8278 
8293 
i;?:.  3 

1(3*9 

8452 

La  Salle 
De  Kalb 

1 

1 

6 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 
41  59 

87  46 
90  00 

88  50 
88  37 
88  41 

625 
686 
840 

SP 
8P 

MID 

5P 
6P 
HID 
7A 

Chgo  Sanitary  Dlst. 
B.  A.  Curtiss 
J.  F.  Prafcke 
Ray  Lindley 
Frank  C.  Dean 

C 

2  3  5  7 

C 

2  3  5  7 

Golden 

Grand  Tower  2  S 

Greenfield 

Greenup 

3530 
3572 
3595 
.loos 
3683 

Jackson 
Greene 
Cumberland 

1 
4 

7 

3a  58 
37  40 
39  20 
39  15 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
88  09 

725 

367 
556 
554 

7A 

7A 
MID 

5P 

G.  W.  Hethery 
John  A.  DeSherlla 
John  A.  Dickson 
Fred  S.  Pewter 
Leonard  M.  Nichols 

3 
3 

3 

C 

Taylorville 
Tlskilwa 

8460 

.-,.-,,14 

6630 
8684 

Fulton 
Christian 

Douglas 

7 

40  22 
39  33 

41  18 
41  05 
39  48 

90  26 
89  18 
89  30 

0  9    5  2 

88  17 

734 
634 
512 
752 
653 

TP 
6P 

TP 
7A 

6P 
5P 
6P 

C.   A.  Hammond 
John  W.  Coale 
Orville  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 
DeKalb  Agrl .  Assn 

2  3  5  7 
3 
3 

2  3  5  7 

Greenville 

Gridley 

Grlggsvllle 

Hardin 

Harrlsburg 

3693 

3709 
"J  i  1  7 

in  ,n 

McLean 

Calhoun 
Saline 

2 
1 

1 

5 

38  53 
40  45 

39  43 
39  09 
37  44 

89  24 
88  53 

90  44 
90  37 

563 
752 
685 
440 
366 

7P 
6P 

7P 
0  P 

6P 
6F 

Deane  J.  HcAllster 
Ezra  D.  Stoller 
Bllen  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Plttman 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr .  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Pais 

8745 

.1750 
•(750 
8781 

Champaign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 

7 
7 
7 

2 

40  08 

4  0  06 

40  06 

41  19 
38  59 

88  13 
88  15 
88  14 

88  59 

89  07 

743 
730 
503 

7P 

7P 
HID 

7A 
HID 

State  Water  Survey 
Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

3  6 
3 

C 

Harrlsburg  Disposal  PI 
Havana 

Havana  No.  2 

Hlllsboro 

Hoopeston 

3864 

i'DO 
3  9.10 
-110* 

■1198 

Saline 
Mason 

Mon  tgomery 
Vermilion 

5 

2 
7 

37  44 

411     1  H 

40  18 

39  09 

40  28 

66  31 
90  03 
90  04 
89  29 
87  40 

451 
460 

620 
717 

7P 
6P 

7P 
7A 

6P 

W.  Harrison  Kibler 
L.  L.  Euteneuer 
Ewald  R.  Trltnpe 

John  F.  Mushrush 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Vandalla  CAA  AP 

Walnut 

Washington 

8783 

8H6  0 

8916 
8976 
8990 

Macoupin 
Bureau 
Hancock 
Tazewell 

2 
1 

6 

' 

38  59 

39  30 
41  33 

40  21 
40  42 

89  10 
89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

532 
674 
714 
490 
740 

HID 

6P 

5P 

MID 
6P 
5P 
5P 

Mm 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
E.  H.  Watkins 
Carl   F .  Nellck 

E.  J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Hudson  Lk  Bloomlngton 
Hutsonville 

Illinois  City  Dan  16 

4269 
^312 
4317 
4355 

McLean 
Crawford 

Rock  Island 

1 

7 
] 
1 

40  40 

39  07 

4 1  25 
39  44 

88  56 
87  40 
87  40 
91  01 
90  14 

740 

554 
607 

6P 

Mil' 

■ID 

7  A 

MA 

lip 

111.  State  Wtr  Sur. 
Ed  S.  Dry 

Corps  of  Engineers 
Horbury  Sanatorium 

3 
3 

C 

c 
c 

Waterloo 
Watseka 
Waukegan 
Wayne  City 
Wenona 

9002 
9021 
9029 
90  4  0 
9090 

Iroquois 

Wayne 
Marshall 

1 

3 

1 

4  0    4  0 

42  21 
38  21 
41  03 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 
69  03 

717 
634 

668 
385 
700 

fip 

7P 

8A 
6P 
7P 
7A 
HID 

E.  H.  Wolf 
Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 
Paul  F.  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Jacksonville  Sewage  PI 
Janesvllle 

Jol let  Brandon  Rd  Dam 
Jollet 

4447 

14  HJ 

45  30 
1535 

Cumberland 
Jersey 
Will 
Will 

1 

7 
i 

39  44 

39  22 

41  32 

90  14 
88  15 
90  20 
88  06 

635 
520 

6P 
6P 

U  1  0 
HID 
6P 
7A 

6P 

Municipal  Sew  Trt 
Albion  F .  Edwards 

IllPSt  Penitentiary 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 
c 

7 

West  Frankfort  8  E 
Wheaton  College 
White  Hall  1  E 
Wilcox 
Windsor 

9140 
9221 
9241 
9274 
9354 

Franklin 
Du  Page 
Greene 
Clay 
Shelby 

4 

1 
7 

2 

37  54 
41  52 
39  26 

38  38 

39  26 

88  48 
88  06 
90  23 
88  IS 
88  36 

480 
753 
578 

685 

5P 
5P 

6P 

HID 

5P 
5P 
7A 
6P 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 
Oscar  Watt 
E.  Lowell  Routt 
Nina  H.  Ryherd 

C 

2  3  5 

2  3  5  7 

2  3  5 

Kankakee 
Kankakee  4  HW 

4593 

Kankakee 
Kankakee 

i 

41  07 
41  08 

87  52 
87  56 
87  S3 
90  57 

631 
642 
540 

7P 

SP 
MID 
4  A 

Kankakee  Water  Co. 
H.  A.  Durand 
Hun.  Sew.  Tr.  Plant 
Verda  H.  Norrls 

2  3  5 

7 

YateB  City 

9110 

40  1? 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

C 

Kankakee  Sewage  Plant 
Kelthsburg 

ISo.t 
■lov, 

41  08 

41  06 

2  3  5 

c 

NEW  STATIONS 

Kcwnnee 

i  1 1  0 

1 

41  14 

89  58 

6P 

OP 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

Skokie 

7948 

Cook 

3 

4  2  02 

87  44 

603 

5P 

5P 

Murray  &  Trettel 

2  3  5  C 

Kewaneo  Baker  Park 
La  Harpe 

La  Salle  Peru 
La  Salle  1  3 

4715 
4823 
4B79 

1922 

v:<2  i 

Hancock 
Carroll 
La  Salle 
La  Salle 

i 
1 

41  15 

40  35 

42  06 

41  20 
41  19 

89  54 

90  58 
89  50 
89  08 
89  06 

800 
691 
878 
522 

7P 
7P 

wrn 

7  A 

7A 
41' 
7A 

Kewanee  Baker  Park 
Jack  H.  Sharpe 
Wm.    E.  Aurand 
WeBtclox  GTI  Corp. 

2  3  5 
3 

2  3  5 
3 

7 

C 

Lawrencevllle 

I.eRoy 

Lincoln 

Lockport  Lock  h  Dan 
Lockport  Power  House 

195  9 

50  34 

5079 
5131 
5136 

Lawrence 

McLean 

Logan 

■in 

Will 

7 
i 
1 

38  44 
40  21 

40  09 

41  34 
41  34 

87  41 

89  22 

88  05 
88  05 

472 
780 
591 
585 
585 

TP 

or1 
TP 
7A 
HID 
mid 

Frank  Bray 

0.  J.  Lere 

John  Zurkammer  Jr. 

Corps  of  Engineers 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3 
3 

2  3  5 

7 

C 
C 

t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illinois    2.  Kaskaakla     3.  Lake  HUhlgan     4.  Ulsslsslppl     5.  Ohio    6.  Rock     7.  Wabash 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  ident  1  f  ic  a  t  iod  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state . 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  tine. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are-  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are   from  non-recording  gages,  unless  otherwise  Indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local   variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 
No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*  Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield^ 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,   denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  dally  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data) . 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  15  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $i.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office.   Washington  25,  D.  C. 

WRPC,   Kansas  City,   Mo.   —  9-10-54  —  965 
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ILLINOIS 


-  AUGUST  1954 


C.  E.  Lamoureux,  Section  Director  -  Des  Moines,  Iowa 


WEATHER  SUMMARY 


August  in  Illinois  was  wet  with  above  normal  temperatures.       It  was  the  first  month  since  April  with 
above  normal  precipitation  and  the  second  in  the  year.     The  rains  were  particularly  welcome  in  the 
central  and  southern  counties  where  the  effects  of  the  drought  and  hot  weather  had  sharply  limited 
agricultural  production.     The  average  precipitation  of  5.04  inches  was  the  heaviest  August  precipi- 
tation in  the  last  eight  years  and  the  seventh  greatest  August  precipitation  for  the  65  year  period 
of  record. 

In  general  the  heavier  amounts  of  precipitation  fell  over  a  wedge-shaped  area  extending  westward  and 
southwestward  from  Chicago  and  over  a  wide  band  extending  from  Keokuk,   Iowa,   southeastward  to  southern 
Indiana.     The  least  precipitation  fell  over  the  extreme  southern  and  southwestern  counties  and  over 
portions  of  the  east-central  area.     The  heaviest  precipitation  in  the  State  was  11.01  inches  at  the 
Fulton  Dam,  while  the  least  was  2.46  inches  at  Prairie  du  Rocher. 

The  average  temperature  for  the  State  was  75.4°,  only  0.8°  above  the  normal  for  the  month.     The  high- 
est temperature  reported  was  107°  at  Sparta  on  the  18th.     The  lowest  temperature  reported  in  the 
State  was  43°  at  Stockton  on  the  12th.     In  general  below  normal  temperatures  prevailed  fror  the  1st 
through  the  13th  and  again  on  the  last  two  days  of  the  month  while  above  normal  temperatures  pre- 
vailed from  the  14th  through  the  29th. 

The  month  opened  with  a  weak  high  pressure  system  centered  over  Illinois  and  a  weak  front  across  the 
extreme  southern  tip  of  the  State.     Heavy  showers  fell  in  extreme  southern  Illinois.     On  the  2nd  the 
front  moved  further  south,  but  on  the  3rd  and  4th  moved  back  into  southern  and  central  Illinois. 
Showers  were  again  reported  in  the  State  on  these  days.     With  brief  interruptions  this  pattern  was 
to  be  repeated  several  times  during  the  month.     It  was  a  month  of  frequent  showers,  occasionally 
heavy  as  weak  waves  moved  eastward  along  the  front.     It  was  also  a  month  of  frequent  windsqualls  and 
electrical  storms.     Damage  from  lightning  and  from  hailstorms  was  unusually  heavy  for  so  late  in  the 
crop  season.     On  the  2nd  a  hailstorm  damaged  crops  along  a  narrow  strip  extending  for  28  miles  from 
2  miles  north  of  Orion  to  1  mile  south  of  Kewanee.     Wind  squalls  damaged  plate  glass  and  blew  down 
trees  in  Rock  Island.     A  corn  crib  was  demolished  near  Virginia  while  lightning  set  fire  to  a  barn 
which  burned  to  the  ground  near  Vermilion.     More    severe   wind  and  hailstorms  occurred  on  the  3rd, 
these  are  described  under  "Severe  Storms".     On  the  4th  damage  from  windsqualls  was  reported  across 
northern  Illinois,   the  most  severe  of  which  occurred  in  the  Rutland-Streator-Cornell  area  where  corn 
was  flattened  by  the  wind,   trees  were  blown  over,  one  barn  was  demolished,  and  other  buildings  were 
damaged.     On  the  5th  of  the  month  lightning  set  fire  to  the  State  Hospital  at  East  Moline,  \/ith  total 
damages  estimated  at  $80,000. 

On  the  9th  of  the  month  a  very  weak  disturbance  moved  slowly  eastward  across  the  upper  Grc_t  Lakes 
and  a  very  weak  secondary  developed  over  Illinois.     This  secondary  disturbance  was  the  cause  of  dam- 
aging wind  and  hailstorms  which  are  also  described  below.     On  the  15th  and  16th  another  front  across 
Illinois  was  attended  by  severe  windsqualls  which  uprooted  trees  and  downed  power  lines  in  Pike 
county  just  after  midnight  on  the  15th  and  later  on  the  evening  of  the  16th  caused  heavy  rain  and 
hail  the  size  of  walnuts  in  Monmouth.     In  the  Chicago  area,   streets  were  flooded  and  traffic  slowed. 
Near  Naperville  a  barn  was  struck  by  lightning  and  burned.     Another  wave  on  this  same  frontal  system, 
caused  severe  windsqualls  on  the  18th  which  are  described  below.     Later  in  the  month  the  windsqualls 
and  rains  were  not  so  frequent,  but  in  Chicago  a  boy  was  killed  by  a  falling  tree  in  a  storm  on  the 
24th.     And  on  the  26th  two  persons  were  killed  by  lightning  while  golfing,  one  near  Naperville  and 
one  near  Lisle.     The  month  closed  on  a  fair  weather  note  as  a  high  pressure  system  moved  southward 
from  western  Ontario  bringing  fair  and  cool  weather  to  Illinois. 

The  rains  early  in  the  month  checked  the  ravages  of  the  summer  drought.     But  they  came  too  late  to 
save  the  summer  crops  in  the  drought  stricken  areas  of  central  and  southern  Illinois.  Improvement 
was  anticipated  in  much  of  the  acreage  devoted  to  soybean  and  forage  crops,  and  in  some  of  the  corn 
in  the  fringe  areas.     In  the  south  drought-damaged  corn  was  used  for  filling  silos  before  the  close 
of  the  month.     As  the  month  closed  it  was  possible  to  evaluate  the  beneficial  effects  of  the  timely 
rains.     The  estimate  of  the  corn  yield  was  increased  by  five  bushels  to  the  acre,  with  excellent 
yields  anticipated  in  the  northern  counties  but  disappointing  yields  in  the  central  and  southern 
counties.     Similarly  the  estimate  of  the  yield  of  soybeans  was  increased  by  two  bushels  to  the  acre 
with  the  crop  maturing  a  little  later  than  a  year  ago.     The  total  hay  crop  indicated  was  4.4  million 
tons,  which  would  be  10  per  cent  larger  than  the  ten  year  average. 


3rd.     Central  and  southwestern  Illinois.     Scattered  hailstorms  from  Mercer  county  southeastward  to 
northern  Macon  county.     Hailstones  7  inches  in  circumference  were  reported.     The  most  severe  crop 
damage  occurred  between  Maroa  and    Forsyth  in  Macon  county.     The  most  intense  storm  occurred  in 
the  southwest  over  Plum  Creek  south  of  Marissa.     There  crops  were  ruined  over  a  12  square  mile  area; 
3  planes  were  damaged  by  the  hailstones;   137  windows  were  broken  in  one  greenhouse.     The  hailstones 
were  reported  to  be  the  size  of  goose  eggs  with  a  few  as  large  as  baseballs,  and  hail  accumulated  in 
some  places  to  a  depth  of  four  inches.     Poultry,  rabbits,   and  four  baby  pigs  were  killed  by  the 
stones,  while  cattle  in  the  fields  were  injured.     Strong  winds  accompanied  the  hailstorm  and  unroof e< 
buildings  in  the  neighborhood. 


SEVERE  STORMS 


(Continued  on  Page  96) 


92  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

U 

< 

o 

< 

o 

a. 
o 

in 
u 

a. 
o 

is 

Trace 

.01-09 

.10-49 

.50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

6.7 

44 

NW 

25 

7 

4 

3 

1 

2 

0 

17 

74 

5.3 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

E 

10 

7.5 

46 

NW 

16 

79 

83 

57 

64 

4 

1 

6 

1 

3 

0 

15 

59 

6.4 

MOLINE  WB  AIRPORT 

E 

18 

6.0 

40 

E 

4 

89 

93 

65 

69 

5 

4 

3 

4 

2 

0 

18 

61 

6.4 

PEORIA  WB  AIRPORT 

7.5 

43 

NW 

4 

91 

64 

70 

3 

5 

3 

5 

1 

1 

18 

64 

6.2 

■SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

E 

12 

8.9 

50 

W 

18 

87 

91 

.63 

67 

I 

8 

5 

2 

1 

0 

17 

67 

6.2 

Table  1 


Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

■ 

« 
e 

2 

ja 

■ 

i 

s 

Av. 

D> 

2 

3 

> 

< 

t  ° 

<  a 

1890 

70.6 

104 

40 

2.81 

1891 

71.7 

103 

42 

4.71 

1892 

73.4 

100 

44 

2.36 

1893 

72.4 

100 

37 

0.91 

1894 

74.  8 

107 

38 

1.75 

1895 

75.0 

102 

42 

2.82 

1896 

74.7 

108 

37 

2.85 

1897 

72.2 

108 

36 

1 .13 

1898 

74.2 

100 

45 

4.29 

1899 

76.5 

102 

44 

2.61 

1900 

79.7 

111 

54 

4.04 

1901 

74.9 

108 

41 

1.91 

1902 

71.8 

102 

41 

4.47 

1903 

72.8 

102 

40 

4.41 

1904 

70.8 

98 

37 

4.06 

1905 

75.1 

99 

47 

3.44 

1906 

76.4 

101 

39 

4.03 

1907 

73. 1 

102 

4. 

5.47 

1908 

74.4 

104 

38 

2.32 

1909 

77.4 

105 

42 

2.10 

1910 

73.2 

99 

37 

2.64 

1911 

73.4 

104 

40 

4.08 

1912 

72.9 

100 

39 

3.96 

1913 

78.3 

106 

45 

2.38 

1914 

76.  1 

104 

42 

3.39 

AVERAGES  IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  T 


COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

e  =3 

1 

A 

To 
1 
» 

1 

I 

2  1c 

2  i 

> 
< 

i 

i 

<  ■ 

1915 

67.9 

94 

31 

6.  10 

1916 

77.  1 

104 

"40 

4.  16 

1917 

72.0 

101 

39 

2.66 

1918 

79.0 

112 

45 

3.82 

1919 

73.7 

105 

44 

2.88 

1920 

72.7 

99 

40 

2.87 

1921 

74.  3 

102 

44 

5.14 

1922 

75.2 

104 

42 

1.71 

1923 

74.2 

103 

38 

4.86 

1924 

74.3 

103 

41 

5.19 

1925 

74-.  7 

104 

45 

2.62 

1926 

75.9 

105 

48 

4.77 

1927 

69.2 

99 

39 

3.20 

1928 

75.5 

99 

44 

3.47 

1929 

72.4 

100 

42 

2.42 

1930 

76.4 

113 

45 

1.97 

1931 

74.5 

104 

44 

3.90 

1932 

74.9 

101 

46 

5.53 

1933 

73.  7 

102 

44 

2.67 

1934 

75.  5 

113 

33 

3.82 

1935 

75.8 

104 

37 

2.45 

1936 

81.0 

111 

47 

2.66 

1937 

78.  1 

103 

50 

2.36 

1938 

77.7 

106 

49 

3.33 

1939 

73.  5 

99 

48 

4.78 

u  AREA. 


AUGUST 


Temperature 

Precipitation 

Year 

a 

| 

1 

2*3 

Aver* 

Highi 

i 
3 

Aver; 

Aver* 
snow 

1940 

75.2 

103 

43 

4.04 

1941 

76.5 

107 

46 

2.76 

1942 

73.4 

101 

39 

3.53 

1943 

77.0 

109 

44 

2.97 

1944 

75.5 

103 

44 

3.  80 

1945 

74.2 

103 

41 

3.47 

1946 

70.7 

99 

37 

5.97 

1947 

81.9 

109 

44 

2.21 

1948 

74.6 

106 

42 

1.74 

1949 

74.6 

99 

45 

2.90 

1950 

70.4 

96 

38 

3.63 

T 

1951 

73.0 

103 

42 

3.71 

T 

1952 

73.7 

100 

43 

2.97 

T 

1953 

75.5 

106 

44 

1.12 

T 

195' 

75.4 

107 

43 

5.04 

T 

ALL 

YEARS 

74.6 

3.36 

T 

TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure  I 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

I 
I 

s 

|  .50  or  More 

1  10°, 
or  More 

c  | 

S  i 

s  * 

o  m 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

84.6 

62.7 

73.7 

0.4 

94 

15  + 

53 

31 

0 

6 

0 

0 

0 

5.60 

2.10 

1.56 

26 

0.0 

0 

10 

5 

2 

ANTI0CH 

78.7 

60.3 

69.5 

1.3 

91 

23 

50 

12 

12 

1 

0 

0 

0 

4.50 

1.35 

1.32 

9 

T 

0 

7 

4 

1 

AURORA  COLLEGE 

80.  5 

58.5 

69.5 

1.8 

91 

23 

46 

12 

12 

1 

0 

0 

0 

5.54 

1.99 

1.91 

18 

0.0 

0 

9 

4 

2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

77.6 

65.8 

71.7 

0.1 

92 

23 

56 

12 

2 

1 

0 

0 

0 

6.12 

2.91 

2.11 

18 

11 

3 

3 

CHICAGO  WB  AP  R 

81.9 

64.6 

73.3 

0.6 

95 

23 

55 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

5.91 

2.72 

1.80 

18 

T 

0 

10 

4 

3 

CHICAGO  WB  CITY  R 

78.3 

67.5 

72.9 

0.1 

94 

23 

60 

12 

0 

2 

0 

0 

0 

6.  10 

3.08 

2.36 

18 

Q 

4 

2 

C ICER0 

82.3 

62.9 

72.6 

0.1 

95 

23 

51 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

6.06 

2.81 

2.21 

18 

0.0 

0 

a 

4 

1 

DIXON 

81.5 

60.6 

71.1 

1.2 

91 

23 

48 

12 

4 

1 

0 

0 

0 

6.95 

3.42 

3.15 

IB 

T 

0 

8 

4 

2 

FREEPORT 

79.9 

58.9 

69.4 

1  .  3 

89 

23 

46 

12 

12 

0 

0 

0 

0 

4.25 

0.38 

1.16 

18 

T 

0 

3 

1 

FULTON  DAM  13 

81.7 

63.2 

72.5 

0.8 

91 

15 

54 

12  + 

0 

2 

0 

0 

0 

1  1.01 

7.29 

3.88 

18 

0 

9 

6 

3 

GALE  SBURG 

83.7 

63.4 

73.6 

96 

15 

50 

31 

1 

7 

0 

0 

0 

4.  75 

1.-38 

1.88 

26 

0.0 

0 

8 

2 

2 

GALVA 

84.2 

62.5 

73.4 

0.2 

93 

23  + 

52 

31 

0 

6 

0 

0 

0 

5.39 

1  .90 

1  .70 

26 

0.0 

0 

10 

1 

2 

Precipitation 
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ILLINOIS 
AUGUST  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Date 

"a 

t° 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
S 
;. 

• 

■•j 

0 

2 

0 

o 

• 

1.00 
or  More 

s  % 

o  a 

°  i 
N  ^ 

32*  or 
Below 

i  ? 
c  aa 

JOLIET 

82.5 

62.3 

72.4 

1.1 

93 

23 

49 

12 

3 

3 

0 

0 

0 

5.54 

1.93 

1  .36 

18 

0.0 

0 

9 

6 

1 

KANKAKEE 

82.0 

62.4 

72.2 

- 

0.5 

91 

23 

51 

12 

2 

3 

0 

0 

0 

5.12 

5.04 

1.19 

26 

0.0 

0 

q 

4 

1 

KANKAKEE  4  NW 

81.4 

60.9 

71.2 

94 

23 

48 

12 

10 

2 

0 

0 

0 

5.11 

1.64 

1.21 

26 

0.0 

0 

9 

5 

1 

KEWANEE 

82.8 

59.1 

71.0 

- 

1.7 

93 

23 

49 

31 

5 

5 

0 

0 

0 

6.  26 

6.26 

1  .77 

5 

T 

0 

1  1 

b 

2 

LA  SALLE  PERU 

84.2 

63.2 

73.7 

- 

0.1 

96 

23 

53 

12  + 

0 

6 

0 

0 

0 

4.25 

0.40 

1.07 

26 

T 

0 

B 

3 

1 

MARENGO 

Ml  MONK 

83.7 

59.7 

71.7 

- 

1.7 

94 

23 

49 

12 

3 

7 

0 

0 

c 

4.91 

1.37 

1.47 

26 

T 

0 

a 

3 

1 

MOLINE   WB  AP  R// 

81.4 

62.6 

72.0 

1.0 

94 

23 

53 

31 

2 

I 

0 

o 

0 

6.67 

3.10 

1.71 

26 

T 

T 

9 

6 

2 

MONMOUTH 

84.2 

63.5 

73.9 

0.1 

95 

4 

51 

31 

1 

6 

0 

0 

0 

6.23 

2.98 

1.34 

26 

T 

0 

10 

6 

2 

MORRIS  3  NE 

82.9 

61.7 

72,3 

0.4 

93 

23 

49 

12 

1 

o 

o 

o 

3.78 

0.21 

1  .20 

18 

0.0 

o 

8 

4 

1 

MORR I  SON 

83.7 

59.4 

71.6 

- 

0.7 

92 

23 

47 

12 

6 

<• 

0 

0 

0 

5.85 

2.11 

1.97 

18 

0.0 

0 

9 

4 

MOUNT  CARROLL 

80.  1M 

60.  1M 

70.  1M 

- 

1.0 

89 

23 

45 

12 

7 

Q 

o 

0 

o 

4.79 

0.82 

1  .40 

18 

0.0 

0 

1  1 

3 

1 

OTTAWA 

82.8 

63.0 

72.9 

- 

0.4 

94 

23 

52 

31 

1 

3 

0 

0 

0 

5.43 

1.63 

0.92 

18 

T 

0 

10 

6 

0 

PARK  FOREST 

81.6 

60.5 

71.1 

93 

23 

49 

12 

8 

2 

o 

0 

o 

5.07 

1.70 

1.71 

18 

0.0 

0 

9 

1 

PONTIAC 

81.1 

63.5 

72.3 

- 

2.1 

90 

23  + 

53 

31 

2 

? 

0 

0 

0 

4.08 

1.06 

0.81 

27 

0.0 

0 

10 

4 

0 

ROCKFORD 

82.2 

59.8 

71.0 

- 

0.9 

92 

23 

47 

12 

8 

u 

0 

0 

0 

3.02 

-  0.82 

0.93 

18 

0.0 

0 

6 

3 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

81.3 

60.4 

70.9 

0.1 

93 

23 

47 

L2 

4 

3 

0 

0 

0 

4.90 

1.05 

0.88 

18 

0.0 

0 

6 

0 

SKOK1E  R 

78.4 

61.6 

70.0 

90 

23 

48 

12 

10 

1 

0 

0 

0 

4.38 

0.93 

18 

0.0 

0 

9 

4 

0 

STOCKTON 

80.9 

56.9 

68.9 

89 

15  + 

43 

12 

16 

0 

0 

0 

0 

4.28 

0.  32 

0.90 

18 

T 

0 

10 

k 

0 

SYCAMORE 

82.  OM 

59.  2M 

70. 6M 

- 

0.5 

93 

23 

46 

12 

7 

3 

0 

0 

0 

6.04 

2.07 

2.00 

18 

0.0 

0 

10 

4 

2 

WALNUT 

83.7 

61.6 

72.7 

- 

0.5 

94 

23 

51 

31 

1 

4 

0 

0 

0 

7.36 

3.53 

2.28 

26 

0.0 

0 

9 

5 

3 

WAUKEGAN 

78.5 

61.4 

70.0 

- 

0.2 

92 

23 

50 

11 

8 

1 

0 

0 

0 

5.31 

2.22 

1.27 

25 

T 

0 

9 

4 

2 

WHEATON  COI  LEGF 

81.8 

61.5 

71.7 

92 

23 

50 

12 

4 

1 

0 

0 

0 

6.17 

2.87 

2.92 

18 

0.0 

0 

10 

? 

1 

DIVISION 

71.7 

- 

0.7 

5.49 

2.15 

T 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

86.5 

63.6 

75.1 

0.8 

94 

23  + 

51 

31 

1 

1  1 

0 

0 

0 

5.51 

2.03 

1  .44 

26 

0.0 

0 

8 

5 

2 

CARL INV 1 LLE  4  E 

88.  3 

66.7 

77.5 

1.6 

101 

4 

58 

11  + 

1 

17 

0 

0 

0 

4.70 

1.21 

1.24 

8 

0.0 

0 

8 

5 

2 

CHARLESTON 

87.  1 

64.3 

75.7 

0.6 

99 

1 

51 

31 

1? 

0 

0 

0 

4.08 

0.49 

1.42 

4 

0.0 

0 

8 

3 

1 

CHENOA 

83. 9M 

61. OM 

72. 5M 

93 

23 

48 

10 

2 

0 

0 

0 

6.32 

3.00 

1.20 

26 

T 

T 

3  + 

10 

5 

3 

DANVILLE 

84.4 

62.8 

73.6 

0.9 

95 

15  + 

52 

12  + 

2 

10 

0 

0 

0 

5.23 

1.85 

1.36 

10 

0.0 

0 

9 

5 

1 

DECATUR 

87.0 

65.7 

76.4 

1.3 

96 

4  + 

54 

31 

0 

11 

0 

0 

0 

5.51 

1.94 

1.86 

20 

0.0 

0 

9 

4 

2 

EFFINGHAM 

89.6 

65.5 

77.6 

3.3 

100 

18 

51 

31 

1 

15 

0 

0 

0 

2.86 

-  1.17 

0.51 

2 

0.0 

0 

1  1 

1 

0 

GR IGGSV I LLE 

87.7 

66.2 

77.0 

1.1 

101 

4 

54 

31 

2 

13 

0 

0 

0 

6.71 

3.28 

1.03 

12 

0.0 

0 

11 

7 

1 

HAVANA 

85.5 

66.3 

75.9 

0.8 

98 

4 

55 

31 

0 

10 

0 

0 

0 

5.31 

2.09 

1.00 

5 

0.0 

0 

7 

6 

1 

H 1 LLSBORO 

89.9 

65.1 

77.5 

1.5 

100 

4 

50 

31 

3 

1  7 

0 

0 

0 

3.98 

0.22 

0.72 

19 

0.0 

0 

1  0 

3 

0 

HOOPESTON 

83.2 

62.5 

72.9 

- 

0.5 

94 

23 

50 

31 

5 

6 

0 

0 

0 

3.09 

-  0.44 

0.50 

10  + 

0.0 

0 

a 

2 

0 

JACKSONV ILLE 

88.3 

65.7 

77.0 

2.0 

101 

4 

55 

31 

0 

15 

0 

0 

0 

7.  74 

4.18 

1.96 

19 

0.0 

0 

9 

6 

2 

JERSEYV I LLE 

89.6 

65.4 

77.5 

1.1 

100 

4  + 

50 

31 

3 

16 

0 

0 

0 

4.22 

0.68 

1.13 

17 

0.0 

0 

9 

3 

1 

LA  HARPE 

84.3 

65.1 

74.7 

0.6 

98 

4 

52 

31 

1 

Q 

0 

0 

0 

3.92 

0.58 

1.56 

26 

0.0 

0 

9 

2 

1 

L  INCOLN 

86.9 

64.6 

75.8 

1.5 

96 

15  + 

51 

31 

0 

10 

0 

0 

0 

4.83 

1.50 

1.46 

4 

0.0 

0 

8 

3 

1 

MATTOON 

85.8 

64.7 

75.3 

1.1 

97 

18 

52 

31 

5 

1? 

0 

0 

0 

4.24 

0.69 

1.13 

2 

0.0 

0 

9 

3 

1 

MORR I SONV I LLE   1  E 

87.3 

64.5 

75.9 

1.2 

98 

4 

50 

31 

4 

13 

0 

0 

0 

4.21 

0.69 

1.15 

8 

0.0 

0 

10 

2 

1  . 

NEWTON 

91.1 

66.5 

78. e 

4.0 

99 

18 

53 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

3.50 

-  0.33 

1.04 

2 

0.0 

0 

10 

2 

1 

PALESTINE 

16 

0 

0 

0 

4.28 

1.82 

0.0 

9 

2 

PANA 

88.9 

65.5 

77.2 

1.8 

99 

4 

52 

31 

2 

14 

0 

0 

0 

3.35 

-  0.49 

1.00 

8 

0.0 

0 

9 

1 

1 

PARIS  WATER  WORKS 

87.2 

62  .  9M 

75  .  1M 

0.5 

97 

25 

52 

11  + 

4 

13 

0 

0 

0 

3.45 

0  •  06 

0.93 

4 

0.0 

0 

8 

4 

0 

PEORIA  WB  AP  R 

83.  1 

64.5 

73.8 

0.1 

93 

15  + 

54 

31 

0 

6 

0 

0 

0 

8.  56 

5.57 

2.30 

25 

T 

T 

4  + 

10 

7 

2 

QUINCY 

87.0 

67.4 

77,2 

0.4 

102 

4 

54 

31 

3 

14 

0 

0 

0 

7.05 

3.35 

2.08 

17 

0.0 

0 

1  1 

4 

3 

QUINCY  CAA  AP 

84.3  - 

65.7 

75.0 

100 

4 

54 

31 

3 

10 

0 

0 

0 

7.71 

4.01 

2.14 

8 

0.0 

0 

1  1 

6 

2 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

82.9 

64.7 

73.8 

94 

23 

54 

3.1 

0 

6 

0 

0 

7.57 

3.87 

1.41 

75 

o 

2 

ROBERTS   3  N 

83.8 

62.4 

73.1 

0.0 

95 

15  + 

52 

12  + 

1 

7 

0 

0 

0 

3.74 

0.44 

1.00 

26 

0.0 

0 

9 

3 

1 

RUSHVI LLE 

86.4 

65.6 

76.0 

1.0 

101 

4 

52 

31 

1 

1  1 

0 

0 

6.  34 

2.87 

1.70 

5 

0 

1 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

84.7 

65.7 

75.2 

1.2 

96 

4 

53 

31 

3 

10 

0 

0 

0 

4'.  54 

1.51 

1  .46 

19 

0.0 

0 

8 

3 

1 

TABLE  GROVE 

85.1 

65.7 

75.4 

0.7 

100 

4 

55 

31 

0 

10 

0 

0 

0 

4.09 

0.82 

1  .42 

5 

0,0 

0 

5 

4 

1. 

TUSCOLA 

88. OM 

64.  1M 

76. 1M 

95 

25 

51 

31 

1 

0 

0 

0 

7.12 

3.34 

3.07 

4 

0.0 

0 

9 

4 

2  ! 

URBANA 

83.9 

64.1 

74.0 

0.6 

93 

23  + 

52 

31 

0 

8 

0 

0 

0 

4.69 

1.16 

1.11 

4 

T 

0 

10 

2 

1 

VANDAL IA  CAA  AP 

87.8 

64.8 

76.3 

99 

18 

52 

31 

2 

1  5 

0 

0 

0 

3.71 

0.90 

1 

0.0 

0 

10 

3 

0 

V IRDEN 

87.8 

66.4 

77.1 

97 

4 

52 

31 

0 

15 

0 

0 

0 

6.27 

2.82 

2.59 

2 

T 

0 

9 

3 

2, 

WATSEKA 

82.8 

61.9 

72.4 

94 

23 

49 

12 

6 

4 

0 

0 

0 

4.44 

0.90 

0.92 

5 

0.0 

0 

9 

3 

0 

WHITE  HALL   1  E 

88.4 

67.2 

77.8 

2.1 

100 

4 

54 

31 

2 

16 

0 

0 

0 

5.02 

1.53 

1.70 

•8 

T 

0 

10 

3 

1 

WINDSOR 

88.5 

64.  5M 

76. 5M 

1.8 

98 

14  + 

50 

31 

3 

15 

0 

0 

0 

3.  33 

-  0.25 

0.68 

8 

0.0 

0 

10 

2 

0 

DIVISION 

75.7 

0.9 

5.03 

1.76 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

89.5 

66.5 

78.0 

99 

18 

58 

11 

2 

19 

0 

0 

0 

6.55 

3.00 

2.39 

20 

0.0 

0 

8 

6 

1 

ALTON  DAM  26 

ANNA     1  NW 

90.  7M 

68.  4M 

79. 6M 

2.1 

100 

27  + 

54 

31 

0 

19 

0 

0 

0 

4.17 

0.26 

1.04 

5 

0.0 

0 

7 

4 

1 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

89.  1 

69.9 

79.5 

2.2 

101 

4+ 

58 

31 

2 

16 

0 

0 

0 

4.06 

0.32 

1  .46 

2 

T 

0 

8 

3 

1 

CAIRO  WBCITY  R 

92.5 

73.2 

82.9 

3.4 

103 

15 

63 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

4.52 

1.31 

1.55 

1 

0.0 

0 

6 

3 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

103 

1 6 

21 

0 

0 

3.51 

0.0 

7 

2 

CARLYLE 

91. OM 

68.  8M 

79. 9M 

3.7 

103 

18 

57 

11 

2 

19 

0 

0 

0 

5.39 

1.84 

1.15 

28 

0.0 

0 

B 

5 

COBDEN  2  S 

65.1 

99 

15  + 

52 

31 

1 

20 

0 

0 

0 

3.62 

1.08 

0.0 

0 

6 

3 

DU  QUOIN  2  S 

92.2 

67.9 

80.1 

2.6 

102 

15  + 

51 

13 

0 

1« 

0 

0 

0 

3.51 

-  0.05 

1.01 

20 

0.0 

0 

6 

3 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

94.9 

69.3 

82.  1 

3.7 

105 

4  + 

60 

12  + 

2 

2  5 

0 

3.76 

0.22 

0.84 

8 

0.0 

0 

9 

4 

I 

FAIRFIELD 

88.  9 

67.8 

78.4 

1.1 

100 

18 

55 

31 

1 

16 

0 

0 

0 

5.  26 

1.61 

1.17 

2 

0.0 

0 

9 

5 

EL IZABETHTOWN 

92.6 

70.1 

81.4 

103 

18 

56 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

4.39 

0.81 

1.70 

1 

0 

f, 

FLORA 

89.6 

67.5 

78.6 

2.6 

100 

IB 

55 

31 

1 

16 

0 

0 

0 

4.51 

0.86 

1.17 

2 

0.0 

0 

10 

3 

GOLCONDA  DAM  51 

91.8 

69.4 

80.6 

3.3 

102 

18 

58 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

2.98 

-  0.79 

1.30 

6 

0 

GREENVILLE 

88.2 

66.5 

77.4 

0.9 

98 

4  + 

54 

31 

3 

1  6 

0 

0 

o 

4.  73 

1.10 

0.97 

1 

0.0 

0 

10 

3 

H ARR  I  SB URG 

92.  5 

69.5 

81.0 

2.8 

102 

15  + 

53 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

6.41 

2.  53 

2.95 

1 

0.0 

0 

9 

3 

MAKANDA    1  NW 

90.8 

69.1 

80.0 

99 

16  + 

56 

31 

0 

?1 

0 

0 

0 

4.27 

1  .36 

1 

0.0 

0 

4 

MC  LEANSBORO 

91.9 

67.1 

79.5 

2.1 

104 

18 

53 

31 

2 

ie 

0 

0 

0 

4.15 

0.82 

1.24 

? 

0.0 

0 

6 

3 

MT  CARMEL  WATER  WORKS 

91.0 

99 

18  + 

?i 

0 

0 

0 

4.71 

1.37 

1  .40 

2 

0.0 

0 

B 

3 

MOUNT  VERNON  4  N 

89.5 

68.0 

78.8 

1.6 

100 

27 

53 

31 

3 

17 

0 

0 

0 

5.14 

1.49 

1.36 

3 

0.0 

0 

Q 

S 

2 

NEW  BURNS  1 DE 

91.7 

68.6 

80.2 

3.2 

101 

15  + 

54 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

3.99 

0.44 

1.28 

20 

0.6 

0 

7 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

94.  1 

69.2 

81.7 

4.3 

107 

18 

54 

31 

0 

22 

0 

0 

0 

4.29 

0.44 

0.85 

?7 

T 

0 

B 

4 

0 

DIVISION 

79.9 

2.7 

4.47 

0.92 

T 

STATE 

75.4 

0.8 

5.04 

1.68 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
AUGUST  195* 


Station 

Total 

Day  of  month 

1  1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

6.95 

.05 

.68 

.03 

.06 

.07 

.12 

.02 

.03 

•  51 

.03 

.63 

.06 

2.39 

alEDO 

5.60 

T 

.85 

•  24 

.50 

T 

.02 

.05 

T 

T 

.23 

.  1  7 

.16 

.03 

ALTON  DAM  26 

"          iu  NW 

4.  IT 

.93 

.14 

1.04 

.15 

.01 

.24 

.94 

•02 

6.48 

•  05 

.30 

.80 

.23 

.25 

•  19 

T 

.01 

.01 

.16 

.48 

•  50 

.03 

ANT 1 OCH 

4.50 

.09 

.07 

.04 

.30 

1.32 

.03 

.61 

.24 

T 

•  70 

.0? 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

4.58 

.45 

.02 

.26 

•  25 

.47 

1  .35 

•  05 

.77 

AURORA  COLLEGE 

5.54 

.43 

.09 

T 

•  24 

.05 

.24 

1.16 

.02 

1.9] 

.17 

5.78 

.26 

•  92 

.66 

.0? 

•  13 

T 

.65 

85 

6.73 

1.07 

.55 

.21 

.25 

.72 

1.00 

.07 

.06 

.41 

1.16 

.10 

1.13 

8F  ARDSTOMN 

5.5* 

.13 

.10 

.06 

T 

1  .25 

.62 

.06 

.02 

.08 

.25 

.07 

T 

.04 

•  78 

*  16 

1  .  34 

04 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

4.06 

.51 

1.46 

T 

T 

T 

.07 

•  70 

•  33 

•  46 

T 

BENTLEY 

6.32 

.09 

.85 

1.23 

•  09 

.08 

•  03 

.12 

.43 

.75 

•ii 

T 

SENT  ON 

4.17 

.53 

.63 

.10 

.05 

•  40 

•  04 

.77 

HL  OOM 1 N6T0N 

6.01 

■  12 

1.26 

.48 

.95 

.72 

.06 

.  18 

.26 

.30 

bloom ington  normal 

5.51 

.08 

1.10 

.54 

.84 

•  67 

.04 

T 

.03 

.14 

.09 

■  31 

Bluffs 

6. (.8 

.22 

.21 

.02 

•  97 

.02 

1  .37 

.03 

1.05 

•  01 

•  1  8 

.  05 

BRADFORD  CAA  AP 

6.73 

T 

•  07 

.09 

.87 

.02 

T 

•  31 

.79 

T 

.02 

.11 

.4? 

22 

1.05 

•  71 

.06 

T 

.10 

•  02 

66 

CA 1    0  MB  C  1  R 

A. 52 

1.55 

T 

.57 

.42 

T 

T 

T 

.02 

•  03 

1.50 

.06 

CANTON 

6.74 

T 

2.86 

.46 

.74 

.07 

.02 

T 

.  10 

.61 

.06 

.30 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

3.51 

.94 

•  05 

.35 

.18 

•  42 

.08 

•02 

CARL INV ILLE   -  E 

4.70 

1.01 

.10 

.06 

.88 

1.24 

.03 

.53 

.08 

T 

.53 

.  14 

T 

5.  39 

.67 

.74 

.06 

•  46 

.22 

.02 

•  63 

■  17 

.03 

1  .00 

.04 

CARMI 

4.04 

•  42 

1.12 

.04 

•  25 

.02 

.70 

.03 

.50 

.38 

.03 

CASEY 

3.44 

.86 

•  11 

1.30 

.07 

•  23 

.15 

.46 

.16 

.06 

CENTRAL  is    -  . 

4.78 

.30 

.55 

.  10 

.71 

.41 

.08 

•  69 

.06 

.10 

.  1  0 

.74 

CHANDLERV 1 LLE 

4.60 

T 

.95 

■  35 

.65 

T 

T 

T 

T 

T 

.  15 

■  90 

.30 

1.30 

T 

.20 

.58 

•  18 

•  19 

.60 

.02 

.09 

.10 

1.20 

.11 

.  | 

CHAtf LF  5TON 

4.08 

.01 

.06 

.56 

1.42 

.10 

.21 

.16 

.39 

.01 

.01 

.84 

.04 

.06 

.15 

CHE  NO* 

6.32 

1.10 

.90 

.38 

•  90 

1.10 

.  25 

T 

.12 

.22 

CHESTER 

4.64 

1.20 

.45 

.03 

r 

.15 

.15 

.12 

•  10 

.75 

CHICAGO  UNIVERSITY 

6.17 

.20 

.01 

.24 

T 

.21 

.28 

.26 

1.03 

T 

7.11 

5.91 

.28 

T 

.22 

•  01 

T 

.10 

.31 

.21 

1.25 

T 

1.80 

CH IC AGO  MB  CITY  R 

6.10 

.07 

T 

.20 

.01 

.13 

•  16 

.  34 

.64 

T 

2.36 

CH 1 LL 1 COTHE 

6.35 

.66 

.96 

.50 

.30 

.07 

.58 

T 

•  05 

.01 

- 

.29 

.57 

.57 

CICERO 

6.06 

.08 

.01 

•  24 

T 

■  35 

•  19 

•  03 

.29 

.98 

■  01 

2.21 

.01 

CL INTON  1  S 

5.11 

T 

.06 

•  03 

1.30 

.53 

.71 

.56 

•  05 

.46 

•  56 

.03 

COBDFN  2  S 

3.67 

.67 

.05 

.48 

.20 

T 

.20 

1  ,08 

DAN V  1  LL  E 

5.23 

.16 

.97 

.25 

.17 

1.36 

.04 

.05 

.07 

.75 

.14 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

5.25 

.23 

. 

1.26 

.17 

.28 

.54 

T 

•  15 

.75 

.09 

DECATUR 

5.51 

T 

.57 

■  34 

.26 

.50 

.10 

.02 

T 

.03 

T 

•  44 

.15 

1  .24 

1  .86 

D 1  ION 

6.95 

.08 

.06 

.60 

.25 

T 

.17 

.07 

T 

1  .64 

•  02 

3.15 

.07 

Du  QUO  I N  2  S 

3.51 

.25 

.86 

T 

T 

.20 

T 

.35 

T 

•  01 

101 

3.76 

•  66 

.66 

.10 

.06 

.84 

•  23 

•  66 

.11 

.12 

T 

EOW AROSV [LLE 

4.94 

.64 

.28 

.61 

.72 

1.14 

.37 

•  89 

T 

T 

.34 

T 

.23 

T 

EFF  INGHAM 

2.86 

.23 

.51 

•  20 

.02 

•  25 

.01 

.45 

.10 

.07 

•  16 

.17 

•  16 

ELGIN 

4.25 

.20 

T 

.07 

.56 

.32 

T 

.03 

•  50 

.95 

.12 

•  80 

Fi"<;*MBE7rfT0WN 

4.39 

1.70 

•  08 

.40 

•  12 

.02 

1.12 

.52 

'..48 

.60 

.15 

.05 

.54 

•  10 

.53 

.16 

.96 

•  05 

T 

•02 

T 

.62 

.60 

.03 

FA  1 RF 1  ELD 

5.26 

.04 

1.17 

.91 

•  05 

.10 

.66 

.24 

■  32 

.35 

FLORA 

4.51 

.53 

1.17 

.32 

•  18 

•  21 

.20 

.49 

.07 

.64 

.06 

.05 

.03 

.27 

FRF 6 PORT 

4.75 

.88 

.11 

.  14 

• 

.13 

.64 

.27 

.03 

1.16 

j 

fulton^dam^  1 1**6  PL*NT 

4.01 

•  98 

.02 

.18 

.10 

.06 

•  09 

.56 

.03 

.27 

.96 

.06 

T 

11.01 

T 

.06 

.63 

.24 

T 

2.13 

.03 

.73 

.15 

3.66 

.02 

GAL  E  NA 

3.37 

.08 

.27 

.12 

.02 

.  59 

.22 

.03 

.67 

GALESBURG 

4.75 

1.42 

.34 

•  01 

•  01 

T 

•  24 

.28 

•  11 

GALVA 

5.39 

•  20 

1.14 

.80 

T 

•  35 

.23 

•  05 

T 

•  25 

.03 

.23 

.05 

8.47 

•25 

.60 

1  .06 

•  30 

.66 

T 

t 

T 

■  13 

2.12 

•  32 

GIBbON  CITY 

5.98 

.36 

.87 

•  36 

.57 

1.15 

.01 

T 

T 

.02 

T 

.05 

.45 

.02 

GL ADSTONE   DAM  1 8 

7.73 

T 

T 

1.12 

T 

•  66 

.03 

2.32 

.0? 

•  11 

.02 

T 

.  16 

.43 

.15 

.07 

GLENDALE  EXP  FARM 

4  .  36 

.74 

•6? 

•  76 

•  13 

1  37 

GOLCONDA  DAM  51 

7.98 

.39 

.35 

•  02 

1.30 

.15 

•  03 

.10 

T 

,54 

GOLDEN 

5.67 

.21 

.19 

•  45 

T 

1  .43 

.1 1 

•  50 

•  02 

.21 

.80 

GRAFTON 

3.69 

.61 

.17 

T 

.07 

•  14 

■  19 

.14 

.71 

T 

T 

.82 

■  23 

T 

.56 

T 

.30 

.11 

7.67 

.07 

•  73 

• 

•69 

.14 

.04 

■  09 

CREENUP 

7.54 

.60 

.12 

.61 

T 

.59 

.06 

.35 

.21 

GREENVl LLF 

4.73 

.97 

•  45 

•  25 

•  71 

•  45 

T 

■  09 

•  BO 

.04 

.01 

.23 

.01 

■  16 

•  24 

■  05 

Cft  rt^luli 

5.08 

.36 

.78 

.34 

.83 

.65 

•  02 

.43 

.02 

•05 

■  16 

•  LLE 

6.71 

.50 

.40 

•  76 

T 

.10 

.80 

1.03 

.10 

.85 

.65 

•00 

HARD  IN 

4.26 

.71 

.06 

.20 

.10 

.32 

.20 

.,-  g 

.12 

1.26 

.07 

MARfl IS6URG 

6.41 

2.95 

•  18 

1.00 

.05 

T 

.05 

T 

•  44 

T 

T 

.05 

.  15 

y 

•  46 

HARR 1SBURG  DISPOSAL  PL 

6.79 

1.72 

.80 

•03 

.80 

•  19 

.23 

.03 

.12 

5.  31 

.05 

.06 

1 .90 

T 

•  60 

.04 

.06 

"T  ' 

T 

•02 

.08 

.68 

HAVANA  NO 

4.  16 

•  08 

.05 

.90 

.40 

.20 

T 

•  06 

•  02 

T 

.03 

.10 

.49 

.06 

HI  L  l SBORO 

3.98 

.47 

.23 

.38 

.66 

T 

•  31 

.15 

.02 

•  30 

T 

.55 

•  04 

72 

_ 

MDOPESTON 

3  .09 

.01 

.42 

•  40 

•  24 

•  50 

.05 

T 

*  * 

T 

*45 

01 

HUTSONV ILLE  POMER  PLANT 

4.66 

.35 

.08 

1.27 

1.38 

•  70 

.14 

■  40 

.02 

•  01 

•  04 

■  15 

•  12 

*  03 

*  02 

Illinois  city  dam  i6 

7.12 

.0* 

T 

•  95 

•  45 

.45 

.06 

•  05 

.  05 

.02 

JACKSONVILLE 

7. 74 

.38 

.79 

•  75 

.36 

T 

•  97 

T 

.  23 

1 06 

!  73 

1.96 

4.22 

.49 

.11 

•02 

•23 

T 

.02 

.64 

.15 

.  'J 

.01 

.08 

T 

1.13 

.09 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

4.68 

•  26 

•0? 

.41 

.78 

.25 

.03 

.06 

.55 

.05 

1.23 

•  03 

•  01 

JOL IET 

5.54 

.50 

.33 

.56 

.  D4 

•  10 

.60 

.03 

1.36 

5. 12 

.  M 

.07 

•  59 

.05 

.30 

.39 

.02 

.05 

.28 

.39 

•  71 

5.11 

•  0* 

•  06 

.58 

.30 

.55 

.05 

T 

.30 

.35 

.56 

.09 

KF  1  FHSB<  IH  | 

.  16 

•to 

•  44 

.48 

•  08 

•  06 

T 

T 

T 

.14 

.04 

ICE  MA  NEE 

6.26 

.46 

.66 

.27 

T 

T 

.37 

•  82 

.03 

T 

T 

.33 

.12 

.23 

.03 

LA  HARPE 

3.92 

_ 

•  10 

•  02 

.44 

.13 

5.24 

.26 

.05 

•  28 

.15 

.65 

!  .  f. 

. 

LA  SALLE  PERU 

4.25 

•  05 

.20 

.46 

.29 

.56 

.03 

T 

.09 

.33 

.62 

.01 

LA  SALLE  I  S 

3.93 

•  03 

.26 

.48 

•  21 

.07 

.46 

•  02 

T 

.06 

.13 

.07 

LAHRENCEVlLLE 

5  .61 

.23 

.95 

1.28 

.29 

.04 

.24 

•  07 

.04 

LE  ROY 

5.16 

I 

.16 

•  84 

.35 

.83 

•  55 

•  02 

.04 

.01 

.04 

.0? 

■  65 

4.83 

.07 

1.46 

■  61 

.49 

•  27 

•  07 

•  02 

■  01 

.17 

.20 

.98 

.01 

MACK  INAW 

5.92 

.71 

1.45 

.44 

.03 

•  95 

.15 

NACOMP 

5.  29 

•  03 

•  16 

•03 

■  62 

.31 

•  1 1 

■  30 

.72 

. 

.09 

M*«A%f>A    1  NW 
MARENGO 

4.27 

.04 

•  73 

•  55 

3.21 

•13 

.52 

.11 

•  30 

.03 

T 

.22 

■68 

MKbr.  ILLES  LOCK 

4.70 

•  06 

.14 

.73 

•  32 

.13 

.65 

.02 

.06 

.04 

1.10 

.07 

MARSHALL 

2.50 

.03 

.37 

.31 

.85 

.09 

.10 

•  01 

•  23 

T 

.01 

.01 

.26 

.04 

.11 

03 

MAT TOON 

4.24 

.06 

•  13 

•21 

.60 

•  11 

•  24 

•  36 

T  . 

•  01 

.05 

.  AO 

•  12 

.07 

*  ,4 

MC  MENRv  2  S 

4.08 

.18 

•  06 

T 

•  25 

.36 

•  05 

.62 

.32 

.73 

«FnrtOANSB0R° 

4.15 

.06 

.24 

T 

•  07 

.27 

•  11 

T 

•AQ 

•  03 

•  05 

,06 

.46 

6.59 

.98 

•  10 

T 

•  65 

T 

.75 

.10 

•  96 

.10 

.24 

■  04 

T 

•  10 

1.40 

.58 

M  1  NONK 

*.91 

•  15 

.42 

.37 

T 

•  69 

T 

.82 

.05 

.48 

.06 

.  * 

.12 

MOL  INE    MB  AP  8// 

6.67 

T 

.80 

.'22 

1.28 

T  * ' 

.35 

•  42 

T 

T 

.02 

.05 

.09 

•  53 

MONMOUT  m 

6.23 

1.12 

.52 

•  37 

.1? 

.94 

•20 

.06 

MONT ICELLO 

5.99 

.74 

•  05 

2.69 

•  33 

.37 

.58 

.02 

.02 

.35 

.07 

.65 

.22 

MORRIS 

4.17 

.06 

•  65 

T 

7 

.19 

•  32 

.20 

T 

T 

.10 

1.03 

.29 

MORRIS  3  NE 

3.78 

.03 

•  52 

.56 

T 

.22 

.11 

1.7C 

.07 

MORRISON 

5.85 

T 

.04 

.68 

.18 

1.10 

.04 

•06 

.17 

.18 

1.97 

■MR  ISONVI  LLE    1  E 

4.21 

.43 

.76 

.2* 

.14 

.15 

.01 

•01 

•  45 

T 

.02 

.46 

.01 

.52 

.16 

MT   CARMEL    W4TfR    WORK  S 

4.71 

•25 

.40 

.09 

•  04 

.10 

.04 

•  26 

.1* 

.09 

.39 

.69 

■03 

MOUNT  CARROLL 

4.79 

•  io| 

7 

•  30 

.18 

•  03| 

T 

.14 

.  Q] 

.35 

•  07 

1.40 

.30 

25     26  27 


28  :  29  i  30 


1.33    l.?l  .06 


.59  .14 
.59      .19  T 
T        1.75  .07 


1.70 
.06  1.4? 


.04 

.  10 
1  .15 


1.02  .18 

1.03  .13 
1.11  .14 

.11  1.37  .16 


.1?  1.88 

.18  1.70 

.84  1.40 

1.10  .90 


1.1? 
.08 
.03 


.54     T  1.15 


.04  r«*7 

.61  1.71 
.5?  1.34 
•  10 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


ILLINOIS 
AUGUST  1954 


Day  of  month 


station 

T61 

1 

 r 

2 

3 

 r 

4 

 r 

5 

6 

7  |   8   |  9 

10 

1 

11 

12 

1 

13 

1 

14 

15 

16 

1/ 

18 

1 

19 

20 

21 

! 

22 

1 

23 

24 

25 

1 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

6.1% 

16 

1  00 

1 .22 

06 

R4 

T 

•  02 

•  35 

02 

MOUNT  PULASKI 

3.79 

.22 

122 

.07 

.17 

.68 

T 

T 

.65 

.01 

.05 

T 

.01 

.02 

T 

.19 

.80 

.45 

.04 

-21 

MOUNT  STERLING 

6*06 

.21 

.14 

.41 

.01 

.97 

.04 

•  63 

.02 

T 

.09 

.02 

.86 

1.69 

.10 

.73 

.  14 

MOUNT  VERNON  4  N 

5.14 

.09 

1.12 

1  .36 

.06 

•  13 

.12 

•  64 

.19 

.05 

.64 

.20 

.54 

NASHV1 LLE  3  NW 

5.82 

.33 

1.60 

.18 

1  .08 

•  10 

.12 

.13 

.63 

•  25 

.12 

.14 

.16 

.96 

NEWARK    7  t 

5.27 

•  06 

.47 

.74 

.29 

40 

20 

1  54 

12 

19 

NEW  80ST0N  DAM  17 

3.97 

.11 

.64 

.15 

.52 

.03 

T 

T 

•  05 

.02 

.03 

.03 

•  04 

.03 

.20 

T 

.32 

1.67 

•  11 

.02 

NEW  BOSTON 

4.38 

.14 

.86 

.29 

.42 

.  18 

.54 

1.95 

NEW  BURNS  IDE 

3.99 

.73 

.06 

1.16 

.20 

.02 

1.26 

.20 

.06 

T 

.14 

.14 

NEWTON 

3  .  50 

.16 

1.04 

•  26 

.12 

.12 

.34 

.01 

.02 

.02 

.21 

.08 

.16 

.07 

.09 

.15 

.56 

.07 

OLNEY  RADIO  STATION 

OREGON  WATER  WORKS 

7.31 

.03 

.45 

.  19 

•  05 

.75 

.20 

■  02 

.95 

2.94 

.13 

.10 

T 

•  12 

.05 

1.20 

.13 

OTTAWA 

5. A3 

.08 

.18 

.65 

.37 

.52 

.02 

.20 

.81 

.92 

.01 

•  26 

.69 

.67 

•  05 

PALE  ST  1 Nt 

4.26 

.07 

1.82 

.14 

.66 

.08 

.29 

.19 

T 

.01 

T 

.47 

.08 

.10 

.07 

T 

.02 

.  18 

.10 

PANA 

3.35 

.31 

.48 

.02 

T 

.10 

1  .00 

T 

.20 

T 

.01 

.23 

.02 

.37 

.41 

T 

.20 

PARIS  WATER  WORKS 

3.45 

52 

27 

93 

■  23 

17 

54 

04 

.0 

PARK  FOREST 

5.07 

.09 

.02 

.13 

.11 

•  29 

•  23 

.06 

.94 

.06 

1.71 

.04 

■  36 

.79 

.22 

•  02 

PAW  PAW 

B.03 

•  34 

.02 

.46 

.15 

.06 

.20 

.05 

■  80 

T 

4.00 

.23 

T 

■  38 

1.05 

.77 

T 

PAYSON 

7.51 

.62 

1.06 

.03 

.12 

.21 

1*14 

T 

.12 

1.06 

.03 

■  03 

.01 

.05 

1.57 

1.20 

.01 

.16 

.09 

PEORIA  WB  AP  R 

B.56 

.03 

•  75 

1.36 

.26 

T 

.73 

.  75 

.04 

T 

.01 

.63 

.05 

.20 

T 

•  02 

2.30 

.96 

•  47 

PEOTONE 

3.92 

.09 

.02 

.59 

.37 

T 

.11 

44 

1  13 

02 

PETERSBURG 

5.21 

.21 

1.02 

.02 

.01 

.64 

T 

1  .20 

T 

•  03 

.01 

.05 

.02 

■  69 

1.04 

T 

T 

T 

.27 

PLEASANT  HILL 

5.54 

.60 

T 

.  30 

.23 

.30 

.16 

1.02 

.02 

■  56 

1.30 

.29 

T 

.20 

.23 

.01 

•  13 

.19 

PONT  1 AC 

4.08 

T 

.02 

.30 

.51 

.08 

.59 

.56 

.01 

T 

.23 

.18 

.05 

.16 

T 

.46 

•  81 

.10 

PR  A  IR  IE  Pu  ROCHE  R 

2.46 

.69 

■  11 

.04 

T 

.37 

•  15 

.04 

T 

.02 

T 

.06 

.76 

.20 

PR  INCEV ILLE   2  NW 

6.27 

.26 

.99 

55 

T 

.44 

.52 

.06 

10 

25 

22 

06 

QUINCY 

7.05 

.48 

.23 

.17 

T 

.16 

1.51 

.09 

1.02 

T 

.40 

2.08 

.57 

.18 

.  16 

QUINCY  CAA  AP 

7.71 

.31 

.91 

.4? 

.03 

2.14 

.54 

.75 

.02 

.01 

.32 

1  .  14 

.80 

.06 

.15 

•  11 

OUINCY  DAM  21 

6.20 

.51 

T 

.19 

.23 

1.08 

T 

T 

1.18 

.09 

.03 

.  16 

1  .72 

.09 

.57 

.19 

.16 

OUlNCY  MEMORIAL  BRIDGE 

6.87 

.44 

.46 

.12 

.01 

.14 

1.43 

.02 

T 

1.01 

.10 

T 

.01 

1.B4 

.52 

.49 

.12 

.16 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

7.57 

.22 

.08 

.70 

.44 

.52 

1.40 

T 

T 

T 

.01 

26 

03 

67 

1.4 

.83 

.0 

REO  BUD 

3.40 

1.05 

.53 

■  11 

.32 

.32 

.08 

.07 

*15 

.59 

.10 

.08 

ROBERTS   3  N 

3.74 

T 

.15 

.48 

.68 

.55 

.04 

.20 

T 

T 

.15 

.15 

T 

■  29 

1.00 

.05 

ROCHELLE 

8.  15 

•  28 

.05 

.08 

.30 

.56 

.40 

.17 

.69 

.03 

2.80 

.68 

.99 

■  67 

.27 

.03 

ROCK  FORD 

3.02 

T 

T 

T 

•  25 

.25 

.60 

T 

.56 

.01 

.93 

.03 

.32 

.07 

ROCK  FORD  4  NE 

2.88 

.07 

.01 

.28 

.26 

.23 

52 

01 

28 

02 

1  00 

ROCK  FORD  CAA  AP 

4.90 

.03 

.06 

.15 

T 

.36 

.04 

T 

.75 

.57 

.04 

.88 

.84 

.02 

T 

T 

•60 

.56 

ROCKPORT 

5.51 

.65 

T 

.50 

•  25 

.70 

.03 

.95 

1.40 

.30 

.73 

T 

RUSHVILLE 

6.34 

.11 

.06 

1.70 

.76 

.08 

.17 

.05 

T 

.20 

.95 

.92 

.60 

.17 

•  49 

.08 

STE  MARIE 

4.00 

.26 

.51 

1  .49 

.21 

.10 

.  30 

•  05 

.04 

.01 

.05 

.02 

.15 

.07 

.15 

.05 

.02 

.52 

SALEM 

6.81 

.17 

•  69 

•  12 

.24 

.21 

T 

06 

78 

12 

28 

10 

05 

2  87 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

7.58 

2.05 

1.80 

.19 

T 

T 

.28 

•  12 

T 

T 

.06 

.03 

.71 

.45 

.29 

.97 

•  03 

.40 

.20 

T 

S IDELL 

4.84 

T 

■  09 

1.21 

.22 

.16 

•  08 

.20 

•  05 

1.19 

.05 

l.U 

.33 

T 

.10 

•  05 

SKOKIE  R 

4.38 

.33 

.02 

.09 

.39 

.43 

.05 

.77 

.58 

.93 

■  13 

.53 

.13 

SPARTA 

4.29 

.28 

•  76 

.  '•t 

T 

.27 

.01 

•  35 

T 

T 

.09 

T 

T 

.85 

.58 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

4.54 

.09 

•  78 

.04 

.30 

.56 

02 

06 

01 

13 

03 

42 

26 

1  46 

' 

.03 

STOCKTON 

4.28 

.72 

.07 

.04 

.23 

■  12 

.51 

.83 

.04 

.90 

.02 

.16 

■  12 

.26 

.26 

STRE ATOR 

m 

* 

.90 

.90 

- 

- 

.25 

.51 

.74 

SYCAMORE 

6.04 

.45 

.08 

.34 

.24 

.51 

.70 

.05 

2.00 

.21 

•  17 

1.15 

.13 

•  01 

TABLE  GROVE 

4.09 

.07 

1.42 

T 

T 

•  06 

.07 

T 

T 

T 

.09 

.  74 

.17 

.88 

•  53 

.06 

TAYLORVILLE 

3.24 

.32 

.62 

.43 

•  13 

.67 

.02 

12 

04 

37 

12 

TISKILWA 

5.78 

.03 

.  n 

.84 

.32 

.52 

.42 

T 

.27 

.20 

.23 

.03 

•  13 

.57 

1  .70 

.  19 

TOULON 

6.32 

.42 

.90 

.81 

•  42 

.31 

.07 

.20 

.30 

•  07 

.02 

.06 

.46 

1  .91 

.37 

TUSCOLA 

7.12 

.36 

3.07 

.09 

.42 

.03 

.47 

.05 

T 

•  50 

T 

.12 

.65 

1.00 

.04 

.08 

URBANA 

4.69 

T 

.30 

.01 

l.U 

.33 

T 

.39 

.02 

.4  1 

T 

T 

.  17 

.35 

T 

.04 

.67 

.42 

.03 

.36 

.08 

T 

URBANA  ENG  CAMPUS 

4.65 

1  10 

34 

.  32 

.11 

57 

01 

05 

70 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

5.31 

.  ?6 

.15 

.58 

•  20 

•  12 

.86 

.04 

.02 

.03 

.02 

1.48 

.09 

.05 

.80 

•  53 

.04 

.04 

VANDAL  I A  CAA  AP 

3.71 

.90 

.53 

.26 

T 

.06 

•  54 

.03 

.22 

T 

.19 

•  10 

•  08 

.03 

.15 

.16 

VIRDEN 

6.27 

.43 

2.59 

.24 

T 

.26 

T 

1  .04 

T 

•  49 

T 

T 

.61 

T 

.42 

.07 

T 

T 

.10 

WALNUT 

7.36 

T 

.19 

.86 

.27 

.56 

.03 

.24 

.  14 

1.68 

1.11 

2.28 

WARSAW 

6.25 

.73 

.75 

.19 

•  26 

.02 

.02 

.23 

.68 

.03 

.10 

.11 

2.00 

■  87 

.24 

WATERLOO 

4.04 

.47 

.?4 

•  20 

.01 

1.19 

.05 

.51 

.05 

.22 

.21 

T 

.02 

WATSEKA 

4.44 

.00 

.21 

.92 

T 

.26 

•  01 

.23 

.20 

•  01 

.06 

.79 

.29 

.09 

■  01 

.27 

.91 

•  07 

WAUKEGAN 

5.31 

.41 

.09 

.20 

.33 

1.22 

.02 

.09 

.59 

.17 

T 

.76 

T 

•  15 

1.27 

.01 

WAYNE  CITY 

4.43 

1.15 

1*03 

.18 

•  53 

.16 

.27 

.95 

.16 

WHEATON  COLLEGE 

6.17 

T 

.05 

.03 

.35 

.29 

T 

.18 

.  35 

T 

.90 

.20 

2.92 

.01 

T 

•  33 

.32 

.24 

T 

T 

WHITE  HALL    1  E 

5.02 

.45 

.22 

.05 

.44 

T 

1.70 

.08 

.71 

T 

.05 

.02 

.54 

.10 

.13 

•  15 

.38 

WILCOX 

4.38 

.82 

.87 

.18 

.35 

.22 

.20 

.10 

.30 

.10 

.05 

•  15 

.  12 

WINDSOR 

3.33 

.35 

.31 

.  n 

.21 

.17 

•  03 

T 

.05 

.57 

.17 

.12 

.29 

.07 

WEATHER  SUMMARY  (Continued) 

9th.     Northern  Illinois.     Hailstorms  struck  in  northern  Illinois  between  4:00  and  11:00  p.m.  The 
most  severe  hailstorms  occurred  over  a  strip  20  miles  wide  extending  from  Whiteside  county  south- 
westward  into  nor-thern  Champaign  county.     In  this  strip  severe  hail  was  reported  from:     The  Garden 
Plain  and  Cottonwood  sections  of  Whiteside  county;  the  LaMoille  section  of  Bureau  county;  the 
Grand  Ridge  section  of  LaSalle  county;   the  Flanagan  to  Chenoa  sections  of  Livingston  county;  and  the 
Cropsey-Gibson  City-Rantoul  section  of  the  Ford  and  Champaign  counties.     Losses  to  corn  and  soybeans 
were  heavy  throughout  this  area,  and  to  lima  beans  in  the  Gibson  City-Rantoul  section.  Hailstones 
ranged  from  the  size  of  marbles  to  the  size  of  golfballs,  with  irregular  stones  the  size  of  lemons 
in  the  LaMoille  section. 

9th.     Central  Illinois.     Severe  windsqualls  struck  several  communities  in  central  Illinois.  The 
most  severe  windsquall  unroofed  the  City  Hall  at  Kewanee,  and  caused  widespread  damage  to  trees, 
power  lines  and  communication  lines  in  that  city.     Similar  tree  and  line  damage  was  reported  from 
Armington,  Bloomington  and  Danville. 

18th.     Central  Illinois.     A  series  of  windsqualls  in  central  Illinois  caused  extensive  tree  damage, 
breaking  power  and  communication  lines  in  many  communities.    The  most  severe  of  these  squalls  oc- 
curred within  a  20  mile  wide  strip  extending  from  the  Pittsf ield-Griggsville  section  in  the  west  to 
the  Georgetown-Danville  section  in  the  east.     Broken  power  lines  were  responsible  for  3  deaths.  At 
the  State  Fair  in  Springfield  tents  were  overturned  while  a  radio  tower  south  of  Springfield  was 
blown  down.     Near  Beardstown  a  barn  was  struck  by  lightning  and  burned.     At  Quincy  a  large  tree  was 
toppled  over  by  the  strong  winds,  falling  upon  a  car  and  injuring  the  5  occupants.     A  roller  rink 
tent  at  Jacksonville  was  blown  down,  injuring  3  more  persons,  while  2  more  were  injured  in  Springfield 

Hail  damage  has  been  especially  severe  in  Illinois  during  the  1954  crop  growing  season.    Most  of  the 
hailstorms  have  been  small  in  extent,  and  it  has  not  been  possible  to  secure  damage  estimates  from 
each  individual  storm.     However,  insurance  experts  estimated  that  damaging  hail  had  occurred  in  90 
counties,  and  one  company  alone  reported  a  total  of  13,000  claims.    Total  crop  damage  from  hail- 
storms was  estimated  at  $12,000,000. — CEL 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST  1954 


Day 

Of 

Month 

| 
a 

Station 

m 

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

ALBION 

MAX 

84 

86 

92 

95 

91 

87 

83 

83 

84 

90 

80 

67 

80 

96 

95 

95 

92 

99 

92 

63 

92 

95 

96 

96 

97 

95 

98 

93 

95 

34 

80 

89.5 

M  1  N 

67 

67 

63 

66 

72 

65 

6? 

63 

64 

63 

56 

59 

60 

66 

6  7 

73 

71 

7  2 

70 

68 

67 

64 

63 

70 

72 

72 

68 

69 

70 

67 

63 

66.5 

ALE  DO 

MAX 

61 

89 

84 

86 

81 

8  0 

81 

75 

88 

68 

77 

78 

80 

87 

94 

90 

82 

90 

84 

35 

86 

92 

94 

85 

92 

78 

81 

86 

89 

80 

78 

84.6 

M  I  N 

64 

64 

56 

62 

63 

59 

63 

62 

59 

59 

58 

56 

57 

69 

6  7 

71 

59 

6  3 

65 

61 

61 

65 

65 

70 

68 

66 

65 

65 

68 

60 

53 

62.7 

ALTON  OAM  26 

MAX 

M  I  N 

ANNA    1  NW 

MAX 

86 

89 

92 

95 

94 

75 

82 

89 

86 

94 

80 

70 

87 

97 

96 

97 

97 

99 

97 

85 

91 

94 

93 

94 

99 

100 

95 

100 

86 

79 

90.7 

67 

67 

67 

74 

7 1 

68 

78 

75 

78 

69 

67 

70 

70 

70 

69 

7  3 

72 

68.4 

ANT  I OCH 

MAX 

79 

82 

76 

79 

76 

80 

80 

72 

83 

73 

70 

76 

78 

78 

65 

80 

70 

80 

79 

82 

80 

83 

91 

86 

81 

71 

79 

83 

85 

71 

71 

78.7 

M  I  N 

56 

60 

58 

60 

63 

59 

56 

5  7 

66 

55 

60 

65 

61 

59 

58 

72 

69 

67 

63 

62 

65 

58 

51 

60.3 

AURORA  COLL E Gf 

MAX 

78 

85 

79 

80 

81 

79 

82 

71 

83 

72 

73 

76 

79 

82 

89 

82 

67 

85 

82 

65 

82 

85 

91 

84 

80 

75 

80 

88 

BO 

76 

76 

80.5 

M  1  N 

55 

60 

55 

61 

61 

56 

56 

57 

62 

60 

59 

63 

57 

60 

58 

69 

68 

6  7 

63 

59 

58.5 

BELLEVILLE   SCOTT  AF 

BASE 

MAX 

85 

38 

91 

101 

93 

63 

83 

79 

87 

88 

70 

66 

84 

98 

100 

92 

93 

101 

87 

81 

86 

95 

95 

95 

97 

92 

94 

95 

96 

83 

79 

89.1 

M  I  N 

66 

69 

71 

72 

74 

70 

66 

67 

65 

68 

61 

60 

6  2 

78 

71 

75 

71 

69 

67 

71 

74 

73 

74 

75 

75 

74 

69.9 

BLOOM  I NGTON  NORMAL 

MAX 

83 

85 

86 

90 

92 

80 

83 

83 

84 

84 

79 

75 

79 

69 

87 

88 

67 

91 

91 

69 

83 

91 

94 

94 

93 

93 

81 

93 

90 

89 

77 

86.5 

M  I  N 

63 

65 

60 

63 

66 

88 

62 

62 

56 

60 

55 

55 

7  2 

76 

63 

64 

67 

61 

60 

65 

65 

72 

72 

65 

63.6 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

64 

90 

95 

100 

98 

78 

85 

89 

86 

95 

83 

71 

91 

101 

103 

1  00 

101 

101 

96 

85 

92 

95 

96 

94 

96 

99 

100 

97 

100 

89 

79 

92.5 

M  IN 

70 

72 

72 

75 

74 

73 

71 

73 

67 

68 

68 

65 

66 

75 

76 

79 

80 

82 

70 

71 

73 

76 

76 

76 

78 

78 

77 

78 

76 

7  l 

63 

73.2 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 

91 

91 

95 

96 

94 

79 

83 

87 

87 

93 

85 

72 

88 

98 

100 

1  0  3 

100 

100 

96 

87 

89 

94 

95 

98 

98 

98 

101 

99 

100 

96 

62 

92.7 

M  I  N 

67 

66 

68 

75 

72 

67 

61 

65 

6? 

70 

66 

59 

60 

62 

78 

76 

75 

74 

71 

67 

69 

69 

70 

65 

6  1 

74 

68 

69 

66 

54 

67.6 

CARL  INV  I  LLE    4  E 

MAX 

91 

88 

90 

101 

93 

82 

82 

75 

87 

88 

77 

69 

80 

94 

96 

92 

90 

96 

36 

80 

85 

93 

93 

94 

95 

93 

92 

93 

95 

88 

79 

88.3 

M  I  N 

62 

67 

63 

69 

70 

69 

64 

64 

60 

65 

56 

80 

61 

72 

7  1 

74 

68 

73 

69 

64 

62 

67 

72 

70 

71 

70 

68 

70 

71 

67 

56 

66.7 

CARLYLE 

MAX 

101 

69 

92 

100 

93 

84 

87 

84 

88 

90 

B2 

65 

82 

98 

100 

94 

92 

103 

91 

61 

86 

98 

99 

100 

1  00 

95 

100 

94 

61 

81 

91.0 

M  I  N 

64 

69 

68 

66 

71 

69 

64 

66 

62 

68 

57 

60 

63 

72 

73 

76 

71 

76 

71 

69 

64 

75 

72 

72 

75 

76 

76 

70 

64 

64 

68.6 

CHARLESTON 

MAX 

99 

87 

84 

87 

93 

86 

87 

83 

73 

82 

82 

70 

69 

61 

95 

93 

88 

64 

96 

87 

79 

86 

92 

95 

94 

95 

89 

92 

94 

97 

81 

67.1 

M  1  N 

64 

65 

62 

65 

68 

59 

61 

63 

6  1 

60 

55 

ft  8 

56 

64 

69 

72 

67 

6  7 

68 

65 

59 

67 

70 

70 

69 

69 

66 

70 

71 

63 

51 

64.3 

CHE NOA 

MAX 

82 

85 

e  i 

89 

86 

80 

33 

81 

83 

82 

84 

75 

78 

88 

90 

90 

80 

90 

88 

80 

81 

89 

93 

91 

92 

77 

?6 

86 

75 

83.9 

M  IN 

60 

55 

62 

62 

68 

56 

60 

49 

57 

48 

54 

84 

53 

67 

68 

72 

60 

60 

67 

67 

58 

62 

70 

70 

72 

66 

62 

60 

50 

61.0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MA  X 

77 

34 

77 

77 

75 

75 

75 

71 

83 

75 

66 

7? 

75 

82 

80 

78 

68 

85 

76 

60 

77 

85 

92 

85 

77 

72 

76 

60 

88 

71 

70 

77.6 

M  IN 

65 

67 

65 

67 

68 

68 

68 

64 

62 

63 

60 

86 

60 

67 

7 1 

67 

63 

65 

67 

63 

67 

66 

74 

71 

7  1 

68 

65 

70 

68 

65 

60 

65.8 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 

80 

88 

PI 

82 

79 

79 

81 

71 

87 

78 

74 

78 

83 

85 

90 

79 

72 

87 

8  3 

85 

83 

00 

95 

87 

80 

73 

62 

88 

90 

73 

75 

81.9 

M  I  N 

62 

66 

62 

66 

68 

64 

65 

63 

67 

63 

64 

69 

64 

67 

64 

74 

70 

71 

68 

61 

64.6 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

76 

86 

80 

77 

75 

74 

76 

71 

85 

77 

71 

74 

76 

81 

80 

78 

70 

85 

78 

78 

77 

82 

94 

87 

77 

73 

76 

79 

90 

71 

72 

78.3 

M  IN 

66 

69 

66 

69 

69 

69 

70 

64 

6» 

64 

61 

60 

64 

68 

73 

67 

6  3 

66 

71 

69 

70 

69 

76 

73 

72 

67 

67 

71 

60 

66 

61 

67.5 

CICERO 

MAX 

80 

87 

82 

61 

82 

ao 

83 

71 

86 

79 

75 

79 

61 

83 

90 

60 

74 

86 

85 

85 

83 

88 

95 

90 

80 

72 

81 

87 

91 

76 

78 

82.3 

M  I  N 

60 

64 

60 

65 

66 

60 

61 

62 

88 

60 

56 

8  1 

55 

65 

69 

67 

62 

63 

60 

60 

63 

63 

72 

71 

71 

67 

63 

67 

65 

61 

54 

62.9 

COBOEN  2  S 

MAX 

89 

88 

94 

97 

94 

76 

83 

87 

85 

94 

86 

71 

87 

97 

99 

99 

96 

99 

95 

89 

92 

94 

92 

94 

94 

95 

99 

97 

96 

92 

86 

91.6 

M  I  N 

64 

63 

62 

71 

69 

68 

61 

62 

6  0 

60 

58 

86 

59 

66 

74 

73 

71 

75 

70 

63 

66 

66 

66 

65 

69 

70 

66 

64 

65 

65.1 

OANV ILLE 

MAX 

78 

84 

85 

90 

83 

83 

83 

73 

83 

79 

75 

76 

76 

92 

95 

90 

80 

92 

88 

80 

81 

90 

94 

95 

95 

80 

79 

88 

92 

79 

77 

84.4 

59 

6  5 

61 

73 

63 

62 

66 

62 

60 

61 

72 

71 

66 

67 

65 

6 1 

62.8 

DECATUR 

MAX 

87 

85 

36 

96 

90 

B5 

86 

76 

88 

83 

75 

70 

83 

96 

95 

86 

82 

95 

69 

82 

85 

95 

94 

95 

95 

88 

82 

94 

95 

85 

76 

87.0 

M  I  N 

65 

65 

64 

65 

70 

60 

65 

62 

6  0 

60 

56 

60 

60 

70 

70 

75 

66 

70 

67 

64 

63 

65 

72 

72 

72 

70 

69 

71 

70 

65.7 

DIXON 

MAX 

78 

87 

82 

78 

82 

ai 

82 

78 

B4 

78 

75 

77 

78 

60 

89 

86 

73 

83 

82 

85 

83 

87 

91 

89 

79 

73 

78 

86 

ea 

76 

77 

81.5 

M1N 

59 

60 

56 

62 

64 

57 

58 

58 

58 

50 

55 

48 

52 

64 

65 

67 

59 

60 

6  6 

59 

63 

63 

73 

69 

70 

65 

60 

65 

64 

59 

51 

60.6 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 

92 

89 

96 

98 

95 

a? 

85 

86 

86 

91 

85 

70 

87 

99 

102 

1  0  0 

97 

102 

97 

67 

89 

08 

95 

98 

98 

97 

101 

95 

97 

87 

80 

92.2 

MIN 

67 

70 

67 

74 

76 

7  0 

65 

66 

62 

65 

59 

80 

51 

70 

75 

74 

72 

77 

71 

66 

67 

70 

70 

64 

76 

74 

71 

69 

65 

70 

52 

67.9 

EAST   ST   LOUIS  PARKS 

COL 

MAX 

95 

92 

95 

105 

96 

88 

84 

87 

ao 

93 

97 

6  6 

91 

101 

104 

103 

95 

105 

105 

85 

90 

96 

98 

96 

100 

97 

97 

100 

97 

100 

100 

94.9 

MIN 

66 

66 

70 

73 

74 

71 

68 

67 

64 

66 

63 

60 

62 

69 

69 

60 

74 

7  7 

70 

67 

67 

72 

71 

71 

74 

76 

71 

73 

74 

7  1 

60 

69.3 

EFFINGHAM 

MAX 

84 

66 

BO 

96 

89 

88 

85 

79 

85 

85 

79 

68 

85 

94 

97 

92 

89 

100 

97 

88 

84 

95 

96 

99 

98 

93 

90 

96 

97 

93 

80 

89.6 

M  IN 

66 

66 

63 

66 

60 

66 

62 

62 

62 

61 

56 

5  0 

59 

71 

73 

69 

71 

69 

69 

64 

61 

72 

70 

72 

72 

70 

70 

71 

61 

51 

65.5 

EL IZ  ABE  THTOWN 

MAX 

93 

86 

95 

97 

95 

8Q 

82 

69 

83 

92 

89 

75 

84 

98 

102 

1  0  1 

98 

103 

99 

93 

89 

95 

94 

94 

96 

98 

100 

96 

95 

89 

82 

92.6 

M  IN 

68 

70 

69 

76 

78 

7  0 

68 

66 

6  6 

64 

62 

6  1 

7 1 

76 

77 

75 

74 

76 

68 

70 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

56 

70.1 

FAIRFIELD 

MAX 

82 

68 

QO 

94 

91 

85 

83 

84 

a? 

66 

82 

61 

81 

96 

94 

94 

87 

100 

92 

84 

84 

94 

96 

97 

96 

95 

98 

91 

94 

87 

77 

86.9 

MIN 

68 

67 

65 

70 

73 

67 

62 

77 

73 

74 

71 

69 

65 

67 

70 

69 

73 

75 

70 

71 

70 

7  l 

55 

67.8 

FLORA 

MAX 

84 

66 

90 

95 

92 

85 

82 

82 

84 

88 

88 

67 

78 

96 

95 

92 

88 

100 

91 

84 

86 

92 

96 

97 

98 

93 

98 

97 

99 

86 

88 

89.6 

M  I  N 

67 

68 

65 

70 

7  1 

65 

63 

65 

76 

72 

73 

70 

69 

63 

67 

70 

68 

72 

75 

70 

72 

70 

67.5 

FREEPORT 

MAX 

78 

83 

77 

77 

80 

80 

82 

75 

85 

75 

71 

77 

78 

80 

87 

82 

72 

80 

81 

83 

81 

85 

89 

64 

82 

78 

75 

85 

86 

75 

75 

79.9 

M  I  N 

55 

55 

54 

61 

62 

55 

53 

56 

70 

58 

59 

60 

58 

59 

63 

72 

74 

68 

63 

56 

62 

6 1 

58.9 

FULTON   DAM  13 

MAX 

82 

84 

81 

78 

79 

81 

79 

82 

84 

76 

74 

78 

80 

82 

91 

84 

74 

81 

83 

86 

82 

38 

90 

64 

82 

75 

81 

85 

88 

81 

77 

81.7 

M  IN 

62 

63 

63 

63 

65 

63 

63 

56 

ft  2 

6  3 

58 

54 

54 

54 

67 

oe 

60 

6  1 

69 

62 

62 

64 

74 

72 

72 

66 

62 

67 

6a 

65 

56 

63.2 

GALESBURG 

MAX 

81 

87 

84 

93 

80 

80 

80 

73 

86 

80 

73 

75 

76 

86 

96 

91 

75 

89 

86 

63 

83 

91 

92 

88 

92 

80 

80 

68 

90 

79 

77 

83.7 

M  1  N 

64 

64 

58 

63 

58 

59 

64 

62 

5  o 

60 

57 

59 

59 

70 

67 

66 

61 

64 

65 

63 

63 

65 

74 

71 

71 

66 

66 

71 

69 

58 

50 

63.4 

GAL  V  A 

MAX 

81 

86 

81 

82 

82 

80 

84 

79 

87 

84 

73 

78 

80 

87 

92 

0  0 

81 

88 

85 

84 

84 

90 

93 

86 

93 

78 

80 

86 

90 

81 

77 

84.2 

M  I  N 

62 

62 

54 

62 

67 

59 

62 

61 

59 

57 

5  5 

68 

6  5 

70 

60 

60 

65 

64 

61 

63 

71 

69 

70 

67 

64 

68 

6  6 

59 

52 

62.5 

GOLCONOA  OAM  51 

MAX 

86 

97 

96 

98 

93 

78 

81 

90 

64 

94 

81 

68 

83 

98 

100 

97 

97 

102 

96 

68 

90 

98 

98 

96 

98 

99 

100 

96 

96 

84 

84 

91.8 

M  1  N 

68 

6  8 

66 

73 

68 

69 

75 

75 

76 

70 

70 

70 

72 

72 

72 

73 

74 

74 

74 

72 

64 

58 

69.4 

GREENVILLE 

MAX 

91 

86 

88 

98 

94 

82 

81 

76 

63 

87 

79 

ft8 

76 

94 

96 

95 

88 

98 

90 

82 

84 

92 

94 

95 

96 

91 

93 

93 

95 

89 

78 

88.2 

MIN 

63 

69 

66 

69 

68 

65 

64 

li 

71 

72 

68 

66 

62 

67 

70 

69 

72 

72 

69 

69 

72 

68 

54 

66.5 

GRIGGSVILLE 

MAX 

89 

86 

89 

101 

96 

BO 

81 

78 

88 

89 

78 

67 

80 

94 

95 

0  3 

87 

96 

94 

83 

85 

92 

93 

94 

95 

92 

83 

93 

88 

82 

77 

87.7 

65 

58 

58 

74 

68 

7 1 

64 

64 

63 

67 

72 

72 

74 

70 

67 

70 

72 

68 

54 

66.  2 

HARR 1SBURG 

MAX 

88 

88 

95 

100 

95 

90 

86 

90 

86 

92 

80 

70 

85 

98 

102 

}  0  0 

96 

102 

97 

91 

88 

96 

97 

98 

9  8 

99 

102 

93 

96 

86 

80 

92.5 

M  1  N 

68 

70 

67 

72 

77 

74 

62 

65 

66 

68 

66 

61 

6  2 

75 

78 

75 

76 

74 

70 

70 

70 

70 

70 

73 

73 

70 

71 

70 

70 

53 

69.5 

HAVANA 

MAX 

82 

86 

85 

98 

89 

81 

82 

60 

86 

82 

77 

70 

80 

91 

94 

86 

63 

93 

85 

82 

84 

91 

94 

92 

93 

82 

80 

92 

90 

84 

77 

85.5 

MIN 

66 

67 

65 

66 

69 

62 

65 

64 

62 

64 

60 

62 

60 

70 

71 

>4 

64 

68 

67 

66 

62 

66 

72 

71 

71 

70 

68 

71 

72 

65 

55 

66.3 

HILLSBORO 

MAX 

91 

89 

92 

loo 

96 

86 

83 

64 

8  8 

87 

82 

66 

80 

96 

97 

93 

69 

98 

92 

81 

87 

94 

95 

97 

9  6 

93 

92 

96 

97 

89 

SO 

69.9 

MIN 

63 

66 

62 

68 

68 

65 

63 

62 

59 

64 

55 

aa 

60 

70 

70 

73 

62 

72 

6  6 

64 

62 

6ft 

70 

69 

72 

70 

66 

68 

69 

65 

50 

63.1 

HOOPESTON 

MAX 

80 

83 

82 

89 

85 

82 

82 

75 

82 

76 

74 

77 

76 

87 

92 

8  7 

75 

90 

a  6 

81 

83 

90 

94 

93 

93 

79 

78 

83 

88 

76 

75 

83.2 

MIN 

61 

65 

60 

64 

67 

56 

60 

65 

57 

60 

52 

51 

53 

66 

68 

7  3 

64 

65 

68 

62 

59 

61 

70 

71 

70 

67 

60 

65 

66 

60 

50 

62.5 
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Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST  195* 


Station 

Day 

Of 

Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

JACK  SON V  I LL  £ 

MIN 

89 
64 

87 
66 

88 
65 

101 
67 

97 
68 

84 
63 

80 
65 

78 
62 

87 
60 

83 
64 

79 
58 

73 
58 

80 
60 

94 
58 

94 
70 

93 
74 

89 
66 

95 
72 

93 
64 

83 
67 

85 
62 

94 
66 

95 
71 

94 
71 

95 
72 

93 
70 

82 
68 

91 
69 

94 
77 

91 
65 

77 
55 

65.7 

JERSEYV 1 LLE 

MIN 

95 
63 

89 
66 

88 
65 

100 
67 

100 
69 

84 
68 

85 
64 

85 
63 

87 
59 

89 
60 

85 
56 

65 
58 

80 
57 

95 
70 

96 
70 

95 
75 

87 
67 

96 
72 

96 
66 

82 
65 

85 
60 

93 
66 

93 
70 

95 
70 

95 
72 

95 
71 

86 
66 

91 
69 

95 
67 

92 
67 

80 
50 

65.4 

MIN 

79 
59 

85 
63 

80 
60 

82 
64 

83 
63 

78 
60 

83 

59 

76 
62 

84 
58 

60 
59 

76 

57 

77 
49 

80 
54 

83 
66 

90 
69 

86 

70 

73 
62 

87 

60 

85 
69 

84 

59 

62 
62 

88 
63 

93 
72 

91 

72 

84 

69 

75 
68 

81 

61 

86 

62 

88 

65 

82 
61 

75 
53 

62.3 

K ANK  AK E  F 

MIN 

80 
63 

82 
64 

80 
62 

84 
64 

81 
66 

80 
59 

63 
60 

75 
63 

61 
57 

77 
60 

72 
55 

76 
51 

76 
54 

86 
66 

90 
68 

85 
70 

72 
58 

88 
60 

85 
68 

83 
60 

82 
61 

87 
61 

91 

70 

87 

71 

90 
68 

76 
67 

80 
61 

87 
67 

89 
66 

83 
60 

75 
54 

62.4 

KANKAKEE   U  NW 

MIN 

76 
60 

82 
64 

80 
59 

82 
63 

79 
68 

80 
57 

84 
57 

76 
62 

82 
57 

76 
59 

72 

52 

75 
48 

75 
51 

86 
65 

90 
66 

85 
69 

72 
56 

66 
58 

83 
68 

82 
59 

81 

59 

87 

60 

94 
69 

85 
68 

89 
68 

75 
66 

61 
60 

65 
65 

87 
63 

61 
56 

74 
51 

60.9 

K  EWANEE 

MAX 
MIN 

79 
60 

87 
60 

80 
55 

82 
60 

80 
64 

80 
56 

82 
54 

72 
58 

87 
57 

77 
57 

74 

53 

77 
50 

80 
51 

86 
60 

91 
64 

87 
67 

79 
57 

87 

58 

83 
63 

84 
57 

63 
56 

90 
60 

93 
67 

90 
66 

91 
66 

81 
64 

80 
61 

87 
63 

66 
63 

76 

57 

74 
49 

59.1 

1   A  UUDDC 
L «  nAKr*C 

MIN 

79 
64 

90 
65 

83 

59 

98 

65 

90 

6  8 

79 
61 

78 
65 

76 
62 

87 
60 

61 
61 

75 
57 

71 
61 

77 
65 

88 
71 

92 
67 

88 
72 

78 
62 

90 
68 

84 
66 

82 
66 

83 
62 

89 
66 

91 
74 

89 
70 

93 

72 

84 
67 

81 
67 

90 
72 

91 
71 

60 
61 

76 

52 

65.1 

LA  SALLE  PERU 

MIN 

81 
62 

88 
65 

83 
60 

84 
64 

82 
68 

82 
59 

86 

61 

76 
62 

87 
60 

79 
62 

75 
56 

80 
S3 

82 
54 

89 
67 

92 
69 

68 
71 

71 
60 

90 
62 

85 
69 

86 
60 

86 

63 

91 
S3 

96 
74 

85 
73 

92 
70 

77 
66 

79 
63 

89 

65 

90 
66 

81 

60 

77 
53 

63.2 

L I NCOLN 

MAX 
MIN 

87 
64 

87 

66 

87 
61 

95 
64 

87 
68 

83 
58 

86 
63 

77 
63 

87 

59 

83 
62 

74 
55 

72 
59 

82 
59 

94 
70 

96 
69 

89 
73 

80 
64 

95 
67 

87 
67 

83 
66 

84 
61 

94 
65 

96 
71 

96 
71 

96 
71 

87 
69 

80 
67 

95 
69 

92 
68 

83 
62 

79 
51 

86  .  9 
64.6 

MAKANDA    1  NW 

MIN 

92 
67 

86 
68 

92 
70 

95 
75 

93 
71 

76 
68 

80 
65 

85 
62 

83 
63 

90 
67 

87 

62 

72 
59 

86 
61 

96 
72 

96 
77 

99 
77 

97 
74 

99 
78 

95 
72 

88 
67 

90 
70 

94 
70 

94 
74 

95 
72 

95 
73 

94 
70 

98 

73 

96 
71 

97 
71 

93 
66 

81 
56 

69.1 

M  A  R  E  N  60 

MIN 

MATTOON 

MAX 
MIN 

83 
65 

85 
65 

85 
64 

94 
66 

86 

65 

85 
58 

80 
62 

73 
63 

83 
63 

82 
60 

71 
55 

68 
57 

82 
57 

95 
69 

93 
70 

90 
72 

84 
67 

97 
69 

82 
68 

74 
64 

85 
61 

93 
67 

96 
71 

96 
71 

96 
71 

86 
69 

90 
67 

96 
72 

95 
70 

78 
57 

76 

52 

64.7 

MC   LEAN SBORO 

MIN 

86 
67 

88 
67 

95 
65 

100 
70 

94 
7* 

84 
68 

84 
63 

88 
64 

66 
65 

91 
62 

84 

56 

68 

57 

82 
60 

98 
67 

100 
72 

98 
77 

95 
70 

104 
75 

95 
70 

88 
67 

87 
66 

96 
68 

97 
68 

99 
68 

100 
70 

100 
73 

102 
70 

95 
68 

97 
70 

86 
70 

80 
53 

67.1 

M 1N0MK 

MIN 

82 
59 

86 
60 

82 

55 

87 
60 

82 
64 

80 
55 

84 

57 

76 
59 

8  5 
54 

79 
56 

76 
52 

78 
',9 

79 
52 

88 
64 

91 
64 

90 
68 

79 

56 

90 
58 

87 
63 

82 
56 

83 
57 

90 
58 

94 

70 

86 
68 

92 
69 

77 
66 

76 
63 

86 
66 

91 
65 

81 

59 

77 
50 

59.7 

MOL1NE  W6  AP 

MAX 
MIN 

80 
62 

87 
61 

81 
58 

81 

63 

79 
63 

79 
58 

78 
62 

73 
59 

87 
60 

78 
59 

72 
58 

77 
54 

78 

57 

83 
68 

91 
66 

85 
66 

66 

60 

84 
62 

80 
66 

84 

60 

82 
61 

91 
65 

94 
75 

85 
71 

87 
72 

75 
66 

80 
65 

86 
68 

88 
65 

75 
57 

76 
53 

81.4 
62.6 

MONMOUTH 

MAX 
MIN 

81 
62 

88 
63 

84 
sa 

95 
67 

84 
69 

80 
58 

80 
63 

77 
62 

87 
61 

81 

60 

72 
56 

75 
57 

78 
57 

88 
69 

92 
67 

90 
72 

76 
62 

89 
65 

85 
66 

64 
62 

64 
57 

90 
63 

93 
73 

89 
69 

94 
71 

79 
67 

80 
66 

89 
70 

89 
67 

78 
60 

78 
51 

63.5 

MORRIS   3  NE 

MAX 
MIN 

79 
59 

85 
65 

8? 
56 

81 
64 

82 
67 

78 
58 

83 
58 

71 
61 

83 
57 

81 

60 

76 

55 

78 
49 

78 
52 

85 
66 

91 
67 

86 

70 

79 
61 

87 
60 

84 
68 

84 

59 

81 
61 

90 
61 

93 
72 

91 
71 

89 
68 

74 
66 

79 
61 

88 

65 

90 
63 

86 
60 

77 
52 

61.7 

MORR 1  SON 

MIN 

81 

57 

85 
57 

8  ! 
54 

83 
61 

81 

64 

81 
56 

83 
58 

83 
57 

8  6 
54 

82 
56 

77 
54 

77 
47 

79 
49 

82 
63 

91 
63 

90 
67 

84 

56 

84 

59 

82 

64 

84 

57 

85 
61 

89 
61 

92 
73 

91 
68 

84 

69 

77 

o4 

80 
60 

88 

63 

87 
63 

87 

57 

76 
50 

59.4 

MORR I SONV I LLE    1  E 

MIN 

85 
62 

88 

65 

88 
60 

98 
66 

91 
70 

86 
60 

85 
62 

75 
6? 

86 

59 

84 
61 

72 
54 

67 
89 

80 
58 

94 
69 

94 
68 

86 
72 

88 
66 

95 
71 

85 
67 

81 
64 

87 
61 

93 
64 

94 
71 

95 
68 

95 
70 

91 
67 

90 
67 

94 
70 

96 
69 

84 
69 

60 
50 

64.5 

MT  CARMEL   HATER  WORKS 

MIN 

98 
69 

84 
67 

03 

62 

95 
69 

93 
7* 

87 
71 

83 
68 

65 
64 

85 

64 

90 
63 

85 
58 

68 
60 

81 
66 

97 
69 

94 
70 

97 

8  0 

91 

99 

94 

94 

86 

94 

96 

96 

97 

98 

99 

94 

97 

90 

61 

MOUNT  CARROLL 

MAX 
MIN 

79 
56 

85 
57 

79 
58 

76 
62 

79 
63 

8  0 
55 

80 
56 

75 
58 

85 
59 

76 
56 

72 
53 

77 
45 

80 
48 

80 
64 

88 
64 

84 
68 

74 

60 

79 
60 

80 
63 

83 
58 

81 
61 

87 
63 

89 
72 

83 
69 

60 
69 

77 
65 

77 
59 

84 
63 

81 
57 

74 
60 

80.1 
60.1 

MOUNT  VERNON   4  N 

MIN 

86 
69 

87 
68 

91 
66 

96 
70 

91 
77 

86 
68 

84 

64 

83 
66 

86 
63 

89 
63 

82 
58 

66 
8  8 

62 
59 

96 
71 

97 
73 

93 
7  4 

90 
72 

99 
75 

91 
70 

62 
67 

87 
66 

93 
69 

94 
73 

95 
68 

96 
73 

96 
74 

100 
71 

93 
70 

94 
69 

88 
71 

80 

53 

89.5 
68.0 

NEW  BURNS1DE 

MIN 

93 
67 

86 
68 

94 
66 

97 
74 

94 
77 

82 
68 

82 
62 

88 
66 

83 

6  5 

92 
63 

86 

56 

75 

59 

87 
61 

97 
72 

101 
76 

100 
7  6 

98 
74 

101 
78 

97 
73 

88 

67 

89 
69 

93 
69 

93 
71 

95 
69 

95 
73 

97 
75 

99 
70 

95 
71 

97 
69 

90 
68 

60 
54 

91.7 
68.6 

NEWTON 

MIN 

85 
67 

86 
67 

90 
62 

95 
66 

94 
72 

87 
61 

86 

63 

85 
63 

86 
64 

87 
62 

83 
58 

59 

86 
56 

98 
71 

97 
71 

96 
73 

91 
71 

99 
72 

97 
69 

84 
68 

87 
63 

96 
66 

97 
71 

98 
69 

98 
72 

96 
71 

98 
70 

97 
71 

98 
72 

94 
65 

61 

53 

91.1 
66.5 

OLNEY  RADIO  STATION 

MIN 

OTTAWA 

MIN 

79 
62 

89 
66 

83 

60 

80 

65 

81 
68 

81 
59 

83 

61 

76 
62 

87 
59 

79 

60 

74 
56 

78 

51 

78 
55 

86 
66 

91 
69 

88 

69 

73 
60 

87 
62 

85 
61 

85 

63 

83 
64 

89 
64 

94 
73 

85 
71 

89 
70 

74 
66 

75 
63 

86 
67 

91 
66 

61 
61 

76 
52 

63.0 

PALESTINE 

MAX 
MIN 

85 
70 

83 
65 

91 
64 

95 
67 

92 
73 

87 
61 

85 
62 

78 
64 

8  5 
64 

86 
61 

75 
56 

7: 

6  0 

85 
58 

98 
70 

93 
71 

9  5 
72 

87 
72 

99 
72 

92 
70 

82 
70 

86 
64 

96 
65 

98 

72 

100 
70 

100 
73 

94 

72 

95 
72 

96 
73 

99 
72 

83 
66 

81 
54 

66.9 

PANA 

MIN 

85 
64 

88 
66 

89 
63 

99 
67 

94 
71 

86 
61 

86 

63 

78 
63 

8  5 
60 

85 
63 

76 
58 

66 
59 

85 
60 

97 
71 

96 
70 

90 
73 

88 
67 

98 
72 

87 
68 

81 
67 

88 
62 

95 
66 

96 

72 

98 
71 

97 
71 

92 
59 

98 
68 

96 
71 

96 
71 

82 
63 

80 
52 

65.5 

PARIS  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

86 

62 

84 
66 

85 
61 

91 
62 

86 
62 

88 
57 

85 
62 

79 
63 

83 
89 

80 
57 

74 

52 

12 
53 

82 
53 

96 
67 

93 
67 

JO 

85 

95 

94 
69 

81 
63 

87 
58 

95 
62 

95 

72 

94 
72 

97 
73 

90 
68 

88 
66 

93 
71 

95 
68 

87 
64 

77 
52 

87.2 
62.9 

PARK  FOREST 

MAX 
MIN 

80 
57 

84 

62 

81 
57 

83 
61 

78 
62 

79 
58 

81 

56 

69 
59 

84 

58 

78 

55 

74 
51 

77 

4  9 

79 
55 

83 
67 

91 
67 

62 
64 

68 
60 

88 
64 

83 
65 

82 
57 

81 

58 

89 
64 

93 
67 

87 

73 

85 
68 

75 
65 

82 
59 

88 
64 

89 
63 

83 
64 

75 
51 

81.6 
60.5 

PEORIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

80 
65 

85 
64 

B  1 
63 

92 
64 

80 
65 

80 
6  0 

82 
65 

70 
62 

85 
58 

78 
61 

71 
58 

74 
59 

80 
60 

86 
70 

93 
68 

HO 

67 

79 
62 

89 
65 

83 
68 

62 
65 

82 
64 

90 
68 

93 
73 

89 

72 

90 
70 

80 
67 

79 
67 

92 
70 

69 
69 

75 
58 

75 
54 

83.1 
64.5 

PONT  I AC 

MAX 
MIN 

78 
64 

82 
66 

79 
61 

85 
64 

83 
67 

78 
SO 

79 

62 

76 
63 

81 
59 

78 
60 

74 
57 

.  73 
54 

75 
55 

85 
67 

87 
69 

B6 
71 

77 
59 

87 
62 

84 
66 

79 
62 

79 
62 

87 
6  2 

90 
72 

86 

72 

90 
70 

74 
67 

76 
63 

84 
67 

67 
68 

82 

62 

74 

53 

81.1 
63.5 

QU  I NCY 

MAX 
MIN 

85 
66 

91 
68 

85 
6'. 

102 
68 

95 
69 

81 

68 

80 

65 

78 
64 

90 
6? 

83 
65 

78 
62 

65 
58 

79 
58 

94 
72 

98 
72 

76 

86 
68 

93 
71 

85 
65 

62 
68 

83 
65 

93 
71 

94 
75 

95 

72 

96 
74 

87 
68 

60 
69 

95 
74 

91 

73 

86 
64 

77 
54 

87.0 
67.4 

QUINCY  CAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
64 

88 
67 

87 
63 

100 
67 

8  5 
69 

81 
66 

81 

65 

71 
63 

87 

59 

82 
63 

69 
60 

66 
58 

78 
56 

90 
74 

96 
70 

83 

72 

87 
65 

92 
65 

79 
65 

82 

65 

65 
63 

92 
67 

91 
74 

90 
70 

92 
72 

82 
66 

80 
69 

92 
72 

91 
71 

80 

59 

77 
84 

64.3 
65.7 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 
M  IN 

79 
64 

82 
66 

B  , 

6<. 

92 
65 

78 
65 

82 

6  0 

82 
64 

70 
63 

83 
6] 

77 
61 

73 
59 

75 
56 

78 

59 

88 
68 

92 
70 

88 
68 

77 
66 

93 
67 

86 
69 

80 
66 

82 
63 

89 
63 

94 
71 

92 
73 

92 
71 

80 
68 

76 
65 

86 
70 

89 
70 

77 
57 

76 
54 

82.9 

ROBERTS  3  N 

MAX 
MIN 

80 
60 

85 
64 

81 
61 

89 
64 

84 
67 

80 

5  8 

83 

59 

80 
63 

83 
60 

76 
60 

74 

55 

^7 

5  > 

76 

53 

89 
66 

95 
70 

86 
74 

79 
60 

90 
63 

83 
67 

83 
61 

84 
58 

90 
60 

••' 

70 

92 
70 

94 
68 

78 
66 

79 
62 

90 

6' 

88 
66 

81 
61 

75 
52 

83.8 
62.4 

ROCKFORD 

MAX 
MIN 

57 

88 
59 

7Q 

56 

80 

62 

80 
63 

60 

56 

81 

55 

7  8 

58 

83 
54 

82 
58 

75 
51 

77 
47 

79 
51 

80 
63 

91 
64 

68 

82 
58 

82 
61 

64 

60 

60 

63 

rt 

64 

7C 

63 

58 

54 

67 

57 

49 

82.2 
59.8 

ROCKFORO  CAA  AP 

MAX 
MIN 

80 
57 

87 

60 

82 
57 

80 
63 

8  0 

62 

81 
59 

83 
58 

74 
59 

8  9 

57 

76 
59 

74 

53 

7  8 

47 

80 
53 

81 

63 

90 
66 

82 
61 

67 

60 

83 
61 

83 
63 

66 
61 

82 
61 

65 
62 

93 
72 

85 
69 

81 
69 

73 
61 

78 
58 

88 

6  ' 

90 

63 

73 
56 

76 
54 

61.3 
60.4 

RUSHV I LLE 

MAX 
MIN 

82 
65 

87 
66 

B8 
67 

101 
74 

90 
69 

82 
62 

83 
62 

76 
58 

67 
60 

83 
64 

77 
59 

67 
60 

81 
59 

92 
71 

95 
69 

89 

73 

61 
64 

93 
70 

86 
66 

62 
66 

84 
62 

92 
65 

94 
66 

97 
70 

92 
71 

87 
69 

80 
66 

94 
68 

93 
69 

86 
68 

77 
52 

66.4 
6  5.6 

S««  r«f«r«m.r  aotmm  following  Station  tndci. 
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Table  5  -  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
AUGUST  1954 


Station 

Day 

Oi 

Month 

e> 
rj 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  | 

12 

,4 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SKOK IE 

MAX 
MIN 

60 

64 

60 

63 

66 

61 

76 
60 

61 

82 
60 

73 
58 

72 

52 

73 
48 

74 

8? 

78 
63 

8  3 
67 

80 
66 

7  1 
61 

82 
63 

80 
67 

78 

57 

76 
59 

80 
59 

90 
73 

89 

70 

81 
69 

72 
66 

75 
63 

80 
63 

66 

63 

84 
60 

72 
55 

78.4 
61.6 

SPARTA 

MAX 
MIN 

99 
68 

89 
67 

96 
69 

1 00 
71 

98 
76 

92 
69 

84 

66 

83 
65 

88 
61 

92 
67 

89 
62 

71 
59 

85 
61 

100 
72 

104 
75 

100 
76 

49 
72 

107 
78 

101 
70 

87 

67 

90 
66 

71 

98 
73 

99 

74 

101 
75 

96 
77 

102 
72 

95 
71 

98 
71 

96 
69 

8? 
54 

94.1 
69.2 

SPRINGF IELD  WB  AP 

MAX 
M  I  N 

85 
65 

86 
65 

86 
63 

96 
66 

68 

□  2 
62 

82 
65 

72 
62 

86 
59 

8  1 
62 

70 
57 

66 
60 

80 
60 

94 

72 

94 
72 

71 

81 
65 

93 
67 

68 

82 
66 

62 

91 
66 

92 
74 

92 
72 

93 
73 

87 
70 

69 

91 
72 

93 
71 

79 
59 

76 

53 

84,7 
65.7 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

56 

62 
54 

55 

60 

60 

79 
54 

80 
59 

56 

86 
57 

76 
57 

73 
49 

43 

79 
47 

81 
60 

89 
61 

68 

70 
53 

82 
52 

58 

59 

51 

60 

69 

66 

70 

51 

57 

87 
59 

87 
62 

7  8 
53 

47 

80.9 
56.9 

SVCAMORF 

MAX 
MIN 

79 
56 

86 
59 

82 

55 

80 
61 

81 
62 

80 
57 

82 
54 

75 
57 

86 

57 

78 
57 

72 
51 

78 
46 

79 
51 

81 
62 

91 
65 

8  3 
68 

69 
58 

84 

60 

83 
65 

86 
58 

83 
61 

87 
59 

93 
70 

87 
68 

8  1 
68 

74 
62 

BC 
57 

90 
63 

8  8 

62 

82 

48 

82.0 
59.2 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

81 
67 

69 
67 

66 
63 

1  00 
65 

86 
68 

61 
61 

81 

65 

74 
61 

88 
61 

81 
62 

71 
60 

72 
60 

80 
60 

91 
70 

95 
72 

87 
72 

79 
63 

92 
68 

63 
66 

83 
65 

84 
61 

92 
63 

93 
73 

93 
73 

94 

73 

81 
68 

82 
66 

92 
71 

90 
72 

80 
64 

76 
55 

85.1 
65.7 

TUSCOLA 

MAX 
M  IN 

91 
6? 

85 
62 

9? 
64 

90 
69 

82 
59 

82 
68 

80 
60 

64 

60 

83 

59 

55 

53 

80 
57 

94 
62 

93 
68 

93 
72 

87 
66 

93 
69 

92 
66 

83 
65 

83 
61 

91 
64 

94 
69 

93 
71 

95 
69 

91 
69 

64 
68 

91 
69 

92 
70 

90 
67 

77 
51 

88.0 
64.1 

UR8ANA 

MAX 
M  IN 

63 

66 

61 

63 

68 

59 

62 

65 

61 

80 
60 

56 

75 
55 

78 
57 

6  8 

69 

8  8 
72 

80 
65 

92 
66 

85 
66 

79 
64 

8 1 
61 

89 

63 

93 
70 

92 
71 

93 
70 

84 
68 

77 
66 

68 

69 

90 
68 

79 
62 

77 
52 

83.9 
64.1 

VANDAL  1  A   C  A A  AP 

MAX 
M  I  N 

61 

65 

63 

69 

70 

64 

61 

63 

59 

59 

55 

59 

60 

70 

71 

7  1 

89 
70 

99 
70 

86 
69 

80 
64 

86 
62 

95 
66 

95 
69 

95 
65 

70 

90 
67 

68 

95 
71 

9  } 
69 

83 
57 

80 

62 

87.8 
64.8 

VIROEN 

MAX 
MIN 

63 

66 
67 

87 
63 

68 

70 

63 

65 

64 

8  6 
6  J 

60 

62 

60 

60 

93 
72 

71 

93 
74 

87 

67 

93 
72 

91 
67 

81 
66 

85 
63 

91 
67 

93 
72 

94 
71 

93 
72 

92 
70 

64 
69 

9? 
70 

94 
71 

91 
66 

78 
52 

87.8 
66.4 

WALNUT 

MAX 
MIN 

60 

63 

56 

63 

64 

81 
58 

59 

56 

60 

58 

55 

8  3 

80 
55 

66 

66 

89 
68 

81 

57 

87 

60 

82 
66 

87 
61 

84 
60 

90 
62 

94 
74 

90 
70 

89 
69 

76 
65 

60 
61 

68 
65 

89 
66 

7  7 
60 

77 
51 

83.7 
61  .6 

WATSEK.A 

MAX 

79 
60 

84 
64 

83 
60 

86 
64 

83 
67 

a  2 
59 

83 
61 

76 
63 

83 
57 

59 

73 
53 

7  7 

4Q 

76 
51 

88 

67 

90 
69 

84 
62 

75 
59 

89 
63 

84 
68 

81 
61 

81 

59 

69 

60 

94 

70 

91 

70 

93 
70 

78 
68 

78 
61 

87 
66 

69 
66 

79 
61 

75 
53 

82.6 
61.9 

WAUKEGAN 

MAX 
MIN 

7  7 
59 

83 
60 

8  0 
56 

76 
60 

76 
64 

75 
59 

77 
58 

73 
59 

8  8 

60 

76 
58 

73 
50 

78 

81 

75 
54 

79 
63 

86 
68 

76 
67 

69 
60 

84 

65 

82 
66 

80 
61 

7  7 
58 

81 

62 

92 
72 

86 
69 

80 
69 

70 
65 

76 
66 

63 
64 

8  7 

67 

70 
59 

72 
51 

78.5 
61.4 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 
MIN 

58 

61 

56 

62 

64 

58 

60 

59 

59 

79 
59 

53 

50 

53 

64 

68 

87 
68 

71 

61 

85 
62 

63 
68 

85 
59 

82 
62 

87 
61 

92 
71 

89 

71 

62 
70 

76 
65 

79 
62 

86 
64 

8  8 
64 

85 
59 

52 

81.8 
61.5 

WHITE  HALL    1  E 

MAX 
MIN 

90 
65 

88 
68 

87 
65 

100 
69 

99 

70 

81 
67 

82 
66 

82 
64 

B' 

61 

86 
66 

62 
61 

66 
60 

80 
60 

94 
72 

98 
71 

95 
73 

88 
69 

94 
71 

93 
67 

82 

67 

85 
64 

92 
68 

93 
71 

93 
70 

94 

72 

94 

70 

84 
70 

90 
70 

93 
73 

90 
68 

78 
54 

88.4 
67.2 

WINDSOR 

MAX 
MIN 

88 

63 

86 

65 

6'. 
62 

97 
66 

94 
71 

83 

68 

82 

60 

78 

62 

84 

60 

83 

71 
58 

6  8 

58 

85 
57 

98 
70 

96 
70 

91 
68 

86 
66 

98 
66 

95 
66 

80 
66 

87 
59 

95 
66 

96 

70 

98 
68 

98 

70 

93 
69 

91 
66 

96 
72 

97 
68 

80 

63 

78 
50 

68.5 
64.5 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 
oi 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.10 

.27 

.14 

.23 

.33 

.13 

.05 

.31 

.24 

.22 

.27 

.06 

.07 

.33 

.32 

.45 

.42 

.23 

.42 

.13 

.20 

.28 

.15 

.31 

.15 

.33 

.04 

.29 

.26 

7.45B 

WIND 

25 

25 

10 

26 

49 

3 

1 

13 

10 

7 

20 

34 

29 

11 

23 

4 

28 

59 

0 

2 

12 

24 

5 

35 

18 

21 

7 

25 

10 

19 

41 

596 

R0CKF0RD  4  NE 

EVAP 

.14 

.12 

.13 

.01 

.19 

.14 

.13 

.03 

.15 

.18 

* 

.41 

.13 

.14 

.01 

.11 

.09 

.21 

.07 

.15 

.07 

.12 

* 

..'8 

.08 

.11 

.  16 

3.27B 

WIND 

2 

14 

3 

4 

14 

4 

3 

2 

16 

19 

47 

5 

26 

12 

10 

3 

4 

21 

22 

16 

9 

7 

8 

9 

3 

7 

19 

309 

MAX 

85 

91 

85 

84 

82 

84 

88 

88 

90 

81 

94 

83 

70 

86 

84 

95 

90 

91 

96 

90 

87 

74 

8  | 

96 

94 

76 

86.4 

MIN 

59 

55 

60 

62 

55 

54 

58 

56 

36 

52 

68 

58 

60 

64 

60 

60 

60 

66 

68 

68 

64 

58 

64 

61 

58 

52 

59.1 

UR8ANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

.20 

.10 

.08 

.44 

.09 

.37 

.45 

.21 

.03 

.18 

.35 

.05 

.12 

.16 

.09 

.23 

.18 

.18 

.18 

.18 

.19 

.26 

.15 

,23 

.30 

5.61B 

ttlND 

24 

20 

10 

21 

19 

16 

6 

33 

8 

11 

17 

14 

19 

27 

13 

11 

28 

23 

19 

14 

26 

30 

28 

16 

21 

12 

9 

2  ) 

9 

29 

574B 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.44 

.51 

.09 

.08 

.46 

.20 

.24 

.18 

.00 

.24 

.33 

.02 

.07 

.18 

.26 

.28 

.15 

.10 

.26 

.23 

.23 

.27 

.26 

.32 

.11 

.30 

.22 

.14 

.13 

.27 

.30 

6.89 

WIND 

147 

65 

45 

78 

134 

91 

53 

61 

55 

56 

99 

29 

53 

127 

67 

57 

70 

60 

80 

50 

50 

53 

102 

81 

69 

61 

71 

64 

52 

73 

142 

2315 

MAX 

92 

90 

90 

93 

94 

90 

85 

B4 

71 

92 

86 

71 

69 

84 

94 

103 

85 

85 

98 

94 

88 

90 

95 

97 

86 

96 

92 

79 

94 

92 

62 

B8.4 

MIN 

66 

60 

65 

65 

67 

63 

64 

63 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

72 

73 

68 

67 

69 

68 

63 

63 

66 

69 

74 

70 

70 

,  B 

72 

67 

54 

65.7 

MAX  AND  MIN   IN  TABLE   6  REFER  TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT   TIME  OF  OBSERVATION. 


SM  r»f*r«oc«  notes   following  Station  Indax. 
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STATION  INDEX 

ILLINOIS 


Station 

Index  No. 

Drainage  + 

Obser- 
vation 
tune 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

0 

•z 

County 

0> 

O 

■v 

Obser- 
vation ■ 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

-S3 
2 

3 

Longiti 

Elevati. 

Temp. 

Precip] 

Index  '. 

1 

I 

Longih 

Elevati 

Temp. 

Precip. 

Albion 
Aledo 

Alexis  Water  Works 
Alton  Dam  26 
Anna  1  NW 

1055 

1"7? 
hih.- 
M  17 

0187 

Edwards 
klercer 

Union 

38  22 
41  12 

38  53 
37  28 

88  03 
90  45 
90  34 
90  11 

89  IS 

447 

739 
694 
432 
629 

6P 
6P 

KID 
7P 

op 

UU> 

TA 
7P 

Bessie  Ellen 
Will  C.  Egbert 

Corps  of  Engineers 
J.  Bon  Hartline 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Louisville 
Mackinaw 
Macomb 
Makanda  1  NW 
Marengo 

5216 
'-,27  2 
7.2HO 
>29 1 
-326 

Clay 
Tazewell 
McDonough 
Jackson 

38  47 
40  32 
40  28 
37  38 
42  15 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 

86  36 

480 

620 
702 
680 

OP 
op 

HID 

6P 
6P 

OP 

;«cil  K .  Trimble 
W.  S.  Newell 
Harvey  B.  Hartline 
Frank  J.  Mack 

C 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Annawan 

Ant loch 

Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta  Water  Works 
Aurora  College 

H  95 
>-<>  1 

k:h 

Henry 

Lake 

Cook 

Hancock 

Kane 

41  24 

42  29 
42  02 

40  16 

41  45 

89  55 
88  06 

87  58 

90  57 

88  20 

680 
744 

TP 
7P 

5P 
7P 
4P 
.mi 

7P 

Albert  E.  Croegaert 
Roy  I.  Kufalk 
George  A.  Honemann 
Elbert  W.  Allen 
Phys  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7 

7 

Marietta 

Haroa  2  S 
Marseilles  Lock 
Marshall 

'.  1134 
'-.34  2 
5  nil 
5372 
5380 

Fulton 
Will lamson 

La  Salle 
Clark 

40  30 
37  44 

40  01 

41  20 

39  23 

90  24 

88  55 
88  57 
88  45 
87  42 

546 
448 

700 
486 

000 

HIP 

5P 
KID 

7A 

OP 

Joseph  Ace  McCance 
J.  N.  Danlelson 
Russell  G.  Braden 
:orps  of  Engineers 
Ernest  Thonas  Pine 

C 

3 

C 

3 
3 

Avon 
Jarry 

Beardstown  LaGrange  Dam 
Belleville  Scott  AF  Base 

,  t 

i.l '1 2 
'497 
1510 

Fulton 
Pike 

Cass 

St.  Clair 

40  40 

39  41 

40  01 
39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  26 
90  32 
89  51 

641 
640 
450 
434 
444 

MID 

7fl 

7A 
7  A 
MID 

MID 

M.  Lynn  Davis 
George  E.  Grider 
Samuel  C.  Crowell 
Corps  of  Engineers 
U.  S.  Air  Force 

3 

2  3  5 

C 

7  C 

Mascoutab 
Mason  city 
Mat  toon 
HcHenry 
McHenry  2  S 

5405 
5413 
5430 
5493 
5498 

St.  Clair 

Coles 

McHenry 

McHenry 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
89  41 
88  21 
88  16 
88  15 

425 
581 

760 

MID 

38 
HID 
HID 
HID 

op 

CLOSED  -  -    - 

Carl  D.  Tonlln 
Ceo  111  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J.  Barnlrigs 

5/1/54 

C 

2  3  5 

C 

3 

Belvldere  Sewage  Plant 

Bent ley 

Benton 

Bloomlngton 

Bloomington  Normal 

P'.H-j 

>701 

07  06 

Bancock 
Franklin 
McLean 
McLean 

42  16 
40  20 
38  00 
40  30 
40  30 

88  52 
91  07 

88  55 

89  01 
89  00 

753 
671 
474 

830 

1P 

MID 
6P 
6P 
7A 
4P 

City  of  Belvldere 
Roy  H.  Gibbons 
Benton  Water  Dept . 
Notley  J.  Butler 
Harry  G.  Johnson 

3 
3 

2  3  5 

C 

I 

Mlnonk 

Holine  WB  Airport 

SS1S 
5  539 

5751 

5  70  8 

Hamilton 
Ha coup in 
Woodford 
Rock  Island 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 
no  08 

90  31 
90  38 

458 

589 
770 

0P 

M  I  D 

OP 

SP 
7P 

7P 
HID 

CP 

F .  G.  Frazier 

M.  F.  Dodge 

loner  C.  Parks 

U.S.    Weather  Bureau 

Prof.  Lyle  Flnle7 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5      7  C 
2  3  5  7 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brookport  Dam  52 
Cairo  WB  City 

0781 

107) 

0993 
1 1  66 
1250 

Scott 
Fulton 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 
89  37 

88  39 

89  10 

90  02 

467 
795 
335 
314 
655 

mi  D 

6P 
win 
6A 

Mill 

hp 

U.S.  Civil  Aero  Adn 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 

2  3  5 
3 

7  C 

Montlcello 
Morris 
Morris  3  NE 
Morrison 
Morrlsonvllle 

:.n3  3 

Piatt 

Grundy 

Grundy 

Whiteside 

Christian 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 

88  34 

88  26 

89  58 
89  27 

or. 

603 
638 

6P 
5P 

SP 
7A 

SP 
MIH 

Lee  F .  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  V.  Pyatt 
City  of  Morrison 
Frank  A.  Lowls 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

C 

Carbondale  Sewage  Plant 
CarlinviUe  4  E 
Carlyle 

Carpenter  1  SW 

1265 
L2U 

1296 
1304 

Macoupin 
Clinton 

Madison 

37  44 
39  17 

38  36 
38  06 
38  53 

89  12 
89  49 
89  22 

88  10 

89  54 

420 

461 
403 

520 

HP 

7P 

7  A 
6P 
7A 
OP 
Mil' 

John  L.  Wooten 
Henry  B.  Hoeltlng 
Hun  Water  L  Pvr  PI 
George  C.  Daoner 
Soil  Cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

C 

Morrlsonvllle  1  E 
Mt.  Carmel  Water  Works 
Mount  Carroll 
Mount  Olive  2  NE 

.,440 

5893 
5901 

-,'117 

5927 

Carroll 
Logan 

39  25 

38  25 
42  05 

39  0.1 

40  01 

89  26 
87  45 
89  58 
89  42 
89  17 

638 
424 

817 
685 
676 

7P 
5P 
TP 

TP 

jP 

6A 
SP 
5P 

John  R.  Lowls 
Mt.  Camel  Wtr  Wks 
James  F.  McCray 
John  Luenemann 
Alva  Brown 

2  3  5  7 
2  3  5  C 
2  3  5 

3 

3 

Central  la  4  W 
Chandlerville 
Channahon  Dresden  Isld 
Charleston 

1329 
i  3  ho 

1  1  1 2 

:  4  20 

Clark 
Marion 

Cass 

Grundy 

Coles 

39  18 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 

88  00 

89  12 

88  17 
88  10 

648 
494 
485 
510 
686 

7A 

6P 
6P 

6P 

7A 
7A 

Walter  A.  Newlln 
Edgar  V.  Cavanaugh 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Engineers 
Robert  W.  Black 

3 
3 

2  3  5 

Mount  Sterling 
Mount  Vernon  4  N 
Murpbysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 

".935 
5  94  3 

"01  l 

I-.00  9 

Jefferson 
Jackson 
Washington 
Kendall 

39  59 
38  22 

37  46 

38  23 
41  32 

90  46 

88  55 

89  25 
88  27 

711 
590 

505 
707 

6P 

5P 

7A 

OP 

OP 

Homer  L.  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 
Murphysboro  Wtr  Co. 
R.  E.  Schleifer 
Warren  S.  Gray 

3 

2  3  5  7 

C 

3 
3 

Chenoa 
Chester 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakevlev  Pmp  Sta 
Chicago  Loyola  Univ. 

1  175 

)  522 
}  532 
1531 

McLean 
Randolph 

Cook 

3 

3 
3 

40  44 
37  54 

41  40 

u  :>« 

42  00 

88  44 

89  49 

87  40 
87  40 

720 
400 
593 
651 
592 

SP 

SP 

7A 
MIIi 

C.  Merle  Parry 
Benjamin  R.  Tiller 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dist. 

2  3  5 
3 

C 

c 

New  Boston  Dan  17 

New  Burnside 
Newton 

Olney  Radio  Station 

C.OMd 

6159 
6446 

Richland 

41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

38  42 

91  03 
91  00 

88  10 
88  04 

548 

571 

513 
472 

5P 

8A 

7A 
5P 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Mae  McCabe 
George  H.  Payne 
Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5  7 

Chicago  Mayfalr  Prop  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Rose land  Pmpg 
Chicago  San  Diet  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

1  '..17 

15  57 

1562 

Cook 
Cook 
Cook 
Cook 
Cook 

3 
3 

3 
3 

41  58 
41  58 
41  42 
11  50 
41  52 

87  45 
87  11! 

87  42 
87  38 

647 

595 

602 
898 

MIH 

Kill 
Kill 

Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dist 
Cty  Engr  Wtr  Purif 
Chgo  Sanitary  Dist 
Chgo  Sanitary  Dist 

c 
c 

c 
c 

Ottawa 

Palestine 

Pans 

h4  90 

6492 

6558 
6579 

Ogle 

Ogle 

La  Salle 

Crawford 

Christian 

42  01 
42  01 
41  22 
39  00 
39  23 

89  20 
89  20 

87  37 
89  05 

700 
702 

S14 

7P 
7P 

HID 

8A 

7P 
7P 

Cnrnatlon  Conpany 

Alan  Grant 

John  A.  Beed 

H.   M.  Gaddis 

C.   E.  Schumacher 

C 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

Chicago  S  Filter  Plant 
Cbgo  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

I  '.0  7 

1  5  7  2 

i;>77 
1582 

Cook 
Cook 
Cook 
Cook 
Cook 

3 
3 
3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 
41  53 

B?  33 
87  44 
87  36 
87  45 
87  38 

611 
630 
594 
610 
823 

Mill 
Mi  II 
MIH 

MID 

Kill 
Hill 
HIM 
Mil' 

Cty  Engr  Wtr  Purif 
Cty  Engr  Wtr  Purif 

U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

7  C 

c 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 

..-.0  1 

6670 

Edgar 
Edgar 
Cook 

39  37 
39  38 
41  29 
41  41 
39  49 

87  41 

87  42 

88  59 
91  14 

735 
739 

928 
640 

7P 
6P 

MID 

7P 
6P 
7A 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 
W.  A.  Woods 
Edith  A.  Robblns 

C 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Chlllicothe 
Cicero 

Clsne  Brown  Camp 
Clinton  1  S 
Cobden  2  S 

1627 

1664 
1743 
1775 

Cook 
Wayne 
De  Witt 
Union 

1 

3 
7 

40  55 

41  51 
38  31 
40  08 
37  30 

89  29 

87  46 

88  24 

88  58 

89  15 

460 
608 

746 
540 

7P 
op 

8A 
7P 

MIH 

6P 
6P 

Finis  W.  Baujan 
George  D.  Lukes 
Pure  Oil  Company 
C.  E.  Corrington 
Floyd  G.  Anderson 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 

Piper  City 

6706 
6711 
P  7  25 
6760 
6819 

Will 

Menard 

Ford 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

89  39 
89  41 

87  48 
89  54 

88  11 

445 

654 
722 

605 
6T0 

HID 

MID 
HID 

2P 
6P 
MID 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Mina  Cuti 

Richard  H.  Melrher 
Isaac  8.  Griffith 

C 

2  3  3      7  C 
3 

C 

ColllnBville  2  WSW 
Coultervllle  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 
1944 

.'01  1 

2140 
2145 

Madison 

Randolph 
Will 

Vermilion 
Vermilion 

3 
7 
7 

38  40 
38  12 
41  27 
40  08 
40  06 

90  01 
89  36 
87  38 
87  38 
87  36 

435 

530 
675 
602 
555 

MID 
MID 

M  I  II 

7P 

7A 

James  R.  Edger 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WDAN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 
3 

c 
c 

7  C 

Ptttsfield  Water  Works 
Pleasant  Hill 
Pontine 

Prairie  du  Rocher 
Princeton  1  S 

6833 
6861 

6996 

Pike 

Pike 

Livingston 
Randolph 

39  39 

39  27 

40  53 
38  05 

41  21 

90  48 

90  52 

90  06 

456 

396 
700 

6P 

MID 
6P 
7A 
7A 

HID 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Wlllians 
Lewis  Tebeau 
Hlles  <H,  Bryant 

C 

3 

2  3  S  7 
3  C 
C 

Davenport,  Iowa  L  ft  D  15 

Downs  2  NE 
Du  Quoin  2  S 

2166 
2193 
2348 
2417 
2483 

Rock  Island 

Macon 

Lee 

McLean 

4 

6 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 
38  00 

90  34 

88  57 

89  29 

88  51 

89  14 

568 
682 
696 
794 
449 

MIL 

7P 
6P 

6P 

MID 
7P 
7A 

KID 
6P 

CLOSED  -  -   

Amelia  Coonradt 
William  W.  Shuck 

111.  State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

7 

Prlncevllle  2  NW 
Qulncy 

Quincy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 

T004 
T014 

7  00  7 

7072 
7077 

Adams 
Adams 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 
39  54 

89  47 
89  56 
91  24 
91  11 
91  26 

745 

625 

762 
483 

7P 
MID 

6P 
HID 

7P 
HID 

SA 

Frank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adn 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 

2  3  5  7 

3          ■  Cj 

Dwlght  St.  Reformatory 
East  St.  Louis  Parks  Col 
Edelsteln 
Edwardsvllle 
Effingham 

J.o-j 
-..'<■  l  -1 

Livingston 
St.  Clair 
Peoria 

Effingham 

4 

4 

7 

41  05 
38  34 
40  57 

38  49 

39  07 

88  28 
90  11 

89  58 
88  33 

641 
410 

554 

595 

7P 
6P 

MID 

TP 

6P 
6P 

State  Ref  for  Women 
Parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggers 
George  S.  Kregotls 

2  3  5 
3 

2  3  5 

C 
7  C 

Qulncy  Memorial  Bridge 
Rantoul  Cbanute  AF  Base 
Red  Bud 
Rlchvlew 
Roberts  3  N 

7150 

7244 
7330 

Champaign 
Randolph 
Washington 

2 
2 

7 

39  56 

40  It 
38  13 
38  22 
40  40 

91  24 

88  09 

89  11 
88  11 

744 

544 

786 

HID 
TP 

71 
HID 

HID 
7P 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnler 
Mabel  Mai  In 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5      7  C 
3 

2  3  5  7 

Elgin 

Ellzabethtown 
Elsah 

Evanston  Pumping  Sta. 
Fairbury  Water  Works 

2736 
2750 

2888 
2923 

Kane 

Livingston 
Livingston 

5 

3 
1 

42  02 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 
88  18. 

87  41 

88  31 

729 
357 

625 
691 

5P 

7A 

5P 

HIP 
MID 

W.  0.  Beckner 
U.S.  Forest  Ranger 
The  Prlncipla  Col. 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Dept .  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 

C 
C 

Rochelle 
Rockford 
Rockford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 
Rockpor  t 

7349 

7  37  5 
7  382 

7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 
Winnebago 
Pike 

6 
6 
6 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 
39  32 

89  04 
89  05 

89  06 
91  00 

798 
740 

728 
470 

6P 
MID 

3P 

GP 

Mid 

OP 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Hrs.  D.  S.  (Mmmlngs 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Honer  C.  Miller 

3 

2  3  5 
3  6 

2  3  5  7 
3 

Fairfield 
Farmer  City 
Flora 

Frecport  Sewage  Plant 

2931 
2993 

.1257 
3262 

Wayne 
Clay 

Stephenson 

7 
6 

38  23 
40  14 
38  40 
42  18 
42  17 

88  22 

88  38 

89  37 
89  36 

451 

762 
743 

6P 

6P 
7P 

6P 

MID 

6P 
7P 
7A 

Earl  Wilson 
Norah  Yeagle 
Erman  0.  Beck 

Alvln  W.  Tlmm 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 
C 

Rushvllle 

Shabbona  5  NNE 
Shawneetown  New  Town 

75S1 
7603 

7030 
7833 

Marlon 
Dekalb 
Gallatin 

1 

^ 
2 
1 
5 

40  07 
38  56 
38  37 

41  50 
37  43 

90  34 
88  01 

88  51 
88  10 

683 

500 

870 

350 

6P 

7A 
HID 

7A 

Gain  Bros .  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
U.  of  111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 

3 

Fulton  Dam  13 
Galatla  1  W 
Galena 
Ga  lesburg 
Galva 

3290 
;)j<>4 

.)'( 20 
3335 

Sal ine 

I) 

1 
1 

41  54 
37  51 

42  24 

40  57 

41  10 

88  37 

90  22 
90  02 

592 
410 
611 
780 
849 

5P 

HID 

6P 

8A 

Hill 

6P 
7A 

Corps  of  Engineers 
Josephine  Harris 
Nw  111 .  Gas  fa  Elec . 
James  Barrett 
Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 
C 

7 

Sidell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 
7990 
8147 

HI  7  9 

8184 

Vermilion 

Cook 

Randolph 

Sangamon 

Sangamon 

7 

3 

1 
I 

39  55 
42  01 

38  08 

39  50 
39  48 

87  49 
87  43 
89  42 
89  40 
89  39 

600 
535 
589 
598 

op 
MID 
MID 

7A 
M  ll- 
SP 
Mll- 
HID 

Thelna  Lane 
Chgo  Sanitary  Dlst. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 

CLOSED  

3 

CI 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
5/14/54 

Gladstone  Dam  1H 
Glendulc  Exp.  Farm 
Golconda  Dan  51 

3384 

(413 
J4H2 

3522 

Henry 

6 
1 

5 
5 

41  27 
40  28 
40  50 
37  26 
37  22 

90  10 
88  23 

88  41 
88  29 

639 
753 
538 
500 
354 

MID 

6P 
6P 

HA 

7A 
6A 

Mrs.  M.  J.  Bessant 
Edward  P.  Bergstrom 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Engineers 

3 
3 
3 
3 

2  3  5 

C 
7  C 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycamore 

8278 
8293 
8353 
H38  9 
8452 

Cook 

La  Salle 

De  Kalb 

1 

1 
2 
6 

41  49 

42  21 
41  07 
39  34 
41  69 

87  46 
90  00 
86  50 
B8  37 

88  41 

686 
1000 
625 
686 
840 

5P 
8P 

HID 

OP 
HID 
7A 

Chgo  Sanitary  Dist, 
J.  F.  Prafcke 

C 

2  3  5  7 
3 

c] 

2  3  5  7 

Golden 
Grafton 

Grand  Tower  2  N 
Greenfield 

3S30 

3666 
3683 

Jackson 
Cumber 1  and 

1 

7 

38  58 
37  40 

39  20 
39  15 

91  01 
90  26 

90  12 
88  09 

404 

556 
S54 

6P 
7A 
7A 
MID 
5P 

John  A.  DeSherlia 
John  A.  Dickson 
Fred  S.  Pewter 
Leonard  M.  Nichols 

3 
3 
3 

3 

C 

Table  Grove 
Taylorvllle 
Tlskllwa 
Toulon 

8460 
8491 

8604 
8630 

8684 

Fulton 

Christian 

Bureau 

Stark 

Douglas 

1 
1 
1 

7 

40  22 
39  33 

41  18 
41  05 
39  48 

90  26 
89  18 
89  30 
89  52 
88  17 

734 
634 

512 
752 
653 

TP 
6P 

7P 

7A 
6P 
SP 
6P 

C.  A.  Hammond 
John  W.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 
Ernest  R .  Rob son 
DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5      7  ( 
3 
| 

2  3  5  7 

Greenvl lie 
Crldley 
.Griggsvllle 
Bardin 
Harrlsburg 

lh93 

17119 

3  8  50 
3879 

McLean 

Calhouu 
Saline 

2 
5 

38  53 
40  45 

39  43 

37  44 

89  24 
88  53 

90  37 
88  32 

563 
752 

440 

366 

7P 
6P 
6P 

7P 
6P 

op 
6P 

Deane  J.  HcAlister 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judge  Lee  Hanks 
Clyde  Plttnan 

2  3  5 
3 

3 

2  3  5 

7 
7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Farm 
Urbana  Engr.  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dan 
Vandalla 

8740 
8745 
H75u 
07.10 
8781 

Champaign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 
Fayette 

7 
7 

2 

40  08 
40  06 

40  06 

41  19 
38  59 

88  13 
88  15 
as  14 

88  59 

89  07 

743 

730 
464 

503 

7P 

TP 
win 

7A 
7  A 

HID 

State  Water  Survey 

Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

9 

3  8 
3 

cj 

Harrlsburg  Disposal  PI 
Bavana 

Havana  No.  2 

Hll Isboro 
Hoopeston 

3884 

Hurt 

11  y  h 

Saline 
Mason 
Mason 

Montgomery 

1 

2 
7 

37  44 
40  18 
40  18 

40  28 

88  31 
90  03 

89  29 
87  40 

451 
460 

620 
717 

7P 
6P 

op 

7P 
7A 

M 

6P 

W.  Harrison  Klbler 
L.  L.  Euteneuer 
Ewald  R.  Trlnpe 
Walter  E.  Belcher 
John  F .  Mushrush 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Vandalia  CAA  AP 
Washington 

87*3 
H(H0< 
H910 
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t  DRAINAGE  CODE:     1.  Illinois    2.  Kaskawkla    3.  Lake  Michigan     4.  Mississippi     5.  Ohio    6.  Rock     T.  Wabash 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  In  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  In  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  "F,  ,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,   5,   6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST .  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  Inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days   .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  Is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

•       Amount   included  in   following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshieldj 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,   denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data). 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,  D.  C. 

WRPC,   Kansas  City,   Mo.   —   10-14-54   —  960 
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ILLINOIS 


-  SEPTEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 

September  was  warm  and  dry.     During  the  past  65  years  only  two  have  been  both 
warmer  and  drier  than  September  1954.     These  were  in  1897  and  in  1939. 

Mean  temperatures  ranged  from  64.7°  at  Freeport  to  76.4°  at  Cairo.     The  mean  of 
70.8°  for  the  State  was  3.1°  above  normal.     The  temperature  on  the  1st  day  of 
September  was  near  normal  and  six  very  warm  days  followed.     Maxima  were  in  the 
90 ' s  in  the  north  and  exceeded  100°  at  many  locations  in  the  central  and  south 
on  the  4th,  5th,   and  6th.     The  highest  temperature  for  the  month  was  107°  at  East 
St.  Louis  and  at  Palestine  on  the  4th  and  5th.     Cool  weather  prevailed  from  the 
8th  to  the  12th,   and  the  period  from  the  13th  to  the  20th  was  mild.     A  cold  front 
followed  by  a  vigorous  high  pressure  area  dropped  temperatures  on  the  21st  and 
brought  the  lowest  readings  of  the  month  and  the  first  reports  of  light  frost  on 
the  22nd  and  23rd.     The  lowest  was  34°  at  five  stations,  Freeport,  Kewanee ,  Mor- 
rison, Mount  Carroll,   and  Stockton  on  the  23rd.     The  frost  caused  no  damage  to 
vegetation.     The  latter  part  of  the  month  was  mild  with  maximum  temperatures  in 
the  high  70' s  in  the  north  and  low  80' s  in  the  south  on  the  30th. 

The  only  rains  during  the  first  18  days  were  light  widely  scattered  showers.  A 
few  favored  locations  in  the  south  received  generous  showers  on  the  19th  and  20th. 
Amounts  in  this  storm  ranged  from  a  few  hundredths  of  an  inch  at  some  stations  to 
6.75  inches  at  Centralia.     From  the  21st  to  the  27th,   there  was  practically  no 
rain  but  showers  again  fell  the  last  three  days.     Totals  for  the  month  ranged 
from  0.11  inch  at  Hoopeston  and  Roberts  to  10.06  inches  at  Centralia.     In  the  tri- 
angular area  from  Chicago  southwest  to  Springfield,   and  east  to  the  state  line, 
nearly  all  stations  received  less  than  one  inch  of  rainfall.     In  the  remainder  of 
the  State  most  stations  received  from  two  to  three  inches  in  the  north  and  from 
three  to  four  inches  in  the  south  except  for  a  small  area  of  five  to  ten  inches 
around  Centralia. 

The  dry  weather  favored  the  maturity  of  crops  although  pastures  declined  until 
the  fourth  week  when  showers  brought  some  improvement.     The  weather  favored  out- 
door farm  work  consisting  of  silo  filling,   plowing,   fruit  harvesting,  haying  and 
combining  soybeans.     The  picking  of  corn  for  immediate  feeding  began.     The  moisture 
content  of  the  corn  was  generally  too  high  for  safe  cribbing.     The  month  closed 
with  corn  and  soybeans  drying  sufficiently  for  storage,   and  combining  of  the  lat- 
ter well  along.     Also,   seeding  of  winter  wheat  and  apple  picking  were  progressing. 

There  were  no  severe  storms  during  the  month.     Hail  did  occur  at  a  few  widely 
scattered  locations.     Soybeans  and  corn  suffered  hail  damage  in  Crawford  and  Living 
ston  counties,   and  scattered  hail  and  windstorm  damage  occurred  near  Quincy  and  in 
some  southern  locations. 

No  serious  flooding  was  reported. 

Lucius  W.  Dye 
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SUPPLEMENTAL   DATA  iuinois 

SEPTEMBER  195* 


Station 

Wind  direction 

Wind  speed 

m.  p  h 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

a 

~% 
> 
■ 

Percent  oi 
time  from 
prevailing 

| 

K 
■ 

> 

Fastest 
mile 

Date  ol 
fastest  mile 

< 
o 

< 

o 

a. 
o 

u 

a. 
o 

Trace 

60-10' 

.10-49 

66 -OS 

1.00-199 

200 
and  over 

Total 

CAIRO  WB  CITY 

6.5 

32 

SW 

20 

1 

1 

2 

1 

0 

1 

6 

79 

3.6 

CHICAGO  MB  AIRPORT 

sw 

12 

9.4 

35 

NW 

21 

72 

77 

48 

57 

4 

4 

3 

0 

0 

0 

11 

66 

5.3 

MOLINE  WB  AIRPORT 

sw 

14 

7.9 

31 

NW 

21 

78 

86 

53 

62 

6 

2 

2 

0 

1 

0 

11 

67 

4.9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

9.4 

37 

NW 

21 

83 

48 

60 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

75 

4.6 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

ssw 

16 

10.3 

28 

NW 

21 

71 

79 

44 

48 

1 

4 

1 

1 

0 

0 

7 

78 

4.  1 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

srage 

[heat 

■ 

f 

»rage 

81 
•  o 

> 
< 

2 

3 

> 
< 

<  « 

1890 

62.2 

96 

28 

2.58 

0.0 

1891 

69.6 

100 

40 

1.02 

0.0 

1892 

65.4 

95 

36 

1.94 

0.0 

1893 

68.2 

102 

27 

3.09 

0.0 

1894 

67.8 

102 

30 

5.19 

0.0 

1895 

70.5 

102 

24 

3. 10 

0.0 

1896 

63.7 

100 

27 

5.49 

0.0 

1897 

71.8 

103 

27 

0.93 

0.0 

1898 

69.  8 

102 

33 

4.79 

0.0 

1899 

65.7 

106 

14 

2. OS 

0.0 

1900 

69.  5 

102 

30 

3.53 

0.0 

1901 

66.9 

100 

28 

1.90 

o:o 

1902 

63  .0 

94 

29 

4.12 

0.0 

1903 

66.2 

99 

26 

3.65 

0.0 

1904 

67.3 

99 

32 

5.04 

0.0 

1905 

68.5 

97 

39 

3  06 

0.0 

1906 

70.9 

98 

38 

5.02 

0.0 

1907 

65.9 

100 

28 

2.49 

0.0 

1908 

70.6 

100 

26 

1.29 

0.0 

1909 

65.3 

too 

28 

3.80 

0.0 

1910 

67.1 

95 

33 

4.62 

0.0 

1911 

70.0 

99 

36 

9.03 

0.0 

1912 

68.3 

103 

27 

2.83 

0.0 

1913 

67.3 

109 

29 

2.93 

0.0 

1914 

66.8 

95 

34 

3.77 

0.0 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

■ 

«  = 

eraq 

| 
A 

s 

J 

0> 
i 
1 

> 
< 

0> 

X 

3 

> 
< 

Av< 

snc 

1915 

68.8 

97 

34 

4.20 

0  .  0 

1916 

65.3 

98 

26 

2.  88 

T 

1917 

65.1 

96 

30 

2.60 

0.0 

1918 

60  .  1 

87 

29 

3.76 

T 

1919 

70.1 

102 

33 

3.59 

0.0 

1920 

69.7 

95 

34 

2.70 

0.0 

1921 

71.7 

98 

40 

6.62 

0.0 

1922 

70.5 

103 

33 

1.93 

0.0 

1923 

66.3 

95 

28 

4.00 

T 

1924 

62.0 

95 

30 

3.12 

T 

1925 

73.5 

109 

40 

4.  89 

0.0 

1926 

68.0 

97 

25 

.9.68 

0.0 

1927 

71  .  1 

102 

32 

5.12 

T 

1928 

63. 1 

98 

22 

2.23 

T 

1929 

66.2 

96 

30 

2.85 

0.0 

1930 

69.  7 

100 

30 

3.59 

0.0 

1931 

73.  2 

103 

36 

4.  80 

0.0 

1932 

66.0 

97 

28 

3.03 

0.0 

1933 

73.5 

103 

36 

3.  75 

0.0 

1934 

65.3 

95 

35 

6.65 

0.0 

1935 

67.  1 

98 

30 

3.26 

0.0 

1936 

71  .  2 

102 

37 

6.77 

0.0 

1937 

66.5 

99 

26 

2.31 

0.0 

1938 

69.0 

102 

35 

3.11 

0.0 

1939 

72.4 

106 

31 

0 .  74 

Temperature 


Precipitation 


1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 


ALL 
YEARS 


70.3 
65.  7 


61.6 

65.7 
64.0 
66  8 
68.8 
70.8 


100 
108 
107 


0.65 
5.00 
3.06 


3.25 
3.49 
1  .95 
1.59 
2.03 


AVERAGES  IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA . 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

0 

CP 

0 
> 
< 

Departure 

a 

0 

2 

S 
0 

Highest 

Date 

0 

i 
j 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

a 

e 

.50  or  More! 

1.00 
or  More 

0  i 

0  t 

0  S 
C  x 

NORTHERN  DIVISION 

*» 

ALEDO 

82.2 

54.2 

68.2 

2.2 

97 

6 

39 

22 

42 

6 

0 

0 

0 

1.81 

2.50 

0.91 

29 

0.0 

0 

4 

2 

0 

ANTI0CH 

76.1 

55.1 

65.1 

1.3 

92 

6 

41 

23 

77 

2 

0 

0 

0 

1.37 

2.  66 

0.31 

29 

0.0 

0 

6 

0 

0 

AURORA  COLLEGE 

.78.6 

51.8 

65.2 

1.3 

94 

6 

37 

22  + 

85 

3 

0 

0 

0 

0.69 

3.  35 

0.38 

17 

0.0 

0 

3 

0 

0 

CHICAGO  UNIVtRSITY 

76.3 

60.  3 

68.  3 

3.1 

95 

5 

48 

23 

35 

3 

0 

0 

0 

0.98 

2.  16 

0.50 

17 

2 

1 

0 

CHICAGO  WB  AP 

R 

79.9 

58.8 

69.4 

3.8 

97 

5  + 

46 

22  + 

31 

3 

0 

0 

0 

0.83 

2.40 

0.33 

17 

0.0 

0 

3 

0 

0 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

76.9 

62.1 

69.5 

3.2 

96 

5 

4Q 

22 

29 

3 

0 

0 

0 

0.87 

2.33 

0.39 

17 

3 

0 

0 

CICERO 

80. 2 

57.0 

68.6 

2.9 

98 

5 

43 

23 

36 

3 

0 

0 

0 

1.  16 

2.47 

0.51 

17 

0.0 

0 

3 

1 

0 

DIXON 

78.  8 

54.6 

66.7 

2.0 

94 

6 

38 

23 

59 

3 

0 

0 

0 

2.07 

2.01 

0.65 

29 

0.0 

0 

6 

2 

0 

FREEPORT 

76.2 

53.1 

64.7 

1.5 

92 

6 

34 

23 

92 

3 

0 

0 

0 

3.  18 

0.95 

1.79 

29 

0.0 

0 

5 

2 

1 

FULTON  DAM  13 

78.4 

57.4 

67.9 

3.1 

91 

5  + 

41 

23 

36 

3 

0 

0 

0 

2.52 

1.  50 

1  .43 

29 

0.0 

0 

6 

1 

1 

GALESBURG 

80.9 

55.3 

68.  1 

95 

5  + 

37 

22 

47 

5 

0 

0 

0 

2.09 

1.94 

1.33 

29 

0.0 

0 

5 

1 

1 

GALVA 

82.3 

54.9 

68.6 

2.7 

96 

5  + 

38 

22 

39 

5 

0 

0 

0 

1.56 

2.34 

0.88 

29 

0.0 

0 

4 

1 

0 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLJMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  195* 


Temperature 


_ 

otation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Q 

Max. 

Min. 

Date 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 

i 

- 

.50  or  More 

1.00 
or  More 

Degree 

90°  or 
|    Above  j 

V  j 

_  i  -■- 
"' « 

3  * 
mn 

0  i 

 Tpt —  

JOLIET 

81.9 

56.2 

69.  1 

5.1 

96 

5  + 

42 

2  3 

34 

5 

0 

0 

1.32 

2.38 

0.73 

17 

0.0 

0 

3 

1 

0 

KANKAKEE 

81.2 

57  ,  4 

69.  3 

3  .  3 

96 

5 

4  1 

2  3 

30 

1 

' 

0 

1.18 

1  .99 

0.95 

30 

0.0 

0 

2 

1 

0 

K  ANK  AK  E  E    4  NW 

81.6 

54  .  5 

68.  1 

98 

6 

37 

23 

44 

5 

0 

3 

. 

0.87 

2  .41 

0.70 

29 

0.0 

0 

2 

1 

0 

K  F  WANE E 

81  .  3M 

50  •  3M 

65.  8M 

0.3 

96 

6 

34 

23 

74 

5 

0 

0 

0 

1.  36 

2.  53 

0.78 

29 

T 

0 

3 

1 

0 

LA   SALLE  PERU 

82.  1 

5b.  2 

69.2 

2.4 

97 

5  + 

40 

23 

3  7 

6 

0 

0 

0 

1.13 

2,87 

0.50 

29 

0.0 

0 

3 

1 

0 

MARENGO 

M  I  NONK 

82.  5 

54.  1 

68.3 

1.9 

98 

5 

38 

22 

41 

9 

0 

0 

0 

1.47 

- 

2.  19 

0.60 

26 

0.0 

0 

4 

1 

0 

urMIkiCURAP                                               R  /  / 

MULINtWnAK                                    n  /  / 

79,8 

55.  2 

67.5 

2.1 

97 

4 

36 

23 

58 

5 

0 

0 

0 

1  .  59 

2,  50 

1  .07 

28 

0 . 0 

o 

3 

1 

1 

MONMOUTH 

81.7 

56.  3 

69.0 

2.7 

95 

4  + 

40 

22  + 

40 

6 

0 

0 

0 

2.01 

- 

2.32 

1.38 

29 

0.0 

0 

3 

1 

1 

U  ADD  I  c     "i  mf 

8  J.  2 

54.8 

69.0 

3.3 

96 

5  + 

38 

23 

35 

5 

0 

0 

0 

0.38 

3.48 

0  .  17 

28 

0.0 

o 

2 

0 

o 

■  ■  Ann  tcnii 

M  UKK  I b  UN 

81.6 

52.5 

67.2 

2.1 

95 

5  + 

34 

23 

57 

5 

0 

0 

0 

3.26 

- 

0,77 

1.91 

29 

0.0 

0 

6 

^ 

1 

MUUrvl  L«""ULL 

77.3 

54.3 

65.8 

2.3 

9  1 

4  + 

34 

2  3 

70 

3 

0 

0 

0 

1.81 

2.49 

1.16 

?9 

0.0 

0 

3 

1 

1 

ATTAUA 
U  1    I  H  W  H 

81.1 

56  .  7 

68.9 

2.7 

96 

5 

41 

2  3 

35 

6 

1 

0 

0.58 

3  •  26 

0.22 

29 

0.0 

0 

2 

0 

0 

PARK  FOREST 

80.2 

55.3 

6T  .  8 

97 

5 

40 

23 

4  7 

4 

1 

0 

0 

0.98 

2,35 

0.63 

17 

0.0 

0 

3 

1 

0 

PONT  I  AC 

80.7 

57.7 

69.  2 

1.7 

94 

5  + 

42 

2  3 

36 

3 

0 

0 

0.  56 

3  ,  06 

0.43 

30 

0  .0 

0 

1 

0 

0 

ROCKFORD 

79.7 

53  .  9M 

66  .  6M 

2.4 

95 

5  + 

35 

2  3 

69 

5 

0 

0 

0 

2.47 

1  .  57 

1.28 

2  9 

0  .0 

0 

6 

1 

1 

ROCKFORD  CAA  AP 

7  7.5 

54  .0 

65.8 

3.2 

96 

6 

37 

23 

74 

4 

0 

0 

0 

2.92 

- 

1.15 

0  .  88 

29 

0  .  0 

0 

8 

2 

0 

SKOKIE  R 

7b.  0 

56.7 

67.4 

94 

5  + 

42 

2  3 

53 

4 

0 

0 

'.1 

0.98 

0  .47 

17 

0  .  0 

0 

4 

0 

0 

STOCKTON 

7  7.1 

52  .4 

64.  8 

92 

5  + 

34 

2  3 

91 

3 

0 

0 

0 

2.15 

2  •  02 

1.03 

29 

0.0 

0 

5 

? 

1 

S  YC  A MOR  E 

78.6 

54.2 

66.4 

2.8 

96 

6 

40 

23 

63 

3 

0 

0 

0 

1.14 

2,91 

0.60 

29 

0.0 

0 

3 

1 

0 

uai  M |  it 

8  2.0 

55.6 

68.8 

3.1 

95 

4  + 

40 

2  2 

45 

6 

0 

0 

' 

1.83 

2.57 

0.78 

29 

0.0 

0 

6 

1 

0 

UAI  IIC  F     A  f\J 

7  6  •  4 

56,1 

66.3 

2.2 

94 

6 

39 

23 

68 

3 

] 

0 

1.03 

2.72 

0.45 

1  7 

0.0 

0 

3 

0 

0 

WHEATON  COLLEGE 

8  0*4 

55.6 

68.  0 

94 

5  + 

4  1 

23 

45 

4 

0 

0 

0 

0.66 

3.30 

0.27 

1  7 

0.0 

0 

1 

0 

0 

D 1 V  I S 1  ON 

67.6 

2.5 

1 .  4y 

2.23 

T 

CENTRAL  DIVISION 

B  LOOM  I NGTON  NORMAL 

86.  1 

57  .  7M 

71  •  9M 

4.6 

98 

4  + 

23 

!  0 

0 

0 

0 

0.  60 

3.39 

0.46 

30 

0.0 

0 

2 

0 

0 

CARL INVI LLE   4  E 

86.7 

57,4 

72.1 

3.1 

104 

5  + 

38 

2  3 

28 

1  1 

0 

0 

0 

2.  14 

1 .  62 

1  .40 

20 

T 

0 

2 

1 

C  HARL  E ST ON 

85.7 

58.  3 

72.0 

3.5 

104 

6 

4  1 

23 

11 

0 

0 

0 

1 .  77 

1  •  90 

1.05 

20 

0.0 

0 

4 

1 

1 

CHENOA 

83.5 

56  •  6 

70.1 

96 

5  + 

38 

2  3 

41 

B 

0 

0 

0 

0.53 

3.11 

0.35 

29 

0.0 

0 

2 

0 

0 

n  a  ww  it  i  f 

\J M  IN  V  1LLC 

84.  7 

56.3 

70.5 

4.7 

102 

5 

36 

2  3 

3  1 

6 

0 

0 

0 

0.62 

2.78 

0.40 

7 

0.0 

0 

2 

0 

0 

U t  L  A  1  UK 

86.9 

57  .  9M 

72  •  4M 

4.2 

104 

5 

41 

22  + 

21 

1 1 

0 

0 

0 

0.  84 

3.14 

0  .44 

30 

0,0 

0 

2 

0 

0 

E  F F 1 NGHAM 

88.0 

58.0 

73,0 

5.7 

105 

4  + 

39 

22 

22 

11 

0 

0 

2.  58 

0.81 

1.22 

20 

0.0 

0 

3 

3 

1 

UK  luobv  1  LLC 

85.2 

59  .  1 

72.2 

3.6 

101 

4 

42 

22 

26 

6 

1  ■■ 

0 

■) 

2.2  2 

2  .  54 

0.85 

30 

0.0 

0 

3 

3 

0 

ljAUAUA 
n  M  V  M  l\  « 

86.  6M 

57  ,  7M 

7  2  •  2  M 

4.2 

99 

6 

39 

23 

30 

' 

0 

0 

1.43 

?.  58 

0.62 

7 

0  .  0 

0 

4 

1 

0 

H I LLSRORO 

88.6 

57.9 

7  3.3 

4.2 

105 

4  + 

38 

23 

28 

11 

1 1 

0 

0 

1 . 45 

2  •  17 

0 . 83 

21 

0.0 

0 

? 

2 

0 

W  l"i("iD  CCT  AM 

84.  2 

57.2 

70.7 

4.0 

102 

6 

40 

23 

29 

7 

0 

0 

0 

0.11 

3.45 

0.04 

29  + 

0.0 

0 

0 

0 

0 

JACK  SONV I LL E 

86.  1 

57.4 

71.8 

3.9 

101 

4 

39 

2  3 

24 

9 

0 

0 

0 

2*76 

1.42 

1.18 

30 

0.0 

0 

3 

3 

1 

J  E  RS  E Y V  I LL  E 

36-  7 

57.2 

72.0 

3.0 

102 

4  + 

38 

23 

34 

12 

0 

0 

0 

3.08 

0*72 

2.22 

20 

T 

0 

5 

1 

1 

L  A   HARP  E 

81.8 

55.9 

68  •  9 

2.0 

95 

6 

39 

22  + 

45 

7 

0 

0 

0 

2.11 

2.17 

0.85 

29 

0  .  0 

0 

5 

2 

0 

L  1  NCOLN 

86.7 

57.0 

71.9 

4.6 

104 

6 

38 

2  3 

2  7 

10 

0 

0 

0 

0.83 

3.31 

0.61 

30 

0.0 

0 

2 

1 

0 

M ATTOON 

85.5 

58  ,  1 

71.8 

4.3 

10  3 

5 

43 

23 

2  7 

10 

0 

0 

0 

1.10 

2.65 

0.61 

19 

T 

0 

2 

1 

0 

MORR I SONV i LLE    1  E 

87.1 

56.3 

71.7 

3.7 

104 

5 

39 

23 

28 

1  1 

0 

0 

0 

1.48 

1.93 

0.70 

20 

0.0 

0 

5 

1 

0 

N  E  WT  ON 

88.  2M 

59  .  0M 

73  .  6M 

5.1 

105 

5 

1  9 

0 

D 

0 

2.45 

1.17 

1  .  85 

20 

0.0 

0 

2 

1 

1 

PAL  EST  I NE 

87.5 

58.8 

73.2 

3.4 

107 

4  + 

44 

23 

13 

13 

0 

0 

0 

4.  52 

1.03 

1  .84 

20 

T 

0 

3 

3 

2 

86.  1 

56,8 

72.5 

3.8 

105 

5 

43 

23 

23 

9 

0 

0 

0 

2.93 

- 

0.63 

1  .72 

7 

0.0 

0 

3 

2 

2 

PARIS  WATERWORKS 

86.  4 

57.  7 

72.1 

4.1 

105 

5 

41 

23 

28 

li", 

0 

0 

0 

1.43 

2.  22 

1  .10 

20 

0.0 

0 

3 

1 

l! 

PEOR 1  A   WB  AP  R 

61. C 

57.1 

69.  1 

2.8 

96 

5 

42 

22 

36 

6 

0 

0 

0 

0.M3 

- 

2.80 

0.39 

28 

0.0 

0 

3 

0 

0 

QU  I  NCY 

84.  6 

59.9 

72.3 

3.0 

102 

4  + 

42 

22  + 

25 

10 

0 

0 

0 

1.55 

3.00 

0.56 

20 

T 

0 

5 

1 

0 

OUlNCY   CAA  AP 

83.4 

57.  1 

70.3 

98 

4  + 

39 

22 

33 

7 

0 

0 

0 

2.04 

- 

2.  52 

0.87 

19 

0.0 

0 

4 

1 

0 

R  A  N  T  OUL   CH  A NUT E   AF  RASE 

82.3 

58.8 

70.6 

100 

5 

45 

22 

2  8 

5 

0 

0 

0 

0.14 

3.41 

0.05 

6  + 

0*0 

0 

0 

c 

0 

ROBERTS    3  N 

84.5 

57.0 

70.  8 

4 . 5 

101 

5  + 

36 

2  3 

34 

8 

0 

0 

0 

0.11 

0 

0 

RUSHVI LLE 

84.9 

57,5 

71.2 

3.3 

101 

5 

39 

2  2 

3  1 

6 

0 

0 

0 

2.06 

2.21 

0.65 

An 
0*0 

0 

7 

4 

0 

SPRINGFIELD  WB   AP  R 

64.  7 

58.5' 

71.6 

4.7 

100 

4  + 

4  1 

2  2 

33 

7 

0 

0 

0 

0.91 

2.  99 

0.6C 

19 

0.0 

0 

2 

] 

0 

TABLE  GROVE 

8  3.6 

58  •  1 

7u.  9 

3.2 

99 

4  + 

4  1 

22 

30 

9 

0 

0 

0 

2.05 

2.01 

1.02 

29 

0*0 

0 

4 

1 

1 

TUSCOLA 

86.5 

56.8 

71.7 

102 

4 

43 

22 

22 

1 1 

0 

0 

0 

0.97 

2.71 

0.44 

z 

0 

3 

( 

0 

U  R  BAN A 

84.8 

57  #6 

71.2 

4.6 

101 

5 

44 

22  + 

25 

8 

0 

0 

0 

0*25 

3.10 

0  .  09 

29  + 

0  ■  0 

0 

C 

0 

VANDAL  I A   CAA  AP 

8  7.0 

55.6 

71.3 

104 

4  + 

4  1 

23 

30 

1 1 

0 

0 

0 

1.90 

1.31 

19 

0*0 

0 

2 

t 

1 

V  I  RDEN 

66.0 

58.9 

72.5 

101 

4  + 

43 

2  2 

23 

11 

0 

0 

0 

2.43 

1  •  34 

0  .  66 

20 

T 

0 

' 

3 

0 

W ATSEK A 

82.1 

56.4 

69.  3 

98 

6 

39 

2  3 

35 

5 

0 

c 

0 

0.23 

3.41 

0.0? 

29 

0*0 

0 

C 

( 

0 

WHITE   HALL    1  E 

86.3 

57.5 

71.9 

3.3 

102 

4 

40 

2  3 

25 

11 

0 

0 

0.67 

3.51 

0.56 

30 

0.0 

0 

] 

] 

0 

W I NDSOR 

8  7  .  9M 

58  ■  1M 

7  3.0M 

5.0 

106 

5 

40 

23 

30 

11 

0 

0 

0 

1.02 

2.81 

0  .  80 

20 

0*0 

0 

2 

] 

0 

D  I  V  I  S I  ON 

71.6 

3.7 

1.51 

2.19 

T 

SOUTHERN  DIVISION 

A  LB  I  ON 

86.5 

58.6 

72.6 

101 

c, 

43 

23 

14 

1  ' 

0 

0 

0 

3.  39 

0.01 

1.62 

20 

0*0 

0 

6 

2 

1 

ALTON   DAM  26 

86*6 

62  .0 

74.3 

103 

4  + 

50 

23 

8 

12 

0 

0 

0 

3.10 

0.58 

1  .90 

20 

0.0 

0 

2 

2 

2 

ANNA      1  NW 

87.5 

59  .  8 

73.7 

2 . 0 

103 

5 

44 

23 

13 

12 

0 

0 

0 

5.  52 

1*63 

3.48 

20 

0  •  0 

0 

5 

1 

BELLEVILLE    SCOTT   AF  BASE 

86.4 

61  ,2 

73.8 

3.7 

103 

5 

48 

23 

12 

1 1 

0 

0 

0 

5.  39 

1.72 

3.62 

20 

0.0 

0 

2 

2 

2 

CAIRO  WB   CITY  R 

88.  1 

64  .  7 

76.4 

3.4 

103 

5 

52 

22  + 

3 

13 

° 

0 

0 

3.  56 

0.24 

2.63 

20 

0.0 

0 

2 

1 

CARBONDALE    StWAGE  PLANT 

87.9 

55.  3M 

71. 6M 

0.2 

104 

5 

39 

23 

2  7 

13 

0 

0 

0 

4.65 

0.  88 

2.36 

21 

0*0 

0 

5 

3 

2 

88.2M 

60,  3M 

74.  3M 

4.6 

105 

4 

42 

23 

14 

0 

0 

0 

5.15 

1.75 

2.71 

20 

0.0 

0 

; 

2 

^  UnU C  N    £  J 

87.7 

55.2 

7  1.5 

1  0  1 

5 

38 

22 

26 

13 

0 

0 

0 

5.25 

2  .40 

20 

0.0 

0 

" 

2 

EJU    U  UU 1 N    £  b 

88.4 

59,  7M 

74.  1M 

3.1 

103 

5 

40 

23 

16 

13 

0 

[ 

0 

2.  59 

0.66 

1.55 

?1 

0.0 

0 

1 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

89.  2M 

6  1  .  8M 

7  5.  5M 

4.3 

107 

4  + 

44 

22 

10 

16 

0 

I 

0 

4.51 

1.01 

3.56 

20 

T 

0 

1 

t  L  1  ZABE  THTOWfJ 

89.  3 

61.0 

75.2 

106 

5 

46 

22  + 

9 

16 

0 

0 

0 

2.  15 

- 

1.31 

1.07 

21 

0.0 

0 

■ 

1 

FA  1  P  F  I F  1  H 
rMIrr  1  C L  U 

85.4 

58.6 

72. U 

1  .  1 

102 

5 

42 

23 

20 

t 

1 

0 

0 

3.02 

0.  50 

2.24 

20 

T 

0 

< 

: 

1 

86.  7 

59.6 

7  3.2 

3.9 

104 

5 

44 

23 

14 

10 

0 

0 

0 

3.67 

0.20 

2.44 

20 

0,0 

0 

1 

GOLCONDA   DAM  51 

86.  5M 

60,  8M 

7  3.  7M 

2.3 

102 

S 

46 

22 

16 

0 

0 

0 

7.94 

0.62 

1.5? 

21 

0*0 

0 

i 

1 

GREENVI LLE 

86.4 

59.  9 

73.2 

3.4 

104 

5 

45 

22 

20 

1  1 

0 

0 

0 

1.65 

1.85 

1.2C 

20 

0.0 

0 

i 

1 

HARR ISBURG 

86.8 

58  .0 

7  3.4 

1.4 

105 

5 

40 

23 

17 

1  ' 

0 

0 

0 

2.91 

0.4? 

1  .6C 

20 

0.0 

0 

] 

1 

MAKANDA    1  NW 

86. 0M 

61.5 

7  3.  8M 

40 

22 

21 

1  1 

1 

; 

0 

2.96 

1.21 

21 

0,0 

0 

f 

1 

MC  LEANSBORO 

88.6 

59.  1 

74.0 

3.0 

105 

5 

44 

23 

12 

14 

0 

0 

0 

4.83 

1.23 

3.7^ 

20 

0.0 

0 

t 

1 

MT   CARMEL  WATERWORKS 

87.7 

103 

5 

13 

0 

c 

0 

3.7C 

0.25 

0.0 

0 

MOUNT   VFRNON  4  N 

86.  5 

59.9 

73.2 

2.7 

103 

5 

43 

23 

18 

12 

0 

] 

0 

4.  49 

0.9S 

2.6F 

20 

0.0 

0 

; 

2 

NEW   BURNS  I  OF 

8  7.9 

59.3 

73.6 

2.7 

104 

5 

40 

23 

22 

14. 

0 

c 

c 

3.oe 

0.5C 

1.7? 

21 

0.0 

0 

1 

OLNEY   RADIO   STAT  I  ON 

SPARTA 

39.  7 

ol  .4 

75.6 

104 

43 

23 

14 

L< 

0 

c 

c 

3.3C 

0.01 

1  ,7t 

21 

0*0 

0 

; 

2 

D 1 VI  SI  ON 

73.7 

3.0 

3.72 

0.2? 

T 

STATE 

70.8 

3.1 

2.03 

1.61 

T 

Precipitation 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALB  ION 
ALE  DO 

ALTON  OAM  2b 
ANNA      )  NW 


ANT IOCH 

arlington  heights  «.  sse 

aurora  collfgf 

Avon 

BARRY 

BEARDS  TOWN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASF 

BfNTLEY 

BFNTON 

BLOOM | NGTON 

BLOOMINGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
BROOKPORT  OAM  52 
CAI RO  WB  C ITV  R 

CANTON 

CARBONDALF    SEWAGE  PLANT 
CARL  INV  1LLE   4  E 
CARLVLE 
C ARM  | 

CASEY 

CENTRAL  [A  <,  N 

Chandler v i ll  e 

CHANNAHON  ORESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CHFNOA 
CHESTER 

CHICAGO  UN  I VERS  I TV 
CHICAGO  WB  AP  ft 
CHICAGO  wB  CITV  R 

CHILL ICOTME 
C1CFRO 
CLINTON   1  S 
COBDFN  ?  S 
DANVILLF 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

01  XON 

OU  QUO  IN  7  S 

CAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EDWARDSVILLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

EL  1 Z Afl£  ThTOWN 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1954 


1.5? 
10. OA 
1 .30 


1.11 
1.16 
.3? 


Day  of  month 


io    n  12 


13     14  15 


25  i  26  27 


.14    1.3?  2. 
1.40 
2.71  ?. 
1.30  2. 


28     29  30 


FREE  PORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  DAM  U 

GALFNA 

GALES«URG 
GAL  VA 
\  GENESEO 

GIBSON  CITV 

GLADSTONE:    OAM  18 
GLENDALE  E»P  FARM 
GOLCONDA  OAM  S 1 
C3LDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER   2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GH 1 0LE  Y 

GR  IGGSVILLE 

HARDIN 
HARR ISflURG 

HARR [ S BURG  DISPOSAL  PL 

HAVANA 

HAVANA   NO  2 

HlLLSBORO 
HOOPFSTON 

HliTSHNVILLF   POWER  PLANT 

111 inois  citv  oam  i6 

JACKSONVILLE 

JERStYV ILLE 

JOLIET  BRANDON  ROAD 

JOL 1 E  T 

KANKAKEE 

KANKAKEE  4  NW 

KE  ITHSBURG 
KEWANEE 
LA  HARPE 
LANARK 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALCF    1  S 
L AWRENCE V  I LLE 
LE  ROY 
LINCOLN 
MACK  INAW 

MACOMB 

MAKANOA    1  NW 

MARFNGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MAT TOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEDORA 

MlNONK 

MOL INE   WR  AP  Ry 

MONMOUTH 

MONT ICELLO 

MORRIS 

MORRIS   3  NE 
MORR I  SON 

MORR ISONVILLE   I  E 
MT  CARMEL  WATERWORKS 
MOUNT  CARROLL 


.19 
.67 
.05 


.0?  .18 

.02  .02 
.03 


•  02 

T  .0 
.03  T 


.37  2.16 
1.10 
1.20 


1.16 
1.60 
.06  1.75 


.17  1.79 
2.12 
.21  1.43 


p*«  r«f»r«ne#  ootmm  following  SUtloi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


mount  OLIVE  2  NE 

MOUNT   PIJLASK  I 
MOIINT    STEJRL  1  NG 
MOUNT    VERNON   4  N 
NASMVlLLt    3  NW 

Nt  MARK    7  E 

NEW   BOSTON   OAM    1 7 

NFW  BOSTON 

NFw  ft'  IRNS  I  DF 

NEWTON 

OLNEY  RAD  I  0  STATION 
ORECuN  WATERWORKS 
OTTAWA 
PALEST INL 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 
PARK  FORtST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PKOR IA  WB  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT f AC 

t-RA  1 R  I E  DU  ROCMFR 

PHINtFVtLLF    2  NW 
QtllNCY 

QUlNCY  CAA  AP 
0U1NC.Y  DAM  21 
OUINLY  MLMORIAL  BRIDGE 

RANTOUL  CHANim    AF  «ASF 

Rt  O  «Ui) 

ROHERTS  3  N 

ROCHE LL6 

ROCKFORO 

ROCKF'jRO  4  NF 
ROC K K OR')  CAA  AP 
ROCKPORT 
RUSHVILLt 


STt 


Sit 


SALE" 

SHA WNF  E  TOWN  NFW  TOWN 

5IDFLL 

SKOK  IE 

SPARTA 


A  P 


SPR  INGF ItLD  1 
STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORF 
TABLE  GROVF 

TAVLORV 1LLE 
T  I  SK  ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URHANA  ENO  CAMPUS 
IITICA    STARVED  ROCK  OAM 
VANDAL IA  CAA  AP 
VlROf/N 
WALNUT 

WARSAW 
WATFRLOO 
WATSFKA 
WAUKbGAtM 
WAYNE  CITY 

WHF  A  TON  COLL  EOF 
WHITE  HALL    1  E 
Wl LCO* 
WINDSOR 


1  .4? 

.on 


2.93 
1.43 


1  .IS* 
.56 
1  .91 


.67 
1.0? 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1934 


Day  of  month 


16     17  18 


1.10  .15 


.01  .01 
.18 


,10     .85  .91 


1.25  1.37 


.50  1.83  .69 
T  .21  2.10 

T  .39  .12 

.06 

.18  1.10  1.75 
„t>0  .03 


22     23     24     25     26  27 


28  :  29  30 


.17  .97 
.36  1.33 
.19 


. 70  1 .03   1 .70 


I"  .06 
.18  .20 
.16  1.28 


B—  r«f*r«i»c«  notn  follonlos  Station  Indam. 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1954 


Day    Ol  Month 


OISDDD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

111 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ALBION 

MAX 

83 

93 

94 

100 

101 

90 

8? 

68 

85 

76 

78 

82 

90 

95 

92 

96 

95 

91 

93 

60 

71 

71 

77 

84 

80 

85 

89 

90 

84 

80 

M  1  N 

53 

58 

64 

63 

66 

66 

65 

60 

53 

64 

52 

47 

50 

58 

59 

60 

6  S 

6  s 

65 

59 

54 

45 

43 

47 

57 

66 

66 

59 

71 

67 

ALE  DO 

MAX 

83 

91 

82 

96 

96 

97 

8? 

75 

74 

69 

74 

76 

85 

84 

71 

B9 

91 

92 

82 

80 

75 

66 

74 

82 

80 

86 

89 

B4 

82 

78 

M  t  N 

54 

65 

57 

57 

62 

65 

6? 

48 

49 

56 

49 

46 

56 

59 

54 

54 

61 

6  1 

1  h 

52 

46 

39 

40 

46 

51 

49 

52 

53 

63 

62 

ALTON  DAM  26 

MAX 

90 

97 

94 

103 

103 

101 

83 

83 

84 

75 

78 

62 

91 

92 

83 

96 

96 

92 

93 

Bl 

70 

70 

75 

84 

75 

86 

88 

89 

65 

60 

MIN 

60 

65 

73 

70 

70 

73 

69 

58 

61 

60 

53 

55 

60 

64 

57 

63 

68 

72 

56 

52 

55 

52 

50 

52 

60 

64 

58 

68 

71 

70 

ANNA    1  NW 

MAX 

85 

93 

101 

100 

103 

101 

83 

89 

88 

83 

78 

80 

90 

95 

95 

96 

94 

85 

96 

86 

72 

73 

75 

82 

76 

86 

88 

91 

60 

Bl 

MIN 

53 

58 

66 

65 

63 

69 

70 

65 

55 

61 

51 

49 

51 

58 

60 

62 

63 

69 

63 

54 

45 

44 

49 

59 

61 

5  7 

64 

69 

68 

ANT IOCH 

MAX 

79 

87 

79 

88 

91 

92 

80 

71 

68 

65 

69 

73 

68 

71 

66 

67 

81 

7? 

79 

73 

66 

61 

65 

73 

74 

75 

86 

72 

79 

7B 

MIN 

54 

66 

56 

57 

66 

6? 

65 

50 

53 

57 

48 

48 

57 

60 

58 

53 

58 

6 

60 

49 

46 

44 

4  1 

48 

5  1 

5  3 

5  1 

55 

6  1 

65 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

80 

86 

81 

91 

93 

94 

61 

70 

73 

65 

70 

75 

79 

77 

7  5 

75 

86 

89 

82 

81 

71 

66 

69 

75 

78 

81 

87 

69 

80 

78 

MIN 

50 

62 

3 

56 

56 

62 

62 

46 

50 

48 

4  3 

40 

56 

60 

59 

48 

56 

63 

57 

46 

43 

37 

37 

43 

44 

46 

48 

53 

62 

64 

BELLEVILLE   SCOTT   AF  BASE 

MAX 

87 

100 

96 

102 

103 

]  C  7 

84 

85 

89 

72 

77 

82 

90 

95 

87 

97 

93 

87 

96 

73 

67 

69 

76 

82 

75 

83 

87 

90 

85 

80 

MIN 

6 

6  1 

72 

68 

65 

71 

70 

60 

58 

59 

54 

5 1 

53 

61 

6  2 

62 

64 

62 

64 

4 

51 

46 

50 

63 

62 

56 

6  7 

70 

70 

BLOOM INGTON  NORMAL 

MAX 

82 

93 

93 

98 

98 

98 

97 

77 

75 

77 

75 

85 

86 

92 

88 

87 

92 

92 

90 

85 

84 

69 

74 

81 

79 

86 

89 

86 

66 

85 

MIN 

61 

71 

69 

50 

53 

56 

59 

65 

6  3 

62 

68 

64 

52 

48 

4  1 

4? 

50 

5  0 

54 

6? 

CAIRO  WB  CITY 

MAX 

85 

93 

101 

101 

103 

1  00 

83 

90 

89 

81 

78 

81 

90 

94 

94 

93 

92 

89 

96 

86 

73 

73 

75 

84 

87 

88 

89 

92 

62 

61 

MIN 

61 

62 

69 

69 

70 

74 

72 

66 

61 

63 

57 

57 

60 

62 

65 

67 

7 1 

74 

67 

58 

52 

** 

56 

60 

65 

63 

70 

70 

7  1 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 

86 

93 

101 

101 

104 

1  00 

87 

88 

88 

79 

78 

80 

90 

96 

91 

98 

96 

86 

97 

89 

72 

72 

76 

85 

75 

78 

90 

92 

84 

84 

MIN 

48 

5  2 

59 

60 

58 

64 

62 

63 

49 

62 

53 

43 

46 

50 

54 

54 

65 

69 

4  7 

42 

39 

41 

56 

62 

5  1 

59 

71 

68 

CARL  INV  ILLE   4  E 

MAX 

85 

100 

93 

103 

104 

104 

90 

81 

86 

76 

78 

81 

89 

95 

84 

98 

97 

91 

95 

81 

66 

69 

73 

81 

77 

85 

88 

86 

84 

7B 

MIN 

50 

5  9 

65 

64 

62 

66 

69 

54 

55 

55 

46 

44 

53 

65 

58 

58 

62 

68 

68 

58 

5  1 

42 

38 

48 

56 

58 

49 

60 

72 

68 

CARLVLE 

MAX 

88 

99 

96 

105 

104 

101 

93 

86 

91 

83 

80 

84 

92 

100 

99 

97 

96 

86 

70 

67 

76 

75 

83 

76 

84 

88 

B9 

86 

63 

MIN 

63 

6  1 

6  t 

67 

67 

63 

72 

58 

58 

61 

61 

47 

52 

61 

59 

63 

66 

72 

60 

54 

46 

42 

47 

60 

61 

53 

61 

73 

7  1 

CHARLESTON 

MAX 

80 

86 

96 

91 

102 

104 

98 

86 

64 

87 

70 

70 

81 

89 

94 

87 

95 

97 

90 

92 

78 

64 

69 

75 

82 

80 

86 

90 

82 

85 

MIN 

51 

6  1 

64 

66 

67 

70 

71 

53 

53 

59 

53 

50 

50 

63 

62 

5  7 

64 

6  7 

71 

59 

52 

44 

41 

50 

58 

50 

52 

59 

64 

69 

CHE NOA 

MAX 

80 

91 

en 

95 

96 

96 

94 

76 

77 

74 

72 

77 

84 

92 

82 

83 

90 

90 

89 

85 

78 

67 

73 

80 

79 

84 

89 

83 

83 

79 

MIN 

65 

65 

56 

61 

66 

70 

68 

46 

5  1 

58 

46 

44 

64 

65 

62 

56 

62 

6  7 

64 

50 

42 

40 

38 

47 

52 

52 

55 

55 

66 

65 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

80 

85 

72 

92 

95 

94 

82 

67 

74 

65 

65 

74 

72 

73 

70 

68 

83 

82 

8.2 

74 

66 

64 

64 

76 

74 

79 

87 

74 

78 

77 

MIN 

59 

66 

64 

63 

71 

70 

63 

57 

62 

60 

57 

53 

62 

63 

61 

59 

63 

6  7 

64 

58 

49 

49 

48 

51 

58 

58 

57 

61 

67 

66 

CHICAGO  WB  AP 

MAX 

82 

88 

77 

95 

97 

97 

63 

70 

77 

65 

70 

78 

80 

77 

74 

74 

87 

89 

85 

B5 

69 

66 

71 

80 

78 

62 

89 

73 

80 

78 

MIN 

5 

69 

6  1 

62 

70 

69 

60 

55 

56 

57 

54 

49 

6  1 

65 

6  1 

55 

63 

67 

63 

46 

4 

49 

56 

58 

55 

61 

68 

66 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

81 

87 

7« 

93 

96 

95 

85 

67 

?7 

66 

66 

7B 

71 

73 

71 

67 

83 

81 

83 

74 

69 

66 

63 

77 

74 

79 

87 

75 

80 

77 

M  IN 

61 

70 

6  5 

66 

72 

71 

63 

58 

G  7 

60 

58 

58 

63 

65 

61 

59 

64 

6 

67 

63 

50 

49 

51 

55 

59 

60 

60 

66 

70 

67 

C  I C  E  RO 

MA  X 

81 

88 

Bl 

94 

98 

97 

85 

72 

75 

71 

71 

7fi 

76 

76 

76 

74 

85 

85 

85 

83 

70 

69 

70 

78 

81 

83 

89 

76 

60 

79 

MIN 

54 

66 

5  B 

61 

67 

67 

68 

52 

5  A 

59 

5 1 

47 

59 

62 

59 

52 

62 

66 

64 

51 

46 

4 

43 

47 

53 

55 

53 

58 

65 

67 

COBDEN   2  S 

MAX 

84 

91 

00 

99 

101 

100 

84 

96 

97 

81 

77 

82 

89 

93 

94 

96 

91 

85 

95 

67 

70 

70 

76 

82 

83 

85 

87 

91 

83 

60 

M  IN 

49 

52 

61 

60 

59 

64 

65 

61 

52 

63 

50 

46 

46 

51 

51 

58 

60 

64 

66 

61 

52 

38 

40 

44 

47 

52 

52 

58 

66 

65 

DANV ILLE 

MAX 

83 

96 

B6 

101 

102 

1  00 

88 

78 

84 

75 

72 

77 

84 

89 

89 

86 

89 

92 

87 

80 

69 

7S 

73 

81 

8? 

87 

90 

80 

86 

79 

MIN 

51 

59 

60 

61 

69 

G  3 

68 

54 

5  1 

59 

51 

<. : 

53 

60 

61 

5  3 

61 

67 

69 

62 

50 

45 

36 

43 

59 

48 

47 

53 

68 

6  7 

DECATUR 

MAX 

85 

98 

90 

102 

104 

I  0  3 

87 

81 

85 

75 

77 

82 

84 

95 

88 

95 

97 

90 

85 

82 

69 

74 

77 

83 

84 

90 

93 

84 

89 

79 

MIN 

54 

64 

G  i 

67 

7  1 

71 

53 

5  5 

55 

50 

4g 

58 

57 

60 

55 

65 

68 

70 

57 

49 

41 

41 

52 

56 

49 

50 

62 

68 

68 

DIXON 

MAX 

80 

86 

7B 

93 

92 

14 

82 

76 

70 

63 

70 

i' 

77 

80 

78 

75 

86 

89 

86 

61 

66 

65 

69 

79 

77 

81 

87 

74 

78 

76 

MIN 

54 

66 

56 

59 

63 

G  5 

66 

4  7 

5  7 

57 

47 

46 

58 

62 

59 

51 

59 

65 

56 

49 

45 

40 

38 

48 

47 

48 

49 

57 

63 

65 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 

88 

95 

98 

102 

103 

i  go 

95 

89 

HQ 

61 

79 

81 

90 

97 

93 

97 

94 

89 

96 

80 

70 

75 

76 

84 

77 

86 

89 

92 

85 

82 

MIN 

68 

6  8 

6  I 

65 

62 

64 

59 

55 

64 

50 

5  ? 

48 

55 

63 

68 

62 

65 

72 

64 

50 

50 

40 

44 

57 

61 

62 

62 

71 

68 

EAST   ST  LOOIS   PARKS  COL 

MAX 

90 

104 

IOC 

107 

107 

]  0  7 

69 

90 

90 

80 

78 

83 

92 

97 

86 

95 

98 

94 

77 

68 

75 

75 

B3 

65 

87 

89 

91 

92 

61 

MIN 

54 

63 

69 

63 

^B 

69 

59 

59 

58 

53 

52 

56 

66 

62 

70 

62 

56 

bl 

54 

6 

72 

69 

EFF 1 NGHAM 

MA  X 

88 

99 

96 

105 

105 

10? 

96 

85 

88 

73 

78 

86 

84 

97 

93 

98 

97 

86 

93 

79 

72 

64 

77 

8? 

64 

86 

89 

87 

65 

85 

MIN 

51 

60 

67 

65 

71 

68 

66 

55 

6  1 

58 

46 

44 

52 

61 

6  1 

8 

63 

3 

6 1 

59 

42 

44 

57 

50 

49 

60 

69 

68 

EL  1 2 ABE  THTOWN 

MAX 

83 

95 

101 

102 

106 

1  00 

98 

91 

90 

85 

80 

81 

91 

95 

97 

97 

92 

89 

98 

93 

71 

72 

77 

85 

60 

84 

88 

91 

85 

81 

MIN 

54 

57 

68 

66 

66 

70 

62 

68 

59 

68 

57 

52 

54 

56 

59 

63 

65 

9 

74 

63 

58 

* 

46 

50 

57 

6 

58 

62 

70 

69 

FAIRFIELD 

MAX 

81 

93 

91 

101 

10? 

95 

85 

82 

B  5 

77 

76 

70 

89 

94 

89 

94 

95 

87 

95 

78 

67 

68 

73 

62 

80 

82 

87 

89 

85 

80 

MIN 

52 

56 

65 

63 

59 

67 

68 

62 

56 

63 

54 

50 

53 

53 

58 

62 

66 

72 

62 

56 

46 

42 

45 

59 

62 

62 

57 

72 

68 

FLORA 

MAX 

85 

96 

9B 

103 

104 

96 

88 

86 

86 

76 

78 

82 

89 

96 

91 

97 

95 

85 

93 

75 

68 

70 

76 

83 

78 

85 

88 

88 

85 

80 

MIN 

52 

6  0 

70 

64 

64 

7  Q 

68 

60 

55 

62 

53 

49 

52 

57 

66 

60 

63 

66 

72 

61 

55 

46 

44 

46 

6  1 

62 

52 

59 

69 

68 

FREE  PORT 

MAX 

79 

87 

76 

90 

91 

92 

83 

70 

67 

64 

69 

73 

70 

76 

69 

71 

83 

85 

79 

77 

66 

62 

67 

75 

75 

76 

86 

73 

78 

76 

M  1  N 

51 

66 

53 

60 

67 

64 

66 

46 

51 

57 

45 

46 

57 

59 

56 

54 

58 

63 

55 

45 

44 

40 

34 

48 

45 

48 

4  7 

47 

61 

59 

FULTON  DAM  13 

MAX 

80 

87 

BO 

90 

91 

91 

62 

71 

67 

67 

71 

75 

76 

80 

72 

75 

86 

88 

81 

79 

71 

64 

73 

78 

61 

80 

85 

73 

60 

79 

M  1  N 

59 

69 

63 

61 

65 

67 

66 

55 

55 

59 

55 

51 

60 

62 

60 

54 

60 

66 

59 

52 

49 

43 

4  1 

46 

5  1 

54 

52 

6  1 

63 

62 

GALESBURG 

MAX 

82 

89 

Bl 

94 

95 

95 

61 

75 

71 

70 

72 

77 

84 

84 

74 

83 

93 

91 

78 

85 

63 

67 

74 

81 

80 

85 

87 

77 

6? 

76 

MIN 

54 

64 

55 

63 

65 

12 

57 

49 

55 

51 

46 

50 

58 

62 

57 

55 

62 

67 

55 

53 

4  7 

37 

42 

51 

48 

49 

54 

61 

63 

58 

GALVA 

MAX 

83 

89 

85 

95 

96 

96 

8? 

78 

7  1 

67 

73 

77 

85 

87 

75 

79 

93 

93 

80 

84 

75 

67 

76 

8? 

80 

85 

11 

84 

83 

79 

MIN 

54 

64 

55 

60 

64 

66 

62 

48 

*7  7 

56 

46 

46 

55 

59 

60 

52 

59 

64 

57 

53 

44 

38 

42 

44 

50 

51 

53 

6? 

6? 

66 

GOLCONDA  DAM  51 

MAX 

84 

92 

99 

98 

102 

96 

80 

64 

81 

RO 

88 

92 

94 

95 

90 

94 

96 

84 

7? 

70 

72 

82 

80 

82 

86 

90 

78 

82 

MIN 

6 

57 

66 

66 

68 

66 

68 

66 

65 

56 

54 

56 

60 

60 

58 

68 

4 

0 

6? 

2 

46 

48 

50 

58 

64 

58 

6? 

68 

68 

GREENV 1 LLE 

MAX 

85 

98 

93 

107 

104 

99 

90 

82 

R7 

81 

77 

81 

89 

95 

B6 

95 

94 

69 

93 

78 

69 

68 

72 

80 

78 

82 

86 

86 

93 

81 

MIN 

56 

5  9 

69 

67 

6  7 

71 

71 

57 

56 

59 

50 

50 

55 

6  1 

58 

59 

65 

67 

72 

5  7 

5 1 

45 

46 

50 

60 

6  1 

56 

64 

70 

68 

GRIGGSVILLE 

MAX 

86 

98 

90 

101 

100 

99 

87 

76 

80 

74 

75 

80 

88 

86 

77 

95 

95 

02 

88 

B3 

68 

69 

75 

84 

79 

65 

87 

84 

88 

87 

MIN 

6  5 

64 

64 

65 

7? 

68 

52 

65 

54 

49 

49 

58 

66 

57 

55 

43 

48 

56 

59 

60 

63 

65 

66 

HARR IS8URG 

MAX 

99 

103 

105 

96 

87 

88 

88 

6 1 

81 

92 

96 

94 

MIN 

51 

53 

63 

63 

61 

68 

68 

66 

53 

66 

54 

45 

46 

53 

58 

59 

62 

65 

7  3 

63 

56 

43 

40 

43 

53 

63 

53 

57 

71 

69 

HAVANA 

MAX 

84 

95 

85 

98 

98 

99 

86 

93 

95 

95 

90 

86 

71 

68 

76 

83 

80 

87 

90 

84 

84 

7B 

MIN 

55 

63 

61 

63 

65 

65 

63 

58 

67 

6  7 

64 

51 

49 

42 

39 

46 

55 

49 

5? 

63 

65 

67 

HILLSBORO 

MAX 

86 

100 

96 

105 

105 

1  04 

95 

85 

89 

81 

79 

83 

90 

98 

88 

99 

96 

89 

95 

88 

65 

70 

76 

82 

79 

86 

88 

86 

88 

88 

MIN 

48 

60 

67 

68 

64 

68 

71 

54 

55 

58 

49 

43 

54 

63 

58 

59 

60 

68 

72 

64 

51 

43 

38 

44 

57 

57 

49 

57 

69 

69 

HOOPt jTON 

MAX 

B2 

94 

87 

100 

100 

10? 

86 

78 

8? 

75 

71 

78 

86 

90 

83 

83 

88 

94 

84 

83 

73 

70 

73 

a? 

80 

B5 

91 

82 

86 

78 

MIN 

53 

61 

57 

60 

70 

71 

71 

52 

50 

58 

47 

44 

56 

63 

61 

53 

60 

68 

71 

52 

52 

44 

40 

46 

54 

52 

54 

59 

69 

68 

See  reference  ooxei  following  Station  Index. 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  1954 


Day    Ol  Month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  [ 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACKSONVILLE 

MAX 

8  7 

98 

98 

101 

:  do 

1  00 

98 

81 

79 

74 

75 

80 

88 

87 

8  0 

95 

95 

93 

86 

83 

72 

69 

75 

82 

77 

85 

88 

85 

88 

83 

MIN 

53 

62 

64 

64 

64 

66 

66 

54 

56 

55 

48 

48 

56 

62 

59 

58 

65 

66 

68 

55 

51 

42 

39 

48 

57 

52 

50 

62 

65 

66 

JERSEYV ILLE 

MAX 

86 

98 

98 

102 

102 

101 

98 

81 

83 

82 

77 

80 

90 

92 

81 

96 

95 

95 

92 

68 

67 

69 

73 

81 

77 

84 

85 

85 

84 

60 

MIN 

50 

61 

64 

65 

70 

71 

68 

53 

52 

53 

45 

43 

54 

62 

54 

53 

66 

68 

70 

58 

50 

41 

38 

57 

58 

53 

64 

68 

64 

JOL  IET 

MAX 

8 1 

8  8 

64 

94 

96 

96 

92 

60 

76 

72 

72 

77 

80 

83 

79 

76 

87 

9? 

88 

83 

7R 

66 

70 

80 

79 

82 

89 

60 

79 

78 

MIN 

55 

.,r. 

56 

56 

66 

65 

62 

51 

53 

60 

50 

45 

59 

62 

59 

52 

62 

65 

64 

52 

43 

44 

42 

46 

53 

54 

5? 

58 

66 

66 

KANKAKEE 

MAX 

80 

B9 

83 

94 

96 

95 

85 

77 

76 

7  1 

71 

75 

80 

86 

79 

78 

86 

89 

84 

83 

76 

67 

70 

79 

78 

84 

87 

81 

79 

77 

MIN 

55 

65 

58 

59 

67 

66 

70 

53 

51 

60 

51 

46 

58 

69 

62 

53 

62 

66 

66 

52 

54 

45 

41 

44 

54 

55 

50 

57 

65 

67 

KANKAKEE   4  NW 

MAX 

80 

88 

80 

93 

97 

98 

85 

76 

76 

70 

70 

76 

82 

86 

80 

78 

86 

92 

85 

85 

75 

66 

71 

80 

80 

83 

91 

83 

78 

78 

MIN 

52 

62 

55 

58 

61 

64 

68 

49 

51 

59 

47 

42 

56 

60 

6  1 

51 

60 

63 

6  3 

47 

46 

41 

37 

43 

51 

53 

48 

55 

65 

67 

KEWANEE 

MAX 

82 

88 

80 

95 

95 

96 

87 

73 

72 

65 

71 

82 

85 

83 

77 

93 

92 

83 

80 

75 

65 

71 

62 

78 

84 

89 

81 

60 

75 

M  1  N 

51 

61 

53 

56 

60 

61 

46 

49 

53 

44 

42 

54 

56 

47 

53 

59 

52 

47 

40 

36 

34 

39 

44 

50 

47 

56 

56 

60 

LA  HARPF 

MAX 

81 

92 

B2 

94 

94 

95 

87 

75 

71 

69 

73 

78 

85 

84 

73 

87 

93 

91 

82 

83 

70 

64 

73 

B4 

76 

88 

91 

80 

82 

77 

MIN 

56 

63 

56 

63 

68 

69 

67 

48 

56 

55 

47 

SO 

55 

63 

60 

57 

67 

69 

52 

48 

47 

39 

39 

41 

50 

49 

55 

63 

62 

63 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

83 

91 

80 

95 

97 

97 

84 

76 

76 

66 

73 

79 

85 

90 

76 

81 

92 

93 

83 

64 

73 

67 

74 

81 

80 

84 

90 

76 

60 

77 

MIN 

55 

66 

57 

60 

S3 

67 

65 

49 

54 

58 

48 

45 

60 

61 

63 

52 

62 

65 

62 

51 

47 

43 

40 

45 

51 

54 

50 

60 

65 

66 

L  INCOLN 

MAX 

86 

98 

87 

102 

103 

1  04 

89 

81 

62 

72 

76 

82 

89 

94 

85 

93 

98 

94 

86 

85 

70 

71 

77 

84 

81 

86 

92 

83 

90 

78 

MIN 

52 

62 

67 

71 

62 

65 

72 

50 

54 

57 

46 

50 

59 

64 

6  1 

57 

65 

67 

66 

52 

47 

39 

38 

45 

52 

47 

50 

62 

66 

66 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

83 

91 

IG 

101 

99 

84 

87 

86 

84 

76 

n 

89 

93 

9  1 

95 

92 

87 

95 

88 

69 

69 

74 

82 

78 

83 

86 

91 

83 

60 

MIN 

55 

63 

69 

65 

72 

71 

69 

64 

55 

65 

53 

49 

59 

54 

61 

64 

69 

70 

72 

65 

55 

40 

44 

52 

63 

61 

57 

69 

70 

69 

MARENGO 

MAX 
MIN 

MATTOON 

MAX 

85 

97 

90 

102 

1  0  ' 

100 

86 

85 

87 

70 

75 

79 

87 

94 

86 

94 

95 

90 

92 

76 

64 

69 

73 

82 

79 

86 

88 

64 

86 

80 

MIN 

50 

63 

65 

67 

71 

68 

67 

54 

54 

55 

50 

48 

55 

64 

61 

58 

65 

68 

59 

62 

52 

46 

43 

46 

55 

51 

5? 

56 

69 

67 

MC  LEANSHORO 

MA  X 

85 

96 

104 

105 

98 

91 

61 

92 

98 

95 

100 

96 

66 

98 

86 

70 

72 

75 

86 

80 

86 

90 

93 

85 

80 

"  1  \ 

51 

55 

66 

60 

61 

69 

69 

6  I 

56 

64 

53 

48 

51 

54 

60 

60 

63 

65 

73 

62 

56 

47 

44 

46 

60 

62 

56 

59 

71 

68 

M I NONK 

MAX 

82 

90 

8< 

94 

98 

76 

68 

78 

92 

82 

92 

92 

81 

90 

73 

69 

74 

81 

80 

87 

90 

82 

80 

75 

MIN 

52 

61 

54 

60 

60 

ft.. 

65 

47 

51 

55 

46 

47 

53 

60 

59 

52 

62 

65 

56 

58 

46 

38 

40 

44 

47 

48 

50 

56 

64 

64 

MOLINE  W8  AP 

MAX 

83 

89 

78 

97 

95 

95 

80 

72 

66 

69 

72 

75 

83 

81 

66 

76 

91 

92 

83 

82 

62 

65 

73 

82 

80 

84 

89 

75 

82 

76 

M  IN 

55 

65 

57 

62 

69 

61 

56 

49 

56 

52 

46 

49 

61 

61 

56 

52 

61 

65 

55 

50 

47 

39 

36 

47 

50 

53 

54 

64 

64 

58 

MONMOUTH 

MAX 

82 

90 

82 

95 

95 

95 

82 

75 

71 

70 

73 

77 

84 

82 

74 

84 

93 

91 

84 

85 

73 

66 

73 

82 

79 

86 

86 

78 

83 

79 

M  I  N 

56 

67 

56 

64 

65 

6S 

64 

46 

54 

57 

47 

49 

53 

59 

63 

56 

63 

66 

56 

51 

46 

40 

40 

48 

49 

54 

58 

62 

68 

65 

MORRIS    3  NE 

MAX 

81 

88 

85 

94 

96 

)6 

91 

79 

77 

73 

71 

80 

83 

88 

85 

75 

89 

93 

69 

84 

79 

69 

73 

82 

80 

85 

69 

83 

81 

77 

M  1  N 

55 

63 

55 

5-a 

65 

64 

66 

49 

53 

58 

48 

41 

58 

63 

61 

50 

60 

63 

60 

49 

46 

41 

38 

43 

49 

53 

48 

57 

65 

65 

MORR I  SON 

MAX 

81 

88 

86 

93 

95 

95 

93 

79 

72 

66 

71 

76 

80 

84 

80 

76 

88 

90 

88 

81 

80 

65 

72 

79 

80 

83 

88 

87 

81 

77 

M  IN 

51 

62 

53 

59 

59 

63 

61 

47 

52 

56 

47 

51 

60 

57 

50 

58 

63 

55 

46 

43 

38 

34 

43 

45 

50 

47 

56 

62 

64 

MORR ISONVILLE    1  E 

MAX 

86 

99 

i  « 

103 

104 

1  " 

90 

82 

88 

76 

60 

82 

90 

97 

86 

97 

96 

89 

92 

80 

68 

69 

76 

83 

79 

87 

89 

86 

86 

78 

MIN 

49 

60 

62 

64 

63 

67 

67 

52 

53 

55 

45 

44 

50 

65 

58 

58 

62 

67 

66 

60 

49 

41 

39 

45 

54 

51 

50 

60 

67 

65 

MT   CARMEL  WATERWORKS 

MAX 

84 

93 

95 

101 

103 

97 

88 

87 

87 

83 

80 

81 

90 

94 

94 

9  H 

95 

90 

96 

77 

70 

72 

76 

85 

81 

86 

89 

92 

84 

82 

MIN 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

79 

B7 

78 

91 

90 

3] 

84 

70 

66 

65 

69 

74 

70 

78 

7? 

73 

85 

87 

81 

79 

71 

64 

70 

77 

76 

78 

87 

75 

79 

74 

MIN 

52 

66 

54 

60 

64 

52 

5  9 

6  5 

59 

45 

4  5 

40 

49 

51 

5T 

62 

61 

MOUNT  VERNON   4  N 

MAX 

85 

95 

97 

102 

103 

93 

85 

86 

86 

79 

78 

81 

90 

96 

93 

98 

94 

86 

95 

76 

67 

69 

74 

82 

79 

84 

87 

90 

85 

81 

MIN 

53 

58 

64 

67 

67 

72 

71 

60 

56 

62 

52 

48 

53 

61 

62 

61 

64 

67 

71 

61 

53 

46 

43 

49 

59 

62 

55 

62 

69 

69 

NEW  BURNS  IDE 

MAX 

85 

92 

99 

101 

104 

1  'if 

87 

88 

90 

84 

77 

81 

90 

94 

95 

)£ 

94 

87 

97 

92 

69 

70 

76 

84 

77 

86 

88 

91 

83 

81 

MIN 

50 

59 

63 

63 

69 

68 

70 

66 

51 

64 

55 

44 

55 

61 

57 

57 

67 

71 

72 

55 

42 

40 

44 

57 

61 

54 

62 

70 

68 

NEWTON 

MAX 

88 

98 

97 

104 

105 

101 

89 

88 

89 

87 

94 

85 

70 

7  1 

77 

63 

80 

87 

90 

90 

85 

82 

MIN 

51 

60 

69 

64 

63 

68 

69 

58 

55 

73 

60 

54 

46 

45 

46 

58 

56 

51 

57 

68 

68 

OLNEY  RADIO  STATION 

MAX 
MIN 

OTTAWA 

MAX 

83 

86 

81 

94 

96 

95 

83 

75 

74 

67 

72 

77 

81 

78 

90 

91 

83 

81 

76 

68 

72 

81 

80 

85 

91 

74 

79 

77 

MIN 

56 

69 

57 

61 

64 

67 

66 

49 

54 

58 

46 

47 

60 

63 

63 

53 

63 

66 

52 

48 

44 

41 

47 

52 

56 

51 

60 

60 

67 

PALESTINE 

MAX 

88 

99 

97 

107 

107 

96 

89 

82 

86 

7  2 

9 1 

96 

9  2 

97 

98 

91 

93 

78 

67 

72 

77 

85 

81 

85 

90 

85 

87 

81 

MIN 

50 

59 

65 

64 

63 

68 

68 

60 

55 

61 

54 

47 

52 

58 

67 

60 

62 

67 

66 

60 

56 

47 

44 

45 

60 

57 

51 

58 

70 

67 

PANA 

MAX 

68 

99 

93 

103 

105 

102 

88 

80 

86 

73 

76 

82 

88 

94 

84 

95 

95 

88 

9C 

78 

65 

so 

75 

82 

79 

86 

88 

85 

87 

80 

M  1  N 

54 

52 

67 

65 

67 

70 

66 

54 

55 

58 

49 

49 

54 

65 

61 

61 

64 

68 

72 

62 

51 

45 

43 

47 

58 

54 

54 

61 

69 

68 

PAR  IS  WATERWORKS 

i 

86 

99 

90 

104 

1  05 

101 

87 

81 

88 

77 

72 

82 

88 

94 

86 

94 

95 

91 

88 

83 

69 

69 

75 

83 

7  9 

86 

90 

83 

86 

80 

M  I  N 

51 

63 

63 

63 

72 

73 

70 

54 

50 

58 

49 

54 

59 

62 

55 

66 

68 

73 

56 

45 

46 

41 

48 

51 

51 

51 

51 

67 

68 

PARK  FOREST 

MAX 

81 

87 

78 

93 

97 

96 

82 

71 

76 

76 

68 

77 

78 

80 

76 

74 

84 

90 

8? 

82 

67 

r,t 

69 

79 

IB 

82 

89 

87 

78 

79 

M  1  N 

55 

63 

54 

56 

65 

62 

60 

50 

54 

52 

48 

42 

58 

62 

58 

SO 

61 

64 

59 

50 

53 

43 

40 

48 

50 

54 

58 

60 

65 

66 

PEORIA  WB  AP 

MAX 

8? 

92 

83 

95 

96 

95 

80 

77 

76 

65 

72 

77 

85 

86 

72 

85 

92 

90 

78 

84 

63 

67 

73 

80 

77 

84 

87 

BC 

81 

75 

M  1  N 

56 

63 

57 

66 

67 

70 

58 

50 

56 

54 

49 

51 

57 

63 

61 

58 

63 

68 

60 

54 

48 

42 

44 

51 

5  i 

49 

54 

63 

66 

62 

PONT 1AC 

MAX 

79 

89 

83 

93 

94 

94 

63 

75 

77 

71 

71 

75 

82 

88 

7  3 

80 

88 

89 

63 

83 

73 

66 

70 

78 

1  7 

83 

87 

82 

80 

76 

M  1  N 

56 

66 

59 

62 

66 

67 

70 

50 

53 

58 

49 

47 

57 

63 

63 

56 

62 

70 

65 

54 

49 

44 

42 

47 

'  4 

54 

53 

62 

66 

67 

QU INCV 

MAX 

89 

98 

90 

102 

102 

'  ■  ' 

90 

80 

77 

73 

7R 

83 

9  1 

81 

72 

95 

95 

94 

B5 

79 

70 

67 

74 

82 

74 

87 

88 

83 

85 

73 

M  1  N 

56 

67 

62 

69 

74 

72 

70 

52 

61 

54 

49 

54 

62 

68 

58 

59 

7-3 

72 

64 

57 

50 

42 

42 

53 

54 

54 

56 

66 

62 

65 

OUINCV  CAA  AP 

MAX 

85 

96 

88 

98 

98 

97 

67 

79 

77 

7  I 

76 

80 

88 

82 

74 

95 

95 

91 

BF 

84 

63 

67 

74 

80 

76 

65 

66 

B4 

85 

74 

MIN 

55 

65 

61 

65 

69 

68 

59 

50 

56 

52 

47 

49 

59 

58 

56 

58 

70 

70 

5  9 

55 

46 

39 

45 

51 

55 

54 

55 

ft' 

63 

59 

RANTOUL   CHANI/TF   AF  RASE 

MAX 

81 

93 

80 

96 

1  00 

99 

85 

77 

81 

63 

7  \ 

84 

89 

85 

89 

90 

82 

83 

66 

69 

72 

80 

80 

85 

66 

85 

77 

MIN 

58 

61 

64 

64 

69 

68 

66 

55 

54 

56 

50 

52 

55 

65 

62 

63 

67 

.... 

57 

50 

45 

52 

48 

58 

55 

66 

5' 

66 

68 

ROBE  RT  S   3  N 

MAX 

7  7 

71 

78 

85 

92 

81 

85 

91 

78 

MIN 

55 

65 

57 

60 

67 

69 

68 

51 

50 

58 

48 

44 

57 

63 

62 

55 

62 

68 

5£ 

6C 

49 

4< 

3< 

42 

5< 

56 

52 

5( 

7( 

63 

ROCK FORD 

MAX 

82 

90 

87 

93 

95 

95 

91 

78 

69 

69 

71 

72 

73 

73 

74 

75 

86 

87 

84 

80 

76 

63 

68 

77 

77 

79  88 

ec 

80 

78 

MIN 

51 

66 

54 

60 

65 

•  57 

67 

47 

53 

53 

43 

43 

59 

55 

65 

70 

57 

49 

46 

40 

35 

46 

47 

47 

ft' 

61 

60 

ROCK  FORD  CAA  AP 

MAX 

82 

90 

74 

9? 

95 

96 

81 

71 

69 

63 

70 

75 

70 

76 

66 

74 

86 

87 

H  ' 

79 

62 

64 

66 

77 

79 

80 

69 

80 

79 

MIN 

53 

63 

56 

61 

66 

65 

54 

50 

53 

51 

48 

46 

59 

62 

57 

55 

61 

64 

53 

47 

46 

40 

37 

46 

46 

53 

49 

56 

63 

58 

RUSHVILLE 

MAX 

85 

96 

87 

100 

101 

100 

93 

79 

76 

73 

75 

78 

B6 

88 

82 

94 

95 

92 

89 

82 

69 

68 

75 

83 

79 

86 

89 

84 

66 

78 

M  |  N 

54 

60 

62 

62 

68 

66 

63 

51 

56 

54 

46 

47 

58 

62 

60 

59 

68 

66 

65 

63 

48 

39 

41 

48 

53 

52 

53 

71 

64 

65 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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Table  5  •  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
SEPTEMBER  195* 


Day    Of  Month 


oration 

J 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

SKOK  16 

80 

86 

86 

92 

94 

94 

94 

80 

72 

69 

68 

74 

72 

70 

69 

.  67 

80 

79 

78 

76 

71 

65 

64 

76 

76 

76 

88 

83 

80 

78 

78.0 

WIN 

54 

6  8 

58 

63 

69 

64 

68 

52 

54 

59 

51 

45 

61 

62 

58 

52 

60 

63 

6 

46 

48 

45 

42 

49 

52 

56 

52 

57 

65 

56  •  7 

SPARTA 

MAX 

ea 

99 

99 

104 

104 

103 

87 

90 

90 

88 

61 

84 

92 

100 

95 

100 

98 

93 

100 

78 

72 

71 

76 

86 

81 

87 

90 

93 

86 

78 

89.7 

M  1  N 

53 

64 

68 

68 

69 

72 

75 

60 

56 

62 

51 

47 

55 

65 

6  1 

6  0 

68 

7  1 

73 

64 

54 

45 

43 

49 

61 

64 

57 

67 

70 

69 

61*4 

SPR 1NGF IELO  WB  AP 

MAX 

Si. 

95 

89 

100 

99 

100 

87 

81 

82 

68 

75 

80 

88 

92 

84 

94 

95 

89 

87 

80 

64 

68 

74 

81 

80 

86 

88 

85 

87 

78 

84.7 

M  IN 

54 

6  3 

65 

67 

68 

70 

62 

54 

56 

55 

49 

46 

59 

65 

60 

59 

6  7 

7  1 

58 

57 

49 

41 

42 

53 

56 

52 

55 

63 

72 

66 

58.5 

STOCKTON 

MAX 

80 

88 

77 

90 

92 

92 

85 

70 

65 

65 

71 

73 

66 

75 

67 

70 

83 

85 

82 

78 

70 

64 

69 

75 

80 

60 

87 

80 

80 

75 

77.1 

M  IN 

53 

65 

51 

5ft 

6 

61 

63 

44 

48 

54 

43 

50 

56 

58 

53 

50 

56 

6 1 

56 

4  5 

42 

38 

34 

49 

46 

50 

50 

54 

60 

60 

52.4 

SYCAMORE 

MAX 

81 

89 

76 

92 

95 

96 

80 

71 

71 

64 

72 

76 

7ft 

76 

73 

74 

87 

88 

81 

82 

68 

65 

69 

76 

78 

80 

89 

75 

80 

78 

78.6 

MIN 

5? 

66 

53 

58 

6  7 

64 

65 

46 

5  2 

58 

43 

44 

56 

61 

60 

52 

58 

64 

44 

40 

43 

47 

5  1 

50 

57 

62 

64 

54.2 

TABLE  GROVE 

MAX 

84 

95 

85 

99 

99 

98 

84 

79 

7* 

68 

76 

79 

86 

90 

79 

92 

95 

93 

79 

85 

68 

67 

75 

82 

79 

66 

90 

82 

84 

77 

63.6 

MIN 

57 

64 

61 

62 

68 

70 

68 

50 

55 

50 

58 

65 

6 1 

58 

70 

69 

62 

5  3 

47 

41 

44 

50 

54 

54 

57 

64 

63 

Aft 

58.1 

TUSCOLA 

MAX 

85 

97 

96 

102 

95 

96 

90 

79 

86 

81 

75 

79 

87 

90 

86 

92 

95 

90 

85 

81 

67 

71 

80 

82 

87 

67 

90 

85 

89 

89 

86.5 

MIN 

52 

60 

59 

60 

64 

54 

46 

53 

65 

6  1 

59 

6  1 

6  7 

73 

49 

48 

43 

47 

48 

53 

50 

52 

59 

69 

67 

56  ■  8 

URPANA 

MAX 

83 

95 

84 

100 

101 

100 

89 

80 

85 

72 

74 

78 

87 

93 

83 

87 

92 

92 

85 

83 

67 

71 

74 

82 

83 

87 

90 

82 

88 

78 

84.8 

MIN 

55 

60 

59 

62 

68 

6Q 

69 

51 

52 

58 

48 

45 

53 

64 

59 

58 

6  1 

66 

67 

56 

52 

44 

44 

49 

57 

52 

55 

59 

69 

68 

57.6 

VANDAL. A   CAA  AP 

MAX 

86 

99 

96 

104 

104 

100 

88 

84 

91 

72 

78 

81 

90 

98 

88 

98 

97 

67 

95 

77 

66 

69 

75 

82 

79 

65 

86 

86 

86 

82 

67.0 

MIN 

47 

63 

59 

64 

64 

55 

51 

5  7 

47 

44 

50 

56 

59 

60 

65 

57 

61 

48 

43 

41 

43 

57 

5  5 

50 

58 

70 

65 

55.6 

VIROEN 

84 

98 

95 

101 

101 

1  00 

95 

61 

83 

79 

76 

80 

68 

93 

85 

94 

93 

91 

90 

81 

66 

69 

75 

81 

78, 

86 

87 

66 

86 

79 

86.0 

M  1  N 

54 

62 

65 

65 

68 

68 

66 

53 

56 

56 

49 

50 

55 

66 

58 

59 

64 

68 

71 

59 

43 

45 

50 

56 

54 

64 

67 

58.9 

WALNUT 

MAX 

83 

89 

90 

95 

95 

95 

89 

77 

72 

65 

71 

77 

82 

86 

82 

78 

90 

92 

85 

81 

77 

66 

71 

60 

79 

83 

89 

64 

80 

77 

82.0 

M  1  N 

56 

65 

60 

57 

68 

67 

6? 

47 

53 

5  7 

44 

48 

58 

61 

60 

5  1 

60 

65 

58 

52 

45 

40 

43 

46 

48 

53 

54 

62 

63 

ftft 

55.6 

W ATSEK  A 

82 

92 

82 

97 

97 

98 

86 

76 

78 

74 

70 

76 

82 

89 

81 

80 

84 

91 

82 

83 

74 

68 

72 

79 

78 

64 

88 

82 

80 

82.1 

MIN 

53 

62 

59 

59 

64 

64 

69 

54 

50 

60 

51 

42 

56 

63 

63 

55 

6  1 

66 

68 

50 

50 

45 

39 

43 

55 

49 

47 

56 

70 

68 

56,4 

WAUKEGAN 

MAX 

82 

90 

78 

90 

89 

94 

83 

69 

69 

67 

68 

74 

67 

72 

68 

67 

83 

77 

81 

74 

68 

65 

63 

76 

78 

78 

86 

74 

81 

78 

76.4 

MIN 

53 

68 

56 

63 

68 

62 

64 

51 

55 

59 

49 

46 

58 

63 

62 

51 

60 

64 

59 

46 

45 

44 

39 

48 

53 

55 

52 

59 

63 

66 

56.1 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

80 

86 

84 

92 

94 

94 

91 

78 

74 

70 

70 

77 

76 

76 

75 

74 

83 

89 

87 

62 

77 

65 

68 

77 

78 

80 

88 

80 

89 

77 

80.4 

MIN 

53 

65 

56 

59 

64 

65 

66 

50 

53 

60 

48 

45 

58 

62 

59 

50 

60 

64 

61 

49 

43 

42 

41 

45 

51 

56 

52 

57 

66 

66 

55.6 

WHITE  MALL    1  E 

MAX 

85 

98 

97 

102 

101 

100 

99 

79 

82 

77 

75 

81 

88 

91 

81 

97 

95 

93 

92 

85 

67 

68 

75 

82 

78 

85 

87 

85 

85 

78 

86.3 

MIN 

52 

57 

65 

64 

62 

65 

69 

55 

56 

53 

49 

48 

52 

61 

56 

59 

61 

66 

70 

58 

51 

43 

40 

47 

58 

57 

51 

63 

67 

67 

57.5 

WINDSOR 

MAX 

88 

99 

94 

105 

106 

102 

85 

82 

89 

82 

76 

81 

89 

96 

88 

96 

98 

94 

92 

82 

66 

69 

74 

83 

67 

90 

85 

89 

81 

87.9 

M  I  N 

53 

61 

63 

65 

66 

69 

70 

53 

52 

59 

48 

43 

53 

64 

60 

!  b 

62 

66 

75 

62 

51 

40 

46 

52 

52 

60 

69 

68 

58.1 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  of  month 


oianon 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

ll 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Total 

or 
Avg. 

CARB0N0ALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

.18 

.16 

.30 

.21 

.33 

.22 

.20 

.07 

.21 

.  10 

.25 

.15 

.  18 

.22 

.27 

.15 

.21 

.22 

.09 

.41 

.  19 

.  12 

.11 

.15 

.03 

.  10 

.26 

.08 

5.46B 

WIND 

29 

12 

13 

9 

44 

5 

10 

28 

20 

6 

60 

41 

11 

15 

42 

12 

12 

6 

28 

53 

43 

30 

6 

10 

12 

12 

6 

5 

31 

27 

638 

R0CKF0R0  4  NE 

EVAP 

.13 

.04 

.16 

.11 

.06 

.18 

.18 

.11 

.11 

.09 

.02 

.11 

.02 

.11 

.04 

.05 

.22 

.12 

.  12 

.13 

.11 

.08 

.11 

.03 

.  12 

.12 

.10 

.07 

3.03 

WIND 

8 

9 

9 

7 

0 

1 

11 

6 

7 

5 

8 

11 

1 

0 

18 

24 

30 

11 

23 

5 

42 

2 

20 

7 

17 

9 

14 

6 

11 

322 

MAX 

80 

88 

76 

94 

98 

98 

84 

78 

72 

62 

78 

80 

74 

82 

68 

80 

92 

85 

88 

65 

78 

79 

83 

85 

92 

66 

84 

81.1 

MIN 

51 

58 

54 

58 

64 

63 

67 

46 

52 

52 

44 

46 

58 

57 

60 

54 

64 

56 

47 

45 

38 

40 

39 

45 

50 

49 

51 

57 

64 

52.8 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

.16 

.37 

.40 

.29 

.54 

.38 

.45 

.25 

.27 

.26 

.21 

.29 

.30 

.46 

.31 

-.20 

.32 

.26 

.39 

.24 

.24 

.24 

.20 

.23 

.25 

.20 

.22 

.29 

.27 

.  13 

8.62 

WIND 

73 

72 

91 

60 

102 

61 

86 

104 

74 

100 

157 

90 

80 

120 

120 

73 

76 

93 

153 

57 

136 

124 

54 

62 

85 

40 

43 

71 

121 

134 

2714 

MAX 

81 

86 

92 

92 

95 

97 

95 

89 

87 

79 

75 

77 

81 

84 

85 

88 

91 

95 

89 

85 

82 

66 

74 

78 

79 

80 

86 

89 

87 

85.0 

MIN 

54 

57 

61 

66 

64 

70 

71 

55 

56 

56 

50 

50 

52 

56 

63 

61 

59 

64 

68 

58 

51 

45 

44 

44 

51 

54 

54 

56 

63 

63 

57.2 

URBANA   ENG  CAMPUS 

EVAP 

.  14 

.17 

.17 

.17 

.19 

.24 

.22 

.15 

.16 

.16 

.06 

.12 

.15 

.  14 

.17 

.15 

.16 

.  20 

.15 

.12 

.14 

.07 

.14 

.15 

.19 

.18 

.22 

.13 

.08 

.11 

4.60 

WIND 

13 

15 

13 

27 

16 

12 

17 

13 

14 

4e 

16 

25 

23 

17 

26 

25 

33 

33 

36 

9 

41 

37 

22 

18 

27 

15 

21 

7 

32 

28 

679 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  6  REFER  TO  EXTREMES  OF  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN  AS  RECORDED  DURING  THE  24  HOURS  ENDING  AT  TIME  OF  OBSERVATION. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 

-    Ill  - 


STATION  INDEX 


Station 


County 


i  Heights  4  SSE 


mi?: 

0082  * 


0]  95  1 

0247  ( 

0  i  (I-  I 

t:J«  I 


'■7  HI  ! 
0873  I 
(I '.to  J  l 


Carbondale  Sewage  Pla 


Chandlervllle 


Dresden  Isld 


ago  Cal  Tr  Whs 

ago  Lakeview  Prap  St 

ago  Loyola  Univ. 

ago  Mayfalr  Pmp  Sta 
ago  N  3r  Pump  Sta 
ago  Roseland  Pnpg 
ago  San  Dist  Disp 


1552 
1557 
1562 


.  Coles 

McLean 
Randolph 

:  Cook 
:  Cook 
Cook 

Cook 
Cook 
Cook 
Cook 


Cobden  ! 
Collins 


1567  i 
15  72  i 
1577  i 
I  582  i 


2145 | Verm 

i  2166  Hock 
2193 '«aco 
2348  Lei- 
2417  McLe. 
2483  Perr 


Parks  Col 


Ellzabethti 


eport  Sewage  pla 


:  Disposal  PI 


Hudson  Lk  Bloomlngton 
Hutsonvllle 
Hutsonvllle  Pwr  Plant 
Illinois  City  Dam  16 
Jacksonville 


Jollet  Orandon  Rd  Dnm 


2614  ; 

2642  1 
2679  1 
2687  I 

2736  I 
2750  1 
2800  , 
2883  I 
2923  J 


3290  «hl tcslde 
3304  Saline 
3312  'Jo  Daviess 
3320  !  Knox 
13335  juenry 

3384  iHenry 
!3413  Ford 

3455  Henderson 
13482  iPopo 
13522  Pope 

|3S30  'Adams 
3572  Jersey 
3595  Jackson 
3666  Greene 

;3683  ^Cumberland 

13693  'Bond 

3709  McLean 
|3717  |piko 

3850  Calhoun 

3879  Saline 

3884  Isaline 

|3930  Bason 

13940  Mason 
4108  Montgomery 
4198  Vermilion 


14312  Crawford 


4465  Cumber la 
4489  Jersey 
4530  Will 
4535  ,11 1 1 1 


4715  I 
4H23  I 
4879  1 
■1922  , 
4923  I 


5079  Logan 
5131  bill 
5136  Will 


Obser- 

■ 

vation 

Refer 

© 

1 

§ 

time 

Orxt 

to 

■v 

B 

a 

B 

'& 

O 

mp 

■5 
5 

tables 

o 

j 

3 

Te 

& 

38  22 

88  03 

447 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

41  12 

90  45 

6P 

6P 

Will  C.  Egbert 

2  3  5 

41  03 

90  34 

694 

HID 

Mun.  Water  Works 

38  S3 

90  11 

432 

HID 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

37  28 

89  15 

629 

7P 

7P 

J.   Bon  HartllDe 

2  3  5 

7 

41  24 

89  55 

620 

SP 

Albert  E.  Croegaert 

3 

■12  _"< 

88  06 

770 

71' 

7P 

Boy  I.  Kufalk 

2  3  5 

7 

42  02 

87  58 

680 

George  A .  Honemann 

40  16 

90  57 

614 

MI  [> 

Elbert  W .  Allen 

C 

41  4 

88  20 

744 

7P 

7P 

Phys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

40  40 

90  26 

7A 

11.  Lynn  Davis 

3 

39  41 

91  03 

640 

7fl 

George  E.  Grider 

3 

40  01 

90  26 

150 

7  A 

39  56 

90  32 

434 

M  IH 

Corps  of  Engineers 

c 

38  32 

89  51 

444 

V  1  [1 

«m 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

42  16 

88  52 

753 

HID 

City  of  Belvldere 

C 

671 

BP 

Roy  H.  Gibbons 

3 

38  00 

88  55 

474 

6V 

Benton  Water  Dept . 

lit  10 

89  01 

" 

7A 

George  L.  Henninger 

3 

40  30 

89  00 

il' 

IF 

Barry  G.  Jo  nson 

2  3  5 

39  45 

90  32 

467 

6P 

3 

41  13 

89  37 

795 

MID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 

3 

17  0B 

88  19 

335 

6A 

Corps  of  Engineers 

17  "'1 

89  1" 

314 

Mil' 

HI  [1 

U.S.  weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

90  02 

655 

or 

Floyd  D.  Hammond 

3 

37  44 

89  12 

420 

7  A 

John  L.  Wooten 

2  3  5  6 

39  [7 

89  49 

627 

6P 

,.f 

Henry  B.  Hoelting 

2  3  5 

7 

38  36 

89  22 

461 

7P 

7  A 

Mun  Water  &  Pwr  PI 

38  06 

88  10 

403 

George  C.  Danner 

3 

38  53 

89  54 

520 

HID 

Soil  Cons.  Service 

C 

39  18 

88  00 

648 

6P 

Walter  A.  Newlin 

3 

38  31 

89  12 

494 

Edgar  V.  Cavanaugh 

3 

40  03 

 i'i 

485 

Lloyd  Sathoff 

11  .'4 

8*     1  7 

510 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

39  29 

88  10 

686 

7A 

7A 

Robert  W.  Black 

2  3  5 

40  44 

88  44 

720 

5P 

C.  Merle  Parry 

2  3  5 

37  54 

89  49 

7A 

Benjamin  R.  Tiller 

3 

3 

41  40 

87  36 

593 

MIH 

Chgo  Sanitary  Dist . 

3 

-1i  .8 

87  40 

651 

Mill 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

42  00 

87  40 

592 

Mill 

Chgo  Sanitary  Dist. 

C 

3 

41  58 

87  45 

647 

MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

41  58 

595 

KID 

Chgo  Sanitary  Dist 

C 

'! 

41  42 

87  38 

659 

HID 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

t 

41  50 

87  42 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist 

C 

41  52 

87  38 

898 

Ml  [1 

Chgo  Sanitary  Dist 

C 

3 

41  45 

87  33 

611 

Ml  0 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

C 

41  55 

87  44 

630 

Mill 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

c 

3 

41  47 

87  36 

594 

Kin 

Ml  0 

1 

41  47 

87  45 

610 

Mill 

MID 

U.S.   Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

41  53 

7  3 

823 

HID 

HID 

.S.  Wea  her  Bureau 

2  3  5 

C 

1 

40  55 

89  29 

460 

8A 

Finis  W.  Baujan 

3 

3 

41  51 

87  46 

608 

7P 

7P 

George  D.  Lukes 

2  3  5 

7 

38  31 

88  24 

HID 

Pure  Oil  Company 

1 

40  08 

88  58 

746 

C.  E.  Corrlngton 

3 

37  30 

89  15 

540 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

38  40 

90  01 

435 

HID 

Ernie  Hlghley 

38  12 

89  36 

HID 

Jatnes  H .  Eager 

C 

.1 

41  27 

87  38 

675 

MID 

Village  of  Crete 

7 

40  08 

87  33 

602 

7P 

Radio  Station  WDAN 

2  3  5 

7  C 

7 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

4 

41  31 

90  34 

566 

HID 

CLOSED  ----- 

8/1/54 

1 

39  51 

88  57 

682 

1  p 

7P 

Amelia  Coonradt 

2  3  5 

7 

41  51 

89  29 

696 

6P 

7A 

William  W.  Shuck 

1 

■in 

88  51 

794 

HID 

Ada  A.  Devine 

C 

38  00 

9  14 

449 

6P 

6P 

111.  State  Police 

2  3  5 

1 

41  OS 

88  28 

641 

HID 

C 

4 

38  34 

410 

71' 

7P 

2  3  5 

1 

40  57 

89  38 

HID 

Hale  B.  Kenyon 

c 

4 

38  49 

89  .8 

554 

6P 

Arthur  W.  Jaggers 

3 

88  33 

5  5 

6P 

6P 

George  S.  Kregotis 

2  3  5 

7  C 

1 

42  02 

88  17 

729 

7A 

W.  O.  Beckner 

3 

37  27 

88  18 

357 

SP 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2  3  5 

38  57 

90  22 

641 

SP 

The  Principla  Col . 

3 

3 

1'  <•? 

87  41 

625 

HID 

Chgo  Sanitary  Dist 

C 

4  44 

88  31 

691 

HID 

Dept,   of  Wtr  Works 

C 

7 

38  23 

88  22 

451 

P 

6P 

2  3  5 

40  14 

88  38 

732 

HID 

Koran  Yeagle 

C 

7 

38  40 

88  28 

Erman  0.  Beck 

6 

-1  I'     1  H 

H't  17 

762 

7P 

.  P 

John  Schroder 

2  3  5 

6 

42  17 

89  36 

743 

7A 

A  vin  W.  Timm 

3 

C 

41  54 

90   0  9 

592 

5P 

8  A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

c 

5 

37  51 

88  37 

410 

HID 

Josephine  Harris 

c 

1-  '1 

Mil    2  0 

61] 

NW  111 .  Gas  &  Elec. 

1 

40  57 

90  22 

7  .Si  t 

HID 

HA 

2  3  5 

41  10 

90  OZ 

849 

Of 

7A 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

6 

41  27 

90  10 

639 

6P 

Mrs.  U.  J.  Bessant 

3 

1 

4(1  28 

B8  2J 

753 

6P 

Edward  P.  Bergstrom 

3 

4 

40  50 

Ml  04 

538 

8A 

Corps  of  Engineers 

S 

17  26 

Kri     1  1 

500 

7  A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

3 

C 

' 

37  22 

88  29 

354 

Hill 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

1 

40  06 

91  01 

725 

i.f 

G.  W.  Nethery 

3 

4 

38  58 

90  26 

404 

7A 

John  A.  DeSherlia 

3 

37  40 

89  30 

367 

7A 

John  A.  Dickson 

3 

1 

39  20 

90  12 

556 

KID 

Fred  S.  Pewter 

C 

7 

39  15 

88  09 

554 

5P 

Leonard  M.  Nichols 

3 

2 

38  53 

89  24 

563 

P 

7P 

Deane  J.  McAllster 

2  3  5 

7 

1 

1"  1:. 

88  53 

752 

Of 

Ezra  D.  Stoller 

3 

39  43 

90  44 

0  8  7, 

Ml' 

op 

Ellen  Harvey 

1 

19  09 

'id  .(7 

1  to 

Of 

Judge  Lee  Hanks 

3 

366 

Of 

OP 

2  3  5 

7 

5 

37  44 

86  31 

OA 

W.  Harrison  Klbler 

3 

40  18 

90  03 

451 

7P 

71' 

L.   L.  Euteneucr 

2  3  5 

40  18 

90  04 

11,0 

7A 

Ewald  R.  Trlmpe 

2 

3  9    LI  9 

so  29 

0  20 

op 

7  I 

Walter  E.  Belcher 

2  3  5 

87  40 

717 

>.i> 

OP 

John  F.  Mushrush 

2  3  5 

C 

40  40 

88  56 

M1H 

111.  State  Wtr  Sur. 

7 

39  07 

87  40 

MM 

Ed  S.  Dry 

c 

7 

[  

87  10 

111  Public  Serv  Co 

4 

■1!  25 

91  01 

554 

HA 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

.  >  H 

9  14 

607 

OP 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

1 

39  44 

90  14 

575 

M  1  [) 

Municipal  Sew  Trt 

c 

7 

19  22 

8B  IS 

Mill 

Albion  F.  Edwards 

1 

19  119 

■HI  Ml 

635 

Of 

Of 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

1 

41  30 

88  nr, 

S43 

7A 

Corps  of  Engineers 

' 

41  32 

88  05 

520 

Of 

VI  0 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

41  07 

87  S2 

631 

71' 

Kankakee  Water  Co. 

2  3  5 

7 

41  08 

631 

t.l' 

Bp 

Ut  A.  Durand 

2  3  5 

41  08 

87  53 

642 

w  11, 

Hun.  Sew.  Tr.  Plant 

C 

1 

41  06 

90  57 

540  ■ 

HA 

Verda  U .  Norrie 

3 

1 

41  14 

H't    5  0 

800 

Of 

i.f 

Radio  Sta.  WKE1 

2  3  5 

1 

41  IS 

89  54 

800 

W  1  H 

Kewanee  Baker  Park 

C 

1 

40  35 

90  58 

691 

71' 

7A 

Jack  H.  Sharpe 

2  3  5 

7 

42  06 

89  SO 

878 

7A 

Wm.    E.  Aurand 

a 

C 

41  20 

89  08 

522 

7P 

Westelox  GTI  Corp. 

2  3  5 

41  19 

89  06 

7  A 

Warren  M .  Payne 

38  44 

87  41 

472 

Of 

Frank  Bray 

1 

40  21 

«8  10 

780 

7P 

O.  J.  Lere 

40  09 

89  22 

591 

70 

7  A 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  5 

7 

1 

41  34 

88  OS 

585 

MID 

Corps  of  Engineers 

C 

1 

41  34 

88  OS 

585 

MIO 

Chgo  Sanitary  Dist. 

c 

Station 

4 

County 

Is. 

-3 

O 

■q 

a 

O 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Index  1 

3 

J 

! 

Longi  ti 

Elevati 

Temp.  1 

Precip 

Louisville 
Makanda   1  NW 

5272 
5280 
..'■-oi 
r>:i.'i. 

Clay 
Tazewel I 
McDonough 
Jackson 
McHenry 

7 

1 
1 

3C  47 
40  32 
40  28 
37  38 

89  22 

90  40 
89  14 
88  36 

620 

680 
819 

6P 
6P 

MID 

OP 
6P 
6P 

Roy  H.  Dawklns 
Cecil  K.  Trimble 
W.  S.  Nevell 
iarvey  B.  Hartl  ine 

3 

3 

235 

2  3  5 

7 

Marietta 
Marlon 
Haroa  2  S 
Marseilles  Lock 

">.!-!  2 
Vjti4 

5372 
5380 

Fulton 
Williamson 
Macon 
La  Salle 

1 
4 

1 
1 

40  30 
37  44 

40  01 

41  20 

90  "A 

88  55 
88  57 
88  45 
87  42 

448 

700 
486 

606 

if  ID 
5P 

HID 
7A 

6P 

Joseph  Ace  HcCance 
C.  N.  Danielson 
Russell  G.  Braden 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

3 

3 
3 

C 

Mascoutah 
Mason  City 
Mattoon 
McHenry 

5405 
5413 

5  430 

5493 

j  4 

St.  Clair 
Mason 

McHenry 

2 
1 
7 
1 

38  29 
40  12 

39  28 
42  21 

89  48 
89  41 

88  21 
88  16 
riB  15 

581 
718 
760 
742 

MID 

SS 
MID 
.llli 
.'IH 

6P 

CLOSED  -  -   

Carl  0.  Tomlln 

Cen  111  Pub  Serv  Co 

Louis  J.  Althoff 

5/1/54 
2  3  5 
3 

C 
C 

McLeansboro 

Hedora 

Mlnonk 

5515 
5  5  p. 
5712 
5751 
5768 

Hamilton 
Macoupin 
Woodford 
Rock  Island 

5 
1 
1 
6 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 

88  32 
90  OS 

89  02 

90  31 
90  3H 

458 

622 
755 
589 
770 

6P 

7P 
6P 

7PM.  F.  Dodge 
7P  Homer  C.  Parks 
HID  U.S.  Weather  Bureau 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,   but  for  which  data  are  not   listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in   this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  ~F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  In  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  nue  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0G30  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalonL  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days  .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,   6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield^ 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C       Data   for  recorder  stations,   denoted  by  "C" ,   are  processed   for  special   purposes  and  published  later   in  Hourly  precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1   inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

U      One  or  more  days  of  record  missing;   see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent   the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data). 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V       Includes  total   for  previous  month. 

SS     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,   Washington  25,   D.  C- 

W.R.P.C.,   Kansas  City,   Ho.,   —   11-9-54  960 
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Lakeview  Pump  Sta 

Mayfair  Pump  Sta  \  \ 

No  Branch  Pump  Sta 
Springfld  Pump  Sta 


/ Elsah*S  „  Carpenter 
%-  O  I  A 

Alton  Dam  26  1 
St  Louis  W3  AP^ 

@  / 


Vandal ia  CAA  AP 


Sullivan  Wtr  Wks 

[     •        I  Charleston 
"  \  Mat  toon  -O- 

<>-  ^ 

Windsor  Janesvillc_ 


Greenup 

o 


Effingham —  -  - 


Sidell 

o 


Paris  Wtr  Wks 
Paris  Swg  PI  I 


Marshall 
0 


11  J 


Terre  Haute  WR  AP 


-o 

^  Farmersburg 


Hutsonvi 1 le 


8> 


Newton 


Hutsonville  Pwr  PI 

+-;  <><r 


Palestine^ 


Itb 


Chicago  »B  City 

®( 
Cicero  •  \ 

j-v.         Sanitary  Dist  Off 

•     •  \ 

Stickney  W  Side      Sanitary  Dispat 

\ 

_  Chicago  Uni 

®  ">  \ 

Chicago  WB  A  P.  \ 


_S  Filter  PI 
Roseland  Pump  Sta: 


Edwardsville 

le  2WSW 


E.   St.   Louis  Parks  Col  J 
O-      /o~       Belleville  Scott  AF 
Webster  Groves  ,  k- 


Louisville 
Flora 


\ 


Carlyle        '  ,s»lem 

o       I  If 

Centralia  4W 1 


-Q-  Wilcox 
0. 


Cisne  Brown  Camp 


Ste  Marie  I 

Lawrenceville I 

oil       o  > 

Olney  Radio  Stat  ion Vincennes 


\ 

o 

Waterloo 


Y 


Nashville  3NW       Houn^  Vernon  4N 


Coulterville  Re 


%  3     1  Sparta  ' 

*sPrairie  Du  Rocher 


o 

Wayne  City 


Fairfield 

o 


Mt  Carmel"  Wtr  Wks 

-0-1 ;       ^  o 


McLeansboro 

!     o  \ 


\Che 


:  _r.r 


Benton 

-ho— 


Carmi 
O 


(JJJ 

\ 


Princeton  1W 


New  Harmony 


O 

Weingarte 


West  Frankfort  8E 


Perryvil 1 

-o 


Calumet  Treat  Wks 


Hourly  precipitation  data  from  recorder  stations  will  be 
available  in  the  publication  "Hourly  Precipitation  Data" 


STATUTE  WILES 


■\Murphysboro  Wtr  Wks  Marion 
#  +1 


1: 


Carbondale  Swg  PI 

-O-  Makanda  1  NW 


Cobden  2S       New  Burnside 


a 


Mt  Vernon  Wtr  Wks 

I  \|  -o- 
 :  c 

Galatia  1W 
Harrisburg I  *^  | 

-O"  0  Harrisburg  Disposal  PI 

0  Shawneetown  New  Town 


]  Hari 


\ 


|  i  Elizabethtown 

Glendale  Exp  Fra  I  j-v-^-1*"' 

'  *v     Golconda  Dam 


..  \s 


Brookport  Dam 
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ILLINOIS  -  OCTOBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 

October  was  extremely  wet  and  quite  cloudy  with  unusually  warm  temperatures  early  in  the 
month.     Chicago  had  a  record  temperature  for  the  3d,  91°  which  was  also  a  new  high  for  the 
month.     However,  with  cooler  weather  during  the  last  half,  the  State  average  temperature 
56.3°  was  only  0.4°  above  normal.    'The  average  precipitation,  522  inches,  was  2.55  inches 
above  normal.     The  Great  Storm  of  the  9th  to  the  11th  over  the  northern  portion  centered 
its    fury    in  the  Chicago  area  producing  a  deluge  with  rainfall  totals  for  the  period 
around  11  inches  and  causing  the  greatest  flood  in  Chicago's  history.     A  small  tornado  oc- 
curred near  Homewood  at  the  height  of  the  storm  and  Waterman  in  DeKalb  County  reported 
two  barns  blown  down  on  the  afternoon  of  the  10th  with  a  total  rainfall  through  that  date, 
12.13  inches. 

The  synoptic  picture  associated  with  the  northern  Illinois  storm  of  the  9th  to  the  11th 
presented  a  quasi-stationary  front  from  the  north  receiving  a  flow  of  warm  moist  air  from 
the  south  resulting  in  a  comparatively  narrow  band  of  heavy  precipitation  and  high  winds 
on  either  side  of  an  east -west  line  across  the  northern  part  of  the  State  just  south  of 
Chicago.     Well  above  normal  temperatures  were  the  rule  during  the  first  half  of  the  month 
with  periods  of  warming  from  the  1st  to  the  4th,  the  8th  to  the  13th,  and  the  22nd  to  the 
26th.     The  highest,  97°,  was  recorded  at  Greenville  on  the  3d  while  on  the  same  date  90° 
or  above  was  recorded  at  most  stations.     Below  normal  temperatures  prevailed  during  the 
last  half  of  the  month  with  cooling  periods  from  the  14th  to  the  20th  and  the  27th  to  the 
31st.     Lowest  readings  in  all  three  divisions  were  recorded  at  practically  all  stations 
on  the  30th  and  31st  with    the  temperatures  mostly  in  the  upper  20' s .     The  average  was 
56.3°  only  0.4°  above  normal. 

Precipitation  averaged  5.22  inches,  2.55  inches  above  normal.     Heaviest  amounts  were  in 
the  northern  division  ranging  from  4  to  nearly  15  inches  with  most  of  the  area  receiving 
8  inches  or  more,  and  the  greatest  totals  were  in  Chicago  and  immediately  west  and  south 
of  the  city.     Nearly  all  of  the  central  division  had  from  4  to  6  inches,  while  less  rain 
fell  in  the  southern  division  where  amounts  ranged  from  about  3  to  5  inches  generally. 
The  greatest  monthly  total,  14.86  inches,  which  was  11.99  inches  above  normal,  occurred  at 
Aurora  College  near  Chicago.     The  least  monthly  total  was  2.29  inches,  0.91  inches  above 
normal,  at  Grafton. 

Although  some  frost  was  reported  early  in  the  month,  termination  of  the  growing  period 
for  most  vegetation  occurred  during  the  last  two  days  when  temperatures  dropped  to  the 
20s  at  most  stations,  with  no  station  failing  to  reach  the  freezing  point  or  below.  Early 
in  the  month  general  rains  slowed  harvesting  particularly  in  the  north  but  the  resulting 
replenishment   of    surface  and  subsoil  moisture  was  favorable  to  fall  plantings.  Periods 
of  no  rainfall  later  permitted  harvesting  to  proceed  rapidly  except  in  the  north.     By  the 
month's  end  78  percent  of  the  corn  had  been  picked  and  93  percent  of  the  soybeans  had  been 
harvested.     Seeding  of  winter  wheat  was  97  percent  complete  and  additional  rainfall  near 
the  end  of  the  month  was  most  beneficial  to  fall  seedings  and  pastures  especially  in  the 
south  where  soil  moisture  was  reported  deficient.     Soil  moisture  was  reported  as  surplus 
by  8  percent  of  the  observers,  ample  by  72  percent,  and  short  by  19  percent. 

The  following  was  condensed  from  an  article  furnished  us  by  Mr.  R.  E.  Lautzenheiser ,  Clim- 
atologist,  Weather  Bureau  Office  at  Chicago:     On  Saturday  evening,  October  9,  1954  heavy 
showers  and  thundershowers  developed  in  the  Chicago  area  and  in  the  following  48  hours 
caused  the  greatest  flood  in  Chicago's  history.     A  brief  respite  Sunday  after  an  all-night 
deluge  Saturday  night  and  Sunday  morning  was  followed  on  Sunday  afternoon  by  a  line  of 
heavy  squally  thunderstorms  that  moved  across  the  area  releasing  more  rain  on  the  already 
flooded  city.      Near  midnight  darkness  prevailed  under  low-hanging  black  clouds  and  a 
small  tornado  was  reported  near  Homewood,   Illinois  followed  by  high  winds  eastward  into 
northern  Indiana.     On  Monday  afternoon  a  brief  period  of  heavy  showers  occurred  in  the  city 
again  when  as  much  as  2  inches  of  rain  fell  on  the  south  side  of  Chicago-  in  a  2  hour  period. 

The  official  measurement  of  6.72  inches  in  48  hours,  October  9-11,  1954  set  a  new  record 
for  that  period.     Reliable  unofficial  measurements  from  Chicago's  southern  suburbs  gave 
a  total  of  nearly  10  inches  in  30  hours  and  nearly  11  inches  in  a  48-hour  period. 

Total  damage  was  estimated  at  10  million  dollars  in  Chicago  and  15  million  in  suburban 
areas.     Among  the  properties  damaged  were  hundreds  of  homes,  thousands  of  basements,  many 
highways,  streets  and  viaducts,  business  houses,  and  sanitary  facilities.     For  the  first 
time  since  its  construction  some  50  years  ago  the  direction  of  flow  of  the  Sanitary  and 
Ship  Canal  was  turned  back  into  Lake  Michigan  to  relieve  the  flooded  condition  of  the 
great  city  of  Chicago.     Among  the  suburban  communities  receiving  the  greatest  flood  dam- 
age was  the  City  of  Harvey,     an  industrial  community  22  miles  south  of  Chicago,  where  the 
total  damage  was  expected  to  exceed  the  $2,000,000.00  damage  from  the  1947  flood. 


M.  G.  Talcott 
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Wind  direction 

Wind  speed 
m  p.  h. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  trom 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

u 

< 
o 

 cd  

6.30A  CST 

u 

n 
o 

N 

en 
u 

a. 
o 

ID 

Trace 

.01-09 

01 
■* 
1 

A 

50-99 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 

sky  cover 
sunrise  to  si 

LWlnU    Via    L  1  1  I 

7.6 

•  26 

SW 

11 

2 

5 

5 

1 

0 

1 

14 

52 

5 

8 

CHICAGO  WB  AIRPORT 

ssw 

11 

9.6 

38 

NW 

29 

77 

81 

57 

67 

6 

7 

2 

2 

0  . 

3 

20 

41 

6 

4 

MOLINE  WB  AIRPORT 

NW 

14: 

7.9 

34 

w 

12 

85 

90 

60 

72 

e 

4 

2 

1 

1 

1 

17 

49 

5 

9 

PEORIA  WB  AIRPORT 

10.5 

40 

S 

14 

88 

59 

70 

5 

3 

4 

1 

1 

0 

14 

50 

6 

2 

SPRINGFIELD  WB  AIRPORT 

ssw 

16 

12.2 

38 

NW 

14 

84 

89 

57 

69 

5 

5 

4 

1 

0 

0 

15 

56 

5 

9 

COMPARATIVE  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

e 

®  =3 

1 
8 

1 

A 

1 
t 

1 

?! 
s  * 

> 
< 

D> 

X 

3 

> 
< 

<  s 

1890 

53.0 

94 

22 

2.  83 

T 

1891 

53.0 

95 

21 

1.30 

0 

1892 

55.3 

93 

16 

1.17 

0 

1893 

54.6 

92 

15 

1.64 

0 

1894 

55.1 

92 

22 

1.46 

T 

1895 

48.8 

86 

8 

0.62 

T 

1896 

51.4 

87 

16 

1.29 

T 

1897 

60.9 

98 

20 

0.46 

0 

1898 

52.4 

90 

14 

4.06 

1.0 

1899 

59.6 

94 

13 

3.33 

T 

1900 

62.0 

93 

23 

2.46 

0 

1901 

56.7 

92 

21 

2.14 

0 

1902 

57.3 

93 

23 

2.15 

0 

1903 

55.1 

91 

16 

2.49 

T 

1904 

55.1 

68 

.  21 

0.70 

T 

1905 

54.1 

96 

16 

4.25 

T 

1906 

54.3 

86 

16 

1.65 

T 

1907 

53.1 

89 

17 

1.67 

T 

1908 

55.1 

91 

15 

0.47 

T 

1909 

51.7 

94 

13 

2.58 

T 

1910 

58.2 

97 

10 

3.37 

0.1 

1911 

54.3 

92 

19 

2.89 

T 

1912 

56.5 

91 

22 

3.27 

T 

1913 

53.7 

91 

17 

3.74 

0.9 

1914 

58.1 

88 

18 

3.09 

T 

Temperature 

Precipitation 

Year 

■ 

1 

e  =3 

* 

ts 

© 
-a 

i 

? 

Ave 

0> 

£ 

i 

3 

Ave: 

I  o 

is 

1915 

57.0 

86 

20 

0.84 

T 

1916 

55.3 

93 

23 

2.91 

0.7 

1917 

46.9 

89 

15 

2.93 

0.8 

1918 

58.3 

90 

28 

3. 14 

T 

1919 

58.  5 

95 

21 

6.83 

0 

1920 

60.8 

90 

19 

2.06 

0.1 

1921 

55.9 

86 

27 

2.39 

T 

1922 

58.7 

96 

22 

2.27 

0 

1923 

52.0 

66 

18 

3.73 

0.2 

1924 

60.3 

92 

21 

1.02 

0 

1925 

46.6 

90 

1 

3.94 

i-? 

1926 

54.9 

92 

20 

3.79 

T 

1927 

59.2 

92 

26 

3.  82 

T 

1928 

58.2 

95 

17 

4.15 

0 

1929 

54.4 

85 

26 

3.45 

1.9 

1930 

53.7 

90 

16 

2.  20 

T 

1931 

59.  8 

91 

28 

3.67 

T 

1932 

54.6 

86 

21 

3.83 

T 

1933 

54.1 

88 

20 

2.80 

T 

1934 

58.5 

89 

23 

1.66 

T 

1935 

56.2 

93 

23 

2.06 

T 

1936 

55.4 

86 

16 

3.23 

T 

1937 

53. 1 

92 

17 

3.52 

T 

1938 

60.3 

96 

24 

1.36 

T 

1939 

58.0 

96 

22 

2.16 

T 

Temperature 


Precipitation 


1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

1945  ■ 

1948 

1947 

1948 

1949 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

ALL 
YEARS 


60  .  2 
59.2 
56.2 
55. 1 
56.1 

53.9 


59. 
56. 


T7" 


i 

3 

26 
21 
15 


2.15 
9. 14 
1.91 
2.08 
1.21 

1.66 


1.93 
5.17 


1.30 
3.13 


AVERAGES  IN  THIS  TABLE  HAVE  BEEN  WEIGHTED  ACCORDING  TO  AREA. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

8 

X! 

a 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

e 
1 

0 

S 
o 
"1 

l.OO 
or  More 

bj 

3  i 

0  t 
O  ffi 

NORTHERN  DIVISION 

ALED0 

65.0 

43.8 

54.4 

0.3 

89 

3  + 

23 

31 

366 

0 

0 

5 

0 

8.73 

6.20 

4.45 

10 

T 

0 

5 

4 

3 

ANT I0CH 

61.3 

43.4 

52.4 

0.7 

86 

3 

28 

30  + 

399 

0 

0 

2 

0 

4.99 

2.27 

1  .43 

10 

T 

0 

8 

a 

2 

AURORA  COLLEGE 

62.7 

40.5 

51.6 

0.3 

90 

3 

26 

30+ 

434 

1 

0 

10 

0 

14.86 

11.99 

10.48 

10 

T 

0 

5 

s 

3 

CHICAGO  UNlVtRSlTY 

61.2 

48.  8 

55.0 

1.0 

88 

3 

30 

30 

334 

0- 

0 

2 

0 

11.69 

9.  16 

3.47 

10 

7 

5 

3 

CHICAGO  WB  AP 

R 

63.2 

47.3 

55.3 

1.2 

91 

3 

29 

30 

329 

1 

0 

2 

0 

12.06 

9.50 

3.95 

3 

0.1 

T  ' 

29+ 

7 

5 

3 

CHICAGO  WB  CITY 

R 

61.8 

50.4 

56.1 

1.0 

88 

3 

32 

30 

302 

0 

0 

'  1 

0 

10.  16 

7.  60 

3.76 

10 

7 

5 

4 

CICERO 

64.3 

45.5 

54.9 

0.8 

90 

3 

28 

30 

337 

i 

0 

2 

0 

10.55 

7.94 

5.85 

10 

T 

0 

7 

4 

3 

D IXON' 

63.5 

43.1 

53.3 

0.8 

68 

3 

25 

31 

387 

0 

0 

6 

0 

9.48 

6.62 

3.86 

11 

T 

0 

7 

3 

3 

F  REE  PORT 

61.3 

40.8 

51.1 

0.2 

86 

3 

21 

31 

445 

0 

0 

8 

0 

5.76 

3.05 

2.89 

10 

T 

0 

8 

3 

1 

FULTON  DAM  13 

63.2 

45.3 

54.3 

1.3 

85 

3  + 

29 

31 

360 

0 

0 

2 

0 

5.13 

2.54 

1  .58 

10 

T 

0 

8 

3 

3 

GALESBURG 

64.3 

43.9 

54.1 

69 

3 

24 

31 

375 

0 

u 

5 

0 

4.84 

2.23 

1  .49 

11 

T 

0 

6 

4 

3 

GALVA 

65.9 

43  .6 

54.9 

0.9 

90 

3 

24 

31 

357 

1 

0 

5 

0 

7.77 

5.18 

3.84 

10 

0.0 

0 

6 

5 

2 

8««  r«f«r«ac«  notai  follovlng  Station  lottos. 
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Temperature 
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in 

100 
or  Mo 

JOLIET 

64. 

3 

45 

.  4 

54.9 

2.1 

92 

3 

30 

31 

352 

1 

0 

2 

0 

10. 

95 

8. 

33 

T 

T 

29 

KANKAKEE 
KANKAKEE   4  NW 

04. 

3 

45 

.7 

55.0 

0.8 

89 

3 

28 

31 

357 

0 

0 

3 

0 

'  3. 

34 

0. 

6  1 

1. 

09 

11 

0.0 

0 

7 

2 

1 

64  • 

6 

44 

. 

54.5 

26 

l 

0 

6 

0 

66 

^. 

7 

4 

KEWANEE 

66. 

OM 

41 

.  .-"-1 

53. 6M 

0.3 

91 

3 

373 

l 

0 

8 

0 

8. 

94 

6. 

32 

5. 

41 

10 

T 

0 

6 

4 

2 

LA  SALLE  PERU 
MARENGO 

44 

54.9 

92 

28 

3  ± 

l 

0 

6 

0 

82 

2  . 

32 

\  . 

5  7 

1 1 

j 

o 

5 

3 

2 

62. 

4 

41 

51.9 

0.4 

88 

3 

25 

30  + 
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0 

0 

9 

0 

5. 

78 

3. 

0  1 

3. 

20 

10 

0.0 

0 

8 

2 

1 

M I NONK 

43 

■  9 

54.  7 

90 

25 

31 
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3 

22 

0  • 

65 

\  . 

03 

I  \ 

T 

7 

2 

MOLINE   WB  AP 

R// 

63. 

2 

43 

.0 

53.1 

- 

0.8 

89 

3 

25 

31 

395 

0 

0 

6 

0 

7. 

43 

5. 

16 

4  . 

'77 

10 

T 

0 

5 

3 

2 

MONMOUTH 

65. 

0 

4* 

.9 

55.0 

0.6 

89 

3 

25 

30+ 

354 

o 

o 

5 

Q 

4 . 

sc 

1. 

63 

1  . 

50 

5 

T 

0 
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1.10 

1  .16 

1.75 

.32 

T 

.12 

.  .'ft 

T 

T 

T 

BLOOM  1 NGTON  NORMAL 

4.92 

94 

1.20 

•  01 

1.98 

•  24 

.  ■ 

.09 

.14 

.02 

T 

3.12 

•  01 

H 

.73 

.86 

•  27 

■  35 

.12 

.59 

.  19 

BRADFORD  CAA  AP 

•62 

.  16 

1  .15 

T 

T 

5.28 

.13 

.46 

.01 

T 

T 

T 

T 

BROOKPORT  DAM  52 

4.05 

.18 

•  74 

.46 

•  29 

•  02 

•45 

.04 

.05 

1.38 

•  07 

.01 

.36 

T 

CAIRO  MB  CITY  R 

4.0.0 

.62 

.15 

.01 

.01 

.22 

.20 

T 

2.25 

.13 

•  06 

.  30 

T 

.01 

.04 

CANTON 

4.66 

•  90 

1  .98 

.02 

•01 

1.15 

.04 

.  30 

.03 

.05 

.  10 

T 

CARBONOALE  St WAGE  PLANT 

3.38 

.02 

.05 

•  02 

1.40 

.02 

.  -  - 

.22 

.05 

.09 

•  04 

.25 

.  - 

CARL  INV1LLE  4  E 

T 

.05 

.03 

1.24 

1*20 

.09 

•  15 

.13 

.15 

•  30 

•  23 

.08 

.02 

CARLYLE 

5l29 

1.35 

1.27 

.  i  '■ 

.06 

.08 

2.11 

•  25 

CARM  [ 

2.59 

.11 

.16 

.06 

.35 

•  27 

.46 

.13 

.29 

.10 

.40 

.  16 

.06 

T 

CASEY 

4.53 

1.60 

.95 

.28 

•  10 

.20 

1.05 

•  15 

T 

CENTRAL  1 A  4  W 

3.90 

.17 

•  60 

1.30 

. 

■  09 

T 

.10 

1.00 

.35 

CHANDLERV I LLE 

T 

1  .20 

T 

.80 

.50 

T 

T 

T 

T 

X 

CHANNAMON  DRESDEN  ISL 

6.08 

.05 

.13 

.68 

.19 

T 

1.4b 

2.81 

•50 

T 

■  24 

.03 

T 

T 

CHARLESTON 

4.49 

.04 

•  08 

.67 

L  •  77 

.05 

.14 

.05 

.23 

.65 

.72 

.01 

.06 

.02 

T 

CHENOA 

5.28 

2.13 

.70 

•  20 

T 

1.67 

.15 

.  33 

x 

T 

.10 

T 

T 

T 

CHESTER 

3.08 

T 

T 

1.30 

■  10 

.03 

.60 

.  17 

•  23 

T 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1 1  .69 

.02 

•01 

2.56 

.92 

.03 

3.20 

3.47 

.79 

.03 

.35 

.01 

.02 

T 

•21 

.01 

.02 

T 

T 

.02 

CHICAGO  WB  AP  R 

12.06 

T 

..:  1 

3.95 

.86 

.02 

2.27 

3.94 

.51 

.03 

.22 

X 

.02 

T 

.15 

.03 

.02 

T 

T 

.03 

X 

CHICAGO  MB  CITY  ft 

10.16 

.05 

•  05 

1.60 

1  .06 

.01 

2.38 

3.76 

.53 

•  03 

.24 

T 

.03 

T 

•  35 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

T 

CH [ LL I COTHE 

3.86 

.57 

.70 

•  55 

.13 

1.60 

.18 

.04 

T 

.02 

.04 

CICERO 

10.55 

T 

•  04 

1.69 

T 

1.27 

T 

.02 

.25 

5.85 

.64 

.04 

.12 

X 

.04 

x 

.33 

.01 

.02 

T 

.03 

CLINTON   1  S 

4  .68 

.  16 

•  32 

T 

2.96 

.43 

.24 

.03 

.17 

.13 

T 

.22 

T 

T 

COBOEN  2  S 

2.37 

.08 

.05 

•  74 

.09 

.10 

■  02 

.33 

.25 

.01 

DANVILLE 

3.90 

T 

.49 

.08 

T 

1.53 

.8 

.01 

.54 

T 

T 

.31 

.14 

T 

T 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

4.91 

.58 

.26 

T 

.86 

.54 

.87 

.06 

•  32 

.04 

•  25 

.11 

.40 

.20 

.40 

DECATUR 

3.70 

.  1  3 

■  03 

•  02 

2.31 

T 

.  11 

•  07 

T 

.14 

.23 

.01 

.04 

.01 

T 

DI  XON 

T 

T 

•  49 

1  .03 

•  15 

.03 

3.40 

3.86 

x 

.06 

.22 

.08 

.16 

T 

OU  QUOIN  2  S 

3.32 

•  04 

■  70 

.67 

•  54 

.04 

.06 

.15 

.25 

.62 

.03 

•  22 

T 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

4.36 

.27 

.57 

.08 

.54 

.30 

•  46 

.01 

.23 

.74 

T 

.  13 

.03 

T 

T 

EDM ARDSV I LLE 

5.97 

•06 

.25 

.74 

1.76 

.67 

.16 

T 

.27 

1.36 

.41 

.29 

T 

T 

EFF INGHAM 

3.87 

•  17 

.89 

.91 

.  10 

.15 

.20 

.95 

•  42 

.08 

T 

ELGIN 

7  .45 

•06 

2.05 

T 

•  B6 

.41 

3.32 

•21 

.31 

.01 

.06 

T 

T 

.14 

T 

T 

EL  IZABtTHTOWN 

2.45 

.27 

•  24 

.19 

.17 

.69 

X 

.11 

.05 

.37 

.01 

.30 

.05 

T 

EL5AH 

4.12 

T 

.06 

.12 

.65 

1.32 

T 

.57 

•  15 

.23 

.45 

.06 

T 

.01 

FA [RF I  ELD 

3.01 

.02 

•05 

.66 

.85 

.33 

.08 

•02 

.04 

.06 

.40 

.28 

.  10 

.12 

T 

FLORA 

5.21 

.27 

.98 

1.44 

.09 

.17 

2.00 

.  16 

.10 

FREEPORT 

.33 

•73 

.59 

•  44 

.08 

.14 

2.89 

.03 

.33 

.05 

.15 

T 

T 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 

FULTON  DAM  13 

5.13 

.01 

•  21 

1.12 

•  24 

.05 

.01 

1.58 

1.22 

.24 

.24 

.06 

T 

.  15 

T 

T 

T 

GALENA 

4.51 

.19 

•  92 

.22 

46 

02 

12 

* 

1.91 

•  31 

.16 

.02 

.  15 

.03 

T 

GALE  SBuRG 

4.84 

1.08 

1  .13 

■  04 

1  .49 

.35 

.57 

•  02 

.13 

. 

T 

GALVA 

.73 

1  .64 

3.84 

.67 

.51 

.15 

.03 

GENESEO 

7.39 

■  33 

1.91 

•  03 

.02 

4.32 

•  02 

•  22 

•  13 

.01 

T 

T 

GIBSON  CITY 

5.26 

1.55 

.68 

.05 

T 

1.52 

•  34 

.62 

.;■  3 

.28 

.05 

.  13 

T 

T 

GL AOSTONfc  DAM  18 

4.73 

T 

•  38 

1  .04 

.42 

•02 

.  34 

1  .60 

•  02 

66 

•03 

.  10 

.07 

.04 

T 

T 

T 

glendale  Exp  farm 

2.85 

.72 

•  21 

.06 

•  77 

.08 

s 

•  29 

.07 

.34 

golconda  dam  si 

•  25 

■  36 

39 

21 

*40 

.02 

.02 

.35 

.06 

.32 

•  01 

GOLDEN 

4.91 

.05 

.65 

1  .63 

•  05 

•  03 

1.32 

.92 

.  1 1 

T 

.15 

T 

T 

T 

GRAFTON 

2.29 

.06 

T 

.07 

.09 

.14 

.80 

.  11 

T 

T 

.10 

.40 

•  41 

T 

.11 

T 

T 

GRAND  TOWER  2  N 

3.75 

.05 

'•02 

•  01 

1.68 

•  93 

.13 

T 

T 

.43 

. 

.28 

T 

T 

GREENUP 

4.35 

.95 

.95 

T 

.15 

T 

.80 

T 

T 

GREENVILLE 

.37 

•  11 

.92 

.69 

.18 

.08 

.03 

.10 

.69 

•  58 

.  10 

RIDLEY 

4.11 

1.36 

.74 

.  19 

.55 

.68 

.20 

.20 

.05 

.01 

.04 

.04 

.02 

GR  I GGSV 1 LLE 

- 

•  12 

1.00 

.30 

1.05 

.15 

T 

.07 

.03 

.02 

HARD  IN 

4.09 

•  10 

■  39 

•  40 

1.15 

.90 

.25 

.21 

.  32 

.  17 

HARR 1 SBURG 

2.63 

.10 

•  10 

•  13 

.53 

.21 

.63 

.10 

.07 

.  12 

•  30 

T 

.  24 

.02 

T 

HARR I SBuRG  DISPOSAL  PL 

.08 

•  06 

.16 

.64 

.62 

.03 

.09 

.15 

.05 

.33 

.20 

HAVANA 

3.05 

.53 

•  55 

.05 

1.00 

T 

.50 

•  18 

.07 

T 

.05 

.12 

T 

T 

HAVANA  NO  2 

4.23 

•  50 

1.40 

•  30 

.87 

.21 

.20 

.28 

•  30 

.03 

.08 

.05 

.01 

T 

H 1 LLSBORO 

5.94 

.17 

T 

.  ]  1 

1.08 

2.50 

.  10 

.56 

.16 

.16 

.90 

.  15 

.05 

HOOP EST ON 

5.56 

.02 

T 

i.ee 

.52 

.02 

T 

1.64 

.44 

.  54 

.01 

T 

.26 

.03 

T 

.  10 

.10 

X 

T 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 

.01 

.  .  -< 

•  04 

1.3j 

•  39 

.17 

•  06 

•  24 

1.19 

.  89 

•  05 

ILLINOIS  CITY  DAM  16 

7.66 

2.75 

•  02 

.02 

.04 

T 

JACKSONVILLE 

3.13 

•30 

.46 

.19 

i!ia 

.  I  i 

.38 

!l2 

.02 

.  11 

T 

T 

T 

JERSfc YV 1LLE 

3.91 

T 

.17 

T 

.22 

1.15 

1  32 

•  23 

■  01 

.  1 1 

.27 

•  14 

.27 

•  02 

T 

JOLIET   BRANDON  ROAD 

B. 71 

T 

x 

3.05 

3.75 

•*>s 

•  03 

•  03 

.04 

•  OS 

•  01 

•  03 

* 

•ot 

* 

* 

•  02 

•  01 

.02 

.0  1 

.05 

KANKAKEE 

3.34 

•  07 

•  40 

*29 

35 

■  36 

1*09 

*2] 

*55 

•  02 

KANKAKEE  4  NW 

3.66 

.16 

.57 

.  10 

T 

T 

.99 

.99 

.16 

.60 

.03 

T 

.05 

T 

T 

.01 

T 

T 

T 

KE  I  THSBURG 

5.88 

•  36 

1  .55 

48 

1.40 

1.65 

T 

T 

.03 

.04 

8.94 

T 

.02 

T 

T 

LA  HARP  £ 

*15 
* 

? "  1  ? 

*  64 
* 

2*17 
* 

*  „ 
* 

•  20 

T 

LANARK 

LA  SALLE  PERU 

4.82 

T 

.36 

.95 

.02 

.01 

T 

1.51 

1.57 

.30 

.09 

T 

T 

T 

X 

.01 

T 

T 

LA  SALLE  1  S 

- 

•  30 

.  78 

.21 

T 

•  65 

2.09 

•  10 

T 

T 

T 

LAWRENCE V I LLE 

4.43 

•  11 

1.40 

•  2] 

■  82 

•  41 

1  .04 

•  10 

.30 

LE  ROY 

.62 

•  80 

1.23 

•  31 

•  40 

•  11 

.02 

•  01 

•  13 

T 

T 

LINCOLN 

3.41 

.01 

•  15 

•  25 

•  05 

1.60 

.35 

T 

•55 

.14 

.03 

•  12 

•  OS 

.14 

MACKINAW 

3.10 

1.75 

• 

.90 

•12 

.27 

T 

.02 

• 

.02 

T 

T 

MAC OMb 

4.97 

T 

•  34 

2  .05 

•  11 

•02 

•  74 

.64 

•  01 

•  71 

.09 

.05 

.16 

.02 

.03 

T 

_ 

MAKANDA   1  NW 

3.13 

.06 

•  24 

.02 

.76 

.22 

•  9< 

•  11 

•  02 

.15 

•  14 

•  13 

•  0; 

•  28 

•  05 

MARENGO 

5.78 

•  45 

•  01 

•  65 

•  43 

.12 

•  25 

3.20 

.27 

.09 

.02 

.29 

MARION 

2.52 

•  10 

.18 

T 

•  79 

•  08 

•  65 

.06 

.17 

•  12 

•  15 

T 

•  13 

.09 

MARSEILLES  LOCK 

4.54 

T 

.15 

.70 

.25 

.01 

.78 

2.09 

.06 

.31 

.09 

T 

X 

.02 

T 

MARSHALL 

6.25 

3 . 10 

26 

.53 

T 

■ 

MA  T  TOON 

4.95 

T 

•  04 

•  22 

1.92 

•6< 

.  35 

■  06 

^27 

1  .44 

■  04 

•  01 

MC  HENRY  2  S 

5.68 

.58 

•  12 

.96 

•  42 

.  12 

.18 

2.50 

.38 

.14 

. :  i 

.24 

T 

x 

MC  LtANSBORQ 

2.81 

.  10 

•  30 

x 

•  63 

•  50 

•  49 

j 

.09 

•  10 

•  35 

•  21 

•  04 

T 

MEDORA 

4.59 

.35 

.23 

•  09 

.03 

1.15 

1.21 

.37 

•  17 

.10 

.45 

.25 

.  14 

.05 

T 

MlNONK 

3.22 

.46 

.77 

.15 

•  13 

1.03 

•  14 

•  30 

.06 

.01 

.03 

.04 

.05 

.03 

T 

MOLINE   WB  AP                        R /  / 

7.43 

T 

•  07 

.57 

1.37 

T 

.02 

■  12 

4.77 

.05 

T 

•  06 

T 

T 

MONMOUTH 

4.3G 

.90 

1.50 

.65 

.43 

.66 

.08 

.02 

.06 

T 

MONT  ICELLO 

4.28 

.30 

.12 

T 

2.53 

■  6C 

.21 

•02 

T 

.25 

.20 

T 

.03 

•  02 

MORRIS 

5.85 

.15 

.78 

.21 

T 

1.41 

2.54 

•37 

.  18 

.21 

T 

T 

T 

T 

MORRIS   3  NE 

6.21 

.09 

.91 

1.72 

3.18 

.24 

.05 

T 

T 

.02 

MOftR I  SON 

8.64 

T 

•  31 

1.30 

.10 

.04 

6.10 

.20 

.29 

.09 

.02 

.15 

.  .. 

.02 

MORR  I SONV I  LLE   1  £/ 

3.95 

.13 

.10 

.  -,t 

1.06 

1.26 

j>11 

•09 

.06 

.17 

.73 

.05 

.03 

T 

T 

MT  CARMtL  WATERWORKS 

3.92 

.10 

T 

.46 

.05 

.19 

.65 

.52 

.07 

.06 

T 

.10 

•  86 

.  10 

.04 

T 

T 

MOUNT  CARROLL 

5. 45 

.48 

.24 

T 

.52 

.29 

.05 

.85 

2.04 

.11 

.56 

■  16 

.  13 

.01 

X 

T 

r.I.r.oc.  not.,  follo*la«  fltatloa  Isd*l. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  month 


Station 

Tel. 

 r 

1  1 

 r 

2 

3 

 r 

4 

 r 

5 

6 



7 



8 

9 

 r 

10 

— r 
n 

12 

 r 

13 

 !- 

14 

15 

I  I 

16 

— — 

18 

19  1  20  21 

09      oq  qa 

£i£i          £i-J  tit 

25 

26  | 

27 

28  | 

29 

30 

31 

MOUNT  OLIVE   2  NE 

5.34 

T 

2.00 

1.37 

.68 

* 

MOUNT  PULASKI 

MOUNT  STtRLlNG 

•  10 

•  81 

* 

* 

.29 

•  18 

r 

•  06 

T 

.07 

•  10 

MOUNT   VERNON  <•  N 

.  1 1 

1.43 

1.54 

.15 

.18 

•  64 

.31 

.26 

.25 

.02 

NASHVllLt   3  NW 

' 

•  30 

.88 

.45 

.15 

.20 

1.03 

.80 

NEWARK  7  E 

6.  86 

.  03 

T 

NEW  BOSTON  0AM  17 

6.88 

.63 

"  ^ 

T 

NEW  BOSTON 

.78 

1  *68 

"  59 

2*24 

*  ^2 

"  1  B 

•  10 

T 

r 

NEW  BURNS  1 Dfe 

.11 

T 

.59 

.  B  0 

".37 

1.34 

.18 

.0 : 

.09 

.18 

T 

.23 

.04 

T 

NEWTON 

5*97 
* 

•  14 

2.02 

1.24 

.02 

.10 

.07 

.08 

1.62 

.58 

.  10 

T 

T 

OLNEY  RAOIO  STATION 

14 

04 

OREGON  WATERWORKS 

7.95 

•  03 

L  •  2  9 

•  15 

.05 

OB 

OTTAWA 

85 

"  02 

02 

01 

2*19 

*86 

*  29 

*  0 

j 

PALEST INt 

4.  72 

.02 

T 

.06 

1.53 

1.19 

.49 

.22 

.05 

.21 

.67 

.  16 

.08 

.02 

PARIS  WATERWORKS 

5.71 

.05 

.06 

1  8 

* 

76 

•  14 

05 

- 

PARK  FORtST 

10.  13 

01 

* 

* 

01 

* 

,  - 

127 

* 

'0  b 

.04 

.02 

•  03 

•  03 

PAW  PAW 

10.61 

40 

170 

04 

3*85 

4*06 

.06 

*  10 

•  20 

T 

T 

T 

T 

PAYSON 

4.71 

l.oe 

.63 

.03 

1.26 

.19 

.46 

.12 

.34 

.49 

.09 

T 

.02 

PEOR IA  W8  AP  R 

3.27 

■  30 

.34 

.81 

T 

1.22 

.09 

.31 

.10 

T 

.04 

T 

.  06 

T 

T 

- 

P  E  0  T  ON  t 

7.12 

(11 

71 

3  50 

2  06 

1  5 

39 

T 

T 

.03 

.02 

T 

PETERSBURG  3  W 

3.79 

* 

*  22 

•  35 

PLEASANT  MILL 

04 

1*45 

1  5 

1*23 

"  ^ 

40 

*02 

j 

j 

T 

•  13 

j 

T 

•  03 

PONT  1  AC 

3.43 

T 

.56 

.56 

•  31 

T 

.05 

1.29 

.21 

T 

.25 

.03 

T 

.03 

.03 

.05 

•  04 

PRAIRIE  DU  ROCHE R 

4.15 

T 

.14 

.19 

.19 

2.20 

T 

.15 

T 

.05 

.93 

.14 

.14 

.02 

T 

PR1NCEVILLE  2  NW 

4.45 

j 

.01 

*  02 

T 

T 

T 

OU I NCY 

4.83 

*  12 

.02 

.02 

QU1NCV  CAA  AP 

.23 

QUINCY  0AM  21 

4*45 

.16 

.90 

1.32 

.  12 

.90 

.22 

.52 

.02 

T 

.06 

.18 

.03 

.02 

T 

QUINCY  MfcMORlAL  BRIDGE 

T 

.18 

•  B4 

1.56 

.18 

.91 

•  IB 

.60 

.01 

.04 

.01 

.16 

.04 

.04 

T 

T 

RANTOUL  CMANUTt    Ar  BASE 

4.51 

26 

07 

_ 

13 

.0  1 

T 

REO  SUO 

3.23 

.08 

.07 

1  »9E 

*06 

z 

ROBERTS  3  N 

1 

* 

85 

"  12 

1    7  2 

60 

06 

- 

13 

05 

.  08 

ROCHELLE 

8.37 

T 

1.  10 

.90 

.02 

.03 

5.60 

.33 

.15 

.03 

.  1  7 

.02 

.02 

T 

ROCKFORD 

6.37 

.40 

* 

.  66 

.  39 

T 

4.38 

..22 

.  12 

.20 

T 

T 

ROCKFORD  4  NE 

ROCKFORD  CAA  AP 

7.92 

.32 

.94 

.02 

.06 

•  63 

•  17 

.  06 

T 

T 

ROCKPORT 

02 

100 

'  15 

*  85 

70 

T 

"  50 

•  75 

T 

RUSMV 1 LLfc 

4.12 

.03 

.69 

1  .24 

.03 

1.18 

.15 

.45 

.06 

.09 

.14 

.06 

T 

T 

T 

STE  MAR  It 

5.42 

.03 

.17 

.57 

1.35 

.77 

.  ,  0 

.  16 

.06 

1.10 

.93 

.  15 

.03 

4.U3 

47 

06 

1  .  1 1 

•  26 

.08 

.08 

SHAWNEETOWN  NEW  TOWN 

3.19 

4  .44 

* 

SKOKIE  H 

.14 

1*42 

.95 

.04 

3.42 

.38 

T 

.20 

.05 

.31 

.04 

- 

T 

.01 

SPARTA 

4.45 

T 

.97 

.18 

.76 

1.22 

.32 

T 

.04 

.06 

.65 

.06 

.  16 

.03 

WB  AP 

3.25 

.36 

* 

• 

* 

_ 

- 

1 

5.  14 

70 

'5 

*53 

Of 

02 

*  18 

03 

ST  RE ATOR 

4.92 

SYCAMORE 

10.06 

T 

.06 

3*3! 

.90 

.06 

5.05 

.05 

.  17 

.22 

.20 

T 

TABLE  GROVE 

.20 

.63 

2.25 

.06 

T 

.50 

.52 

.08 

.57 

.07 

.02 

.05 

.11 

.02 

.08 

.02 

T 

4.  79 

14 

.  97 

- 

07 

j 

T I 5K I LWA 

7.17 

* 

TOULON 

5  .86 

*  32 

1  *  3  3 

07 

99 

2*36 

57 

2( 

02 

_ 

TUSCOLA 

4.  IE 

.06 

.04 

T 

.03 

1.66 

1.06 

T 

.37 

.03 

.28 

.28 

•  31 

.06 

T 

URBANA 

T 

.45 

.11 

T 

T 

2,21 

.52 

.66 

.01 

.01 

.30 

.15 

.02 

.01 

.01 

T 

T 

URB   N      tNG  C  u* 

.06 

.01 

T 

28 

06 

* 

ie 

* 

03 

04 

0  1 

UT  1 CA  STARVED  ROCK  OAM 

4.4( 

24 

*67 

"  2' 

.01 

.64 

2*12 

*3i 

*  1* 

*06 

*0  1 

VANDAL IA  CAA  AP 

3.93 

T 

T 

1 15 

loi 

2.05 

.I: 

.13 

.04 

T 

.14 

1.19 

T 

!o7 

.02 

T 

T 

V I  ROEN 

5.02 

T 

.24 

.04 

.02 

T 

2.81 

.77 

.13 

.07 

.03 

.12 

•  0] 

WALNUT 

e.oe 

T 

1.79 

.19 

1.73 

3.90 

.34 

T 

.13 

T 

T 

T 

WARSAW 

5.06 

.28 

2.66 

.85 

.97 

.30 

WATERLOO 

4.98 

.51 

.93 

1.4C 

.02 

.23 

.09 

.  76 

.86 

.16 

.02 

WATSEKA 

4.87 

1.40 

.80 

.30 

1.50 

.30 

.24 

.01 

.12 

.02 

.06 

.05 

.07 

T 

WAUKEGAN 

5.24 

.35 

.72 

.92 

.35 

.04 

1.75 

.28 

T 

.26 

.07 

.24 

.21 

.01 

.02 

WAYNt  CITY 

3.11 

.29 

.56 

.14 

1.16 

-08 

.16 

.16 

.06 

.48 

WMEATON  COLLEGE 

10.67 

T 

.03 

2.92 

T 

1.19 

T 

.01 

.02 

.03 

5.60 

T 

T 

.30 

•  01 

.09 

.03 

T 

T 

WHITE  HALL   1  E 

4.65 

.07 

.59 

.03 

T 

1.28 

.78 

.  74 

•  10 

.04 

.81 

.04 

.  17 

T 

WILCOX 

4.29 

.25 

2.55 

.60 

.75 

.14 

WINDSOR 

3.97 

T 

T 

1.05 

1.34 

.21 

.05 

.19 

1  .01 

■  13 

T 

T 

T 

T 

a.e  rafaranc*  ootaa  foUoviQj  Station  Indai. 
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DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1954 


Day 

Ol 

Month 

0< 

Station 

3 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■5 

AL  8 1  ON 

76 

85 

91 

93 

9 1 

78 

6  3 

75 

6  1 

85 

82 

76 

82 

73 

57 

63 

63 

7 1 

65 

52 

43 

43 

69  8 

MIN 

63 

67 

69 

67 

67 

54 

43 

43 

57 

59 

66 

64 

62 

54 

41 

39 

37 

35 

36 

39 

43 

43 

o  I 

59 

46 

35 

40 

26 

31 

48.6 

ALEDO 

MAX 

62 

70 

75 

48 

60 

55 

60 

6  7 

71 

75 

72 

6  7 

61 

59 

55 

46 

39 

44 

65  •  0 

MIN 

54 

62 

64 

62 

48 

44 

37 

46 

62 

64 

62 

00 

43 

47 

37 

38 

32 

32 

35 

35 

40 

41 

44 

48 

42 

31 

33 

25 

23 

43.8 

ALTON   DAM  26 

85 

66 

58 

06 

73 

72 

61 

63 

46 

48 

48 

48 

69  •  6 

MIN 

66 

67 

73 

71 

63 

50 

48 

50 

SO 

64 

62 

63 

61 

49 

45 

42 

38 

39 

40 

42 

48 

47 

55 

56 

43 

37 

32 

32 

33 

50.3 

ANNA   1  NM 

91 

58 

70 

64 

5  o 

64 

6  5 

70 

72 

75 

0  0 

71 

63 

49 

54 

47 

48 

69.  3 

MIN 

67 

67 

69 

64 

70 

57 

44 

43 

54 

62 

65 

62 

62 

51 

39 

40 

39 

43 

34 

36 

35 

38 

40 

43 

53 

57 

47 

34 

35 

28 

32 

48.7 

ANT 10CH 

MAX 

69 

70 

81 

60 

74 

68 

54 

50 

55 

58 

62 

66 

70 

72 

68 

5  5 

54 

55 

48 

38 

39 

61.3 

MIN 

55 

58 

61 

59 

45 

44 

38 

43 

51 

60 

61 

58 

46 

47 

38 

39 

34 

33 

33 

35 

37 

43 

41 

42 

42 

39 

33 

34 

28 

28 

43.4 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

69 

79 

90 

80 

64 

58 

66 

56 

74 

69 

68 

73 

74 

70 

5  1 

5 1 

58 

48 

55 

60 

65 

70 

72 

7 1 

o  5 

59 

56 

56 

43 

40 

41 

62.7 

MIN 

55 

58 

67 

60 

40 

38 

35 

42 

48 

57 

60 

53 

41 

46 

33 

36 

32 

30 

30 

29 

31 

32 

35 

37 

41 

44 

34 

.'0 

31 

26 

26 

40.5 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

MAX 

85 

65 

92 

91 

91 

64 

87 

72 

62 

59 

5  7 

66 

71 

73 

?3 

68 

61 

46 

46 

43 

42 

68  6 

MIN 

6B 

67 

72 

71 

65 

51 

45 

47 

60 

62 

64 

63 

61 

49 

42 

43 

38 

40 

37 

38 

37 

39 

41 

42 

53 

60 

40 

35 

33 

31 

34 

49.3 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

61 

83 

9 1 

89 

7  1 

63 

59 

74 

6  2 

83 

80 

76 

75 

7  3 

5  2 

0  t.i 

60 

55 

54 

60 

65 

69 

72 

71 

0  0 

68 

6  7 

54 

46 

39 

42 

66  •  9 

MIN 

62 

61 

71 

68 

55 

48 

36 

46 

60 

65 

61 

62 

59 

50 

46 

.  40 

38 

34 

33 

33 

33 

34 

38 

52 

54 

42 

35 

33 

33 

30 

47.  1 

CA I RO  WB  CITY 

MAX 

90 

90 

72 

62 

85 

83 

78 

7  3 

6  1 

o  0 

70 

64 

59 

62 

66 

69 

75 

5  2 

64 

50 

51 

4  5 

47 

69  •  7 

M  I  N 

71 

71 

73 

70 

72 

55 

49 

49 

0  0 

64 

71 

67 

65 

50 

45 

43 

44 

47 

42 

43 

43 

44 

46 

46 

56 

61 

50 

45 

41 

35 

37 

53.3 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 

76 

84 

92 

94 

93 

60 

75 

80 

85 

60 

78 

8 1 

75 

59 

58 

59 

62 

60 

63 

6  7 

72 

74 

78 

65 

73 

65 

ou 

44 

45 

70.6 

MIN 

65 

65 

66 

59 

65 

53 

44 

40 

49 

62 

59 

54 

39 

41 

39 

42 

31 

32 

30 

31 

30 

34 

50 

58 

31 

38 

31 

30 

45.3 

CARLINVILLE   4  E 

MAX 

84 

8  7 

92 

86 

81 

64 

62 

77 

Q  5 

87 

78 

78 

75 

73 

5  5 

55 

63 

57 

55 

62 

65 

72 

73 

73 

70 

69 

63 

49 

43 

43 

43 

68.4 

MIN 

63 

66 

71 

70 

62 

52 

40 

42 

b  7 

63 

62 

61 

51 

40 

40 

3  7 

32 

34 

32 

32 

34 

36 

40 

52 

55 

43 

31 

35 

28 

30 

46.4 

CARLYLE 

MAX 

86 

87 

95 

93 

92 

72 

60 

7  7 

83 

88 

78 

80 

81 

74 

5  5 

54 

65 

60 

57 

61 

65 

7o 

73 

75 

70 

69 

63 

47 

47 

43 

42 

69.  7 

MIN 

71 

67 

72 

71 

69 

57 

44 

43 

59 

62 

69 

63 

59 

52 

41 

42 

35 

35 

36 

33 

35 

36 

38 

51 

59 

43 

36 

36 

30 

30 

48.8 

CHARLESTON 

83 

91 

85 

61 

82 

49 

50 

62 

59 

56 

6 1 

66 

70 

73 

73 

65 

66 

51 

46 

45 

38 

67.  5 

MIN 

64 

65 

67 

72 

63 

50 

37 

43 

47 

59 

63 

61 

58 

61 

40 

40 

■  31 

33 

32 

35 

40 

39 

49 

50 

50 

33 

36 

30 

28 

46.7 

CHENOA 

91 

70 

49 

56 

54 

53 

60 

66 

69 

70 

54 

M  1  N 

60 

65 

71 

67 

54 

50 

3* 

45 

6  8 

65 

61 

61 

48 

50 

37 

40 

30 

31 

32 

35 

44 

39 

46 

46 

42 

33 

33 

26 

26 

45.2 

CHICAGO  UNIVERSITY 

49 

53 

50 

56 

58 

63 

70 

66 

65 

60 

58 

55 

45 

40 

39 

61.2 

MIN 

61 

64 

69 

63 

53 

49 

46 

47 

58 

63 

64 

63 

53 

46 

42 

40 

4  1 

4 1 

43 

.41 

44 

45 

48 

49 

51 

50 

43 

36 

34 

30 

31 

48.8 

CHICAGO   WB  AP 

MAX 

69 

80 

91 

78 

65 

56 

58 

5  8 

7? 

68 

70 

73 

5  0 

56 

48 

54 

62 

64 

68 

72 

73 

67 

62 

58 

57 

44 

40 

40 

63.2 

MIN 

62 

64 

68 

64 

52 

49 

47 

58 

63 

64 

0  0 

50 

47 

42 

41 

40 

36 

42 

36 

40 

41 

45 

44 

48 

49 

39 

35 

33 

29 

31 

47.  3 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

68 

77 

B  B 

78 

65 

58 

55 

62 

76 

67 

70 

72 

72 

72 

5  2 

51 

54 

50 

50 

55 

58 

62 

70 

65 

67 

61 

58 

56 

46 

41 

39 

61.6 

MIN 

61 

64 

69 

64 

.  52 

49 

47 

48 

60 

63 

64 

62 

56 

49 

43 

-  1 

43 

42 

OO 

44 

48 

50 

52 

56 

55 

51 

45 

40 

35 

32 

33 

50.4 

CICERO 

MAX 

72 

7  8 

90 

82 

64 

66 

57 

57 

7  7 

68 

69 

73 

75 

72 

5  4 

50 

60 

49 

54 

63 

66 

71 

74 

74 

oy 

59 

59 

58 

46 

43 

44 

64.3 

MIN 

60 

62 

68 

63 

50 

49 

43 

45 

50 

62 

62 

61 

45 

48 

39 

39 

37 

35 

38 

34 

37 

38 

41 

41 

45 

48 

43 

34 

36 

28 

30 

45.  5 

COBOEN  2  S 

MAX 

75 

84 

6  7 

90 

90 

76 

62 

73 

8  1 

84 

61 

75 

80 

73 

58 

C  0 

70 

70 

0  y 

64 

67 

70 

70 

7 1 

63 

6£ 

64 

44 

50 

49 

45 

69  •  8 

MIN 

63 

63 

64 

60 

72 

53 

41 

37 

ol 

56 

61 

59 

57 

48 

38 

40 

36 

33 

11 

32 

29 

32 

35 

37 

49 

54 

44 

31 

30 

30 

29 

45.0 

DANV ILLE 

MAX 

83 

7  9 

93 

82 

68 

6 1 

58 

74 

Q  Q 

8  5 

74 

7  Q 

78 

7  5 

52 

5  1 

61 

56 

54 

60 

67 

69 

74 

72 

61 

65 

62 

53 

42 

4: 

43 

66  2 

MIN 

61 

68 

69 

68 

54 

45 

36 

41 

64 

64 

62 

51 

42 

41 

3  8 

31 

29 

30 

31 

34 

34 

43 

49 

38 

33 

35 

32 

29 

44.7 

DECATUR 

MAX 

86 

85 

94 

84 

66 

61 

79 

79 

72 

5  2 

53 

65 

58 

56 

70 

69 

62 

4  6 

45 

68  .  6 

MIN 

62 

67 

72 

71 

57 

50 

39 

47 

59 

64 

63 

0  2 

56 

47 

38 

11 

36 

32 

35 

36 

39 

53 

54 

39 

32 

35 

30 

30 

46.8 

D I  XON 

MA 

71 

82 

88 

82 

68 

59 

5  7 

58 

76 

74 

68 

73 

75 

67 

50 

5  2 

58 

54 

59 

63 

66 

70 

72 

0  6 

62 

56 

57 

47 

35 

41 

63.  5 

MIN 

56 

59 

71 

62 

51 

43 

36 

45 

50 

62 

61 

61 

42 

50 

37 

39 

32 

3  i 

•  9 

32 

31 

34 

36 

36 

-1 

45 

42 

32 

36 

27 

25 

43.  1 

OU   QUOIN   2  S 

MAX 

78 

74 

0  0 

68 

62 

0  6 

62 

68 

70 

73 

77 

65 

70 

65 

5  c 

5  j 

45 

44 

69.8 

MIN 

65 

66 

69 

66 

67 

55 

40 

40 

53 

61 

66 

62 

5a 

54 

39 

to 

3  7 

36 

36 

35 

32 

34 

36 

40 

52 

58 

47 

32 

38 

30 

29 

47.5 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

86 

81 

82 

o  - 

64 

59 

57 

60 

65 

DO 

7  i 

73 

0  0 

69 

64 

46 

47 

45 

42 

69  •  4 

MIN 

68 

65 

72 

70 

68 

55 

45 

55 

60 

65 

64 

62 

65 

49 

44 

,  1 

37 

37 

36 

37 

39 

41 

51 

57 

40 

36 

30 

29 

32 

49.  3 

EFF I NGHAM 

MA 

67 

82 

64 

61 

7 

62 

68 

75 

65 

65 

47 

45 

43 

70  1 

MIN 

65 

69 

oo 

69 

64 

52 

39 

54 

56 

62 

59 

56 

39 

it 

36 

32 

31 

30 

29 

36 

42 

45 

48 

56 

46 

33 

36 

26 

29 

46.4 

EL  1 ZABt THTOWN 

MAX 

77 

84 

90 

90 

88 

84 

62 

74 

7  £ 

84 

84 

79 

79 

75 

59 

54 

70 

65 

60 

62 

66 

70 

71 

77 

6  7 

72 

65 

50 

52 

51 

44 

70.4 

MIN 

67 

70 

70 

66 

69 

56 

45 

46 

5E 

62 

67 

64 

65 

55 

4  1 

40 

39 

45 

1  i 

38 

34 

37 

39 

40 

52 

59 

50 

'  6 

42 

29 

30 

50.1 

FAIRFIELD 

MAX 

77 

85 

91 

89 

79 

59 

74 

75 

85 

78 

76 

8 1 

74 

52 

64 

60 

57 

59 

6  3 

67 

70 

73 

66 

70 

65 

45 

45 

42 

42 

68.4 

MIN 

65 

65 

70 

68 

66 

55 

44 

41 

5S 

59 

64 

64 

59 

54 

40 

42 

36 

34 

34 

33 

32 

35 

35 

36 

-0 

57 

48 

31 

38 

25 

30 

47.3 

FLORA 

MAX 

80 

84 

92 

92 

90 

79 

63 

75 

^  j 

85 

79 

77 

81 

7  3 

5  4 

52 

65 

60 

5 1 

62 

67 

70 

73 

74 

69 

65 

46 

42 

39 

69  .  1 

MIN 

65 

65 

71 

70 

66 

54 

48 

42 

of. 

'  56 

65 

64 

59 

52 

42 

42 

i- 

35 

35 

39 

37 

40 

49 

58 

49 

35 

39 

26 

32 

46.5 

FREEPORT 

60 

78 

79 

68 

72 

68 

>  2 

55 

53 

Hi 

70 

55 

45 

MIN 

52 

57 

68 

62 

45 

41 

32 

43 

47 

64 

61 

55 

42 

46 

37 

39 

26 

29 

30 

33 

35 

33 

16 

40 

37 

3< 

33 

2! 

21 

40.6 

FULTON  DAM  13 

79 

56 

61 

73 

70 

5  6 

57 

52 

5  M 

59 

60 

7C 

70 

57 

55 

39 

63  2 

MIN 

54 

59 

00 

63 

49 

47 

36 

45 

53 

61 

61 

5S 

47 

46 

40 

40 

4  1 

36 

16 

35 

35 

39 

40 

41 

47 

47 

41 

.10 

3< 

31 

29 

45.  3 

GA  LESBURG 

MAX 

78 

86 

89 

69 

63 

57 

7J 

82 

69 

75 

68 

49 

:■  6 

59 

54 

0  u 

59 

65 

70 

73 

70 

o  a 

62 

55 

4; 

39 

42 

64  3 

MIN 

58 

65 

69 

62 

46 

42 

38 

47 

o  , 

61 

61 

52 

45 

42 

39 

37 

3  3 

32 

)4 

35 

36 

JO 

39 

42 

..6 

50 

35 

32 

3: 

26 

24 

43.  9 

GALVA 

MAX 

73 

86 

_j ... 

78 

65 

62 

5? 

69 

84 

80 

72 

75 

75 

7 1 

54 

56 

60 

57 

0  0 

62 

65 

72 

74 

74 

1  i 

6] 

58 

54 

41 

4  1 

44 

65.9 

MIN 

56 

62 

70 

62 

47 

44 

35 

45 

60 

62 

62 

58 

46 

47 

36 

36 

33 

33 

32 

34 

34 

56 

41 

40 

-.6 

46 

42 

28 

32 

26 

24 

43.6 

GOLCONOA  DAM  51 

MAX 

88 

8  3 

q  j 

90 

88 

80 

60 

72 

?  y 

84 

82 

75 

8 3 

75 

6  2 

54 

70 

62 

0  a 

60 

64 

6  a 

70 

74 

7  1 

62 

46 

54 

45 

36 

69.4 

MIN 

68 

70 

72 

66 

68 

54 

48 

50 

56 

63 

68 

66 

64 

50 

39 

40 

40 

46 

.16 

38 

36 

IV 

39 

42 

o? 

56 

45 

:b 

32 

32 

30 

49.9 

GREENV I LLE 

MAX 

64 

85 

97 

90 

67 

71 

60 

73 

81 

8  5 

79 

7* 

7g 

7J 

5  5 

5  3 

63 

60 

o  o 

56 

6  1 

Oo 

69 

72 

6  > 

66 

64 

47 

5C 

4b 

39 

68  .  3 

MIN 

66 

65 

70 

69 

65 

51 

40 

45 

5( 

.59 

62 

60 

59 

•  53 

40 

39 

36 

38 

00 

36 

36 

..  1 

42 

43 

o  1 

57 

44 

33 

36 

21 

31 

47.9 

GR 1 GGSV I LLE 

MAX 

88 

70 

59 

70 

5  7 

62 

55 

5  r 

60 

66 

7( 

72 

72 

69 

68 

64 

50  44 

40 

43 

67  •  2 

M  IN 

58 

66 

61 

70 

58 

48 

40 

45 

6C 

64 

61 

6  1 

52 

50 

39 

38 

35 

34 

12 

34 

36 

40 

47 

*» 

52 

54 

45 

3! 

3 

26  29 

46.  9 

HARR I SBUKG 

^  o 

73 

65 

6  'j 

62 

68 

I  i 

74 

81 

75 

65 

:  - 

54 

45 

48 

72.2 

MIN 

66 

68 

70 

65 

66 

58 

44 

42 

0  0 

6C 

66 

6- 

61 

5: 

40 

-0 

35 

38 

'2 

31 

31 

33 

35 

- 

55 

49 

3C 

«C 

30 

28 

47.4 

HAVANA 

MAX 

62 

86 

93 

85 

71 

64 

59 

75 

85 

85 

80 

77 

74 

70 

50 

:  0 

60 

56 

56 

60 

64 

Or 

79 

71 

70  63 

5C 

4£ 

41 

.  41 

■  67.3 

MIN 

61 

66 

72 

70 

57 

50 

39 

48 

0  j 

65 

63 

61 

49 

50 

40 

37 

-34 

34 

32 

33 

36 

37 

39 

49 

5C 

45 

32 

35     26  28 

46.4 

HI LLSBORO 

MAX 

87 

89 

94 

84 

88 

68 

65 

76 

84 

87 

78 

79 

79 

73 

54 

;  5 

64 

57 

60 

61 

65 

71 

73 

73 

71 

69  65 

47 

4! 

42 

45 

69.3 

MIN 

64 

65 

70 

70 

68 

50 

40 

40 

S7 

61 

62 

60 

55 

52 

38 

39 

37 

30 

11 

32 

30 

33 

35 

35 

49 

5; 

44 

3 

34     26  28 

45.9 

HOOPESTON 

MAX 

64 

79 

93 

85 

68 

63 

57 

72 

81 

84 

77 

78 

78 

70 

52 

49 

58 

55 

55 

60 

65 

Or 

72 

72 

6C 

65 

64 

50 

46     40  40 

66.0 

MIN 

64 

66 

71 

68 

54 

46 

35 

42 

58 

64 

62 

61 

50 

51 

40 

40 

37 

34 

31 

32 

34 

35 

40 

40 

47 

45 

41 

34 

34     29  27 

45.7 

reference 
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Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
OCTOBER  1954 


Station 

JACKSONVILLE 

JERStYV I LLE 

JOL  IET 

KANKAKEE 

KANKAKEE   4  NW 

KEWANEE 

LA  HARPE 

LA   SALLE  PhRU 

LINCOLN 

MAKANDA    1  NW 

MARENGO 

MATTOON 

MC  LEANS60R0 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 
MORRIS    3  NE 
MORR ISON 

MORR I SONV I LLE   1  E 
MT  CARMEL  WATERWORKS 
MOUNT  CARROLL 
MOUNT  VERNON   4  N 
NEW  BURNS  IDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 

OTTAWA 

PALEST  I NE 


PARIS  WATERWORKS 
PARK  FOREST 
PEORIA  WB  AP 
PONTIAC 
OU 1NCV 

OUINCY  CAA  AP 

RANTOUL   CHANUTE   AF  BASE 

ROBERTS    3  N 

ROCKFORD 

ROCKFORD  CAA  AP 

RUSHVILLE 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day    Of  Month 


1  2 


88  79  68 
09     02  50 


90     82  72 


86     65  62 


83     64  62 


70  86 
52  56 


84  84 
64     6  7 


78  83 
58  62 


70  83 
53  59 


86  87 
65  62 


77     85  92 


78  84  91 
66      67  71 


77  85  90 
67      67  70 


83      87  94 


71  81  91 
60      63  71 


85  86 
65  67 


85  84 
65  66 


79  86 
60     67  71 


78  80 
62     65  72 


70      55  50 


81      65  56 


84      82  64 


93  90  78 
64      6  7  56 


81  67  63 
66      51  46 


73     5B  59 


82  67  62 
64      49  46 


87      68  60 


86  66  58 
61      48  42 


89      79  67 

70      6U  50 


93      92  79 


82      64  56 


68     68  54 


90      90  74 


68     65  54 


66      50  46 


83  82  65 
70     61  51 


70     58  52 


59     48  42 


74      63  62 


85      68  61 


83  69  59 
65     58  47 


75  67  62 
66      50  46 


76     64  62 


84      69  61 


81  66  56 
63      48  43 


76      60  56 


85  69  62 
63      56  48 


62  76  84 
35      43  56 


37      46  56 


35      44  57 


34      44  56 


30      39  52 


57      74  82 


59     63  77 


61  76  85 
37      46  58 


63     62  61 


86  85  75 
60     60  58 


73      70  74 


80  72  73 
68     63  62 


63     62  61 


77     69  74 


82  71  75 
63     60  58 


78  72  74 
64     64  62 


62      62  61 


82  81  75 
63      64  62 


56  53  78 
31  42  48 

60  74  82 
38  44  56 

61  76  80 

43  42  54 

57  68  81 

35  43  56 


67  70  73 
62  '  62  59 


86  75  78 
62     63  62 


85  83  76 
59      65  64 


81  74  74 
64     60  58 


70      68  74 


57  74  81 
36      46  61 


56     59  77 


63     75  80 


82  69  75 
65     63  60 


75      70  75 


63  76  82 
42      41  55 


57  60  75 
42     46  52 


61  75  83 
36     39  57 


57     60  78 


56  68  80 
37     46  59 


55  74  83 
40     48  62 


60  74  82 
39     49  61 


57     73  81 


58  72  82 
35     43  58 


56      59  77 


60  75  85 
40      48  58 


51      53  39 


77      73  55 


76  73  51 
46      50  39 


75  72  53 
48      51  40 


38     43     3  3 


74      69  48 


76      69  50 


75  68  50 
49     47  39 


79      75  56 


75  67  48 
44      46  35 


78  71  48 
56      45  40 


80  72  59 
62     53  40 


76      69  50 


74  69  47 
43      43  40 


73  68  46 
45      48  41 


75  72  56 
46      52  38 


61     60     5  9 


60     62  60 


70  68  72 
64     62  5e 


60      74  80 


83  83  77 
61     65  62 


86  80  77 
60     62  64 


64      62  62 


62     62  61 


62      62  62 


74      73  72 


82  73  74 
64     63  57 


82  73  73 
65     63  62 


84  67  74 
67      62  59 


84  68  75 
62      62  58 


64     63  62 


84  78  75 
65      63  62 


73  68  73 
62     62  58 


66  71  75 
62      58  49 


58     60  62 


72      68  49 


78     72  51 


73  68  48 
41  47 


80     73  56 


80  75  58 
60      54  37 


80  75  54 
59     53  41 


74     70  49 


79  72  51 
57     50  39 


60  72  52 
57     52  40 


74  72  51 
47      43  38 


73  68  47 
49     45  40 


74  69  5  0 
59     49  38 


74  69  48 
49      48  41 


50      42  40 


76     68     5  0 


75  70  51 
50      50  40 


73  68  49 
43      49  37 


73  67  50 
43      42  37 


76  70  52 
55      49  43 


55      60  56 


57  63  56 
38      34  30 


50     57  52 


49      57  54 


39      35  31 


52  59  55 
34     34  27 


55  58  54 
38      36  30 


51  58  52 
41     35  32 


54      62  56 

39     37  31 


55     69  64 


52     57  52 


50     60  55 


53      67  62 


51  60  54 
38     33  35 


37     35  32 


55  60  54 
39      37  31 


50  59  51 
38     32  '33 


37      32  37 


53      63  58 


53      69  59 


54     65  60 


54     70  62 


51     66  61 


51  57  51 
42     35  33 


52  54 
40  38 


53  60 
33  34 


54  61 

33  30 


56  60 
25  30 


53  59 
35  32 


58  61 

34  35 


56  61 
29  29 


55  60 
31  32 


54  60 
30  32 


55  59 
32  32 


54  62 

32  29 


55  60 
33  33 


50  57 
40  36 


59     62  67 


57     60  65 


58  61  67 
32     31  31 


59     63  67 

34     35  33 


56  61  66 
31      32  34 


55     60  64 


56  62  67 
32     31  33 


51     61  62 


55  60  65 
36     37  38 


53  59  63 
33      34  35 


53  58  63 
36     38  44 


57     61  67 

33      34  39 


54  60  66 
36      38  39 


56  60  65 
31      31  34 


55  59  63 
27     29  30 


31      30  32 


34      35  37 


69  71  70 
35      36  39 


68  70  72 
32     34  35 


68     74  71 

34     36  37 


70  73 
37  40 


70  75  73 
34      36  38 


69  73 
40  44 


70  72  72 
32      37  36 


68      71  71 


71     70  75 


71  74  72 
36      38  42 


69  72 
34  37 


70  73 
36  42 


34      37  36 


70  73  71 
31      33  34 


70     72  73 


76      73  76 


69  72  77 
33     36  37 


69     72  71 


67  70  71 
39     42  41 


68  72  74 
35     38  38 


35     41  39 


69     73  71 


67  71  70 
37     40  41 


38     42  43 


69  73  73 
40      43  42 


66      70  72 


70      72  70 


71      76  77 


44  41 
35  27 


69      67  60 


66  62  62 
45      46  43 


64      63  62 


69  65  69 
43     46  42 


69  63  61 
43      48  44 


47      49  39 


53     58  48 


38  39  39 

65  68  59 
50  55  37 

68  72 

49  60 

66  65 

45  47  39 

67  60  54 


68  63 
45  49 


70     66  57 


70  69  66 
51     54  42 


70     72  66 


67     72  64 

52     59  47 


64  73  64 
51      58  48 


67  68  66 
47      55  48 


66      62  61 


69  69  62 
51      55  40 


44      49  41 


64  61  57 
45     46  35 


69  67  57 
51     52  37 


65  65  62 
46      48  44 


66  65  59 
52     56  43 


67     66  54 

52     52  37 


63     67  59 


44      48  43 


66  58  55 
40     40  39 


67      56  55 


72  70  62 
52     53  43 


40  42 
2  8  26 


47  37  42 
33  25 


44  40  41 
36  29 


37  41 
25  25 


45  38  40 
32      30  27 


42  39 
33  28 


44     41  42 

34  25 


48  40  42 
33  26 


45  42 
35  27 


51     53  44 


56     47  37 
34      35      25  25 


55     47     42  42 


37     27  30 


49      50  44 
32     40     27  32 


39     28  32 


55  45  39  43 
34     35     29  29 


47  44  40  38 
34     34     28  29 


40  41 
23  27 


52  43  40  41 
32     31     24  24 


49  43  38  41 
33     33     30  27 


56     44     38  40 

34     33     30  29 


46  44  41  41 
35     31     28  27 


46  42  40  42 
32     27     24  25 


34     33     32  29 


55     44     40  41 

32     33     '30  29 


55     48  37 
34     33     27  25 


57     44     37  42 

32     30  27 


28     35     25  26 
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Table  5 -Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


Day 

Of 

Month 

gj 
0> 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SKOK IE 

MAX 
MIN 

7* 
69 

77 
60 

88 

68 

84 
64 

64 

51 

66 

49 

56 
45 

56 
46 

75 
50 

73 
64 

68 

63 

72 
62 

73 
45 

71 
51 

54 
41 

50 
■•u 

57 
39 

53 
37 

53 
38 

59 
32 

60 
34 

69 

34 

72 
43 

68 

39 

71 
39 

66 
38 

56 
42 

58 
35 

49 

35 

41 
26 

40 
30 

63.6 
45.2 

SPARTA 

MAX 
M  I  N 

62 
67 

83 
66 

93 
72 

95 
68 

91 
70- 

76 

•  55 

64 
44 

79 
48 

81 
56 

86 
63 

80 
64 

77 
61 

80 
60 

74 
54 

56 
40 

56 

4  1 

68 

40 

6; 

37 

58 
34 

63 
37 

68 
37 

71 
37 

75 
40 

75 
44 

67 
50 

70 
59 

64 
49 

49 
36 

47 
39 

45 

30 

44 
33 

70.4 
49.  5 

SPRINGFIELD  WB  AP 

MAX 
MIN 

83 
62 

87 
69 

93 
73 

BO 

70 

71 
53 

63 
44 

62 
40 

76 
49 

84 
60 

85 
64 

75 
63 

76 
61 

75 
55 

70 
44 

5  1 

40 

54 
40 

60 
36 

54 
33 

56 
32 

60 
35 

66 
35 

69 

35 

72 
40 

71 
40 

70 
55 

69 

55 

57 
38 

4  7 
3  3 

43 
31 

40 
27 

41 
29 

66.5 
46.5 

STOCKTON 

MAX 
MIN 

60 
49 

78 
54 

B5 
67 

60 
54 

63 
47 

56 
39 

55 
31 

55 
41 

76 
47 

70 
59 

68 
60 

71 
53 

72 
45 

72 
46 

48 
34 

52 
35 

56 
32 

52 
29 

53 
25 

58 
29 

65 
30 

68 
35 

70 
40 

V 
37 

68 

40 

58 

40 

55 
36 

55 
3? 

47 
34 

35 
24 

40 
20 

61.6 
40.  1 

SYCAMORE 

MAX 
MIN 

69 
54 

79 
60 

89 

80 
62 

65 
46 

58 

42 

58 
33 

54 
43 

75 
48 

67 
61 

70 
62 

74 
6 

75 
44 

66 
47 

50 
35 

50 
36 

56 
35 

52 
29 

55 
28 

61 

30 

66 
32 

69 

33 

72 
38 

72 
37 

68 
41 

55 
43 

54 
38 

5, 
32 

42 

31 

36 
25 

42 
27 

62.5 
42.0 

TABLE  GROVE 

MAX 
MIN 

80 
60 

87 
67 

91 
72 

83 
67 

67 
54 

63 
47 

60 

40 

76 
48 

B4 

DO 

84 
65 

71 
62 

76 
60 

74 
5  3 

68 
46 

49 
39 

55 
39 

60 

37 

57 
15 

56 
34 

62 

35 

68 
37 

72 
42 

75 
46 

72 
45 

69 
50 

66 

52 

60 
42 

47 
33 

44 
34 

41 
25 

44 

25 

66.5 
46.  8 

TUSCOLA 

MAX 
MIN 

86 
6*. 

84 
64 

89 
72 

87 
72 

72 
60 

65 
49 

61 
39 

76 
44 

84 
57 

87 
62 

82 
60 

79 
6] 

78 
55 

72 
51 

53 
39 

48 
40 

62 
37 

■  e 

33 

55 
31 

60 
33 

66 
31 

69 
34 

72 

39 

72 
39 

66 
41 

68 
46 

64 
45 

49 

33 

46 

33 

39 
30 

42 
27 

67.5 
45.8 

URBANA 

MAX 
MIN 

86 
63 

84 
65 

93 
71 

83 

71 

75 
55 

64 

-.1 

59 
37 

74 
44 

62 
57 

86 
63 

77 
63 

77 
61 

77 
54 

70 
49 

50 
39 

50 
41 

60 
38 

56 
36 

54 
33 

60 
33 

66 
36 

69 
38 

72 
43 

70 
41 

63 
47 

67 
50 

60 

50 
35 

45 
35 

39 
31 

42 
31 

66.5 
46.  7 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
65 

94 
71 

90 
65 

89 
58 

65 
45 

61 
41 

76 
40 

83 
56 

86 
60 

76 
62 

79 
58 

80 
55 

71 
45 

53 
39 

54 
39 

64 
36 

-  6 
31 

56 
33 

62 
32 

66 

29 

70 
33 

73 
33 

75 
34 

71 
48 

70 
58 

60 
36 

47 
31 

47 
27 

43 
26 

39 
28 

68.  7 
44.5 

VIROEN 

MAX 
M  1  N 

83 
62 

86 
67 

3  3 
71 

84 

70 

74 
60 

65 
51 

60 
40 

75 
46 

84 
58 

86 
63 

80 
62 

7  ^ 

t;  , 

76 
56 

71 

50 

51 
39 

54 
40 

62 
38 

56 
35 

55 
33 

59 
36 

63 
37 

70 
38 

72 
43 

71 
44 

69 
54 

66 

55 

63 
44 

57 
32 

45 
34 

42 
26 

41 
29 

67.  3 
47.5 

WALNUT 

MAX 
MIN 

70 
56 

63 
62 

9  0 
70 

80 
62 

69 
46 

59 
42 

58 
35 

62 
45 

7  7 
55 

77 
62 

68 
63 

74 
60 

77 
45 

69 
49 

50 
37 

56 
38 

57 

33 

53 
35 

55 
31 

59 
33 

64 
34 

68 

35 

77 
40 

71 

41 

68 

47 

63 
46 

58 
41 

55 
35 

53 
33 

40 
28 

40 
24 

64.  5 
44.0 

WATSEKA 

MAX 
MIN 

80 
65 

78 
66 

3 ; 

70 

85 
65 

65 

52 

61 

l>8 

56 
37 

66 

42 

78 
56 

81 
66 

77 
62 

75 
61 

75 
49 

70 
51 

5  1 
40 

49 
40 

55 
37 

53 
16 

53 
32 

57 

31 

63 
>  1 

35 

70 
36 

69 

in 

60 
43 

65 
46 

63 
42 

53 
32 

43 
35 

39 
29 

38 

64.0 
45.3 

WAUK.EGAN 

MAX 
M  |  N 

71 
56 

78 

59 

Be 

65 

82 
60 

o  0 
48 

54 
■* 

55 
45 

53 
44 

75 
5  l 

68 
62 

71 
62 

7  ) 
61 

72 
48 

73 
49 

5  3 
39 

49 
39 

40 

35 

53 
35 

57 
33 

60 
i  7 

69 
38 

72 
46 

69 
41 

66 

42 

56 
42 

38 

57 
32 

47 
35 

39 
28 

41 

24 

62.0 
44.  5 

WHtATON  COLLEGt 

MAX 
MIN 

73 
57 

78 
61 

89 
6  ' 

89 
64 

65 
49 

5  o 
-t 

56 
36 

55 
35 

-  9 

63 

62 

60 

45 

40 

37 

37 

56 
34 

36 

33 

32 

35 

37 

71 
42 

7. 

40 

65 
42 

59 
46 

:•  - 
41 

56 
31 

46 
34 

39 
28 

4 '-. 
29 

63.0 
43.5 

WHITE  HALL    1  E 

MAX 
M  I  N 

84 
63 

84 
66 

92 
75 

69 
70 

73 
60 

68 

:  - 

62 
41 

75 
46 

84 
57 

85 
63 

63 
62 

7  7 
0  , 

77 
53 

74 
52 

:  s 

40 

57 
40 

64 
36 

56 
35 

55 
36 

62 

35 

oa 

35 

70 
37 

71 
36 

7.'' 
40 

70 
53 

68 
54 

6! 
46 

53 
31 

45 
37 

42 

.  e 

~; 

29 

68.3 
47.4 

WINDSOR 

MAX 
M  1  N 

86 
62 

86 
65 

34 
70 

89 
66 

83 
61 

7; 
50 

61 

38 

76 
41 

a  i 

55 

89 
61 

76 
62 

?o 

61 

78 
57 

74 
52 

52 
38 

51 

41 

62 

38 

5  7 
33 

54 
31 

60 
32 

65 
15 

68 
36 

72 
41 

71 
... 

66 

50 

68 

53 

64 

46 
34 

46 
36 

39 
30 

39 
30 

67.9 
46.6 

Stabo 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  o(  month 


IS    16     17    18     19    20    21    22    23    24    25    26    27    28  29 


CARB0NDALE  SEWAGE  PLANT 
SPRINGFIELD  WB  AP 


URBANA  ENG  CAMPUS 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


3.238 
538 

4.61B 
2998 
69.1  . 


2.40B 
871 


MAX  AND  MIN   IN  TABLE  6  REFER   TO  EXTREMES  OF   TEMPERATURE  OF  WATER   IN  PAN  AS  RECORDED  DUR ING  THE  24  HOURS  ENDING  AT   T I  ME  OF  OBSERVATION 


reference  Dotes  follovtoc  Stttloa  Indaz. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
OCTOBER  1954 


Day  of  month 


station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA  1  NW 

ANTIOCH 

AURORA  COLLEGE 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

8L00MINGT0N  NORMAL 

CARL INV I LLE  *  E 

CHICAGO  WB  AP 

DANVILLE 

DECATUR 

DIXON 

GOLCONDA  DAM  51 

HARR ISBURG 

JOLIET 

LA  HARPE 

LINCOLN 

MOLINE  WB  AP 

MONMOUTH 

MORRISONVILLE  1  E 
OTTAWA 

PEORIA  WB  AP 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCKFORD  CAA  AP 

SPARTA 

SPRINGFIELD  WB  AP 

STOCKTON 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  J3N  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 
T 
T 
T 

0.1 
T 
T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 
T 
T 
T 
T 

'  T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

rof»ronc«  notes  following  Station  Indei 
-  124  - 


STATION  INDEX 


Statio 


County 


Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta  "iier  Works 
Aurora  Collsf* 


Jsrry 

Seardstown 
Beards town  LaGrai 
Belleville  Scott 


Bradford  CAA  AP 
Broofcpor-t  Dam  52 
Cairo  VB  City 


Carpenter  1  SW 
Casey 

Centralia  4  W 
Chandlervllle 
Channabon  Dresden  I  aid 
Charleston 

Chonoa 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lakevlew  Pmp  St. 
Chicago  Loyola  Univ. 

Chicago  Mayfalr  Pap  Sta 
Chicago  N  Br  Pump  Sta 
Chicago  Roseland  Pmps 
Chicago  San  Dlst  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

Chicago  s  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Pmpg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

Chllllcotho 


Cobden  2  S 

Colllnsvllle  2  W3W 
Coultervllle  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 


0055  : 
0072  I 
00S2  1 
0137  I 


0195  I 

0203  : 

0247  I 

0330  I 

0338  1 

0356  : 

0445  : 

0492  < 

049T  1 

i  0510  t 

0383 
0598 
0608 
0761 
0766 


CU1: 

Hancock 
franklin 


12S0  Fulton 

1265  Jackson 
1280  Macoupin 
1286  Clinton 
11296  White 
1304  Madison  . 

1329|Oark 
1366  Marlon 
1412  Caws 

14  20  Grundy 
1436  Coles 

1475 | McLean 
L4B1  Randolph 

15  22  Cock 
1532  Cook 
1537  Cook 


1542  Cook 
1547  Cook 
1532  Cook 
1557  Cook 
1562 | Cook 

1564  Cook 
1567  Cook 
1 1372  Cook 
,1577 !cook 
13 82 | Cook 

1827  Paori. 
1648  Cook 
1664  Wayn< 
1 1743 | De 
1775  Un 


111 


1823  Madison 

1944  Randolph 

2011  «r.i 

2140  Vermilion 

2145  Vermilion 


Davenport , 
Decatur 

Donna  2  NE 

Du  Quoin  2  ! 


Edwardsville 


i  L  a  D  15  2166  iRock  Ib 
12193 .Macon 
2348 ! Lee 
2417  McLean 
2483  Perry 


2642  iPeorl 
2679  Mad  ls< 
'2687  Iff  in, 

2736  Kane 
2750  iBardl: 
2800  Jerse 
2*e8  Llvln 
12923  Li 


ngati 

12931 jwayn* 
2993  Do  Witt 

|3109 Iclay 
3257  Stephens' 
3262  Stephens* 


32  J 


whi 


Gibson  City 
Gladstone  Dam  18 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  31 

Golden 
Grafton 

Grand  Tower  2  X 

Greenfield 

Greenup 

Greenville 

Grldley 

Grlggsvllls 

Hardin 

Harrlaburg 

Harrlsburg  Disposal  PI 


Hudson  Lk  Sloomlngton 
Huteonvllle 
Hutaonvllle  Pwr  Plant 
Illinois  City  Dam  16 
Jacksonville 


Jackson' 
Janesvlll' 
Jerseyvllle 
Jollet  Bran< 
Jollet 

Kankakee 
Kankakee  4  ! 
Kankakee  5*' 
Kelthaburg 


lie  Sewage  PI 


3304  Saline 

3312  Jo  Daviess 

3320  Knox 

3335  Henry 

3384  Henry 

13413  Ford 

3455  Henderson 

3482  Pope 

3522  Pop© 

3530  Adams 
3572  Jersey 
3395  Jackson 
3666  Greene 
:3683  (Cumberland 

3693  Bond 
3709  McLean 
13717  Pike 
3850  Calhoun 
3879  Saline 

3884  Saline 
3930  Mason 
3940  Mason 
4108  Montgomery 
4198  Varmlllon 

|4269  McLean 
4312  Crawford 
4317  Crawford 
4355  Rock  Islsnd 
4442  Morgsn 

4447  Morgan 
4465  Cumberland 
4489  Jersey 
4530  Will 
4535  will 

4593  Kankakee 
4598  Kankakee 
,4603  KankaJtee 
4635  Mercer 
4710  Henry 


4939  Lavren. 
5036  McLean 
5079  Logan 
5131  Will 
5136  Will 


Drainage  1 

Latitude 

Longitude 

> 
0 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

7 

38  22 

88  03 

6P 

sp 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Will  c .  Egbert 

Hun.  Water  works 

432 

Corps  of  Engineers 

629 

J.  Bon  Bartlins 

6 

41  24 

89  55 

BP 

Albert  E.  Croegaert 

3 

Roy  I  .  Kuf alk 

614 

Elbert  W.  Allen 

744 

Phys  Dept  Aurora  C. 

40  40 

90  26 

TA 

3 

; 

434 

Corps  of  Engineers 

444 

U.  S.  Air  Force 

e 

42  16 

88  52 

MID 

C 

George  L.  Benntnger 

830 

Barry  0.  Johnson 

i 

39  45 

90  32 

6P 

3 

314 

U.S.  Weather  Bureau 

655 

Floyd  D.  Hammond 

37  44 

(39  12 

SP 

7A 

2  3  5  6 

403 

Gsorgs  C.  Danner 

520 

Soil  Cons.  Service 

7 

39  18 

88  00 

BP 

3 

Edgar  V.  Cavanaugh 

Lloyd  Sathoff 

510 

Corps  of  Engineers 

886 

Robert  W.  Black 

40  44 

88  44 

5P 

5P 

C  -  Merle  Parry 

2  3  5 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

3 

651 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

592 

Chgo  Sanitary  Dlst . 

3 

41  56 

87  45 

HID 

c 

602 

Chgo  Sanitary  Dlst 

898 

Chgo  Sanitary  Dlst 

3 

41  45 

87  33 

■IB 

c 

610 

U.S.  Weather  Bureau 

823 

U.S.  Weather  Bureau 

40  55 

89  29 

8A 

Finis  w.  Baujan 

3 

George  D.  Lukes 

746 

C.  E.  Corrington 

540 

Floyd  G.  Anderson 

38  40 

90  01 

Hit' 

Ernie  High  ley 

c 

James  R .  Edger 

MID 

40  08 

87  38 

602 

7P 

Radio^Station  WD AN 

40  06 

87  36 

553 

7A 

Danville  Sewage  PI 

41  31 

90  34 

MID 

HID 

CLOSED  -  -  -  -  - 

8/1/54 

39  51 

88  38 

7P 

41  51 

89  29 

7A 

40  25 

88  51 

794 

KID 

Ada  A.  Devinc 

38  00 

89  14 

449 

BP 

111.  State  Police 

J 

41  05 

88  28 

MID 

State  Ref  for  women 

c 

38  34 

90  11 

TP 

Parks  College 

40  57 

89  38 

HIP 

Bale  B.  Kenyon 

36  49 

89  58 

354 

6P 

Arthur  W.  Jaggers 

39  07 

88  33 

595 

SP 

George  S.  Kregotls 

1 

42  02 

88  17 

7A 

W.  0.  Beckner 

3 

88  18 

SP 

U.S.  Foreet  Ranger 

38  37 

90  22 

SP 

The  Prlnclpla  Col. 

42  02 

87  41 

625 

HID 

Chgo  Sanitary  Dlst 

40  44 

68  31 

691 

MID 

Dept.  of  wtr  Works 

38  23 

88  22 

6P 

6P 

2  3  5 

40  14 

88  38 

MID  Norah  Yeegle 

38  40     88  28 

6P 

Erman  0.  Beck 

42  18 

89  37 

782 

7P 

42  17 

89  36 

743 

7A 

41  54 

90  09 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

c 

37  51 

88  37 

MID 

Josephine  Harris 

42  24 

90  26 

SP 

.VW  111  .  Gas  b  Elec  . 

40  57 

90  22 

780 

8A 

James  Barrett 

41  10 

90  02 

849 

7A 

Arthur  E.  Johnson 

41  27 

90  10 

6P 

Mr*.  M.  J.  BesBant 

3 

40  28 

88  23 

6P 

Edward  P.  Bergstrom 

40  50 

91  04 

8A 

Corps  of  Engineers 

37  26 

68  41 

300 

7A 

U.S.  Soil  Cons  Serv 

37  22 

88  29 

354 

8A 

Corps  of  Engineers 

40  06 1  91  01 

6P 

G.  W.  Nsthery 

38  58 

90  26 

7A 

John  A .  DeSherlla 

I 

37  40 

89  30 

7A 

John  A .  Dickson 

39  20 

90  12 

556 

MID 

Fred  S .  Pewter 

39  13 

88  08 

554 

SP 

Leonard  M.  Nichols 

2 

36  53 

89  24 

7P 

7P 

Deane  J.  McAllater 

2  3  5 

7 

40  43 

88  53 

6P 

Ezra  D.  Stoller 

39  43 

90  44 

6P 

Ellen  Harvey 

39  09 

90  37 

440 

SP 

Judge  Lee  Hanks 

37  44 

88  32 

366 

8P 

Clyde  Plttaan 

37  44 

88  31 

6A 

W.  Harrison  Klbler 

3 

40  18 

90  03 

7P 

L.  L.  Eutensusr 

40  18 

SO  04 

7A 

Ewald  A.  Trlmpe 

39  09 

89  29 

620 

7A 

Walter  E.  Belcher 

40  28 

87  40 

717 

P 

SP 

John  t.  Mushrush 

40  40 

88  58 

MID 

111.  State  Wtr  Sur. 

c 

39  07 

a?  40 

MID 

Ed  S.  Dry 

39  06 

87  40 

7A 

111  Public  Serv  Co 

41  25 

91  01 

534 

8A 

Corps  of  Englnsere 

39  44 

90  14 

807 

SP 

Morbury  Sanatorium 

3  9  44 

90  14 

MID 

Municipal  Sew  Trt 

c 

39  22 

88  15 

MID 

Albion  F.  Edwards 

c 

39  09 

90  20 

8P 

SP 

Home  Ridge  Farm 

2  3  B 

41  30 

88  08 

343 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

41  32 

88  OS 

520 

sp 

HID 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

41  07 

'  87  52 

831 

7P 

7A 

Kankakee  Water  Co. 

2  3  5 

7 

41  08 

1  87  56 

fiP 

6P 

Mi  A.  Durand 

2  3  5 

41  08 

1  87  53 

MID 

Nun.  Sew    Tr.  Plant 

41  06 

|  90  57 

540 

8A 

Verda  M.  Norrls 

3 

41  14 

89  56 

son 

SP 

BP 

Radio  Sta.  WKEI 

2  3  5 

41  IS 

89  34 

800 

MID 

Kewanee  Baker  Park 

C 

40  35 

90  58 

691 

TP 

7A 

Jack  B.  Sharpe 

2  3  5 

7 

42  06 

89  30 

876 

MID 

la.  E.  Aurand 

C 

41  20 

89  08 

S22 

TP 

4P 

Weatclox  GTI  Corp. 

2  3  9 

41  19 

89  06 

7A 

Ray  C .  Berryman 

3 

38  44 

87  41 

472 

SP 

3 

40  21 

88  46 

780 

TP 

0.  J.  Lere 

3 

40  09 

!  89  22 

591 

TP 

7A 

John  Zurkaamer  Jr. 

2  3  5 

7 

41  34 

88  05 

MID 

Corpa  Of  Engineers 

C 

41  34 

88  05 

585 

MID 

Chgo  Sanitary  Dlat. 

c 

Stabon 

Index  No 

n     *,  1 
County 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Reier 

to 
tables 

Precip. 

5216 

7    38    4  7 

88  30 

480 

win 

Soy  H .  Dnwkl na 

C 

sp 

Cecil  K.  Trimble 

3 

McDonough 

6P 

3 

Hakanda  1  NW 

Jackson 

SP 

Harvey  B.  Hartl lne 

2  3  5 

Marengo 

McBenry 

6P 

Frank  J.  Hack 

5334 

40  30 

90  24 

546 

MID 

C 

SP 

MID 

Russell  G.  Braden 

Marseilles  Lock 

La  Salle 

7A 

Corps  of  Engineers 

Marshall 

Clark 

SP 

Ernest  Thomas  Pine 

6405 

2  38  29 

89  48 

425 

5b 

5/1/54 

H  J  [  i 

Carl  D.  Tomlln 

c 

-   19  .'8 

88  21 

7  1  6 

MID 

Ceo  111  Pub  Serv  Co 

2  3  3 

McBenry 

9493 

Mc Henry 

.   42  ?1 

88  16 

700 

MID 

Louis  J.  Althoff 

C 

HcHenry  2  S 

McHsury 

88  15 

Si:' 

John  J.  Barnlngs 

3 

3515 

S  38  OS 

88  32 

458 

SP 

SP 

F.  G.  Frailer 

2  3  5 

SB3B 

I  39  10 

90  08 

622 

TP 

1,  F.  Dodge 

3 

7P 

Homer  C.  Parks 

2  3  5 

Mollne  WB  Airport 

Rock  Island 

1  41  27 

90  31 

589 

MID  U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

7  C 

Monmouth 

Warren 

4   4"  55 

90  38 

770 

Bp 

Prof.  Lyle  Flnley 

2  3  5 

7 

5  791 

1  40  02 

88  34 

859 

9P 

Lee  F.  Glffln 

3 

S920 

1  41  21 

86  26 

7A 

Ray  Webb 

3 

88  22 

549 

6P 

Donald  M.  Pyntt 

2  3  5 

Morrison 

Whiteside 

Morrlsoovllle 

Christian 

9848 

1  38  25 

89  26 

638 

TP 

7P 

John  R.  Lowls 

2  3  5 

7 

9P 

Ht.  Carmel  wtr  wks 

2  3  S 

c 

2  3  5 

Mount  Olive  2  NE 

Macoupin 

Mount  Pulaski 

Logan 

3 

B  B39 

39  59 

90  46 

711 

5P 

Homer  L.  Renaker 

3 

590 

6P 

7A 

Alva  L.  Hulbert 

2  3  5 

7 

MurphyBboro  Water  Wks 

Murphysboro  Wtr  Co. 

Nashville  3  NW 

Washington 

R .    E .   Sch lei f er 

3 

Newark  7  E 

Kendall 

707 

Warren  S.  Gray 

New  Boston  Dam  17 

8080 

4   41  11 

91  03 

548 

8A 

Corps  of  Engineers 

3 

91  00 

571 

Karl  F.  Walker 

3 

5  37  35 

560 

5P 

2  3  5 

Newton 

Jasper° 

HH  ll, 

513 

2  3  5 

c 

Olney  Radio  Station 

9446 

Richland 

!  38  42 

86  04 

472 

5P 

Radio  Station  WVLN 

2  3  5 

7 

6490 

6  42  01 

89  20 

700 

HID 

Carnation  Company 

C 

6  42  01 

89  20 

702 

6A 

Alan  Grant 

3 

6528 

1  41  22 

68  50 

474 

TP 

2  3  5 

7 

Palestine 

8558 

Crawford 

7  39  00 

87  37 

514 

7P 

2  3  5 

Pana 

8579 

Christian 

2  39  23 

89  05 

696 

TP 

2  3  5 

6609 

7  39  37 

87  41 

735 

HID 

City  of  Paris 

C 

8810 

7  39  38 

87  42 

739 

TP 

TP 

City  of  Paris 

2  3  5 

3  41  29 

708 

Park  Forest  Wtr  Co. 

2  3  5 

Paw  Paw"" 

Lee 

3 

Payson 

Adams 

Edith  A.  Robblns 

3 

6708 

1    40  37 

89  39 

445 

HID 

Corps  of  Engineers 
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7A 

Barry  A.  Vollbracbt 

Rantoul  Chanute  AF  Base 

Champaign 
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7A 
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3 

Rlchview 

Washington 

2  38  22 
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R.  E.  Bradbury 

2  3  3 

7 

7349 

e  4i  55 

89  04 
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SP 
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3 
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BP 
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SP 

SP 
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5P 
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3 
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8990 
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C 
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BA 
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3 
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6P 
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Lake 
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TP 

7P 
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2  3  9 

wayas  City 
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7  38  21 

88  35 

385 

7A 
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3 
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9080 
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1  41  03 

69  03 

700 

MID 
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c 

Wast  Frankfort  8  E 

9140 

Franklin 
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88  48 
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111  State  Wtr  Surv 

c 

wheat  on  Col  lege 

9221 

Du  Page 

1  41  52 

88  08 
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-BP 

BP 

2  3  5 

White  Ball  1  E 

9241 

Greene 

1  39  26 

90  23 

378 

Bp 

5P 

Oacar  Watt 

2  3  3 

WllCOK 

4274 

Clay 

7  38  38 

88  18 

7A 

E.  Lowell  Routt 

3 

9354 

Shelby 

2  39  28 

86  36 

689 

BP 

6P 

Nina  M.  Ryberd 

2  3  5 
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981S 

Knox 

1  40  47 

90  01 

MID 
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c 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F.  Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by 
footnote  following  Table  6. 

Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 


Amounts  in  Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 


Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST,  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

(D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,   7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshieldj 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,   denoted  by  "C" ,   are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 

Precipitation  Data) . 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 
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ILLINOIS  -  NOVEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 

November  was  mild  with  less  than  half  the  normal  rainfall.     The  end  of  the  month 
found  field  work  practically  complete  with  the  farmers  occupied  principally  with 
mending  fences,  maintaining  machinery,  and  routine  chores.     The  fall-sown  grains 
had  germinated  and  were  up  to  good  stands  but  needed  rain.       Pastures  were  furnish 
ing  twice  as  much  feed  as  at  the  same  time  in  1953. 

The  cool  spell  that  began  on  October  27th  continued  to  November  5th.  Warmer-than- 
normal  weather  prevailed  for  the  next  two  weeks  with  temperatures  the  last  eleven 
days  of  the  month  near  seasonal.     Most  stations  registered  their  coldest  tempera- 
tures on  the  2d  or  on  the  30th.     The  extreme  was  11°  at  Freeport  on  the  30th.  The 
13th  and  the  16th  to  18th  were  especially  warm.     The  highest  temperature  was  76° 
at  Harrisburg  on  the  13th. 

The  month  began  with  snow  over  the  north  and  central  and  rain  and  snow  mixed  over 
the  south.     An  extended  spell  of  fair  weather  began  on  the  5th  and  lasted  until 
the  17th.     Any  precipitation  during  this  period  was  light  and  widely  scattered. 
Showery  weather  prevailed  from  the  18th  to  the  end  of  the  month  with  occasional 
snow  flurries  from  the  23d  to  the  close. 

Corn  picking  and  soybean  harvest  progressed  slowly  at  the  first  of  the  month 
because  of  wet  ground.     As  the  ground  dried,  the  farmers  got  to  the  fields  and  by 
the  8th  soybean  harvest  was  95%  complete;  corn  picking  was  in  full  swing,  and 
activity  in  plowing  was  increasing.     Ninety-five  percent  of  the  corn  was  husked 
by  the  15th  and  by  the  end  of  the  month  only  a  few  scattered  fields  remained  un- 
picked.    Plowing,  ahead  of  schedule  at  the  middle  of  the  month,  was  retarded  dur- 
ing the  third  week  as  the  soil  became  increasingly  dry.     Farmers  turned  to  fence 
mending  and  machine  maintenance.     Precipitation  during  the  last  part  of  the  month 
improved  the  pastures  which  were  twice  as  productive  as  last  year.  Fall-sown 
grains  germinated  well  and  made  good  stands  but  more  rains  were  needed  over  the 
south.     With  the  field  work  mostly  complete,   farmers  were  occupied  with  routine 
chores . 

Lucius  W.  Dye 
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1 

4 

1 

0 

AURORA  COLLEGE 

49.2 

29.1 

39.2 

0.1 

69 

16 

16 

30 

767 

0 

1 

2  2 

0 

1.52 

-  0.79 

0.40 

18 

1.8 

1 

1 

6 

0 

0 

CHICAGO  UNIVERSITY 

48.6 

36.0 

42.6 

2.5 

68 

16  + 

25 

30 

665 

0 

0 

7 

0 

1.37 

-  1.00 

0.36 

23 

5 

0 

0 

CHICAGO  WB   AP  R 

50.2 

34.8 

42.5 

3.0 

70 

16  + 

22 

30 

666 

0 

0 

11 

0 

1  .80 

-  0.53 

0.50 

23 

5.7 

1 

27 

6 

1 

0 

CHICAGO  WB  CITY  R 

49.2 

38.2 

43.7 

2.5 

68 

16 

26 

30 

629 

0 

0 

5 

0 

1.29 

-  1.22 

0.35 

23 

4 

0 

0 

C  ICER0 

51.0 

35.  1 

43.1 

2.2 

71 

16  + 

21 

30 

652 

0 

0 

10 

0 

1.19 

-  0.96 

0.32 

23 

1.5 

T 

1 

4 

0 

0 

D  IXON 

50.2 

31.6 

40.9 

2.0 

70 

16 

19 

30 

715 

0 

0 

16 

0 

1.84 

-  0.23 

0.96 

19 

2.5 

2 

1 

5 

1 

0 

FREE  PORT 

48.8 

28.0 

38.4 

0.8 

69 

16 

1 1 

30 

789 

0 

0 

23 

0 

0.73 

-  1.38 

0.21 

1 

2.9 

2 

1 

2 

0 

0 

FULTON  DAM  13 

50.2 

32.8 

41.5 

2.5 

67 

16  + 

22 

30 

700 

0 

■  0 

12 

0 

0.62 

-  1.46 

0.21 

1  + 

3.0 

2 

1 

2 

0 

0 

GALbSBURG 

50.6 

32.2 

41.4 

70 

13  + 

20 

5 

699 

0 

0 

16 

0 

3.31 

1.01 

2.61 

19 

2.0 

2 

1 

4 

1 

1 

GALVA 

51.8 

31  .2 

41.5 

1.7 

72 

16 

18 

3 

696 

0 

u 

17 

0 

2.95 

0.77 

0.92 

18  + 

4.8 

5 

1  + 

7 

2 

0 

Precipitation 
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TABLE  2  -  CONTINUED 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1954 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

% 

V 

.50  or  Morej 

1.00 
or  More 

o  t 

°  1 

~>  i 

°  j 

o  * 

JOL IET 

51.7 

33.8 

42.8 

4.4 

70 

13  + 

23 

30 

662 

0 

0 

10 

0 

0.98 

1  .44 

0.29 

24 

1.2 

1 

27 

3 

0 

0 

KANKAKEE 

13  + 

0 

0 

13 

0 

4 

KANKAKEE    4  NW 

51.  4 

31.3 

41.4 

71 

16 

21 

30 

702 

0 

0 

18 

0 

1.15 

- 

1.19 

0.35 

28 

2.8 

1 

1 

5 

0 

0 

KEWANEE 

1.2 

7  J 

16 

2  0 

3 

707 

0 

1 

17 

0 

7 

LA  SALLE  PERU 

51  .  1 

32.8 

42.0 

1.0 

70 

16 

24 

2 

685 

0 

0 

13 

0 

1.88 

- 

0.10 

0.97 

19 

2.4 

5 

1 

0 

MARENGO 

39.  1 

1.2 

16 

16 

30 

7  70 

1.46 

0.55 

0.52 

19 

2.0 

6 

M1NONK 

51.1 

31.5 

41.3 

0.7 

72 

16  + 

21 

2  + 

702 

0 

u 

17 

0 

2.96 

0.79 

1.03 

18 

3.5 

2 

1 

7 

2 

1 

MOLINE    WB   AP  R// 

50.0 

31.4 

40.7 

1.9 

71 

16 

22 

5+ 

722 

0.75 

- 

1.40 

0.17 

1 

3.7 

2 

1 

0 

0 

MONMOUTH 

51.7 

32.9 

42.3 

1.9 

72 

16 

22 

3 

676 

0 

0 

15 

0 

1.86 

- 

0.41 

1.00 

19 

1.5 

6 

1 

1 

MORR IS   3  NE 

52.0 

31.5 

41.8 

1.4 

71 

16 

19 

30 

690 

1.03 

- 

1.29 

0.25 

19 

1.0 

0 

0 

0 

MORRISON 

51.2 

28. 7M 

40. OM 

0.6 

71 

16 

17 

30 

752 

0 

0 

20 

0 

0.87 

- 

1.21 

0.20 

1 

0.1 

T 

1  + 

5 

0 

0 

MOUNT  CARROLL 

49.6 

30.1 

39.9 

2.  1 

by 

16 

18 

30 

749 

0 

0 

22 

0 

0.65 

- 

1.57 

0.31 

24 

2.1 

.  2 

1  + 

0 

0 

OTTAWA 

50. 8M 

33.  4M 

42.  1M 

1.2 

68 

8  + 

24 

30 

679 

0 

u 

1  1 

0 

1.71 

0.46 

0.56 

19 

2.0 

T 

1 

6 

1 

0 

PARK  FOREST 

49.  1 

30.4 

39.8 

70 

16 

19 

30 

749 

0 

1 

22 

0 

1.54 

- 

0.66 

0.41 

23 

2.0 

1 

30 

5 

0 

0 

PONT IAC 

50.9 

33.6 

42.3 

0.3 

69 

13  + 

23 

2 

674 

0 

0 

13 

0 

0.96 

— 

1.30 

0.21 

28 

1.0 

1 

1 

6 

0 

0 

ROCKFORO 

50.0 

30.3 

40.2 

1.6 

69 

16 

17 

3U 

739 

0 

1 

?  1 

0 

2.07 

- 

0.  12 

0.78 

19 

4.0 

5 

1 

0 

ROCKFORD  CAA  AP 

48.2 

29.0 

38.6 

2.2 

68 

16 

17 

30 

783 

0 

2 

23 

0 

1.51 

- 

0.63 

0.52 

18 

2.8 

2 

2 

5 

1 

0 

•SKOKIE  R 

48.9 

34.5 

41  .7 

68 

17 

20 

30 

691 

0 

0 

11 

0 

1  .36 

0.45 

27 

T 

T 

1+ 

4 

0 

0 

STOCKTON 

48.5 

29.6 

39.1 

67 

16 

15 

30 

771 

0 

3 

22 

0 

0.58 

- 

1.47 

0.22 

1 

4.0 

1 

1  + 

3 

0 

0 

SYCAMORE 

48.9 

29.7 

39.3 

1.1 

69 

16 

17 

30 

763 

0 

0 

21 

0 

1.47 

- 

0.  64 

0.41 

19 

3.6 

1 

1 

6 

0 

0 

WALNUT 

5U.0 

32.7 

41.4 

1.4 

69 

16 

22 

3o 

700 

0 

0 

17 

0 

2.18 

0.  12 

1.23 

19 

2.1 

1 

1 

5 

1 

1 

WAUKEGAN 

48.4 

33.2 

40.8 

1.6 

69 

16  + 

19 

30 

717 

0 

0 

13 

0 

1.03 

- 

1.08 

0.37 

23 

3.0 

1 

1 

4 

0 

0 

WHEATON  COLLtGE 

48.  9M 

32.  6M 

40.  8M 

67 

16 

19 

2 

721 

0 

0 

0 

DIVISION 

41.0 

1.9 

1.50 

- 

0.72 

2.4 

CENTRAL  DIVISION 

BLOOMINGTON  NORMAL 

52.7 

35.  4M 

44.  1M 

2.5 

69 

8 

608 

0 

0 

0 

1.25 

- 

1.43 

0.37 

28 

2.8 

2 

1  + 

5 

0 

0 

CARL INVILLE  4  E 

54.  6M 

33.2 

4  3.9M 

-  0.1 

73 

11 

21 

3  + 

628 

0 

0 

12 

0 

0.90 

- 

1.76 

0.30 

19 

T 

0 

5 

0 

0 

CHARLESTON 

52.9 

32.5 

42.7 

-  0.7 

72 

17 

21 

2 

0 

0 

19 

0 

0.89 

- 

1.84 

0.28 

4 

3 

0 

0 

CHENOA 

51.4 

32.1 

41.8 

69 

13  + 

21 

2 

692 

0 

0 

16 

0 

0.92 

1.40 

0.36 

28 

2.2 

1 

1 

4 

0 

0 

DANVILLE 

51. 7M 

32.0 

41.  9M 

-  0.1 

70 

11  + 

21 

30 

687 

0 

0 

15 

0 

0.84 

- 

1.  79 

0.25 

24 

0.1 

0 

4 

0 

0 

DECATUR 

53.8 

33.7 

43.8 

0.9 

73 

11  + 

21 

30 

630 

0 

1 

12 

0 

0.  57 

1.89 

0.16 

23 

1.0 

0 

3 

0 

0 

EFF INGHAM 

55.  OM 

32.8 

43. 9M 

1.5 

72 

11  + 

18 

2  + 

631 

0 

0 

15 

0 

0.77 

- 

2.16 

0.35 

4 

0.0 

0 

0 

0 

GRIGGSVlLLt 

53.7 

34.7 

44.2 

0.5 

71 

11  + 

20 

3 

618 

0 

0 

11 

0 

1.31 

- 

1.12 

0.80 

18 

0.0 

0 

4 

1 

0 

HAVANA 

52.4 

32  .6 

42.5 

0.5 

71 

11 

20 

3 

670 

0 

0 

14 

0 

2.22 

0.01 

1.15 

18 

2.0 

4 

1 

1 

H 1 LLSBORO 

55.7 

33.6 

44.  7 

0.3 

74 

11 

21 

26 

603 

0 

0 

12 

0 

0.86 

- 

1.70 

0.35 

4 

T 

0 

4 

0 

0 

HOOPESTON 

51.2 

33.1 

42.2 

0.7 

70 

16 

22 

3U 

676 

u 

0 

13 

0 

0.82 

1.94 

0.23 

23 

2.2 

T 

1  + 

3 

0 

0 

JACKSONV 1 LLE 

53.9 

34.1 

44. U 

1.1 

72 

13  + 

21 

3 

624 

0 

0 

1  3 

0 

2.17 

0.19 

1  .04 

19 

T 

5 

2 

1 

JERSEYV ILLE 

54.6 

31.5 

43.1 

-  1.3 

73 

11  + 

19 

2 

651 

0 

o 

18 

0 

1.72 

0.93 

0.75 

19 

T 

0 

4 

2 

0 

LA  HARPE 

52.2 

32.6 

42.4 

1.1 

71 

16 

20 

5 

671 

0 

0 

18 

0 

1  .06 

1.  14 

0.33 

19 

T 

0 

4 

0 

0 

L INCOLN 

52.8 

32.8 

42.8 

0.5 

72 

11  + 

22 

5 

657 

0 

0 

17 

0 

0.90 

1.48 

0.20 

19 

2 . 0 

2 

1 

4 

o 

0 

MATTOON 

52.2 

33.3 

42.8 

1.4 

70 

11 

22 

2+ 

662 

0 

1 

14 

0 

0.27 

- 

2.41 

0.14 

1 

1.5 

T 

25 

1 

0 

0 

MORR ISONV1LLE  1  E 

11  + 

22 

0 

1 

14 

u 

0.13 

23 

1.0 

o 

3 

o 

o 

NEWTON 

55.9 

35.0 

45.5 

2.1 

75 

16 

23 

2 

578 

0 

0 

12 

0 

0.75 

- 

2.15 

0.40 

4 

1.5 

0 

2 

0 

0 

PALEST  1 NE 

55.0 

0.0 

13  + 

2  3 

0.83 

2,03 

0  .45 

1.0 

o 

3 

o 

o 

PANA 

52.9 

34.  7 

43.8 

0.3 

70 

11  + 

23 

2 

629 

0 

1 

12 

0 

0.60 

- 

1.87 

0.22 

19 

1.0 

T 

2  + 

3 

0 

0 

PARIS  WATERWORKS 

52.  7M 

33. 5M 

43. 1M 

0.2 

71 

17 

20 

2 

653 

0.88 

- 

1.87 

0.28 

23 

T 

0 

0 

0 

Peoria  wb  ap  r 

5U.1 

33.4 

41.8 

2.1 

71 

13 

22 

3 

689 

0 

0 

15 

0 

2.19 

0.  16 

1  .46 

18 

4.0 

3 

1 

4 

1 

1 

OU 1NCY 

53.4 

35.6 

44.5 

0.8 

72 

1 1 

22 

5 

607 

1.41 

— 

0.83 

0.81 

18 

T 

0 

1 

0 

QU1NCY  CAA  AP 

53.2 

32.9 

43.1 

72 

8 

20 

3  + 

651 

0 

0 

15 

0 

1  .46 

- 

0.79 

1.05 

ie 

T 

0 

3 

1 

1 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

50.9 

33.9 

42.4 

69 

16 

23 

1 

672 

0 

0 

10 

0 

0.86 

- 

1.41 

0.32 

24 

2.5 

T 

2 

0 

0 

ROBERTS  3  N 

51.3 

33.1 

42.2 

1.3 

70 

16  + 

22 

2+ 

673 

0 

0 

12 

0 

0.91 

- 

1.35 

0.20 

1 

2.0 

5 

0 

0 

RUSHVILLE 

53.0 

34.0 

43.5 

1.2 

74 

13 

20 

3 

637 

0 

0 

13 

0 

1.63 

- 

0.58 

0.60 

18 

0.1 

4 

2 

0 

SPRINGFIELD  WB  AP  R 

52.2 

33.6 

42.9 

2.0 

71 

11 

23 

3  + 

658 

0 

0 

1  2 

0 

0.82 

- 

1.80 

0.42 

18 

0.9 

T 

1  + 

3 

0 

0 

TABLE  GROVE 

52.7 

33.8 

43.3 

1.5 

73 

13 

22 

3  + 

646 

0 

0 

15 

0 

1.93 

- 

0.25 

0.84 

18 

T 

0 

6 

2 

0 

TUSCOLA 

53.  1 

32.5 

42.8 

71 

16 

21 

30 

658 

0 

1 

1  7 

0 

0.75 

- 

1.78 

0.18 

19 

0.8 

3 

0 

0 

URBANA 

51.7 

34.5 

43.1 

1.6 

70 

16 

23 

2  + 

649 

0 

0 

11 

0 

0.53 

1.94 

0.12 

23  + 

0.9 

T 

1  + 

3 

0 

0 

VANDAL IA  CAA  AP 

54.1 

31.7 

42.9 

73 

lb 

23 

1  + 

657 

0 

1 

16 

0 

0.78 

0.25 

4 

1.0 

1 

4 

5 

0 

0 

V IRDEN 

52.5 

34.5 

43.5 

71 

11 

22 

2+ 

639 

u 

1 

10 

0 

0.77 

- 

1.73 

0.32 

19 

T 

0 

3 

0 

0 

WATSEKA 

50.6 

32.5 

41.6 

68 

lb 

22 

30 

698 

0 

0 

13 

0 

1.03 

- 

1.35 

0.28 

23 

2.1 

T 

1  + 

5 

0 

0 

WHITE   HALL   1  E 

54.3 

34.5 

44.4 

0.9 

73 

11 

21 

3 

611 

0 

0 

12 

0 

1.63 

- 

0.98 

0.81 

19 

T 

0 

4 

1 

0 

WINDSOR 

52.2 

33.7 

43.0 

0.  1 

70 

11  + 

23 

2  + 

654 

0 

1 

13 

0 

0.88 

- 

1.  75 

0.29 

4 

T 

T 

2 

3 

0 

0 

DIVISION 

43.2 

0.9 

1  .07 

- 

1.  53 

0.9 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

57.3 

37.5 

47.4 

75 

17 

23 

2 

522 

0 

0 

9 

0 

0.74 

2.47 

0.21 

4 

T 

0 

4 

0 

0 

ALTON   DAM  26 

55  •  OM 

36  •  5M 

13 

23 

2  + 

0 

0 

8 

0 

1.75 

0.83 

1.33 

19 

0.0 

o 

2 

I 

1 

ANNA     1  NW 

58. 8M 

36.  OM 

4  7.4M 

-  0.5 

74 

12 

20 

2 

511 

0 

0 

0 

1.37 

- 

2.25 

0.78 

19 

0.3 

0 

3 

1 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

11 

0 

0 

8 

0 

1  .  84 

0.18 

0.7 

J 

♦ 

o 

CAIRO  WB  CITY  R 

57.9 

40.6 

49.3 

0.7 

74 

13 

27 

2+ 

466 

0 

0 

5 

0 

0.70 

3.10 

0.20 

18  + 

T 

T 

1 

3 

0 

0 

CARBONDALE  SEWAGE  PLANT 

58.7 

32.5 

45.6 

-  1.6 

75 

11 

22 

26 

579 

1.97 

- 

1.32 

1  .10 

19 

T 

0 

4 

1 

1 

CARLYLE 

55.8 

34  .  9 

4  5.4 

0.2 

7 

13 

24 

2  + 

583 

0 

0 

1  1 

0 

0.86 

1.94 

0.41 

18 

2 

o 

o 

COBDEN  2  S 

58.0 

33. 2M 

45. 6M 

74 

12 

20 

5  + 

574 

0 

1.47 

1.01 

19 

T 

0 

3 

1 

1 

DU  QUOIN  2  S 

61.  1M 

35.3 

48. 2M 

1.7 

74 

11  + 

22 

2 

488 

0 

0 

9 

0 

1.43 

1.51 

0.90 

19 

T 

0 

3 

1 

0 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

54. 8M 

34.  7M 

44.  8M 

-  2.3 

75 

12 

22 

30 

604 

0 

0 

0 

2.00 

0.52 

0.75 

19 

T 

0 

2 

0 

EL1ZABETHTOWN 

57.4 

37.4 

47.4 

75 

13 

21 

2 

520 

U.69 

2.90 

0.28 

19 

T 

0 

3 

0 

0 

FAIRF IELD 

56.4 

34.1 

45.3 

-  0.7 

74 

13  + 

22 

30 

583 

0 

0 

11 

0 

0.9b 

1.91 

0.40 

19 

0.0 

0 

4 

0 

0 

FLORA 

55.8 

35.7 

45.8 

1.0 

73 

17 

24 

2 

569 

0 

0 

10 

0 

1.23 

1.72 

0.58 

4 

T 

0 

3 

1 

0 

GOLCONDA  DAM  51 

55.7 

35.7 

45.7 

-  1.0 

72 

13  + 

20 

2 

576 

0 

0 

12 

0 

0.98 

2.  66 

0.38 

19 

0.0 

0 

3 

0 

0 

GREENVILLE 

54.7 

35.0 

44.9 

0.2 

72 

13  + 

21 

2 

5  96 

0 

0 

11 

0 

0.84 

1.70 

0.41 

4 

T 

3 

0 

0 

HARR ISBURG 

59.2 

35.1 

47.2 

-  0.6 

76 

13 

20 

30 

528 

0 

0 

10 

0 

1.05 

2.09 

0.33 

4 

T 

0 

4 

0 

0 

MAKANDA   1  NW 

57.5 

37. 2M 

4  7.4M 

73 

13 

21 

2 

521 

0 

0 

0 

1.81 

1.11 

19 

T 

0 

3 

1 

1 

MC  LEANSBORO 

56.9 

34.7 

45.8 

-  0.6 

75 

13 

22 

3 

567 

0 

0 

10 

0 

1.23 

1.79 

0.52 

19 

T 

0 

4 

1 

0 

MT  CARMEL  WATERWORKS 

58.1 

75 

12 

0 

0 

0 

1.04 

2.22 

0.27 

27 

T 

0 

4 

0 

0 

MOUNT    VERNON  4  N 

56.3 

36.3 

46.3 

0.8 

73 

11  + 

23 

2 

555 

0 

0 

10 

0 

0.85 

2.09 

0.39 

19 

0.0 

0 

2 

0 

0 

NEW  BURNS1DE 

57.  3 

35.0 

46.2 

-  1.0 

73 

13  + 

21 

2 

558 

0 

0 

11 

0 

0.90 

2.63 

0.37 

19 

0.4 

T 

2 

3 

0 

0 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

58.  1 

37.2 

47.7 

1.0 

75 

11 

24 

2 

514 

0 

0 

9 

0 

1.53 

1.29 

1.19 

19 

T 

0 

2 

1 

1 

DIVISION 

46.4 

0.3 

1.  19 

2.00 

0.1 

STATE 

43.3 

1.1 

1.23 

1.39 

1.2 

Precipitation 


#  DATA  RECEIVED  TOO  LATE   TO  BE    INCLUDED   IN  DIVISION  AND  STATE  MEANS 


Sea  reference  notes  following  Station  Index. 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALBION 
ALEOO 

ALTON  OAM  26 
ANNA      1  NW 
ANNA  |»AN 

ANT  1 OCm 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BE AROSTOHN 

BELLEVILLE  SCOTT   AF  BASE 

BENTLEY 

BENTON 

8L0OMINGT0N 

BLOOMlNGTON  NORMAL 
BLUFFS 

BRADFORD  CAA  AP 
8R00KP0RT  OAM  52 
CAIRO  WB  CITY  R 

CANTON 

CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 
CARL  INVILLE   4  E 
CARL YL  E 
CARM! 

CASEY 

CENTRAL  I A   4  M 
CHANDLERY  I LLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHICAGO  MB  AP  R 
CHICAGO  WB  CITY  R 

CH1LLIC0THE 
CICERO 
CLINTON   1  S 
COBUEN  2  S 
OANV  I  LLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

Dl  XON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

EDWARDSv I LLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

EL  I2ABETHT0WN 
EL  S  AH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  OAM  13 

GALENA 
GALE  S8URG 
GAL  V  A 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLADSTONE  DAM  IB 
GLENOALE  EXP  FARM 
GOLCONOA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENVILLE 

GR  IDlEy 

GR IGGSVILLE 

HARDIN 
HARR  ISBURG 

HARR  I  S8URG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 

i  NO  2 


HlLLSBORO 
HOOPESTON 

HUTSONVILLE    POWER  PLANT 
ILL INOIS  CITY  OAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYV I LLE 

JOLIET   BRANDON  ROAD 

JOLIET 

KANKAKEE 

KANKAKEE   4  NW 

KE 1 THSBURG 
KEWANEE 
LA  HARPE 
LANARK 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE    1  S 
LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
L INCOLN 
MACK INAW 

MACOMB 

MAKANDA    1  NW 

MARENGO 

MARION 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 

MEDORA 

MINONK 

MOLlNE   WB  AP  R, 
MONMOUTH 
MONT  I  CELLO 
MORR  IS 

MORR IS   3  NE 
MORR I  SON 

MORR I SONV I LLE   1  £ 
MT  CARMEL  WATERWORKS 
MOUNT  CARROLL 


1.  78 
1.97 
.90 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1954 


Day  of  month 


.27      .02  .01 


2.96 
.  75 
1.86 


13     14  15 


16     17  18 


19     20     21     22     23  24 


.20 
1.33 
.78 
.49 


.30 
.05 
.30 


.15 
.08 
.13 


■  43 

■  03 
.17 


1.87 
.29 


1.03 
.14 
.2 


25     26  27 


28     29  30 


.13 
.  15 
.  13 


•08  .19 
.03 


09  .04 
08  .13 

.03 

.  14 

02  .  14 

.10 
.  17 

10  .01  .26 


06      .01  T 


Sm  r*f*r*ac*  kIii  follovlac  Itatloa  ladai. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3— Continued 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1954 


Day  of  month 


blation 

To' 

■  [ 
I 

2  | 

3 

4  |   5  |  6 

7 

8 

9 

10  |  11  | 

12 

13  |  14 

15 

16 

17 

1 

18 

19 

1 

20 

22 

23 

24 

25  I 

26  I 

27 

28  J 
1 

29  | 

30 

31 

MOUNT  OLIVE  2  NE 

MOUNT  PULASKI 

•  53 

.12 

T 

.10 

T 

.10 

■  10 

.  10 

.01 

MOUNT  STERLING 

1.87 

.03 

.83 

.61 

.07 

.05 

T 

.15 

.13 

T 

MOUNT  VERNON  4  N 

.65 

•  30 

•  39 

.05 

.06 

.05 

NASHVILLE   3  NH 

1.36 

.  36 

.8* 

.10 

.06 

NEWARK  7  E 

- 

.20 

•  17 

NEW  BOSTON  DAM  17 

.73 

.*1 

T 

•  03 

■  2* 

.05 

T 

T 

T 

T 

NEW  BOSTON 

.66 

.12 

T 

.10 

.30 

T 

•  1* 

NEW  BURNS  I DE 

.90 

.0* 

•  32 

.37 

.06 

T 

.11 

T 

NEWTON 

.75 

■  05 

T 

.12 

•  02 

.01 

.01 

•  05 

OLNEY  RAO  i  0  STATION 

OREGON  WATERWORKS 

1.40 

.1* 

.10 

.07 

.55 

.02 

.01 

•  31 

.09 

.11 

OTTAWA 

1.71 

.19 

T 

T 

T 

.25 

.56 

T 

.03 

•  19 

•  17 

.03 

.24 

.05 

T 

PALESTINE 

.83 

.05 

T 

.*5 

T 

•  05 

■  01 

T 

•  10 

•  0* 

T 

•  12 

.01 

PANA 

,60 

.12 

T 

•  22 

•  03 

T 

.  1* 

•  02 

T 

•  02 

.05 

PARIS  WATERWORKS 

.68 

.10 

•  10 

.02 

.09 

T 

•  28 

•  11 

.0* 

.07 

.07 

PARK  FOREST 

1.5* 

•  10 

•  03 

.02 

.03 

.09 

■41 

•  22 

.05 

■  21 

.3* 

•  0* 

PAW  PAW 

1.57 

.22 

.62 

T 

T 

T 

•42 

.31 

PAVSON 

1.76 

.0* 

T 

.85 

•  *0 

•  09 

.08 

T 

•  18 

.  10 

.02 

PEOR IA  WB  AP  R 

2.  19 

.2* 

T 

T 

T 

T 

l.*6 

■  02 

.05 

T 

■  1 1 

•  07 

.01 

•  02 

•  07 

•  13 

.01 

PEOTONE 

1.36 

.17 

•  02 

.02 

•  19 

•  05 

■  20 

■  33 

•  02 

PETERSBURG  3  W 

2.59 

.35 

T 

T 

1.72 

09 

.0* 

.08 

.  18 

.15 

.02 

PLEASANT  HILL 

1.3* 

.09 

.61 

.35 

03 

.07 

T 

■  13 

T 

.06 

PONT IAC 

.96 

.10 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.  1  ti 

.16 

.03 

■  11 

.21 

.17 

PRAIRIE  DU  ROCHE R 

1.60 

•  25 

1.1* 

•  15 

.02 

T 

.0* 

PR  1 NCEV 1 LLE  2  NW 

1.59 

•  02 

.02 

T 

■  01 

■  81 

T 

.01 

.11 

■  12 

■  02 

T 

■  1* 

•  10 

T 

OU1NCV 

l.*l 

.05 

T 

.81 

.18 

•  13 

.05 

.11 

.06 

.02 

QU1NCY  CAA  AP 

l.*6 

.01 

T 

1.05 

.05 

.10 

.06 

.11 

T 

.0* 

.0* 

QU1NCY   DAM  21 

1.3* 

.03 

■  90 

.1* 

■  02 

■  05 

■  1* 

•  06 

QU I NCY  MEMOR 1 AL  BR  1 OGE 

1.43 

.05 

T 

.96 

■  13 

•  02 

•  05 

T 

.14 

.06 

T 

RANTOUL  CHANUTE   Ai7  BASE 

.86 

.25 

T 

T 

•01 

T 

.15 

•  32 

•  0* 

T 

.0* 

•  03 

T 

RED  BUD 

1.58 

•  *0 

•  98 

.13 

•  02 

•  05 

ROBERTS  3  N 

.91 

.20 

T 

T 

.05 

T 

T 

.18 

.15 

T 

.15 

.  18 

ROCHELLE 

1.62 

■  08 

.09 

T 

.36 

■  *8 

■  01 

.02 

.2* 

•  16 

•  02 

.  1* 

.02 

ROCKFORD 

2.07 

.28 

•  05 

T 

.25 

•  78 

T 

■43 

-23 

T 

■  05 

T 

ROCKFORD  *  NE 

ROCKFORD  CAA  AP 

1.51 

.15 

.06 

T 

T 

.52 

.19 

j 

.01 

.28 

■  21 

T 

T 

.06 

.01 

T 

.02 

ROCKPORT 

l.*5 

.*0 

.95 

T 

T 

T 

T 

T 

.10 

RUSHVILLE 

1.63 

.10 

•  60 

.5* 

•  07 

■  08 

•  13 

.09 

•  02 

STE  MAR  It 

.88 

.02 

T 

.38  .05 

.09 

.03 

•  01 

.  14 

.0* 

.02 

■  10 

1.05 

.01 

•  *5 

.02 

.02 

.10 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 

.82 

.02 

T 

.13 

T 

.23 

•  11 

■  33 

SIOELL 

.60 

.10 

T 

T 

.20  T 

T 

T 

T 

■  22 

.03 

.05 

T 

T 

SKOKIE  R 

1.36 

.  12 

T 

.05 

.02 

.01 

.  06 

.  29 

.11 

.  08 

•  45 

.17 

T 

SPARTA 

1.53 

T 

.  2B 

T 

1>19 

T 

T 

.01 

.05 

T 

T 

T 

T 

SPR I NGF I  EL  D  WB  AP  R 

.82 

.01 

.02 

T 

■  13 

T 

•  03 

STOCKTON 

.58 

.22 

.0* 

T 

.01 

.01 

T 

.16 

.10 

.01 

.01 

T 

T 

STREATOR 

1.5* 

.*6 

T 

* 

.60 

.17 

.27 

* 

* 

.0* 

SYCAMORE 

l.*7 

•  12 

T 

•  15 

•  *1 

T 

•  30 

•  26 

.03 

•  2G 

TABLE  GROVE 

1.93 

.10 

T 

T 

.8* 

.5* 

.10 

.08 

•  01 

T 

•  13 

.13 

* 

TA YLORV ILLE 

.39 

.11 

.12 

•  05 

.  1  1 

T 

Tl SK ILWA 

1.82 

.  35 

T 

.22 

.78 

T 

.37 

T 

T 

.10 

T 

TOULON 

2.12 

.29 

•  3* 

1.00 

T 

.08 

• 

•  38 

.03 

TUSCOLA 

.75 

.07 

.03 

.18 

-02 

.01 

.  1* 

■  12 

■  09 

•  02 

■  0* 

.  03 

URBAN A 

.53 

.10 

T 

•  05 

T 

T 

.05 

T 

T 

.12 

•  12 

■  05 

.02 

-01 

T 

■  01 

UR BAN A  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

2.15 

.12 

.06 

1 

.01 

.03 

1.15 

.03 

•  27 

.11 

.02 

.29 

.0* 

.02 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

.78 

.03 

T 

■  1  1 

.25 

•  12 

.02 

.  >3 

T 

.11 

T 

.01 

T 

.10 

VIROEN 

.77 

.12 

T 

T 

.32 

.06 

.01 

.13 

T 

.0* 

T 

.05 

WALNUT 

2.18 

.21 

.02 

T 

1.23 

.21 

•  29 

.22 

T 

WARSAW 

.75 

.16 

.15 

.26 

.02 

.12 

•  0* 

WATERLOO 

1.31 

T 

•  *1 

.72 

.09 

.02 

.03 

•  0* 

T 

WATSEKA 

1.03 

.15 

T 

.03 

T 

.02 

.01 

T 

.28 

■  20 

.06 

.02 

.10 

.  16 

T 

WAUKEGAN 

1.03 

.  16 

T 

.15 

.03 

.01 

.37 

•  0* 

.08 

.15 

.03 

T 

.01 

WAYNE  CITY 

1.26 

.1* 

.56 

.2* 

•  26 

.08 

WHEATON  COLLEGE 

.11 

.02 

T 

.0* 

.10 

.03 

•  13 

.05 

.01 

■  25 

.06 

T 

WHITE  HALL   1  E 

1.63 

.13 

.03 

.28 

.81 

T 

■  02 

.08 

.24 

.0* 

WILCOX 

.25 

.12 

T 

.1* 

WINDSOR 

.88 

.21 

T 

.29 

.06 

T 

.09 

.16 

.07 

T 

T 

■■tea  follvvlBC  Statlos  ln**i. 
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Table  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  195* 


Station 

Day 

Ol 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ALBION 

MAX 

45 

39 

50 

43 

50 

61 

68 

70 

69 

68 

68 

68 

74 

69 

6  7 

75 

74 

43 

M  1  N 

27 

23 

27 

33 

28 

37 

37 

40 

44 

42 

43 

44 

39 

46 

46 

47 

51 

50 

52 

37 

39 

32 

31 

38 

37 

26 

35 

36 

31 

26 

ALE  00 

MAX 

35 

38 

44 

43 

7  0 

50 

56 

70 

57 

45 

32 

38 

MIN 

25 

23 

21 

30 

23 

28 

32 

38 

lu 

35 

39 

37 

42 

35 

29 

42 

40 

41 

40 

35 

31 

33 

27 

34 

30 

23 

32 

23 

3 

ALTON  DAM  26 

MAX 

46 

36 

48 

46 

46 

63 

67 

69 

69 

64 

70 

65 

72 

65 

6  1 

64 

60 

43 

MIN 

26 

23 

27 

33 

35 

36 

40 

44 

47 

42 

44 

44 

42 

38 

40 

46 

47 

40 

36 

35 

33 

32 

38 

28 

23 

37 

36 

35 

32 

ANNA    1  NW 

MAX 

54 

49 

41 

5  1 

61 

66 

69 

7C 

68 

72 

73 

73 

71 

69 

44 

MIN 

31 

20 

21 

34 

25 

33 

3  6 

39 

43 

45 

40 

44 

42 

41 

38 

52 

55 

43 

34 

36 

36 

27 

38 

34 

25 

35 

41 

29 

27 

ANT IOCM 

MAX 

33 

42 

46 

4  1 

43 

51 

57 

60 

55 

53 

59 

53 

63 

56 

50 

66 

66 

59 

5 1 

42 

4  1 

32 

MIN 

27 

24 

27 

33 

26 

33 

28 

35 

32 

33 

43 

31 

34 

32 

28 

36 

41 

50 

39 

35 

31 

35 

25 

33 

32 

23 

32 

30 

30 

20 

AURORA  COLLEGE 

MAX 

34 

41 

46 

42 

44 

55 

59 

63 

56 

60 

63 

53 

67 

53 

52 

69 

68 

62 

52 

35 

MIN 

24 

21 

20 

31 

23 

28 

24 

31 

32 

34 

32 

32 

33 

31 

23 

33 

36 

49 

33 

32 

34 

33 

25 

30 

29 

20 

31 

29 

23 

1 6 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

MAX 

45 

3  3 

49 

45 

47 

62 

67 

70 

63 

66 

73 

66 

72 

59 

64 

68 

65 

52 

42 

MIN 

28 

25 

25 

33 

30 

35 

35 

38 

44 

45 

39 

47 

42 

43 

38 

39 

46 

52 

42 

36 

38 

34 

29 

39 

33 

27 

38 

35 

31 

3  1 

BLOOM INGTON  NORMAL 

MAX 

41 

34 

45 

44 

44 

58 

61 

69 

63 

62 

68 

67 

68 

65 

58 

67 

65 

43 

42 

38 

MIN 

30 

24 

23 

35 

25 

34 

39 

37 

37 

42 

38 

39 

41 

38 

41 

53 

43 

37 

39 

31 

30 

32 

V, 

39 

27 

CAIRO  KB  CITY 

MAX 

51 

39 

49 

45 

50 

61 

66 

70 

69 

65 

69 

72 

74 

72 

70 

70 

70 

48 

M  1 N 

35 

27 

27 

36 

32 

39 

39 

42 

45 

49 

43 

44 

45 

47 

47 

56 

58 

56 

45 

39 

42 

36 

32 

42 

37 

31 

16 

40 

34 

CAR BON DALE   SEWAGE  PLANT 

MAX 

50 

43 

50 

62 

68 

70 

69 

68 

72 

74 

73 

7  0 

66 

74 

70 

45 

45 

MIN 

24 

23 

27 

34 

24 

26 

28 

30 

33 

36 

33 

36 

34 

35 

32 

38 

44 

44 

46 

34 

32 

36 

24 

37 

35 

22 

34 

44 

28 

2  3 

CARL  INV  ILLE   A  E 

MAX 

67 

65 

57 

43 

43 

42 

58 

5  I 

4  3 

40 

MIN 

30 

22 

21 

33 

23 

12 

28 

33 

-  1 

40 

39 

39 

41 

43 

33 

34 

40 

51 

40 

32 

34 

33 

21 

37 

32 

21 

33 

37 

29 

CA RLVLE 

MAX 

46 

35 

80 

45 

48 

60 

65 

69 

67 

68 

73 

66 

74 

60 

65 

71 

66 

46 

MIN 

30 

24 

25 

33 

26 

32 

30 

39 

34 

44 

35 

40 

39 

41 

31 

36 

45 

51 

44 

35 

38 

37 

26 

38 

35 

24 

36 

39 

32 

7 

CHARLESTON 

MAX 

36 

39 

33 

47 

44 

48 

56 

62 

69 

68 

62 

oy 

62 

70 

58 

72 

70 

38 

MIN 

25 

21 

22 

32 

26 

32 

30 

32 

38 

40 

40 

41 

39 

41 

30 

31 

40 

48 

48 

32 

18 

27 

25 

27 

31 

27 

29 

34 

29 

2 

CHENOA 

MAX 

35 

35 

44 

42 

45 

87 

62 

65 

60 

61 

68 

62 

69 

60 

58 

69 

65 

38 

M  1  N 

23 

21 

24 

35 

25 

3  3 

24 

>34 

32 

33 

36 

32 

36 

37 

23 

40 

42 

55 

40 

32 

35 

33 

26 

32 

31 

30 

32 

37 

26 

23 

CHICAGO  UNIVERSITY 

MAX 

41 

48 

42 

42 

4y 

57 

53 

51 

57 

65 

49 

66 

57 

52 

68 

65 

37 

MIN 

27 

26 

5  0 

35 

33 

16 

38 

44 

45 

41 

45 

43 

39 

41 

37 

44 

47 

49 

41 

36 

35 

37 

33 

34 

33 

29 

33 

32 

28 

25 

CHICAGO  MB  AP 

MAX 

35 

43 

4  8 

42 

43 

52 

60 

60 

55 

62 

65 

51 

69 

57 

56 

70 

67 

38 

M  I  N 

27 

26 

28 

35 

29 

lb 

31 

40 

44 

39 

42 

40 

38 

38 

35 

41 

44 

51 

41 

35 

32 

37 

30 

34 

31 

26 

33 

26 

22 

CHICAGO  KB  CITY 

MAX 

3  7 

43 

46 

44 

43 

4  7 

57 

56 

52 

58 

64 

51 

66 

56 

53 

66 

65 

37 

M  IN 

2B 

27 

33 

36 

34 

3  7 

43 

49 

4  7 

43 

45 

48 

40 

41 

36 

47 

53 

50 

42 

38 

16 

38 

35 

36 

33 

31 

33 

33 

29 

26 

C 1 CE  RO 

MAX 

35 

45 

49 

44 

47 

bb 

60 

62 

8  7 

61 

65 

54 

69 

c9 

56 

71 

66 

43 

35 

36 

MIN 

29 

25 

28 

34 

28 

1- 

32 

36 

44 

39 

42 

44 

37 

40 

36 

39 

43 

53 

4? 

38 

1  1 

38 

29 

33 

33 

25 

33 

34 

30 

21 

COBDEN  2  S 

MAX 

50 

43 

5  0 

45 

50 

60 

67 

71 

7  0 

69 

71 

74 

72 

73 

71 

71 

68 

45 

M  1  N 

32 

22 

28 

30 

20 

30 

30 

33 

18 

40 

36 

ib 

39 

36 

35 

44 

48 

45 

39 

31 

11 

38 

22 

37 

32 

20 

37 

32 

22 

DANVILLE 

MAX 

38 

33 

A  b 

44 

4B 

84 

62 

69 

6 ; 

60 

70 

60 

69 

59 

68 

63 

40 

MIN 

27 

24 

2  i 

32 

28 

14 

26 

31 

16 

35 

36 

38 

34 

36 

26 

29 

34 

48 

43 

37 

1  1 

27 

29 

33 

32 

31 

35 

36 

26 

2 1 

DECATUR 

MAX 

43 

3  1 

4  9 

46 

48 

63 

66 

72 

D4 

55 

73 

62 

71 

60 

64 

68 

06 

35 

41 

M  1  N 

25 

23 

25 

33 

22 

ib 

29 

31 

4  2 

42 

41 

41 

40 

41 

33 

42 

38 

54 

42 

31 

36 

35 

25 

33 

31 

29 

13 

33 

26 

21 

DIXON 

MAX 

62 

6  0 

62 

62 

86 

68 

58 

54 

69 

59 

52 

42 

38 

M  I N 

30 

24 

24 

33 

21 

29 

27 

33 

37 

34 

36 

34 

38 

31 

25 

39 

39 

52 

39 

32 

2  8 

36 

26 

33 

30 

26 

'■  l 

31 

27 

19 

DU  QUOIN  2  S 

MAX 

6  1 

66 

67 

74 

6  8 

74 

69 

M  1 N 

29 

22 

2  i 

36 

25 

33 

30 

35 

40 

44 

36 

*u 

37 

40 

38 

40 

47 

49 

45 

35 

4  0 

38 

24 

39 

35 

23 

36 

44 

30 

2  5 

EAST   ST   LOUIS   PARKS  COL 

MAX 

7  b 

72 

62 

42 

M  1  N 

28 

24 

24 

34 

26 

32 

32 

37 

42 

45 

37 

-I 

50 

41 

36 

37 

39 

29 

42 

35 

24 

38 

40 

33 

2  2 

EFFINGHAM 

MAX 

bt 

72 

7  0 

72 

67 

40 

M  1  N 

26 

18 

2  b 

27 

26 

JO 

30 

28 

3S 

42 

38 

43 

38 

41 

33 

35 

39 

54 

48 

34 

33 

26 

18 

37 

32 

25 

35 

31 

28 

24 

EL IZ ABE  THTOWN 

MAX 

50 

4  8 

5 1 

60 

69 

64 

68 

62 

7  ^ 

75 

72 

72 

73 

71 

52 

48 

46 

M  1  N 

29 

21 

25 

26 

28 

32 

31 

36 

4C 

46 

39 

42 

40 

41 

42 

53 

51 

52 

52 

38 

36 

40 

39 

40 

37 

27 

18 

46 

30 

26 

FAIRFIELD 

MAX 

45 

39 

<•  9 

44 

48 

88 

64 

67 

6  8 

64 

73 

66 

74 

66 

65 

74 

68 

43 

MIN 

24 

23 

26 

33 

25 

33 

29 

32 

JO 

43 

33 

3S 

36 

39 

36 

40 

45 

46 

49 

37 

1H 

30 

27 

39 

35 

23 

1  1 

42 

30 

22 

FLORA 

MAX 

37 

4  8 

45 

46 

59 

64 

70 

6  8 

65 

72 

6  7 

72 

62 

63 

73 

67 

41 

M  1  N 

27 

24 

28 

33 

29 

16 

31 

35 

42 

44 

36 

44 

38 

41 

36 

39 

49 

50 

50 

36 

37 

30 

28 

39 

33 

25 

18 

41 

31 

25 

FREEPORT 

MAX 

34 

4  0 

4  b 

40 

44 

8  8 

60 

63 

57 

60 

62 

84 

66 

56 

51 

68 

57 

33 

M  1  N 

25 

22 

24 

30 

19 

28 

25 

29 

2  | 

28 

40 

26 

37 

28 

20 

38 

38 

39 

31 

27 

25 

33 

21 

31 

29 

26 

33 

27 

24 

FULTON  DAM  13 

MAX 

37 

4 1 

4  5 

43 

8  1 

62 

62 

55 

62 

60 

8  6 

60 

59 

58 

67 

59 

37 

MIN 

26 

25 

2b 

34 

25 

29 

30 

36 

40 

36 

38 

3C 

36 

37 

28 

37 

41 

42 

40 

38 

33 

36 

27 

33 

30 

29 

34 

33 

27 

2 

6ALESBURG 

MAX 

37 

3  7 

43 

43 

59 

65 

69 

55 

64 

69 

88 

70 

53 

57 

65 

56 

37 

M  IN 

23 

23 

2  1 

25 

20 

)o 

34 

37 

42 

37 

40 

iv 

40 

34 

31 

44 

45 

42 

37 

34 

34 

28 

27 

32 

30 

26 

32 

32 

25 

23 

GALVA 

MAX 

39 

38 

44 

43 

47 

58 

65 

66 

58 

63 

69 

6  2 

70 

59 

57 

68 

56 

38 

M  1 N 

23 

21 

18 

29 

22 

2'i 

31 

38 

38 

35 

38 

36 

37 

34 

26 

40 

39 

47 

38 

34 

30 

34 

25 

31 

28 

28 

31 

30 

25 

22 

GOL  CON  DA  DAM  51 

MAX 

49 

34 

4  2 

42 

46 

60 

62 

66 

63 

66 

68 

70 

72 

70 

69 

72 

68 

50 

46 

MIN 

30 

20 

23 

31 

28 

32 

32 

36 

40 

46 

38 

42 

38 

40 

40 

50 

52 

50 

44 

36 

32 

34 

32 

36 

34 

26 

38 

34 

28 

28 

GREENVILLE 

MAX 

60 

70 

65 

40 

M  IN 

29 

21 

2  2 

30 

25 

32 

34 

39 

44 

43 

38 

46 

40 

43 

34 

40 

46 

52 

44 

33 

35 

35 

24 

39 

32 

22 

34 

35 

30 

28 

GRIGGSVILLE 

MAX 

6  1 

68 

7 1 

68 

63 

59 

39 

MIN 

28 

22 

2  0 

32 

23 

35 

35 

39 

42 

40 

45 

-2 

42 

38 

31 

45 

42 

48 

39 

34 

34 

35 

30 

37 

31 

27 

14 

36 

27 

28 

HARR I SBURG 

MAX 

51 

o  5 

68 

7  1 

76 

6  8 

72 

72 

45 

MIN 

25 

21 

25 

35 

25 

12 

38 

40 

34 

40 

34 

47 

37 

35 

35 

41 

49 

46 

50 

38 

32 

41 

25 

38 

37 

21 

35 

47 

30 

20 

HAVANA 

MAX 

38 

36 

48 

44 

44 

59 

62 

68 

50 

65 

71 

66 

70 

64 

58 

70 

58 

60 

51 

43 

41 

44 

46 

47 

37 

40 

54 

50 

39 

39 

MIN 

28 

24 

20 

34 

23 

lu 

28 

33 

44 

36 

36 

40 

36 

40 

28 

37 

35 

80 

41 

34 

29 

38 

26 

33 

32 

27 

32 

33 

27 

23 

HILLSBORO 

MAX 

44 

34 

48 

47 

46 

6  2 

66 

70 

67 

66 

74 

68 

73 

60 

64 

73 

69 

70 

61 

45 

42 

46 

51 

46 

40 

44 

bti 

51 

48 

41 

M  IN 

26 

22 

2  3 

31 

23 

30 

27 

35 

3  6 

43 

35 

.6 

40 

34 

34 

35 

38 

84 

41 

31 

35 

36 

23 

39 

35 

21 

38 

42 

30 

25 

HOOPESTON 

MAX 

35 

33 

4  7 

43 

45 

56 

60 

66 

6? 

60 

68 

84 

68 

57 

57 

70 

68 

65 

60 

45 

42 

46 

41 

41 

35 

36 

50 

44 

38 

39 

MIN 

27 

23 

26 

33 

26 

34 

29 

38 

34 

34 

39 

18 

33 

40 

26 

37 

40 

50 

44 

36 

33 

31 

29 

32 

32 

30 

33 

37 

28 

22 
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Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1954 


Station 

Day 

Ol 

Month 

Average  j 

2 

3 

4 

Q 

g 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JACK  SON V  I  LL E 

41 

36 

49 

44 

46 

61 

66 

70 

66 

67 

71 

66 

72 

68 

62 

72 

66 

61 

53 

42 

41 

42 

45 

43 

40 

42 

54 

49 

41 

41 

M  1  N 

29 

23 

21 

34 

24 

31 

28 

36 

44 

39 

40 

41 

44 

41 

33 

40 

42 

34 

29 

38 

26 

38 

32 

23 

32 

38 

27 

24 

34. 

1 

JER  S EY V 1 LLE 

44 

37 

50 

45 

45 

62 

65 

69 

65 

65 

73 

67 

73 

65 

63 

71 

63 

61 

53 

43 

43 

49 

47 

46 

41 

43 

57 

50 

43 

40 

MIN 

31 

19 

20 

31 

20 

31 

27 

31 

41 

35 

37 

38 

39 

41 

28 

32 

39 

38 

30 

28 

34 

23 

36 

29 

20 

31 

37 

28 

25 

31. 

5 

JOL  IET 

35 

40 

47 

44 

44 

56 

60 

64 

60 

61 

67 

57 

70 

61 

56 

70 

69 

65 

60 

43 

42 

43 

46 

43 

41 

38 

49 

45 

37 

37 

M  I  N 

29 

24 

26 

35 

30 

34 

28 

35 

36 

36 

36 

37 

36 

40 

26 

38 

54 

42 

38 

34 

38 

30 

33 

33 

25 

33 

36 

29 

23 

33. 

8 

K ANK  AK  E  E 

37 

36 

46 

45 

43 

56 

59 

65 

60 

59 

66 

57 

66 

58 

55 

68 

67 

65 

60 

44 

41 

47 

42 

43 

39 

37 

46 

44 

37 

36 

MIN 

28 

23 

26 

35 

26 

33 

26 

34 

36 

34 

38 

38 

34 

40 

27 

36 

37 

41 

37 

30 

33 

29 

32 

33 

22 

32 

35 

28 

23 

32. 

5 

KANKAKEE   4  NW 

MAX 

34 

36 

47 

46 

47 

59 

63 

67 

62 

62 

Od 

60 

69 

54 

57 

71 

68 

65 

60 

45 

41 

451 

42 

42 

38 

38 

45 

42 

34 

36 

MIN 

28 

23 

24 

34 

24 

31 

25 

32 

34 

33 

36 

35 

32 

39 

25 

36 

36 

49 

43 

33 

29 

30 

24 

32 

31 

25 

32 

34 

28 

21 

31. 

3 

K  EWANEE 

35 

37 

43 

41 

46 

56 

63 

66 

57 

64 

67 

63 

70 

54 

55 

71 

66 

57 

53 

46 

42 

41 

45 

44 

32 

39 

50 

47 

39 

40 

MIN 

23 

22 

20 

30 

23 

30 

30 

36 

37 

34 

35 

34 

38 

33 

27 

39 

38 

48 

39 

34 

28 

35 

26 

32 

29 

29 

32 

32 

26 

24 

31. 

4 

LA  HARPE 

38 

39 

46 

44 

44 

58 

65 

70 

- 1 

65 

69 

62 

70 

58 

57 

71 

68 

55 

48 

43 

43 

41 

50 

48 

39 

39 

53 

46 

40 

39 

MIN 

24 

23 

22 

31 

20 

31 

29 

37 

43 

39 

40 

40 

44 

35 

31 

43 

43 

46 

39 

32 

30 

31 

28 

37 

29 

23 

29 

31 

25 

23 

32. 

6 

LA   SALLE  PERU 

MAX 

35 

38 

46 

43 

46 

56 

60 

67 

63 

63 

07 

bb 

69 

57 

55 

70 

66 

63 

51 

42 

43 

43 

45 

44 

35 

38 

50 

47 

35 

40 

MIN 

26 

24 

26 

35 

25 

32 

26 

34 

37 

34 

36 

36 

38 

37 

26 

40 

38 

5 1 

41 

33 

29 

37 

27 

34 

32 

28 

33 

34 

28 

26 

32. 

8 

L I NCOLN 

MAX 

38 

34 

48 

45 

47 

60 

64 

69 

64 

64 

72 

61 

71 

57 

61 

72 

62 

64 

58 

43 

40 

47 

44 

43 

34 

42 

54 

47 

39 

39 

52 

MIN 

26 

23 

23 

34 

22 

32 

28 

34 

4  1 

38 

37 

4  1 

38 

38 

29 

39 

40 

55 

41 

32 

31 

34 

26 

32 

31 

27 

32 

31 

27 

23 

32. 

8 

MAKANDA    1  NW 

MAX 

48 

42 

49 

44 

50 

60 

67 

70 

68 

68 

72 

72 

73 

70 

68 

67 

72 

68 

61 

45 

48 

48 

48 

48 

42 

46 

59 

57 

50 

45 

5? 

MIN 

30 

21 

23 

34 

26 

35 

38 

41 

41 

42 

47 

47 

49 

37 

47 

44 

34 

37 

26 

39 

35 

25 

36 

45 

29 

30 

37. 

2 

MARENGO 

MAX 

32 

38 

45 

40 

44 

55 

60 

61 

64 

60 

61 

53 

67 

55 

53 

69 

68 

59 

56 

41 

44 

40 

39 

39 

38 

34 

42 

44 

33 

31 

48  ■ 

5 

MIN 

25 

22 

25 

31 

24 

3  1 

24 

31 

30 

28 

38 

28 

30 

33 

2  1 

37 

38 

48 

38 

34 

27 

34 

24 

31 

31 

23 

32 

29 

28 

16 

29. 

7 

MATTOON 

MAX 

39 

32 

46 

44 

45 

56 

60 

67 

66 

61 

70 

62 

69 

56 

62 

69 

68 

64 

53 

44 

42 

45 

44 

42 

35 

42 

54 

50 

40 

40 

52, 

2 

MIN 

23 

22 

.'6 

34 

28 

34 

32 

35 

40 

41 

41 

42 

39 

37 

32 

39 

38 

52 

40 

34 

29 

27 

28 

33 

32 

28 

35 

32 

25 

22 

33. 

3 

MC  LEANSBORO 

48 

40 

6o 

44 

49 

60 

67 

68 

66 

66 

73 

67 

75 

70 

68 

65 

73 

70 

61 

50 

44 

47 

51 

46 

40 

47 

58 

55 

47 

43 

56 

MIN 

26 

23 

22 

33 

27 

33 

30 

33 

38 

43 

36 

41 

40 

37 

37 

42 

49 

47 

48 

37 

34 

32 

27 

38 

34 

23 

36 

43 

30 

23 

34 

7 

M  I NONK 

MAX 

39 

36 

47 

42 

47 

57 

61 

66 

61 

62 

70 

5  a 

69 

53 

56 

72 

72 

64 

52 

41 

42 

44 

42 

41 

34 

37 

50 

45 

36 

38 

MIN 

24 

21 

21 

33 

22 

29 

27 

36 

36 

35 

37 

36 

35 

37 

27 

38 

39 

52 

40 

32 

31 

32 

26 

32 

31 

25 

33 

31 

27 

21 

31 

5 

MOLINE   KB  AP 

MAX 

36 

40 

4  J 

41 

44 

57 

65 

64 

56 

64 

65 

56 

68 

51 

56 

71 

68 

52 

49 

44 

43 

41 

49 

40 

33 

37 

53 

41 

35 

39 

50 

0 

24 

24 

24 

30 

22 

29 

27 

35 

39 

32 

41 

)4 

41 

29 

26 

46 

36 

32 

37 

27 

27 

32 

30 

26 

33 

30 

22 

23 

31 

4 

MONMOUT  H 

35 

38 

44 

44 

45 

58 

66 

69 

61 

64 

70 

62 

70 

57 

57 

72 

68 

53 

46 

43 

42 

41 

48 

46 

35 

36 

53 

49 

39 

37 

51 

7 

MIN 

25 

23 

22 

31 

23 

1  1 

32 

36 

4  ! 

36 

41 

34 

48 

35 

29 

4  0 

40 

46 

40 

35 

32 

34 

28 

34 

31 

26 

33 

32 

25 

24 

32 

9 

MORR 13   3  NE 

7  \ 

68 

63 

60 

46 

43 

41 

4 1 

38 

36 

50 

41 

3f 

37 

52 

0 

MIN 

30 

23 

25 

35 

23 

3  2 

23 

33 

'•4 

32 

36 

32 

34 

34 

24 

35 

35 

52 

42 

35 

31 

33 

28 

33 

32 

25 

32 

36 

28 

19 

31 

5 

MORR I  SON 

MAX 

38 

40 

46 

42 

45 

6  6 

63 

66 

62 

62 

63 

57 

68 

61 

55 

71 

69 

57 

50 

45 

43 

42 

45 

46 

33 

36 

52 

51 

35 

38 

51 

2 

MIN 

26 

22 

21 

31 

19 

.:  t 

25 

31 

16 

33 

33 

34 

29 

23 

33 

34 

37 

33 

31 

29 

34 

22 

31 

28 

27 

31 

31 

25 

17 

28 

7 

MORR ISONV I LLE    1  E 

MAX 

43 

32 

47 

47 

45 

60 

64 

68 

65 

65 

71 

63 

70 

63 

62 

7  1 

67 

64 

58 

43 

40 

46 

47 

41 

40 

42 

55 

5) 

4! 

40 

53 

.8 

MIN 

28 

24 

22 

32 

26 

i  i 

28 

34 

4? 

39 

36 

41 

41 

36 

31 

3  7 

38 

52 

4  i 

31 

34 

30 

23 

37 

32 

26 

34 

35 

25 

23 

33 

4 

MT   CARMEL  WATERWORKS 

M  A  1 

47 

40 

4  9 

46 

51 

62 

67 

68 

69 

66 

72 

75 

74 

72 

70 

66 

74 

67 

66 

57 

46 

53 

52 

46 

40  45 

58 

52 

4! 

43 

58U 

MOUNT  CARROLL 

MAX 

35 

40 

44 

41 

44 

56 

62 

64 

6  6 

60 

62 

54 

67 

58 

52 

69 

68 

56 

46 

43 

47 

42 

46 

43 

34 

35 

50 

43 

34  35 

49 

.6 

MIN 

25 

23 

24 

31 

20 

29 

25 

32 

14 

31 

42 

30 

36 

31 

24 

41 

36 

38 

38 

32 

26 

30 

22 

32 

30 

28 

34 

31 

26  18 

30 

.1 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

46 

3  8 

50 

47 

6  0 

65 

69 

6  7 

66 

73 

67 

7  3 

65 

71 

73 

67 

63 

5  j 

42 

41 

4E 

46 

39 

47 

59 

55  44 

41 

56 

.3 

MIN 

28 

23 

24 

32 

27 

3  6 

33 

39 

42 

46 

42 

41 

41 

43 

38 

.,4 

52 

54 

44 

35 

32 

34 

24 

39 

3  6 

24 

37 

44 

30  27 

36 

.3 

NEW  BURNS IOE 

MAX 

49 

40 

46 

43 

50 

6] 

67 

69 

6  6 

67 

71 

70 

73 

73 

69 

6  2 

73 

69 

64 

48 

45 

46 

50 

45 

43 

47 

58 

56     49  45 

57 

.3 

MIN 

28 

21 

23 

34 

24 

32 

29 

35 

35 

38 

43 

42 

40 

42 

35 

4  4 

53 

5  l 

47 

35 

29 

36 

25 

38 

36 

22 

36 

45     29  23 

35 

.0 

NEWTON 

MAX 

43 

34 

49 

45 

49 

60 

65 

70 

6<J 

65 

73 

65 

72 

64 

66 

75 

74 

65 

60 

53 

43 

4  6 

45 

45 

39 

44 

55 

54     47  41 

55 

.9 

MIN 

25 

23 

25 

32 

29 

37 

30 

34 

43 

42 

35 

4  7 

37 

45 

35 

)  7 

43 

50 

5C 

35 

37 

31 

25 

38 

32 

26 

35 

39     30  24 

35 

■  0 

OLNEY  RAO  10  STATION 

MAX 
MIN 

OTTAWA 

MAX 

35 

39 

46 

44 

45 

53 

62 

68 

62 

62 

66 

55 

68 

57 

6  6 

63 

63 

52 

50 

42 

44 

44 

42 

3' 

36 

51 

47     34  39 

50 

.8 

MIN 

28 

25 

27 

35 

25 

1  3 

28 

34 

it 

36 

37 

)6 

37 

36 

18 

39 

50 

45 

36 

30 

35 

25 

34 

33 

27 

33 

34     29  24 

33 

.4 

PALESTINE 

MAX 

43 

32 

6  0 

43 

49 

6  u 

65 

70 

b  1 

62 

70 

63 

73 

64 

63 

6  8 

73 

68 

6  0 

53 

43 

49 

46 

42 

37 

46 

54 

52     41  41 

55 

.0 

MIN 

25 

23 

25 

32 

28 

36 

29 

33 

17 

40 

34 

44 

36 

44 

33 

35 

40 

53 

47 

37 

38 

35 

31 

35 

33 

30  37 

35      30  23 

34 

.6 

PANA 

MAX 

41 

31 

48 

43 

45 

5  ! 

61 

67 

66 

63 

70 

62 

70 

57 

62 

70 

68 

65 

58 

43 

41 

4h 

44 

45 

36  43 

55 

51     41  40 

52 

.9 

MIN 

28 

23 

25 

30 

27 

35 

32 

38 

43 

41 

40 

42 

40 

40 

33 

40 

42 

54 

43 

34 

35 

31 

25 

35 

32 

27 

35 

37      30  25 

34 

.7 

PARIS  WATERWORKS 


PARK  FOREST 


PEORIA   WB  AP 


QUINCV   CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

ROCKFORD 

ROCKFORO  CAA  AP 

RUSHVILLE 


38  30  47 
27     20  22 


3  3  3  8  46 
24      23  27 


24     24  22 


34  36  45 
27     23  26 


38  37  45 
26     23  25 


40  38  46 
23     22  20 


35  34  45 
23      24  27 


34  34  46 
27     22  25 


36  40  44 
27     23  26 


35  40  46 
25     23  24 


39  38  49 
27      24  20 


44  46  57 
32     28  35 


32     22  29 


42     44  58 


42  44  56 
35      26  34 


30      22  37 


45     45  62 


44     44  57 

35     29  33 


42  44  56 
35     27  33 


45     44  54 

32     22  32 


40  45  54 
34     23  29 


33     22  30 


58  59  53 
25     35  32 


62  70  61 
32     39  43 


61      66  61 

26      35  35 


66  70  64 
34      40  46 


69     72  65 


63     68  59 


61      66  64 

28     39  33 


60  63  55 
24      30  29 


60  62  55 
26     32  32 


67  72  64 
32      40  44 


58  66  52 
32      38  35 


63     69  59 


60  68  60 
35     39  37 


66  72  61 
42      48  44 


68  71  63 
40     41  40 


60  68  55 
38     36  36 


60     69  61 


60  59  53 
30     41  27 


59  60  53 
32     35  30 


67  73  62 
41      44  40 


58  62 
42  29 


53  58 
36  34 


69  55  57 
37     40  28 


71  58  60 
48      39  35 


68  55  59 

34  36  31 

68  58  58 

33  43  25 

67  60  52 

37  31  21 

67  49  52 

36  27  23 

74  57  60 

41  39  33 


70  71  65 
37     39  51 


70     68  65 


69  57  60 
41     43  44 


69     68  66 

40     39  55 


71  68  55 
47     47  45 


70     67  56 


69  68  66 
38     44  53 


70  70  65 
38     38  57 


69  68  66 
40      36  46 


68  67  54 
35      39  42 


72  62  59 
41      44  49 


53  41  42 
32      34  27 


44  40  40 
35      33  32 


60  43  42 
42      37  36 


47  45  46 
39      36  37 


47  45  45 
33     33  32 


56  46  42 
41     36  36 


60  45  42 
42      34  36 


46  48  47 
39     33  25 


43  39  44 
34     27  27 


50  42  40 
38     33  31 


30     24  33 


43  42  38 
29     24  32 


42  45  40 
31     30  33 


42  51  50 
33     30  39 


41  51  43 
30     29  35 


33     26  33 


46     40  41 


35     25  31 


28     26  32 


40  48  47 
33      28  37 


35  40  54 
33     32  34 


40  38  45 
28     23  32 


33  39  52 
31     31  32 


34  38  50 
32     29  32 


39  41  55 
30     24  33 


29     24  31 


34  36  51 
33  31  34 

35  36  49 
32  30  32 

36  37  48 
31  26  31 

37  35 
27  26 

39  40 

31  27  32 


53  42  41 
34     30  28 


43  32  37 
32     23  19 


45  36  37 
32     25  24 


45  35  37 
35     28  24 


34    28  28 


45  41  41 
31     26  29 


44  38  38 
32     26  25 


45  37  37 
35     28  22 


45  34  32 
34     28  17 


47  32  32 
28     21  17 


46  40  39 
33     27  26 


S*o  reference  notes  following  Stmt  Ion  Index. 
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Table  5-  Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILL  I  NO  IS 
NOVEMBER  1954 


Day 

Of 

Month 

■ 

cd  tat  ion 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SIC  OK.  IE 

MAX 

35 

45 

47 

43 

44 

51 

58 

57 

52 

58 

62 

57 

65 

62 

53 

67 

68 

63 

52 

40 

42 

41 

38 

40 

40 

38 

40 

40 

35 

34 

48.9 

M  IN 

30 

26 

29 

35 

27 

36 

29 

35 

42 

38 

43 

41 

38 

37 

39 

42 

39 

52 

40 

37 

30 

38 

27 

34 

34 

24 

31 

32 

30 

20 

34.5 

SPARTA 

MAX 

48 

41 

51 

45 

49 

62 

68 

71 

68 

68 

75 

71 

74 

69 

68 

69 

71 

68 

64 

45 

48 

50 

50 

47 

48 

46 

61 

56 

45 

58.  1 

M  I N 

32 

24 

25 

33 

27 

35 

34 

41 

42 

48 

43 

44 

44 

48 

36 

40 

52 

52 

43 

35 

38 

40 

27 

40 

32 

27 

37 

39 

28 

30 

37.2 

SPRINGFIELD  MB  AP 

MAX 

41 

34 

47 

44 

45 

59 

65 

70 

65 

65 

71 

62 

70 

55 

60 

70 

62 

6  1 

48 

41 

41 

43 

46 

43 

36 

41 

54 

47 

40 

52.2 

M1N 

24 

24 

23 

33 

23 

34 

31 

38 

43 

40 

40 

40 

44 

37 

3  1 

40 

42 

48 

36 

34 

33 

30 

28 

33 

32 

27 

33 

33 

27 

26 

33.6 

STOCKTON 

MAX 

35 

39 

43 

39 

43 

55 

61 

60 

54 

59 

62 

61 

65 

58 

50 

67 

66 

5  7 

47 

42 

47 

43 

44 

41 

32 

33 

48 

42 

31 

48.5 

M  IN 

25 

21 

23 

29 

19 

29 

28 

33 

31 

29 

40 

35 

34 

31 

20 

40 

43 

47 

36 

32 

25 

32 

24 

32 

27 

24 

31 

30 

24 

15 

29.6 

SYCAMORE 

MAX 

34 

38 

46 

40 

44 

55 

60 

63 

57 

61 

62 

53 

67 

57 

52 

69 

67 

59 

48 

39 

42 

41 

46 

40 

36 

34 

44 

45 

33 

48.9 

M  1 N 

25 

22 

24 

30 

22 

29 

25 

32 

32 

33 

35 

32 

34 

31 

23 

35 

38 

47 

38 

33 

26 

35 

26 

31 

27 

23 

31 

30 

26 

17 

29.  7 

TABLE  GROVE 

MAX 

37 

36 

50 

44 

47 

59 

68 

72 

62 

68 

72 

62 

73 

58 

61 

72 

64 

60 

48 

41 

40 

40 

47 

46 

37 

40 

53 

45 

39 

39 

52.7 

MIN 

25 

24 

22 

32 

22 

32 

34 

41 

44 

38 

43 

41 

39 

38 

31 

44 

43 

48 

38 

34 

32 

35 

28 

35 

31 

24 

32 

32 

26 

27 

33.8 

TUSCOLA 

MAX 

37 

32 

48 

44 

47 

57 

63 

68 

63 

60 

70 

63 

70 

65 

61 

71 

68 

65 

60 

46 

41 

45 

42 

42 

37 

40 

54 

49 

44 

42 

53.  1 

MIN 

27 

23 

24 

29 

26 

32 

28 

32 

39 

39 

36 

41 

34 

43 

28 

32 

35 

51 

45 

32 

35 

28 

25 

34 

31 

27 

33 

35 

29 

21 

32.5 

URBANA 

MAX 

36 

34 

46 

45 

45 

57 

61 

69 

60 

60 

69 

58 

6B 

55 

61 

70 

69 

66 

57 

46 

41 

46 

42 

41 

34 

38 

S3 

46 

37 

40 

51.7 

MIN 

2B 

23 

25 

33 

30 

34 

33 

40 

39 

40 

38 

41 

37 

43 

30 

41 

40 

53 

43 

36 

36 

31 

27 

33 

32 

30 

33 

34 

28 

23 

34.5 

VANDAL  1  A  CAA  AP 

MAX 

43 

31 

49 

47 

46 

60 

65 

69 

65 

64 

71 

64 

71 

58 

64 

73 

71 

64 

S3 

44 

41 

46 

46 

43 

38 

44 

56 

54 

43 

40 

54.  1 

MIN 

23 

23 

23 

31 

25 

32 

28 

32 

36 

38 

33 

42 

38 

37 

33 

33 

39 

51 

37 

31 

34 

28 

23 

35 

29 

23 

34 

30 

23 

24 

31.  7 

VIROEN 

MAX 

41 

32 

42 

44 

44 

61 

64 

67 

64 

64 

71 

62 

70 

56 

61 

70 

63 

62 

60 

45 

39 

43 

45 

43 

38 

41 

54 

49 

41 

39 

52.5 

M  1  N 

29 

22 

22 

34 

25 

33 

33 

41 

44 

41 

39 

41 

41 

43 

32 

40 

42 

54 

41 

33 

33 

33 

25 

37 

31 

24 

34 

33 

26 

26 

34.  5 

WALNUT 

MAX 

38 

39 

43 

42 

44 

55 

60 

65 

58 

60 

63 

57 

68 

62 

53 

69 

66 

58 

50 

43 

40 

41 

44 

43 

33 

37 

50 

46 

35 

39 

50.0 

MIN 

28 

23 

25 

32 

23 

32 

30 

36 

38 

36 

42 

37 

37 

33 

29 

42 

43 

49 

39 

32 

30 

35 

27 

32 

30 

26 

32 

34 

26 

22 

32.  7 

WATSEKA 

MAX 

34 

34 

46 

43 

44 

56 

59 

65 

60 

57 

67 

59 

67 

55 

54 

68 

66 

65 

59 

44 

40 

46 

41 

41 

37 

37 

48 

46 

44 

36 

50.6 

MIN 

26 

23 

25 

35 

25 

34 

27 

34 

34 

33 

36 

36 

31 

40 

28 

34 

36 

49 

43 

36 

31 

34 

29 

33 

32 

30 

33 

36 

29 

22 

32.5 

WAUKEGAN 

MAX 

33 

45 

47 

42 

44 

49 

59 

55 

52 

58 

61 

51 

65 

55 

53 

69 

69 

61 

SO 

42 

42 

40 

39 

39 

42 

37 

41 

42 

34 

35 

46.4 

MIN 

28 

24 

27 

34 

25 

34 

29 

38 

33 

41 

41 

41 

37 

34 

32 

40 

42 

49 

39 

37 

30 

35 

25 

34 

33 

24 

32 

30 

30 

19 

33.2 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

34 

41 

45 

42 

42 

52 

57 

60 

54 

57 

63 

54 

66 

58 

51 

67 

65 

62 

55 

41 

42 

39 

41 

40 

36 

42 

42 

35 

34 

48.9 

MIN 

28 

19 

26 

34 

26 

31 

29 

37 

37 

35 

37 

>B 

33 

36 

29 

38 

41 

53 

40 

34 

37 

29 

32 

32 

23 

32 

31 

29 

20 

32.6 

WHITt  HALL    1  E 

MAX 

43 

45 

47 

45 

45 

61 

67 

70 

65 

67 

73 

68 

71 

58 

62 

7  1 

63 

60 

5  i 

43 

41 

41 

48 

49 

40 

42 

56 

53 

42 

41 

54.3 

MIN 

29 

24 

.'  1 

34 

25 

31 

30 

37 

43 

41 

36 

44 

42 

43 

34 

38 

39 

50 

40 

34 

31 

38 

26 

40 

32 

23 

34 

39 

30 

26 

34.5 

WINOSOR 

MAX 

38 

3  1 

47 

43 

46 

52 

62 

62 

65 

61 

70 

63 

69 

58 

6  1 

70 

69 

63 

60 

44 

41 

45 

42 

42 

36 

41 

54 

50 

42 

39 

52.2 

MIN 

26 

23 

26 

32 

26 

35 

31 

38 

40 

39 

38 

41 

38 

38 

29 

39 

41 

53 

44 

34 

35 

28 

23 

35 

32 

26 

35 

35 

28 

24 

33.7 

to«  r»(«r«ocs  Dot«i  follo»ioi  Station  Indax. 
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Table  7 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
NOVEMBER  1954 


Day  of  month 


stanon 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

ANNA   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

ANTIOCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I  .3 
1 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 
T 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.6 
1 

I 

T 

0.1 
T 

T 

1.1 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T- 

0.7 
T 

T 

T 

8L00M1 NGTON  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.8 
I 

T 
2 

T 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

CARL  INV I LLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

T 

T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 
T 

I 
I 

T 

0.4 

T 

T 

T 

3.6 

1 

T 

T 
T 

0.6 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

T 

T 

T 

T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

1  .0 

i 

T 

T 

T 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

5 

0  .  i 

5 

3 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 
T 

0.5 
T 

T 
r 

T 
T 

0.5 
1 

T 

KANKAKEE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

1  -  Li 
1 

T 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

L I NCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 . 0 
2 

MARENGO 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

1 .  0 
1 

0.5 

r 

0.5 

T 

MOLINE   WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2  .  3 

2 
0.1 

0.4 
1 

T 

0.3 

0.4 
T 

.T 
T 

T 

T 

0.3 

MONMOU  TH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 .  5 

T 

T 

MORR I  SON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

0.  1 
T 

T 

MORRISONV1LLE   1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1  .  0 

T 

T 

T 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2.8 

3 
0.2 

T 
1 

T 

T 

0.1 

0.1 
I 

0  . ! 

0.7 
T 

T 

0.1 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

QUINCY  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

T 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

0.8 
2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 
T 

0.1 
T 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

0.5 

T 

0.5 

1.0 
1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

T 

2.6 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.8 

T 

T 

T 

T 

WHITE  HALL  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Sao  reference  nota*  following  Station  ladei. 
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Station 

d 

z 

County 

Drainage  I 

Longitude 

a 

1 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

Station 

d 

County 

Drainage  J 

0 

Longitude 

§ 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

"0 

J3 

j 
J 

> 
« 
0 

d 
9 

£ 

Precip. 

3 
J 

•0 
B 

J 

■a 

CJ 

> 

a 

a 
B 

H 

Precip 

Albion 

Alexia  Wnter  Works 
Alton  Dam  26 
Anna  1  NW 

oosa 

DOTS 

OI.1H2 
i.H.l  7 
0  I  H7 

Edwards 
Mercer 
Warren 
Madison 

Union 

j 

38  22 
41  12 
41  03 
38  53 
37  28 

88  03 
90  45 
90  34 
90  11 

447 

739 
694 
432 

6P 
bp 

M1H 

?P 

6P 
6P 
■ZD 

7  A 

Bessie  Ellen 
Hill  C.  Egbert 
Hun.   Water  Works 

i.  Bon  Hartllne 

2  3  5 
2  3  5 

2  3  5 

C 

inoklnaw 
Hacomb 
iakanda  1  NW 

1 1 1  e 

5272 
5?ko 
5  294 

5326 

Clay 

Tazewell 

HcDonough 

Jackson 

HcHenry 

I 

IB  47 
40  32 
40  28 
37  3* 
41'    1  '» 

88  30 

89  22 

90  40 
89  14 

88  36 

480 
620 
702 
680 
819 

6P 
..p 

HID 

6P 
6P 

OP 

or 

Roy  K .  Dawklns 
Cecil  X.  Triable 
W.  S.  Newell 
Harvey  B.  Hartllne 
Frank  J.  Hack 

C 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

Arlington  Heights  4  SSE 
Augusta  liter  forks 
Aurora  College 

0195 
o?03 
0247 
0330 
033ft 

Lake* 
Cook 
Hancock 
Kane 

! 

42  21 
42  02 

40  16 

41  45 

89  55 
88  06 
87  58 

90  57 

770 

614 
744 

7P 
TP 

5P 
7P 

4P 
Mil' 

Albert  B.  Croegnert 
Roy  I.  Kuril k 
George  A.  Bonemann 
Elbert  W.  Allen 
Phys  Dept  Aurora  C. 

3 

2  3  5 
3 

7 

C 

Marietta 
Marlon 
Haroa  2  S 
HarBellles  Lock 
Marshall 

5334 
142 
5  >■■  1 

3  7? 

5380 

Fulton 

Williamson 

Macon 

La  Salle 

Clark 

; 

37  44 

40  01 

41  20 

39  23 

90  24 
88  55 
88  57 
88  45 

546 
448 

700 
486 

606 

HID 

5P 

UID 
7A 

Joseph  Ace  HcCance 

lussell  G.  Braden 
Corps  of  Engineers 
Ernest  Thomas  Pine 

C 

3 

C 

3 
3 

Jarry 

Beardstown  LaGrange  Dan 
Belleville  Scott  AT  Base 

03S6 
0445 
0484 
0497 
0510 

Ptke 
Case 
Brown 
St.  Clair 

j 

40  40 

39  41 

40  01 

39  56 
38  32 

90  26 

91  03 
90  2  6 
94>  32 

641 

450 
434 
444 

MID 

7A 

7A 
7A 

mtj 

Jeorge  E.  Grlder 
Snauel  C.   Crowel 1 
Corps  of  Engineers 

D.  S.  Air  Force 

3 
3 
3 

C 

Hascoutah 
Hason  City 
Hat  toon 
HcHenry 
HcHenry  2  S 

.i-i'. 

'■4  1  3 
'.430 
-IT, 

M'lH 

St.  Clair 

Coles 
HcHenry 

j 

38  29 
40  12 

39  28 
42  :'i 
42  19 

B9  41 

88  21 

K8  11. 

425 
581 
718 
760 
742 

MID 

SS 
M!H 
HID 
MID 

CLOSED  ----- 
Carl  D.  Tomlln 
Cen  111  Pub  Serv  Co 
Louis  J.  Althoff 
John  J .  Barnlnge 

5/1/54 

C 

2  3  5 

C 

3 

Bel/idere  Sewage  Plant 

Benton* 
Blooalng ton 
Blooalngton  Noraal 

0583 
05M 
0408 

0766 

Franklin 
McLean 

< 

42  16 
40  20 
38  00 
40  30 
40  30 

88  52 
91  07 

88  55 

89  01 

753 
671 
474 

830 

4P 

MID 

6P 

r.V 

7A 

City  of  Belvidere 
Roy  H.  Gibbons 
Jeoton  Water  Dept. 
George  L.  Hennlnger 
larry  G.  Johnson 

3 
3 
3 

C 

IfcLeansboro 
■  monk 

Moline  wb  Airport 

S  S  i  9 
3539. 

S  7  1  I 

5751 
57bH 

Woodford 
Rock  Island 

i 

38  05 

39  10 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 
90  08 

89  02 

90  31 

622 
755 

770 

7P 
op 

7P 

TP 

MID 

F .  G.  Frazler 
H.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 
U.S.   Weather  Bureau 
Prof .    Lyie  Flnley 

2  3  5 
3 

2  3  5 

2  3  5      7  C 
2  3  5  7 

Bluffs 

Bradford  CAA  AP 
Brook port  Das  52 
Cairo  WB  City 

0781 
0673 
0993 
1164 
1250 

Scott 
Bureau 

Alexander 

Fulton 

1 

39  45 
41  13 
37  08 
37  00 

40  34 

90  32 
89  37 

88  39 

89  10 

467 
795 
335 
314 

655 

Ml!< 

6P 

MID 
MID 

Vernon  A.  Nortrup 
U.S.  Civil  Aero  Ada 
Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Floyd  D.  Hammond 

3 
3 
3 

2  3  5 

7  C 

Montlcello 
Morris 
Morris  3  NE 
Morrison 
Morrlsonvllle 

5791 

',820 
VH,", 

Piatt 

Grundy 
Tblteslde 

l 

40  02 

41  21 
41  24 
41  49 

39  25 

HH  31 

88  26 

H8  22 
«9    5  8 

549 

603 
638 

6P 
5P 

51' 

6P 

5I> 

Lee  f .  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  H.  Pyatt 
City  of  Horrlson 
Frank  A.  Lowls 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  7 

C 

Carbondnle  Sewage  Plant 
Carl invllle  4  E 
Carlyle 

Carpenter  1  SW 

1265 
1280 
1288 

1304 

Macoupin 
Clinton 
White 
Madison 

; 

37  44 

39  17 

38  36 
38  06 
38  53 

89  12 
89  49 
89  22 
88  li, 

627 
461 
403 

520 

BP 
BP 

7P 

7A 
6P 
7A 
6P 

John  L .  Wooten 
Henry  B.  Hooltlng 
Hun  Water  a  Pwr  PI 

Joll'cons.  Service 

2  3  5  6 
2  3  5 
2  3  5 
3 

7 

Horrlsonvllle  1  E 
Ht.  Carmel  Water  Works 
Hount  Carroll 
Hount  Olive  2  NE 
Hount  Pulaski 

'.84  6 
'.901 

S'll  7 

'.''.■7 

Christian 

Carroll 
Macoupin 

\ 

39  25 

38  25 
42  05 

39  04 

|()  D| 

89  26 
87  45 
89  58 
89  42 

638 
424 

817 
685 
676 

7P 
5P 
TP 

7P 

5P 

6  A 

61' 

John  R.  Lowls 

Mt .  C^rael  Wtr  Wks 

James  F.  HcCray 

2  3  5  7 
2  3  5  C 
2  3  5 

3 

3 

Casey 

Centralis  4  * 
Chandlervllle 
Cbannabon  Dresden  I&ld 
Charleston 

1329 
13B6 
1412 
1420 
1436 

Marlon 
Cass 

Coles 

; 

39  18 

38  31 

40  03 

41  24 

39  29 

88  00 

89  12 

90  09 
88  17 

648 
494 

485 

510 
686 

7A 

6P 
BP 
6P 

7  K 

Walter  A.  Newl In 
Edgar  V.  Cavanaugb 
Lloyd  Sathoff 
Corps  of  Bnginecrs 
Robert  W.  Black 

3 

3 
3 

Houut  Sterling 
Hount  Vernon  4  N 
Murphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  HW 

5935 
5943 
[.<m  1 

6069 

Brown 
Jefferson 

Washington 
Kendall 

\ 

39  59 
3  8    2  2 

37  46 

38  23 
41  32 

90  46 

88  55 

89  19 
89  25 

711 
590 
420 

505 
707 

6P 

5P 
7A 

¥IH 

Homer  I..  Renaker 
Alva  L.  Hulbert 

1,   E .  Schlelfer 
Warren  S.  Gray 

3 

2  3  5  7 

C 

3 
3 

Cnenoa 
Chester 

Chicago  Cal  Tr  Wks 
Chicago  Lake* lew  Pap  Sta 

Chicago  Loyola  Univ. 

147S 
1491 
1522 
1532 
1537 

Randolph 

Cook 

3 

4 '  i  4-1 
37  54 
41  40 

41  58 

42  00 

88  44 

89  49 

87  36 
87  40 

720 
400 

593 
651 
592 

5P 

5P 

7A 
MID 
MID 

C.  Merle  Parry 
Benjamin  R.  Tiller 
Chgo  Sanitary  Dlst . 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cbgo  Sanitary  Dlst . 

2  3  5 
3 

C 
C 

Hew  Boston  Daw  17 
New  Boston 
New  Burnslde 

Olney  Radio  Station 

hi  I.HI! 

6085 

6159 
6446 

Mercer 
Richland 

41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

38  42 

91  03 
91  00 
88  46 
88  10 

548 
571 
560 
513 
472 

5P 
SP 

8A 

7A 
'0> 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Mae  McCabe 

Radio  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 

2  3  5  C 
2  3  5  7 

Chicago  Mayfair  Pwp  Sta 

Chicago  Roseland  Papg 
Chicago  San  Dlst  Dlsp 
Chicago  San  Dlst  Office 

154? 
15*7 

1552 
1557 
1562 

Cook 
Cook 

3 
3 
3 
3 

4  1  ^8 

41  58 
41  42 

41  50 
41  52 

87  45 
87  42 

B7  42 

647 

595 
659 
602 
898 

HID 

HID 

UID 
HI  l> 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cbgo  Sanitary  Dlst 
Chgo  Sanltiry  Dlst 

c 
c 

C 

c 

Oregon 

Palestine 
Pans 

6492 

6526 

6V.8 
-,'.7'« 

Ogle 
Ogle 

La  Salle 
Crawford 
Christian 

l 

42  01 
42  01 

41  22 
39  00 
39  23 

89  20 
89  20 
88  50 
67  37 

700 
702 
474 
514 

7P 
7P 

7P 

UID 

8A 

7P 

C-rnatlon  Coapany 

Alan  Grant 

John  A.  Beed 

U.  H.  Gaddls 

C.   E .  Schumacher 

C 

3 

2  3  5  7 
2  3  5 
2  3  5 

Chicago  S  Filter  Plant 
Chgo  Springfield  Papg 
Chicago  University 
Chicago  WB  Airport 
Chicago  WB  City 

1  564 

1 9  57 
2573 
1577 
1582 

Cook 
Cook 

3 
3 
3 
3 

41  45 
41  55 
41  47 
41  47 
41  53 

B7  33 
87  44 
87  36 
87  45 

611 
630 
594 
610 
823 

MI  1' 

mn 

HI  D 

Ml! 
UK 

UN' 
MID 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Cty  Engr  Wtr  Purlf 
Univ.   of  Chicago 
U.S.  Weather  Bureau 
U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 
c 

7  C 

Paris  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 

660  5 

6610 
6616 
6661 
6670 

Edgar 

Edgar 

Cook 

Lee 

Adams 

I 

39  37 
39  38 
41  29 
41  41 
39  49 

B7  41 

87  44 

88  59 

735 
739 
708 
928 
640 

7P 
6P 

HID 

7P 
6P 
7A 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 

Edith  A.  Bobbins 

C 

2  3  5 
2  3  5 

3 

3 

Chllllcothe 
Cicero 

Clsne  Brom  Cup 
Clinton  1  S 
Cobdon  2  S 

l*4d 
1664 
1743 

1775 

Cook 
De  Witt 

40  55 

41  51 
38  31 
40  0B 

37  30 

89  29 

87  46 

88  24 
88  58 

460 

608 

746 
540 

6P 

HA 
7P 
MID 

6  P 

Finis  W.  Baujan 

Pure  Oil  Company 
C.  E.  Corrlngton 
Floyd  G.  Anderson 

3 

2  3  5 
3 

C 

Peoria  Lock  a  Daw 
Peoria  WB  Airport 

Petersburg  3  W 

6711 
6725 
6760 

•.HI  9 

Peoria 

Will 
Menard 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

89  39 
89  41 
87  48 
89  54 

445 

654 

722 
605 
670 

HID 

Hin 

MID 

6P 

Corps  of  Engineers 
U.S.  Weather  Bureau 
Hlna  Cutl 

Richard  H.  Melcher 
Isaac  B.  Griffith 

C 

2  3  5      7  C 
3 
3 

Colllnsvllle  2  WSI 
Coultervllle  Res. 
Crete 
Danville 

Danville  Sewage  Plant 

1825 
1944 
2011 
2140 
2145 

Randolph 
Will 

Veraillon 
Vermilion 

38  40 
38  12 
41  27 
40  08 

89  36 
87  38 
87  39 
87  36 

435 
530 
675 
602 
555 

7P 

MID 
MID 
MID 

7P 
7A 

Ernie  Hlgbley 
James  R.  Edger 
Village  of  Crete 
Radio  Station  WD AN 
Danville  Sewage  PI 

2  3  5 

C 

c 

C 
7  C 

Plttsfleld  Water  Works 
Pleasant  Hill 

Prairie  du  Rocber 
Princeton  1  S 

6833 

6910 
6973 
6996 

Pike 
Pike 

Randolph 

\ 

39  39 

39  27 

40  53 
38  05 

41  21 

90  48 

90  52 
88  37 
90  06 

724 
456 
647 
396 
700 

6P 

MID 

6P 
7A 

7A 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 
Lewis  Tebeau 
Miles  W.  Bryant 

C 

3 

2  3  5  7 
3  C 
C 

Davenport,    Iowa  L  t  D  15 

Decatur 

Dixon 

Dons  2  Ht 
Du  quoin  2  S 

2166iRock  Island 
2193 [Macon 
2348 ! Lee 

2417  Hi-Lear, 

2483 | Perry 

41  31 

39  51 
41  51 

40  25 
38  00 

90  34 
88  58 
B9  29 
88  51 

568 
670 
696 
794 
449 

MID 

7  p 
fc.p 

hp 

Ml  D 

7P 

7A 
HID 

CLOSED  ----- 
William  B.  Coonradt 
Wllllaa  W.  Shuck 
Ada  A.    De  ■..in- 
Ill  .  State  Police 

8/1/54 
2  3  5 
2  3  5 

7 
7 

C 

Prlncevllle  2  HW 

Prophetstown 

Qulncy 

Qulncy  CAA  AP 
Qulncy  Dam  21 

7004 

70  1  .1 

7067 
7072 
7077 

Whiteside 
Adams 

« 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 
39  54 

89  47 
89  56 
91  24 
91  11 

745 

625 
601 

483 

MID 

6P 
■ID 

MID 

Prank  S.  Stewart 
111  North  Utll  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.   Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

C 

2  3  5 

2  3  5  7 

3  C 

Dvlgbt  St.  Reformatory 
East  St.  Louis  Parks  Col 
Edelsteln 
Edwardsvllle 
Bff lagham 

2502  Livingston 
2614  St.  Clair 
2642  Peoria 

2679  Mi': 

2687  111 f ingbam 

41  05 
38  34 
40  57 

38  49 

39  07 

88  28 
90  11 

89  38 
89  5B 

410 

554 

595 

6P 

MID 
7P 
MID 

6P 

State  Ref  for  losen 
Parks  College 
Hale  B.  Kenyon 
Arthur  W.  Jaggcrs 
George  S.  Kregotls 

2  3  5 
3 

C 

c 

qulncy  Memorial  bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 
Rlchvlew 
Roberts  3  N 

7082 
7  i  50 
7157 
7244 
7336 

Adams 

Randolph 

Washington 

Ford 

2 

39  56 

40  18 
38  13 
38  22 
40  40 

91  24 

66  09 
90  00 
89  11 

744 

544 

78fi 

MID 

7D 

7A 

MID 

7A 
HID 

Harry  A.  Vollbracht 
U.  S.  Air  Force 
Dr.   H .   Le  Saulnler 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5      7  C 
3 

C 

2  3  5  7 

Elgin 

El lzabethtown 
Elsah 

Evanston  Pumping  Sta. 
Falrbury  Water  Works 

2736  Kane 
2750  Hardin 
2800 | Jersey 
2888  Livingston 
2923  Livingston 

42  02 

37  27 

38  57 
42  02 
40  44 

88  17 
88  18 
90  22 
87  41 

729 
357 
641 
625 
691 

7A 
SP 

MID 

W.  0.  Beckner 
U.S.   Forest  Ranger 
The  Prlnclpla  Col . 
Chgo  Sanitary  Dlst 
Dept .  of  Wtr  Works 

3 

2  3  5 
3 

c 

Roc belle 
Rock ford 
Rockrord  4  NE 
Rockrord  CAA  AP 
Rockport 

7349 
7375 
7377 
7382 
7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 

6 
6 

6 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 

39  32 

89  05 

88  59 

89  06 

798 
740 
850 
728 
470 

6P 

MM' 

3D 

6P 

7A 

MID 

California  Pkg  Corp 
F.   W.  Knowlton 
Mrs.  D.  S.  Cuaalngs 
U.S.   Civil  Aero  Adm 
Homer  C.  Miller 

3 

2  3  5 
3  6 

2  3  5  7 
3 

Fairfield 
Farmer  City 
Flora 
Freepor t 

Freeport  Sewage  Plant 

2931 IWayne 
2993  Dc  Witt 
3109  Clay 
3257  Stephenson 
3262  Stephenson 

38  23 
40  14 
38  40 
42  18 
42  17 

88  22 

88  3B 
B8  28 

89  37 
89  36 

451 
732 
490 
762 
743 

6P 

6P 
7P 

6P 

Mil' 

6P 
7P 
7A 

Norah  Yeagle 
Erman  o.  Beck 
John  Schroder 
Alvln  H.  Tlmm 

2  3  5 

2  3  5 
2  3  5 

Rushvll le 
Ste  Karle 
Salem 

Sbabbona  5  NNE 
Shawneetown  New  Town 

75'  1 

7603 

7*.  36 
7  83  i 

7859 

Schuyler 

Marion 
Dekalb 
Gallatin 

1 

7 

2 
1 

40  07 

38  56 
38  37 

41  50 
37  43 

90  34 
88  01 
88  57 
88  51 

683 
500 
544 
870 
350 

BP 

6P 
7A 

5P 

MID 

Gain  Bros.  Greenbse 
Judson  E.  Cameron 
Hartln  D.  Walsh 
U.  Of   111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 
3 

C 

3 

Fulton  Dam  13 
Galatia  1  W 
Galena 
Gales burg 
Galva 

3290 
3304 
3312 
33  20 
3335 

Whiteside 
Saline 

Knox 

41  54 
37  51 

42  24 

40  57 

41  10 

90  09 
88  37 
90  26 
90  22 
90  0  2 

592 
410 
611 
780 
849 

5P 

MID 

6P 

8A 

MID 

6P 

HA 

7A 

Corps  of  Engineers 
Josephloe  Harris 
HW  111 .  Gas  t  Blec . 
James  Barrett 
Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 
c 

Sldell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 

Sprlngrield  WB  Airport 
Springfield  WB  City 

7952 

7  MHO 

8147 

8  179 
81  94 

Vermilion 

Randolph 
Sangamon 
Sangamon 

7 
3 
4 

39  55 
42  01 

38  08 

39  50 
39  48 

87  49 
87  43 
H9  4? 
89  40 

600 
535 

',89 

598 

Mil1 
Mill 

7A 
MID 

OP 

MID 

Thelaa  Lane 

Chgo  Sanitary  Dlst. 

U.S.   Weather  Bureau 

CLOSED  -  -  - 

3 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
5/14/54 

Genes eo 
Gibson  City 
Gladstone  Dam  18 
Glendale  Exp.  Farm 
Golconda  Dam  51 

3384 
3113 
34S5 
34H2 

3522 

Henry 
Ford 

Henderson 
Pope 

| 

41  27 
40  28 
40  50 
37  26 
37  22 

88  23 
91  04 
88  41 

639 
753 

500 
354 

MID 

6P 
6P 
8A 
7A 

Mrs.  M.  J.  Besssnt 
Edward  P.  Bergs trow 
Corps  or  Engineers 
U.3.  Soil  Cons  Serv 
Corps  of  Bnglneers 

3 
3 
3 
3 

c 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 

Stockton 

Streator 

Sullivan  Water  Works 
Sycamore 

H 7  8 
8'J "3  3 
83  5  3 

8389 

■452 

Cook 

La  Salle 

D«  Kalb 

1 
■1 
1 

2 

41  49 

4:-    2  1 

41  07 
39  34 

1\    5  9 

87  46 
90  00 

88  50 
88  37 

1000 
625 
f.Hr, 
B40 

5P 

BP 

MID 

5P 
6P 

MID 

E.KA.CUrtlss 
J.   F.  Prafcke 
Ray  Llndley 
Frank  C.  Dean 

C 

2  3  5  7 
3 

C 

2  3  5  T 

Golden 
Grafton 

Grand  Tower  2  It 
Greenfield 

J530 
3972 

3595 

3666 

3683 

Jersey 
Cumberland 

40  06 

38  58 
37  40 

39  20 
39  IS 

91  01 
90  26 

89  30 

90  12 
SB  09 

404 

367 
556 
554 

6P 

7A 
MID 

5P 

G.  W.  Netbery 

John  A.  Dickson 
Fred  B .  Pewter 
Leonard  M.  Nichols 

3 
3 

3 

3 

c 

Taylorvllle 
Tlskllwa 

B460 

8  191 

8604 
9630 

Fulton 
Christian 
Bureau 
Stark 

1 

1 
1 

7 

40  22 
39  33 
11  18 

41  05 
lr'  18 

90  26 
B9  18 
89  3o 
d9 

88  17 

734 
634 

512 
752 
653 

7P 

7P 

5P 

6P 

C.  A.  Hammond 
John  W.  Coale 
Orville  L.  Weaver 
Ernest  R.  Robson 
DeKalb  Agrl.  Assn 

2  3  5  7 
3 
3 
3 

2  3  5  7 

Greenville 
Grldley 
Crlggsvllle 
Bard in 

3693 
3709 

i3717 
3850 
3879 

McLean 

Pike 

Calhoun 

J 

3B  53 
40  45 
39  43 
39  09 
37  44 

89  24 

88  53 

90  37 
88  32 

563 
752 
685 
440 
366 

7P 
6P 

6P 

7P 
6P 

6P 
6P 

Deane  J.  McAllster 
Ezra  D.  Stoller 
Ellen  Harvey 
Judg*  Lee  Banks 
Clyde  Plttman 

2  3  5 
3 

3 

2  3  5 

7 

Urbana 

Urbana  Exp.  Para 
Urbana  Engr.  C.iapus 
Utlca  Starved  Rock  Daa 
Vandal  la 

B740 
8745 

H7-.il 
87 '.6 
8781 

Champaign 
Champaign 
Champaign 
La  Salle 
Fayette 

7 

7 

7 
1 

2 

40  08 
40  06 

40  06 

41  19 

38  59 

88  13 
88  15 

88  14 

H8  '.9 

89  07 

743 

730 
464 

503 

7P 

7P 

Mil, 
7A 

7A 
uin 

Soil  Cons.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
Georce  England 

2  3  5 

C 

3  6 
3 

C 

Barrlsburg  Disposal  PI 

BavaDa  No.  2 

Blllsboro 

3884 

3  930 

U94 

jSallne 
[Montgomery 

7 

37  44 
40  18 
40  IB 

39  09 

40  2B 

88  31 
90  03 

89  29 
87  40 

451 
460 

720 
717 

6P 

IP 

6A 

7P 
7A 
7A 
6P 

W.  Harrison  Klbler 
L.  L.  Euteneuer 
Ewald  R.  Trlmpe 
Walter  E .  Belcher 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 
2  3  5 

c 

Vandalla  CAA  AP 

Walnut 
Warsaw 

Washington 

8783 
IMfiO 

8916 

8  090 

Payette 

Ha  ncock 
Tazewell 

2 
1 
6 

38  59 

39  30 
41  33 

40  21 
40  42 

89  10 
8  9  46 

89  35 
91  26 
89  24 

532 
674 
714 
490 
740 

MID 

6P 
r.r 

MID 

6P 
5P 
5P 
KID 

U.S.  Civil  Aero  Ada 
E .  M.  Watklns 
Carl  F.  Nellck 

E.    J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Hudson  Lk  Blooalngton 
Butsonvllle 
Hutsonville  pwr  Plant 
Illinois  City  Dam  16 
Jacksonville 

4269 
4312 
4317 
43  55 
«442 

McLean 
ICrawf  ord 
Crawford 
Rock  Island 

39  07 
39  06 
41  25 
39  44 

68  56 
87  40 
87  40 
91  01 
90  14 

740 

554 

607 

6P 

MID 
MID 

7A 

8A 

6P 

Ed  8.  Dry 
111  Public  Serv  Co 
Corps  of  Engineers 
Horbury  Sanatorium 

3 
3 

2  3  5 

c 
c 

Waterloo 
WatBeka 
Waukegan 
Wayne  City 
Henona 

■OOa 

902  9 
9O40 
9090 

Iroquois 
Lake 
Wayne 
Harshall 

1 

3 
7 

38  20 

40  4f. 

42  21 

38  /l 

41  03 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 

89  03 

717 
634 

66B 
385 
700 

6P 

7P 

8A 

6P 
7r 
7A 

MID 

E.   H.  Wolf 
H-        an.  Jordan 
R.   W.  Flagg 
Paul   P.  NlcholB 
Leonard  R .  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Jacksonville  Sewage  PI 
Janesvllle 

Jo  1  if t  Brandon  Rd  Dam 
Jollet 

4447 
44  65 
44  89 

4530 
4535 

[Morgan 
Cumberland 

Will 
Will 

1 

39  44 

39  22 
39  09 
41  30 
41  32 

90  14 
88  15 
90  20 
88  06 
88  05 

575 

635 
543 

520 

6P 

MID 

win 

7A 

MID 

Municipal  Sew  Trt 
Albion  F.  Edwards 
Borne  Ridge  Farm 
Corps  of  Engineers 
111  St  Penitentiary 

2  3  5 
3 

2  3  5 

c 
c 

7 

west  Frankfort  B  E 
Wheaton  College 
White  Ball  1  1 
Wilcox 
Windsor 

9140 
9  ?  1 
9241 
9274 

9354 

Franklin 
Du  Page 
Greene 
Clay 
Shelby 

1 
7 
2 

37  54 
11  52 

39  26 

38  38 

39  26 

88  48 
88  06 

90  23 
8B  IB 
88  36 

480 

7C,3 

578 

685 

5P 

SP 

KID 

5P 
5  P 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 
Oscar  Watt 
E.  Lowell  Routt 
Nina  M.  Ryherd 

C 

2  3  5 
2  3  5  7 
3 

2  3  5 

4593 

; 

41  07 

87  52 

631 

7P 

7A 

Kankakee  Water  Co. 

2  3  5 

7 

Tatsm  City 

98  If, 

1 

40  47 

90  01 

MID 

Ora  L.  Bell 

Kankakee  4  HW 
Kankakee  Sewage  Plant 
Keltbsburg 

4598 
4  603 
465: 

Kankakee 
Kankakee 
Mercer 
fflenry 

41  08 
41  08 

87  56 
87  S3 
90  57 

631 
642 

6P 

6P 

HID 

M.  A.  Durand 

Hun .  Sew.  Tr .  Plant 

2  3  5 
3 

C 

NEW  STATIONS 

4710 

41  14 

89  56 

800 

6P 

6P 

Radio  Sta.  WO  I 

2  3  5 

Skokle 

79«8 

Cook 

42  02 

B7  44 

603 

5P 

5P 

Murray  a  Trettel 

2  3  5  C 

Eewanee  Baker  Park 
Lanark 

La  Salle  Peru 
La  Sal  w-  1  S 

4715  Henry 
4823  (Hancock 
4879  ICar roll 

4922  L«  Salle 

4923  l.i  Salle 

; 

41  15 

40  35 

42  "6 

41  20 
41  19 

89  54 

1  90  58 
-  89  50 
89  08 
89  06 

800 
691 
876 
522 

7P 

7P 

MID 

7A 
■  ID 

7A 

Kewanee  Baker  Park 
Jack  B.  Sharpe 
wn     S .  Aurand 
Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

2  3  5 
3 

c 

7 

C 

LawrencevUle 

Lincoln 

Lockport  Lock  t  Dam 
Lockport  Power  Bouse 

4959 
50  36 

5131 
5136 

McLean 
Logan 
Mill 
Will 

38  44 

40  21 

40  09 

41  34 
1*1  34 

1 

87  41 

89  22 

88  05 
88  05 

I 

472 
780 
591 
585 
585 

7P 

6P 
7P 
7A 
HID 
MSB 

Prank  Bray 

Corps  of  Engineers 
Cbgo  Sanitary  Dlst . 

3 
3 

2  3  5 

7 

C 

c 

t  DRAINAGE  CODE  1     1.  Illinois     2.  Xaskaakla    3.  Lake  Hlcblgan     4.  Hlsslsslppl     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  in  tables,  but  for  Which  data  are  not  listed,  are  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F.,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,  beginning  with  July  1948. 
Amounts  in    Table  3  are  from  non-recording  gages,  unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5,  6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  in  Table  7  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days  .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  in  Tables  3,  6,  7,  and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*      Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data)  . 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 

W.R.P.C.,   Kansas  City,   Mo.   --  1-18-55  —  960 
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ILLINOIS  -  DECEMBER  1954 


WEATHER  SUMMARY 

December  was  mild  with  precipitation  averaging  27%  above  normal.     The  rains  in- 
creased the  sub-soil  moisture  but  more  was  needed,  especially  in  the  south  and 
central  parts.     Some  plowing  was  being  done  at  the  beginning  of  the  month  but 
farm  activity  consisted  mostly  of  routine  chores  and  the  maintenance  and  repair 
of  equipment. 

Temperatures  during  the  first  three  weeks  of  December  were  near  normal.     A  week 
of  especially  mild  weather  began  on  the  23d.     The  30th  was  seasonal  and  a  new 
warm  spell  began  on  the  last  day  of  the  month.     Monthly  temperatures  ranged  from 
25.5°  at  Stockton  to  40.0°  at  Cairo.     Temperatures  averaged  above  normal  at  all 
stations.     Departures  of  the  mean  monthly  temperatures  from  normal  ranged  from 
+0.3°  at  Cairo  and  Golconda  Dam  to  +4.4°  at  Rockford.     The  highest  temperature 
was  67°,  registered  at  Jerseyville  on  the  26th;  the  lowest  was  2°  at  Morrison 
on  the  31st. 

Precipitation  over  the  entire  State  averaged  2.74  inches  or  0.59  inch  above  nor- 
mal.    In  general,  it  was  above  normal  over  the  area  that  lies  north  and  west  of 
Chicago  and  Springfield  and  over  another  area  that  lies  south  of  Vandalia.  Pre- 
cipitation was  below  normal  over  the  belt  that  lies  between  those  areas.  Monthly 
amounts  averaged  about  two  inches  over  the  north  and  central  parts  and  over  five 
inches  over  the  southern  fourth  of  the  State.     The  greatest  monthly  total  was 
7.78  inches  at  Brookport  Dam.     The  least  was  1.05  inches  at  Quincy.  Precipitation 
occurred  during  several  periods  of  the  month.     Generous  rains  furnished  beneficial 
moisture  to  the  south  on  the  5th;  more  rain  over  the  south  and  snow  over  the  north 
came  on  the  8th  and  9th;  the  third  period  persisted  from  the  15th  to  20th;  the 
final  period  from  the  26th  to  30th.     Amounts  during  this  period  ranged  up  to  4.14 
inches  which  occurred  at  Du  Quoin.     Harrisburg  reported  no  snow  during  the  month. 
Dixon,  Oregon  and  Rockford,  at  the  other  extreme,  reported  17.5  inches. 

Little  field  work  was  accomplished.     A  small  amount  of  plowing  was  done  early  in 

the  month.     Farm  activity  during  the  rest  of  the  month  consisted  mainly  of  odds 

and  ends,  repairing  machinery  and  equipment,  and  routine  chores.     Crops  were  dor- 
mant or  semi-dormant.     More  rains  were  needed  for  sub-soil  storage. 


Lucius  W.  Dye 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


ILLINOIS 
DECEMBER  195* 


Wind  direction 

Wind  speed 
m.  p.  h 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Station 

Prevailing 

Percent  of 
time  from 
prevailing 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 

oi 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

If) 
O 

1- 

u 

O 

S 
o 

-< 

S3 

o 

8 

i 
E-< 

.01-09 

.10-49 

50-99 

1  00-199 

2.00 
and  over 

Total 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sl 

CAIRO  WB  CITY 

9.9 

36 

N 

5 

3 

2 

3 

0 

3 

1 

12 

46 

6.3 

CHICAGO  WB  AP 

ssw 

12 

11.3 

34 

NW 

23 

76 

77 

69 

75 

11 

6 

6 

1 

0 

0 

24 

36 

7.5 

MOLINE  WB  AP 

WNW 

10 

9.8 

35 

NE 

29 

83 

86 

74 

81 

7 

6 

2 

2 

0 

0 

17 

34 

6.9 

PEORIA  WB  AP 

11.2 

41 

NE 

29 

86 

74 

77 

7 

7 

1 

2 

0 

0 

17 

34 

7.3 

SPRINGFIELD  WB  AP 

S 

19 

14.4 

34 

NW 

9 

81 

84 

74 

77 

8 

5 

2 

2 

0 

0 

17 

32 

7.6 

COMPARATIVE  DATA 


1890 
1891 
1892 
1893 
1894 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 

1900 
1901 
1902 
1903 
1904 

1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

1910 
1911 
1912 
1913 
1914 


Temperature 


32.2 
37.6 
27.2 
30.6 
34.8 

32.7 
35.3 
27.9 
27.2 
29.3 

32.2 
25.9 
28.6 
24.3 
29.5 

31.6 
33.1 
34.0 
33.3 
22.0 

27.1 
35.0 
34.3 
36.9 
24.3 


59 


71 
74 
76 


7-1 

69 


-19 
-13 
-24 


2 

-  6 
-21 

-10 
-10 

-  2 
9 

-21 


Precipitation 


6.3 
2.5 
2.9 
5.8 
1.1 

5.3 
1.0 
5.0 
3.3 
4.9 

2.0 
4.4 

4.3 
6.5 
5.7 

2.0 
1.2 
5.6 
2.6 
14.9 

3.5 
4.0 

3.0 
9.9 


Temperature 

Precipitation 

Year 

I 

| 

e  :a 

1 

1 

A 

i 

«  "r 

■ 

i 

■ 

s  ° 

2 

> 

< 

<  s 

1915 

30.2 

63 

-ii 

2.87 

8.3 

1916 

28.2 

74 

-16 

2.37 

6.3 

1917 

22.3 

70 

-23 

0.87 

9.9 

1918 

38.8 

74 

-  1 

3.44 

4.1 

1919 

24.6 

65 

-22 

0.69 

2.6 

1920 

33.3 

68 

-13 

2.75 

4.1 

1921 

34.4 

66 

-  6 

2.88 

2.5 

1922 

32.2 

70 

-16 

2.52 

1.4 

1923 

40.8 

75 

-  2 

3.56 

1.0 

1924 

25.5 

70 

-26 

3.53 

4.1 

1925 

27.8 

72 

-17 

1.34 

3.1 

1926 

29.3 

68 

-  9 

1.42 

3.7 

1927 

29.1 

72 

-  6 

2.97 

3.7 

1928 

34.2 

73 

-  5 

2.32 

1.4 

1929 

31.0 

74 

-11 

2.30 

9.5 

1930 

31.5 

70 

-  9 

0.69 

2.2 

1931 

40.1 

76 

7 

2.92 

3.1 

1932 

30.3 

69 

-20 

3.88 

4.7 

1933 

35.3 

75 

-26 

1.45 

2.0 

1934 

28.6 

59 

-  9 

1.75 

7.5 

1935 

25.9 

64 

-15 

1.22 

6.8 

1936 

35.1 

67 

-13 

2.95 

2.0 

1937 

28.5 

62 

-  4 

2.10 

1.7 

1938 

31.9 

68 

-  6 

1.65 

1.5 

1939 

35.7 

74 

-  8 

1.12 

5.6 

Temperature 

Precipitation 

Year 

| 

•  =a 

2 

1 

«) 

0 

i 

■ 

A 

a 

J 

< 

a 

.3 

> 
< 

11 

1940 

36.1 

71 

-16 

2.05 

1.0 

1941 

37.6 

71 

5 

1.68 

2.6 

1942 

27.2 

74 

-  9 

2.76 

7.8 

1943 

29.3 

69 

-12 

1.27 

4.5 

1944 

25.3 

67 

-24 

1.66 

9.5 

1945 

24.7 

68 

-18 

2.01 

9.2 

1946 

36.4 

73 

-16 

2.23 

2.7 

1947 

33.8 

67 

5 

2.13 

2.0 

1948 

34.1 

78 

-12 

2.69 

4.5 

1949 

35.7 

73 

-  7 

4.72 

1.6 

1950 

23.3 

74 

jl2S_ 

1.45 

9.8 

1951 

29.7 

77 

-24 

2.51 

11.6 

1952 

34.2 

69 

7 

2.12 

3.5 

1953 

33.4 

68 

-12 

1.74 

2.9 

1954 

33.0 

67 

2 

2.74 

5.6 

All 

Years 

31 .2 

2.15 

4.5 

Averages  in  this  table  have  been  weighted  according  to  area. 


TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

"s 

o 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

■ 

Q 

e 

s 

I 

t 
t 

.50  or  Morej 

1.00 
or  More 

si 

a  a 

5  t 

o  t 
oi 

NORTHERN  DIVISION 

ALEDO 

37.3 

22.0 

29.7 

2.4 

50 

4 

4 

30 

1089 

0 

10 

30 

0 

2. 

IB 

0.71 

0.70 

27 

16.5 

9 

30 

7 

2 

0 

ANT I0CH 

34.2 

22.3 

'  28.3 

3.1 

42 

24  + 

12 

11  + 

1130 

0 

11 

28 

0 

3. 

21 

1.61 

1.45 

27 

8 

30 

7 

2 

1 

AURORA  COLLEGE 

35.5 

20.7 

28.1 

1.7 

45 

4 

11 

30 

1137 

0 

9 

29 

0 

1. 

98 

0.30 

0.90 

27 

10.5 

3 

29  + 

5 

1 

0 

CHICAGO  UNIVtRSITY 

36.2 

27.7 

32.0 

3.2 

46 

26 

19 

19 

1018 

0 

8 

27 

0 

2. 

05 

0.01 

0.69 

27 

5 

2 

0 

CHICAGO  WB  AP 

R 

36.8 

26.9 

31.9 

3.9 

46 

26 

18 

19  + 

1020 

0 

7 

27 

0 

1. 

79 

-0.16 

0.58 

27 

8.2 

3 

29  + 

7 

1 

0 

CHICAGO  W8  CITY 

R 

36.  8 

29.2 

33.0 

3.0 

46 

26 

20 

19 

982 

0 

6 

26 

0 

2. 

07 

o.oo 

0.69 

29 

6 

2 

0 

CICERO 

37.3 

26.4 

31.9 

3.5 

47 

4 

17 

20 

1022 

0 

6 

29 

0 

2. 

08 

0.31 

0.72 

29 

7.3 

3 

29  + 

5 

2 

0 

DIXON 

35.6 

22.5 

29.1 

3.2 

44 

4 

9 

30+ 

1107 

0 

7 

29 

0 

2. 

65 

1.13 

0.90 

30 

17.5 

9 

30  + 

7 

2 

0 

FREEPORT 

34.0 

20.0 

27.0 

2.8 

41 

23  + 

3 

31 

1172 

0 

10 

30 

0 

2. 

31 

0.81 

0.77 

27 

15.6 

6 

29  + 

s 

2 

0 

FULTON  0AM  13 

35.4 

23.5 

29.5 

3.5 

45 

25 

8 

31 

1098 

0 

6 

30 

0 

1. 

96 

0.48 

0.84 

30 

14.5 

8 

30  + 

5 

2 

0 

GAtESBURG 

36.6 

23.2 

29.9 

49 

4 

8 

30 

1080 

0 

9 

30 

0 

1. 

81 

0.25 

0.65 

28 

6 

30 

5 

2 

0 

GALVA 

37.9 

22.1 

30.0 

3.2 

50 

4 

9 

30 

1076 

0 

4 

29 

0 

1. 

94 

0.48 

0.73 

27 

11.5 

5 

29  + 

5 

1 

0 

Precipitation 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


TABLE  2  •  CONTINUED 


ILLINOIS 
DECEMBER  1954 


Temperature 


Station 


Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

s 
s 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

— 

"o 
H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

- 

a. 

0 
A 
0 

o 

0  > 
o  - 

■7.  < 

n  S 

S  * 

o5 

1.00 
or  More 

37.1 

?  b  ,  7 

31.4 

4.8 

48 

27 

16 

20 

1034 

0 

5 

28 

2.10 

0.16 

0.63 

30 

5.8 

2 

30  + 

2 

0 

36.  6 

23.6 

30.1 

47 

4  + 

1 1 

20 

1073 

0 

4 

29 

0 

2.13 

0.25 

0.57 

27 

9.0 

3 

9  + 

• 

2 

0 

36.6 

23.0 

29.8 

3.  3 

4  7 

4 

11 

30 

1084 

0 

7 

30 

0 

2.20 

0.  75 

0  .64 

29 

9.4 

4 

29  + 

7 

2 

o 

37.0 

26.0 

31.5 

3.0 

45 

4  + 

15 

20 

1032 

0 

7 

28 

0 

1.87 

0.35 

0.54 

27 

9.5 

4 

2 

0 

34 . 0 

2U.  5 

27.3 

2.6 

48 

27 

8 

11 

1164 

0 

14 

29 

0 

2.06 

0.57 

1.15 

27 

10.2 

1 

1 

36.2 

23,2 

29.  7 

1 .  7 

4  7 

27 

8 

20 

1089 

0 

8 

29 

0 

2 . 09 

0.43 

0.59 

27 

8,7 

2 

17  + 

8 

1 

o 

35.8 

22.3 

29.1 

2.2 

47 

4  + 

5 

30 

1108 

0 

9 

30 

o 

2.02 

0.45 

0.65 

26 

16.2 

8 

29  + 

4 

2 

0 

37.3 

25.1 

31.2 

3.5 

49 

4 

1  2 

30 

1042 

0 

9 

29 

0 

2.16 

0.  64 

0.73 

29 

14.4 

7 

29  + 

6 

2 

0 

37.1 

24.4 

30.8 

3.3 

46 

25 

1  3 

7  + 

1055 

0 

5 

29 

0 

1.17 

-  0.52 

0  .68 

27 

3.0 

2 

9 

3 

0 

36.4 

21.0 

28.7 

2.4 

45 

25 

2 

31 

1119 

0 

5 

2  9 

o 

2.05 

0.53 

0.60 

27  + 

15.5 

9 

30 

6 

2 

0 

34.3 

21.4 

27.9 

3.  1 

43 

23  + 

5 

31 

1143 

0 

11 

30 

0 

2.24 

0.  69 

0.88 

30 

14.  1 

9 

30  + 

4 

2 

0 

37.4 

25.5 

31.5 

3.4 

45 

u* 

17 

20 

1032 

0 

6 

28 

0 

1.66 

0.10 

0.46 

27 

7.2 

3 

30 

0 

35.3 

22.5 

28.9 

47 

26 

9 

20 

1112 

0 

9 

29 

0 

1  .  89 

0.03 

0.71 

27 

11.6 

4 

29 

7 

1 

0 

37.0 

25.2 

31.1 

1.7 

49 

26  + 

16 

7 

1044 

0 

4 

29 

0 

1 .  69 

-0.19 

0.57 

30 

4.8 

2 

30+ 

4 

1 

0 

34.5 

21.9 

28.2 

2.8 

42 

24 

10 

30  + 

1134 

0 

9 

29 

0 

2.78 

1.21 

1.05 

27 

17.5 

7 

29+ 

6 

2 

1 

33.9 

20.4 

27.2 

4.4 

42 

23  + 

7 

31 

1167 

0 

11 

30 

0 

2.37 

0.80 

0.72 

26 

13.3 

8 

30  + 

4 

3 

0 

36.  2 

26.6 

31.4 

44 

26 

14 

11 

1054 

0 

a 

28 

0 

1.46 

0.53 

27 

4.3 

3 

29  + 

4 

1 

0 

32.4 

18.6 

25.5 

41 

24  + 

8 

20  + 

1213 

0 

18 

30 

0 

1.93 

0.47 

0.63 

27 

12.5 

5 

30 

6 

1 

0 

34.6 

20.9 

27.8 

2.6 

43 

25 

11 

30 

1147 

0 

8 

29 

0 

2.29 

0.71 

0.79 

27 

12.5 

7 

29  + 

5 

2 

0 

36.  0 

23.5 

29.8 

2.6 

44 

23 

10 

30 

1085 

0 

8 

29 

•o 

2.31 

0.84 

0.57 

28 

7 

30 

2 

0 

35.  1 

22.8 

29.0 

2.5 

44 

24  + 

12 

11 

1109 

0 

10 

29 

0 

2.  86 

1.15 

1.16 

27 

12.6 

6 

29  + 

7 

2 

1 

35.  1 

24.0 

29.6 

43 

26  + 

14 

20 

1093 

0 

9 

29 

0 

2.08 

0.35 

0.93 

27 

4 

29+ 

5 

1 

0 

29.6 

2.4 

2.10 

0,43 

11.2 

38.  7M 

24  •  7M 

31.  7M 

2.4 

52 

26  + 

13 

20 

1029 

0 

3 

0 

2.03 

0.07 

0.66 

29 

3.5 

2 

30 

8 

2 

0 

42 .  6 

27.4 

35.0 

2.6 

62 

26 

13 

20 

922 

0 

1 

28 

0 

1.49 

-  0.76 

0  .98 

29 

2.5 

1 

18  + 

3 

1 

0 

39.2 

25.5 

32.4 

0.5 

58 

27 

16 

20 

0 

4 

28 

0 

1.55 

-  0.98 

0.60 

28 

3.5 

3 

19 

5 

1 

0 

37.3 

23.7 

30.5 

50 

27 

1 3 

20 

1062 

0 

7 

29 

0 

1.70 

-  0.21 

0  .48 

29 

8.0 

3 

30 

9 

0 

0 

39.6 

26.1 

32.9 

3.0 

56 

26 

14 

20 

989 

0 

4 

27 

0 

1.39 

-  0,  89 

0.51 

29 

1  •  1 

1 

18  + 

5 

1 

0 

41.8 

27.4 

34.6 

3.6 

6  1 

26 

1  7 

20 

935 

0 

3 

28 

0 

1.45 

-  0.81 

0.56 

29 

3.7 

3 

18 

4 

1 

0 

41.7 

28.0 

34.9 

4.0 

61 

26 

1  8 

6  + 

927 

0 

2 

25 

0 

2  •  00 

-  0.59 

0.56 

28 

6 

1 

0 

40.8 

27,1 

34.0 

2.4 

60 

26  + 

1  1 

30 

956 

0 

4 

27 

0 

37.4 

26.0 

31.7 

1.9 

52 

26 

15 

20 

989 

0 

4 

29 

0 

1.82 

0.16 

0.70 

29 

4.8 

'5 

2 

0 

44.  9M 

28 .  5M 

36.  7M 

3.9 

60 

26 

1 8 

20 

862 

0 

1 

28 

0 

1.97 

—  0.27 

0.40 

2  7  + 

6 

0 

0 

38.3 

25,4 

31.9 

2.5 

5  3 

26 

12 

2  0 

1020 

0 

5 

28 

0 

1.59 

-  0.71 

0.52 

29 

2.2 

1 

18  + 

5 

2 

0 

41.2 

27.2 

34.2 

3.2 

6  1 

26 

1 0 

20 

946 

0 

2 

28 

0 

2.06 

0.33 

0  •  70 

29 

4 

2 

0 

4  2.  9M 

26.7 

34  .  8M 

2.1 

67 

26 

15 

20 

931 

0 

29 

0 

1.78 

-  0.42 

0 . 96 

29 

4.3 

2 

18  + 

3 

1 

0 

39.1 

24.1 

31.6 

2.8 

57 

26 

6 

30 

1028 

0 

3 

29 

0 

1.71 

0.11 

0  •  86 

29 

11.2 

7 

29 

3 

2 

0 

39.8 

26.0 

32.9 

2.  7 

54 

26 

15 

20 

987 

0 

3 

29 

0 

2.12 

0.15 

0  .84 

30 

4,9 

2 

30 

5 

1 

0 

39.6 

26.9 

33.3 

2.  7 

58 

26 

18 

20+ 

977 

0 

3 

28 

0 

1.52 

-  1.01 

0.51 

29 

3,4 

2 

18  + 

4 

1 

0 

41.9 

27.8 

34.9 

3.>5 

61 

26 

1  7 

20 

928 

0 

1 

27 

0 

1.32 

-  0.  65 

0.62 

29 

2.5 

1 

18  + 

4 

1 

0 

43.3 

28.6 

36.0 

3.2 

60 

26 

1  7 

20 

894 

0 

2 

24 

0 

3.29 

0.66 

1.27 

27 

3.3 

2 

19 

7 

2 

1 

42.  2M 

28.  3M 

35. 3M 

1.7 

59 

25 

1  6 

20 

916 

0 

2 

25 

0 

4.  19 

1.20 

1.30 

27 

2 

19  + 

8 

3 

2 

38.5 

28.0 

33.3 

1 .  5 

60 

26 

18 

20 

937 

0 

3 

27 

0 

2.10 

-  0.19 

0.62 

29 

4.2 

2 

18 

7 

1 

o 

40.4 

25.  0M 

32. 7M 

1.7 

57 

26 

14 

19 

983 

o 

2 

o 

2.  54 

0.12 

0.65 

27  + 

6 

2 

0 

37.2 

24.9 

31.1 

2.5 

51 

26 

13 

30 

1046 

0 

8 

29 

0 

1 .  80 

-  0.24 

0.68 

27 

8.2 

3 

29+ 

3 

2 

0 

39.  7 

27.3 

33*5 

1.7 

59 

26 

1 1 

30 

968 

0 

5 

26 

0 

1.61 

0.02 

0.74 

27 

7.0 

6 

29 

4 

2 

0 

39.5 

24.  1 

31.8 

57 

26 

7 

30 

1023 

3 

2  8 

o 

1.05 

-  0.55 

0.72 

27 

3.4 

3 

30+ 

2 

1 

0 

37.7 

25.8 

31.8 

53 

26 

17 

20 

1024 

0 

7 

29 

0 

1 . 89 

' -  0.07 

0.70 

29 

3.1 

T 

9+ 

4 

2 

0 

37.5 

24.  7 

31.1 

2.3 

50 

26 

12 

20 

1043 

0 

5 

29 

0 

1.77 

-  0.06 

0.65 

27 

2.5 

4 

2 

0 

39.9 

26.5 

33.2 

3.1 

56 

4 

11 

20 

980 

0 

4 

28 

0 

2.68 

0.97 

1.35 

27 

11.6 

3 

2 

1 

39.6 

27  .  3 

33.5 

2.9 

58 

26 

16 

19  + 

967 

0 

3 

27 

0 

1.87 

-  0.  16 

0.73 

29 

2  .  9 

1 

18+ 

4 

2 

0 

38.9 

25.6 

32.3 

3.1 

52 

26 

11 

30 

1007 

0 

5 

29 

0 

2.59 

1.03 

1.09 

27 

7.6 

3 

29  + 

4 

2 

1 

40.7 

25.3 

33.0 

56 

4  + 

11 

20 

984 

0 

1 

29 

0 

2.06 

-  0.24 

1.03 

29 

1 

15  + 

5 

1 

1 

39.4 

26.6 

33.0 

3.4 

52 

4 

16 

20 

984 

0 

3 

28 

0 

1.61 

-  0.54 

0.58 

29 

2.6 

1 

15  + 

5 

1 

0 

41.6 

26.7 

34.2 

59 

26 

20 

10+' 

950 

0 

3 

28 

0 

1.62 

0.49 

29 

0.1 

1 

19 

3 

0 

0 

40.6 

27.3 

34.0 

61 

26 

15 

20 

954 

0 

3 

28 

0 

1 .52 

-  0.41 

0.89 

29 

1.8 

1 

29 

2 

1 

0 

37.2 

25.3 

31.3 

49 

27 

13 

7  + 

1039 

0 

4 

28 

0 

2.02 

-  0.07 

0.69 

27 

2.5 

1 

9  + 

7 

1 

0 

42.  1 

27.7 

34.9 

2.9 

65 

26 

13 

30 

923 

0 

2 

26 

0 

1.42 

-  0.51 

0.85 

29 

2.0 

2 

29  + 

3 

1 

0 

40.8 

27. 0M 

33.9M 

2.4 

58 

26 

16 

2o 

957 

0 

3 

28 

0 

1.99 

-  0.  52 

0.48 

29 

3.0 

1 

19  + 

8 

0 

0 

3  3.3 

1.9 

1.92 

-  0.17 

4.2 

43.5 

30.5 

37.0 

60 

26 

22 

22 

858 

0 

3 

20 

0 

5.60 

2.41 

1 .64 

28 

2 . 4 

T 

13  + 

9 

3 

2 

41.6 

27.8 

34.  7 

61 

26 

17 

30 

932 

0 

1 

27 

0 

2.24 

0.01 

0  .82 

29 

0.6 

T 

9  + 

6 

1 

0 

45.8 

29.6 

37.7 

0.7 

61 

23 

19 

20 

841 

0 

1 

22 

0 

6.  54 

3.00 

1  .99 

5 

1.4 

T 

18  + 

6 

5 

3 

43.  0 

30.  3 

36.7 

2.8 

59 

26 

22 

20 

872 

0 

1 

24 

0 

3.42 

1.08 

0.79 

29 

2.0 

2 

19 

9 

4 

0 

46.8 

33.1 

40.0 

0.3 

61 

4  + 

24 

20 

768 

0 

1 

14 

0 

6.30 

2.97 

2.09 

5 

T 

T  • 

17  + 

7 

4 

4 

46.4 

29.  5 

38.0 

1.  1 

59 

23  + 

20 

3 

833 

0 

1 

21 

0 

6.68 

3.66 

1.82 

28 

0.3 

T 

19  + 

8 

6 

2 

44.  3 

28.7 

36.5 

2.7 

61 

26 

2 1 

21 

876 

•  0 

2 

25 

0 

2.45 

-  0.01 

0.68 

28 

T 

8 

1 

0 

46.  7 

25.6 

36.2 

60 

23 

14 

20 

884 

o 

0 

28 

o 

6.  70 

2.13 

5 

T 

0 

7 

5 

2 

44.  8M 

29.7 

37.  3M 

1.5 

22 

20 

855 

0 

0 

22 

0 

7.53 

4.  53 

2.15 

28 

T 

0 

7 

5 

3 

45. 0M 

29. 9M 

37.  5M 

1.7 

63 

26 

20 

20 

845 

o 

1 

22 

o 

2.  70 

0.48 

0  .99 

29 

0.1 

T 

16  + 

5 

1 

0 

46.  1 

31.2 

38.7 

60 

23  + 

22 

10 

810 

0 

2 

20 

0 

4.88 

1.  15 

1.29 

5 

2.3 

1 

19 

7 

4 

2 

43.4 

29.2 

36.3 

1.1 

60 

26 

21 

22 

883 

0 

1 

22 

0 

5.70 

2.70 

1.85 

28 

0.5 

T 

19 

8 

5 

2 

42.8 

29.5 

36.2 

2.3 

60 

26 

22 

20  + 

889 

0 

1 

22 

0 

3.85 

1.03 

1.15 

27 

T 

0 

7 

4 

1 

44.  3 

28.7 

36.5 

0.3 

58 

4  + 

19 

10 

880 

0 

1 

27 

0 

4.55 

0.77 

1.67 

28 

T 

T 

13  + 

9 

3 

1 

42.7 

28.1 

35.4 

2.2 

60 

26 

19 

10 

911 

0 

3 

27 

0 

47.3 

29.6 

38.5 

1.1 

63 

26 

21 

3  + 

817 

0 

0 

22 

0 

5.38 

2.08 

1  .53 

5 

T 

T 

18 

6 

5 

2 

45.7 

30.5 

38.1 

59 

4 

20 

7  + 

830 

0 

1 

18 

0 

7.09 

2.16 

5 

1.0 

T 

13  + 

7 

5 

4 

44.  8 

29.4 

37.1 

1.3 

60 

26 

23 

6  + 

857 

0 

2 

24 

0 

5.72 

2.32 

1.43 

27 

T 

T 

18  + 

7 

5 

3 

43. 6M 

60 

27 

0 

3 

0 

4.66 

1.08 

2.57 

28 

1 

43.2 

2y.  3 

36.3 

1.6 

58 

26 

22 

10  + 

882 

0 

2 

24 

0 

5.30 

2.31 

1.62 

28 

T 

T 

18 

8 

3 

2 

45.2 

28.9 

37.1 

0.5 

58 

28 

19 

7  + 

857 

0 

2 

22 

0 

5.92 

2.31 

1  .89 

5 

1.4 

T 

19  + 

7 

5 

2 

44.  5 

30.4 

37.5 

1.8 

58 

26 

20 

20 

843 

0 

1 

18 

0 

4.99 

2.34 

2  .00 

5 

1.2 

T 

18  + 

6 

4 

1 

37.1 

1.0 

5.15 

2.24 

0.7 

33.0 

1.8 

2.  74 

0.59 

5.6 

Precipitation 


J0L1ET 

KANKAKEE 

KANKAKEE   4  NW 

KEWANEE 

LA  SALLE  PERU 

MARENGO 

M I NONK 

MOL1NE   WB  AP  R' 

MONMOUTH 

MORRIS  3  NE 

MORRISON 

MOUNT  CARROLL 

OTTAWA 

PARK  FOREST 

PONT  IAC 

ROCKFOR0 

ROCKFORD  CAA  AP 

SKOK'IE  R 

STOCKTON 

SYCAMORE 

WALNUT 

WAUKEGAN 

WHfcATON  COLLEGE 

DIVISION 

CENTRAL  DIVISION 

8  LOOM  I NGT0N  NORMAL 

CARL INV I LLE  4  E 

CHARLESTON 

CHENOA 

DANVILLE 

DECATUR 

EFF INGHAM 

GR  I GGSV I LLE 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONV ILLE 

JERSEYV 1 LLE 

LA  HARPE 

L  I  NCOLN 

MATTOON 

MORR  I  SONV I LLL   1  E 

NEWTON 

PALESTINE 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 

PEORIA  W8  AP  R 

QU1NCV 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS   3  N 

RUSHVI LLE 

SPRINGE 1ELD  WB  AP  R 

TABLE  GROVE 

TUSCOLA 

URBANA 

VANDAL  I  A   CAA  AP 
V IRDEN 
WATSEKA 

WHITE   HALL    1  E 
WINDSOR 

D IV ISION 

SOUTHERN  DIVISION 

ALBION 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  BASE 

CAIRO  WB  CITY  R 

CARBONDALE   SEWAGE  PLANT 

CARLYLE 

COBDEN   2  S 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

E  L I ZABE  THTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENVILLE 

HARR I 5BURG 

MAKANDA   1  NW 

MC  LEANSBORO 

MT  CARMEL   3  N 

MOUNT   VERNON   4  N 

NEW  BURNS  I DE 

OLNEY  RADIO  STATION 

SPARTA 

DIV IS  ION 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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ALBION 
ALE  DO 

ALTON  DAM  26 
ANNA     1  NW 
ANN A* AN 

ANT 10CM 

ARLINGTON  HEIGHTS  U  SSE 

AURORA  COLLEGE 

AVON 

BARRY 

BE ARDSTQWN 

BtLLtVILLE   SCOTT   AF  BASt 

8ENTLEY 

BENTON 

bloomington 

bloom i ngton  normal 
Bluffs 

braoforo  caa  ap 
8rookport  oam  52 
cairo  wb  city  r 

CANTON 

CARBONOALE   SEWAGE  PLANT 
CARL  INV ! LLE  4  t 
CARLYLE 
CARMI 

CASEY 

CENT  RAL  I A    «,  - 
CHANDLERY  I LLE 
CHANNAHON  DRESDEN  ISL 
CHARLESTON 

CHE  NOA 
CHESTER 

CHICAGO  UNIVERSITY 
CHlCAbO  M8  AP  ft 
CHICAGO  MB  CITY  R 

CHILLICOTHE 
CICERO 

Clinton  i  s 

COBDEN  2  S 
DANVILLE 

DANVILLE  SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

Dl  XUN 

DU  QUO IN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARK  S  COl 

EDW ARDSVI LLE 
EFF INGHAM 
ELGIN 

EL  I  Z  Adt THT  own 
ELSAH 

FAIRFIELD 

FLORA 

FREEPORT 

FREEPORT  Stw AGE  PLANT 
FULTON  DAM  1> 

GALENA 
GALESBURG 
GAL  VA 
GENESEO 
GIBSON  CITY 

GLAOSTONt  DAM  18 

glendale  exp  farm 
golconoa  dam  51 
Gulden 

GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 

GREENUP 

GREENV I LLE 

GR I  OLE  Y 

GR  I  IjCS V  I  LLt 

HARDIN 
HARR ISBURG 

HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 
MA  V ANA 
HAVANA   NO  2 

HlLLSBORO 
HOOPfcSTON 

HUTSONVILLE  POWER  PLANT 
ILL INOIS  C ITY  DAM  16 
JACKSONVILLE 

JERStYV ILLE 

JOLIET  BRAND UN  ROAD 

JOL  IET 

KANKAKEE 

KANKAKEE  A  NW 

KE 1 TmSBURG 

KEwANEE 

LA  HARP E 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE   1  S 

LAwRENCEV I LLE 
LE  ROY 
LINCOLN 
MACK  1 N AW 
MACOMB 

MAKANDA    1  NW 
MARENGO 
MAR | ON 

MARSE I LLfcS  LOCK 
MARSHALL 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORU 

MEDORA 

MlNONK 


DAILY  PRECIPITATION 


ILLINOIS 
DECEMBER  1951 


2.07 

1.36 
2.06 
1.B7 
6.70 
1.39 


2.53 
'..98 
1.70 


"..55 
1.72 
1.08 


.01 
.08 
.06 

.13 


1.97 
1.59 
3.15 
2.27 
2.06 

1.78 


.22 
1.02  .66 


2.16 
1.53 


10  11 


.09 
.20 


.03 
.03 


.  0*. 
T 

.04 


Day  o(  month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


.05 
.06 


.10 
.12 
.  12 


.  10 
.17 


.02 
.07 
.05 


.07 

.10 

.05 


22    23  24 


25  I  26  27 


28  I  29  30 


.32     .82  .29 


.10     .66  .16 


.09     .56  T 


9  .73 
1.32  .50 
1.85  .34 


.28     .84  T 


.32  1.05 
.03  • 
.34  .60 
.29  T 
.62     .62  .02 


MOLINt   MB  AP 
MONMOUTH 
MONT ICtLLO 
MORR  IS 

morris  3  ne 
morrison 

morr isonville  1  e 
mt  carmel  3  n 
mount  carroll 
mount  olive  2  ne 


.17 
.06 
.01 


M«  r.f.r»oc.  oot»«  following  Station  todaa. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Table  3-Continued 


ILLINOIS 
DECEMBER  1954 


MOUNT  PULASKI 
MOUNT  STERLING 
MOUNT   VERNON  <•  N 
NASMVlLLt    3  NW 
NEWARK   7  £ 

NEW  BOSTON  OAM  17 
NEW  BOSTON 
NEW  BURNS  I D£ 
NEWTON 

OLNEY  RAOIO  STATION 

OREGON  WATERWORKS 

OTTAWA 

PALEST  I Nt 

PANA 

PARIS  WATERWORKS 

PARK  FOREST 
PAW  PAW 
PAYSON 

PEOR I  A  W6  AP  R 
PEOTONE 

PETERSBURG  3  W 
PLEASANT  HILL 
PONT  I  AC 

PRAIRIE  DU  ROCHE R 
PR  INCEV  ILLE  2  NW 

OUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

QUINCY  OAM  21 

QUINCY  MEMORIAL  BRluGE 

RANTOUL  CHANUTE   AF  BASE 

REU  BUD 
ROBERTS  3  N 
ROCMELi_E 
ROCKFuRU 
RUCKFORD 


ROCKFORO  CAA  AP 

ROCKPQRT 

RUSHVILLt 

STE  MAR  I L 

5ALEM 

SHAWNEE  TOWN  NEW  TOWN 
SI  DELL 
SKOK IE 
SPARTA 

SPRlNGFItLO  wy  AP 

STOCKTON 
STREATOR 
SYCAMORE 
TABLE  GROVE 
TAYLORVILLE 

TI SK  ILWA 
TOULON 
TUSCOLA 
URBANA 

URBANA  ENG  CAMPUS 

UTICA  STARVED  ROCK  DAM 

VANDAL IA  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

WARSAW 

WATERLOO 
WATSEKA 
WAUKEGAN 
WAYNE  CITY 
WHEATON  COLLEGE 

WHITE  HALL    1  E 

WILCOX 

WINDSOR 


1.53 

1.61 
1.05 
1.65 
1.40 
1.89 

5.  16 


1.26 
1.46 
4.99 
1.87 


1.46 
1.62 
1  .52 


1.42 
4.22 
1  .99 


1.25  .69 


1.55  .26 


.06 
.27 

.36  .95 


1.25  .15 


T  .04 
T  .07 
.02 
.02  .09 


Day  of  month 


T  .05 
T 

.20 


T         T  T 


28     29  30 


.15  .69 
.21  1.16 
.38 
.02  .93 


.39  1.01 

T  .38  .01 

.90  1.10  T 

.24  .62  .0 

.41  .65 

.09  .27 

.60  .5 

.10  .56  .0 

.06  .67 

.15  .21  ,U0 


.75      .66  .13 


.06  1.35 
.38 
1.30 


.30 
.53 
.66 


.10  .73 
.03     .28  .28 


.  12  - .61 
.20  1.03 
.09  .58 


.33 

•43  ,49 
.09  .89 


.62  .70  .05 

.12  .45  .04 

.07  .55 

2.76  .43  .18 

.09  .47  .12 


.85 


S«  r«ftr*uc.  Bot»»  following  Bt»tloo  Isd*i, 

-  144  - 


T»ble  5 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1954 


Day 

CM 

Month 

0> 

n 

Station 

• 

5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

AL  B 1  UN 

42 

3  0 

36 

41 

36 

32 

30 

32 

36 

54 

47 

52 

60 

54 

54 

47 

50 

43  •  f 

MIN 

30 

30 

29 

31 

35 

23 

23 

23 

33 

30 

30 

35 

33 

31 

33 

24 

34 

'' 

26 

23 

29 

22 

31 

27 

26 

38 

45 

37 

36 

31 

32 

30. 

MAX 

36 

J4 

43 

32 

32 

35 

35 

36 

35 

32 

30 

31 

32 

46 

MIN 

24 

28 

23 

22 

27 

17 

16 

20 

16 

14 

23 

27 

20 

19 

30 

22 

27 

14 

12 

22 

29 

26 

25 

B 

30 

36 

23 

18 

4 

10 

22. < 

ALTON  DAM  20 

43 

3  7 

52 

55 

38 

_3 

3  7 

38 

3  7 

38 

39 

40 

33 

53 

46 

MIN 

32 

28 

30 

32 

3b 

24 

20 

20 

30 

2  1 

34 

29 

31 

30 

2  7 

25 

28 

23 

18 

18 

18 

27 

29 

28 

28 

37 

45 

32 

27 

1  7 

28 

27. 

ANNA    1  Nw 

MAX 

SO 

00 

50 

38 

39 

48 

39 

35 

43 

50 

36 

31 

34 

43 

42 

61 

48 

57 

54 

43 

52 

45  • 

m  In 

30 

29 

24 

30 

3b 

24 

21 

27 

30 

22 

35 

34 

'31 

29 

32 

25 

34 

30 

24 

19 

23 

29 

33 

28 

26 

39 

46 

34 

31 

25 

32 

29.1 

ANT  I OCH 

MA  X 

34 

29 

32 

36 

34 

30 

32 

40 

35 

30 

38 

33 

34 

33 

3  3 

38 

34 

35 

MIN 

22 

18 

18 

23 

25 

23 

10 

IB 

26 

20 

12 

26 

24 

22 

23 

26 

28 

14 

14 

22 

20 

28 

20 

35 

35 

34 

19 

17 

lb 

12 

22. 

AURORA  COLLtoE 

MAX 

38 

29 

37 

45 

37 

31 

33 

39 

34 

30 

37 

37 

33 

34 

34 

34 

36 

3 1 

2  5 

32 

31 

42 

MIN 

21 

14 

24 

19 

26 

23 

13 

Id 

25 

16 

12 

27 

25 

19 

20 

17 

30 

2* 

13 

13 

22 

12 

24 

. 

26 

33 

34 

21 

19 

1 1 

14 

20. 

BtLLLVlLLt   SCOTT   AF  BA^L 

MAX 

43 

3  7 

5  2 

56 

48 

34 

39 

42 

4  0 

42 

4  7 

43 

35 

42 

38 

43 

41 

J3 

29 

33 

MIN 

30 

27 

25 

31 

31 

25 

25 

20 

29 

24 

37 

35 

32 

32 

20 

28 

3  1 

29 

25 

22 

25 

31 

31 

32 

28 

42 

48 

14 

31 

25 

33 

30. 

BLOOMINGTON  NORMAL 

MAX 

36 

J5 

43 

43 

38 

38 

35 

36 

36 

33 

33 

27 

3  0 

32 

'.  j 

49 

41 

38  • 

MIN 

'33 

23 

26 

28 

20 

20 

25 

29 

22 

21 

27 

17 

27 

22 

31 

° 

19 

13 

23 

19 

28 

26 

37 

43 

27 

25 

15 

23 

24. 

CA I RO  MB  CITY 

MAX 

50 

61 

54 

39 

48 

52 

38 

32 

3  7 

61 

53 

56 

58 

59 

MIN 

39 

32 

30 

35 

32 

28 

26 

35 

34 

29 

38 

34 

34 

33 

34 

31 

34 

32 

27 

24 

29 

29 

35 

33 

30 

43 

49 

38 

33 

29 

37 

33. 

larbonoall  stwAoc  Plant 

42 

60 

37 

32 

39 

41 

42 

59 

49 

54 

59 

59 

55 

45 

44 

46  . 

M  1  N 

35 

31 

20 

24 

37 

24 

22 

26 

35 

22 

27 

35 

32 

31 

35 

24 

37 

31 

26 

24 

21 

30 

31 

27 

21 

37 

47 

34 

33 

20 

29 

29. 

CARL INV I LLE   4  t 

MAX 

42 

35 

51 

56 

52 

33 

37 

40 

36 

42 

52 

42 

37 

42 

40 

38 

35 

33 

46 

MIN 

33 

31 

20 

29 

31 

21 

21 

25 

29 

19 

29 

31 

29 

29 

28 

20 

31 

23 

13 

24 

29 

31 

25 

27 

40 

45 

31 

S  l 

19 

27 

27. 

CARLYLt 

MAX 

42 

46 

50 

56 

53 

43 

38 

43 

43 

39 

48 

44 

37 

41 

3  8 

44 

33 

3  1 

MIN 

36 

29 

22 

27 

30 

24 

24 

26 

31 

23 

29 

35 

32 

27 

28 

24 

25 

22 

21 

26 

33 

27 

24 

35 

47 

33 

32 

26 

50 

28. 

CHARLESTON 

MAX 

39 

29 

5  5 

39 

33 

36 

40 

3  2 

36 

45 

36 

3? 

33 

38 

40 

33 

27 

27 

36 

35 

47 

44 

48 

58 

50 

39 

MIN 

28 

2  1 

24 

25 

27 

18 

IB 

19 

25 

23 

24 

32 

30 

25 

28 

22 

25 

22 

16 

17 

20 

20 

26 

27 

37 

40 

38 

31 

26 

27 

25. 

CHE  NOA 

MAX 

36 

3  2 

48 

39 

38 

35 

38 

36 

33 

36 

42 

35 

35 

34 

35 

30 

33 

31 

26 

28 

32 

43 

42 

MIN 

28 

20 

25 

25 

27 

18 

14 

21 

24 

20 

21 

22 

20 

20 

26 

20 

32 

6 

19 

13 

23 

22 

28 

20 

26 

36 

42 

28 

25 

16 

22 

23. 

Chicago  oniversity 

MAX 

40 

30 

37 

43 

39 

31 

32 

39 

34 

30 

40 

i 

35 

35 

36 

36 

36 

36 

26 

25 

29 

3  2 

43 

40 

43 

46 

38 

MIN 

20 

21 

26 

26 

30 

26 

22 

25 

29 

26 

24 

33 

30 

27 

28 

30 

33 

26 

19 

20 

2  3 

24 

31 

31 

30 

40 

36 

30 

29 

26 

27 

27. 

CHICAGO   MB  AP 

MAX 

39 

3  1 

38 

45 

39 

32 

35 

41 

34 

30 

39 

39 

35 

36 

3  0 

37 

36 

37 

28 

26 

31 

33 

43 

43 

45 

37 

3  2 

41 

36  • 

MIN 

24 

21 

28 

26 

32 

26 

20 

22 

29 

23 

20 

34 

30 

27 

27 

27 

34 

2  7 

18 

18 

22 

23 

31 

30 

31 

4G 

37 

30 

3C 

23 

23 

26. 

CHICAGO  WB  CITY 

MAX 

41 

3  1 

3  4 

43 

39 

32 

33 

40 

36 

32 

40 

39 

36 

30 

3B 

37 

37 

37 

29 

26 

30 

33 

43 

39 

43 

46 

42 

3E 

M  I  N 

28 

22 

29 

30 

30 

27 

25 

28 

30 

28 

28 

34 

31 

29 

29 

32 

34 

29 

20 

21 

25 

26 

32 

32 

33 

41 

36 

31 

3C 

2t 

28 

29! 

CICERO 

MAX 

40 

32 

3  7 

47 

38 

34 

35 

41 

35 

32 

36 

39 

35 

35 

37 

39 

35 

36 

32 

25 

30 

32 

MIN 

30 

19 

27 

26 

31 

27 

ly 

21 

2« 

24 

20 

32 

31 

26 

27 

27 

32 

32 

19 

17 

22 

18 

30 

28 

29 

35 

39 

29 

2! 

2! 

23 

26. 

COBDLN  2  S 

MAX 

49 

49 

58 

53 

1  0 

36 

4  7 

4  5 

46 

46 

45 

42 

4  2 

41 

50 

47 

35 

34 

43 

60 

52 

52 

56 

MIN 

33 

27 

lb 

23 

32 

20 

19 

21 

27 

16 

30 

30 

28 

25 

27 

18 

31 

8 

22 

14 

22 

26 

30 

28 

16 

33 

42 

3C 

3C 

21 

20 

25. 

OAN V  I LLE 

MAX 

39 

34 

52 

37 

32 

36 

39 

3  7 

3  7 

45 

40 

39 

30 

3  3 

39 

43 

33 

31 

24 

30 

34 

47 

47 

MIN 

33 

22 

27 

22 

27 

17 

15 

21 

29 

23 

22 

33 

29 

23 

28 

23 

32 

28 

21 

14 

22 

15 

29 

29 

26 

39 

46 

31 

3C 

27 

26 

26. 

DECATOR 

MAX 

38 

5? 

J5 

39 

39 

39 

46 

34 

40 

39 

36 

32 

29 

32 

33 

52 

49 

50 

61 

52 

50 

3( 

4  0 

MIN 

33 

24 

25 

24 

30 

20 

21 

25 

29 

21 

30 

i  1 

29 

25 

30 

25 

29 

6 

21 

17 

26 

22 

30 

26 

30 

40 

48 

31 

30 

23 

28 

27. 

01  XON 

MAX 

37 

3  l 

38 

38 

34 

35 

4  1 

34 

J3 

38 

36 

36 

34 

34 

35 

36 

34 

3C 

25 

32 

31 

42 

41 

42 

4  1 

MIN 

31 

19 

25 

20 

26 

19 

15 

23 

27 

20 

19 

27 

24 

19 

29 

15 

31 

16 

11 

23 

27 

25 

22 

26 

37 

35 

24 

1! 

< 

9 

22! 

OU   Q001N   2  S 

MAX 

37 

4  7 

40 

43 

49 

45 

43 

43 

39 

40 

48 

34 

38 

57 

MIN 

30 

34 

23 

26 

36 

24 

25 

27 

29 

23 

32 

35 

32 

29 

31 

2S 

24 

22 

25 

3C 

30 

28 

2( 

37 

46 

3< 

3< 

25 

30 

29. 

EAST   ST   LOUIS  PARKS  COL 

MAX 

43 

4  6 

52 

57 

57 

39 

42 

4  \ 

48 

43 

36 

45 

4  0 

42 

40 

33 

32 

36 

MIN 

34 

35 

27 

23 

32 

24 

27 

26 

23 

37 

33 

33 

32 

20 

28 

32 

30 

26 

20 

25 

2e 

30 

26 

it 

3E 

48 

3: 

3; 

2: 

28 

29. 

EFF INGHAM 

MAX 

40 

36 

43 

57 

53 

35 

37 

37 

34 

40 

45 

43 

40 

38 

34 

40 

40 

39 

32 

MIN 

33 

25 

27 

27 

36 

18 

21 

24 

32 

24 

29 

32 

30 

28 

29 

26 

35 

2C 

ie 

20 

IS 

30 

27 

21 

36 

40 

4C 

31 

2" 

31 

28. 

EL  1 Z AdE  THTOMN 

MAX 

51 

42 

48 

59 

54 

37 

38 

42 

49 

44 

48 

45 

38 

40 

3  7 

4  1 

51 

37 

32 

3  1 

42 

41 

60 

54 

MIN 

39 

35 

25 

26 

37 

24 

26 

28 

35 

22 

31 

36 

32 

29 

33 

31 

2  7 

23 

28 

30 

32 

30 

27 

3{ 

46 

3< 

3: 

21 

31 

31. 

FA IRF1ELU 

MAX 

45 

39 

49 

58 

44 

35 

34 

40 

45 

40 

45 

43 

37 

40 

37 

46 

35 

46 

44 

MIN 

36 

30 

23 

25 

35 

23 

22 

22 

33 

23 

26 

34 

32 

31 

32 

25 

34 

30 

2S 

23 

30 

21 

2! 

27 

2! 

3' 

49 

J  \ 

34 

3C 

30 

29. 

FLORA 

MAX 

43 

38 

^  A 

56 

50 

37 

37 

38 

43 

38 

49 

42 

37 

39 

3  7 

41 

44 

33 

3  3 

30 

33 

35 

52 

45 

49 

60 

5  5 

52 

43 

39 

49 

42 . 

MIN 

35 

30 

27 

28 

33 

23 

23 

24 

33 

25 

28 

36 

32 

31 

31 

26 

33 

29 

25 

22 

29 

22 

27 

29 

25 

34 

45 

35 

34 

29 

30 

29. 

FREEPORT 

MAX 

34 

29 

32 

39 

34 

33 

33 

39 

39 

31 

37 

34 

35 

33 

33 

33 

35 

34 

30 

25 

29 

31 

41 

40 

41 

41 

30 

3C 

30  29 

33 

34. 

MIN 

24 

15 

25 

19 

20 

13 

10 

20 

27 

18 

14 

26 

21 

12 

26 

31 

29 

LO 

10 

22 

2i> 

29 

25 

2  s 

36 

30 

19 

li 

5 

3 

20. 

FULTON   0AM  13 

MAX 

36 

34 

38 

40 

36 

39 

35 

38 

34 

34 

39 

36 

36 

33 

33 

34 

34 

34 

32 

25 

30 

31 

43 

40 

45 

42 

37 

34 

3! 

29  33 

35. 

MIN 

30 

24 

24 

22 

27 

18 

17 

22 

20 

22 

21 

26 

22 

19 

29 

21 

31 

30 

: : 

17 

24 

2  7 

27 

26 

27 

33 

32 

25 

16     12  8 

23. 

GAlESBURG 

MAX 

35 

30 

46 

49 

38 

32 

35 

35 

31 

34 

44 

36 

34 

35 

35 

37 

36 

34 

;t 

29 

31 

33 

47 

43 

47 

47 

41 

32 

30  31 

42 

36. 

MIN 

28 

26 

24 

23 

21 

18 

20 

23 

25 

16 

28 

25 

21 

22 

28 

!  5 

27 

24 

u 

11 

20 

28 

27 

24 

3 1 

38 

31 

2  1 

2C 

B  19 

23. 

GALVA 

GOLCONDA  0AM  51 

GREENV 1LLE 

GR 1 GGSV I LLE 

HARR ISBORG 

HAVANA 

HILLSBORO 

HOOPtSTON 


MAX 
MIN 


35  34  44 
26     22  21 


50  38  48 
36     30  26 


43  37  4* 
32      29  21 


37  35  48 
33     30  23 


4y  45  52 
38     34  21 


37  35  47 
31     26  23 


45  38 

34  30 


38  34  42 
32     21  27 


50  42 
22  26 


55  51 
27  31 


54  48 
34  32 


60  52 
24  35 


50  46 

25  32 


56  52 
30  31 


49  38 
23  28 


36  48  .42 
25     28  27 

37  43  41 
21     24  29 

34 
30 

48 
31 


36  36 
20  24 


21  25 

36  37 

18  20 

38  4  1 

21 

35  3*  37 

14  19  28 


35  43  42 

16  21  26 

42  46  38 

19  32  32 

42  46 

19  28 

39  48 

18  31 

45  50 

21  28 

35  49  45 

18  29  31 

42  51  45 

20  30  30 

32  42  39 


33  37  35 
2  1  18 

34  36 
30  26 


36  40 
29  27 


37  40  39 

33  32 

36  37 

26  20  30 


37  35 
29  26 


40  33 
33  29 


21  36  32 

39  38  34 

24  30  28 

47 

23  32  28 

37  40  34 

23  32  27 


32  28 
16  12 


30  37 
24  22 


32  31 
24  20 


29  35 
22  18 


34  34 
25  24 


32  32 
22  15 


32  24 
19  12 


24  26  23 

40  58  44 

30  30  29 

35  54  47 

29  30  27 

35  52  44 

30  29  25 

45  59  49 

31  31  27 

34  48  45 

29  26  27 

54  46 

29  31  26 

34  42  40 

17  28  27 


46      47  43 

27     36  35 


50  60  53 
28     37  47 


48  60 
28  40 


57  63  56 
21     36  47 


46  52  51 
28     38  44 


49  60  58 
25     40  42 


45  53  50 
27     37  45 


35     30     34  40 


46  40 
30  26 


40  40 
31  23 


32  32 
26     1 1 


47  47 
35  28 


33  32 
27  16 


35  35 
29  24 
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Table  S- Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


ILLINOIS 
DECEMBER  1954 


Station 

Day 

Of 

Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

J ACK  SONV I LL  E 

MAX 

3B 

35 

49 

50 

48 

40 

38 

35 

34 

4u 

46 

45 

35 

40 

34 

41 

38 

33 

31 

33 

33 

35 

51 

47 

48 

61 

59 

50 

33 

32 

44 

M  IN 

32 

3  1 

22 

25 

33 

2  1 

21 

27 

3 1 

1  8 

32 

32 

2  8 

27 

3  1 

22 

31 

27 

22 

10 

24 

29 

29 

25 

28 

41 

46 

30 

29 

15 

23 

JERSEYV 1LLE 

MAX 

41 

37 

51 

55 

50 

36 

38 

39 

38 

-2 

50 

45 

35 

41 

38 

40 

35 

33 

3u 

34 

35 

35 

53 

45 

49 

67 

56 

52 

37 

49 

MIN 

3  1 

2  8 

1 9 

29 

28 

19 

20 

23 

28 

16 

31 

28 

26 

26 

29 

21 

31 

27 

23 

1 5 

20 

30 

2b 

29 

39 

48 

32 

31 

17 

26 

JOL  1  tT 

MAX 

38 

32 

40 

4  3 

39 

33 

34 

40 

35 

31 

38 

36 

39 

3b 

34 

35 

36 

36 

33 

26 

31 

32 

43 

43 

45 

47 

48 

41 

33 

33 

39 

M  IN 

31 

20 

27 

24 

30 

22 

IB 

21 

8 

25 

19 

28 

27 

23 

33 

30 

19 

1 6 

22 

22 

29 

27 

29 

37 

39 

28 

27 

19 

21 

KANKAKEE 

MAX 

M  1  N 

KANKAKEE    4  NW 

MAX 

36 

34 

38 

47 

35 

33 

35 

39 

35 

33 

38 

37 

34 

36 

33 

36 

34 

33 

32 

26 

31 

32 

44 

43 

44 

45 

47 

42 

33 

33 

37 

MIN 

18 

26 

22 

26 

17 

12 

18 

26 

20 

32 

28 

16 

1 1 

22 

16 

27 

25 

26 

34 

4  U 

29 

27 

18 

19 

KEWANEE 

MAX 

36 

31 

42 

47 

34 

35 

35 

39 

34 

33 

43 

39 

3b 

35 

34 

37 

30 

28 

30 

32 

43 

42 

44 

43 

43 

36 

32 

31 

39 

MIN 

28 

23 

26 

26 

22 

19 

18 

19 

25 

20 

21 

8 

23 

30 

27 

1 

* 

24 

27 

23 

2b 

34 

25 

24 

19 

11 

12 

LA  HARPE 

MAX 

37 

34 

46 

49 

41 

34 

36 

35 

33 

35 

49 

42 

35 

34 

35 

39 

26 

38 

33 

33 

46 

43 

48 

57 

54 

43 

33 

32 

38 

M  |  N 

28 

27 

23 

26 

28 

18 

19 

22 

27 

12 

31 

22 

21 

2 

30 

29 

26 

25 

27 

22 

6 

18 

LA    SALLE  PERU 

MAX 

36 

32 

41 

45 

39 

34 

35 

40 

35 

33 

42 

39 

32 

37 

34 

36 

30 

27 

32 

33 

44 

43 

45 

45 

45 

38 

32 

32 

40 

M  IN 

30 

23 

27 

22 

24 

19 

24 

28 

22 

29 

27 

21 

29 

23 

33 

30 

31 

27 

29 

38 

2 

28 

18 

21 

LINCOLN 

MAX 

37 

35 

48 

51 

40 

34 

37 

37 

36 

38 

47 

40 

36 

38 

34 

39 

31 

29 

32 

33 

46 

48 

54 

52 

49 

33 

36 

45 

MIN 

31 

23 

24 

24 

29 

2 

19 

24 

27 

19 

2 

1 

25 

19 

30 

30 

26 

2 

24 

28 

19 

24 

MAKANDA    1  M 

MAX 

47 

42 

49 

59 

54 

38 

40 

42 

42 

44 

45 

44 

35 

41 

39 

41 

31 

34 

41 

42 

58 

55 

52 

57 

55 

56 

45 

43 

52 

MIN 

20 

28 

8 

35 

30 

20 

25 

2 

33 

29 

30 

33 

25 

33 

MARENGU 

MAX 

34 

30 

29 

40 

34 

32 

33 

38 

35 

30 

35 

34 

32 

32 

32 

32 

30 

23 

32 

30 

40 

.  42 

42 

39 

48 

34 

30 

29 

35 

MIN 

* 

14 

16 

20 

31 

30 

14 

22 

12 

11 

12 

MATTOON 

MAX 

39 

31 

46 

55 

40 

33 

35 

40 

37 

36 

43 

40 

35 

38 

35 

38 

29 

28 

34 

33 

48 

43 

46 

56 

50 

49 

41 

36 

40 

MIN 

30 

25 

26 

23 

19 

20 

23 

25 

26 

27 

19 

20 

18 

28 

27 

26 

37 

46 

32 

31 

27 

30 

MC  LEANS60RO 

MAX 

48 

39 

50 

58 

53 

36 

37 

42 

46 

41 

46 

47 

40 

38 

40 

48 

3  3 

32 

32 

34 

41 

55 

46 

53 

60 

54 

53 

45 

43 

52 

MIN 

23 

26 

34 

24 

33 

30 

6 

23 

29 

24 

30 

28 

38 

45 

32 

29 

31 

MINUNK 

MAX 

36 

32 

43 

45 

37 

32 

35 

38 

34 

33 

39 

37 

33 

35 

33 

35 

35 

34 

29 

28 

31 

32 

40 

41 

43 

46 

47 

39 

31 

32 

37 

M  |  N 

16 

18 

2 1 

31 

27 

23 

1 

26 

24 

27 

34 

39 

27 

25 

15 

18 

MOL  f NE  we  AP 

MAX 

35 

31 

42 

47 

38 

32 

35 

38 

31 

33 

43 

34 

36 

34 

34 

36 

36 

34 

25 

29 

30 

33 

44 

43 

47 

44 

39 

30 

30 

28 

38 

MIN 

18 

22 

2  i 

2  2 

24 

28 

25 

13 

14 

2  5 

29 

25 

31 

37 

30 

19 

5 

12 

MONMOUTH 

MAX 

35 

33 

47 

40 

)2 

35 

37 

>. 

35 

46 

40 

35 

35 

32 

36 

35 

34 

30 

31 

30 

32 

46 

43 

47 

47 

47 

38 

29 

29 

38 

MIN 

24 

20 

22 

23 

30 

28 

18 

13 

29 

30 

27 

26 

31 

36 

28 

23 

12 

22 

MORRIS    3  NE 

MAX 

37 

35 

42 

45 

37 

33 

36 

39 

'.  1 

32 

36 

37 

33 

36 

34 

35 

36 

35 

34 

25 

35 

32 

44 

45 

46 

45 

44 

42 

31 

31 

39 

MIN 

13 

21 

1  8 

32 

30 

20 

1 3 

2  3 

22 

2  8 

28 

25 

3 

39 

9 

25 

15 

20 

MOHR  I  SON 

MAX 

36 

35 

42 

41 

16 

36 

39 

35 

35 

39 

36 

36 

36 

33 

34 

36 

34 

32 

27 

30 

32 

44 

43 

45 

42 

40 

36 

31 

29 

36 

MIN 

22 

16 

20 

1 7 

32 

3U 

17 

1 1 

24 

24 

24 

36 

35 

25 

14 

7 

2 

MORR  ISONVILLE    1  E 

MAX 

39 

38 

49 

57 

46 

34 

37 

39 

39 

39 

49 

44 

35 

40 

37 

40 

40 

33 

32 

33 

33 

34 

51 

44 

47 

61 

55 

5] 

40 

37 

47 

M  IN 

29 

23 

25 

2 

20 

24 

1 

20 

29 

29 

23 

32 

25 

24 

1 7 

29 

8 

3 

2 

35 

31 

22 

28 

MT    CARMEL    3  N 

MAX 

49 

41 

,8 

59 

50 

J  7 

39 

36 

45 

41 

42 

35 

43 

35 

42 

46 

34 

30 

30 

32 

37 

54 

47 

52 

60 

55 

54 

47 

41 

M  I  N 

.  0 

27 

30 

21 

20 

20 

21 

2 1 

22 

22 

27 

38 

44 

35 

31 

31 

MOUNT  CARROLL 

35 

30 

38 

41 

36 

1i. 

36 

33 

32 

39 

34 

34 

33 

32 

34 

35 

34 

30 

24 

30 

31 

43 

40 

43 

40 

37 

31 

30 

27 

30 

M  1  N 

13 

21 

1 1 

31 

29 

12 

24 

27 

26 

29 

36 

30 

20 

13 

11 

5 

MOUNT   VERNON   4  N 

MAX 

45 

37 

49 

57 

50 

S4 

38 

41 

41 

42 

47 

43 

36 

41 

38 

36 

44 

37 

31 

30 

33 

36 

53 

46 

51 

56 

55 

53 

44 

40 

52 

MIN 

35 

33 

25 

27 

34 

23 

26 

22 

30 

i- 

31 

27 

32 

25 

31 

29 

24 

22 

26 

24 

29 

29 

28 

39 

46 

34 

31 

26 

30 

NEW  BURNSIDE 

MAX 

46 

40 

-a 

56 

54 

SO 

39 

44 

<,  l 

44 

47 

45 

35 

40 

37 

42 

31 

32 

40 

42 

5£ 

46 

5; 

6( 

53 

58 

47 

42 

51 

MIN 

3  7 

19 

27 

22 

34 

28 

22 

35 

34 

24 

28 

NEWTON 

MAX 

43 

39 

48 

59 

50 

15 

39 

38 

-j 

40 

45 

43 

39 

39 

39 

41 

3  5 

34 

29 

32 

36 

52 

48 

51 

6< 

54 

52 

43 

40 

50 

MIN 

20 

23 

26 

33 

28 

17 

27 

20 

27 

27 

35 

33 

29 

30 

OLNEV  RAUIO  STATION 

MAX 
MIN 

OTTAWA 

MAX 

37 

31 

4  1 

45 

39 

36 

40 

33 

39 

36 

32 

36 

34 

35 

36 

36 

30 

26 

33 

33 

44 

45 

45 

45 

45 

38 

32 

32 

42 

MIN 

18 

22 

2 1 

33 

30 

21 

1 7 

2  5 

25 

29 

26 

28 

38 

25 

22 

16 

21 

PALESTINE 

MAX 

45 

35 

45 

58 

43 

37 

38 

42 

44 

39 

41 

38 

38 

36 

40 

47 

34 

32 

31 

34 

36 

51 

50 

55 

53 

53 

46 

36 

40 

MIN 

20 

24 

26 

27 

32 

29 

22 

1 6 

2 

25 

2 

37 

33 

30 

30 

PANA 

MAX 

40 

35 

47 

57 

45 

!  1 

37 

38 

40 

37 

48 

42 

36 

37 

3b 

38 

39 

31 

30 

32 

33 

50 

42 

4£ 

6C 

52 

50 

41 

37 

47 

MIN 

20 

24 

" 

30 

24 

31 

27 

3 

1 1 

28 

31 

27 

2 

31 

31 

24 

28 

PARIS  WATERWORKS 

MAX 

40 

38 

4  1 

56 

41 

16 

36 

38 

38 

36 

43 

40 

41 

37 

33 

39 

42 

34 

32 

24 

33 

35 

46 

43 

47 

51 

52 

47 

41 

35 

47 

MIN 

19 

18 

22 

30 

25 

24 

5 

14 

5 

18 

15 

24 

24 

32 

27 

25 

25 

PARK  FOREST 

MAX 

36 

29 

38 

42 

35 

31 

33 

40 

34 

29 

37 

37 

32 

34 

35 

34 

27 

24 

30 

3] 

4; 

41 

4i 

4' 

42 

38 

34 

31 

38 

MIN 

22 

16 

20 

25 

15 

9 

20 

21 

25 

L9 

31 

26 

3 

13 

30 

29 

19 

24 

PEORIA  WB  AP 

MAX 

36 

30 

4  5 

49 

38 

33 

35 

36 

31 

36 

45 

36 

36 

36 

33 

37 

37 

3  3 

27 

29 

32 

3; 

46 

45 

46 

51 

47 

35 

32 

29 

40 

MIN 

21 

26 

27 

22 

9 

8 

21 

20 

28 

6 

27 

27 

6 

26 

25 

13 

19 

PONT  I AC 

MAX 

37 

33 

43 

45 

38 

33 

34 

38 

36 

33 

39 

39 

33 

35 

33 

35 

32 

26 

30 

it 

4: 

42 

4' 

45 

49 

43 

33 

33 

36 

MIN 

32 

16 

20 

32 

28 

17 

28 

27 

18 

21 

QU 1NCY 

MAX 

37 

33 

52 

46 

32 

36 

34 

33 

39 

49 

44 

35 

33 

35 

42 

25 

3E 

35 

>H 

5C 

42 

4! 

56 

58 

41 

29 

31 

42 

MIN 

3  3 

30 

25 

34 

1  y 

25 

26 

29 

27 

42 

41 

29 

26 

11 

22 

QU1NCY   CAA  AP 

MAX 

37 

33 

49 

52 

40 

33 

38 

35 

33 

39 

49 

40 

36 

35 

36 

42 

36 

3  1 

30 

37 

33 

34 

51 

4! 

57 

52 

3b 

31 

33 

42 

MIN 

3  i 

2  2 

22 

22 

21 

24 

27 

24 

16 

13 

23 

28 

28 

22 

44 

35 

26 

22 

7 

20 

RANTUUL   CHANUTE   AF  BASE 

MAX 

37 

30 

45 

49 

35 

)  ! 

35 

37 

35 

35 

43 

30 

36 

35 

32 

3  6 

28 

25 

31 

32 

45 

42 

41 

53 

49 

43 

35 

33 

44 

M  1  N 

2  7 

19 

20 

24 

32 

29 

24 

29 

''  ' 

30 

27 

1 1 

° 

2 

3d 

43 

32 

31 

25 

24 

ROBERTS  3  N 

MAX 

38 

35 

44 

46 

38 

35 

35 

36 

36 

31 

40 

37 

34 

35 

33 

36 

3  3 

32 

26 

31 

3C 

42 

43 

44 

50  49 

48 

33 

34 

38 

MIN 

13 

16 

32 

28 

1  2 

2  3 

1 

2£ 

26 

27 

i'. 

44 

30 

28 

21 

24 

ROCKFORO 

MAX 

3  3 

28 

35 

40 

34 

30 

33 

39 

.  37 

30 

36 

36 

35 

31 

3  1 

34 

34 

35 

31 

28 

33 

36 

4C 

42 

41 

40  38 

35 

30 

29 

35 

M  IN 

24 

14 

26 

20 

26 

18 

13 

22 

25 

20 

13 

26 

23 

21 

29 

20 

30 

30 

18 

13 

22 

25 

27 

23 

25 

36  33 

21 

11 

10 

10 

ROCKFORO   CAA  AP 

MAX 

33 

29 

38 

41 

35 

32 

33 

36 

31 

32 

35 

34 

35 

33 

33 

33 

35 

34 

24 

24 

33 

32 

42 

42 

41 

40  39 

29 

31 

27 

32 

MIN 

21 

15 

24 

21 

21 

16 

13 

21 

26 

13 

13 

25 

19 

21 

26 

17 

31 

23 

1  7 

16 

23 

27 

27 

23 

27     34  28 

14 

14 

9 

7 

HUSMVIlLE 

MAX 

37 

34 

49 

56 

46 

37 

36 

35 

33 

40 

48 

39 

39 

36 

35 

40 

37 

32 

28 

33 

33 

34 

5C 

46 

4' 

5S 

50 

43 

32 

32 

43 

MIN 

32 

29 

23 

27 

33 

19 

21 

25 

30 

15 

30 

31 

28 

22 

29 

22 

30 

28 

22 

11 

28 

25 

26 

26 

25 

48  39 

29 

26 

12 

21 

reference  notes  folloeini  Station  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Ol 

Month 

rage  j 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

30 

31 

> 

SKOK.  I E 

36 

36 

38 

32 

32 

39 

36.  2 

M  1 N 

30 

20 

24 

26 

31 

27 

21 

23 

28 

28 

14 

31 

28 

20 

26 

29 

33 

28 

19 

19 

24 

25 

31 

28 

31 

40 

38 

27 

27 

20 

22 

26.6 

SPARTA 

39 

42 

39 

45 

3  3 

34 

36 

37 

57 

48 

5  2 

58 

55 

52 

43 

4  1 

50 

44.  5 

MIN 

36 

34 

25 

34 

30 

25 

24 

20 

33 

23 

3b 

35 

3  1 

29 

32 

33 

30 

23 

20 

25 

30 

33 

28 

27 

42 

47 

33 

30 

23 

34 

30.4 

SPR 1 NGF ItLU  WB  AP 

33 

47 

39 

34 

3  7 

3? 

3  3 

36 

47 

• 

39 

3  5 

40 

33 

27 

32 

3* 

50 

4b 

47 

58 

50 

40 

34 

3b 

46 

39.6 

M1N 

33 

28 

26 

27 

26 

23 

22 

28 

29 

19 

34 

31 

25 

23 

24 

25 

28 

27 

16 

16 

29 

29 

29 

28 

31 

43 

40 

29 

29 

20 

28 

27.3 

STOC  KT  ON 

32 

30 

33 

35 

34 

30 

33 

31 

35 

28 

2  6 

29 

32.4 

M  1  N 

15 

13 

22 

18 

22 

9 

11 

20 

24 

15 

12 

22 

11 

16 

2  5 

14 

29 

28 

11 

8 

21 

24 

25 

22 

28 

35 

29 

19 

10 

11 

8 

16.6 

S V  C AMOR  t 

42 

36 

31 

38 

35 

35 

33 

3  3 

3  3 

34 

36 

35 

30 

3  o 

38 

34.6 

MIN 

24 

15 

25 

21 

24 

21 

13 

18 

25 

18 

13 

25 

24 

19 

25 

18 

30 

29 

14 

13 

21 

20 

25 

21 

24 

33 

33 

19 

15 

11 

12 

20.9 

TA8Lt  GROVE 

36 

33 

47 

33 

38 

35 

33 

38 

48 

40 

37 

37 

33 

38 

32 

36 

43 

38.9 

MIN 

32 

28 

2b 

29 

30 

18 

19 

22 

27 

15 

30 

29 

25 

22 

3  1 

23 

30 

27 

19 

12 

29 

29 

29 

25 

29 

39 

38 

28 

25 

1  1 

20 

25.6 

TU  SCOL  A 

39 

56 

33 

36 

30 

35 

3  7 

37 

36 

3  4 

42 

35 

56 

49 

40 

39 

45 

40.7 

MIN 

31 

21 

25 

23 

29 

IB 

17 

18 

28 

22 

24 

34 

29 

20 

2b 

21 

32 

26 

20 

1  1 

25 

16 

27 

26 

25 

32 

45 

'  32 

28 

26 

25 

25.3 

UR  6ANA 

41 

34 

45 

39.4 

MIN 

32 

23 

27 

26 

29 

18 

19 

22 

28 

23 

25 

34 

30 

2b 

29 

23 

31 

27 

2o 

16 

22 

19 

29 

29 

27 

3b 

46 

31 

30 

24 

26 

26.6 

VANDAL 1A   CAA  AP 

40 

33 

4  2 

39 

50 

41.6 

M  1  N 

31 

24 

22 

24 

29 

22 

21 

25 

27 

20 

31 

33 

31 

26 

23 

25 

28 

27 

20 

22 

21 

29 

24 

24 

37 

46 

32 

30 

24 

28 

26.  7 

V  I  R  DEN 

42 

34 

38 

3  b 

38 

33 

36 

45 

40.6 

MIN 

33 

30 

22 

26 

29 

20 

19 

24 

29 

20 

30 

31 

26 

29 

31 

23 

30 

26 

23 

15 

28 

28 

29 

20 

28 

39 

47 

30 

29 

18 

25 

27.3 

W A  LNUT 

MAX 

36 

40 

42 

3  7 

33 

34 

39 

35 

32 

38 

36 

40 

35 

34 

35 

34 

32 

39 

43 

42 

42 

36 

30 

30 

38 

36.0 

M  1  N 

30 

21 

24 

23 

25 

18 

18 

22 

2  5 

18 

21 

27 

25 

20 

28 

20 

31 

28 

16 

14 

24 

27 

27 

24 

27 

37 

35 

24 

19 

10 

18 

23.5 

WATSEXA 

MAX 

38 

41 

36 

33 

32 

39 

3  7 

3  1 

40 

38 

35 

35 

3  3 

38 

34 

29 

33 

43 

39 

48 

48 

3  3 

3  3 

40 

37.2 

MIN 

31 

21 

27 

22 

27 

16 

13 

19 

28 

24 

17 

33 

29 

22 

27 

2  2 

32 

29 

19 

13 

23 

17 

29 

27 

27 

30 

44 

32 

28 

24 

26 

25.3 

WAU  K,  tGAN 

MAX 

3  7 

2  9 

34 

36 

30 

35 

41 

35 

32 

37 

34 

34 

32 

34 

30 

36 

39 

33 

32 

3  1 

38 

35.1 

MIN 

23 

18 

19 

23 

27 

24 

18 

17 

27 

18 

12 

27 

25 

24 

24 

28 

32 

29 

15 

14 

21 

19 

28 

27 

27 

30 

33 

2. 

18 

16 

15 

22.8 

WHEATON  COLLEGE 

MAX 

36 

30 

37 

42 

37 

30 

31 

38 

36 

30 

36 

36 

33 

36 

34 

34 

34 

35 

33 

25 

30 

31 

40 

39 

-  i 

43 

43 

41 

31 

30 

36 

35.  1 

MIN 

29 

18 

21 

24 

28 

20 

15 

20 

27 

25 

17 

29 

27 

22 

20 

22 

31 

31 

17 

14 

23 

21 

29 

20 

27 

35 

37 

25 

21 

18 

19 

24.0 

WHITE  HALL    1  E 

MAX 

40 

37 

50 

54 

51 

34 

36 

37 

36 

40 

46 

45 

33 

39 

38 

40 

40 

32 

2  2 

33 

34 

35 

53 

50 

48 

65 

59 

5C 

34 

34 

40 

42.  1 

MIN 

33 

31 

23 

26 

33 

23 

24 

26 

31 

20 

32 

32 

30 

30 

33 

31 

28 

23 

14 

23 

30 

27 

27 

28 

40 

42 

jl 

30 

13 

21 

27.  7 

WINDSOR 

36 

36 

46 

55 

50 

33 

35 

36 

40 

35 

44 

40 

35 

38 

35 

38 

40 

40 

12 

28 

31 

35 

48 

44 

47 

58 

54 

50 

40 

38 

46 

40.6 

MIN 

32 

24 

26 

26 

22 

19 

17 

22 

30 

23 

27 

35 

30 

30 

24 

32 

28 

23 

16 

26 

19 

28 

28 

27 

35 

46 

31 

31 

20 

27 

27.0 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ANNA   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

1 . 1 
T 

ANTI0CH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2.5 
3 

T 
3 

T 
3 

T 

3 

T 
3 

3 

1 

T 

T 

1 

6.0 

7 

1  .0 
8 

7 

AURORA  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

2.2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

1  .7 
2 

0.2 
2 

1.0 

2 

1.0 
2 

0.1 

2 

0.1 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

0.3 
T 

2.9 
3 

3 

2 

BELLEVILLE  SCOTT  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.1 
T 

1  .  7 
1 

0.2 

2 

T 

T 

BLO0MINGT0N  NORMAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

1.0 
1 

0.5 

2 

1 

CAIRO  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

CARL  INV ILLE  4  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

2.0 
1 

0.5 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 
T 

CHICAGO  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0.1 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.8 

1  .2 

T 

T 
1 

1 

T 

T 
T 

0.2 

1.2 

T 

1  .0 

T 

0.1 

T 

0.1 
T 

T 
T 

T 
T 

0.3 

3  . 1 
T 

0.1 

3 
0.4 

3 
0.4 

DANVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

0.2 
T 

T 

0.6 
1 

T 
1 

T 
1 

DECATUR 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.0 
1 

T 
T 

J  .  2 
T 

2.3 
3 

0.2 

2 

T 
1 

T 
T 

T 

T 

DIXON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1  .  5 
2 

1 

T 

T 

T 

T 

2.0 
2 

2 

j . : 
4 

1  .0 
5 

T 

5 

T 
3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

l.C 
1 

T 

9.C 
9 

9 

EFFINGHAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GALVA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

1.5 
2 

2 

3.0 
3 

2 

j  . ; 

3 

1.0 
4 

4 

4 

4 

4 

T 

4.5 

5 

1.0 
5 

3 

GOLCONDA  DAM  51 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

HARR I SBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

JOLIET 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

0.2 

T 

1  .3 
1 

T 

0.6 
T 

T 

j . 

T 

0.6 
T 

0.3 
T 

0.2 
T 

0.3 
T 

T 

T 

T 

T 

1.7 

2 

2 

r*f*r«DC*  not**  following  Station  Indei. 
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Table  7  -CONTINUED 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


ILLINOIS 
DECEMBER  1954 


Day  of  month 


otanoD 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LA  HARPE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0 . 7 
1 

T 

T 
T 

0 . 5 
T 

0  .  3 
T 

3.0 
3 

3 

- 

- 

6  .  5 

7 

6 

5 

LINCOLN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0  .  9 
1 

- 

T 

1 .0 
1 

1  . 0 
1 

- 

- 

- 

T 

2  .0 
2 

MARENGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0 . 5 

2  . 0 

0 . 3 

1 . 0 

T 

0.7 

5.7 

MOLINE  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

2  .  8 

0  .  5 

3 
0.1 

2 

0.1 

T 

T 

2 . 1 

0 . 5 

2 
0.2 

2 
0.2 

1 .0 

2 
0.2 

0.5 

2 
0.2 

T 
2 
0.1 

T 
2 
0.1 

T 

2 
0.1 

1 

1 

0.4 
T 

8.4 
T 

8 
0.6 

7 

0.6 

MONMOUTH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

2 

2 

3.0 
2 

L 

1 

1.3 
2 

2 

2 

2 

2 

7.3 
7 

0.3 

7 

6 

MORRISON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

0.2 
T 

2.0 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

2.5 
2 

1 

1.0 
1 

0.5 

1 

T 
1 

1 

1 

T 

T 

T 

0.5 
T 

5.0 
6 

3.5 
9 

8 

MORR  ISONV  ILLE  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0  .  5 
T 

T 

2.0 

T 

1 

T 
1 

1 

T 

T 

T 

MOUNT  VERNON  4  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OTTAWA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

1  .  7 
1 

1 

T 

T 

1  . 0 
1 

T 

1  . 0 

T 

0  .  5 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

2 .  5 
2 

0  .  5 
3 

2 

PEORIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 

T 

0  .  5 

0  .  4 
1 

1 

T 

0  .  3 

1 

T 

.  ■  b 

1 

0  .  7 

1 

1 

1 

1 

T 

5.1 

3 
0.5 

3 
0.5 

PONTIAC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

0.5 
1 

0  .  5 

1 

T 

T 

T 

T 

o.e 
l 

T 

T 
T 

0.8 

I 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T. 

T 

2 . : 

2 

2 

QUINCr  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0.4 

T 
1 

1 

T 
1 

T 

3.0 
T 

3 

3 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

0  .  1 
T 

1  .0 
T 

T 
T 

0.7 

T 

0  .  5 

T 
T 

T 
T 

T 

0.6 
T 

0.2 
T 

ROBERTS  3  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.6 

0.3 

0.7 

T 

T 

0.9 

T 

ROCKFORD  CAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 
T 

T 

T 

1  .0 

0.3 
1 

1 

1 

T 

1  .0 

0.2 
1 

T 
1 

2  .  0 
1 

0.4 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

0.1 
1 

8.0 
1 

T 
8 

8 

SPARTA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

0.3 
T 

0.6 
1 

T 

0.3 
T 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

0  .  A 
T 

T 

0.4 

0  .  7 
1 

7 

1 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

1.4 
T 

1 

T 

STOCKTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

0.5 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

1  .  5 

1 

1 

1.0 
2 

0.5 
2 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

1.0 
T 

T 
T 

2.5 
3 

2.5 
5 

4 

SYCAMORE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2  .  5 
3 

2 

2 

2 

2 

1 

1.0 

2 

2 

1.0 
3 

1.0 
3 

T 
3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

O.J 
1 

6.5 
7 

7 

6 

TABLE  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 
1 

T 
T 

0.9 
1 

1.0 
1 

1  .6 

2 

2 

T 

2 

2 

2 

3  A 
3 

3 

3 

TUSCOLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

1  .  5 
; 

I 

T 
T 

1.0 
T 

1 

T 
' 

T 

T 

WHITE   HALL    1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.C 
2 

; 

T 

3*e  r*f*r«nc*  notoa  following  Station  lade*. 
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TABLE  2 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ILLINOIS 
DELAYED  DATA 


Temperature 


No.  of  Days 

Snow,  Sleet,  Hail 

No.  of  Days 

Station 

i  \ 

si 

0 

Departure 
From  Norm 

Highest 

Day 

Max 

Mm 

1 

From  Norm 

Q 

■s 

a  g 

e 
| 

5 

j  .50  or  More 

Averag 
Maxim 

S  B 

11 

■ 

Date 

1 

i 
3 

Date 

Degree 

si 

n  oi 

0  a. 

Total 

X 
« 

Q 

O 

Date 

Total 

Max  D 

on  Grc 

Date 

1.00 
or  More 

AUGUST  1954 

NORTHERN  DIVISION 
MARENGO 

80.2 

58.5 

69.4 

-1.6 

92 

23 

45 

12 

13 

1 

0 

0 

0 

3.19 

-0 

37 

0.75 

18 

.0 

0 

8 

2 

0 

SEPTEMBER  1954 

MARENGO 

77.6 

53.4 

65.5 

1.9 

96 

6 

36 

23 

76 

4 

0 

0 

0 

2.  25 

-1 

78 

0.52 

21 

.0 

0 

7 

2 

0 

Precipitation 


DAILY  PRECIPITATION 


Table  3 


Station 

•3 

Day  of  month 

iS 

1  2 

3 

4   |   5   ]  6 

7  | 

8   |  9 

10  | 

11  |  12 

13  ,   14  15 

16 

17  j  18 

19  j  20  J 

21 

22 

23  24 

25  26 

27 

28 

29 

30 

31 

FEBRUARY  1954 
FREEP0RT  SEWAGE  PLANT 

l.oe 

.27 

T 

.22 

T 

.01 

.36 

.12 

.10 

MARCH  1954 
FREEP0RT  SEWAGE  PLANT 

.02  .02 

.02  .01 

.01 

.65 

MAY  1954 
PETERSBURG 

3.10 

T  .23 

T 

.17 

T 

.69 

T 

.09 

T 

1.16 

T 

.76 

AUGUST  1954 
MARENGO 

3.19 

.49 

.21  I 

.28  .11 

.  50 

.41 

.07  .75 

T 

.33  .04 

SEPTEMBER  1954 
MARENGO 

2.25 

.  18 

.01 

T  .17 

.30 

.52 

.12 

.45 

.50 

OCTOBER  1954 
FREEP0RT   SEWAGE  PLANT 

5.31 

.42 

.80 

.09     .21  .18 

.06  .01 

1.91 

1.24 

.06  .16 

T 

.16 

.01 

T 

T 

NOVEMBER  1954 
GLENDALE  EXP  FARM 

1.13 

.05 

.31 

.  44 

.08 

.25 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day 

Of 

Month 

o 

XT 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Av 

AUGUST  1954 

MARENGO 

MAX 

78 

84 

79 

77 

79 

78 

81 

71 

84 

76 

73 

76 

78 

78 

88 

80 

68 

83 

81 

85 

83 

87 

92 

85 

81 

73 

80 

88 

89 

74 

76 

80 

2 

MIN 

56 

57 

56 

59 

62 

56 

54 

58 

58 

56 

50 

45 

50 

62 

61 

65 

55 

58 

65 

58 

58 

57 

72 

67 

68 

63 

56 

64 

63 

57 

49 

58 

5 

SEPTEMBER  1954 

MARENGO 

MAX 

81 

90 

77 

92 

94 

96 

83 

70 

69 

62 

72 

75 

70 

75 

67 

74 

85 

86 

82 

80 

68 

61 

69 

76 

79 

80 

88 

70 

80 

77 

77 

6 

MIN 

50 

65 

54 

58 

66 

60 

65 

47 

50 

58 

44 

42 

59 

61 

59 

50 

57 

62 

57 

44 

45 

45 

36 

45 

49 

52 

46 

55 

59 

63 

53 

4 
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STATION  INDEX 


Index  No. 

County 

Q 

Latitude 

Longitude 

a 

.9 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

jJ 

1 

Temp. 

Precdp. 

Albion 

0055 

7 

38  22 

88  03 

447 

6P 

6P 

Bessie  Ellen 

2  3  5 

Aledo 

DO  7 'J 

41  12 

90  45 

739 

6P 

liP 

Will  C.  Egbert 

Alexis  Water  Works 

0082 

4 

41  03 

90  34 

694 

Mil: 

-or's^of^n^neers 

C 

01  37 

Madison 

Anna  1  NW 

0187 

Union 

5 

37  28 

89  15 

629 

7P 

?P 

J^Bon  Bartline 

2  3  5 

7 

0195 

Henry 

41  24 

89  55 

620 

5P 

Albert  E.  Croegaert 

3 

Antlocb 

0203 

Lake 

1 

770 

Hoy  I .  Kufalk 

Arlington  Heights  4  SSE 

0247 

Cook 

1 

680 

George  A.  Honemann 

0330 

Aurora  College 

033S 

Kane 

1 

41  45 

88  20 

744 

7P 

7P 

?hys  Dept  Aurora  C. 

2  3  5 

7 

0356 

Fulton 

40  40 

90  26 

7A 

M.  Lynn  Davie 

3 

Pike 

640 

George  E.  Crlder 

Beardetowu 

Cass 

1 

Samuel  C.  Crowell 

434 

lorps  of  Engineers 

Belleville  Scott  AP  Baee 

0510 

St.  Clair 

2 

38  32 

89  51 

4  44 

MID 

HID 

U.  S.  Air  Force 

2  3  5 

7  C 

Belvidere  Sewage  Plant 

osaa 

Boone 

6 

42  16 

88  5  2 

753 

MID 

City  of  Belvidere 

C 

671 

Roy  H.  Gibbons 

Franklin 

474 

Benton  Water  Dept. 

Bloomlngton 

George  L.  Henninger 

Bloomington  Normal 

"76h 

McLean 

1 

40  30 

89  00 

830 

4P 

1  P 

Harry  G.  Johnson 

2 

Bluffs 

0781 

Scott 

1 

39  45 

90  3  2 

467 

6P 

Vernon  A .  Nortrup 

3 

Bradford  CAA  AP 

1 

795 

U.S.  Civil  Aero  Adm 

Brookport  Dam  52 

Massac 

5 

335 

Corps  of  Engineers 

314 

U.S.  Weather  Bureau 

Canton 

1250 

Fulton 

1 

40  34 

90  02 

655 

6P 

Floyd  D .  Hammond 

Carbondale  Sewage  Plant 

1 2  65 

•1 

37  44 

89  12 

42>i 

GP 

7.' 

2  3  5  6 

Carllnvllle  4  E 

Macoupin 

1 

627 

Henry  B.  Hoelting 

Carlyle 

Clinton 

2 

Hun  Water  &  Pwr  PI 

7 

4  03 

George  C.  Danoer 

Carpenter  1  SW 

1304 

Madison 

4 

36  53 

89  54 

520 

MID 

C 

Casey 

132S 

Clark 

7 

39  18 

88  00 

648 

hp 

Walter  A.  Newlln 

3 

]  ."Mi". 

Marlon 

2 

3  8  31 

Edgar  V.  Cavanaugh 

Chandlervllle 

1 

485 

Lloyd  Sathoff 

Cbannahon  Dresden  laid 

Grundy 

510 

Corps  of  Engineers 

Charleston 

1436 

Coles 

7 

39  29 

88  10 

686 

7A 

7A 

Robert  W .  Bl ack 

2  3  5 

Cbenoa 

1475 

40  44 

88  44 

5P 

5P 

2  3  5 

Randolph 

4 

Chicago  Cal  Tr  Wks 

3 

593 

Chgo  Sanitary  Dl st . 

Chicago  Lakeview  Prop  Sta 

Cook 

3 

651 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  Loyola  Univ. 

1537 

Cook 

3 

42  00 

87  40 

592 

"  "' 

Chgo  Sanitary  Diet. 

° 

Chicago  Mayfair  Pmp  Sta 

1  c.  -1  2 

3 

41  58 

87  45 

647 

Hit.] 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

C 

Chicago  N  Br  Pump  Sta 

3 

595 

Chicago  Roeeland  Pmpg 

Cook 

3 

659 

Cty  Engr  Wtr  Purlf 

Chicago  San  Diet  Disp 

3 

602 

Chgo  Sanitary  Diet 

Chicago  San  Diet  Office 

15G2 

Cook 

3 

41  52 

87  38 

898 

win 

Chgo  Sanitary  Dist 

c 

Chicago  S  Filter  Plant 

1564 

Cook 

3 

41  45 

87  33 

611 

uin 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

c 

Chgo  Springfield  Pmpg 

Cook 

3 

630 

Cty  Engr  Wtr  Purif 

Chicago  University 

Cook 

3 

594 

Univ.  of  Chicago 

Chicago  WB  Airport 

3 

610 

Chicago  WB  City 

1 5  82 

Cook 

3 

4  1  53 

87  38 

MID 

MID 

U.S.  Weather  Bureau 

2  3  5 

c 

Chilllcothe 

1627 

40  55 

89  29 

460 

8  A 

Finis  W.  Baujan 

3 

Cicero 

3 

608 

George  D.  Lukes 

Clsne  Brown  Camp 

7 

Pure  Oil  Company 

De^Witt 

746 

Cobden  2  3 

Union 

4 

37  30 

89  15 

540 

6P 

6P 

Floyd  G.  Anderson 

2  3  5 

Colllnevllle  2  WSW 

1825 

Madison 

4 

38  40 

90  01 

435 

win 

Ernie  Highley 

c 

Coultervllle  Res. 

1944 

Randolph 

4 

530 

HID 

James  R.  Edger 

c 

Crete 

2011 

Will 

3 

675 

sin 

Village  of  Crete 

Danville 

2  1 4 0 

602 

Radio  Station  WDAN 

Danville  Sewage  Plant 

2145 

Vermilion 

7 

40  06 

87  36 

555 

7A 

Danville  Sewage  PI 

3 

Davenport ,   Iowa  L  &  D  15 

2166 

Rock  Island 

41  31 

90  34 

566 

MID 

mil 

CLOSED  ----- 

8/1/54 

2193 

Macon 

Dixon 

2348 

Lee 

6 

696 

7(1 

William  W.  Shuck 

Downs  2  HE 

2417 

McLean 

MID 

Du  Quoin  2  S 

2483 

Perry 

4 

449 

6P 

BP 

111.  State  Police 

Dwlght  St.  Reformatory 

2502 

1 

41  05 

88  28 

641 

MID 

State  Ref  for  Women 

c. 

East  St.  Louis  Parks  Col 

2614 

St.  Clair 

7P 

Edelsteln 

2642 

Peoria 

1 

MID 

Hale  B.  Kenyon 

2679 

Madison 

554 

Effingham 

2687 

Effingham 

7 

39  07 

595 

6P 

BP 

George  S.  Kregotis 

2  3  5 

7  C 

Elgin 

2736 

Kane 

1 

42  02 

88  17 

729 

7A 

W.  0.  Beckner 

3 

Elizabethtown 

Hardin 

5 

357 

5P 

U.S.  Forest  Ranger 

2800 

Jersey 

641 

5P 

The  Principle  Col. 

Evanstoti  Pumping  Sta. 

2888 

Livingston 

j 

625 

m  D 

Chgo  Sanitary  Diet 

Fairbury  Water  WorkB 

2923  Livingston 

40  44 

88  31 

691 

MIl> 

Dept .  of  Wtr  Works 

C 

Fairfield 

2931 

Wayne 

7 

38  23 

88  22 

451 

BP 

6P 

Earl  Wilson 

2  3  5 

Farmer  City 

2993 

De  Witt 

732 

HID 

Korah  Yeagle 

C 

Flora 

3109 

Clay 

7 

490 

6P 

Erman  0.  Beck 

2  3  5 

Freepor t 

3  2  5  7 

Stephenson 

6 

89  37 

762 

7P 

2  3  5 

Freeport  Sewage  Plant 

3262 

Stephenson 

9 

42  17 

89  36 

743 

7A 

3 

c 

Fulton  Dam  13 

3290 

Whiteside 

4 

41  54 

90  09 

592 

5P 

8A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

c 

Galatla  1  W 

3304 

Sal  lne 

5 

37  51 

88  37 

410 

HID  ijoeepblne  Harris 

c 

3312  Jo  Daviess 

4 

90  26 

NW  111 .  Gas  &  Elec . 

3 

Galesburg 

3. 121.1 

Knox 

40  57 

90  22 

780 

»  1 1) 

SA 

James  Barrett 

2  3  5 

Galva 

3335 

Henry 

1 

41  10 

90  02 

849 

6P 

7A 

Arthur  E.  Johnson 

2  3  5 

7 

3384 

Henry 

6 

41  27 

90  10 

639 

3 

Gibson  City 

3  1 1  3 

Ford 

40  28 

88  23 

753 

6P 

Edward  P.  Bergstrom 

3 

Gladstone  Dam  18 

Henderson 

4 

538 

MA 

Corps  of  Engineers 

3  4  8 'J 

Pope 

7A 

c 

Golconda  Dam  51 

3522 

5 

37  22 

86  29 

354 

HI  D 

6A 

Corps  of  Engineers 

2  3  5 

7  C 

3530 

1 

40  06 

91  01 

725 

G.  W.  Nethery 

3 

Grafton 

3572 

7A 

John  A.  DeSherlla 

Grand  Tower  2  N 

3595 

Jackson 

367 

7A 

John  A .  Dickson 

Greenfield 

Greene 

\ 

HID 

Fred  8 .  Pewter 

Greenup 

3683 

Cumberland 

7 

39  15 

88  99 

5  54 

5P 

Leonard  M .  Nichols 

3 

36  93 

Bond 

2 

38  53 

89  24 

563 

7P 

7P 

Deaoe  J.  HcAllster 

2  3  5 

7 

3709 

McLean 

1 

88  53 

752 

BP 

Ezra  D.  Stoller 

3 

Griggsvllle 

3717 

1 

685 

6P 

2  3  5 

Hardin 

3850 

Calhoun 

Judge  Lee  Hanks 

3879 

Saline 

5 

37  44 

88  32 

366 

6P 

Clyde  Pittman 

2  3  5 

7 

Barrlsburg  Disposal  Pi 

3884 

Saline 

37  44 

68  31 

6A 

W.  Harrison  Klbler 

3 

3930 

Mason 

451 

7P 

L.  L.  Euteneuer 

2  3  5 

3940  Mason 

460 

8A 

Merle  L.  Riley 

3 

HI  1  lsboro 

4108 

.Montgomery 

2 

89  2  9 

7A 

Walter  E.  Belcher 

2  3  5 

4198 

7 

40  28 

87  40 

717 

tip 

BP 

John  F .  Uuehrush 

2  3  5 

c 

Hudson  Lk  Bloomlngton 

4269 

McLean 

1 

40  40 

68  58 

MID 

111.  State  Wtr  Sur. 

C 

4312 

Crawford 

7 

39  07 

87  40 

aio 

Ed  B.  Dry 

Huteooville  Pwr  Plant 

4317 

7 

39  06 

87  40 

7A 

111  Public  Serv  Co 

3 

Illinois  City  Dam  16 

4355 

Rock  Island 

41  25 

91  01 

554 

HA 

Corps  of  Engineers 

3 

c 

Jacksonville 

4442 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

807 

6P 

6P 

Norbury  Sanatorium 

2  3  5 

Jacksonville  Sewage  PI 

4447 

Morgan 

1 

39  44 

90  14 

S75 

■ID 

Municipal  Sew  Trt 

c 

Janesvllle 

4465 

Cumberland 

7 

3  9  22 

88  15 

HID 

Albion  F .  Edwards 

c 

Jereoyvllle 

4489 

Jersey 

1 

39  1)9 

90  20 

635 

BP 

BP 

Home  Ridge  Farm 

2  3  5 

4  53" 

Will 

41  30 

7A 

Corps  of  Engineers 

3 

Jollet 

IS  SB 

Will 

1 

41  32 

88  05 

520 

fip 

HID 

111  St  Penitentiary 

2  3  5 

7 

Kankakee  3  BW 

45  9  3 

Kankakee 

1 

41  05 

87  55 

BP 

7A 

Delbert  W.  Koerner 

2  3  5 

7 

Kankakeo  4  KW 

459H 

H7  56 

631 

6P 

ii.  A.  Durand 

2  3  5 

Kankakee  Bewage  Plant 

4603 

1 

41  08 

87  83 

hid 

Mun.  Sew.  Tr.  Plant 

C 

Kel thsburg 

4 

90  57 

340 

HA 

Verda  H.  Norrle 

3 

■17  1" 

41  14 

89  56 

Radio  Sta.  WKSI 

2  3  5 

Kewanee  Baker  Park 

4715 

41  15 

89  54 

600 

HID 

Kewanee  Baker  Park 

C 

1 

40  33 

90  58 

7P 

7A 

Jack  h  sharpe 

2  3  5 

7 

m7< 

Carroll 

42  06 

89  50 

878 

■ID 

Wm.  E.  Aurand 

C 

La  Salle  Peru 

4  9  2  2 

La  Salle 

41  20 

522 

7P 

Westclox  GTI  Corp. 

2  3  5 

La  Salle  1  B 

4923 

La  Salle 

1 

•11      1  9 

a  9  06 

7A 

3 

Lawrencevllle 

4959 

Lawrence 

7 

38  44 

87  41 

6P 

3 

LeRoy 

5036 

McLean 

1 

4"    2  1 

88  46 

7P 

3 

Lincoln 

Logan 

40  09 

89  22 

591 

7P 

7A 

John  Zurkammer  Jr. 

2  3  3 

Lockport  Lock  It  Dam 

5  1  3  1 

Will 

1 

41  34 

88  05 

585 

win 

Corps  of  Engineers 

c 

Lockport  Power  House 

5138 

Will 

41  34 

88  05 

585 

HID 

Chgo  Sanitary  Diet . 

1  DRAINAGE  CODE       1.  Illinois    2.  Eukawkia    3.  Lake  Hichlgan     4.  Hlsslaslppl     5.  Ohio    6.  Rock    7.  Wabash 


ILLINOIS 
DECEMBER  1954 


Station 

d 

z 

County 

& 

O 
1 

g 

Obser- 
vation 
time 

Observer 

Refer 

to 
tables 

S 

I 

Latitud 

a 

fvati 

a 
S 

a 

& 

'0 

M 

J 

m 

H 

£ 

Louisville 

Mackinaw 

Macomb 

Marengo 

5  2  1  6 

5272 
V32B 

Clay 

Tazewell 
McDonough 

iJcHenry 

7 
1 

ii 

38  47 
10  32 
40  28 
37  38 
42  15 

88  30 
«t  22 
90  40 

88  37 

480 

620 
702 
680 
810 

iip 

HID 

6P 
6P 

BP 

toy  H.  Dawklns 
Zecll  K.  Trimble 
r.  S.  Newell 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Maroa  2  S 
Marshall 

5334 
5342 
5364 

5380 

Fulton 
ffllllomson 

:iark 

1 

4 

7 

40  30 
37  44 

40  01 

41  20 
39  23 

90  24 
88  55 
88  57 

87  42 

546 
448 
700 
486 
606 

MID 
5P 

HID 
7A 

BP 

Joseph  Ace  McCance 

N.  Danlelson 
tussell  G .  Braden 

Ernest  Thomas  Pine 

3 

3 
3 

c 

Uascoutah 
Mason  City 
Hattooc 
McHenry 
McHenry  2  S 

5405 
5413 

i430 

St.  Clair 
Ha  son 
Coles 

McHenry 

2 
1 
7 

38  29 
10  12 

39  28 
42  21 
42  19 

89  48 
88  21 
88  15 

425 
581 
718 
760 

HID 

ss 

MID 

MID 
K  I  D 
6P 

Carl  D.  Tomlin 
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John  J,  Barnlngs 

5/1/54 
2  3  5 
3 

c 
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5  712 

5768 

Hamilton 
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Ffoodford 
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1 
1 

1 

38  05 

40  54 

41  27 
40  55 

88  32 
90  08 

89  02 

90  38 
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755 
589 
770 

6P 

7P 
1 1D 
6P 

BP 
7P 
7P 
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6P 
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M.  F.  Dodge 
Homer  C.  Parks 

»rof,   Lyle  Fialey 

2  3  5 

2  3  5 
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7 

Monticello 
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5tMI 

Grundy 
Grundy 

Christian 

1 
1 
1 

40  02 
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39  25 

88  34 
88  26 
88  22 

8  9  27 
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549 

603 
638 

6P 
5P 

7  A 
6P 
5P 
HID 

Lee  F.  Glffln 
Ray  Webb 
Donald  U.  Pyatt 

^rank  A.  Lowls 

3 
3 

2  3  5 

7 

C 

Horrlsonville  1  E 
Mt.  Carmel  3  N 
Hount  Carroll 
Mount  Olive  2  NE 

5846 
5893 
5901 

5927 

Christian 

Wabash 

Carroll 

1 

4 

39  25 

38  27 
42  05 

39  04 

40  01 

89  26 
87  46 
89  58 

89  17 

638 
400 
817 
685 

7P 
6A 
TP 

7P 
6A 
5P 

John  R.  Lowle 
Radio  Sta.  WVHC 
James  F .  McCray 

Alva  Brown 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  3 

3 

7 

C 

Murphysboro  Water  Wks 
Nashville  3  NW 
Newark  7  E 
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5943 
5983 

6069 

Jefferson 
Jackson 

Kendall 

4 
A 

39  59 
38  22 

37  4i, 

38  23 
41  32 

90  46 

8  8   5  5 
89  19 

88  27 
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5P 
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BP 
BP 
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Alva  L.  Hulbert 
Murphysboro  Wtr  Co. 

Warren  S.  Gray 

3 

2  3  5 

3 
3 

7 
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New  Boston 
New  Burnside 

Olney  Radio  Station 

i-:(i.H5 
6093 

6446 

Richland 

4 
4 

5 

7 

41  11 
41  10 

37  35 
39  00 

38  42 

91  03 
91  00 
88  46 

88  04 

548 
571 
560 
513 
472 

5P 
5P 

8A 

7  A 

5P 
6P 
5P 

Corps  of  Engineers 
Karl  F.  Walker 
Mae  McCabe 

Hadlo  Station  WVLN 

3 
3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

7 

Oregon  Water  Works 
Pana 

6490 
6492 
6526 

6579 

Ogle 
Ogle  ^ 

6 
6 
1 

2 

42  01 
42  01 
41  22 

39  00 
39  23 

89  20 
89  20 

88  50 

89  05 

700 
702 

696 

7P 
7P 

MID 
8  A 
7P 
TP 
7P 

Cnrnation  Company 
Alan  Grant 
John  A.  Beed 
fl.  M.  Gaddls 

3 

2  3  5 
2  3  5 

C 

Parle  Sewage  Plant 
Paris  Water  Works 
Park  Forest 

BBlu 

6616 
6670 

Cook 
Adams 

7 
7 
3 

4 

39  37 
39  38 
41  29 

39  49 

87  41 
87  42 
87  44 

91  14 

735 
739 
708 
928 
640 

7P 

6P 

HID 
7P 

7A 
6P 

City  of  Paris 
City  of  Paris 
Park  Forest  Wtr  Co. 

Edith  A.  Robblns 

2  3  5 

3 
3 

c 

Peoria  Lock  &  Dam 
Peoria  WB  Airport 
Peotone 

Piper  City 

8706 
6725 
6819 

Will 

1 
1 

40  37 

40  40 

41  20 
40  01 
40  45 

89  39 
89  41 

87  48 

88  11 

445 
654 
722 
605 
670 

MID 

MID 

HID 

2P 
6P 
HID 

Corps  of  Engineers 
U.S .  weather  Bureau 
Hina  Cutl 

Isaac  B.  Griffith 

2  3  5 
3 
3 

c 

7  C 

c 

Pittsfield  Water  Works 
Pleasant  Hill 

Princeton  1  S 

6833 
6861 
6910 

6996 

Pike 
Pike 

Livingston 
Bureau 

39  39 

39  27 

40  53 
36  05 

41  21 

90  48 

90  52 

88  37 

89  28 

724 
456 
647 

396 
700 

6P 

MID 
6P 
7A 

HID 

Raymond  T.  Loyd 
Lou  Galloway 
Roger  Williams 

Miles  W.  Bryant 

3 
3 

c 

c 
c 

Princeville  2  NW 
Prophetstown 
Qulncy  ^ 

Qulncy  Dam  21 

7004 
7014 

7077 

WhlteBlde 
Adams 

Adams 

1 

6 
4 

40  57 

41  40 

39  57 
39  56 
39  54 

89  47 
89  56 
91  24 

91  26 

745 

625 

762 
483 

7P 
HID 

6P 
HID 

7P 
HID 

8A 

Frank  S.  Stewart 
111  North  Util  Co 
A.  H.  Gibson 
U.S.  Civil  Aero  Adm 
Corps  of  Engineers 

3 

2  3  5 
3 

7 

c 

Qulncy  Uemorlal  Bridge 
Rantoul  Chanute  AF  Base 
Red  Bud 

Roberts  3  N 

7082 
7150 
7157 

7336 

Champa  ign 
Randolph 

4 

7 
2 

7 

39  56 

40  18 
36  13 

40  40 

91  24 

88  09 
90  00 

89  11 
88  11 

544 

786 

HID 
TP 

7A 
HID 

7A 
MID 

7P 

U.  S.  Air  Force 
Dr.  H.  Le  Saulnier 
Mabel  Martin 
R.  E.  Bradbury 

3 

2  3  5 
3 

2  3  5 

7  C 

c 

7 

Rochelle 
Rockford 
Rock ford  4  NE 
Rockford  CAA  AP 

7  17  5 
7377 

7400 

Ogle 

Winnebago 
Winnebago 

Pike 

B 
6 

41  55 

42  17 
42  17 
42  12 
39  32 

89  04 
89  05 
88  59 

91  00 

728 
470 

6P 
HID 

3P 
6P 
7A 

MID 

6P 

California  Pkg  Corp 
F.  W.  Knowlton 
Mrs.  D.  S.  Cummlngs 

Homer  C.  Miller 

3 

2  3  5 

3  6 
2  3  5 

3 

7 

Rushvllle 
Ste  Marie 
Salem 

7551 
7603 
7636 

7859 

Schuyler 
Gallatin 

7 

2 

5 

40  07 
38  56 

36  37 

41  50 

37  43 

90  34 

88  57 
88  51 
66  10 

683 
500 

670 
350 

6P 

6P 
7A 
5P 
MID 
7A 

Gain  Bros.  Greenhse 
Judson  E.  Cameron 
Martin  D.  Walsh 
U.  of  111  N.Exp  Fid 
Jake  H.  Stewart 

2  3  5 
3 

3 

C 

Sidell 

Skokle  N  Side  Tr  Wks 
Sparta 

Springfield  WB  City 

795  2 

7990 
B147 

HI  84 

Vermilion 
Cook 

Sangamon 

7 

4 
1 

39  55 
42  01 

38  08 

39  50 
39  48 

87  49 
87  43 
89  42 

89  39 

598 

6P 

HID 
M  II- 

7A 
6P 
MID 

Thelma  Lane 
Chgo  Sanitary  Dist. 
Howe  V.  Morgan 
U.S.  Weather  Bureau 

CLOSED  -  -  - 

3 

C 

2  3  5  7 
2  3  5  6  7  C 
-.5/14/54 

Stlckney  W  Side  Tr  Wks 
Sycamore 

8278 

8293 

8353 

845  2 

Cook 

Jo  Daviess 
La  Salle 

De  Kalb 

4 

1 

41  49 

42  21 

41  H7 
39  34 
41  59 

87  46 
90  00 

88  50 

88  41 

686 
1000 

840 

SP 
8P 

MID 
5P 

BP 
M  1  D 
7A 

Chgo  Sanitary  Dist. 
J.  F.  Prafcke 
Frank  C.  Dean 

2  3  5 
2  3  5 

7 

C 

7 

Table  Grove 
Taylorvllle 
Tlekllwa 

Tuscola 

H4S0 

8491 

86  84 

Fulton 

Christian 

Bureau 

1 
1 

7 

40  22 
39  33 

41  18 
41  05 
39  48 

90  26 
89  18 
89  30 

H8  17 

734 
634 

752 
653 

7P 
6P 

7P 
7  A 
6P 
5P 
6P 

John  W.  Coale 
Orvllle  L.  Weaver 

DeKalb  Agrl .  Assn 

2  3  5 

3 
3 

2  3  5 

7 
7 

Urbana 

Urbana  Engr .  Campus 
Utlca  Starved  Rock  Dam 
Vandal  la 

8741 

874  f 

875  f 
8781 

Champaign 
Champaign 
Champaign 

40  08 
40  06 

40  06 

41  19 
38  59 

88  13 
88  15 

88  14 
86  59 

89  07 

743 

464 

503 

7P 

TP 
HID 

7A 
7A 
HID 

State  Water  Survey 
Soil  Cone.  Service 
State  Water  Survey 
Corps  of  Engineers 
George  England 

2  3  5 

3  6 
3 

C 
C 

Vandalia  CAA  AP 

Vlrden 

Walnut 

Washington 

87  8  3 
*H6< 

8916 
899'" 

Fayette 
Macoupin 
Bureau 

Tazewell 

2 
1 
ii 

1 

38  59 

39  30 
41  33 

40  21 
40  42 

89  10 

89  46 
89  35 
91  26 
89  24 

674 
714 
490 
740 

Mil 

6P 
5P 

HID 

BP 
5P 
5P 
HID 

U.S.  Civil  Aero  Adm 
E.  H.  Watklns 
Carl  F.  Nellck 
Charles  Ewing 
E.  J.  Hackman 

2  3  5 
2  3  5 
2  3  5 
3 

C 

Waterloo 
Watseka 
Waukegan 

9002 
9021 
9029 
9040 

9090 

Iroquois 
Lake 

Marshall 

1 

7 
1 

38  20 

40  46 
42  21 
38  21 

41  03 

90  09 
87  44 

87  51 

88  35 

89  03 

717 
634 

668 
385 
700 

BP 
7P 

8A 
BP 
7P 
7A 
HID 

E.  H.  Wolf 
Benjamin  Jordan 
R.  W.  Flagg 
Paul  F .  Nichols 
Leonard  H.  Foley 

3 

2  3  5 
2  3  5 

3 

c 

West  Frankfort  8  E 
Wbeaton  College 
White  Hall  1  E 
Wilcox 

9140 
9  221 
92  4  1 
SC'74 

Franklin 

Greene 

Clay 

Shelby 

4 

7 

2 

37  54 
41  52 
39  26 

38  38 

39  26 

88  48 
88  06 
90  23 
88  18 
88  36 

490 
753 
578 

685 

5P 

SP 

6P 

MID 

5P 
SP 
7A 
BP 

111  State  Wtr  Surv 
Wheaton  College 
Oscar  Watt 
E .  Lowell  Routt 
Nina  H.  Ryherd 

2  3  5 
2  3  5 

3 

2  3  5 

c 

Yates  City 

9816 

Knox 

1 

40  47 

90  01 

HID 

Ora  L.  Bell 

c 

NEW  STATIONS 

42  02 

87  44 

603 

5P 

5P 

Hurray  b  Trettel 

2  3  5 

c 
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REFERENCE  NOTES 


The  four  digit  Identification  numbers  in  the  index  number  column  of  the  Station  Index  are  assigned  on  a  state  basis.  There  will  be  no  duplication  of  numbers 
within  a  state. 

Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW ,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Observation  times  given  in  the  Station  Index  are  in  local  standard  time. 

Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  preceding  12  months  will  be  carried  in  the  June  issue  of  this  bulletin. 
Station  names  appearing  In  tables,  but  for  which  data  are  not  listed,   are  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  temperature  in  °F. ,  precipitation  and  evaporation  in  Inches,  and  wind  movement  In  miles. 
Degree  days  are  based  on  a  daily  average  of  65°F. 

Evaporation  is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  6. 
Sleet  and  hail  were  included  in  snowfall  averages  in  Table  1,   beginning  with  July  1948. 
Amounts  In    Table  3  are  from  non-recording  gages,   unless  otherwise  indicated. 

Data  in  Tables  3,  5     6,   and  snowfall  data  in  Table  7  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation.     See  the  Station  Index  for  observation  time. 

Snow  on  ground  In  Table  7  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  CAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  0630  CST.  "WTR 
EQUIV"  in  Table  7  means  the  water  equivalent  of  snow  on  the  ground.  It  is  measured  at  selected  stations  when  the  depth  of  snow  on  the  ground  is  two  inches  or 
more.  Water  equivalent  samples  are  necessarily  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drifting  and  other  causes  of 
local  variability  in  the  snowpack  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  ohtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Office  or  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station,  Capital  Airport,  Springfield,  Illinois. 

<D      Data  in  the  column  formerly  headed  "No.  of  Days   .01  or  more"  have  been  changed  to  "No.  of  Days   .10  or  more"  effective  January  1,  1954. 

No  record  In  Tables  3,  6,  7,   and  the  Station  Index.     No  record  in  Tables  2  and  5  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  a  later  date  or  dates. 

*       Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  full  month. 

C      Data  for  recorder  stations,  denoted  by  "C" ,  are  processed  for  special  purposes  and  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. 

E      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M      One  or  more  days  of  record  missing;  see  Table  5  for  detailed  daily  record.     Degree  Day  data,   if  carried  for  this  station,  have  been  adjusted 

to  represent  the  value  for  the  full  month. 
R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in 

Hourly  Precipitation  Data) . 
T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

Subscription  Price;  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual,  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  Includes  the  Annual  Summary).  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office,  Washington  25,  D.  C. 


NWRC,   Asheville,   N.   C.   --   2-14-55  —  960 


CORRECTIONS 

July  1954:       Mt.  Carmel  Water  Works,  Table  5,  delete  minimum  temperature  on  the  30th. 
October  1954:       Weather  Summary,   first  paragraph,   fourth  line,  average  precipitation  should  be  5.22  inches. 
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STATION  LEGEND 
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*k    Section  Center 

Type  of  gage:      0   Non-recording ; 
•   Recording:  3  Both  types. 

Double  circle  combinations:  Complete  Meteorological. 
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A  continuation  of  1953  weather  gave  a  dry 
January,  February,   and  March  with  the  first 
return  to  above  normal  precipitation  in  eight 
months  when  April  averaged  4.15  inches  which 
was  .60  of  an  inch  above  normal.     The  next 
three  months  were  below  normal  with  harmful 
deficiencies  concentrated  in  the  central  por- 
tions.    This  was  especially  true  for  the  month 
of  July.     Drought  conditions  were  checked  in 
August  when  an  average  of  5.04  inches  of  rain 
fell,   the  greatest  for  any  August  in  the  last 
eight  years.     A  return  to  subnormal  rainfall 
the  following  month  recorded  the  third  driest 
September  in  the  past  65  years.     Again  in  con- 
trast,  and  definitely  terminating  the  season's 
drought,   the  month  of  October  was  extremely 
wet  when  the  State  averaged  5.22  inches  which 
was  the  second  wettest  October  in  65  years. 
November  had  less  than  half  of  normal  and  De- 
cember 27  per  cent  above  normal .     The  average 
annual  precipitation  was  35.53  inches.  This 
was  1.29  inches  below  normal  but  was  the  great- 
est total  since  1951.     The  greatest  annual 
amount  occurred  at  Cicero  where  a  total  of 
48.59  inches  was  recorded.     Least  annual  total 
was  22.62  inches  at  Grafton. 


A  Continuation  into  1954  of  the  1953  drought 
was  one  of  the  main  factors  affecting  crops. 
Yields  of  corn,  soybeans,  and  late  grass  crops 
were  cut  sharply  by  summer  in  southern  Illinois. 
However,  weather  conditions  were  favorable  in 
most  areas  until  after  small  grain  harvest.  The 
planting  of  corn  and  soybeans  was  accomplished 
near  optimum  dates  but  both  crops  were  hurt  by 
soil  moisture  shortages  which  became  more  pro- 
nounced after  late  spring,   affecting  southern 
Illinois  first  and  thence  progressing  northward 
as  the  season  advanced.     Failures  and  near  fail- 
ures of  corn  and  disappointing  soybean  returns 
were  common  in  many  southern  counties  but  yields 
were  near  average  or  above  in  most  communities 
above  mid  state  and  record  highs  were  reported 
in  some  of  the  northernmost  areas.     Severe  de- 
terioration of  pastures  occurred  in  all  but  the 
extreme  north.     The  corn  crop  was  smaller  than 
average  and  the  production  of  soybeans  was 
Illinois'   third  largest.     A  reduced  acreage 
produced  a  record  high  wheat  yield  and  the  oat 
crop  was  near  average. 


STORMS 

Severe  storms  of  the  year  began  the  first  day 
of  April  when  damaging  windsqualls  occurred  in 
Macoupin  and  Coles  Counties  and  locally  north- 
eastern Illinois.     This  was  only  the  beginning 
of  a  series  of  windsqualls  and  severe  windstorms 
frequently  dominating  the  weather  picture  from 
April  through  August.     There  were  10  days  in 
June  and  10  days  in  July  that  had  severe  wind- 
storms ,'  hailstorms  ,  or  tornadoes  somewhere  in 
the  State.     August  had  three  days  of  windsqualls 
and  hailstorms.     Tornadoes  occurred  on  April  3 
in  Kankakee  County  with  loss  of  one  life  and 
13  injured,  on  May  27  at  Aurora,   and  on  May  28 
near  Eureka.     A  small  tornado  occurred  in 
Fayette  County  on  July  14  with  one  person  in- 
jured.    Considerable  to  extreme  property  damage 
accompanied  all  tornado  occurrences.  Hail- 
storms were  frequent  in  June,   July,   and  August 
with  general  hail  damage  during  August.  Out- 
standing of  the  year's  storms  was  the  severe 
storm  and  deluge  over  northern  Illinois  on 
October  9-11  which  resulted  in  the  greatest 
flood  disaster  in  the  history  of  Chicago  and 
nearby  communities  to  the  south  and  west. 


Marion  G.  Talcott 
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AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 
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0.9 
0.6 

o.: 

41.4 
41.5 
46.7 
4*.. 9 

1.7 

-  l.c 
o.; 

29.9 
30.  0 
36.5 
35.4 

3.2 
0.3 
2.2 

52.2 
53.0 
58.6 
57.6 
56.3 

2.7 
1.7 
2.5 
2.2 

HARR ISflURG 

H  ILLSBORO 
HOOP ES TON 
JACKSONVILLE 

36.3 
28. fa 
32.0 
2y.fa 
30.2 

0.8 
1.7 
1.8 
2.6 
2.3 

46.  5 
40.5 
42.5 
39.1 
42.faM 

6.9 
10.9 

9.7 
10.2 
11.7 

46.  1M 
37.6 
40.9 
36.6 

-  2.0 

-  3.9 

-  3.1 

-  3.5 

-  3.0 

64.2 
58.5 
61.1 
56.9 
59.9 

6.7 
5.7 
7.3 
6.  1 
7.1 

02.6 
60.0 

57.9 
60.5 

-  4.5 

-  3.5 

-  4.1 

-  2.7 

78.3 
76.8 
77.9 
75.6 
78.3 

2.7 

4.2 

4.8 
6.0 

81.9 
79.9 
82.2 
77.4 
82.5 

2.3 
2.5 

1 .  7 
5.6 

61.0 
75.9 
77.5 
72.9 
77.0 

2.8 
0.8 
1.5 
-  0.5 
2.0 

73.4 
72. 2M 
73.3 
70.7 
71.8 

1.4 
4.2 
4.2 
4.0 
3.9 

59.9 
56.9 
57.6 
55.9 
57. 3M 

-  0.2 
1.3 
0.1 
1.3 
1.1 

47.2 
42.5 

42.2 
44.0 

-  0.0 
0.5 
0.3 
0.7 
1.1 

38.5 
31.7 
36. 7M 
31.9 

1.1 
1.9 
3.9 
2.'. 

59.6 
55.1 

53.9 

1.6 
2.  2 

2.  1 

JERSEWI  LLE 
JOL  JET 

KANKAKtE   3  SW 
KANKAKt  £    4  NW 
KtWANtt 

31.7 
28.0 
28. fa 
27.5 
2fa.  3M 

2.0 
<..2 
3.2 

■ 

42. OM 
38.5 
38.9 
37.5 

36.  6M 

9.8 
12.2 
11.6 

10.6 

41.6 
35.5 
36.0 
34.6 

-  2.1 

-  0.7 

-  2.8 

-  3.9 

6  1.9M 
54.6 
55.7 
54.8 
54.  6M 

6.9 
6.2 

5.  1 

61.1 
37.4 
57.4 
56.6 
56.6 

-  3.3 

-  1.5 

-  3.1 

-  4.8 

78.2 
74  .9 
74.6 
73  .8 
7  3.  8M 

4.8 
5.9 
4.7 

3.3 

82.6 
75.3 
75.3 
74.1 
75. 4M 

4.4 
1.6 
0.3 

-  0.1 

77.5 
72.4 
72.2 
71.2 
71.0 

1.1 
1.1 

-  0.5 

-  1.7 

72.0 
69.1 
69.3 
66.1 
65.  8M 

3.0 
5.1 
3.3 

0.3 

56.5 
54.9 
55.0 
54.5 
53. 6M 

-  0.4 
2.1 
0.8 

0.3 

43.1 
42.8 
41.7 
41.4 
41.2 

-  1.3 
1  .0 
1.2 

34. 8M 
31.4 

30.  1 

2.1 
4.8 

57.0 
52.9 

52.0 

2.3 
3.8 

LA  HARPt 

LA  SALLE  PtRU 

LINCOLN 

MARENGO 

2b.  y 
27.6 

2y.l 

35.8 
22.5 

l.o 
2.t> 
1.8 

1.6 

3y.2 
36.5 
39.3 

46.  8M 

34.6 

11.1 
11.3 
9.5 

11.6 

36.  7M 
35.8 
36  .0 
45.  2M 

-  3.6 

-  3.4 

-  3.5 

-  2.7 

56.3 
55.8 
58.0 
63.0 
51.1 

4.6 
3.3 
5.6 

57.7 
58.0 
59.7 
61.7 
54.6 

-  4.6 

-  3.9 

-  3.3 

-  3.6 

75.5 
76.3 

77.2 
71.9 

4.  3 
3.0 
5.0 

4.2 

78.7 
77.7 

81.2 
72.8 

2.5 
1.6 
3.8 

-  0.4 

74.  7 
73.7 
75.8 
80.0 
69.4 

0.6 

-  0.1 
1.5 

-  1.6 

68.9 
69.2 
71.9 
73. 8M 
65.5 

2.0 
2.4 
4.6 

1 .9 

54.9 
54.9 
56.5 
59.2 
51 .9 

-  0.2 
0.2 
1.1 

0.4 

42.4 
42.0 
42.8 
47. 4M 
39.1 

1 . 1 
1.0 
0.5 

1.2 

31.6 
31.5 
32.9 
38.1 

2.8 
3.0 
2.7 

53.6 
53.4 
55.1 
59.1 

1.8 
2,  1 
2.5 

MATTOON 

MC  LEANS60RU 

M  I NONK 

MOL  I NE   wB  AP 
MONMUUTH 

30.  5 
3fa.3 
26.7 
23.3 
26.  1M 

2.5 
0.8 

0.1 
2.0 

40.2 
45.3 
37.6 
36.3 
38.7 

10.0 
9.5 

10.4 
9.7 

11.5 

38.  1 
44.0 
34.7 
34.0 

-  3.0 

-  2.5 

-  4.3 

-  3.2 

-  2.4 

56.9 
62.1 
55.7 
53.7 
55.8 

5.7 
6.4 
5.6 
3.8 
5.0 

58.9 
61.4 
57.2 
56.  1 
57.7 

-3.1 

-4.1 

-  4.8 

-  4.2 

77.5 
77.7 
74.3 
74.6 
75.3 

0.3 
3.1 
3.6 
3.  B 

4.3 

79.9 
81.9 
75.9 
76.2 
77.8 

3.6 
2.9 
0.4 
0.7 
1.9 

75.3 
79.5 
71.7 
72.0 
73.9 

1  .  1 
2.1 
-  1.7 
-1.0 
0.1 

71.8 
74.0 
68.3 
67.5 
69.0 

4.3 
3.0 
1.9 
2.1 
2.7 

56.  1 
58.6 
54.7 
53.1 
55.0 

0.5 

-  0.5 
0.4 

-  0.8 
0.6 

42.8 
45.8 
41.3 
40.7 
42.3 

1  .4 
-  0.6 
0.7 
1.9 
1 . 9 

33.3 
37.1 
29.7 
29. 1 

2.7 
1.3 

2.2 

55.1 
58.5 
52.3 
51.4 

2.7 
1.8 

1.2 

MORR IS   3  NE 

MORR 1 SONV I LLt    1  £ 

MOUNT  CARROLL 

26.6 
23. fa 
30. 6M 
36. 2M 
22  .6M 

2  .4 
1.1 
1  .8 
3.1 
1.9 

36.  6 
40.9 
45. y 
36.4 

11.5 
9.6 
10.9 
12.0 

34.3 
33.7 
39.7 
45  .0 

-  3.9 

-  3.8 

-  2.6 

-  0.9 

-  2.4 

54.6 
53.7 
59.2 
63.0 
53.1 

5.2 

4.2 

7.2 
5.0 

57.0 
55.6 
59.9 
63.0 
55.4 

-3.7 

-  5.0 

-  3.0 

-  3.0 

-  4.0 

75.3 
73.  OM 
77.0 
79. 5M 
73  .OM 

5.6 
3.3 
5.  1 
4.8 
4.5 

75.5 
75.6 
80.5 

74.3 

0.9 
3.9 

0.8 

72.3 
71.6 
75.9 

70. 1M 

-  0.4 

-  0.7 
1  .2 

-  1.0 

69.0 
67.2 
71.7 

M 

65.8 

3.3 
2.1 
3.7 

2.3 

55. 4M 

52.9 

57.2 

52.  1 

1.8 
-  0.4 
1.1 

41.8 
40. OM 
43.6 

M 

1.4 

0.6 

o.e 

30.8 
28.7 
34.9 

3.3 
2.4 
3.5 

51.0 
55.9 

50.4 

1.4 

2.6 

2.  2 

MOUNT   VERNUN  4  N 
NEW  BURNSIDt 
NEWTON 

OLNEY  RAOIO  STATION 

32.  9M 
36.faM 
33.9 
34.6 

0.5 
1  .8 
1.6 
2.8 

43.6 
45.8 
43.5 
fa3.5 

8.9 
8.9 
10.9 
9.4 

4  3.  7M 
45.0 
42.6 
43. 1M 

-  1.6 

-  2.4 

-  0.3 

-  1.2 

-  3.0 

62.1 
63.0 
61.9 

6.  7 
ft.  d 

61.2 
61.7 
61.9 

-4.1 
-1.3 

76.9 
77.1 
79.1 

2.  5 
2 . 7 
6.  y 

M 

81.3 
82.7 

2.tf 
6.7 

78.8 
80.2 
78.8 

1  .6 

3.2 
4.0 

73.2 
73.6 
73. 6M 

2.7 
5.1 

58. 6M 

58.5 

58.8 

0.2 
2.4 

46.3 
45.5 

0.8 
2.1 

36.3 
37.1 
36.0 

1.6 
3.2 

58.8 
58.2 

1  .  7 
4.3 

OTTAWA 

27.6 

2.7 

38.  fa 

11.1 

55.5 

5.0 

58.4 

-  3.3 

76.1 

5.  2 

76.9 

1.0 

72.9 

-  0.4 

68.9 

2.7 

54.6 

53.2 

2.  1 

PALEST  1 Nt 
PANA 

PARIS  WATERWORKS 

Park  FORtST 

PEORIA  W6  AP 

33.3 
31.5 
31.5 

26.  fa 

27.  fa 

1  .8 
2.2 

J.U 

2  .4 

42.6 

41.2 

41.0M 

35.5 

37.5 

9.0 
9.5 
10.6 

9.2 

41.6 
40.1 
38.7 
33.5 

-  2.8 

-  2.6 

-  2.9 

-  2.9 

61.2 
59.6 
58.3 
51.9 
55.6 

6.9 
6  .  4 
6.2 

5.1 

61.4 
60.8 

M 

54.6 
57.5 

"3.4 

-  2.8 

-  3.5 

79.4 
78.3 
77.  5M 
73.2 
75.5 

3.7 
5.4 

4.6 

82.6  1 
82.5 
80.  OM 
73.2 
77.8 

-.f, 
5.1 

3.5 

2.1 

78.2 
77.2 
75. 1M 
71.1 
73.8 

2.1 
1.8 
0.5 

0.1 

73.2 
72.5 
72.1 
67.8 
69.1 

3.<. 
3.8 
4.1 

2.8 

57.2 
56.6 
52.9 
55.4 

0.3 
0.6 

0.  7 

44.8 
43.8 
43. 1M 
39.8 
4  1.8 

0.0 
0.3 
0.2 

36.  3M 
33.  3 
32. 7M 
28.9 

1.7 
1.5 
1.7 

56.5 
50.7 

2.  6 

Pont iac 
QU INCY 

OulNCY  CAA  AP 

28.2 
28.0 
26.6 

1.'5 
-  0.6 

38.6 
41.6 
38. B 

10.0 
10.2 

35.4 
39.4 
36.6 
36.4 

-  4.9 

-  3.9 

56.4 
60.3 
56.4 
56.8 
57.0 

3.  1 
6.2 

57.8 
60.  7 
57.2 
58.6 
57.8 

-4.7 
-  3.4 

74.8 
78.8 

2.9 
3.3 

76. 9M 
83.9 

0.0 
5.5 

72.3 
77.2 

-  2.1 

o.<- 

69.2 
72.3 

1.7 
3.0 

55.5 
55.8 

-  0.1 

-  0.9 

42.3 
44.5 

0.3 
0.8 

31.1 
33.5 

1 .  7 

1  .  7 

53.2 
56.3 
54.0 
54.0 

1.0 
2.0 

2.  6 

RANTOUL  CHANUTfc   AF  B 
ROBERTS  3  N 

28. y 

28.8 

3.0 

39.1 
38.5 

10.7 

-  3.4 

7.  i 

-  3.2 

76.1 
76.4 
75.9 

5.5 

81  .0 
78.5 
77. 4M 

2.1 

75.0 
73.8 
73.1 

0.0 

70.3 
70.6 
70.8 

4.5 

55.4 
56. 2M 
55.9 

1.5 

43.1 
42.4 

31.8 
31.8 

RUCKFUHO 
RuCKFORO  CAA  AP 
RUSHVlLLt 

SPARTA 

23.faM 

22.2 

28.5 

J4.7 

1.9 
3.4 
1.5 

1.2 

35.6 
33.9 
40.9 

45.8 

11.8 
11.9 
11.0 

9.8 

33.5 
32.3 
38.4 
33.  9M 

-  2.5 

-  1.2 

-  3.4 

-  2.2 

53.3 
50.9 
57.8 
53.7 

5.2 
5.2 
5.1 

8.0 

65.8 
54.6 
59.3 
56.  2M 
62.7 

-  3.8 

-  2.5 
-4.1 

-  3.2 

73.6 
73.1 
76.7 
72.9 
79.4 

4.  8 
6.0 

4.7 

74.7 
73.7 
80.7 
73. 1M 
84.  3 

0.5 
0.8 
3.5 

5.  1 

71.0 
70.9 
76.0 
70.0 
81.7 

-  0.9 
0.1 
1.0 

4.3 

66.  8M 

65.8 

71.2 

67.4 

75.6 

2.4 
3.2 
3.3 

4.6 

52. 1 
52.0 
56.9 
5/.. 4 
60.0 

-  0.2 
2.0 
0.  7 

0.6 

40.2 
38.6 
43.5 
41.7 
4  7.7 

1.6 
2.2 
1.2 

28.2 
27.2 
33.2 
31.4 

2.8 
3.1 

50.7 
49.6 
55.3 

2.0 
3.0 
2.3 

SPRINGF IcLO  we  AP 
SPRINGf  JtLU  WB  CITY 
STOCKTON 

TABLk  GROVE 

29.7 
iO.y 
>0.5 
Jfa.O 
>8.1 

2.3 
1  .9 

2.5 
2.1 

39.3 
tl.3 
34. fa 
3fa.8 
^0. 3 

8.5 
6.7 

11.1 
11.8 

37.8 

91.8 
)2.6 
37.2 

-  2.i 

-  2.7 

-  3.0 

-  3.4 

57.5 
59.1 
51.3 
51.7 
58.  3M 

5.8 
5. fa 

6.3 

59.0 

53.8 
55.4 
59.2 

-  3.0 

-  3.4 

-  3.6 

77.0 

71.2 
73.1 
76.7 

3.  1 
4.7 

80.4 

73.4 
74.  OM 
79.8 

4.1 

0.6 
2.6 

75.2 

68.9 
70. 6M 
75.4 

1.2 

-  0.5 
0.7 

71.6 

64.8 
66.4 
70.9 

4.7 

2.8 
3.2 

56.5 

50.9 
52.3 
56.7 

0.6 

0.6 
0.7 

42.9 

39.1 
39.3 
43,3 

2.0 
1.1 

33.5 

25.5 
27.8 

2.9 
2.6 

55  ,0 

48.8 
50.2 

2.6 
2.0 

TUSCOLA 
URBANA 

VANDAL  IA  CAA  AP 
WALNUT 

il.O 
>0.3 
H  •  1 
0.2 
5.2 

3.5 
1.7 

i.U. 8 
.0.1 

.0.6 
J7.0 

11.1 
11.1 

98.7 
97.9 
99.7 
99.4 
94.2 

-  2.3 

-  3.9 

>9.5M 

>7.4 

>8.5 

>9.5 

>4.7 

6.  b 
4.7 

59.3 
>9.0 
>8.7 
90.6 
J7.7 

-  2.6 

-  3.9 

76.7 
76.5 
76.7 
77.7 
75.4 

3.6 
4.5 

80.3 
79.0 
80.1 
32.3 
77.4 

3.3 
1.5 

76. 1M 

74.0 

76.3 

77.1 

72.7 

0.6 
-  0.5 

71.7 
71.2 
71.3 
72.5 
66.8 

4.6 
3.1 

56.7 
56.6 
56.6 
57.4 
54.3 

1.7 

0.8 

42.8 
43.1 
42.9 
43.5 
41.4 

1.6 
1.4 

33.0 

34.2 
34.0 
29.6 

2.6 

55.6 

55^6 
56.3 
52.4 

1.9 

WAUKEGA  n 

WHtATON  COlLE Gt  ; 
WHITE  HALL  1  £  ; 
WINDSOR  ; 

6.8 

4.6 
5.6 
1.2 
1.1 

1  .  7 

2.6 
2.2 

jy.o 

14.9 
»6.5 
•2.3 
•  0.9M 

10.5 

10.3  ' 
9.8 

96.7 
2.9 
3.6M 
0.4 
9.6M 

-  2.5 

-  3.0 
■  2.6 

)6.7 
.9.8 
.3.1 
>1.2 
>8.8M 

4.6 

7.5 
6.  3 

>7.9 
>3.6 
>5.6 
>0.9 
>0.  1 

-  2.1 

-  2.9 

-  2.9 

75.  a 
70.3 
'3.3 
'7.9 

r7.4M 

4.4 

5.0 
5.  3 

76.6 
71.6 
74.1 
31.9 
30.9m| 

-o.l 

4.3 

72.4 
70.0 
71.7 
77.8 
76.  5M 

-  0.2 

2.1 
1  .8 

69.3 
66.3 
68.0 
71.9 
73. OM 

2.2 

1.3 
5.0 

54.7 
53.3 
53.3 
57.9 
57.3 

1.4 

1.2 
1.1 

41.6 
40.6 
40.  8M 
1*4.4 
43.0 

1.6 

0.9 
0.  1 

31.3 
29.0 
29.6 
34.  9 
33. 9M 

2.5 

2.9 
2.4 

53.4 
49.8 
51.3 
56.9 
56.1 

2.0 

2.9 
2.8 

SECTION  AVERAGE 

9.5 

1  .'9 

.0.4 

10.5 

98.5 

-  2.5 

58.0 

5.5 

59.0 

76.3 

4.2 

79.3 

2.9 

75.4 

0.8 

70.8 

3.1 

56.3 

0.4 

.3.3 

1 . 1 

33.0 

1.8 

55.0 

2.2 

9*.  raf.raoc.  Dot*,  foliovlojj  Station  lua.i. 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ILLINOIS 
1954 


January  February 


April 


May 


August  September  October 


ALBION 
ALEDO 

ALTON  DAM  26 
ANNA      1  NW 
ANN A WAN 

ANTIOCH 
ARLINGTON  HEIGHTS  4S5E 
AURORA  COLLEGE 
AVON 
BARRY 

BEARDSTOWN 

BELLEVILLE   SCOTT  AF  B 
BENTLE V 
BENTON 
BLOOM INGTON 

BLOOM INGTON  NORMAL 
BLUFFS 

8RA0F0R0  CAA  AP 
8RQOKP0RT  0AM  52 
CAIRO  W8  CI TY  R 

CANTON 

CARBONDALE    SEWAGE  PL 
CARL INVILLE   4  E 
CARLYLE 
CARMt 

CASEY 

CENTRAL  IA  4  W 
CHANOLE  R V  I LL  E 
CHANNAHON  ORESOEN  ISL 
CHARLESTON 

CHENOA 
CHESTER 
CHICAGO  UN IVERS  ITY 
CHICAGO  WB  AP  R 
CHICAGO  W6  CITY  R 

CHILL IC0TH6 
CICERO 
CLINTON    1  S 
COROEN   2  S 
DANVILLE 

DANVILLE   SEWAGE  PLANT 

DECATUR 

DIXON 

DU  QUOIN  2  S 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  CO 

EDWARDSV  ILLE 
EFF 1 NGHAM 
ELGIN 

EL  IZABETHTOWN 
ELSAH 

FAIRFIELD 
FLORA 
FREE PORT 
FREE PORT  SEWAGE  PLANT 
FULTON  0AM  13 

GALENA 
GALESBURG 
GAL  V  A 
GENESEO 
GIBSON  C ITY 

GLADSTONE  DAM  18 
GLENDALE  EXP  FARM 
GOLCONOA  DAM  51 
GOLDEN 
GRAFTON 

GRAND  TOWER  2  N 
GREENUP 
GREENVILLE 
GRIDLEY 
GR 1GGSVI LLE 

HARDIN 
HARR I SBURG 
HARR I SBURG  DISPOSAL  PL 
HAVANA 
HAVANA   NO  2 

HILLS80R0 
HOOPESTON 

MUTSONV 1 LL  E  POWER  PL 
ILLINOIS  CITY  OAM  16 
JACKSONVILLE 

JERSEYV I LLE 

JOLIET   BRANDON  ROAD 

JOL1ET 

KANKAKEE  3  SW 
KANKAKEE  *,  NW 

KE ITHS8URG 
KEWANEE 
LA  MARPE 
LANARK 

LA  SALLE  PERU 

LA  SALLE    1  S 
L AWRE NCE V  ILLE 
LE  ROY 
L  INCOLN 
MACK INAW 

MACOMB 

MAKANDA    1  NW 
MARENGO 
MAR! ON 

MARSEILLES  LOCK 

MARSHALL 

MA SCOUT  AH 

MATTOON 

MC  HENRY  2  S 

MC  LEANSBORO 


UMf-  1 
Q.4B-  1-05 

i.26l-  l.ie 

4.47  0.55 
0.  7fl ■  0. 66      1  .  70 


0.B1 
1.32-  < 
0.33 
1.02-  ( 

0.95-  0.92 


1.64-  0.46 
1  .  74- 

0.6&|-  1.27 
0.63 


1.09' 
4.76 
4.87 


1.26 
1.96r-  0.67 
.46- 


1.74-  1.17 


1.50-  0.33 


E   2.75-  0.43 


1.66 


0.02 
0.85 


1  .67' 
1  .69' 
0.78- 
2.97- 
1.33-  1.16 

1.69-  0.75 
.13-  0.59 
.99(-  0.78 
0.38 
.38[-  1.06 

2.63-  0.61 
.  f(  ft-  i  .  2  l 
0.60-  0.76 
0.41-  0.95 
0.46- 

0.60-  0.74 
.56-  1.28 
0.70 
0.50 
1.89-  0.23 


.  I  T 

0.5  3|-  1.71 
5.34  1.23 
0.81 
0.94f-  1 

1.05 


1.59 


-  0.8'. 


0.54 
.54)-  0.90 
1.13 

-  1.52 

-  0.86 
0.62 


1.05 
1.  10 
1.  16 

0.39 
0.95 
0  .  7  7 


1.15 
0.68 

-  1 

-  i 


1.87 
1.71 
1.74 
1.03 

1.22 
1.11 
2.33 
2.41 
1.90 

1.97 
1.09 
3.09 
2.70 
2.47- 

2.14 


2.56 
2.30 
1.20- 


0.16 
0.91 
0.15 
0.64 

0.95 
0.78 
0.10 
0.151  2.95' 

0.22 
0.52 
1  .50 


0.60 
1.16 

0.77 


2.17 
? .  h  0 
2.42 


1.99 

2.21 

1.14- 

2.51 

2.90 

0.64- 

G.86  - 

1.60- 

2.07 

2.31- 

0.85- 

2.09- 
i  .  86- 
1.11- 
1.08- 

0  .95- 

0.  78- 

2.19 

1.77 

1.78 

1.31- 

1.26- 

2.50- 

2.02- 

1.64 

1.04- 

2.71 

1  .99- 
0.80- 


0.49 
0.03 
0.99 

0.32 


0.17 

0.39 
0.83 
1.17 
C.59 
1  .40 

1  .24 
0,54 
0,44 
0.89 
1.10 

0.16 
0.24 
0.12 
0.151 


1.32 
1.54 
1.55 
1.36 


3.73 
0.75' 
4.44 
5.00 


1.70 
1.72 
1.19 


0.14 
1.31 
0.62 
0.49:  2.92 


-.8?-  i.oe 

2.43-  0 
2.47-  0 
1.93  0 
1.98  C 


0.85- 

0.  79- 
4.28 
0.75- 
4.10 
1.20- 

2.33- 


1.29- 
1.77 
2.09 
1.13- 


1.77 
3.23 
1.86 
2.88 
2.33 

2.25 

O.hl- 

1.69- 

2.03 

2.38- 


0.28 
1.51 
0.34 
0.57 


1.81 

3.37 
0.87' 


2.4b 
1.07 
1.14 


2.25-  1.92  3.60-  0.36 
4.061-  0.20  7.03  2.81 
1.85-  2.29      3.50-  0.48 


2.04 
2.10 
3.10 
0.20 


6.56 

4.89 

5.10 
7.22 
1.84. 
6.21 

5.7C 


2.86 
1.4C 
1.7C 


1.5?  7.801 


1  .0*.      3.72-  0.42  5 
^.39  2 
2.62      2.32-  2.03  3.42 


0.27E  5.3C 


2.6? 
0.2C 
0  .9E 


1  .6*. 
0.4E 
2.72 


2.53-  1.46 
3.25-  0.83 


1.32 
1.56 
0.29E 


1.15 
1.71 
1  .85 


-    1.69E   6.39  2.41 


2.25- 
1.75- 
1.76- 


1  .2? 
1  .91 
1  .72 


i  .?2f 

2.95 
1  .34 


1  .74 

3.06 
1.89 


1.27 
2.66 
0.60 


0.99 
1.12 
0.65 

0.05 
1.47 
1.97 
0.86 


1.67 
5.95 
5.76 
3.77 


1.56 
1.25 
1.05 


2.76-  1 .54 
4.22 

2.571-  1.24 


2.11-  1 .8? 


2.9;-  1.31 
3.6C-  0.62 
1.37-  2.6C 


3.0E-  0.95 
3.69|-  0.2£ 
1  .02 
1  .02 
1  ,2E 

1.1  = 
2.55 
0.14 
1  .91 
1.59]-  2.21 

1.96-  2.14 
4.7€  0.79 
3.91  0.07 
1.86-  2.63 
2.05-  2.00 

5. OS  0.97 
2.14-  1.96 
1.96-  2.05 


1.50E  1.761- 


1.38E  4.47 


2.32-  1 .76 
2.96-  0.86 


2.83- 
2.0  7- 


0.44E  2.26- 


0.15 
2.14(-  1.27 
1.3  1 


1.92 
3.60 

l.a  l 

1.52 


1  .98 
2.22 
1  .45 


1.87- 
1.57-  2.17 
1.51-  2.04 
2.24|-  1.80 
1  .4u 

2.70 
1.19 
1  .82 
1  .78 
2.851-  0.7  5 


2.11 
2.47 
1.84 
1.10 


0.72 
1  .43 
1  .66 


1.73-  2.31 


3.36-  0.71 
2.57-  1.23 


2.73-  1.24 


4.6? 
5.06 
1  .00 
2.16-  1.44 


0.26 
0.26 
1.89 

1.95 
2.17 
0.57 
0.12 


1  .65 
6.  16 
2.73 


2  .44- 
3.88- 
1.82' 


1.27 
2.04 
2.45 
1  .49 
1.59 


1.61 
1.20 
0.03 

0.48 
0.60 
0.90 


1.15 
0.20 
1.45 


2.41 
1  .90 
1.92 
2.27 
0.94 

3.0 
1 .63 
0.47 
0.77 
1.19 

2.00 
2.11 
1.35 
0.33 
L.83 


1.65 
0.02 
2.15 
0.96 
2.69 


2.46-  1.52 


0.26 
1.17 
1.27 


4  .26 
1  .84 
.  1  5 


4.05  0.71 


0.07 
2,72|-  0.72 
2.86|-  0.20 
0.85 
1.13 


5.78|  2.65 


1.25- 
1.67- 
0.65- 
1.59- 
3.68 

3.98 
1.71-  1.34 
2.66r 
0,6l|- 

0.66 


1.13- 


0.36 


2,97-  0.62 


1  .99- 
1.45- 
1  ,46- 


0.26 

1.23 
1  .77 
1  .54 
2.99 
2, 16 

0.60 
0.87 
3.04 


0.67 
3.23 
0.85 


1  .24 
0.05 
1.16 
1.26 
0.66 

0.40 
1.85 
1.72 
0.83 


1.38 
1.31 
0.05 
1.14 


3.75 

1 .63- 
1.54- 
0.75- 
3.80 
1  .45- 


3.52  1 

2.13  2 

2.25  2 

1.10  4 

2.80  3.84, 


1.18)-  1.86 
1.58 
1.87 
1.02 
1  .05 


0.62- 
1  .84- 
1.24- 


1.90 
1.45 
1.65 

1.37 
0.51 
2.23 
1.76 
3.78  0.82 

3.52 

,45-  0.91 
2.50 
2.00H  1.12 


6.48,  3.03 
6.731  3.15 


3.51L  0.38 


0.23 

0.28 
0.70 
1.34 
1.17 
0.49 

3.00 
0.7* 
2.91 
2.72 
3.06 


6.06 
5.11 
3.62 
5.23 


3.37-  0.33 


1.  27 
1  .  25 
1.10 

1 


1.28 
1.93 
1.64 
1  ,64 


1.37  - 

0.89 

0.69- 

1.30 

1.57- 


1  .63 

2.33 

2.66 

3.35 

3.07 

2.34 
1.72 
1.80 
0.01 
3.16 


1.35 
2.84 
0.68 
0.24 


5.73  6,20 
Wll|  0*94 
0.40 


8.81 
1^.86 
5.82 
4.56 


1.52^- 
10.06 
1.30- 
0.57- 
1.77|- 

0.53- 
1.91  - 
0.96  - 
0.83- 
0.87- 

1.11  - 

1.16- 

0.32k 

5.25 

0.62- 

0.51  - 
0.84- 
2.07- 


3.22- 
2.58- 
1.17- 


3.11 
1.56 
2.16 
2.40 


4.53 
3.90 
2.50 


11.69 
12.06 
10.16 


'  .  7  '.- 

1.02- 
1.75- 
1.37- 
2.66 


1.52-  0.79 


2.99 
0.47 
2.00 


3,87 
7.45 
2.45- 
4.12 


i  .  ',0 

7.94 
1.78 


6.62 
0.32 
1  .39 


0.16 
1.95 
3.05 
2.60 


2. lip  1.95 
1.94 
2.34 
1.10 


2.21-  1.45 


1.65r  1.85 
0.86 
2.22-  2.54 

.49)-  2.54 
0.49 
1.07 
2.58 


1.45-  2.17 


0.87 
0.76 
0.94 


2.76 

3.08- 
0.53- 
1.32r 
1.18- 
0.87  - 


-  1,40 

-  2,05 

-  1.42 


5.94 
5.56 
4.45 


8.71 
10.95 
3.24 


5.88 
6.94 
6.35 


2.44- 

2.96 

2.25- 


1.85 
2.93 
0.20 


1.45p 


1.23 


1.12f- 

1.95 
3.42 
1.47- 
6.00 
2.07 


3.00 
0.35 

1  .61 

0.30 

0.54 

0.22 


37.43-  4.57 
41.08  6.93 
E30.58I-  7.57 


42.71 
44.43 
47,03 
E41.98 
34,0  51- 


31.58- 
34.7l[- 
38.34 
33.54L. 
E37.23I 


1.25-  1.43 
1.42-  1.00 
1.84-  0.41 
1.28r  2.42 
0.70- 


3.95 
3.04 
6.46 
0.43 

-  0.62 

-  5.49 
10.45 


1.78 
1.97 
0.90 


p  0.41 
1.32 
1.76 
-  1.94 


1.29 

2.05 
1.19 
0.57 
1.47 
0.84 

0.97- 
0.57- 
1.84h 
1.43- 
2.001- 

1.00- 


-  1.40 

-  0.86 

-  1.00 

-  0.53 

-  1.22 

-  0.20 

-  0.96 
1.96 


5.70 

2.29- 

3.27 

1.68 

1.B5 

1.55- 

1.70- 


£37.13 
43.35- 
29.891- 

£33.15- 
34.82- 


8.75 
6.24 
7.67 


0.52 


1.60 
2.15 
1.511-  0.66 
9}-  2.90 
1.09 


0.96- 
1.23 
0.73 
0.75 
0.62 


1.91 

-  1.72 

-  1.38 
1.36 
1.46 


2.95 

1.64- 

0.58- 


1.13— 
0.98- 
1.75- 


1.70  = 
0.85 
1.12: 


0.82' 
0.97' 
0.70' 


1.70 
1.94 
1.89 
1.34 


1.81 

1.46- 

0.97i- 


0.27- 
1.56- 
1.23- 


1.64 
0.44 
1.14 

0.10 


2.61 
1.85 
1.48 


0.55 
2.33 
1.03 


2.41 
0.49 
1.79 


2&.47f-  9.61 
40.111  0.08 

E30.391-  3.36 
38,88  5.97 

E26. 79-12.  13 


37.12 
£41  .41 
45,71 
45.92 
46.41 


2.69 
0.98 
12.85 
13.20 
13.54 

6.54 


1.87- 
6-70 
1.39- 


0.81 
1.13 
4.53 


0.59 
1  .03 
1.15 
0.55 


28.76-  7.35 

31.50-  4.61 

29, 221-  e.56 

42.92  9.00 

38.801-  1.39 

29.28h  8.27 

33.55-  5.21 
27.58-12.62 
42.4l|  8.76 
34,01-11.64 
32.27-  5.61 


2.40-  0.19 
1.89-  0.48 


1.14-  0.56 


3.99 


5.04 
11.  19 
6.60 
-  1.73 


14.04 
1.10 
-15.08 


43.52  0.42 
£26.66-13.03 
E27.30|-11.40 

37. 6l]  3.22 
E31.62-  5.19 


36.3  3r 
33.1! 
37,10 
E36.77 
39.38 

35,08 
39.71 
45.30 
41.17 
33.41 

E38.75 
38.67 
32.24 
34.40 
22.62 


1.78- 
2.56 
2.10 
1.85- 


1.56 
2.20 
1.71 


E27.56 
39,07 
36.63 
36,23 

E35.55 

E28.14- 
29,94- 
29,08- 

£37.30 
31.07- 

29.11- 
41  .17 
44.69 
E36.73 
35.79 

32.97- 

45.07 

37,91 

39.55 

E36.53 
E36.981- 
29.78- 
33.02- 


9.93 
4.39 
■  6.83 


4.47 
7.22 
3.22 


0.57 
1  .98 
0.13 


41  ,54 
43.38 
39.59 
35.31- 
37.52 

E2B.61- 


1.52- 

2.76 

5.72 
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Table  2-Conbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ILLINOIS 
1954 


January 


0 

6 

£ 

& 

9 
ft. 

Q 

£ 

« 

0.93 

1.57 

-  '. 

39 

2  .64 

- 

0.62 

5.26 

1.33 

1.56 

- 

2. 

0.92 

2.12 

0 

49 

4.44 

1.90 

5.41 

2.41 

4.91 

1 

14 

1.  16 

1.69 

3.13 

4.5! 

3.58 

0.37 

1.98 

0 

..  , 

4.27 

U72 

5.78 

2.*73 

3.48 

54 

0.53 

1.41 

-  0 

49 

2.50 

0.91 

4.70 

1.03 

2.58 

1 

61 

0.  78 

2.  16 

0 

60 

4.63 

2.32 

4.39 

1.50 

1.59 

2 

00 

0.75 

:  2.27 

0 

71 

4.61 

2.10 

4.19 

1.30 

2.57 

1 

C  i 

1.07 

1.35 

-  o 

11 

2.11 

3.55 

2.25 

0.66 

1.22 

-  0 

53 

1.48 

- 

1.5* 

4.74 

1.32 

2.03 

1 

HE 

0.95 

1.96 

-  0 

74 

1.33 

3.0C 

4.07 

0.17 

2.79 

1 

0.85 

0.71 

-  0 

59 

2.31 

0.24 

4.85 

2.07 

2.41 

- 

1. 

62 

0.91 

0.65 

-  1 

24 

1.73 

1.63 

4.25 

0.46 

2.47 

1. 

56 

1.36 

1.44 

-  0 

'? 

1.85 

4.36 

2.74 

1.07 

1.70 

0 

1  5 

1.93 

o.eo 

5.52 

2.  17 

2.26 

2* 

it 

1  .55 

1.81 

-  0 

61 

1.20 

2.68 

2.9$ 

- 

0.82 

4,8] 

0 

66 

1.13 

2.13 

0 

09 

1.11 

2.1,1 

3.61 

0.26 

3.22 

0 

66 

0.55 

2.04 

0 

50 

5.72 

3.16 

4.67 

1.83 

3.70 

'"■ 

20 

1.02 

1.39 

0 

0.? 

3.90 

1.52 

E  4.77 

1.14 

2 

84 

0.72 

E  1.61 

0 

,  u 

4.4( 

2.K 

4.7! 

1  .82 

1.15 

2 

B  1 

-  0 

6C 

- 

3. 16 

0.43 

0 

<.g 

1.25 

2.65 

0 

50 

1.65 

2.33 

2.23 

1.0? 

2.81 

1 

26 

1.32 

1.65 

-  0.57 

1.50 

2.42 

- 

0.89 

2.01 

0 

66 

2.53 

4.0? 

1.99 

1. 

87 

0.37 

2.12 

0 

48 

5  .62 

3.09 

4.6? 

1.71 

2.54 

1 

40 

1.01 

2.26 

0 

;  7 

1.33 

2.66 

1  .66 

- 

1.75 

2.48 

1 

66 

0.8( 

1.09 

-  0 

91 

1 . 56 

1.64 

4.07 

0.61 

1.36 

2 

67 

0. 10 

1.55 

-  0 

32 

2.25 

1.41 

2.7; 

0.79 

1.76 

2 

1  E 

0.  79 

2.53 

0 

86 

4.85 

4.88 

2.57 

1 

1  1 

0*83 

2.12 

0 

5fl 

4.  66 

2.12 

3.20 

0.42 

1.96 

1 

74 

0.86 

1.85 

0 

23 

1.85 

0.7C 

5.21 

1.83 

2.50 

1 

63 

1  .08 

2.68 

0 

'  7 

3.4, 

0.62 

5.4" 

2.03 

2.5? 

1 

35 

0.  20 

2.83 

1 

16 

4  •  2( 

1.56 

4 .92 

1.92 

1 

25 

0.91 

1.10 

-  0.60 

1.49 

4.72 

3.10 

0.9? 

1.43 

-  0 

51 

2.16 

: 

0.6E 

4.94 

W37 

1.86 

2 

>: 

0.34 

1.73 

-  o 

1  l 

3.17 

0.3? 

5.20 

1.85 

2.49 

1 

32 

0. 8C 

1.98 

-  o 

13 

1.35 

- 

2.0! 

1.7( 

2.33 

3.4 " 

0 

65 

1  .  09 

1.82 

0 

24 

E   4  •  82 

2.25 

4.67 

1.61 

3.25 

0 

74 

1  .  ■-■(> 

1.67 

0 

0  i 

1.36 

3.71 

3.05 

1 

" 

1.07 

1.53 

-  o 

06 

1.57 

I 

0.94 

4.34 

1.00 

2.48 

1 

4  4, 

1  .  20 

1.79 

0 

16 

1.34 

1.15 

£  4.28 

0.94 

2.96 

1 

34 

1.12 

1.76 

0 

15 

1.67 

0.62 

3.29 

0.05 

3.11 

- 

1 

19 

0.01 

1.56 

-  o 

10 

2.  25 

0.68 

3.40 

- 

0.11 

1.97 

1  .7£ 

1.00 

1.74 

-  o 

34 

1.87 

1.34 

3.60 

0 

35 

0.41 

2.56 

0 

89 

2.  If 

0.62 
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MOt.  I  N£  W6  AP  R 
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MORH  I  S 
MORRIS   3  NE 
MORR  t  SON 

MORR ISONVlLLE    1  E 
MT  CARMEL  3  N 

MOUNT  CARROLL 

MOUNT  OLIVE    2  NE 

MOUNT  PULASK  1 
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NEWARK    7  E 
NEW   BOSTON  0AM  17 
NEW  BOSTON 
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OLNEY  RADIO  STATION 
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OTTAWA 
PALESTINE 
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PARIS  WATERWORKS 
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PAW  PAW 
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PEOR IA  W8  AP  . 
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PETERSBURG  3  W 
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QUINCY  CAA  AP 
OUlNCY  DAM  21 
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ROCKFORD 
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STOCKTON 
ST  RE  A  TOR 
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3.14 
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I  .0  i 
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0.81 
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1.29 
1.21 
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0.60 
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31.37- 
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E35.92  3.33 

37.1l|  2.56 
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0.85- 
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0.68 
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0.52 

0 .  5^ 
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0  8 
5  8 

11-  2 

10-  31 

11-  2 
11-  2 
11-  2 

23 
2  3 
23 
20 
24 

NONE 
12-  6 
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25 
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4-  3 

5-  4 

31 
30 
3  3 
31 
3  3 

10-21 
10-17 
10-21 
10-29 
10-18 

5  5 
5  2 
5  2 
J  J 

5  5 

11-  1 

10-  30 

11-  2 
11-  1 
10-30 

25 
27 
22 
28 
26 

11-  2 
11-  2 
11-  2 
11-  2 
11-  2 

5  3 
24 
8  5 
24 
.  b 

12-  6 
11^30 
NONE 
12-20 
11-  2 

20 
19 

20 
lb 

NONE 
12-7 
NONE 
NONE 
NONE 

I  5 

248 

249 
240 

263 
226 

213 
212 
232 
215 
215 

211 
209 
215 
214 
210 

170 
163 
202 
209 
167 

ELIZABETHTOWN 

FAIRFIELD 

FLORA 

freeport 
Fulton  dam  13 

1  ■  6 
108 
1  .  J 
94 
95 

9-  5 

7-14 

7-14 

6-19+ 

6-18+ 

4 
0 
5 

-14 
-  9 

1-13 

1-12+ 

1-12 

1-17 

1-17 

1-17 
3-  6 

3-  5 

4-  3 

3-  6 

.3 

1  5 
16 
1  3 
i  3 

3-  4 
3-21 

3-  6 

4-  3 
4-  3 

20 
20 

1  ? 

1  3 
1  ? 

3-  15 

4-  1 
4-  1 
4-  4 
4-  4 

23 
22 
24 
22 
21 

4-  1 
4-  1 

4-  1 

5-  6 
4-  4 

..'0 

22 
24 
27 

4-  1 
4-  3 

4-  9 

5-  20 
5-  4 

26 
31 

33 
3  3 
5  3 

10-30 
10-21 
10-30 
10-  7 
10-30 

.01 

32 
28 
32 
3  1 

11-  2 
10-30 
10-30 

10-  19 

11-  1 

21 
2  5 
28 
J 

5  b 

11-  2 
11-1 
11-  2 

10-  31 

11-  30 

51 
24 
24 
21 

22 

NONE 
NONE 
NONE 

11-  5 

12-  6 

13 

18 

NONE 
NONE 
NONE 

11-  30 

12-  30 

11 
12 

- 

5", 
299 

216 
247 

232 
214 
-15 
210 
240 

215 
212 
212 
166 
211 

212 
201 
204 
140 
179 

GALESBURG 
GALVA 

GOLCONDA  DAM  51 

GREENVILLE 

GRIGGSVILLE 

99 
98 
104 
110 
115 

7-12  + 

7-12+ 

7-14 

7-14 

7-14 

-  6 

-  8 
6 
1 

-  1 

1-17 

1-17 

1-12+ 

1-12 

1-12 

3-  6 
3-14 
1-17 
3-  5 
3-  5 

1 : 

10 
9 

:  3 

7 

4-  3 

4-  3 
3-15 
3-15 
3-15 

2  0 
20 
2C 
1 E 
]  9 

4-  3 
4-  4 

3-  16 

4-  1 
4-  3 

20 
.14 

0  2 
2  2 

■  o. 

4-  4 
4-  4 
4-  1 
4-  3 
4-  3 

25 
!4 
7  b. 
26 
34 

5-  4 
5-  7 
5-  4 
5-  4 
5-  4 

32 

3  5 
3  5 
•1 

10-18 
10-19 
10-29 
10-30 
10-19 

32 
32 
3  2 
27 
32 

10-30 

10-  28 

11-  2 
10-30 
10-30 

26 
28 
20 
5  7 
26 

10-31 

10-  31 

11-  2 
11-  2 
11-  2 

24 
24 
20 
5  1 
5  5 

11-  5 
11-  3 

11-  2 

12-  10 
11-  3 

5  J 
16 
5  0 

19 

2  71 

12-10 
12-  6 
NONE 
NONE 
12-30 

.... 
16 

,  i 

5  i 
267 

300 

216 
214 
232 
270 
233 

211 
210 
231 
215 
213 

209 
207 
215 
210 
210 

167 
195 
178 
179 
168 

HARR ISBURG 

HAVANA 

HI LLSBORO 

HOOPESTON 

JACKSONVILLE 

106 
107 
114 

i  e 

114 

7-  3 
7-14 
7-14 
7-14 
7-14 

-  7 

-  1 

0 

-  4 

-  1 

1-13 
1-17 
1-12 
1-17 
1-12+ 

2-  12 

3-  6 
3-  6 
3-  6 
3-  6 

15 
7 

13 

8 
6 

3-  6 

4-  1 
4-  1 

3-  21 

4-  1 

.  a 

or 
20 
,  i 

0  0 

4-  1 
4-  4 
4-  1 
4-  4 
4-  4 

2  3 
.  3 
.03 
24 
24 

4-  1 
4-  4 
4-  3 
4-  9 
4-  4 

7  3 
23 
25 
28 
24 

5-  4 
5-  4 

5-  4 
5-  4 

32 
32 

31 

15 

10-19 
10-20 
10-18 
10-19 
10-28 

32 
12 
3  3 
8  1 
32 

10-31 
10-30 
10-30 
10-31 
10-30 

58 
7  b 
70 
27 
27 

11-  2 
11-  2 
11-  2 
11-  2 
11-  2 

21 
24 
22 

5  5 

11-30 

11-  3 

12-  6 
12-10 

20 
20 

16 
:  b 

NONE 
12-20 

NONE 
12-  6 
12-20 

i  '. 

L6 

lo 

289 

5  ?' 
289 

269 
216 

260 
253 

215 
212 
215 
212 
212 

213 
209 
210 
205 
209 

169 
179 

168 
177 

JERSEYVILLE 
JOLIET 

KANKAKEE   3  SW 
KANKAKEE  4  NW 
KEWANEE 

112 
99 
97 

100 

7-14+ 
6-25 

6-  25+ 

7-  14 

0 

-  8 

-  7 

-  7 

-  8 

1-12 
1-17 
1-17 
1-17 
1-17 

3-  6 
3-30 
3-  6 
3-30 
3-30 

15 
14 
8 
16 
15 

3-  16 

4-  3 

3-  30 

4-  3 
4-  3 

20 
19 
19 
20 
19 

4-  1 
4-  4 
4-  4 
4-  4 

21 
2.3 
22 
23 

4-  3 
4-  9 
4-  9 
4-  9 

25 
28 
27 
27 

5-  4 
5-  6 
5-  4 
5-  6 
5-  7 

31 
30 
30 
32 
31 

10-18 
10-30 
10-20 
10-18 
10-  7 

30 
3  1 
5  5 

11 
30 

10-  30 

11-  2 
10-31 
10-30 
10-18 

5  5 
24 
5  8 
28 
27 

11-  2 
11-  2 
11-  2 
11-  2 

19 
24 
5  5 
2  3 

11-  2 

12-  2 

12-  2 
11-  3 

19 

20 

1  8 
20 

12-10 
12-20 

12-  7 
12-19 

16 
16 

12 
14 

2  79 
26  5 

252 
264 

231 
243 

243 
214 

215 
212 
212 
212 

210 
207 
205 
204 

167 
177 
169 
165 
153 

LA  HARPE 

LA  SALLE  PERU 

LINCOLN 

MAKANDA  1  NW 

MARENGO 

101 
101 

96 

7-14 

6-  25 

7-  14 

6-25+ 

-  0 

-  2 
4 

-13 

1-17 

1-17 

1-12+ 

1-12 

1-17 

3-30 

3-  6 
1-18 

4-  3 

1  5 
10 

.  4 
14 

3-  16 

4-  3 
4-  1 

4-  3 

19 
20 

0  0 

14 

4-  3 
4-  4 
4-  3 
4-  1 
4-  4 

22 
24 
2  3 
23 
23 

4-  4 
4-  4 
4-  4 

4-  1 

5-  6 

27 
24 
28 

2  3 
28 

5-20 
5-  7 
5-  4 

4-  1 

5-  7 

32 
32 
31 
23 
2  9 

10-18 
10-18 
10-18 
10-30 
10-  7 

30 
32 
31 
29 
31 

10-30 
10-31 

10-  30 

11-  2 
10-30 

25 
28 
5  6 
21 
5  5 

10-  31 

11-  2 
11-  2 
11-  2 
11-  2 

24 
24 
23 
21 
22 

11-  5 

12-  7 
12-  6 
12-  7 
11-30 

50 
19 
.0 

20 
lb 

12-10 
12-20 
12-20 
NONE 
11-30 

12 
15 
15 

16 

265 
289 

241 

234 
248 
249 

241 

211 
212 
213 
215 
212 

209 
210 
209 
215 
177 

181 
164 
167 
212 
153 

MATTOON 

MC  LEANSBORO 

MINONK 

MOLINE  WB  AP 
MONMOUTH 

111 
LOB 
I  0  2 
9  b 

7-14 

7-14 

7-14+ 

6-25+ 

6-25+ 

0 
5 

-  < 

-  8 

-  7 

1-12 
1-12 
1-17 
1-17 
1-17 

3-  6 
3-  6 
3-  6 
3-30 
3-  6 

13 
10 
1 

14 
11 

3-  6 

3-  15 

4-  3 

3-  30 

4-  3 

13 
20 
20 
14 

20 

4-  3 
4-  1 
4-  4 
4-  4 
4-  4 

24 
2  1 
24 
04 
23 

4-  3 
4-  1 
4-  4 
4-  4 
4-  4 

24 
21 
24 
24 
23 

5-  4 

4-  3 

5-  20 
5-20 
5-20 

32 
31 
30 
32 
52 

10-20 
10-28 
10-19 
10-18 
10-18 

32 
30 
31 
32 
31 

10-  31 

11-  1 
10-31 
10-30 
10-30 

27 
26 
25 
28 
25 

11-  2 
11-  2 
11-  1 
11-  1 
11-  2 

22 
2  3 
24 
24 
23 

12-  6 
NONE 
12-  6 
12-  6 
12-  6 

19 
20 

1  8 

16 

NONE 
NONE 
12-  7 
12-19 
12-  6 

16 
13 
16 

276 
264 
275 

275 

247 
251 
247 

213 
215 
211 
211 
212 

211 
214 
210 
209 
209 

169 
208 
152 
151 
151 

MORRIS  3  NE 
MORRISON 

MORRISONV1LLE   1  E 
MT  CARMEL  3  N 
MOUNT  CARROLL 

100 
S8 
110 
9 

9: 

6-  25 

7-  12 
7-14+ 
7-14 
6-25 

-10 
-i; 
0 
5 

—  i  J 

1-17 
1-17 
1-12 
1-12 
1-17 

3-  30 

4-  3 
3-  6 

3-  4 

4-  3 

12 
1 6 
1  3 
16 
1  5 

4-  3 
4-  3 
4-  1 

3-  6 

4-  3 

I  8 
16 
19 

1  o 

4-  4 
4-4 
4-  1 
4-  1 
4-  4 

22 
2  1 
I  'i 
24 
7'  1 

5-  6 
5-  7 
4-  4 

4-  1 

5-  6 

.  8 

2  8 
28 
2  4 
2  7 

5-20 
5-20 
5-  4 

4-  3 

5-  20 

i. 

3  2 
52 
3  5 
30 

10-17 
10-17 
10-18 

10-18 

32 
32 
32 

01 

10-19 
10-30 

10-19 

5  8 
27 

27 

11-  2 

10-  31 

11-  2 

11-  2 

23 
23 
24 

23 

11-30 

11-  5 

12-  7 

11-  5 

19 
!  i 

20 

20 

12-  7 
12-6 
NONE 
NONE 
12-6 

13 
15 

1  4 

252 
247 

247 

241 
216 
250 

216 

212 
210 
215 

212 

165 
209 

166 

150 
150 
167 

151 

MT  VERNON  4  N 
NEW  BURNSIDE 
NEWTON 

OLNEY  RADIO  STATION 
OTTAWA 

14 
112 

100 

9-  5 
7-14 

6-25+ 

3 

-  3 

3 

-  / 

1-12 
1-13 
1-12 

1-17 

3-  6 

2-  12 

3-  6 

3-30 

16 
14 
Id 

15 

3-15 
3-16 

3-  6 

4-  3 

19 
1  / 
1  6 

0  0 

4-  1 
4-  1 
4-  1 

4-  4 

22 
21 
23 

24 

4-  1 
4-  1 
4-  3 

4-  4 

22 
7'  i 

7  b 
3  4 

5-  4 
5-  4 

4-  9 

5-  4 

15 
30 
32 

32 

10-28 
10-19 
10-30 

10-19 

31 
3  5 
58 

31 

10-30 
10-30 

10-  30 

11-  1 

27 
2  7 
2  6 

26 

11-  2 
11-2 
11-  2 

11-30 

23 

21 

2  3 

2b 

NONE 
12-  7 
12-  7 

12-  7 

1  9 

5  0 

lb 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

266 
276 

248 

215 
215 
215 

240 

212 
212 
210 

211 

177 
168 
192 

168 

PALESTINE 
PANA 

PARIS  WATER  WORKS 
PARK  FOREST 
PEORIA  WB  AP 

1  1  0 

1  .-0 

'.'1 

100 

7-14 
7-14 
7-14 
7-20 
7-18 

4 
1 

1 

-  < 

-  4 

1-12 

1-12 

1-12+ 

1-17 

1-17 

3-  6 
3-  6 
3-  6 
3-30 
3-  6 

16 
;  5 
12 
16 
7 

3-  16 

4-  1 
4-  1 
4-  3 
3-14 

201 
2  0 
2  0 

19 
19 

4-  1 
4-  1 
4-  1 
4-  9 
4-  3 

24 

231 
20 
2  1 
22 

4-  1 
4-  3 
4-  3 
4-  9 
4-  4 

3  4 

25 
3  5 
21 
27 

4-  9 

5-  4 

5-20 
5-  4 

8  2 

30 

32 
32 

10-30 
10-19 
10-18 
10-30 

28 
!2 

3  1 
.0 

10-30 
10-30 
10-30 
10-31 

2  6 
25 
24 
2  7 

11-  2 
10-30 

10-  30 

11-  1 

2  3 

2  4 
24 

12-  7 
12-  6 
11-  2 

11-  30 

12-  6 

70J 
553 
20 
19 
20 

12-20 
NONE 
12-19 
12-  7 
12-19 

16 

14 

i  6 
16 

2  59 

2  b  .b 
252 
288 

266 
249 
215 
241 
267 

215 
2  1  2 
204 
212 

210 
210 
204 
210 

179 

151 
179 

PONTIAC 
QUINCY 

QUINCY  CAA  AP 

RANTOUL  CHANUTE  AF  BASE 

ROBERTS  3  N 

100 
:  1 1 
112 
109 
104 

7-14 
7-14 
7-14 
7-14 
7-14 

-  5 

-  2 

-  3 

-  3 

-  5 

1-17 

1-12+ 

1-12 

1-17 

1-17 

3-  6 
3-  5 
3-  6 
3-  6 
3-  6 

7 
I  5 
.  i 
10 

5 

3-30 
3-15 
3-16 

3-  13 

4-  1 

.Oj 
1  g 
19 
20 
20 

4-  3 

4-  3 
4-  3 
4-  4 

21 

34 

3  3 
3  3 

4-  9 
4-  3 
4-  3 
4-  4 
4-  9 

28 
26 
24 
26 
26 

5-  4 

4—  4 

5-  4 
5-  4 
5-  6 

il 

2  9 
30 

'•: 

32 

10-30 
1 0-29 
10-28 
10-30 
10-19 

10 
1 1 

5  5 
3  5 
31 

11-  1 
10-30 

10-  29 

11-  1 
11-  1 

27 

5  b 

57 
2  3 
2  7 

11-  2 
11-2 

10-  30 

11-  1 
11-  2 

o  ! 
5  3 
2  4 
23 

22 

12-  6 
12-  6 

11-  3 

12-  6 
12-  6 

.  1 

1  9 
2b 
1  9 

17 

12-  7 
1  2-30 
12-10 
NONE 
12-  7 

16 
1  ; 
15 

1  5. 

276 
300 
279 

5  It 

251 
266 
232 
26  8 
249 

213 
217 
210 
212 
212 

206 
210 
209 
511 
206 

179 
208 
177 
179 
166 

ROCKFORD 

ROCKFORD  CAA  AP 

RUSHVILLE 

SKOKIE 

SPARTA 

97 

,  06 
98 
109 

6-25 

6-  25 

7-  14 

6-  25 

7-  14+ 

-12 

-1  1 
-  2 

3 

1-17 
1-17 
1-12+ 

1-12 

4-  3 
4-  3 
3-  6 
3-15 
2-12 

14 

15 
10 
16 
10 

4-  3 
4-  3 
4-  1 
4-  3 
3-15 

14 
1  5 

2 13 
1  J 
19 

4-  4 
4-  4 
4-  3 
4-  4 
4-  1 

22 
7  4 
72 
2  2 
23 

5-  6 
4-  4 
4-  4 
4-  4 
4-  1 

7  b 
3'.. 
3  6 

22 
2  3 

5-  7 
5-  7 
5-  4 
4-  9 
4-  3 

3  1 
31 

31 
30 
33 

10-  7 
10-18 
10-28 
10-20 
10-30 

32 
32 
5b 
15 

30 

10-18 
10-30 
10-28 

10-  30 

11-  2 

2  b 
2  7 
58 
28 

54 

11-  2 
11-  2 
11-  2 
11-26 
11-  2 

2  8 
2  3 
24 
5  4 
24 

11-30 
11-30 
11-  3 

11-  30 

12-  20 

17 
17 

20 
2  0 
5  0 

12-  2 
12-  2 
12-10 
12-11 
NONE 

1  4 

15 
15 
14 

243 
54  i 

5  7  9 
5  71 

241 
241 
216 
241 
280 

212 
212 
213 
236 
215 

165 
209 
207 
209 
215 

153 
164 
177 
194 
210 

SPRINGFIELD  WB  AP 

SPRINGFIELD  WB  CITY 

STOCKTON 

SYCAMORE 

TABLE  GROVE 

110 

95 
98 
103 

7-14 

6-25 

6-  25 

7-  14+ 

1 

-15 
- 1  2 
-  3 

1-12 

1-17 
1-17 
1-17 

3-  6 

3-  5 

4-  3 
4-  3 
3-  6 

13 
12 
1 1 
14 

10 

3-21 

3-  6 

4-  4 
4-  3 
3-14 

20 
20 
19 
1  4 
1  8 

4-  3 

3-  30 

4-  4 
4-  4 
4-  3 

2  4 
24 
19 
21 
2  3 

4-  3 

4-  3 

5-  7 
5-  7 
4-  4 

24 
3  5 
3  8 
36 
27 

5-  4 

5-20 
5-20 
5-  4 

3  5 

30 
3  5 
3  0 

10-19 

10-  7 
10-18 
10-30 

3  2 

3  1 
29 
2  5 

10-30 

10-19 
10-19 
10-30 

27 
28 

2  5 

11-  1 

10-  30 

11-  2 
11-  2 

5  4 

24 
22 
24 

12-10 

10-  31 

11-  30 

12-  6 

19 

20 
1  7 
1  b 

12-19 

11-  30 

12-  2 
12-10 

16 

1  5 

15 
15 

288 

241 
24  3 
27'. 

264 

210 
241 
267 

212 

209 
212 
213 

210 

165 
165 
209 

168 

140 
151 
179 

TUSCOLA 
URBANA 

VANDAL  1 A  CAA  AP 

VIRDEN 

WALNUT 

113 
109 
112 
114 
101 

7-14 
7-14 
7-14 
7-14 
6-25 

0 

-  1 

2 
0 

-lu 

1-17 
1-12 
1-12 
1-17 

3-  6 
3-  6 
3-  6 
3-  6 
3-30 

1 1 
i  :• 

13 
1  1 
10 

3-16 

3-  14 

4-  1 
4-  1 
4-  3 

2  0 
2  0 
1  8 
.  9 
1  7 

4-  4 
4-  3 
4-  1 
4-  3 
4-  4 

22 
23 

8 
7  4 
2  2 

4-  4 
4-  4 
4-  3 
4-  4 
4-  4 

22 
3  b 
2  5 
2  7 

22 

5-  4 
5-  4 
5-  4 
5-  4 
5-  7 

30 
50 
57' 
29 
30 

10-19 
10-30 
10-18 
10-28 
10-19 

31 
31 
31 
32 
31 

10-  31 

11-  1 
10-29 
10-30 
10-30 

2  7 
28 
27 
2  b 
28 

11-  2 
11-  2 
11-  1 
11-  2 
10-31 

2  5 
23 
23 
22 

2  4 

12-  6 
12-  6 
12-10 
12-  6 
12-  6 

18 

lb 

20 
50 
18 

12-20 
12-20 
NONE 
12-20 
12-20 

11 
16 

1  5 
14 

289 
289 

289 
2b  b 

265 
267 
253 
249 
247 

212 
213 
214 
213 
210 

210 
211 
209 
209 
209 

168 
179 
167 
177 
165 

WATSEKA 
WAUKEGAN 
WHEATON  COLLEGE 
WHITE  HALL   1  E 
WINDSOR 

104 
95 
97 

111 

7-14 
6-25+ 

6-  25 

7-  14 

-  4 
-1  ) 
-1  1 

1 
0 

1-17 
1-17 
1-17 
1-12 
1-12 

3-  6 

4-  3 
4-  3 
3-  6 
3-  6 

9 
1  1 
L6 
11 
15 

3-  6 

4-  3 
4-  3 

3-  15 

4-  1 

9 
1  J 
16 
00 
'.  'i 

4-  4 
4-  3 
4-  4 
4-  1 
4-  3 

13 
2  2 
22 
2  3 

4-  9 
4-  9 
4-  9 
4-  3 
4-  3 

26 
2  5 

2  7 
26 

3  3 

5-  6 
5-  7 
5-  8 
5-  4 
5-  4 

3  5 
3b 
OJ 

32 
32 

10-19 
10-28 
10-20 
10-28 
10-19 

32 
12 
32 

3  1 
U 

10-31 
10-30 
10-30 

10-  30 

11-  1 

27 
2  8 
2  8 
28 
26 

11-  2 

10-  31 

11-  2 
11-  2 
11-  2 

23 
24 
19 
24 

7  3 

12-  6 
11-30 

11-  2 

12-  10 
12-  6 

H 
1  9 

19 
20 
19 

12-  6 
12-11 
12-  7 
12-20 
12-20 

16 
12 
1  5 

14 
lb 

275 
2  55 
248 
289 
289 

275 
241 
213 
270 
249 

212 
211 
212 
215 
213 

205 
204 
204 
210 
212 

166 
174 
165 
177 
168 

B*+  reference  note*  following  Station  Index. 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 

Jan 

Feb. 

Max 

Apr. 

May 

June 

July 

- 

ug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec 

Annual 

CARBON DALE   SEWAGE  PLANT 

EVAP 

- 

- 

- 

6.05B 

5.13 

7.21B 

7.  86 

7.45B 

5.46B 

3.23B 

- 

- 

- 

DEP 

- 

-  - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

1301 

793 

627B 

549 

596 

638 

538 

- 

- 

- 

ROC  K FORD  *»  NE 

EVAP 

- 

- 

- 

4.03B 

4.4  5B 

5.B5B 

4.  76 

3.27B 

3.03 

- 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

2106B 

1327 

936 

362 

309 

322 

- 

- 

- 

MAX 

65.3 

69.7 

68.4 

90.0 

86.4 

81.1 

MI  N 

- 

39.* 

41.2 

59.6 

60.5 

59.1 

52.8 

SPRINGFIELD  WB  AP 

EVAP 

6.81B 

7.61 

11  .49 

14.45 

6.69 

8.62 

4.61B 

DEP 

+  1 .62 

+  1.71 

+4.51 

+6.06 

-0.33 

+  2.95 

+  0.89 

WIND 

3925B 

3220 

2882B 

2447 

2315 

2714 

2998 

MAX 

72.2 

74.0 

90.6 

94.5 

88.4 

85.0 

69. 1 

MI  N 

46.7 

48.0 

64.6 

67.2 

65.7 

57.2 

48.2 

URBANA  ENG  CAMPUS 

EVAP 

3.93B 

5.26 

7.52B 

8.22B 

5.61B 

4.60 

2  .408 

DEP 

WIND 

1433 

992 

707 

692 

5748 

679 

671 

MAX  AND  MIN  IN  TABLE  4  REFER  TO  AVERAGE  MAXIMUM  AND  AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  OF  WATER  IN  PAN . 


NEW  NAME 

Petersburg  3W 
Mt.  Carmel  3N 
Kankakee  3  SW 


CHANGES   IN  STATION  NAMES 
OLD  NAME 
Petersburg 

Mt.  Carmel  Water  Works 
Kankakee 


DATE 

August 

December 

December 


RELOCATIONS 


Chester 

Rain  gage 

moved 

0.7  mile  ESE 

June  5 

Decatur 

Equipment 

moved 

0.8  mile  WSW 

October  1 

Havana  No. 

2 

Rain  gage 

moved 

1  block  W 

November  20 

Hillsboro 

Equipment 

moved 

900  feet  E 

June  11 

Hillsboro 

Equipment 

moved 

90  feet  N 

November  22 

Kankakee  3 

SW 

Equipment 

moved 

3  miles  W 

December  10 

Kewanee 

Equipment 

moved 

1  mile  NE 

June  17 

Lanark 

Rain  gage 

moved 

0.5  mile  NW 

March  26 

Marengo 

Equipment 

moved 

0.9  mile  NW 

November  18 

McHenry 

Recording 

gage  moved     2  blocks  W 

June  24 

Morrison 

Equipment 

moved 

0.3  mile  SSW 

February  23 

Mt .  Carmel 

3  N 

Equipment 

moved 

3  miles  N 

December  11 

Petersburg 

3  W 

Rain  gage 

moved 

2.6  miles  W 

August  26 

See  reference 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

County 

Drainage  t 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Station 



Index  No. 

County 

Drainage  + 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 
to 

Temp. 

Precip. 

Elevation 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

a 

Month 
opened 

Month 
closed 

ALBI ON 

EDWARDS 

LA  SALLE    1  S 

LA  SALLE 

2 

ALEOO 

)C  J2 

I 

41  12 

90  45 

739 

55 

L  A  h  K  t  (J  C  E  V 1  LLE 

.  ■-!  ■.  - 

7 

38  44 

n  7   .-.  i 

472 

12 

ALEXIS  WATER  WORKS 

00B2 

WARREN 

41  03 

90  34 

694 

5036 

1 

40  21 

780 

18 

ALTON  OAM  It 

0137 

MAD  1  SON 

18   5  3 

90  11 

432 

10 

.  1NC0LN 

5079 

69  22 

591 

66 

3  1 8  "■' 

UNION 

5 

37  28 

89  15 

629 

70 

12  3 

LOCKPORT  LOCK-DAM 

5131 

WILL 

41  34 

88  05 

585 

C 

41  24 

39  55 

6^0 

13 

LOCKPQRT  POWE  R  HOUSE 

u 

41  34 

8  05 

665 

ANT10CH 

)203 

LAKE 

. 

-2  2'i 

38  06 

770 

34 

34 

LOU  I SVI LLE 

s  ,  1 1, 

7 

38  47 

88  30 

460 

ARLINGTON  HEIGHTS  4  SSG 

,  2  <•  J 

COOK 

: 

4  2  o; 

B7  58 

680 

MACKINAW 

5272 

TAZEWELL 

40  32 

89  22 

620 

14 

2 

AUGUSTA  WATER  WORKS 

)  i  I 

HANCOCK ■ 

1 

4C  16 

90  57 

614 

MACOMB 

5  2  B  t 

MCDONOUGH 

40  28 

90  40 

702 

49 

2 

033B 

KANE 

i 

41  45 

38  20 

1  2  3 

4AKANDA   1  NW 

JACKSON 

37  38 

89  14 

680 

3. 

12  3 

FULTON 

041 

MARENGO 

MCHENRY 

86  37 

810 

93 

99 

BARRY 

4 

39  4  1 

■  :       .  ■■ 

640 

13 

MAR  1  ETTA 

53  34 

I 

40  30 

90  24 

546 

BE ARDSTOWN 

CASS 

1 

40  01 

90  26 

450 

53 

5342 

WILLI AMSON 

37  44 

88  55 

448 

12 

BE ARD3TQWN  LAGRANGE  DAM 

BROWN 

1 

39  56 

90  32 

4  34 

MAROA  2  S 

40  01 

88  57 

BELLEVILLE  bCOTT  AF  BASE 

.15  1  u 

ST  CLAIR 

2 

36  32 

89  51 

444 

1 

31 

\  2  3  C 

MARSEILLES  LOCK 

5  3  7  2 

LA  SALLE 

1 

41  20 

88  45 

486 

13 

2 

BELVIOERE  SEWAGE  PLANT 

BOONE 

42  16 

88  52 

753 

MARSHALL 

BENTLEY 

59  a 

HANCOCK 

4 

4U  20 

91  07 

671 

- 

MASCOUTAH 

2 

38  29 

69  48 

425 

71 

MAY 

BENTON 

FRANKL 1 N 

36  00 

68  55 

4  74 

.-■ : 

MASON  CITY 

54  13 

1 

40  12 

89  41 

581 

BLOQMI NGTON 

V  6  1 

40  30 

89  01 

*1A  TTOON 

5430 

7 

39  28 

66  21 

718 

Bloom i ngton  normal 

1766 

MCLEAN 

1 

40  30 

89  00 

830 

61 

0  > 

1  2  3 

MCHENRY 

5493 

MCHENRY 

1 

42  21 

88  16 

760 

C 

BLUFFS 

39  45 

90  32 

467 

14 

MCHENRY    2  S 

5498 

MCHENRY 

42  19 

8  15 

742 

BRADFORD   CAA  AP 

j  a  ?  a 

BUREAU 

] 

41  13 

89  37 

795 

12 

i- 

5 

38  05 

88  32 

458 

7  0 

7,' 

8R00KP0RT  DAM  52 

9  9  .' 

5 

37  08 

88  39 

335 

Jf 

MEOORA 

5539 

MACOUP 1 N 

1 

39  10 

90  08 

622 

.2 

CA 1 RO  WB  C 1 TY 

AL  E  XANDER 

37  00 

89  10 

314 

62 

83 

MINONK 

WOODFORD 

40  54 

89  02 

765 

60 

60 

CANTON 

1    :■  0 

FULTON 

1 

40  34 

90  02 

655 

1 

2 

MOLINE  WB  AIRPORT 

5751 

ROCK  ISLAND 

41  27 

90  31 

589 

21 

23 

1  2  3  C 

CARBONOALE  SEWAGE  PLANT 

JACKSON 

37  44 

89  12 

, 

60 

MONMOUTH 

5768 

WARREN 

40  55 

90  3B 

770 

61 

61 

CARL  INV  1  LLE  4  E 

1280 

MACUUP 1 N 

1 

39  17 

89  49 

627 

•  i 

(.  j 

MONT ICELLO 

5791 

1 

40  02 

BS  J4 

659 

i.' 

CARLYLE 

1268 

CL INTQN 

2 

38  36 

89  22 

36 

MORR 1 S 

5  B  2  0 

GRUNDY 

1 

41  21 

68  26 

CARMI 

1296 

7 

38  00 

88  10 

403 

31 

MORRIS  3  NE 

58  2  b 

GRUNDY 

1 

41  24 

88  22 

549 

42 

42 

CARPENTER  1  SW 

MADISON 

38  53 

89  54 

520 

C 

MORR I  SON 

•  ri  i  ■ 

WHITES  I DE 

41  49 

89  56 

603 

56 

58 

12  3 

CASEY 

1329 

39  IS 

88  00 

648 

65 

MORR  I  SONV I LLE 

5841 

39  25 

89  27 

638 

CENTRAL  1 A  4  W 

1  3  B  6 

2 

38  31 

89  12 

4  94 

31 

MORR I 50NVI LLE    1  E 

5846 

CHR I STl AN 

1 

39  25 

89  26 

■  638 

57 

58 

12  3 

CHANDLER V 1 LLE 

1412 

40  03 

gi;.  qu 

'4  85 

14 

MT  CARMEL    3  N 

5893 

WABASH 

38  27 

87  46 

400 

14 

12  3 

CHANNAHON   DRESDEN  1SL0 

1420 

GRUNDY 

1 

41  24 

88  17 

510 

13 

MOUNT  CARROLL 

5901 

CARROLL 

4 

42  05 

89  58 

817 

64 

CHARLESTON 

1436 

COLES 

39  29 

68  10 

686 

64 

74 

1  2  3 

MOUNT  OL  iVE   2  NE 

5917 

MACUUP IN 

39  04 

89  42 

685 

24 

2 

40  44 

66  44 

720 

9 

MOUNT  PULASKI 

5927 

LOGAN 

89  17 

676 

24 

CHESTER 

1491 

RANDOLPH 

4 

37  54 

99  49 

400 

63 

MOUNT  STERLING 

5935 

BROWN 

1 

39  5y 

90  46 

711 

11 

2 

CHICAGO  CAL  TR  WKS 

1522 

3 

41  40 

87  36 

593 

MOUNT  VERNON  4  N 

5943 

JEFFERSON 

38  22 

88  55 

590 

58 

59 

CHICAGO  LAKEVW  PMP  STA 

i  12 

'■ 

41  58 

87  40 

651 

MURPHYSBOR 0  WATER  WKS 

5  J  B  3 

JACKSON 

37  46 

89  19 

420 

CHICAGO  LOYOLA  UN  IV 

1537 

■  y 

3 

42  00 

87  40 

592 

C 

NASHVILLE    3  NW 

6011 

WASHINGTON 

2 

36  23 

89  25 

53 

2 

CHICAGO  MAYFA1R  PMP  STA 

1542 

3 

41  58 

87  45 

647 

NEWARK   7  E 

6069 

KENDALL 

41  32 

27 

707 

2 

CHICAGO  N  6R  PUMP  STA 

1547 

3 

41  58 

87  42 

595 

NEW   BOSTON  DAM  17 

6080 

4 

41  11 

91  03 

548 

18 

CHICAGO  ROSELANO  PMPG 

1552 

3 

41  42 

87  38 

659 

NEW  BOSTON 

608  5 

41  10 

91  00 

571 

CHICAGO  SAN  DIST  DISP 

1957 

3 

41  50 

87  42 

602 

NE W   BURNS  1 DE 

JOHNSON 

37  35 

88  46 

560 

59 

59 

CHICAGO  SAN  DIST  OFFICE 

1562 

COOK 

3 

41  52 

87  38 

698 

C 

NEWTON 

6159 

JASPER 

7 

88  lb 

513 

10 

33 

1  2  3  C 

CHICAGO  S  FILTER  PLANT 

1564 

3 

41  45 

8,7  33 

o  1  j 

ULNEY  RADIO  STATION 

R ICHLANO 

38  42 

88  04 

472 

66 

67 

CH60  SPRInGKIFlD  PMPG 

1567 

3 

41  55 

630 

OREGON 

6490 

6 

42  01 

89  20 

700 

CHICAGO  UNIVERSITY 

1572 

41  47 

67  36 

594 

83 

OREGON  WATER  WORKS 

6492 

42  01 

89  2w 

702 

CH 1 C AGO  WB   A I RPORT 

1377 

i 

41  47 

87  45 

610 

26 

6526 

1 

41  22 

88  50 

474 

ai 

CHICAGO  WB  CITY 

I  :  ,' 

COOK 

41  53 

823 

«*. 

84 

1  2   3  C 

PALESTINE 

6558 

CRAWFORD 

39  00 

87  37 

514 

71 

72 

12  3 

CH 1 LL  ICOTHE 

40  55 

89  29 

14 

6579 

39  23 

89  05 

696 

64 

67 

J 

41  51 

87  46 

608 

20 

20 

PARIS   it WAGE  PLANT 

6605 

7 

39  37 

67  41 

735 

CISNE  BROWN  CAMP 

I  e.6  ■■ 

/ 

38  31 

88  24 

PARIS  WATER  WORKS 

7 

39  38 

37  42 

739 

62 

64 

CLINTON  1  S 

1743 

1 

40  08 

SB  58 

746 

PARC  FOREST 

','  1-. 

3 

41  29 

87  44 

708 

2 

COBDEN  2  S 

UNION 

37  30 

89  15 

540 

3 

12  3 

PAW  PAW 

6661 

LEE 

41  41 

88  59 

928 

2 

COLL  INSV I LLE    2  WSW 

1825 

MAO  1  SON 

38  40 

90  01 

435 

P AYSON 

6670 

39  49 

91  14 

640 

COULTER V  I LLE  RES 

1944 

RANDOLPH 

4 

38  12 

89  36 

530 

PEOR  IA  LOCK-DAM 

fi  J  06 

1 

40  37 

89  39 

445 

CRETE 

2  01] 

3 

41  27 

e7  36 

675 

PEOR  1A  W8  A  IMPORT 

07  11 

1 

40  40 

89  41 

654 

DANV ILLE 

VE  RM I L 1  ON 

' 

B7  38 

602 

51 

PEDTONE 

67  2  5 

1 

40  20 

87  48 

722 

14 

DANVILLE    SEWAGE  PLANT 

VERMILION 

40  06 

87  36 

555 

2 

PETERSBURG    J  W 

6760 

MENARD 

40  01 

89  54 

605 

2 

DAVENPORT  L-D  15 

2166 

RUCK    I  SLA ND 

41  31 

90  34 

668 

AUG 

PIPER  C 1 TY 

68iy 

40  45 

88  11 

670 

DECATUR 

2  ]  93 

I 

39  51 

88  58 

670 

62 

66 

P1TTSFIEL0   WATER  WURKS 

6833 

4 

39  39 

90  48 

724 

2349 

41  51 

89  29 

696 

63 

64 

pleasant  h i ll 

ftc  t-  . 

39  27 

90  52 

456 

17 

OOWNS  2  NE 

:■ . 7 

MCLEAN 

1 

40  25 

S8  51 

794 

PONT  1  AC 

6910 

L  1  V 1 NGSTON 

40  53 

86  37 

647 

55 

56 

DU  QUOIN  2  S 

PERRY 

38  00 

B9  14 

449 

62 

65 

12  3 

PRAIRIE  OU  ROCHER 

6973 

RANDOLPH 

38  05 

90  06 

396 

2  C 

OW 1 GHT  S  f  REFORMATORY 

. 

L 1 V 1 NGSTON 

1 

41  05 

88  28 

641 

PRINCETON    1  S 

6996 

BUREAU 

41  21 

89  28 

700 

EAST  ST  LOUIS  PARKS  COL 

26  14 

38  34 

90  11 

410 

12 

12 

PRINCEVILLE   2  NW 

7004 

PEUR  i  A 

1 

40  57 

89  47 

745 

25 

EOtLSTE IN 

2642 

1 

40  57 

09  36 

PROPHETSTOWN 

7014 

WH I TES I OE 

6 

41  40 

89  56 

625 

E  DWARDSV ILLE 

z  6 }  s 

38  49 

89  58 

554 

55 

7  0  6  7 

39  57 

91  24 

42 

48 

EFFINGHAM 

268  ! 

EFF INGHAM 

39  07 

88  33 

595 

54 

56 

1  2  3  C 

QU1NCV  CAA  AP 

7    ?  ? 

ADAMS 

39  66 

91  11 

762 

1  2  3 

1 

42  02 

88  17 

729 

47 

39  54 

91  26 

463 

ll 

EL  1 2  ABETHTOWN 

2750 

HARD  IN 

5 

37  27 

86  18 

357 

- 

12 

OulNCY  MEMORIAL  8RIDGE 

'  ■  ■  8  2 

ADAMS 

I 

39  66 

91  24 

28  00 

38  57 

90  22 

641 

10 

RANTOUL  CHANUTE    AF  BASE 

7150 

Champ  a i gn 

40  IS 

88  09 

■> 

EVANSTON  PUMPING  STA 

..  a  a  b 

L 1 V INGSTON 

3 

42  02 

87  41 

625 

RED  BUD 

7157 

RANDOLPH 

38  13 

90  00 

444 

FA IRBURY   WATER  WORKS 

;  g  2  3 

LIVINGSTON 

1 

40  44 

C 

RICHV1EW 

WASHINGTON 

2 

38  22 

644 

c 

FAI RF I  ELD 

2931 

36  23 

88  22 

451 

ROBERTS  3  N 

/. 

SS  11 

FARMER  CITY 

2993 

DE  WITT 

40  14 

68  38 

732 

ROCHE  LLE 

7  wj 

41  S5 

89  04 

798 

FLORA 

3109 

CLAY 

38  40 

68  28 

490 

64 

so 

1  2  3 

ROCKFORD 

7375 

W I  NNEBAGO 

0 

42  17 

89  05 

740 

64 

■  l 

FREEPORT 

i  2  5  7 

STEPHENSON 

<■ 

42  18 

89  37 

762 

48 

ROCKFORD  4  NE 

7377 

W  1  NNEBAOO 

42  17 

88  59 

850 

FREE PORT   SEWAGE  PLANT 

i  ,■  ,- 

STEPHENSON 

42  17 

89  36 

743 

1  ? 

2  C 

ROCKFORD  CAA  AP 

7382 

WINNEBAGO 

42  12 
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REFERENCE  NOTES 

Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F;  precipitation  and  evaporation  In  inches,  and  wind  movement   in  miles. 
Evaporation  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4  foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  Table  4. 
The  four  digit  identification  numbers  in  the  Index  are  assigned  on  a  state  basis.     There  will  be  no  duplication  of  numbers  within  a  state. 
Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
Delayed  data  and  corrections  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  CI imatological  Data. 

Data  for  recorder  stations  denoted  by  "C"  are  processed  for  special  purposes  and  published  in  "Hourly  Precipitation  Data".  Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  In  the  annual  Issue  of  "Hourly  Precipitation  Data". 

Additional  information  regarding  the  climate  of  Illinois  may  be  obtained  by  writing  to  any  Weather  Bureau  Oifice  or  to  the  State  CI imatologist  at  Weather  Bureau 
Airport  Station.  Capital  Airport,  Springfield,  Illinois. 

No  record. 

+      Also  later  date  (dates)  or  months. 

•       Amount  lnc 1 uded  m  fol lowing  measurement . 

//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B       Adjusted  to   full  month. 

£      Amount   is  wholly  or  partially  estimated. 

M      Less  than  a  complete  month  of  record  available;   if  average  value  is  entered,   less  than  10  days  of  record  are  missing; 
see  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 

R      Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be 
published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T      Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V       Includes  total  for  previous  month. 

Subscription  Piice:  20  cents  per  copy;  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should 
be  made  payable  to  the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents, 
Government  Printing  Office.  Washington  25.  D.  C. 
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